(1 


மருத்துவக்‌ 
களஞ்சியப்‌ 


பரகராத்‌ 


வளர்தமிழ்ச்‌ செல்வர்‌ 
மணவை முஸ்தபா 


வெளியீடு 
மணவை பப்ளிகேஷன்‌ 


42 5/103, அண்ணா நகர்‌, 
சென்னை 600 040 





பகரா 
1214 &(ர க்‌ 1 111 


(1/60103! 8ர௫/௦1008601௦ 
[அ௱ி 0100௦) 


4212113154 
1421712121 [151272 


உ) : 19, 394/- 


ப புடி1$60 03/ 
கிவி 2 பிபப்கோ 0 
/65/103, காக 148087 

ளவ 600 040 





ிதாகுப்புத்‌ துணைவர்கள்‌ : 
இரா. நடராசன்‌ 
டாக்டர்‌ ந. கிருஷ்ணமூர்த்தி 


டாக்டர்‌ கு. கணேசன்‌ 


ஆய்வாளர்‌ 
டாக்டர்‌ மு. செம்மல்‌, 8.8.,1/.0., 8.8௦. 14.8௦., 0.ட௦., 


11௦ கயிட்க்ப்றிக1க்‌ 


11116 010116 13௦௦1 
இயர்‌: 


(0011 


ஸா 11 ஸம்‌110்‌01  : 


806 0560 


917௦ 011116 13௦0% 


ப்ரத 001815 0504 : 


110. 01 128865 
[1106 


1906 5 


0 [0 வாதா 


இரர160 81 


[0111811620 


நரஜாயர யக 16 விகாபுகரி எகதகா கய 
நிர்வாகம்‌ ]சியல்கர்க 

ீப1101 

2006 

3ம்‌16 1ஹ 

(1௦௧0 0௦030 

| 0 001015 

1200 

45. 395/- 


511106 [111 110056 
111/8 0085 51700, 1 டுகா 14828 
க்லொம்வ்்கா, நோள்‌ - 600 068 


கி 5014 501041௦19 
[0/19, 8ஷய!8்‌ 3080 
1210, ரோலை - 600 01 / 


5௦127 ரொஷா்‌ா105 116, 
153. 3வ6 15080, 
மாளா - 600 005. 


நரஹவ/வ] 1 1011081101 
2 3/103, கஇறாக/கதகா 
ணா - 600 040 


நுரைவாயில்‌ 


எனது கால்‌ நூற்றாண்டுக்‌ கனவுகளிலொன்று இன்று 
நனவாக நூலுருவில்‌ உங்கள்‌ கரங்களில்‌ தவழ்வது எனக்கு 
எல்லையில்லா மகிழ்வூட்டுவதாயுள்ளது. நான்‌ இலக்கியத்‌ 
தையும்‌ மொழியியலையும்‌ முதன்மைப்‌ பாடங்களாக எடுத்துப்‌ 
படித்தவன்‌ என்றாலும்‌ எனக்கு எப்போதும்‌ அறிவியல்‌, 
தொழில்நுட்பப்‌ பாடங்களில்‌ குறிப்பாக மருத்துவத்துறை 
நூல்களைப்‌ படிப்பதிலும்‌ அவற்றைப்‌ பற்றித்‌ தமிழிலே 
சிந்திப்பதிலும்‌ எனக்கு எப்போதுமே விருப்பம்‌ அதிகம்‌. 
மருத்துவத்தைத்‌ தமிழில்‌ சொல்ல வேண்டும்‌ என்ற எனது 
விருப்பத்தை என்‌ இளைய மகன்‌ செம்மல்‌ மூலம்‌ நிறைவேற்றிக்‌ 
கொள்ள விரும்பியதன்‌ விளைவே, அவன்‌ மருத்துவ 
மாணவன்‌ அகியது. மருத்துவக்‌ கல்லூரியில்‌ அவன்‌ காலடி. 
எடுத்து வைக்கும்முன்‌ அவனிடம்‌ என்‌ உள்ளுணர்வுகளை 
வெளிப்படுத்தினேன்‌. 
உன்‌ எதிர்கால நல்வாழ்வுக்காக மட்டும்‌ உன்னை 
நான்‌ மருத்துவம்‌ பயில அனுப்பவில்லை. என்னுள்‌ 
பல அண்டுகளாகக்‌ கனன்று கொண்டிருக்கும்‌ 
பேராசையொன்றை உன்மூலம்‌ நிறைவேற்றி, உன்‌ 
வாழ்வோடு என்‌ வாழ்வையும்‌ வெற்றியுடையதாக 
ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டும்‌ என்ற பேரவா எனக்குண்டு 
நீ மருத்துவப்‌ படிப்பை வெற்றிகரமாக முடித்தபின்‌ 
உன்னால்‌ எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு மருத்துவ 
நூல்களைத்‌ தமிழில்‌ தர வேண்டும்‌: இவ்வெண்ணத்தை 
மருத்துவக்‌ கல்லூரியில்‌ கால்வைக்கும்போதே உறுதி 
மிக்க முடிவாக உன்‌ உள்ளத்தின்‌ அடித்தளத்தில்‌ 
அழுத்தமாகப்‌ பதிய வைத்துக்‌ கொள்ளவேண்டும்‌. 
மருத்துவத்தை ஆங்கில மொழிமூலம்‌ படித்தாலும்‌ 
அதைத்‌ தமிழில்‌ சொல்வது எப்படி என்ற 
சிந்தனை எப்போதும்‌ உனக்கு இருந்துகொண்டே 
இருக்க வேண்டும்‌. அப்படி நீ தமிழில்‌ சொல்ல 


விழையும்‌ அறிவியல்‌, மருத்துவச்‌ செய்திகளை 
இலக்கிய நயத்தோடும்‌ கற்பனைத்‌ திறனோடும்‌ 
புனைகதை வடிவில்‌ இயன்றவரை கூற முற்பட 
வேண்டும்‌. அப்போதுதான்‌ சாதாரணமானவர்கள்‌ 
புரிந்து கொள்ளக்‌ கடினமாக உள்ள மருத்துவச்‌ 
செய்திகளும்‌ எளிமையாக அமைந்து, சாதாரண 
படி. ப்பறிவுள்ளவர்களுக்கும்‌ எளிதாகப்‌ புரியவும்‌ 
விரைவாக அவர்களைப்‌ போய்ச்‌ சேரவும்‌ 
வழியேற்படும்‌. அதுவே, மகன்‌ என்ற முறையில்‌ 
தந்தையாகிய எனக்கு நீ செய்யும்‌ உண்மையான 
கைம்மாறாக இருக்கும்‌. இதைத்‌ தவிர வேறு 
எதையும்‌ நான்‌ உன்னிடம்‌ எதிர்பார்க்கவில்லை. 
இதைச்‌ செய்வதாக எனக்கு நீ உறுதிமொழி தர 
வேண்டும்‌ 


என்று நான்‌ கூறியபோது, 


உங்கள்‌ விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதையே என்‌ 
வாழ்க்கையின்‌ முக்கிய நோக்கமாகக்‌ கொண்டு 
செயல்படுவேன்‌ 


என உறுதியளித்தான்‌. என்‌ மகனோடு இணைந்து நானும்‌ 
கடந்த பல அண்டுக்காலமாக மருத்துவப்‌ பாடநூல்களைப்‌ 
படித்து வரலானேன்‌. என்‌ ஓஐயப்பாடுகளையெல்லாம்‌ நான்‌ 
தமிழில்‌ கேட்பதும்‌ அவற்றிற்கான விளக்கங்களை அவன்‌ 
எனக்குத்‌ தமிழில்‌ விளக்குவதும்‌ வழக்கமாகியது. இதன்மூலம்‌ 
எங்கள்‌ இருவரிடையேயும்‌ மருத்துவக்‌ கருத்துக்களைத்‌ 
தமிழில்‌ பரிமாறிக்கொள்வது எளிதானதாக மட்டுமல்லாமல்‌ 
இனிமையானதாகவும்‌ அமைந்ததெனலாம்‌. அப்போதெல்லாம்‌ . 
வெளிப்படும்‌ கருத்துக்களைக்‌ குறித்து வைத்துக்கொள்வதையும்‌ 
நான்‌ வாடிக்கையாக்கிக்‌ கொண்டேன்‌. கடந்த பதினாறு 
அண்டு காலமாக என்‌ மகன்‌ டாக்டர்‌ செம்மலின்‌ உறுதுணை 
யோடும்‌ என்‌ அருமை நண்பர்கள்‌ திரு. இரா. நடராசன்‌, 
இலக்கிய மருத்துவர்‌ ந. கிருஷ்ணமூர்த்தி, மருத்துவ 
எழுத்தாளர்‌ கூ. கணேசன்‌ அகியோர்களின்‌ ஓத்துழைப்‌ 


போடும்‌ மருத்துவக்‌ களஞ்சியப்‌ பேரகராதி எனும்‌ பெயரில்‌ 
இந்நூல்‌ வெளிவந்துள்ளது. 

எனினும்‌, இதற்கான அடித்தளம்‌ நாற்பத்தைந்தாண்டு 
கட்கு முன்பே என்‌ உள்ளத்தில்‌ அழுத்தமாகப்‌ போடப்‌ 
பட்டிருந்ததை இந்நேரத்தில்‌ நினைவுகூராமல்‌ இருக்க 
முடியவில்லை. 


இன்றைக்குச்‌ சரியாக நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகட்கு 
முன்பு, “1/0 ம” எனும்‌ ஆங்கில மருத்துவ நூலை 
தென்மொழிகள்‌ புத்தக நிறுவனத்துக்காகத்‌ தமிழில்‌ 
பதிப்பிக்கும்‌ பணியை நான்‌ மேற்கொண்டபோதுதான்‌, 
தமிழைப்‌ பொறுத்தவரை இம்முயற்சியில்‌ நாம்‌ எங்கே நிற்க 
வேண்டியுள்ளது என்பது எனக்குத்‌ தெளிவாகப்‌ புலப்‌ 
பட்டது. அந்நூலை வெளியிட்டதனால்‌ நான்‌ பெற்ற 
பட்டறிவு மிகவும்‌ பயனுள்ளதாயமைந்தது. உயிரியல்‌ என்ற 
நூலையும்‌ யுனெஸ்கோ கூரியர்‌ திங்களிதழில்‌ தொடர்ந்து 
1970இல்‌ புற்றுநோய்‌ பற்றியும்‌ அடுத்து 1972இல்‌ இதய நோய்‌ 
பற்றியும்‌ சிறப்பிதழ்களை தமிழில்‌ வெளியிடும்போது 
மருத்துவத்தைத்‌ தமிழில்‌ சொல்லும்போது எதிர்ப்படும்‌ 
இடர்ப்பாடுகள்‌ என்னென்ன என்பது புலனாகியது. 


்‌ மருத்துவ நூல்கள்‌ தமிழில்‌ நிறைய வெளிவரவேண்டும்‌ 
எனப்‌ பெரிதும்‌ விரும்புகிறோம்‌. ஆனால்‌, பிற மொழிகளில்‌ 
வெளிவரும்‌ அளவுக்கு அறிவியல்‌, தொழில்நுட்ப, மருத்துவ 
நூல்கள்‌ தமிழில்‌ வெளிவருவதில்லை. இதற்கு என்ன காரணம்‌: 


நம்மிடையே அறிவியல்‌, தொழில்நுட்ப, மருத்துவத்‌ 
துறைகளில்‌ பொருளறிவும்‌ தமிழறிவும்‌ எழுத்துத்‌ திறனும்‌ 
மிக்கவர்கட்குப்‌ பஞ்சமில்லை. இத்துறைகளைப்‌ பற்றித்‌ 
தமிழில்‌ தெளிவாகவும்‌ திட்பமாகவும்‌ விளக்கிக்கூற முடியும்‌ 
என்ற ஆர்வத்‌ துடிப்பினர்‌ பலருண்டு. அவர்கள்‌ எழுதவும்‌ 
முனைகிறார்கள்‌. அப்போது அவர்கள்‌ முயற்சிக்குப்‌ பெரும்‌ 
முட்டுக்கட்டையாக வந்தமைவது கலைச்சொற்கள்‌ ( 1" 6011மம்௦8] 


(61015) அகும்‌. ஆங்கிலக்‌ கலைச்சொற்களுக்கேற்ற நேர்த்‌ தமிழ்‌ 
கலைச்சொற்களை, எழுத முனையும்‌ எல்லோராலும்‌ உரிய 
முறையில்‌ கலைச்‌ சொற்களை உருவாக்க இயலுவதில்லை. 
அதற்கேற்ற மொழியறிவும்‌ இலக்கணப்‌ புலமையும்‌ 
வேர்ச்சொல்‌ அறிவும்‌ போதிய அளவு இல்லாததால்‌ ஆங்கிலக்‌ 
கலைச்சொற்களை மொழி பெயர்ப்புச்‌ செய்தும்‌ சில 
சமயங்களில்‌ ஒலிபெயர்ப்புச்செய்தும்‌ பயன்படுத்த வேண்டிய 
கட்டாயச்‌ சூழ்நிலை உண்டாகிறது. இதனால்‌ கலைச்சொல்‌ 
மொழிபெயர்ப்பு நீளமாகவும்‌ பொருட்‌. பிறழ்வுடையதாகவும்‌ 
அமைய நேர்கிறது. பெயர்ப்பால்‌ போதிய பொருள்விளக்கம்‌ 
பெற முடிவதில்லை. இதனால்‌ சொற்செட்டும்‌ பொருட்‌ 
செறிவமுடைய சுருங்கிய வடிவிலான கலைச்சொற்கள்‌ 
உருவாக இயலாமல்‌ போகிறது. இதன்‌ விளைவாக 
ஆர்வத்தோடு எழுத முனைந்த நூலாசிரியர்‌ ஒரு சில 
பக்கங்களிலேயே மனச்சோர்வடைந்து தன்‌ முயற்சியை 
தொடராது விட்டுவிட நேர்கிறது. இதனை, இம்‌ 
முயற்சியாளர்கள்‌ மூலம்‌ கேட்கும்போதெல்லாம்‌ 'சலைச்‌ 
சொல்‌ இடர்ப்பாட்டை நீக்கினால்‌ பொருளறிவுமிக்க, 
ஓரளவு தமிழறிவும்‌ எழுத்தாற்றலுமுள்ள இவர்கள்‌ நூல்‌ எழுத 
ஏதுவாக இருக்குமே' என்ற எண்ணம்‌ என்னுள்‌ அழுத்தம்‌ 
பெறும்‌. அதன்‌ விளைவாக அறிவியல்‌, தொழில்நுட்ப, 
மருத்துவத்துறைக்‌ கலைச்சொல்லாக்க முயற்சியில்‌ ' முழு 
ஈடுபாடு கொள்ளலானேன்‌. 


நால்‌ எழுதுவோருக்கும்‌ கற்பிக்கும்‌ அசிரியர்கட்கும்‌ 
படிப்பார்வலர்கட்கும்‌ மட்டும்‌ பயன்படுவதோடு அமையாது 
சாதாரண வாசகர்கட்கும்‌ பயன்பட. வேண்டும்‌. ஆங்கிலக்‌ 
கலைச்சொல்லுக்கு நிகரான தமிழ்க்‌ கலைச்சொல்லும்‌, அக்‌ 
கலைச்சொல்லுக்கு விளக்கமாக ஒரு அறிவியல்‌ செய்தியும்‌ 
படிப்போர்க்குக்‌ கிடைக்க வேண்டும்‌ என்று விழைந்தேன்‌. 
அதையும்‌ பட விளக்கத்தோடு தந்துதவ வேண்டும்‌ என 
விரும்பினேன்‌. விளைவு களஞ்சியப்‌ போக்கில்‌ ஒரு புதுவகை 
கலைச்சொல்‌ அகராதியை வடி. வமைத்தேன்‌. 


இப்புதுவகை “கலைச்சொல்‌ களஞ்சியம்‌' முதல்‌ 
தொகுதி 'அறிவியல்‌ கலைச்சொல்‌ களஞ்சியம்‌' என்ற பெயரில்‌ 
1990இல்‌ வெளிவந்தது. இதே பெயரில்‌ இரண்டாவது தொகுதி 
1993இல்‌ வெளிவந்தது. இவற்றில்‌ 36 அறிவியல்‌ தொழில்‌ 
நுட்பப்‌ பிரிவுகட்கான கலைச்சொற்களும்‌ விளக்கங்களும்‌ 
இடம்பெற்றன. மூன்றாவது தொகுதி 1995இல்‌ மருத்துவ, 
அறிவியல்‌ தொழில்நுட்பக்‌ கலைச்சொல்‌ களஞ்சிய அகராதி 
என்ற பெயரில்‌ வெளிவந்தது. 68 அறிவியல்‌ தொழில்நுட்ப, 
மருத்துவப்‌ பிரிவுகட்கான கலைச்‌ சொற்களையும்‌ விளக்கங்‌ 
களையும்‌ கொண்டதாக அஃது அமைந்தது. இந்நூல்‌ அரசு, 
மக்களின்‌ பேராதரவையும்‌ பெற்றது. அறிவியல்‌ தமிழ்‌ 
ஆர்வலர்களும்‌, இதழ்களும்‌, நூலாசிரியர்களும்‌ என்‌ 
முயற்சியைப்‌ பாராட்டி ஊக்குவித்தனர்‌. 'அனந்தாச்சாரி 
ஃபெளண்டேஷன்‌ அஃப்‌ இந்தியா', முற்போக்கு எழுத்தாளர்‌ 
சங்கம்‌, தமிழ்நாடு அரசின்‌ தமிழ்‌ வளர்ச்சித்துறை போன்ற 
அமைப்புகள்‌ பரிசும்‌ பாராட்டும்‌ வழங்கிச்‌ சிறப்பித்தனர்‌. 

நான்காவது களஞ்சிய அகராதியாக மருத்துவக்‌ 
கலைச்சொல்‌ களஞ்சியம்‌' எனும்‌ நூலை வெளியிட்டேன்‌. 
பின்னர்‌ ஐந்தாவது தொகுதியாக கணினிக்‌ கலைச்‌ 
சொற்களுக்கான “கணிணிக்‌ கலைச்சொல்‌ களஞ்சிய அகராதி" 
எனும்‌ பெயரில்‌ வெளியிட்டேன்‌. அறாவது தொகுதியாக 
“கணினி களஞ்சிய அகராதி” நூலை 2001இல்‌ வெளியிட்டேன்‌. 
ஏழாவது தொகுதியாக “கணினிக்‌ களஞ்சியப்‌ பேரகராதி”யை 
2002இல்‌ 1600 பக்கங்களில்‌ இந்தியாவில்‌ வெளியிடப்பட்ட 
முதல்‌ பேரகராதியாக வெளிவந்தது. எட்டாவது தொகுதி 
“மருத்துவக்‌ களஞ்சியப்‌ பேரகராதி” நூலை இதேபோசக்கில்‌ 
மருத்துவவியலின்‌ பதினைந்து பிரிவுகட்குரிய அங்கிலக்‌ 
கலைச்‌ சொற்களுக்கு நேர்த்‌ தமிழ்க்‌ கலைச்சொற்களும்‌ 
அவற்றிற்கான பொருள்‌ விளக்கமும்‌ படங்களோடு 
தயாரிக்கத்‌ தொடங்கினேன்‌. ஆங்கிலக்‌ கலைச்‌ சொற்களை 
இனங்கண்டு தேர்வு செய்வதில்‌ என்‌ மகன்‌ டாக்டர்‌ 
செம்மலின்‌ பங்கு கணிசமானது. தமிழ்க்‌ கலைச்சொல்‌ 
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உருவாக்கத்திலும்‌ தமிழில்‌ பொருள்‌ விளக்கம்‌ வரைவதிலும்‌ 
நண்பர்‌ திரு. இரா. நடராசன்‌, இலக்கிய மருத்துவர்‌ 
ந. இருஷ்ணமூர்த்தி, மருத்துவர்‌ கு. கணேசன்‌ ஆகியோரின்‌ 
ஒத்துழைப்பு குறிப்பிடத்தக்கதாகும்‌. நாங்கள்‌ எவ்வளவுதான்‌ 
திறம்படச்‌ செயல்பட்டாலும்‌ மருத்துவவியல்‌ வல்லுநர்‌ என்ற 
முறையில்‌ :ஸ்ரீராமச்சந்திரா நிகர்நிலைப்‌ பல்கலைக்கழகத்‌ 
துணைவேந்தரும்‌ நீண்ட காலமாக என்‌ அறிவியல்‌ தமிழ்‌ 
“வளர்ச்சி முயற்சிகளுக்குப்‌ பின்‌ துணையாக இருப்பதில்‌ 
பெருமகிழ்வு கொண்டவருமான பேராசிரியர்‌, மறைந்த 
மருத்துவர்‌ லலிதா காமேஸ்வரன்‌ அவர்கள்‌ தனக்குள்ள 
பெரும்பணிகளுக்கிடையேயும்‌ வரிவரியாகப்‌ படித்து குறை 
நிறைகளைச்‌ சுட்டிக்காட்டியும்‌ தேவையான மாற்றதிருத்தங்‌ 
களைச்‌ செய்து நூலின்‌ ஒரு பகுதியைச்‌ செப்பனிட்டு 
தந்தார்கள்‌. 

அலோபதி என்றழைக்கப்படும்‌ அங்கில மருத்துவத்தைத்‌ 
தமிழில்‌ தரும்‌ முயற்சி 1852-லேயே ஃபிஷ்கிரீன்‌ எனும்‌ 
அமெரிக்க மருத்துவப்‌ பேராசிரியரால்‌ இலங்கை 
யாழ்ப்பாணத்தில்‌ முதன்‌ முதல்‌ தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. 
டாக்டர்‌ கட்டர்‌ ஆங்கிலத்தில்‌ எழுதிய '&௱௨(0௱ஈடு [040103 
வு 1௭௦ எனும்‌ நூலை மொழிபெயர்த்தார்‌. தமிழ்‌ நூல்‌ 
என மகுடம்‌ தாங்கி வெளிவந்த போதிலும்‌ அதில்‌ இடம்‌ 
பெற்ற பெரும்பாலான சொற்கள்‌, குறிப்பாகக்‌ கலைச்‌ 
சொற்கள்‌ தமிழ்‌ எழுத்தோடு கூடிய சம்ஸ்கிருதச்‌ சொற்களே 
யாகும்‌. தமிழோடு கலந்து அதிகப்‌ புழக்கத்திலிருந்ததால்‌ 
சம்ஸ்கிருத மொழிச்‌ சொற்களைத்‌ தமிழ்ச்‌ சொற்களாகவே 
பிஷ்கிரீன்‌ கருதியதே இதற்குக்‌ காரணம்‌, 


தமிழில்‌ கலைக்‌ களஞ்சியங்கள்‌ வெளிவரத்‌ தொடங்கிய 
பின்னர்‌ மருத்துவம்‌ தொடர்பான கட்டுரைகளை எழுதிய 
மருத்துவத்துறை வல்லுநர்கள்‌, கூடியவரை மருத்துவக்‌ 
கலைச்சொற்களைத்‌ தமிழில்‌ தருவதில்‌ பேரார்வம்‌ காட்டினர்‌. 
சென்னைப்‌ பல்கலைக்கழக அங்கில-தமிழ்‌ சொற்களஞ்சியம்‌' 
உருவானபோது அதில்‌ மருத்துவம்‌ தொடர்பான ஆங்கிலச்‌ 
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சொற்களுக்குத்‌ தமிழிலேயே சொல்விளக்கம்‌ கொடுக்கப்‌ 
பட்டது. தமிழ்நாடு பாடநூல்‌ நிறுவனம்‌ கல்லூரிப்‌ பாட 
நூல்களாக சில மருத்துவ நூல்களை மருத்துவர்களைக்‌ 
கொண்டு எழுதச்‌ செய்தது. அந்நூல்கள்‌ விரும்பும்‌ வகையில்‌ 
அமைய இயலாமற்போயினும்‌ அதில்‌ இடம்பெற்ற மருத்துவக்‌ 
கலைச்சொற்கள்‌ தமிழிலேயே பெரும்பாலும்‌ அமைந்திருந்தன. 
இதற்குக்‌ காரணம்‌ தமிழ்நாட்டுப்‌ பாடநூல்‌ நிறுவனமே 
மருத்துவக்‌ கலைச்சொற்களைத்‌ தொகுத்து நூலாசிரியர்கட்கு 
வழங்கியதாகும்‌. 


தமிழ்ப்‌ பல்கலைக்கழகம்‌ அறிவியல்‌ களஞ்சியம்‌' 
தொகுதிகளை வெளியிட முனைந்தபோது நல்ல தமிழில்‌ 
மருத்துவக்‌ கட்டுரைகளை எழுதச்‌ செய்து பெறுவதில்‌ பெருங்‌ 
கவனம்‌ செலுத்தியது. மருத்துவப்‌ புலஸமையோடு தமிழறிவுமிக்க 
டாக்டர்‌ சாமி சண்முகம்‌ போன்றவர்கள்‌ அறிவியல்‌ 
களஞ்சியப்‌ பதிப்பாசிரியர்‌ குழுவில்‌ இடம்பெற்றிருந்ததால்‌ 
மருத்துவக்‌ கலைச்சொற்கள்‌ அழகான தமிழ்ச்‌ சொல்வடி.வங்‌ 
களாக இடம்பெற்றன. அப்போதைய துணைவேந்தர்‌ டாக்டர்‌ 
வ.அய்‌. சுப்பிரமணியம்‌ அவர்களின்‌ விருப்பத்திற்கேற்ப 
அறிவியல்‌ களஞ்சியம்‌' முதல்‌ தொகுதியை மேற்பார்வை 
யிட்டு வடிவமைத்து அச்சுப்பதிவம்‌ தயாரிக்கும்‌ பணியை 
நிறைவேற்றும்‌ வாய்ப்பை நான்‌ மேற்கொண்டு, நிறை 
வேற்றினேன்‌. அவற்றுள்‌ இடம்பெற்ற மருத்துவக்‌ கலைச்‌ 
சொற்கள்‌ பல. அழகு தமிழில்‌ பொருட்செறிவோடு 


அமைந்தவைகளாகும்‌. 


தமிழில்‌ வெளிவந்து கொண்டிருக்கும்‌ 'கலைக்‌ சதிர்‌' 
திங்களிதழில்‌ இடம்பெற்ற அறிவியல்‌ கலைச்சொற்களை 
யெல்லாம்‌ பேராசிரியர்‌ ஜி.ஆர்‌. தாமோதரன்‌ அவர்கள்‌ 
தொகுத்து 'அடி.ப்படை அறிவியல்‌, 'பயனுற அறிவியல்‌' என்ற 
பெயர்களில்‌ நூலுருவில்‌ வெளியிட்டார்‌. இவை பொருளறிவைக்‌ 
காட்டிலும்‌ மொழித்‌ திறத்துக்கு முதன்மை தருபவைகளாக 
அமைந்துவிட்டதெனலாம்‌. 'யுனெஸ்கோ கூரியர்‌' பன்னாட்டுத்‌ 
திங்களிதழில்‌ பன்னூறு மருத்துவக்‌ கட்டுரைகள்‌ கடந்த 
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முப்பத்தியைந்து அண்டுக்‌ காலமாக வெளிவந்துள்ளன. 
அவற்றைத்‌ தமிழில்‌ வெளியிடும்போது மொழிபெயர்ப்பாளர்‌ 
களின்‌ உதவியோடும்‌ மருத்துவ வல்லுநர்களின்‌ உறுதுணை 
யோடும்‌ பல நூறு மருத்துவக்‌ கலைச்‌ சொற்களை 
உருவாக்கிப்‌ பயன்படுத்தும்‌ இனிய வாய்ப்பு எனக்கேற்‌ 
பட்டது. 

மருத்துவக்‌ சலைச்சொற்களைப்‌ பொறுத்தவரை 
கடந்த கால முயற்சிகளைக்‌ கருத்திற்‌ கொண்டு மருத்துவக்‌ 
களஞ்சியப்‌ பேரகராதி நூலை உருவாக்கியுள்ளேன்‌. மருத்துவத்‌ 
துறைத்‌ தொடர்பான பொருளறிவைப்‌ புகட்டுவதற்கான 
துணைக்கருவியாகத்தான்‌ மொழியைக்‌ கையாண்டுள் ளேன்‌. 
இயல்பிலேயே தமிழ்‌ ஓர்‌ அறிவியல்‌ மொழியாக - அறிவியலை. 
நுண்மாண்‌ நுழைபுலத்தோடு உணர்த்தவல்ல ஆற்றல்மிகு 
மொழியாக - அமைந்திருப்பதால்‌ கடினமானதாகப்‌ பலரும்‌ 
கருதும்‌ கலைச்சொல்லாக்க முயற்சி எளிதானதாக 
அமைவதாயிற்று. தமிழைப்‌ போற்றத்‌ தெரிந்த அளவுக்கு 
அதன்‌ அளப்பரிய ஆற்றலை அறிந்து கொள்ளவோ உரிய 
முறையில்‌ பயன்படுத்திக்‌ கொள்ளவோ முனையாமலிருக் 
கிறோம்‌ என்பதுதான்‌ உண்மை. அறிவியலைப்‌ பொறுத்த 
வரை தமிழின்‌ தனித்திறத்தை செயல்வடி வாக உலகுமுன்‌ 
எண்பிக்கும்‌ வகையிலே என்‌ முயற்சிகளைத்‌ தொடர்ந்து 
கொண்டுள்ளேன்‌. ப 


இந்நூலுக்கு மிகச்‌ சிறப்பான அணிந்துரையொன்றை 
வழங்கியுள்ளார்‌ மலேசிய இந்தியர்‌ காங்கிரசின்‌ தேசியத்‌ 
தலைவரும்‌ மலேசியப்‌ பொதுப்பணித்துறை அமைச்சருமான 
டத்தோஸ்ரீ சாமிவேலு அவர்கள்‌. கடந்து முப்பது 
அண்டுகளுக்கு மேலாக மலேசியவாழ்‌ தமிழ்‌ மக்களுக்கு 
மட்டுமல்லாது உலகத்‌ தமிழர்‌ நலன்‌ காக்கும்‌ காவலராகவும்‌ 
இகழ்ந்து வருபவர்‌ டத்தோஸ்ரீ ௪. சாமிவேலு அவர்கள்‌. 


தமிழ்‌, தமிழர்‌ நலனை இரு கண்களாகக்‌ கருதி 
செயல்படும்‌ அன்னார்‌, தமிழ்‌ வளர்ச்சியில்‌ பேரார்வ 
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முடையவர்‌ என்பதைக்‌ கடந்த கால்‌ நூற்றாண்டுக்கு மேலாக 
கண்டு வருகிறேன்‌. மலேசிய மண்ணில்‌ இரு பெரும்‌ உலகத்‌ 
தமிழ்‌ மாநாடுகளை சீரும்‌, சிறப்புமாக நடத்திய பெருமைக்‌ 
குரிய பெருந்தகை, பன்னாட்டுத்‌ தமிழ்‌ இணையதள 
மாநாட்டை கோலாலம்பூரில்‌ சிறப்பாக நடத்தி பன்னாட்டுத்‌ 
தமிழ்‌ இணையதள முயற்சியில்‌ உலகளவில்‌ தமிழுக்கு 
தனித்துவ நிலை கிடைக்க வழிவகுத்தவர்‌. 


யார்‌” என்று பாராது என்ன? என்பதில்‌ கருத்தூன்றிச்‌ 
செயல்படும்‌ இயல்பினரான இப்பெருந்தகை, தமிழ்‌ 
வளர்ச்சிக்கு, தமிழர்‌ நலனுக்கு உழைப்பவர்கட்கு துணை 
நிற்பதில்‌ பெருமகிழ்வும்‌, மனநிறைவும்‌ கொள்பவர்‌. இவரது 
அன்பாலும்‌ உதவி ஒத்துழைப்பாலும்‌ எனது ' கணிணி 
களஞ்சிய அகராதி' இரண்டாம்‌ தொகுதி வெளிவந்தது 
போன்றே, இம்‌ மருத்துவக்‌ களஞ்சியப்‌ பேரகராதி'யம்‌ 
வெளிவருகிறது. இவரது உதவியும்‌, ஒத்துழைப்பும்‌ அறிவியல்‌ 
தமிழ்‌ வளர்ச்சிக்கான மாபெரும்‌ உந்துவிசை என்பது 
வரலாற்றுப்‌ பதிவாகும்‌. இன்னொரு வகையில்‌ சொல்ல 
வேண்டுமானால்‌ கம்பனுக்கு சடையப்ப வள்ளல்‌ வாய்த்தது 
போல்‌ என்‌ அறிவியல்‌ தமிழ்‌ வளர்ச்சிப்‌ பணிக்கு அதரவு 
தரும்‌ பெருந்தகையாக வாய்த்தவர்‌ டத்தோஸ்ரீ ௪. சாமிவேலு 
அவர்கள்‌ எனக்‌ கூறுவதில்‌ பெருமையடைகிறேன்‌. 


எனது கலைச்சொல்‌ களஞ்சிய அகராதி 
வெளியீட்டுப்‌ பணிக்கு மாபெரும்‌ உந்துவிசையாக இருந்து 
வருபவர்‌ முத்தமிழறிஞர்‌ டாக்டர்‌ கலைஞர்‌ அவர்கள்‌, அதே 
போன்று எனது அறிவியல்‌ தமிழ்ப்‌ பணிக்குத்‌ தோன்றாத்‌ 
துணையாக இருந்து வருபவர்‌ இனமான பேராசிரியர்‌ 
௧. அன்பழகனார்‌ அவர்கள்‌. அவர்கள்‌ மருத்துவக்‌ கலைச்சொல்‌ 
களஞ்சியம்‌ நூலுக்கு வழங்கியிருந்த சிறப்புரையை, 
அந்நூலின்‌ விரிவாக வெளிவரும்‌ மருத்துவக்‌ .களஞ்சியப்‌ 
பேரகராதி'க்கும்‌ பொருந்துவதால்‌ இந்நாரலிலும்‌ அதனை 
இடம்பெறச்‌ செய்துள்ளது பொருத்தமெனக்‌ கருதுகிறேன்‌. 
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மேலும்‌, பேராசிரியர்‌ டாக்டர்‌ லலிதா காமேசுவரன்‌ அவர்கள்‌ 
மருத்துவக்‌ கலைச்சொல்‌ களஞ்சியம்‌ நூலுக்கு வழங்கியிருந்த 
அய்வுரை'யையும்‌ அந்நூலின்‌ விரிவாக உருவாகியுள்ள 
இந்நூலிலும்‌ இடம்பெறச்‌ செய்துள்ளேன்‌. இவர்கட்‌ 
கெல்லாம்‌ என்றென்றும்‌ நன்றி செலுத்தக்‌ கடமைப்‌ 
பட்டுள்ளேன்‌. 


இந்நூல்‌ உருவாக்கத்துக்கு என்‌ ஆருயிர்‌ நண்பர்‌ 
மறைந்த இரா. நடராசனார்‌ அவர்கட்கும்‌, மருத்துவ மலர்‌ 
சிறப்பாசிரியர்‌ இலக்கிய மருத்துவர்‌ ந. கிருஷ்ணமூர்த்தி 
அவர்கட்கும்‌ இதழ்கள்‌ வாயிலாகவும்‌ தம்‌ நூல்கள்‌ மூலமும்‌ 
மருத்துவ அறிவைப்‌ பரப்பிவரும்‌ மருத்துவர்‌ க. கணேசன்‌ 
அவர்கட்கும்‌ நான்‌ என்றும்‌ நன்றிக்‌ கடன்பட்டுள்ளேன்‌. 
இந்நூல்‌ உருவாக்கத்தில்‌ எல்லா வகையிலும்‌ 
எனக்குத்‌ தோன்றாத்‌ துணையாக இருந்துவரும்‌ என்‌ 
துணைவியார்‌ திருமதி சித்தை செளதா அவர்கட்கும்‌, என்‌ 
மகன்‌ மருத்துவர்‌ மு. செம்மல்‌ அவர்கட்கும்‌, மிகுந்த 
பொறுமையோடு சிறப்பாக கணிணியில்‌ ஒளிஅச்சுப்‌ பதிவம்‌ 
உருவாக்கித்‌ தந்த ஸ்ரீ பிரிண்ட்‌ ஹவுஸ்‌ திரு. கோபிநாத்‌ 
அவர்கட்கும்‌, திருமதி ந. லட்சுமி அவர்கட்கும்‌ நன்றி 
செலுத்தக்‌ கடமைப்பட்டுள்ளேன்‌. அவ்வாறே மிக அழகிய 
வடிவில்‌ அட்டைப்‌ படம்‌ வடித்துத்‌ தந்த சுவாதி சாஃப்ட்‌ 
சொலுஷன்‌ நிறுவனர்‌ திரு. எஸ்‌. மகேந்திரகுமார்‌ அவர்கட்கும்‌ 
அழகிய முறையில்‌ அச்சிட்ட காரிஸ்‌ அச்சகத்தாருக்கும்‌ என்‌ 
நன்றி உரித்தாகும்‌. 
எனது முந்தைய படைப்புகளைப்‌ போன்றே இந்த 
அகராதி நூலையும்‌ தமிழுலகம்‌ ஏற்று ஊக்குவிக்கும்‌ 
என்பதில்‌ எனக்கு எப்போதும்‌ முழு நம்பிக்கை உண்டு. 
மணவை முஸ்தபா 
நூலாசிரியர்‌ 
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நூலாசிரியர்‌ திரு. மணவை முஸ்தபாவுடன்‌ 
மலேசிய இந்தியர்‌ காங்கிரசின்‌ தேசியத்‌ தலைவரும்‌ 
மலேசிய அரசின்‌ பொதுப்‌ பணித்துறை அமைச்சருமான 
டத்தோஸ்ரீ ௪. சாமிவேலு அவர்கள்‌. 


மலேசிய இந்தியர்‌ காங்கிரசின்‌ தேசியத்‌ தலைவரும்‌ 
மலேசியப்‌ பொதுப்பணித்துறை அமைச்சருமான 
டத்தோஸ்ரீ ச. சாமிவேலு அவர்கள்‌ வழங்கிய 


அணிந்துரை 


“யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழிபோல்‌ 
இனிதாவதெங்கும்‌ காணோம்‌” எனத்‌ தமிழின்‌ இனிமைச்‌ 
சிறப்பைப்‌ புகழ்ந்து பாடினான்‌ பாரதி. 'தமிழ்‌ இனிய மொழி 
மட்டுமல்ல அற்றல்மிகு அறிவியல்‌ மொழியுமாகும்‌' எனப்‌ 
போற்றிப்‌ புகழ்வதோடு அமையாது, தம்‌ கடும்‌ முயற்சியாலும்‌ 
செயல்பாடுகளாலும்‌ கடந்த அரை நூற்றாண்டுக்‌ காலமாக 
தமிழ்‌ ஒர்‌ அறிவியல்‌ மொழி” என்பதை வெறும்‌ சொற்களால்‌ 
அல்லாமல்‌ செயல்‌ வடிவில்‌ காண்பித்து வருகிறார்‌ 
இரு. மணவை முஸ்தபா அவர்கள்‌ 


“பழையன கழிதலும்‌ புதியன புகுதலும்‌ 

வழுவில, கால வகையினானே” 
என்ற பொருள்‌ பொதிந்த பழம்பாடலுக்கிணங்க இன்றைய 
காலத்தின்‌ போக்குக்கும்‌ தேவைக்கும்‌ ஏற்ப முதன்மைத்‌ தமிழ்ப்‌ 
பணியாக திரு. மணவையார்‌ தேர்ந்தெடுத்திருப்பது அறிவியல்‌ 
கலைச்‌ செயலாக்கப்‌ பணி' ஆகும்‌. 1996இல்‌ வெளியிடப்பட்ட 
மருத்துவ கலைச்சொல்‌ களஞ்சியம்‌' எனும்‌ நூலினை 48,686 
கலைச்‌ சொற்களாக விரிவாக்கி விளக்கம்‌ தந்து புதிய வடிவில்‌ 
1200 பக்கங்களைக்‌ கொண்டு “மருத்துவக்‌ களஞ்சியப்‌ பேரகராதி” 
உருவாக்கியுள்ளார்‌ திரு. மணவை முஸ்தபா அவர்கள்‌. 


உருவாக்கம்‌ பெறும்‌ கலைச்‌ சொற்களை வெறும்‌ 
பட்டியலாக அமைக்காமல்‌ அவற்றை ஆங்கிலக்‌ கலைச்‌ 
சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்க்‌ கலைச்சொல்‌, சொல்‌ விளக்கம்‌, 
பொருள்‌ விளக்கங்களை படங்களோடு, பட விளக்கங்‌ 
களோடும்‌ வெளியிடுவதன்‌ மூலம்‌: அகராதித்‌ தன்மையையும்‌ 
களஞ்சியப்‌ போக்கையும்‌ ஒருங்கிணைத்து களஞ்சிய அகராதி 
எனும்‌ புதுவகை அமைப்பில்‌ உருவாக்கியிருப்பது எல்லா 
வகையிலும்‌ பாராட்டத்தக்க புது முயற்சியாகும்‌. 
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மருத்துவம்‌ பயிலாத ஒருவர்‌ ஒரு ஆங்கில மருத்துவக்‌ 
கலைச்சொல்‌ மூலம்‌, அதற்கு நிகரான தமிழ்க்‌ கலைச்சொல்‌, 
அதன்‌ பொருள்‌ விளக்கங்களைப்‌ படம்‌ மற்றும்‌ பட 
விளக்கத்தோடு படிக்கும்போது, அச்சொல்‌ மூலம்‌ மருத்துவத்‌ 
தகவல்களை எளிதாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. சான்றாக 
ஹா! என்ற ஆங்கிலக்‌ கலைச்‌ சொல்லுக்குக்‌ 'கணையம்‌' 
எனும்‌ தமிழ்க்‌ கலைச்சொல்லைத்‌ தருவதோடு அமையாது 
அது இதயத்தின்‌ எப்பகுதியில்‌ எவ்வடிவில்‌ அமைந்துள்ளது 
மற்றும்‌ எவ்வகைப்‌ பணிகளைச்‌ செய்கிறது என்பதையும்‌ 
சழ்க்கண்டவாறு விளக்குகிறார்‌. 

"றா : கணையம்‌ : இது இரைப்பையின்‌ 
அருகிலுள்ள செரிமானத்துக்குரிய நீர்‌ சுரக்கும்‌ சுரப்பி. இது 
நாக்கு போன்ற வடிவுடையது. இதன்‌ வால்‌ பகுதி 
மண்ணீரலைத்‌ தொட்டுக்‌ கொண்டிருக்கும்‌. இது சுமார்‌ 78 
செ.மீ. நீளமும்‌ சுமார்‌ 100 கிராம்‌ எடையும்‌ உடையது. இதில்‌ 
இன்சுலின்‌ என்ற இயக்கு நீரும்‌ (ஹார்மோன்‌) சிறுகுடலில்‌ 
கொழுப்புகளையும்‌ புரதங்களையும்‌ சீரணிக்கக்கூடிய 
செரிமானப்‌ பொருள்கள்‌ அடங்கிய கணைய நீரும்‌ சுரக்கின்றன.” 
எனப்‌ படத்தோடு தரும்‌ விளக்கம்‌ தெளிவாகவும்‌ திட்ப 
நுட்பமாகவும்‌ இருக்கிறது. இதே முறை இம்‌'மருத்துவக்‌ 
களஞ்சியப்‌ பேரகராதி' முழுமையும்‌ கையாளப்பட்டுள்ளது. 

ப மலேசியத்‌ தமிழர்களால்‌ பெரிதும்‌ புகழப்படும்‌ 
திரு. முஸ்தபாவின்‌ தமிழ்ப்பணி பெரிதும்‌ பாராட்டப்பட 
வேண்டிய ஒன்று. 'செம்மொழி' என தமிழ்மொழியை 
அறிவிக்க அவர்‌ எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி, “கூரியர்‌” இதழ்‌ 
மலம்‌ ஆற்றிய தமிழ்த்‌ தொண்டு அனைவரும்‌ பாராட்ட 
வேண்டிய ஒன்றாகும்‌. 


இன்றைய இன்றியமையாக்‌ காலத்‌ தேவையை 
முழுமையாக நிறைவு செய்யும்‌ இவரது அறிவியல்‌ கலைச்‌ 
சொல்லாக்கப்‌ பணி நாளும்‌ தொடர வேண்டும்‌. அதற்குத்‌ 
துணையாயிருப்பது நம்‌ அனைவரின்‌ கடமையாகும்‌. அவர்‌ 

முயற்சி எல்லா வகையிலும்‌ வெற்றிபெற வாழ்த்துகிறேன்‌. 
௪. சாமிவேலு 


யூ 

திரு. மணவை முஸ்தபா மருத்துவக்‌ களஞ்சியப்‌ 
பேரகராதி' என்ற இந்நூலை வல்லுநர்களின்‌ உதவியோடு 
எழுதியிருக்கிறார்‌. இந்நூல்‌ சொல்லுக்குப்‌ பொருள்தரும்‌ 
அகராதியாக மட்டுமின்றி, நூலின்‌ பெயருக்கேற்ப விளக்கம்‌ 
தரும்‌ கலைக்களஞ்சியமாகவும்‌ திகழ்கிறது. சான்றாக "14/18 
18611011118216 18௭" என்பதற்குத்‌ தமிழில்‌ 'கிருமிக்‌ குருதிப்‌ 
போக்குக்‌ காய்ச்சல்‌' என்று பொருள்‌ தருவதோடு 'வெப்ப 
மண்டலப்‌ பகுதிகளில்‌ கொசுவினால்‌ அல்லது நச்சு 
உண்ணிகளால்‌ .பரவும்‌ குருதிப்‌ போக்குக்‌ காய்ச்சல்‌' என்று 
விளக்கமும்‌ இதில்‌ தரப்பட்டுள்ளது. 00110113/011115-என்பதற்கு 
இளம்பிள்ளை வாதம்‌' என்பதோடு 'முதுகுத்‌ தண்டின்‌ 
சாம்பல்நிற உட்பகுதியில்‌ ஏற்படும்‌ அழற்சி, மூளைத்‌ 
தண்டிலும்‌ முதுகுத்‌ தண்டிலும்‌ உள்ள முன்பக்கச்‌ 
கொம்புகளின்‌ இயக்க நரம்பணுக்களை ஒரு கொள்ளை 
தோய்கிருமி தாக்குவதால்‌ இது உண்டாகிறது' என்று 
விளக்கம்‌ தரப்பட்டுள்ளது. 

எங்கும்‌ தமிழ்‌ எதிலும்‌ தமிழ்‌ என்பதை வெறும்‌ 
முழக்கமாக மட்டுமின்றி செயற்படுத்தும்‌ நோக்கோடு 
தமிழ்வளர்ச்சிக்‌ கென்று தனியாக ஒரு அமைச்சரை நியமித்து, 
மொழியியல்‌, மருத்துவம்‌ போன்ற துறைகளையும்‌ தமிழில்‌ 
கற்க முடியும்‌ என்பதற்கான பணிகளில்‌ இந்த அரசு ஈடுபட்டு 
வருகிறது. இத்தகைய பணிகளுக்கு மணவை முஸ்தபாவின்‌ 
மருத்துவக்‌ கலைச்சொல்‌ களஞ்சியம்‌' கைகொடுக்கும்‌. 


ழு. கருணாநிதி 
(மருத்துவக்‌ கலைச்சொல்‌ களஞ்சிய 
அகராதி நூல்‌ முன்னுரைச்‌ சுருக்கம்‌) 


சிறாரை 


௮றுமைச்‌ குழலு2௫ு ௮ .ளான குநிம்‌.புதிதி பற்றது 

பெற்றோர்‌ செய்ொரிளில்‌ தானும்‌ ௨௮35௮0 

ப/சர்ரரீமரில்‌ மீசற்ற்று படித்‌ தரம வனியச்‌ சன்று 0௪22] 
இய வாயத்‌ போபோதெ.லிலாம்‌ ஏறி ௮) பபர௪ர்ற; 

இனம்‌ (நீர்னையாயம்‌ 2,732 பெரியபரிகர்‌ பேரின்‌ 02.) 
ச32சத.ஜில்‌ ௩0.டர.ம-4௮௪.௫.௮ன ,1.ற௧௫.ம்‌ துணி//1127 

அறிக. ௮.ர்ராரவ்ள்‌ ௪ சரன்‌ 02.00 அன2.,௨/ம/2 சர்‌) 
ப்சர்்ரிமலை யே சட்டி அறை தி்‌ வைர 

பரிசச்னா்‌ பேச்சாற்றலும்‌ 2ாட்டி.ப்‌ பாரிசகர்‌ ௮) பற்று 

தமிழை ரிஜ.ர பரைலும்‌ பாராட்டப்பட்ட மாவ முனாரியா 
அண்ணாமலை பசை அகம்‌ சாத ௮.மிறரில்‌ மூதா 
தமிழச்‌ சொற்ப. வாழர்கரிக்‌ மு.ரிசம்சாளரக4 0/-ர்ம] 
வரயதீத சன்றுாரி விரிய ப எளிறைய/மம்‌ அனதி]ய/௪7)2.4/2 அற]றித/ 
தமிழ்‌ ஆ.ச்சததிர்சே மூமுநேர.ம்‌ -றைதிதிடும்‌ அறத] நு.எர்ந்‌7 
ஏட்டு எழுதுவதே வரர்‌ தொமஸ்‌ ஓ) 
தென்மமோழிசள்‌ (22.௪ நிறுவனமதிகர்‌ புணரின்‌ பசது) 
அறிவியல்‌ சோறரிலிந்ப நாரன்களா.ம்‌ 2௮.௮0 ஏழி4௪1.0 0/7 
மு௮நரனைச்‌ அீரசெய்து மமம.யப்ப்பாதி தநத ௮௮ல்‌ தற்கா, 
முூதிதிங்கள்‌ இர, மான 122௪ கற்ப வனச்‌ ௪02 வெளிய டி) 
ம்/னெஸ்மசோவிள்‌ அறிவியல்‌ ப்பறழ.யாம்‌ கோரிய” ஏ.டட.௪ர்‌ 
தமிழி. ்புதி22.ப மிெ/ளிமரநிம்‌ பண்பிலும்‌ பம்மி 

தஸ்‌ மதிநபபாம்‌ அரட்டியம்‌ நிறுவனத்‌ தர ம௮ய//(ப/ ப/ ப]. 
்பறப்பாறிறியரரம்‌ உயாத;. கரல நாற்றாகற்டாக்‌ 

தகர்‌ செனினி$த ரய. சறாட்டி வளர்த்து வ(று.பவாதாரகர்‌ 
ஏர்‌ நகர்ப்‌ மானவை மூரசப்த.பர என்னும்‌ த.ம்ற்ர்‌ றவ: 


கூரியர்‌ ஏட்டினைத்‌ தமிழில்‌ வெளியிடும்‌ சிறப்பினை 
யுனெஸ்கோ பாராட்டிய செய்தி கண்டு உவந்த தமிழுள்ளங்‌ 
கொண்ட காயிதேமில்லத்‌ இஸ்மாயீல்‌ சாகிப்‌ வழங்கிய 
அன்புப்‌ பாராட்டும்‌ வாழ்த்தும்‌ முஸ்தபாவின்‌ தமிழ்த்‌ 
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தொண்டினை மேலும்‌ ஊக்குவித்தது. அவரது அயராத 
அறிவியல்‌ தமிழ்த்‌ தொண்டினை மேலும்‌ ஊக்குவித்தது. 
அவரது அரியத்‌ தமிழ்த்‌ தொண்டு தமிழுலகின்‌ மதிப்பைப்‌ 
பெற்றது. தமிழக அரசின்‌ கலைமாமணி! விருதும்‌, 'திரு.வி.க. 
விருதும்‌ இன்னும்‌ பலவகை பாராட்டுகளையும்‌ பெற்ற 
பெருமை அவருக்கு உண்டு. பெரியாரின்‌ பகுத்தறிவுச்‌ 
சிந்தனைத்‌ தாக்கம்‌ அவரை மூடநம்பிக்கையை விரட்டுவதிலும்‌ 
அறிவியல்‌ சிந்தனையை வளர்ப்பதிலும்‌, அறிஞர்‌ அண்ணாவின்‌ 
கொள்கைவழித்‌ தாக்கம்‌ அறிவியல்‌ சிந்தனையைத்‌ தமிழில்‌ 
வளர்ப்பதிலும்‌ அவரை முனைந்திடச்‌ செய்தது. 


அவரது குறிக்கோளுக்குக்‌ 'கூரியர்‌' பொறுப்பு 
நல்வாய்ப்பாயிற்று. கூரியர்‌ வளர்ச்சிக்கு அவரது தொண்டு 
நல்வாய்ப்பாயிற்று. இந்த இஸ்லாமியத்‌ தமிழர்‌, தமிழிலும்‌ 
தேர்ச்சி பெற்றதன்றி, அடிப்படை வடமொழிப்‌ பயிற்சியும்‌ 
பெற்றவராவார்‌. எம்மொழிப்‌ பயிற்சியும்‌ எத்துறை அறிவும்‌ 
திறமையும்‌ எல்லாம்‌ எந்தாய்மொழி தமிழின்‌ அக்கத்திற்கே 
எனும்‌ திண்மையர்‌ அவர்‌. “நான்‌ நிறையப்‌ படிக்கிறேன்‌, 
படித்தவைகளைப்‌ பற்றி அழச்‌ சிந்திக்கிறேன்‌. அவை என்‌ 
மனதில்‌ அப்படியே படிந்து விடுகின்றன. எழுதும்போது 
அவையெல்லாம்‌ அப்படியே என்‌ எழுத்தில்‌ பதிகின்றன” 
என்று தன்‌ எழுத்துத்‌ திறமையை ஐயுற்ற ஆசிரியருக்கு 
மாணவர்‌ முஸ்தபா கூறிய பதில்‌ “விளையும்‌ பயிர்‌ முளையிலே” 
தந்த காட்சி. “விளைந்த பயிர்‌ முதிர்விலே” அதன்‌ பயனை 
உலகு பாராட்டுகிறது. 


பேச்சும்‌ எழுத்தும்‌ மாந்தர்‌ எண்ணத்தை வெளியிட 
ஏதுவாகும்‌ தலைசிறந்த கருவி மொழி. அவ்வகையில்‌ மனித 
உணர்வுகளை, பண்பாடுகளை, ஒழுக்க நெறிகளை, உயர்‌ 
சிந்தனையை வெளியிடுவதற்கு முழு அற்றல்‌ பெற்ற 
நிறைமொழியாக விளங்குவதே செந்தமிழ்‌. தமிழ்மொழி பேசி 
வாழ்ந்துவரும்‌ மக்கள்‌ நாகரிக வளர்ச்சியும்‌ அறிவியல்‌ சார்ந்த 
முயற்சிகளிலும்‌ மேம்பட்டு விளங்கிய காலம்‌ வரையில்‌, அவர்‌ 
தம்‌ மொழியும்‌ அதற்கேற்ற சொற்களையும்‌ கண்டு வளம்‌ 
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பெற்று வந்துள்ளது. கடந்த பல நூற்றாண்டுகளாகத்‌ 
தமிழர்களின்‌ வாழ்வில்‌ சமய வழிப்பட்ட சிந்தனையும்‌ 
புராணக்‌ கற்பனையுமே மேம்பட்டு நின்றதால்‌, உலகியல்‌ 
வாழ்விலும்‌ அறிவியல்‌ எண்ண வளர்ச்சியிலும்‌ பின்தங்கி 
விட்டனராதலின்‌, தமிழ்மொழியும்‌ அறிவியல்‌ துறையில்‌ 
புத்தாக்கம்‌ பெறும்‌ வாய்ப்பிழந்தது. ஆங்கில நாட்டவர்‌ 
ஆட்சியின்‌ விளைவாக நமது மக்கள்‌ பயில நேரிட்ட 
ஆங்கிலமே மேல்நாடுகளில்‌ வியத்தகு வளர்ச்சி பெற்று வந்த 
அறிவியல்‌ கருத்துக்களை நாமறிய வாய்த்ததொரு வாயிலாக 
அமைந்தது. நம்மைப்‌ பொறுத்தவரையில்‌ ஆங்கிலமே' 
புத்துலக அறிவியல்‌ ஒளி வழங்கிய பலகணியாகும்‌. 


எழுத்தறிவு பெறாத மக்கள்‌ பெரும்பான்மையினராக 
இருந்த நிலையிலும்‌, ஏட்டறிவை வளர்த்துக்‌ கொள்ளும்‌ 
அர்வம்‌ பெற முடியாத வறுமைச்‌ சூழலிலும்‌ - அறிவியல்‌ 
கருத்துக்கள்‌, விஞ்ஞான விளக்கங்கள்‌ மக்களைச்‌ சென்றடைய 
வில்லை. மக்களின்‌ பலவகை மூடநம்பிக்கைகள்‌ ஒரு வகையில்‌ 
அறிவு நாட்டத்திற்குத்‌ தடையாயிற்று எனினும்‌, அறிவியல்‌ 
உண்மை விளக்கங்கள்‌ தாய்மொழியில்‌ விளக்கப்படாமையே 
அடிப்படைக்‌ காரணமாகும்‌. கடந்த ஐம்பது அண்டுகளாகப்‌ 
பள்ளி மாணவர்கள்‌ அறிவியல்‌ சார்ந்த கல்வியைத்‌ தமிழிலேயே 
பயில்வதற்கு வழிசெய்யும்‌ முயற்சியாகப்‌ பலநூறு ஏடுகள்‌ 
தமிழில்‌ வெளிவந்துள்ளன. கல்லூரியில்‌ பயிலும்‌ மாணவர்‌ 
களுக்கான உயர்கல்வி ஏடுகளும்‌ பல இயற்றப்பட்டுள்ளன. 
ஆயினும்‌ பல்கலைக்‌ கழகப்‌ பட்டப்படிப்பு அனைத்தையும்‌ 
தமிழிலேயே பயிலச்‌ செய்யும்‌ அளவிற்கோ, மாணவர்களே 
பயில முன்வரும்‌ அளவிற்கோ பல்கலை அறிவியற்‌ பாடங்கள்‌ 
அனைத்தும்‌ தமிழில்‌ வெளிவருவதற்கான முயற்சி தொடர 
வேண்டியுள்ளது. மருத்துவம்‌, பொறியியல்‌, உயிரியல்‌, 
வேதியியல்‌, இயற்பியல்‌, கால்நடை மருத்துவம்‌ முதலான 
துறைகள்‌ பலவற்றையும்‌ தமிழில்‌ வழங்கச்‌ செய்யும்‌ நோக்கம்‌ 
நிறைவேற வேண்டுமெனில்‌ மிகவும்‌ வேகமாக வளர்ந்துவரும்‌ 
அறிவியல்‌ ஆய்வுக்‌ கண்டுபிடி ப்புகளால்‌ நாள்தோறும்‌ வெளி 
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வரும்‌ புதிய உண்மைகளையும்‌ நுணுக்கங்களையும்‌ உடனுக்‌ 
குடன்‌ மொழிபெயர்ப்புச்‌ செய்து தமிழில்‌ அரங்கேற்றும்‌ 
கடமையைத்‌ தொடர்ந்து நிறைவேற்ற வேண்டும்‌. 


இந்த நூற்றாண்டின்‌ துவக்கத்தில்‌ வகைப்படுத்தப்‌ 
பட்டிருந்த அறிவியல்‌ துறைகள்‌ இன்று மேலும்‌ பல 
கிளைகளாக விரிவடைந்திருப்பது மட்டுமின்றி, கடந்த ஒரு 
நூற்றாண்டில்‌ அறிவியல்‌ எய்திய வளர்ச்சி விகிதத்தை இந்த 
நூற்றாண்டின்‌ முதல்‌ முப்பது அண்டுகளிலேயே எட்டி 
யுள்ளது. இன்றோ அதைப்‌ போன்று மேலும்‌ பல மடங்கு 
விரைவுடன்‌ அறிவியல்‌ வளர்ந்து வருகின்றது. அது உலகத்தின்‌ 
பல நாடுகளிலும்‌ (சில மொழிகளிலும்‌) நாளும்‌ உருவாகிவரும்‌ 
அறிவியல்‌. வளர்ச்சியின்‌ விரைவு என்பதால்‌, நாம்‌ அந்த 
விரைவுக்கு ஈடுகொடுக்கும்‌ சூழலில்லை. எனினும்‌ அவற்றின்‌ 
பயனை நாமும்‌ உடனுக்குடன்‌ பெறுவதற்கு இன்றியமையாத 
மொழிபெயர்ப்புத்‌ திறனை மிகப்‌ பெரிய அளவில்‌ மட்டு 
மின்றி, விரைவாகச்‌ செய்திடவல்ல கணிப்பொறிப்‌ பயன்‌ 
பாட்டையும்‌ மேற்கொண்டு நிறைவேற்றிட முனைய 
வேண்டும்‌. அப்படிப்பட்ட. வழிமுறைகள்‌ மேற்கொள்ளப்‌ 
பட்டாலன்றி, நமது முன்னேற்றம்‌ மட்டுமன்றி, வாழ்க்கை 
நிலையும்‌ மேலும்‌ பின்னடைவுக்கு அளாகி, நாம்‌ உலகோரால்‌ 
கருதப்பட வேண்டாதவர்‌ அவேரம்‌. 


இதைக்‌ தெளிவாக உணர்ந்தவர்‌ இரு. மணவை முஸ்தபா. 
அறிவியல்‌ கருத்தைத்‌ தமிழில்‌ தர முடியுமா? மாணவர்களின்‌ 
அறிவியல்‌ பயிற்சி மொழியாகும்‌ தகுதி தமிழுக்கு உண்டா? 
இருப்பினும்‌ பயன்படுமா? என்றெல்லாம்‌ ஐயுறவு 
எழுப்பியவர்கட்கெல்லாம்‌ - தகுந்த விடை. அளித்தவர்‌ அவர்‌. 


“தமிழில்‌ எந்தத்‌ (அறிவியல்‌) துறைச்‌ செய்தியையும்‌, 
சொற்செட்டோடும்‌ பொருட்செறிவோடும்‌ கூற முடியும்‌, 
எத்தகைய அறிவியல்நுட்பக்‌ கருத்துக்களையும்‌, தெளிவாகவும்‌ 
திட்பமாகவும்‌ சொல்ல முடியும்‌. ஏனெனில்‌ தமிழ்‌ கடந்தகால 
மொழி மட்டுமல்ல; நிகழ்கால மொழியுமாகும்‌, ஆற்றல்மிக்க 
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எதிர்கால மொழியுமாகும்‌. இன்று முதல்‌ தமிழில்‌ எதையும்‌ 
கூற முடியும்‌ என்பதை வெறும்‌ சொல்லால்‌ அல்ல; செயலால்‌ 
நிரூபிப்பதே என்‌ வாழ்வின்‌ ஒரே இலட்சியம்‌, குறிக்கோள்‌” 
என்று ஒரு மேடையில்‌ திரு. முஸ்தபா கூறிய உ றுதிமொழியைச்‌ 
செயற்படுத்திக்‌ காட்டவே தன்னை முழுவதுமாய்‌ அப்‌ 
பணிக்கே ஒப்படைத்துக்‌ கொண்டுள்ளவர்‌ அவர்‌. 


எந்தப்‌ பொருள்‌ குறித்த சொல்லாயினும்‌ மக்கள்‌ 
வழக்கில்‌ இடம்பெற்று அப்பொருளைக்‌ குறிக்கும்‌ ஒரே 
சொல்லாக இது நிலைபெறுவதைப்‌ பொறுத்தே ஒரே 


சொல்லாக அமையலாகும்‌. 


- சைக்கிள்‌ - ஈருருளி, மிதிவண்டி எனவும்‌, 
பிளசர்‌ கார்‌ - மகிழுந்து, சீருந்து எனவும்‌, 
பஸ்‌ - பேருந்து, பயணி உந்து எனவும்‌, 
டி ரெயின்‌ - தொடர்வண்டி - நீராவி வண்டி. எனவும்‌, 
ஏரோபிளேன்‌ - விமானம்‌, வானூர்தி எனவும்‌ 


வழங்குவது போன்ற நிலை இடைக்காலத்தே தொடர்வது 
இயல்பே. மலேசியாவிலும்‌ சிங்கையிலும்‌ பெட்ரோல்‌ பம்பு 
எண்ணெய்க்கடை என்றும்‌, டிபன்‌ சாப்பிட்டீர்களா என்று 
கேட்கப்படும்‌ காலைச்‌ சிற்றுணவைக்‌ குறிக்கும்‌ வகையில்‌ 
புியாறியாச்சா' என்றும்‌ கேட்கின்றனர்‌. இது வழக்காற்றலால்‌ 
ஒரு சொல்‌ ஒரு பொருளை உணர்த்தும்‌ திறன்‌ பெறுவதைக்‌ 
காட்டும்‌. தமிழகத்தில்‌ எண்ணெய்க்‌ கடை, உணவுக்கு 
வேண்டிய எண்ணெய்களை விற்கும்‌ இடத்தைக்‌ குறிக்கும்‌. 
மேலும்‌ கெரசின்‌ 'மண்ணெண்ணை' என்று வழங்குவது 
போன்று பெட்ரோலுக்கும்‌, டீசலுக்கும்‌ தமிழில்‌ தனிச்சொல்‌ 
அமையவில்லை. அவைபோன்று மருத்துவத்‌ துறை சார்ந்த 
06௦-111 ்பா௪: பாரன்‌ 1ஊாலாட முதலான சொற்களுக்கு 
ஈடாகத்‌ தனித்‌ தமிழ்ச்‌ சொல்‌ இல்லை. அப்படி யே வழங்கலும்‌ 
பொருந்தும்‌. ஆங்கிலத்தில்‌ இடம்பெற்ற அறிவியல்‌ கலைச்‌ 
சொற்கள்‌ அவை உருக்கொண்ட வகையால்‌ பருப்பொருளை 
உணர்த்துவதிலும்‌, அப்பொருளையும்‌, இயல்புகளையும்‌ 
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விளைவுகளையும்‌ நுணுக்கமாகப்‌ புலப்படுத்தும்‌ திறமுடைய 
வையாதலின்‌, சொல்லுக்குச்‌ சொல்‌ இதுவே தமிழ்ச்சொல்‌ 
எனச்‌ கொண்டு வரையறுத்துக்‌ கையாளுதல்‌ மொழிபெயர்ப்பில்‌ 
எளிதன்று; சொல்லுக்குச்‌ சொல்‌ இது என்னும்‌ நிலை 
அறிவியல்‌ கலைச்சொல்‌ மொழிபெயர்ப்பில்‌ உருவாகிட, 
தமிழில்‌ கையாளப்படக்‌ கூடிய கலைச்சொற்களைப்‌ 
பொருள்‌ வரையறை செய்து முறைப்படுத்துவதும்‌ விரைவு 
படுத்தப்பட்டாக வேண்டும்‌. & 0100401௧0௬ 01 819008101560 501680- 
(111௦ 80 7௦௦01001091 185 ॥ [வார உருவாக்கப்பட 
வேண்டியுள்ளது. அப்பணிக்கும்‌ இன்றியமையாத அடிப்படைப்‌ 
பணியாக அமைந்திருப்பது இந்தக்‌ களஞ்சியம்‌ ஆகும்‌. 
அங்கிலச்‌ சொற்கள்‌ பல நாம்‌ வழக்கமாக உணரும்‌ பொருளில்‌ 
இருந்து சற்றே வேறுபட்டதொரு குறிப்பிட்ட பொருளை 
வழங்குவதாக மருத்துவத்‌ துறையில்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


திலான்‌ எனில்‌ மாறுகண்‌ அறுவை மருத்துவம்‌ 


சிரி - எனில்‌ (தொடர்புடை) மூலம்‌ காணல்‌ 
&ரார்‌6௦௦௮!  - எனில்‌ மனநலக்கேடு 

றாவ - எனில்‌ உறிஞ்சி இழுத்தல்‌ 

ோர்‌201 - எனில்‌ நோய்பீடித்தல்‌, தொற்றுதல்‌ 
பே!(பா6 - எனில்‌ நுண்ணுயிர்‌ வளர்ப்புப்‌ பண்ணை 
1௦1௮ - எனில்‌ நுண்ணுயிர்‌ படை. எனவும்‌ 


வழங்குவதையும்‌ அவைபோன்ற பல சொற்களையும்‌ இக்‌ 
களஞ்சியத்தில்‌ காணலாம்‌. நாம்‌ அடிக்கடி. பயன்படுத்தும்‌ 
சில மருத்துவச்சொற்களின்‌ பொருளை நாம்‌ விளங்கிக்‌ 
சகொாள்வதில்லை. அப்படிப்பட்ட கார; 010018; 
0௦080: ஊரு: கவோறகஉஷ$; பாபத: 1866 முதலான பல 
சொற்கள்‌ குறிக்கும்‌ பொருளை இந்தக்‌ களஞ்சியம்‌ 
தெளிவடையச்‌ செய்கிறது. 


அறிவியல்‌ அய்வு புதிய உண்மைகளையும்‌, பல 
பொருள்‌ அற்றலையும்‌ பயனையும்‌ அதனைப்‌ பயன்‌ 
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கொள்ளும்‌ கருவியையும்‌ கண்டுபிடிப்பதால்‌ நாள்தோறும்‌ 
வளர்வது. அப்படிக்‌ கண்டறிந்த மேதைக்கு உலகம்‌ 
கடமைப்பட்டுள்ளது. எனவே அவர்‌ பெயராலோ, அவர்‌ 
சூட்ட நேரிட்ட பெயராகவோ அவை வழங்குவது தமிழ்‌ 
ஆக்கத்திற்குத்‌ தடையல்ல. பொருளின்‌ பெயர்‌ மருந்து பெயர்‌ 
பலவும்‌ பெயர்ச்‌ சொற்களேயாவதால்‌ அதே பெபயர்‌ 
தமிழிலும்‌ பயன்படுத்தப்படுவது தவறல்ல. அனால்‌ அவற்றை 
எவரும்‌ எதுவெனகச்‌ தெளிவதற்கான விளக்கம்‌ தமிழில்‌ 
தரப்படுவதே தமிழுக்கு ஆற்றவேண்டிய அறிவியல்‌ 
அக்கப்பணியாகும்‌. அந்த அரிய பணியைத்‌ திறம்படவும்‌ 
தெளிவடையதாகவும்‌ அற்றியுள்ளார்‌ திரு. மணவை முஸ்தபா. 


தமிழ்‌ மண்ணில்‌ தொன்னாளிலேயே வளர்ந்து, 
பயன்பட்டு அண்மைக்‌ காலத்தில்‌ நொதொய்வடைய 
நேரிட்டுள்ளது சித்த மருத்துவம்‌. அந்த மருத்துவ 
முறையையும்‌ மருந்து செய்முறைகளையும்‌ விளக்கி எழுந்த 
செய்யுள்‌ ஏடுகள்‌ பல. அவர்கள்‌ உடற்கூற்றினையும்‌ அதன்‌ 
இயக்கத்தையும்‌, உள்‌ உறுப்புகளையும்‌ குறித்து அறிந்து 
பெயரிட்டு வழங்கியுள்ளனர்‌. அங்கிலத்தில்‌ இடம்பெற்ற 
மருத்துவக்‌ கலைச்சொற்கள்‌ பலவற்றிற்கு ஈடான தமிழ்ச்‌ 
சொற்களை நாம்‌ அவற்றுள்‌ கண்டறியலாகும்‌. சித்த 
மருத்துவச்‌ சொற்கள்‌ பலவும்‌, சில நோய்களின்‌ பெயர்களும்‌ 
முன்னரே கைக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அந்த வகை 
முயற்சியில்‌ சித்த மருத்துவக்‌ கல்வியில்‌ பட்டம்‌ பெற்றவர்கள்‌ 
ஈடுபடவும்‌, அம்முயற்சியால்‌ மருத்துவ அறிவியல்‌ தழைக்கவும்‌ 
இந்தக்‌ களஞ்சியம்‌ ஏற்றதொரு துணையாகும்‌. மேலும்‌ 
“மருத்துவம்‌, வேதியியல்‌, தாவரஇயல்‌ தொடர்புடைய 
அறிவியல்‌'' என்னும்‌ பெயருடன்‌ அறிவியல்‌ தமிழ்ச்‌ 
சொற்களுக்குத்‌ தமிழிலும்‌ அங்கிலத்திலும்‌ விளக்கம்‌ தரும்‌ 
பேரகராதி ஒன்றினை, அறிவாற்றவில்‌ சிறந்த டி.வி. சாம்பசிவம்‌ 
பிள்ளை அவர்கள்‌ அரை நூற்றாண்டுக்கு முன்னரே தன்‌ தனி 
முயற்சியால்‌ உருவாக்கியுள்ளதை அறிந்தவர்‌ எவரும்‌ 
நன்றியுடன்‌ போற்றத்‌ தவறார்‌. சித்த மருத்துவ நூற்களில்‌ தமிழ்‌ 
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வழக்கிலும்‌ இடம்பெற்ற பெயர்களாக அந்த அகரவரிசையில்‌ 
காணப்‌ படும்‌ சொற்கள்‌ பலவும்‌, இப்படிப்பட்ட. மருத்துவக்‌ 
களஞ்சியப்‌ பணி விரிவுக்குப்‌ பெரிதுப்‌ பயன்படும்‌ என்று 
கருதுகிறேன்‌. 


அலோபதி மருத்துவப்‌ பட்டப்படிப்பும்‌ தமிழில்‌ 
பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும்‌ என்று விரும்புவதற்கான 
நியாயங்கள்‌ வளர்ந்துள்ள இக்காலத்தில்‌, தேர்ந்த மருத்துவ 
அறிவாற்றலைத்‌ தமிழில்‌ பெறமுடியுமா? என்னும்‌ கேள்வி 
எழுப்பும்‌ இளைஞர்‌ உலகம்‌ தெளிவடைந்து தன்னம்பிக்கை 
கொள்வதற்கும்‌ இந்தக்‌ களஞ்சியம்‌ வழிசெய்யும்‌ என்பதில்‌ 
ஐயமில்லை. அறிவியல்‌ மருத்துவ நூல்‌ எழுதுவார்க்கும்‌ தகுந்த 
தமிழ்‌ வழக்கை நாடுவார்ச்கும்‌ ஏற்றதொரு கையேடாகவும்‌ 
இது விளங்கும்‌. 

மேலும்‌ விரித்துரைக்க நான்‌ ஒரு மருத்துவனோ 
அறிவியல்‌ துறையினனோ அல்ல. சுருங்கச்‌ சொல்வதானால்‌, 
இந்தக்‌ களஞ்சியம்‌ மருத்துவ அறிவியல்‌ தமிழ்‌ ஆக்கத்திற்கு 
அமைக்கப்பட்ட புதிய பாதையாகும்‌. இந்தப்‌ பாதையைப்‌ 
பயன்படுத்தி நடப்போர்‌ பலராகிடின்‌ தமிழில்‌ அறிவியல்‌ 
கருத்துக்களைக்‌ கையாளும்‌ திறனும்‌ அதனை வளர்க்கும்‌ 


ஆர்வமும்‌ மேலோங்கும்‌ என்பது உறுதி. 


காலமெல்லாம்‌ தமிழ்‌ அக்கப்‌ பணியில்‌ ஈடுபட்டுள்ள 
'கூரியர்‌' அசிரியரும்‌, கூரிய சிந்தனையாளருமான இதன்‌ 
ஆசிரியர்‌ காலம்‌ தேடும்‌ தமிழன்‌ மணவை முஸ்தபா 
அவர்களை எவ்வளவு பாராட்டினும்‌ தகும்‌! அவருக்கு - 
அவரது தொண்டு தொடர என்‌ வாழ்த்துக்கள்‌. 
க. அன்பழகன்‌ 

(மேனாள்‌ கல்வியமைச்சர்‌, 


தமிழ்நாடு அரசு) 


ஆய்வுரை 
தமிழில்‌ பேச்சு வழக்கில்‌ “ஓரே கல்லில்‌ இரண்டு 


மாங்காய்‌” என்று பலர்‌ கூறுவதைக்‌ கேட்டிருக்கிறோம்‌. 
திரு. மணவை முஸ்தபா அவர்கள்‌ படைத்திருக்கும்‌ இந்த நூல்‌ 
அடிப்படையில்‌ ஒரு கலைச்சொல்‌ அகராதியாக மட்டுமின்றி, 
மருத்துவக்‌ கலைக்களஞ்சியமாகவும்‌ உருப்பெற்றிருக்கிற து. 
ஆனால்‌, இரண்டு மாங்காய்களுடன்‌ ஆசிரியர்‌ நின்றுவிட 
வில்லை. மூன்றாவது ஒரு மாங்காய்‌ விழுந்தாலும்‌ விழட்டுமே 
என்ற கருத்தும்‌ மறைவாக மிளிர்கிறது. அகராதியைப்‌ 
பயன்படுத்துவோர்‌ சிந்தனைக்கு ஒரு தூண்டுகோலாகவும்‌ 
இந்நூல்‌ இயங்க வாய்ப்பிருக்கிறது. இந்த மருத்துவ அகராதிக்‌ 
கலைக்களஞ்சியத்‌ தொகுப்பினை பயன்படுத்துவோர்‌, இதில்‌ 
குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்‌ கலைச்சொற்களை விட சிறந்த வேறு 
பொருத்தமான சொற்களைப்‌ புனைய முன்வரின்‌ மூன்றாவது 
குறிக்கோளும்‌ நிறைவுப்பெறும்‌. 

இன்றைய மருத்துவ அறிவியல்‌ சொற்களுக்கெல்லாம்‌ 
தனித்‌ தமிழ்ச்‌ சொற்களை உருவாக்கி, அவைகளைப்‌ பயன்‌ 
படுத்தி, மருத்துவ நூலாக்கத்தை (இயக்கி மருத்துவம்‌ சார்ந்த 
கல்வி - மற்றும்‌ பயிற்சி அரங்குகள்‌ அனைத்தும்‌ தமிழில்‌ வர 
வேண்டும்‌ என்று காத்திருந்தோமானால்‌ அது அண்மைக்‌ 
காலத்திற்குள்‌ நிறைவேறக்கூடிய கனவாக இருக்காது. 

லண்டன்‌ மாநகரத்தில்‌ மாலை நேர வகுப்பில்‌ சேர்ந்து 
சில காலம்‌ “அறிவியல்‌ ரசிய மொழி” பயிற்சி பெற்றேன்‌. 
நான்‌ ஏற்கெனவே ஆங்கிலத்தில்‌ பழகியிருந்த பல மருத்துவச்‌ 
சொற்கள்‌ ருசிய மொழி அறிவியல்‌ கட்டுரைகளில்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுவதைப்‌ பார்த்தேன்‌. அசிரியையாக இருந்த ரசியப்‌ 
பெண்மணியிடம்‌ இதுபற்றிப்‌ பேசினேன்‌. அவர்கள்‌ சொன்ன 
கருத்தை எல்லோரும்‌ சிந்தித்துப்‌ பார்க்க வேண்டிய அவசியம்‌ 
கருதி மே தருகிறேன்‌: “உலகில்‌ பல பகுதிகளும்‌ ஓரளவு 
நாகரிகம்‌ வளர்ச்சியடைந்திருந்த காலத்தில்‌ கருத்துப்‌ புரட்சி, 
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சமுதாயப்‌ புரட்சி இவை ஐரோப்பாக்‌ கண்டத்தில்‌ தோன்றி, 
அறிவியல்‌ வளர்ச்சிக்கும்‌ ஆராய்ச்சிக்கும்‌ வித்திட்டன. 

பலவாறான அராய்ச்சிகள்‌ பல நாடுகளில்‌ மேற்‌ 
சொள்ளப்பட்டன. பல புதிய கண்டுபிடிப்புகள்‌ உலகுக்கு 
அறிமுகமாயின. இங்கிலாந்து, ஐரோப்பா, அமெரிக்கா 
மற்றும்‌ ஐப்பான்‌ போன்ற நாடுகளில்‌ பல ஆராய்ச்சிகள்‌ 
நடைபெற்று, புதிய கண்டுபிடிப்புகள்‌ தொடர்பான ஆய்வுக்‌ 
கட்டுரைகள்‌ பல அறிவியல்‌ சஞ்சிகைகளில்‌ பிரசுரிக்கப்பட்டு, 
உலகுக்கு அறிமுகமாயின. இவைகளை அங்கிலச்‌ சொல்‌ 
என்றோ, ஜெர்மானியச்‌ சொல்‌ என்றோ, ஐப்பானியச்‌ சொல்‌ 
என்றோ சொல்லிவிட முடியாது. ஒவ்வொரு புதிய கண்டு 
பிடி.ப்பையும்‌ யார்‌ முதலில்‌ உலகுக்கு வழங்குகிறார்களோ 
அவர்கள்‌ அவைகளை விளக்க உருவாக்கிய சொற்களை 
உலகம்‌ ஏற்றுக்‌ கொள்ள வேண்டும்‌. கண்டுபிடிப்புக்களுக்கு 
எப்படி, அவர்களைச்‌ சொந்தக்காரர்கள்‌ என்று சொல்கிறோமோ 
அதைப்‌ போலவே அவர்கள்‌ உருவாக்கிய சொற்களும்‌ 
அவர்களுடைய படைப்புக்களே. அந்தச்‌ சொற்களை 
அறிவியல்‌ மக்கள்‌ சமுதாயம்‌ - உலகப்‌ பொதுச்‌ சொற்களாகத்‌ 
தான்‌ கருத வேண்டும்‌” என்பதே அந்த அம்மையார்‌ தந்த 
விளக்கம்‌. இந்த முறையில்‌ “வைரஸ்‌”, “லேசர்‌”, “பெனிசிலின்‌”, 
“மார்‌ஃபின்‌" போன்ற பல சொற்களை நாம்‌ அப்படியே 
பயன்படுத்தினாலும்கூட ஒரு அறிவியல்‌ மருத்துவக்‌ 
களஞ்சியத்தில்‌ அந்த சொற்கள்‌ உருவாகிய அடிப்படை 
வரலாற்றையும்‌ குறிப்பிட்டு எழுதும்போதுதான்‌ அதன்‌ 
பொருளும்‌ விளக்கமும்‌ முழுமையாகக்‌ கிடைக்க வாய்ப்பு 
ஏற்படும்‌. 

சோதனைச்‌ குழாய்‌, புதை சாக்கடை, கட்டி, 
கரப்பான்‌, புற்று, காசம்‌, ஈளை, இருமல்‌ போன்ற பல 
சொற்கள்‌ ஏற்கெனவே தமிழ்‌ வழக்கில்‌ இருக்கின்றன. இப்படி. 
ஏற்கனவே வழக்கில்‌ இருக்கும்‌ சொற்களை இன்றும்‌ 
அறிவியல்‌ கருத்துக்களை எடுத்தியம்பும்போது பயன்படுத்து 
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கிறோம்‌. இவை தவிர, முன்‌ பழக்கத்தில்‌ இருந்து, மறைந்து 
போன சில தமிழ்‌ அறிவியல்‌ சொற்களைக்‌ கண்டுபிடித்து 
மறுபடியும்‌ அவற்றிற்குப்‌ புத்துயிரூட்டி. பழக்கத்திற்குக்‌ 
கொண்டு வரவேண்டும்‌. திரு. மணவை முஸ்தபா அவர்கள்‌ 
இந்த முயற்சியில்‌ கணிசமான அளவு வெற்றியடைந்திருக் 
கிறார்கள்‌ என்றே சொல்ல வேண்டும்‌. "50ய0” என்றால்‌ 
“பொருக்கு”, "ரிஷபர்‌" என்றால்‌ “செதிளுதிர்வு” என்று 
மிகத்‌ தெளிவாக விளங்கும்‌ வகையில்‌ சொற்களைப்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ முறையைச்‌ சுட்டியிருக்கிறார்கள்‌. 


இது தவிர பழைய சித்த மருத்துவ நூல்களில்‌ 
உடலுறுப்புகளையும்‌ நோய்‌ வகை மருத்துவ முறைகள்‌ 
போன்றவற்றைச்‌ சுட்டுவதற்கும்‌ பல சொற்கள்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்பட்டி ருக்க வேண்டும்‌. நாடி, நரம்பு, நாளம்‌, நோய்‌. 
என்று பல சொற்களை நாம்‌ எடுத்தாள்கிறோம்‌. அதைப்‌ 
போலவே இன்னும்‌ பல சொற்கள்‌ இருக்கக்‌ கூடும்‌. சித்த 
மருத்துவர்களும்‌, தமிழறிஞர்களும்‌ கூட்டாகச்‌ சேர்ந்து ஒரு 
தமிழ்‌-அங்கில (சித்த) மருத்துவ அகராதியைத்‌ தயாரித்தால்‌ 
அது நமக்குப்‌ பெரும்‌ பயனளிக்கும்‌. மறைந்த தமிழ்‌ மருத்துவ 
அறிவியல்‌ சொற்களைத்‌ தெரிந்து கொள்ள முடியும்‌. 


அங்கில மருத்துவச்‌ சொற்கள்‌ எப்படி உருவாக்கப்‌ 
பட்டன என்று அறியும்போது சில சொற்கள்‌ காரணப்‌ 
பெயர்களாக இருக்கக்‌ காண்கிறோம்‌. அதே காரணங்களுக்கு 
ஈடான தமிழ்ச்‌ சொற்களைக்‌ கண்டுபிடித்து அவற்றில்‌ 
இருந்து புதுத்‌ தமிழ்‌ மருத்துவச்‌ சொற்களை உருவாக்கும்‌ 
வழியும்‌ கடைப்பிடிக்கப்பட்டு, அப்படி சில நல்ல சொற்கள்‌ 
நமக்குக்‌ கிடைத்திருக்கின்றன. 11௦10" என்பதற்கு 'கேடயச்‌ 
சுரப்பி' என்றும்‌ '&0சா௮!" என்பதற்கு 'அண்ணீரகச்‌ சுரப்பி" 
என்றும்‌ சொற்கள்‌ உருவாக்கப்பட்டு அவை தமிழில்‌ 
பழக்கத்தில்‌ வந்துவிட்டன. இவைகளை எல்லாம்‌ கூடியவரை 


அசிரியர்‌ அகராதிக்குள்‌ இணைத்திருக்கிறார்‌. 
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நாட்டுப்புற மக்கள்‌ சில சமயங்களில்‌ பட்டறிவு 
அடிப்படையில்‌ அவர்களாகவே சில சொற்களை உருவாக்கி 
விடுவார்கள்‌. மலேரியா காய்ச்சலை முறைக்‌ காய்ச்சல்‌' 
என்றும்‌ தூரத்துப்‌ பார்வையை (வெள்ளை மழுத்து' என்றும்‌ 
வா்‌ என்பதற்கு மணிக்கட்டு' என்றும்‌ தமிழ்ச்‌ சமுதாயம்‌ 
ஏற்கனவே உருவாக்கிவிட்ட சொற்களையும்‌ நாம்‌ தள்ளி விட 
முடியாது. அவைகளை நம்முடைய சொற்களஞ்சிய 
தொகுப்புகளில்‌ சேர்க்கத்தான்‌ வேண்டும்‌. 

. ஆங்கிலம்‌ மற்றும்‌ ஐரோப்பிய மொழிகளில்‌ பல புதுச்‌ 
சொற்களை உருவாக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும்‌ போது 
கிரேக்கம்‌ மற்றும்‌ லத்தீன்‌ மொழியில்‌ தொடர்புடைய 
பொருள்‌ தரும்‌ சொற்களில்‌ வேர்ச்‌ சொற்களை ஆராய்ந்து 
எடுத்து அவற்றில்‌ இருந்து புதுச்‌ சொற்களை உருவாக்கி 
யிருக்கிறார்கள்‌. மார்‌ஃபின்‌ (௦6) என்னும்‌ மருந்து 
தூக்கத்தை உண்டாக்கும்‌. கிரேக்கப்‌ புராணத்தில்‌ கனவுக்கு 
(01885) பொறுப்பான கடவுள்‌ மார்‌ஃபியா. அதனால்‌ இந்த 
மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டவுடன்‌ அதற்கு 'மார்‌ஃபின்‌' என்று 
பெயர்‌ சூட்டினர்‌. அதைக்‌ கண்டுபிடித்த வேதியல்‌ நிபுணர்‌, 
அப்படி ப்பட்ட சொற்கள்‌ அனைத்தையும்‌ காரணச்‌ சொல்லுக்கு 
ஈடான தமிழ்ச்‌ சொல்லையும்‌ அதன்‌ வேர்ச்‌ சொல்லையும்‌ 
கண்டுபிடித்து அதிலிருந்து புதிய தமிழ்ச்‌ சொல்லை 
உருவாக்கலாம்‌ என்று நினைத்தோமானால்‌ அது முடிவே 
இல்லாத பணியாகிவிடும்‌. அப்படிப்பட்ட பல சொற்களை 
நாம்‌ அப்படியே தமிழில்‌ எழுதி பயன்படுத்திக்‌ கொள்ள 
வேண்டிய சூழ்நிலையில்தான்‌ இருக்கிறோம்‌. வேறு புதுச்‌ 
சொற்களை உருவாக்க முடியாத இத்தகு சூழ்நிலைகளில்‌ 
இன்று ஆங்கிலத்தில்‌ இருக்கும்‌ சொற்களை எடுத்துத்‌ 
தேவைக்கேற்றபடி, பகுதி, விகுதி மாற்றங்களை மட்டும்‌ 
செய்துகொண்டு, தமிழ்ப்‌ பழக்கத்திற்கு அவைகளை கொண்டு -: 
வரலாம்‌ என்று, நாம்‌ உணரும்‌ வகையில்‌ திரு. மணவை 
முஸ்தபா அவர்கள்‌ பல சொற்களை கலைச்சொல்‌ அகராதிக்‌ 


களஞ்சியத்துல்‌ சேர்த்திருப்பது பாராட்டுதற்குரியது. 
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இந்த அகராதி களஞ்சியத்‌ தொகுப்பைப்‌ பயன்படுத்து 
வதில்‌ பல அரிய வாய்ப்புகளும்‌ சிந்தனைகளும்‌ உருவாக 


வழியுண்டு. 


. தமிழில்‌ மருத்துவ நூல்கள்‌ எழுத வேண்டும்‌ என்‌ ம] 
நினைப்போர்‌ பொருத்தமான தமிழ்‌ மருத்துவக்‌ கலைச்‌ 
சொற்களைத்‌ தேடி. பல அகராதிகளை வைத்துக்‌ கொண்டு 
நேரம்‌ அனைத்தும்‌ வீணாகாமல்‌ இந்த நூலை அருகில்‌ 
வைத்துக்‌ கொண்டு விரைவாகக்‌ கருத்துக்களுக்கு உரிய 
எழுத்து வடிவம்‌ கொடுக்கமுடியும்‌. 

சாதாரண அகராதிகளைப்‌ போல்‌ தமிழில்‌ அங்கிலச்‌ 
சொல்லுக்கு நேர்ச்சொல்‌ மட்டும்‌ தந்து பொ ப்பை முடித்து 
விடாமல்‌, அதன்‌ பொருள்‌ விளக்கத்தையும்‌ சுருக்கமாகத்‌ 
தந்திருக்கிறார்‌ அசிரியர்‌. மருத்துவத்‌ தமிழ்ச்‌ சொல்லைத்‌ 
தெரிந்து கொள்வதுடன்‌ சாதாரண மக்கள்‌ அறிவியல்‌ 
செய்திகளையும்‌ தெரிந்து கொள்ளப்‌ பயன்படும்‌ வகையில்‌ 
தொகுத்திருக்கிறார்‌. எ.கா. "4/8" என்ற சொல்லுக்கு 'நிலை 
திருப்பம்‌' என்று மட்டும்‌ சொல்லி நிறுத்திவிடாமல்‌, 
“மகப்பேற்று மருத்துவத்தில்‌ குழந்தை எளிதாக வெளிவரும்‌ 
பொருட்டு கருப்பைக்குள்‌ குழந்தை கிடக்கும்‌ நிலையை 
மாற்றி தலைப்பாகம்‌ முதலில்‌ வெளியேறுமாறு செய்தல்‌” 
என்று விளக்கம்‌ தந்திருக்கும்‌ பாங்கு மக்கள்‌ எளிதில்‌ 
தெரிந்துகொண்டு பொருளுடன்‌, செய்தியையும்‌ உணர்ந்து 
கொள்ள ஒரு கருவியாய்‌ அமைகிறது. இந்நூல்‌ இப்படி அசிரியர்‌ 
விளக்கி இருப்பதால்‌ எதிர்காலத்தில்‌ சில நல்ல விளைவுகளை 
எதிர்பார்க்கலாம்‌. இப்படி. தரப்பட்டி ருக்கும்‌ பல விளக்கங்‌ 
களை படிக்கும்‌ யாருக்காவது இதைவிட சிறப்பான ஒரு தமிழ்ச்‌ 
சொல்லை உருவாக்கக்கூடிய கற்பனை தோன்றும்போது 
தமிழுக்குப்‌ புதுச்‌ சொற்கள்‌ சேரும்‌; தமிழ்‌ வளம்‌ பெறும்‌. 

2. அகராதியைப்‌ பயன்படுத்தும்போது அதில்‌ தரப்‌ 
பெற்றிருக்கும்‌ சொல்‌ பொருத்தமானதாக இல்லை என்று 
ஒருவருக்குத்‌ தோன்றினாலும்‌ இருக்கும்‌ சொற்களில்‌ கிறு 
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மாற்றங்கள்‌ செய்து வலிமை தந்து, சொல்லல ஏற்றம்‌ பெறச்‌ 
செய்யவும்‌ வாய்ப்பிருக்கிறது. 

3. முழுவதுமாகவே ஒரு சொல்‌ பொருத்தமற்றது 
என்று அதைத்‌ தள்ளிவிட்டு சிறந்த ஒரு புதுச்சொல்லை 
உருவாக்க ஒரு சிலராவது முயல்வர்‌. அதனாலும்‌ தமிழுக்கு 


வளம்‌ சேரும்‌. 


"எந்த வகையில்‌ பார்த்தாலும்‌ இதைப்‌ பாராட்டுவோர்‌ 
தொண்டாலும்‌, குறைகூறுவோர்‌ முயற்சியாலும்‌ இறுதியில்‌ 
மேலும்‌ பல புதிய சொற்கள்‌ உருவாகித்‌ தமிழ்‌ வளர 
வாய்ப்பாகும்‌ என்ற ஒரு காரணத்திற்காகவே ஆசிரியரைப்‌ 
பாராட்டக்‌ கடமைப்பட்டிருக்கிறோம்‌. 


பழைய இலக்கியத்‌ தமிழ்‌, இன்றைய பழகு 
தமிழ்‌-இவை பற்றியே சிந்தித்துக்‌ கொண்டிருப்போருக் 
தடையே, புதிய தமிழ்‌, நாளையத்‌ தமிழ்‌, அறிவியல்‌ தமிழ்‌ 
என்றெல்லாம்‌ சிந்திப்போரும்‌ சிலர்‌ இருக்கிறார்கள்‌. 
அவர்களில்‌ திரு. மணவை முஸ்தபா அவர்களை முதன்மை 
யானவராகத்‌ திகழ்கிறார்‌ எனத்‌ தயக்கமின்றிச்‌ சொல்லலாம்‌. 


மருத்துவச்‌ சொற்களை திட்பநுட்பத்துடன்‌ தமிழில்‌ 
சொல்ல முடியும்‌ எனக்‌ காட்டியிருப்பதுடன்‌, சொறி 
செட்டுடன்‌ பொருட்செறிவும்‌ ஒருசேர அவற்றுடன்‌ இலக்கிய 
மெருகும்‌ ஏற்றி சுவைபட அறிவியல்‌ செய்திகளைத்‌ தமிழில்‌ 
சொல்லலாம்‌ என்பதற்கு இந்நூல்‌ ஒரு எடுத்துக்‌ காட்டு, 
மொழிக்கு மட்டும்‌ முதன்மை தராமல்‌ மருத்துவப்‌ 
பொருளறிவை விளக்கவல்ல துணைக்‌ கருவியாக மொழியைக்‌ 
கையாளும்‌ பாங்கால்‌, மருத்துவச்‌ செய்திகளை அற்றலுடன்‌ 
அசிரியரால்‌ விளக்க முடிகிறது. இதற்காகத்‌ தவிர்க்க முடியாத 
இடங்களில்‌ ஆசிரியர்‌ தனித்‌ தமிழ்‌ போக்கினைக்‌ கூட நழுவ 
விடவேண்டிய நிலை உருவாகிறது. 


மருத்துவப்‌ பல்கலைக்‌ கழகங்களும்‌ வல்லுநர்‌ 
குழுவும்‌ செயல்பட்டு உருவாக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கலைச்‌ 
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சொல்‌ தொகுப்பு நூலை' தனியொருவராக முயன்று, 
பாராட்டத்தக்க முறையில்‌ நிறைவேற்றியிருப்பது தமிழர்‌ 
அனைவர்க்கும்‌ மகிழ்ச்சி தரக்கூடியது. துறை வல்லுநர்கள்‌ 
கூட அவரவர்‌ துறைகளில்தான்‌ சிந்தனையாளராகத்‌ திகழ 
முடியும்‌. அனால்‌ பல மருத்துவப்‌ பிரிவுகளுக்கும்‌ உரிய 
கலைச்சொல்லாக்கங்களை கண்டிருப்பதன்மூலம்‌ இம்‌ 
முயற்சியில்‌ திரு, மணவை முஸ்தபா அவர்கள்‌ தமிழறிவடன்‌ 
மருத்துவ அறிவையும்‌ எவ்வளவு ஆழ்ந்து நுணுகிக்‌ கற்றுத்‌ 
தேர்வுபெற்றுள்ளார்‌ என்பது அனைவரையும்‌ வியக்க வைக்கும்‌. 


ஆங்கிலத்தில்‌ இவ்வகையான அகராதி-களஞ்சிய 
நூல்கள்‌ பல இருப்பினும்‌ இந்திய மொழிகளுள்‌ இதுவே 
முதலாவதான முயற்சியாய்‌ இருக்கக்கூடும்‌ என்று நம்புகிறேன்‌. 
ஒரு சொல்‌ மூலம்‌, ஒரு மருத்துவச்‌ செய்தியைக்‌ கூறுவதன்‌ 
மூலம்‌ சாதாரணப்‌ படிப்பறிவு உள்ளவர்களும்‌ மருத்துவ 
அறிவு பெறவும்‌ அறிவைப்‌ பெருக்கிக்‌ கொள்ளவும்‌ துணை 
செய்வதாகும்‌. 
இந்நூலின்‌ குறிப்பிடத்தக்க மற்றொரு சிறப்பம்சம்‌ 
பல இடங்களில்‌ தெளிவான படங்களையும்‌, பட விளக்கங்‌ 
களையும்‌ கொண்டமைந்திருப்பதாகும்‌. எல்லா வகையிலும்‌ 
நூல்‌ சிறப்பாக அமைய வேண்டும்‌ என்னும்‌ அசிரியரின்‌ 
வேட்கையை இது புலப்படுத்துகிறது. இந்நூல்வழி மேலும்‌ 
தொடர்ந்து வளம்‌ பெற்று அவர்‌ வழியில்‌ இன்னும்‌ பலர்‌ 
மருத்துவத்‌ தமிழ்‌ நூல்களை இயற்றித்‌ தமிழ்‌ மொழி 
ஏற்றத்தை விரைவில்‌ எய்த வேண்டும்‌ என்பதே அனைவரின்‌ 
அவலாகவும்‌ இருக்கும்‌. அவர்‌ முயற்சியும்‌ அவரால்‌ 
தூண்டப்பட்டு மேலும்‌ பலர்‌ செய்யப்போகும்‌ முயற்சிகளும்‌ 
வெற்றி பெற வேண்டி வாழ்த்துவோம்‌. 
பேராசிரியர்‌ டாக்டர்‌ லலிதா காமேசுவரன்‌ 
(மேனாள்‌ துணைவேந்தர்‌, 
ஸ்ரீராமச்சந்திரா நிகர்நிலைப்‌ பல்கலைக்கழகம்‌) 


வாழ்த்துரை 
“நேற்று, இன்று, நாளை; நடப்பவை, நடக்க 


வேண்டியவை அனைத்தையும்‌ கவனித்து தொடர்ச்சியாக, 
தேவையான முறையில்தான்‌ தமிழ்‌ வளர்ச்சியடைய வேண்டும்‌. 


பல்வேறு தமிழ்க்‌ கவிஞர்களாலும்‌ தமிழ்‌ 
வல்லுநர்களாலும்‌ இன்றைய தமிழ்‌ மணக்கிறது. பழங்காலத்‌ 
தமிழ்‌ மணம்‌ மட்டும்‌ போதாது. புதிய மணமும்‌ வேண்டும்‌. 
காலத்திற்கேற்ற கருத்துக்கள்‌ அனைத்தும்‌ தமிழில்‌ 
எடுத்துக்கூறும்‌ உண்மையைத்‌ தமிழ்‌ வளர வேண்டும்‌. 
வேகமாக முன்னேறிவரும்‌ புதுப்புது எண்ணங்கள்‌, 
கருத்துக்கள்‌ யாவையும்‌ எழுத்தில்‌ வடித்துத்‌ தருவதற்குத்‌ 
தமிழால்‌ மூடியும்‌ என்ற அளவிற்கு தமிழ்‌ வளர்ந்தால்தான்‌ 
தமிழ்‌ வளர்ச்சி அடைந்திருப்பதாகசி கொள்ள முடியும்‌. 
எனவே, தமிழ்நாட்டில்‌ இத்தகைய சக்தியும்‌ ஆர்வமும்‌ 
கொண்ட பல்வேறு தமிழ்‌ மேதைகள்‌ தோன்ற வேண்டும்‌. 


எல்லாம்‌ தமிழால்‌ முடியும்‌ என்ற நிலைதான்‌ தமிழின்‌ 
வளர்ச்சி, தமிழனின்‌ வளர்ச்சி. தமிழ்நாட்டின்‌ வளர்ச்சி 
என்பதை நாம்‌ எல்லோரும்‌ உணரவேண்டும்‌. அதே எண்ணம்‌ 
நம்‌ தமிழ்‌ பெருமக்களிடையே எவ்வளவுக்கெவ்வளவு 
அழமாக உறுதியாகப்‌ பதிகின்றதோ அதே அளவுக்கு 
தமிழ்நாடு எல்லா வகையிலும்‌ சிறக்கும்‌, மணக்கும்‌ என்ற 
நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. 

தமிழகம்‌ தழைத்தோங்க தமிழால்‌ முடியும்‌ என்ற 
அந்த நம்பிக்கை எல்லோரிடத்திலும்‌ வளர வேண்டும்‌ 
என்பதே எனது விருப்பம்‌; வேண்டுகோள்‌” என 25-1-6.2இல்‌ 
வெளியிட்ட “தமிழால்‌ முடியும்‌” என்ற நூலில்‌ 
குறிப்பிட்டி ருந்தேன்‌. 

கடந்த 35 அண்டுகளில்‌ பல தமிழன்பர்கள்‌ நான்‌ 
அன்று கண்ட கனவை நனவாக்க முயற்சி எடுத்து சிலர்‌ 
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வெற்றியும்‌ கண்டுள்ளனர்‌. அவர்களில்‌ முதன்மை பெற்று 
விளங்குபவர்‌ திரு. மணவை முஸ்தபா அவர்கள்‌. பல 
நுண்ணிய நவீன கருத்துக்களையும்‌ தமிழில்‌ கூற முடியும்‌ 
என்பதை நிரூபித்து வருகிறார்‌. இதன்‌ மூலமாகப்‌ புதிய 
தமிழ்ப்‌ பதங்களையும்‌ உருவாக்கித்‌ தமிழின்‌ வளத்தைப்‌ 
பெருக்கி வருகிறார்‌ திரு. மணவை முஸ்தபா. 


இதோடு திருப்தியடையாமல்‌ த.மிழில்‌ அறிவியல்‌, 

தொழில்நுட்ப நூல்களை பலர்‌ எழுதுவதற்கு உதவும்‌ 

முறையில்‌ பல கலைச்சொல்‌ களஞ்சியங்களைப்‌ பெரு 

முயற்சியுடன்‌ சிறந்த முறையில்‌ வெளியிட்டு வருகிறார்‌. 

தற்போது மருத்துவக்‌ களஞ்சிய அகராதியை 

வெளியிட்டுள்ளார்‌. இக்களஞ்சிய அகராதி தமிழில்‌ பல 
மருத்துவ நூல்கள்‌ வெளிவர உதவும்‌ என நம்புகிறேன்‌. 

திரு. மணவை முஸ்தபா அவர்கட்கு எனது 

நல்வாழ்த்துக்கள்‌. 

சி. சுப்பிரமணியம்‌ 

(மருத்துவக்‌ கலைச்சொல்‌ 

களஞ்சிய அகராதி 

நூல்‌ வாழ்த்துரை) 


காணிக்கை 


என்‌ வகுப்புத்‌ தோழரும்‌ என்னை முழுமை 
யாதப்‌ புரிந்து கொண்டு என்‌ முயற்சிகளுக் 
கெல்லாம்‌ தோள்‌ கொடுத்து வந்தவரும்‌ என்‌ 
கடந்த கால வாழ்வையும்‌ முயற்சிகளையும்‌ 
நூல்‌ வடிவில்‌ பதிவு செய்தவருமான அருமை 
நண்பர்‌ இரா. நடராசனார்‌ அவர்களின்‌ 
என்றென்றுமான இனிய நினைவுக்கும்‌, 
எனது அறிவியல்‌ தமிழ்ப்‌ பணியை கால்‌ 
நூற்றாண்டுக்கும்‌ மேலாக இடையறாது 
ஊளக்கவந்தவரும்‌ என்‌ மருத்துவக்‌ கலைச்சொல்‌ 
மற்றும்‌ விளக்கங்களை எழுத்தெண்ணிப்‌ 
படித்து ஆய்வுரை வழங்கிய மறைந்த 
மருத்துவப்‌ பேராசிரியை டாக்டர்‌ லலிதா 
கரமேஸ்வரன்‌ அவர்களின்‌ என்றென்றுமான 
இனிய நினைவுக்கும்‌ இந்நூலை காணிக்கை 
அக்குகிறேன்‌. 


நூலாசிரியர்‌ 


902012112/ : நுண்ணுயிரிலா; 
நுண்ணுயிரற்ற; பாக்டீரியா சாரா 
வீக்கம்‌: பாக்டீரியாவினால்‌ 
உண்டாகாத, குறுகியகால வீக்‌ 
கத்திற்கான சூழ்நிலையைக்‌ 
குறிக்கும்‌ சொல்‌. 


92/21௭41௦ : மனக்குழப்பம்‌. 


2௦310௦ : தங்குதடையிலா மனப்‌ 
பான்மை; கவலையிலா மன 
நிலை; உதறித்தள்ளு. 
௮௦௦ : கைவிடல்‌: கை 
நெகிழ்த்தல்‌. 

2020010818 சுமைஉணர்‌ 
வின்மை; எடை உணர்வின்மை; 
பளு உணர்வின்மை; எடை உணர்‌ 
விழப்பு: பளு உள்ளதை உணர 
இயலாமை. 

8440516 : அசையும்‌ மூட்டு : 
உடலிலுள்ள எலும்பு மூட்டு 
களில்‌ அசைகின்ற மூட்டுவகை. 
908518 : நடக்க இயலாமை; 
நடக்காமை: நரம்புகளின்‌ 
ஒத்திசைவு இன்மையால்‌ நடக்க 
இயலாத நிலைமை. 

90216 : தாழ்த்து; தணி; குறை; 
தள்ளுபடிசெய்‌; விலக்கிவை; 
வளுவிழக்கச்செய்‌; மட்டுப்‌ 
படுத்து; கட்டுப்படுத்து. 


சி 


908181 : கட்டுப்படுத்தல்‌; 
குறைத்தல்‌; தணித்தல்‌. 

902127 0185௦ : குறிப்பிட்ட 
உயிர்வர்க்கம்‌ இல்லாமலாதல்‌. 
20914௦ : அடி தொட்டி; விலங்கு 
வெட்டுகளம்‌; இறைச்சி வெட்டு 
தொட்டி. 

2169411011 88/(211௦ : விலங்கு 
வெட்டுகளத்‌ தூய்மை; அடி 
தொட்டித்‌ துப்புரவு. 

சே : ஏபிசி வரிசை முறை; 
தொடர்நிகழ்வு முறை: இதய 
நுரையீரல்‌ இயக்க மீட்பின்‌ 
போது பாதிக்கப்பட்டவரின்‌ 
காற்றுப்‌ பாதை (சுவாசப்‌ 
பாதை), சுவாச நிலை மற்றும்‌ 
இதய இரத்த ஓட்ட இயக்கம்‌ 
போன்றவற்றைச்‌ சீராக்க 
உதவும்‌ உயிர்‌ காக்கும்‌ தொடர்‌ 
நிகழ்வுகள்‌. 

900௦௦ : வயிறு; அடிவயிறு; 
அகடு; உதரம்‌ : நெஞ்சுக்‌ கூட்‌ 
டினை அடுத்துக்‌ ழே உள்ள 
மிகப்பெரிய உடல்‌ உட்கழிவு. 
இதனை ஈரலுக்கும்‌ குடலுக்கும்‌ 
நடுவேயுள்ள இடை மீட்டுச்‌ 
சவ்வுத்‌ திரையானது நெஞ்சுக்‌ 
கூட்டிலிருந்து பிரிக்கிறது. இது 
பெரும்பாலும்‌ தசையினாலும்‌, 


30 0௦11௩௮ - 


2000௦01131! வா 


பட டட ல ப ப படுப ப்ப பபவவ டப்ப பபபல பவளக்‌ மலா டம 


தசைநார்‌ சூழ்நீத தசைப்பட்டை_ 
யாலும்‌. சூழப்பட்டுள்ளது. 
எனவே, இது தனது வடிவ 
அளவையும்‌ வடிவத்தையும்‌ 
மாற்றிக்‌ கொள்ளும்‌ தன்மை 
உடையதாகும்‌. இது, அடிவயிற்று 
உட்பகுதியைச்‌ சூழ்ந்துள்ள 
நீரடங்கிய இரட்டைச்‌ சவ்வுப்‌ 
பை (வபை) மூலம்‌ உள்வரி 
பிடப்பட்டுள்ளது. 
முனைப்பான அடிவயிறு இருக்கு 
மாயின்‌ அதனை உடனடியாக 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
சீர்படுத்த வேண்டும்‌. 
தொங்கலான அடி வயிறு 
இருக்குமாயின்‌, அதன்‌ முன்‌ 
புறச்சுவர்‌ சற்றுத்‌ தளர்ச்சியாக 
அமைந்திருக்கும்‌. இதனால்‌, 
அது பூப்பு மென்மைக்கு மேலே 
தொங்கிக்‌ கொண்டு இருக்கும்‌. 


படகு வடிவ அடிவயிறு முன்‌ 
புறச்சுவர்‌ உட்குழிவுடையதாகும்‌. 
200௦12! : அடிவயிறு; அடி 
வயிற்றைச்சார்ந்த : நுரையீரல்‌ 
களுக்குள்‌ செல்லும்‌ காற்றின்‌ 
அளவையும்‌, அவற்றிலிருந்து 
வெளியேற்றப்படும்‌ காற்றின்‌ 
அளவையும்‌ அதிகரிப்பதறி 
காக, ஈரலுக்கும்‌. குடலுக்கும்‌ 
நடுவேயுள்ள இடையீட்டுச்‌ 
சவ்வுத்திரை(உந்துசவ்வு)யையும்‌, 
அடி வயிற்றுத்‌ தசைகளையும்‌ 
்‌ வழக்கத்திற்கு மிகுதியாகப்‌ 


பயன்படுத்திச்‌ சுவாசித்தல்‌. 


உடற்பயிற்சிகள்‌ மூலம்‌ வேண்டு 
மென்றே இவ்வாறு செய்தால்‌, 
அது பற்றாக்குறை ஆச்சிஜன்‌ 
ஊட்டத்தை ஈடு செய்கிறது. 
குதவாயின்‌ அழு வயிற்று அறுவைச்‌ 
திசிச்சையை ஒரே சமயத்தில்‌ 
இரு அறுவை மருத்துவர்கள்‌ 
செய்கிறார்கள்‌. அடிவயிற்று 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
குதவாயை அசையும்படி செய்‌ 
கிறார்கள்‌. குடலை இரண்டாகப்‌ 
பிளந்து கட்டியின்‌ மையத்தை 
நோக்கி அமைக்கிறார்கள்‌. 
கட்டி மையம்‌ நோக்கிய முனை 
நிரந்தரப்‌ பெருங்குடல்‌ முனை 
யாக வெளிக்கொணரப்படு . 
சிறது. கட்டியை உடைய 
மையத்திலிருந்து மிகவும்‌ வில 
திய குடலை ஆசனவாயுடன்‌ 
சேர்த்துத்‌ துண்டித்து எடுப்பது, 
உடலில்‌ விதைப்‌ பைக்கும்‌ 
கருவாய்க்கும்‌ இடைப்பகுதியில்‌ 
ஓர்‌ அறுவை செய்வதன்‌ மூலம்‌ 
முடிக்கப்படுகிறது. 
அடிவயிற்று வலி என்பது, 
குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி 
உண்டாகும்‌ குடைவு வலியும்‌ 
குமட்டலும்‌ ஆகும்‌. இது 
பெரும்பாலும்‌ தலை. வலி 
யுடன்‌ தொடர்புடையது. 
204௦ர்றவ! கோர்று : வயிற்றறை; 
வயிற்றுப்‌ பொந்து. 

200௦௱121 கார : வயிற்றுச்‌ 
சுளுக்கு; வயிற்றுப்‌ பிடிப்பு : மிகக்‌ 


கடுமையான குளிரினாலோ 


அதத பப ப ப ப பபடடயடயயயியயயயய்னயயியயய்வையயவயயவையைவயககயளைைகளையயளையளைைகாயை வட மம மாடா டட ட 


200௦12! 021508௨006 


அல்லது அதிகத்‌ தளர்ச்சி 
யினாலோ ஏற்படும்‌ வயிற்றுத்‌ 
தசைநார்ச்‌ சுரிப்பு. 

800௦ஈ41ல! 0ச1606106 : வயிற்றுக்‌ 
காயப்‌ பிளப்பு; வயிற்றுத்‌ தையல்‌ 
வெடிப்பு. 

90௦௱ராஈவ! ஜன : அடிவயிற்று 
வலி; வயிற்றுவலி. 

800௦4வ! 72524௦ : வயிற்று 
மூச்சு. 

200௦141௦௦642515 : வபை வலி; 
அடிவயிற்றுத்‌ துளை : இது, 
அடிவயிற்று உட்பகுதியைச்‌ 
சூழ்ந்துள்ள நீரடங்கிய இரட்டைச்‌ 
சவவுப்பை (வபை) உட்குழியின்‌ 
பக்க வவியாகும்‌. 


29000௱1௩௦016515 : வயிற்றுப்‌ 
பிரசவம்‌ : வயிற்றைப்‌ பிளந்து 
குழந்தையைப்‌ பிறக்கச்‌ 
செய்தல்‌. 


860௦௱42/ 569௱£ : வயிற்று 
வளையம்‌. 


900௦௮! ஈ2॥! : வயிற்றுச்‌ சுவர்‌. 


20 04௦1101/51216010 ஈடு 

வயிற்று வழிக்கருப்பை நீக்கம்‌; 
வயிற்று வழிக்‌ கருப்பை அகற்று 
தல்‌ : வயிற்றைக்கீறி கருப்பையை 
அகற்றும்‌ அறுவை மருத்துவம்‌. 
2000௱10-061415 : வயிற்றை 
ஒட்டிய இடுப்பு. 
200௦ஈ41௦0௦122( : கீழ்‌ வயிற்று 
மூல உறுப்புப்‌ பகுதி; அடிவயிற்று 


200 பவார்‌ ரவா 


விதை-கருவாய்‌ இடைப்பகுதி : 
அடிவயிற்றுக்கும்‌ உடலில்‌ விதைப்‌ 
பைக்கும்‌ கருவாய்க்கும்‌ இடைப்‌ 
பட்ட பகுதிக்கும்‌ தொடர்‌ 
புடைய நோய்‌. 


800௦410500 : வயிற்றுள்‌ 
நோக்கி; வயிற்றறை உள்நோக்கி: 
வயிற்றறையையும்‌ அதனைச்‌ 
சார்ந்த உள்ளுறுப்புகளையும்‌ 
உள்நோக்கிக்‌ கருவி மூலம்‌ 
பரிசோதிப்பது. 


9௦0௦௱1௦1௩018016 : . மார்பு 
வயிறு : வயிறும்‌ நெஞ்சும்‌ 
சார்ந்த பகுதி. 


2900௦17௦05 தொந்தி 
வயிருடைய : தொந்தியுள்ள. 
200ப0615 : வெளிவாங்கி; வெளி 
உருட்டு : உடலின்‌ மையப்பகுதி 
யிலிருந்து வெளிப்பக்கமாக 
விலகுதல்‌ அல்லது வெளிநோக்கித்‌ 
தள்ளுதல்‌. 

வெளி உருட்டுத்‌ தசை : விழி 


- வெளி உருட்டுத்‌ தசை விழிக்‌ 


கோளத்தை வெளிப்பக்கமாக 
அசைய வைக்கும்‌. 


வெளி உருட்டு நரம்பு : ஆறாவது 
தலை நரம்பு. இது விழிவெளி 
உருட்டுத்தசைக்குச்‌ செல்கிறது. 
200ப081( : வெளித்‌ தள்ளல்‌; சுற்று 
வழி : வெளிப்பக்கமாக இழுத்தல்‌, 
வெளிநோக்கித்‌ தள்ளுதல்‌. 
2900ப௦8$ ஈ6ு6 : சுற்றுவழி 
நரம்பு. 





ப 0ப௦1 


201௦10 0ஊூு 


000 பப ப ப 2 ட்டயயயயயயயய வாயா வ்‌ 


200ப௦: உடல்‌ நடுத்தசைப்‌ பிடிப்பு: 
உடலின்‌ நடுப்பகுதியிலிருந்து 
தசையைப்‌ பிடித்‌ திழுத்தல்‌. 
2001ப௦(110 : கடத்திப்‌ போதல்‌. 


26000௦11௦1 : உடல்நடுத்தசை 
இழுப்பு; புறப்பெயர்ச்சி; விரிப்பு 
வெளிவாங்கல்‌; விலகல்‌ 
உடலின்‌ நடுப்பகுதியிலிருந்து 
தசையை பிடித்திழுத்தல்‌. 

200 ப௦10 ; பிடித்திழுக்கும்‌ தசை; 
வெளிவாங்கி: விரிப்பி : உடலின்‌ 
நடுப்பகுதியிலுள்ள தசையானது 
சுருங்குவதால்‌, அது உடலின்‌ 
நடுப்பகுதியிலிருந்து பிடித்து 
இழுக்கும்‌ தசை. 

200ப௦1௦1 0401//ஈம்ஈப்௱ர்‌ : சிறு 
விரல்‌ புறப்பெயர்ச்சி. 

200ப௦101 ஐ௦11151/ல15 : கட்டை 
விரல்‌ புறம்போக்குக்‌ குறுந்தசை. 
20 4ப௦1௦1 ஐ0111015 1௦196 : கட்டை 
விரல்‌ புறந்தள்ளும்‌ நெடுந்தசை. 
20ல்‌ : பிறழக்கூடிய; நெறி 
திறம்பிய; மாறுபட்ட : இயல்புக்கு 
மாறுபடுகிற, பொதுவாக, இது 
தனது இயல்பான நெறியி 
லிருந்து பிறழ்ந்து திரிகிற இரத்த 
நாளத்தை அல்லது நரம்பினைக்‌ 
குறிக்கிறது. 

20௨21௦ : நெறிதிறம்புதல்‌; திரிபு; 
பிறழ்ச்சி: இயல்பான நெறியிலிருந்து 


பிறழ்ந்து சுற்றித்‌ திரிதல்‌. 
உயிரணுக்களின்‌ இனக்கற்று 





களில்‌ (குரோமோசோம்‌) 
மரபணுப்‌ பொருள்களில்‌ இயல்‌ 
புக்கு மாறாக இழப்பீடு, சேர்‌ 
மானம்‌ அல்லது பரிமாற்றம்‌ 
ஏற்படுவதால்‌, மரபணு அழிவு, 
இருமடிப்பெருக்கம்‌, தலைக&ழ்‌ 
மாற்றம்‌ அல்லது உள்நிலைப்‌ 
புடை பெயர்ச்சி உண்டாகி மனக்‌ 
கோளாறுகள்‌ உண்டாதல்‌. 


றல : செயலறு .நிலை : தறி 
காலிகமாக செயலற்று 
இருத்தல்‌. 

2116 : செயல்திறன்‌. 

201௦1௦ : உயிரிலாப்‌ பொருள்‌ 
ஆய்வியல்‌. 

20100616515 : முதல்‌ உயிர்த்‌ 
தோற்றம்‌; உயிரிலாப்‌ பிறப்பு : 
உயிரற்ற பொருளினின்றும்‌ 
உயிர்ப்பொருள்‌ தோற்றம்‌ 
பெற்றதெனும்‌ கோட்பாடு. 
2301௦0௦12௦ : உயிர்த்‌ தோற்ற 
வியல்‌: தற்பிறப்புள்ள : உயிரற்ற 
பொருளிலிருந்தே உயிர்ப்‌ 
பொருள்‌ தோற்றம்‌ பெற்ற 
தெனக்‌ கருதும்‌ கோட்பாடு 


்‌ சார்ந்த கொள்கை. 


201005 : உயிர்த்‌ தோற்ற 
வியலாளர்‌ : உயிரற்ற பொருளி 
லிருந்தே உயிர்ப்பொருள்‌ 
தோற்றம்‌ பெற்றதெனக்கருதும்‌ 
கோட்பாட்டாளர்‌. 

201௦1001 : உயிர்வீரியச்‌ சீர்‌ 
கேடு : மரபணு சார்ந்த சில 
வகை உயிரணுக்களின்‌, திசுக்‌ 
களின்‌ உயிர்வீரியம்‌ உரிய 


க த்சததத  பவபபப பபப டட/டப்ப்பயியவயிவவயைைை 


3011301210 
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காலத்திற்கு முன்னரே அழிந்து 
படுதல்‌ அல்லது சீர்கேடுறுதல்‌. 
2011/80121101 : பால்குடி மறக்‌ 
கடிப்பு: தாய்ப்பால்‌ குடிக்கும்‌ 
பழக்கத்தை மறக்கடித்தல்‌. 

2016-000160 : உடல்‌ திடமுடைய. 


201ப14௦ஈ : நீராட்டல்‌; மேனியலம்‌ 
பல்‌; கழுவல்‌. 

90ஈ௦௭௱3! : இயல்பு கடந்த; 
இயல்பு மாறிய. 

201௦1௱2110/ : இயல்‌ கடந்தமை. 
&80 61/௦௦ 000பழர5 : &, 8,0௦0 
இரத்தப்‌ பிரிவுகள்‌ : மனித இரத்தம்‌ 
8, 6, &8,0 என நான்கு முக்கியப்‌ 
பிரிவுகளாகப்‌ பிரிக்கப்பட்டுள்ள து. 
இரத்தச்‌ சிவப்பு கணுக்களில்‌ 
காணப்படும்‌ புரதப்‌ பொருளை 
அடிப்படையாகக்‌ கொண்டது 
இப்பிரிவுகள்‌. 

202140 : நீக்கல்‌; அகற்றல்‌; உறுப்பு 
நீக்கம்‌ : அறுவை சிகிச்சையில்‌ 
துண்டித்தல்‌ அல்லது அறுத்து 
எடுத்தல்‌ மூலம்‌ உறுப்பினை 
அகற்றுதல்‌. 

30ா௦1௱3! 00/50/8081 
இயல்பிலா இடமாற்றம்‌. 
3௦/5 : இயல்பு மாற்றம்‌. 
்‌. 191112171/1:1இ:1: 411-1இ1:147:12:11/1 பக 
இயல்பிலா திரிபு பாலுணர்வு. 
2000010510 : பல்‌ தாடை 
ஒட்டாமை : மேல்தாடைப்‌ பறி 
களும்‌ &ழ்த்தாடைப்‌ பற்களும்‌ 
ஒட்டா நிலைமை. 


20௦7 : கருச்சிதைவு காய்விழு 
தல்‌; கருவெளியேறல்‌ : உரிய 
காலத்திற்கு முன்பு கருவைச்‌ 
சிதைவறச்‌ செய்தல்‌. 

200170 : முதிராக்கரு வெளியேறல்‌. 
20011/201201 : கருச்சிதைவிப்பி; 
கருக்குலைப்பான்‌; சிதைவியம்‌; 
கருச்சிதைவுறுத்து மருந்து : உரிய 
காலத்திற்கு முன்பு கருப்பையி 
விருந்து கருவை வெளியேற்று 
வதற்குத்‌ தூண்டுகிற அல்லது 
வினையூுக்கம்‌ செய்கிற ஒரு 
மருந்து: 

20௦1110 : கருச்சிதைவு; கருக்‌ 
கலைப்பு : கருப்பையில்‌ ஒரு 
வடிவம்‌ பெறுவதற்கு முன்னரே 
அதனைக்‌ கருப்பையிலிருந்து 
வெளியேற்றிவிடுதல்‌. சூல்‌ 
கொண்ட முதல்‌ மூன்று மாதத்‌ 
திற்குள்‌ ௧௫௬ சிதைதல்‌. 
900111௦-01௱/ஈவ। 
சார்ந்த கருச்சிதைவு. 
200111௦-8010ப2வ! : தொடர்‌ கருச்‌ 
சிதைவு. 


குற்றம்‌ 


2001110-1100௱01/%6 : குறைக்‌ 
கருச்சிதைவு. 
20011101-1154/118016 : தவிர்க்க 


வியலாக்‌ கருச்சிதைவு; தவிரா 
கருச்சிதைவு 

300110-௱15560 : தேக்கக்‌ கருச்‌ 
சிதைவு. 


2001110 12110 : கருச்சிதைவு 


- விகிதம்‌. 


.,............. ட்ட்ட்பப்ப்பெயபெயவைவைவைைககைகை கைக வைகை வைகையை கை அகக்‌ 
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20௦11101-500மயா6௦ப5 : 
இயற்சிதைவு. 
20011/01-107624௦௭60 : கருமருட்‌ 
சிதைவு. 

20௦116 : உரியகாலத்துக்கு 
முன்பிறந்த; வளர்ச்சி தடைபட்ட; 
முழுமையாக வளர்ச்சியடையாத: 
குறிப்பிட்ட காலத்திற்குச்‌ சந்று 
முன்னதாகவே பிறத்தல்‌. 


அ 


20071ப5 : சிதைவுற்றகரு : சிதை 
வுற்ற அல்லது சிதைவுறுத்தப்‌ 
பட்ட ௧௬. இது 500 கிராமுக்கும்‌ 
குறைவான எடையுடன்‌ இருக்கும்‌. 
இது இறந்து போனதாகவோ 
அல்லது உயிர்‌ பிழைக்க இயலாத 
தாகவோ இருக்கும்‌. 

30135101 : தோல்‌ சிராய்ப்பு; 
சிராய்ப்பு; தோற்காயம்‌. 
30185146 : உராய்‌ பொருள்‌. 


207301/8 : கையற்ற : பிறவியிலேயே 
கைகள்‌ இல்லாத நிலை. 


210130௦ : நேய்‌; சுரண்டு; அராவு; 
உராய்தல்‌. 

80185101 : சிராய்ப்பு; தோற்‌ 
காயம்‌: சுரண்டுதல்‌ அல்லது 
உராய்தல்‌ மூலம்‌ தோலில்‌ 
அல்லது சளிச்சவ்வில்‌ ஏற்படும்‌ 
மேற்காயம்‌ அல்லது தோல்‌ 
உரிதல்‌. தழும்புள்‌ திசுவினை 
நீக்குவதற்கு மருத்துவ முறையில்‌ 
இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
201௦620110 : மனக்கிடக்கை 
திறப்பு; அக எதிரியக்கம்‌; சோக 


நினைவின்‌ எதிர்விளைவு; அக 
எதிரியக்கம்‌; மன உட்கிடக்கைத்‌ 
திறப்பு : கடந்தகால வேதனை 
மிகுந்த அனுபவங்கள்‌ நினை 
வக்கு வருவதால்‌ ஏற்படும்‌ 
ஒருவகை உணர்ச்சித்தூண்டு 
தல்‌. இது, உளவியல்‌ பகுப்பாய்‌ 
வின்‌ போது அல்லது இலே 
சான மயக்க நிலையின்போது 
அல்லது மருந்துகளின்‌ பாதிப்‌ 
பின்‌ போது பேச்சிலும்‌ வெளிப்‌ 
படுகிறது. 

307650ா௦௦24811ப5 : குன்றிமணி. 


20௦512 ன: உணவின்மை. 


20004௦ : இற்று விழுதல்‌; கிழிந்து 
விடுதல்‌; முறிந்து விடுதல்‌; பனிக்‌ 
குடம்‌ விலகல்‌ : கருக்‌ குழந்தை 
முழு வளர்ச்சியடைவதற்கு 
முன்பே பனிக்குடம்‌ உடைந்து 
பனிக்குடநீர்‌ வடிந்து விடுதல்‌. 
201ப211001302143 : கருக்குடை 
விலகல்‌. 

2050655 : சீழ்க்கட்டு; கழலை; 
கட்டி : சீழ்‌ உருவாக்கும்‌ உயிரி 
கள்‌ ஓர்‌ உறுப்பெல்லைக்குள்‌ 
உண்டாக்கும்‌ சீழ்த்தொகுப்பு. 
இது தீவிரமானதாகவோ நாட்‌ 
பட்டதாகவோ இருக்கலாம்‌. 
2105015989 : கிடையச்சுத்‌ தூரம்‌ : 
ஒரு புள்ளியிலிருந்து நிலை 
யச்சுக்குள்ள நேர்‌ தொலைவு. 
2050155100 : வெட்டி நீக்கல்‌ : 
ஒன்றை வெட்டி நீக்குதல்‌. 
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3905201107 





205106 : கவனமின்மை; சுய 
நினைவின்மை; நாட்டமின்மை : 
சிறிது நேரத்திற்கு சுயநினைவு 
தவறுதல்‌. 

இயக்கமற்ற வலிப்பு நோய்‌ : இந்த 
வலிப்பு நோயாளிக்கு சிறிது 
நேரம்‌ சுயநினைவு இழக்கும்‌, 
அனால்‌ கைகால்கள்‌ வெட்டி 
யிழுக்காது. 

20501பர*6 : முற்றிலும்‌; 
முழுமையான. 


தனி; 


20501ப16 6277201007) ற2ா(00 : 
முழுச்‌ செயலற்றக்‌ காலம்‌ : முழு 
இணக்கமிலாக்‌ காலம்‌. 


80501ப1454 : தன்னுணர்வாளர்‌. 


205010 : உறிஞ்சு : (1) உறிஞ்சி 
ஈர்த்துக்‌ கொள்‌. (2) ஒளிக்கற்றையின்‌ 
செறிவைக்‌ குறை. 
205016780161ர : உட்கவர்ச்சி 
ஊக்கி : உறிஞ்சுதலை அல்லது 
உட்கவர்தலை ஊக்குவிக்கின்ற 
ஒரு பொருள்‌. 

205010௦1௦6 : உறிஞ்சும்‌ தன்மை; 
உட்கவர்‌ திறன்‌; ஈர்க்கும்‌ ஆற்றல்‌: 
ஒரு திசுவானது ஒளிக்கற்றை 
களை உறிஞ்சும்‌ தன்மை. 
205010214 : உறிஞ்சான்‌; உட்‌ 
கவர்ப்பி; உறிஞ்சி : உட்கவரும்‌ 
பொருள்‌. 
2050106॥ ௦01101 : ஈர்ப்புப்‌ 
பஞ்சு. 


2050101100 : உள்ளுறிஞ்சல்‌ 
மானி. 

2908010110 உட்கவர்தல்‌; 
உள்ளுறிஞ்சல்‌; அகத்துறிஞ்சல்‌ : 
(1) திடப்பொருட்கள்‌ வாயுக்‌ 
களை அல்லது திரவங்களை 
உறிஞ்சுதல்‌ அல்லது எடுத்துக்‌ 
கொள்ளுதல்‌. திரவங்கள்‌ திடப்‌ 
பொருட்களை அல்லது வாயுக்‌ 
களை எடுத்துக்‌ கொள்ளுதல்‌. 
(2) உடற்காப்பு ஊச்கியைச்‌ 
சேர்ப்பதன்‌ மூலம்‌ ஓர்‌ எதிர்‌ 
அங்கப்பொருளை அகற்றுதல்‌ 
அல்லது ஓர்‌ எதிர்‌ அங்கப்‌ 
பொருளைச்‌ சேர்த்து உடற்‌ 
காப்பு ஊக்கியை அகற்றுதல்‌. 
2050180௦6 : தளர்வு; தளர்த்தல்‌; 
தவிர்ப்பு; விட்டொழித்தல்‌ 
(1) மதுப்பழக்கத்தை விட்‌ 
டொழித்தல்‌. (2) சிறிது காலம்‌ 
உடல்‌ உறவின்றி இருப்பது. 
உடலுறவில்‌ ஈடு படாமல்‌ 
இருப்பது அல்லது தவிர்ப்பது. 
205118௨1௦6 810௦6 : விடுப்பு 
இனைப்‌ போக்கு. 


2051120% : சுருக்கம்‌; பிழிவு; 
பொழிப்பு; பிரித்தெடு : கட்டுரைச்‌ 
சுருக்கம்‌. 

2051120110 : பிரித்தெடுத்தல்‌ : 
(1) ஒரு கலப்பினப்‌ பொருளி 
விருந்து முக்கியமான அல்லது 
தேவையான பொருளை மட்டும்‌ 
பிரித்தெடுத்தல்‌. (2) கவனக்‌ 


20511201 1/0 


குறைவான; வேறு எண்ணமுடைய; 
3) பொருந்தாப்‌ பல்‌ அமைப்பு; 
(4) மொத்தக்‌ கருத்திலிருந்து 
சிறு பகுதியை மட்டும்‌ பிரித்துக்‌ 
கருதுதல்‌. 

2051120140 : இல்‌ பொருள்‌ 
சிந்தனை; வெறும்‌ எண்ணம்‌. 
200118 : உளத்திட்பக்‌ குறை; 
கோழைமைத்‌ தன்மை; மன 
உறுதிப்பாட்டுக்‌ குறை. தானாக 
முடிவுகள்‌ எடுப்பதற்கு அல்லது 
செயல்களைச்‌ செய்வதற்குரிய 
மன உறுதி இல்லாமை. 


951/6 : கெடுபயன்‌. 


20ப56£ : தவறாகப்‌ பயன்படுத்து 
தல்‌; மிகுதியாகப்‌ பயன்படுத்து 
தல்‌; கெட்ட பழக்கம்‌; உடலுக்குத்‌ 
தீங்கு செய்கின்ற பழக்கம்‌; கேடு 
விளைவிக்கின்ற பழக்கம்‌ : (எடு) 
போதை மருந்துப்பழக்கம்‌. 

20 பார்‌. : ஒட்டிக்கிடக்கை; 
முட்டிடம்‌: பற்கள்‌ ஒன்றோடொன்று 
முட்டிக்கொண்டு இருத்தல்‌. 
209012: அகேசியா; வேலமரம்‌ : 
பிசின்‌ தரும்‌ ஒருவகை மரம்‌. 
20910010௦8 : குப்பைமேனி. 


2௦81ப1/8 : கணிப்புத்திறன்‌ 
குறைபாடு: மிக எளிமையான 
கணக்குகளைக்கூடச்‌ செய்ய 
இயலாதிருத்தல்‌. 

20342 : கூர்நுனி தண்டு வட்‌ 
எலும்பு : நுனி கூர்மையாக 
உள்ள தண்டுவட எலும்பு. 


44 303ஈ14௦14/515 


“ஈவு 


208௱125116518 : முள்குத்தல்‌ 
உணர்வு தோலின்‌ மேற்‌ 
பரப்பில்‌ முள்குத்துவது போன்று 
அல்லது ஊசியால்‌ குத்துவது 
போன்ற உணர்வு உண்டாதல்‌. 
2081111௦1௩ : ஊசிமுனை எலும்பு; 
கூர்நுனி எலும்பு : மூக்கு எலும்பு 
முன்‌ நுனி. 

202111௦016 : முட்செல்‌; முட்‌ 
சிவப்பணு : வட்டமான சிவப்‌ 
பணு நீளவடி வில்‌ உருமாற்றம்‌ 
அடைதல்‌. சிவப்பணு இயல்‌ 
பற்ற நிலையில்‌, அதன்‌ மேல்‌ 
முற்கள்‌ மூடியுள்ள தோற்றத்தில்‌ 
இருத்தல்‌. 

2௦31(1௦04(0515 : முட்சிவப்பணு 
மிகைக்குருதி : இரத்தத்தில்‌ 
முட்சிவப்பணுக்கள்‌ மிகுதி 
யாகக்‌ காணப்படும்‌ நிலை. 
பீட்டாலைப்போபுரோட்டீன்‌ 


இரத்தத்தில்‌ மிகுதியாகும்‌ 
பொழுது இந்த நிலைமை 
ஏற்படும்‌. 


2௦314௦ %812100௨௱1/8 : மேல்‌ 
தோல்‌ திசுத்‌ தடித்தல்‌ : தோலின்‌ 
கடினமான திசுக்கள்‌ குறிப்‌ 
பாக, உள்ளங்கை மற்றும்‌ 
உள்ளங்கால்‌ திசுக்கள்‌ தடித்துப்‌ 
போதல்‌. 

2081௦11515 மேல்தோல்‌ 
இணைப்புத்‌ திசு அழிவு : தோல்‌ 
நோயில்‌ ஒருவகை. இதில்‌, 
தோலின்‌ மேற்புறமுள்ள 
இணைப்புத்‌ திசுக்கள்‌ அழி 
கின்ற நிலைமை காணப்படும்‌. 
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80௮4௦௱3 : மேல்தோல்‌ கட்டி : 
மேல்தோல்‌ அணுக்களில்‌ வளர்‌ 
கின்ற ஒரு தீங்கிலாக்‌ கட்டி. 


ரர௦515 : மேல்தோல்‌ திசு 
மிகைப்பு; மேல்தோல்‌ திசுத்‌ தடிப்பு: 
தோலின்‌ மேல்‌ அடுக்கைத்‌ தாக்கும்‌ 
அணு அதிகரிப்பு நோய்‌, 

202012 கரிவளியின்மை: 
கரியமில வாயுக்‌ குறை இரத்தம்‌; 
கரிமவளிக்‌ குறைக்குருதி; கரிய 
மில வாயு இன்மை: இரத்தத்தில்‌ 
கரியமில வாயு இல்லாத நிலைமை. 
20810120 : இதயப்‌ பை இல்லா. 


2098110106 சருமப்பூச்சிக்‌ 
கொல்லி; தோல்‌ பூச்சிக்‌ கொல்லி. 
2081812518 : . செரிபொருள்‌ 
வினையின்மை : செரிமானப்‌ 
பொருள்‌ வினையூக்கம்‌ இல்லா 
திருப்பதாக மரபணுவியல்‌ 
முறைப்படித்‌ தீர்மானிக்கப்‌ 
பட்ட ஒரு குறைபாடு. இது 
வாய்வழியான சீழ்த்தொற்றுக்கு 
முன்பே எளிதில்‌ அளாகும்‌ 
நிலையை உளட்டுகிறது. 


808௭018 : பைகார்பனேட்‌ குறைக்‌ 
குருதி : இரத்தத்தில்‌ பைகார்‌ 
பனேட்‌ அளவு குறைந்த நிலை. 
202018 : இதயமின்மை; இதயம்‌ 
இல்லா உடல்‌ : பிறவியிலேயே 
இதயம்‌ இல்லாதிருத்தல்‌, 


2097012௦ : நெஞ்சுப்பை அற்ற. 
202118516 : தோல்‌ பேன்நோய்‌ : 
பூச்சி வகைக்‌ கிருமியால்‌ 
உண்டாகும்‌ ஒருவகைத்‌ தோல்‌ 
நோய்‌. இது கிருமிகள்‌ தோலைச்‌ 
சுரண்டி, அங்கு முட்டை 
யிட்டு, குஞ்சு பொரித்து உயிர்‌ 
வாழும்‌ குணமுடையது. 
90211௦0106 : தோல்‌ பூச்சிக்‌ 
கொல்லி : தோல்‌ பூச்சிகளைக்‌ 
கொல்லும்‌ பொருள்‌ அல்லது 
மருந்து. 

90211026 : அகார்டியா; தோல்‌ 
பூச்சி : தோலை அரிக்கும்‌ ஒரு 
வகைப்‌ பூச்சிக்‌ குடும்பம்‌. 
202 : அகாரினா : உடல்புற 
ஒட்டுண்ணியைச்‌ சார்ந்த கிருமி. 
(எடு.) உண்ணி, இது நோய்ப்‌ 
பரப்பியாக செயல்படும்‌ தன்‌ 
மையுள்ளது. 

208௭10061௱3(/4(/5 : தோல்‌ பூச்‌ 
சிக்கடி அழற்சி : பூச்சிக்‌ கடி 
யால்‌ தோலில்‌ ஏற்படும்‌ 
அழற்சி. 

90910௦1௦07 : பேனுண்ணியல்‌. 


2091001005 : பூச்சி பயம்‌ : இரு 
பூச்சிகளைக்‌ கண்டால்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ பய உணர்வு. 

2081ப5 : சருமப்‌ பேன்‌; தோல்‌ 
பேன்‌ : உண்ணிகளின்‌ இனப்பிரிவு, 


2021ப5 502016 : சொறிப்‌ பேன்‌. 
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2095129௦௦௨ : சீயக்காய்‌. 


20013162518 : புரிதல்‌ குறை; 
நோய்க்குறி அறியாமை. 
3021வ௱2512 : புரிதல்‌ குறை : 
புரிந்துகொள்ளும்‌ தன்மை 
குறைவாக இருப்பது. 
2021290518 : வெளியாக்கக்‌ 
குறை; வெளிப்படுத்தல்‌ குறை. 
2021116518 : இயல்பாக உட்கார 
இயலாமை : பதற்றத்துடனும்‌ 
மனஅமைதி இல்லாமலும்‌ 
உட்கார்ந்திருத்தல்‌. குறிப்பாக 
[ரினோதயசின்‌ மருந்து வகை 
யைப்‌ பயன்படுத்துவோருக்கு 
இந்த நிலைமை ஏற்படும்‌. 


302422 : இயல்பிலா உடற்‌ 
சுரப்புகள்‌. 
2021060/5 : இயல்பான நினைவு 
ணர்வு; முகமலர்ச்சியில்லா 
மனநோய்‌. 


20௦0616121 : முடுக்கிக்‌ கருவி. 


2006181210 : விரைவுபடுத்தல்‌; 
முடுக்கம்‌ : (1) ஒரு செயலின்‌ 
வேகத்தை அதிகரித்தல்‌. (2) தரப்‌ 
பட்டுள்ள கால அளவுக்குள்‌ 
இசை வேகத்தை அதிகப்‌ 
படுத்தல்‌. (3 வேகத்‌ தலை 
விபத்து : வேகமாகச்‌ செல்லும்‌ 
போது தலையில்‌ அடி படுதல்‌. 
2006161210 : ஊக்கி; முடுக்கி; 
முடுக்குப்பொறி : வேகத்தை 
துரிப்படுத்தும்‌ ஒரு பொறி. 


20060121௦6 : ஏற்பு; ஏற்றல்‌. 


2006010 : ஏற்பி; வாங்கி : ஒரு 
பொருளிலிருந்து வேதிப்‌ 
பொருளை எடுத்துக்‌ கொள்‌ 
ளும்‌ மற்றொரு பொருள்‌. 
20065500 : கூடுதல்‌; துணைப்‌ 
பொருள்‌; துணைக்கருவி; உபரி: 
மிகை; கூடுதல்‌ அணு : இரத்த 
விழுங்கணுக்களில்‌ ஒரு வகை. 
உடற்காப்பு ஊக்கிகளோடு 
இணைந்து நோய்த்‌ தடுப்‌ 
பாற்றலை ஊக்குவிக்க உதவும்‌ 
அணுவகை.. 

துணை நரம்பு : பதினோறாவது 
கபால நரம்பு. 

துணை மார்புக்‌ காம்பு : மார்பில்‌ 
கூடுதலாக உள்ள மார்புக்‌ 
காம்பு 


20065500ு. 81160 
தமனி. 


2006$500ு 8பா!௦16 : துணை இதய 
ஊற்றறை. 

20௦0065500 061/181010௨15 
துனை இனப்‌ பெருக்க உறுப்புகள்‌. 


மூச்சுத்‌ 


: துணைத்‌ 


2006585800 ாாப5016 : 
துணைத்‌ தசை. 
20065500ு ஈ௨௩6 : துணை நரம்பு. 
2006120ப|1ம௱ : தொடையெலும்பு 
பந்து கிண்ண மூட்டு. 
200186ஈ12//5௱ : குறிமுறை மருத்‌ 


துவம்‌ ; நோய்க்குறி மருத்துவம்‌. 


90013112211௦ 10 811/1ப06 : 
உயரச்‌ சூழல்‌ இணக்கம்‌. 
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2001412426 : சூழ்நிலை இணக்கம்‌: 
வேறுபட்ட சூழ்நிலைக்கும்‌ 
இணக்கமாகிக்‌ கொள்ளுதல்‌. 
90010601 : ஏதம்‌; விபத்து; திடீர்‌; 
நேர்வு; தற்செயல்‌ நிகழ்வு. 
2001084௮! : தற்செயல்‌ நிகழ்ச்சி. 
2001961148 ௨௦8806 : திடீர்‌ 
நேர்வில்‌ குருதி சிந்தல்‌. 
200142180௦ : சூழல்‌ ஏற்பு உடல்‌; 
புதிய தட்‌.பவெப்பநிலைச்சேற்ப 
உடல்‌ பழகிக்‌ கொள்ளல்‌. 
2௦௦11211௦ : சூழல்‌ ஏற்பு. 


200112(/280௦ : சூழல்‌ இணக்கம்‌, 
இணக்கப்பாடு. 


20௦௦௱௱௦0211/01 இடம்‌; 
ஏற்பமைவு; தகவமைவு : விழிச்‌ 
சிறு தசைகள்‌ சுருங்கும்போது 
கண்மணி (பாப்பா) சுருங்கும்‌ 
வினை. இதன்‌ மூலம்‌ கிட்டப்‌ 
பார்வைக்கேற்பப்‌ பார்வைத்‌ 
தகவமைப்பு ஏற்படும்‌. 


200௦௱௦021100 276) 
ஏற்பமை மறிவினை. 
20௦௦௱௱௦௦௱616 : பார்வைத்‌ 
திறன்மானி. 


200௦௱௱௦0௦110 01 60/6 : கண்‌ 
சீரமைவுத்‌ திறன்‌; ஏற்புமைவு : 
கண்‌ தகவமைவு; கண்‌ இசை 
வமைவு; ஆடி.யின்‌ புறக்‌ குவி 
வினையபொருள்கள்‌ அருகில்‌ 
இருப்பதை அல்லது தொலைவில்‌ 
இருப்பதைப்‌ பொறுத்து மாற்றிக்‌ 


3060 ப*௦!௦| 


கொள்வதற்குக்‌ கண்ணுக்குள்ள 


ஆற்றல்‌, இதனால்‌, எப்போதும்‌ 
பிம்பம்‌ தெளிவாகத்‌ தெரிகிறது. 
2000ப06௱ார்‌ : மகப்பேறு 
பிள்ளைப்பேறு, பிரசவம்‌; 
மகப்பேற்று நிலை. 
8000ப06பா : பேறுகால மருத்து 
வர்‌ : பிள்ளைப்பேறு பார்ப்ப 
தில்‌ தேர்ந்தவர்‌; தாய்மை மருத்‌ 
துவ வல்லுநர்‌. 

2000 ப016056 பேறுகால 
மருத்துவச்சி தாய்மை 
மருத்துவத்தில்‌ தேர்ந்த பெண்‌. 
200160119110 : மதிப்பேற்றுதல்‌; 
சான்றளித்தல்‌ : ஒரு தொழில்‌ 


நிறுவனத்தை அல்லது மருத்துவ 


மனையை முறைப்படி 
சான்றிதழ்‌ அளித்து ஒப்புகி 
கொள்ளுதல்‌. 

20௦ப௱ப!2(/௦ஈ : திரள்‌. 

2௦போ8(6 : துல்லியம்‌. 

200ப560 : குற்றம்‌ சாட்டப்பட்டவர்‌. 
20௦0161101 : திரட்சி; வளர்படிமம்‌; 
ஒட்டுவளர்ச்சி : ஒரு மையப்‌ 
பொருளைச்‌ சுற்றிப்‌ பொருள்கள்‌ 
அதிகரித்தல்‌ அல்லது படிதல்‌, 
பல்லைச்‌ சுற்றிக்‌ கல்லடைப்பு 
அல்லது ஊத்தை திரள்வது 
இதற்கு எடுத்துக்காட்டு. 
2௦4௦1௦! : அசிபுட்டோலோல்‌ : 
ஒழுங்கற்ற நெஞ்சத்‌ துடிப்பு, 
இடதுமார்பு வேதனைதரும்‌ 
இதயநோய்‌, மட்டுமீறி மிக 





206012 


20619106004/6 


அவவ பப ப பட்ட்ட்ட்ப்ப்ப்டயெயயயய்வெயெயயெயய்யயயயெயயயமமயெயவயமமவவவமைய வைய வளைவகளை 


உயர்ந்த இரத்த அழுத்தம்‌ ஆகிய 
வற்றில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
குண்டிக்காய்ச்‌ சுரப்பி இயக்கு 
நீர்த்‌ தடைப்படுத்தும்‌ காரசி. 
206013 : உணர்ச்சியின்மை; கவன 
மின்மை; சக்தியின்மை; மலைப்பு! 
மடிமை : வித்தியாசமாக இருக்கும்‌ 
நிலை. சக்தியின்றி, உணர்ச்சி 
யின்றி சோர்வாக இருத்தல்‌. 
3061|ப/2ா : அணுக்களற்ற : அணுக்‌ 
கள்‌ இல்லாநிலை. 


30வ1ப/30 ணாய : பற்காரை. 


20௦6021005: தலையற்ற; கபால 
மில்லாத. 
20௦6100246 : வயிற்றறையில்லா 
உடம்பு. 

20084௦ : மத்தியில்‌ இல்லாத : 
மத்திய ஒரு அணுக்கூறு இல்‌ 
லாத ஒரு இனக்கீற்று. 
20622118 : தலையற்ற; தலை 
யற்ற பிறவி : பிறவியிலேயே 
தலை இல்லா நிலைமை. 
206081௦035 தொற்றிலா 
டபைக்கட்டி 

2௦6081000018 : தூய பைக்கட்டி 
2306021005 : தலையிலா 


206120ய/8௭ : பந்துக்‌ கிண்ணக்‌ 


குழிவு : தொடையெலும்பின்‌ 


பந்துக்‌ கிண்ண மூட்டுப்‌ 
பொருந்துகிற குழிவு சார்ந்த. 
206121ப121110 : பந்துக்‌ கிண்ணக்‌ 


குழி விளிம்பு. 


206(அ1ய/8ஈ௦10 : பந்து கிண்ணக்‌ 
குழி மேடு. 
206120ப10ற1350 : பந்து கிண்ணக்‌ 
மூட்டு அறுவை மருத்துவம்‌ : 
பிறவியிலேயே உள்ள இடுப்பு 
எலும்பு இடப்பெயர்ச்சி. 
இடுப்பு எலும்பு மூட்டுவீக்கம்‌ 
போன்ற கோளாறுகளில்‌, 
தொடையெலும்பின்‌ பந்துக்‌ 
கிண்ணமூட்டு பொருந்துகிற 
குழிவின்‌ ஆழத்தையும்‌ வடி 
வையும்‌ மேம்படுத்துவதற்குத்‌ 
தேவைப்படும்‌ அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை. - 
20௦190ப1ப௱ : தொடை எலும்பு 
பந்துக்கிண்ண மூட்டு; பந்துக்‌ 
கிண்ணக்‌ குழிவு; கிண்ணக்குழி; 
கிண்ணி : தொடையெலும்பின்‌ 
பந்துக்கிண்ண மூட்டு 
பொருந்துகிற குழிவு. 


ட்ட ண னல்ல அட தாக 





பந்துக்‌ கிண்ணக்‌ குழிவு 


206136 : அசிட்டால்டி 
ஹைடு : பூஞ்சன நுரைத்தலின்‌ 
போதும்‌, சாராயம்‌ வளர்சிதை 
மாற்றம்‌ அடையும்போதும்‌ 
உண்டாகின்ற வேதிப்பொருள்‌. 


208௱॥௱௦றா6 


20618௱ட்‌்௦0ா௨ா அசிட்ட 
மினோபென்‌ : காய்ச்சலைக்‌ 
குறைக்கவும்‌ வலியை நீக்கவும்‌ 
பயன்படுகின்ற செயற்கை 
(முறையில்‌ தயாரிக்கப்பட்ட) 
மருந்து அல்லது ஒரு வேதிப்‌ 
பொருள்‌. 

2012012512 : புலப்படுத்தல்‌ முறை: 
ஒரு கருத்தைச்‌ சீராகக்‌ கூற 
இயலாமை. 

2091200515 : விழுங்க முடியாமை. 


3061216 : அசிட்டேட்‌ : அசிட்டிக்‌ 
அமிலத்தின்‌ (புளிங்காடி) ஓர்‌ 
உப்பு. 

20௦(216 511 : செயற்கைப்‌ பட்டு. 


206128201311406 அசிட்டா 
சோலமைடு : குறுகிய காலத்‌ 
இற்கு சிறு நீர்க்கழிவினைத்‌ 
தூண்டுவதற்காக வாய்வழியே 
கொடுக்கப்படும்‌ நீர்நீக்கி, கரி 
மம்‌ சார்ந்த மருந்துப்‌ பொருள்‌. 
கண்விழி விறைப்பு நோயைக்‌ 
குணப்படுத்த இது பயன்படுத்‌ 
தப்படுகிறது. 

2௦6110 2010: புளிய அமிலம்‌; 
அசிட்டிக்‌ அமிலம்‌ (புளிங்காடி : 
புளிக்காடி.யில்‌ உள்ள அமிலம்‌. 
மூன்று வகை அசிட்டிக்‌ 
அமிலங்கள்‌ மருத்துவத்தில்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
(1) உறை நிலை அசிட்டிக்‌ அமிலம்‌. 
இது சில சமயம்‌ கடுங்கார 
மாகப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
(2) சிறுநீர்க்‌ சோதனைகளில்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ சாதாரண 


3062100300 


அசிட்டிக்‌ அமிலம்‌. இருமல்‌ 
மருந்துகளில்‌ அவ்வப்போது 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

302/0 ப106 : புளிய நீரிலி. 


20610206116 8010: அசிட்டோ 
அசிட்டிக்‌ அமிலம்‌ : ஒரே உப்பு 
மூலமுடைய, அதாவது நீக்கி 
நிரப்பக்கூடிய ஹைட்ரஜன்‌ 
ஒன்றுடைய ஒரு கரிம அமிலம்‌. 
மனிதர்‌ உடலில்‌ கொழுப்புப்‌ 
பொருள்கள்‌ ஆக்கிகரமாகும்‌ 
போது ஓர்‌ இடைநிலையில்‌ 
இது உற்பத்தியாகிறது. இரத்தத்‌ 
தில்‌ அளவுக்கு மேல்‌ காடிப்‌ 
பொருள்‌ இருத்தல்‌ அல்லது 
நீரிழிவு போன்ற சில வளர்‌ 
சிதை மாற்றக்கோளாறுகளில்‌, 
இது இரத்தத்தில்‌ அளவுக்கு 
மீறி இருந்து, சிறுநீர்‌ வழியாக 
வெளியேறுகிறது. சிறுநீர்‌ 
வெளியேறாமல்‌ இருந்தால்‌, 
இது அசிட்டோனாக மாறு 
கிறது. இரத்தத்தில்‌ இந்த 
அமிலம்‌ அளவுக்கு மேல்‌ 
இருக்கும்‌. ஆனால்‌, எல்லா 
உணர்ச்சியும்‌ இழந்த முழு 
மயக்க நிலை. உண்டாகிறது. 
2061020201 ௦௦136 : அசிட்‌ 
டோஅசிட்டைல்‌ கோஎன்சைம்‌ : 
கொழுப்பு அமிலங்கள்‌ உயிர்‌ 
வளியேற்றம்‌ அடையும்போது 
உண்டாகும்‌ இடைநொதி. 
2௦81002010 : அசிட்டோபாக்டர்‌: 
டோ எமானாடேசியே எனும்‌ 
பாக்டீரியா குடும்பத்தினைச்‌ 
சார்ந்த ஒரு பாக்டீரியா இனப்‌ 


2064௦0 ௨12௱/06 


90 9060/100/51வ16 





பிரிவு. இது மனிதர்களுக்குத்‌ 
தீங்கு செய்வதில்லை. 

2061000106 : அசிட்டோ 
ஹெக்சாமைடு : வாய்வழி உட்‌ 


கொள்ளப்படும்‌, நீரிழிவு 
நோய்க்கு எதிரான ஒரு மருந்து. 
20610௱6ஈ30(11௦௦ அசிட்‌ 


டோமொனாஃப்தோன்‌ : வைட்ட 
மின்‌ 6 என்ற ஊட்டச்சத்தின்‌ 
ஒரு செயற்கை வடிவம்‌. வாய்‌ 
- வழி உட்கொள்ளும்போது 
தீவிரமாகச்‌ செயற்படுகிறது. 
மஞ்சட்காமாலை நோயைக்‌ 
குணப்படுத்துவதற்கும்‌, நோய்தி 
தடுப்பு மருத்துவத்தில்‌ பிறவி 
இரத்தப்போக்குக்கு எதிராகவும்‌ 
இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


2061002612 : அசிட்டோன்‌ 


மிகை இரத்தம்‌; அசிட்டோனே. 


மியா; அசிட்டோனிரத்தம்‌ : இரத்‌ 
தத்தில்‌ அசிட்டோன்‌ பொருள்‌ 
கள்‌ கலந்திருத்தல்‌. 

206௦06 : அசிட்டோன்‌ : உயிரி 
யக்கச்‌ சேர்மங்களுடன்‌ கலந்து 
கரைசலாகும்‌ இயல்புடைய 
நிறமற்ற படிக நீர்மம்‌. இது 
எளிதில்‌ தீப்பிடிக்கக்‌ கூடியது. 
206(௦ஈய12 : அசிட்டோனூரியா; 
அசிட்டோன்‌ நீரிழிவு : சிறுநீரில்‌ 
அளவுக்கு மேல்‌ அசிட்டோன்‌ 
பொருள்கள்‌ இருத்தல்‌. 
இதனால்‌ இனிப்பான மணம்‌ 
உண்டாகிறது. 


320610811112 [25105 : அசிட்‌ 
டோவெண் சிதைவுகள்‌ 


கருப்பைக்‌ கழுத்துப்‌ பகுதியில்‌ 
ஏற்படுகின்ற வெண்முண்டுப்‌ 
புற்றுச்‌ சிதைவுகள்‌. 
2064/12110 : அசிட்டைல்‌ ஏற்றம்‌: 
ஒரு கரிமப்பொருளில்‌ ஓன்று 
அல்லது அதற்கு மேலும்‌ 
உள்ள எண்ணிக்கையில்‌ அசிட்‌ 
டைல்‌ குலங்களைக்‌ சேர்த்தல்‌. 
2௦€௫/1011௦1176 அசிட்டில்‌ 
கோலின்‌ : தசையின்‌ ஊனீர்‌ 
சுரப்பிகளையும்‌, மற்ற நரம்பு 
உயிரணுக்களையும்‌ வினை 
புரியத்‌ தூண்டுவதற்காக நரம்பு 
முனைகளிலிருந்து வெளியாகும்‌ 
வேதியியல்‌ பொருள்‌. இதனை 
வெளியிடும்‌ நரம்பு இழைகள்‌, 
'கோலின்‌ இழைகள்‌' எனப்படும்‌. 
நரம்பு முனைகளைச்‌ சுற்றிலும்‌, 
இரத்தத்திலும்‌ பிற திசுக்களிலும்‌ 
இருக்கும்‌ அசிட்டில்‌ கோலினஸ்‌ 
டெராஸ்‌ எனப்படும்‌ செரிமானப்‌ 
பொருளினால்‌ (என்சைம்‌) 
கோலின்‌, அசிட்டிக்‌ அமிலம்‌ 
ஆகியவற்றினுள்‌ இது சேர்க்கப்‌ 
படுகிறது. 
206(4101101112517856 : அசிட்‌ 
டைல்கோலினஸ்டிரேஸ்‌ : அசிட்‌ 
டைல்‌ கோலினைச்‌ செயலற்ற 
தாக்கும்‌ ஒரு நொதி. 
2060105121 அசிட்டில்‌ 
சிஸ்டைன்‌ : சிறுநீர்ப்பை இழை 
அழற்சியில்‌ உள்ள குழம்பு நீர்ப்‌ 
பொருள்‌. 





2060/[821100/110 8010 
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2௦60/1521103110 2010 : அசிட்டில்‌ 
சாலிசிலிக்‌ அமிலம்‌ : உணர்ச்சி 
யின்மை உண்டு பண்ணுகிற 
அல்லது நோவகற்றும்‌ மருந 
தாகப்‌ பெருமளவில்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிற ஒரு மென்மையான 
மருந்து. ஏராளமான நோவ 
கற்றும்‌ மாத்திரைகள்‌ தயாரிக்க 
அடிப்படைப்‌ பொருளாகப்‌ 
பயன்படுகிறது. 'அஸ்பிரின்‌' 
என்பது இதன்‌ அதிகாரபூர்வ 
மான பெயர்‌. 

206(/11215121856 : அசிட்டைல்‌ 
டிராள்ஸ்பரேஸ்‌ : இது ஒரு வகை 
நொதி. ஒரு பொருளி லிருந்து 
அசிட்டைல்‌ மருந்தை மற்றொரு 
பொருளுக்கு மாற்றும்‌ தன்மை 
உடையது. 

2011318513 : உணவுக்‌ குழாய்‌ 
அலை விழப்பு; தளர்விழப்பு; 
தளராமை : தசை நரம்புகளைத்‌ 
தளர்வுறுத்தத்‌ தவறுதல்‌. 
2016 : வலி; வேதனை; நோவு : 
உடலில்‌ ஏற்படும்‌ தொடர்‌ 
நோவினால்‌ உருவாகும்‌ வலி. 
2011/வுறார்‌ : சாதனை; இலக்கு 
அடைதல்‌; குறிக்கோள்‌ எட்டுதல்‌. 
20/1125 : குதிகால்‌ தசைநார்‌, 
குதிநாண்‌ : உடலில்‌ மிகவும்‌ 
பலம்‌ வாய்ந்த நாண்‌. இதுகுதி 
கால்‌ எலும்பினுள்‌ செலுத்தப்‌ 
பட்டுள்ள கணுக்கால்‌ முழநி 
கால்‌ மடக்குத்‌ திசையின்‌ தசை 
நாண்‌ முனை. 


20/1125 1210௦ஈ : குதிகால்‌ 
தசைநார்‌, குதிநாண்‌ : குதிகால்‌ 
எலும்பினுள்‌ செலுத்தப்பட்டுள்ள 
இளக்க மற்றும்‌ கெண்டைக்‌ 
கால்‌ புடைப்புத்‌ தசைகளின்‌ 
தசை நாண்முனை. 


201411 2ஷு : குதிநாண்‌ தைப்பு. 
2௦/11/௦௦00 : குதிநாண்‌ வெட்டு. 


2011011012 : ஹைடிரோ குனோ 
ரிக்‌ அமிலமின்மை : வயிற்றில்‌ 
ஹைட்ரோ குளோரிக்‌ அமிலம்‌ 
இல்லாதிருத்தல்‌. மரணம்‌ 
விளை விக்கும்‌ இரத்த சோகை, 
இரைப்பைப்‌ புற்று அகிய 
நோய்களின்‌ போது இந்நிலை 
தோன்றும்‌. 

2011/௦71/ 0118 ஹைடிரோ 
குளோரிக்‌ அமிலமின்மை; புளிய 
மின்மை இரைப்பையில்‌ 
ஹைட்ரோகுளோரிக்‌ அமிலம்‌ 
இல்லாதிருத்தல்‌ அல்லது சுரக்கா 
திருத்தல்‌. மரணம்‌ விளைவிக்கும்‌ 
இரத்தச்‌ சோகை, இரைப்பை 
புற்றுநோய்‌ அகிய நோய்களின்‌ 
போது இந்தநிலை தோன்றும்‌. 
2010112 : பித்த நீரின்மை. 


20௦1ய13 : அக்கோலூரியா; 
பித்தமற்ற நீரிழிவு : சிறுநீரில்‌ 
பித்தநீர்‌ நிறமி இல்லாதிருத்தல்‌. 
30101ப116 : பித்தமிலா நீர்‌ வடிதல்‌. 
2011010100616515 எலும்பு 
வளர்ச்சித்‌ தடை : கை மற்றும்‌ 
கால்‌ எலும்புகளின்‌ வளர்ச்சி 
தடைபடும்‌ நிலை. 
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20௦௭௦1010018518 : எலும்பு வளர்ச்‌ 
சித்‌ தடை; குறுத்து வளராமை : 
நீண்ட எலும்புகளின்‌ வளர்ச்சி 
தடைபட்டு, பெரிய தலையும்‌ 
குறுகிய உறுப்புகளும்‌ கொண்ட 
குள்ள உருவம்‌ உருவாதல்‌, இது 
பரம்பரையாக வரும்‌ ஒரு 
பண்பு. இதில்‌ அறிவுத்திறன்‌ 
பாதிக்கப்படுவதில்லை. பாரம்‌ 
பஜ்பப்‌ பண்பு மேலோங்கி 
இருக்கிறது. 

8௦௱2 : இயல்பு நிறமின்மை. 


20௦௱8518 : இயல்பு நிற 
மின்மை : தோலின்‌ இயல்பு 
நிறம்‌ இல்லாதிருத்தல்‌. தோல்‌ 
அணுக்கள்‌ நிறமேற்பதில்‌ 
பாதிப்பு உண்டாதல்‌. 


20111௦1216 : நிறக்குருடு; நிறப்‌ 


பார்வையின்மை : நிறங்களைப்‌ 
பிரித்துணர இயலாமை. 


20௦௱௦(/௦ : நிறமிலா : (7) நிற 
மின்மை, (2) 'குரோமேட்டின்‌' 
எனும்‌ நிறமி இல்லாத நிலைமை. (3) 
வண்ணமேற்பதில்‌ இடர்பாடு, 
(4) ஒளிச்சிதறலில்‌ இடர்பாடு. 
2901௦௱21/ஈ : நிறமற்ற அணு 
அணுவின்‌ உட்கரு நிறமற்றி 
௬ுத்தல்‌. 

29௦௭௦௱௮(5௱ : நிறமின்மை. 


200௦200518 : நிறக்குருடு; 
நிறப்‌ பார்வையின்மை 
வண்ணங்களை முழுமையாக 


அடையாளங்காண இயலாதிருத்தல்‌. 
இந்நோய்‌ பிடித்தவர்களுக்கு 
ஒரே நிறம்‌ மட்டுமே கண்ணுக்குப்‌ 
புலனாகும்‌. 


20௦/8 : நிறமற்ற : (1) நிற 
மில்லாதிருத்தல்‌ அல்லது வெளிறி 
யிருத்தல்‌. (2) அணுக்கள்‌ நிற 
மேற்பதில்‌ சிரமப்படுதல்‌. 
2௮௦௦ : அக்ரோமைசின்‌ : 
'டெட்ரோசைக்கிளின்‌' என்ற 
மருந்தின்‌ வாணிக உரிமைப்‌ 
பெயர்‌. 


201112 : உணவுப்பால்‌ இன்மை; 
சாறின்மை; பித்தநீரின்மை 
உடலில்‌ உணவிலிருந்து ஊறும்‌ 
கொழுப்புக்‌ கலந்த வெள்ளை 
நிணநீர்‌ இல்லாதிருத்தல்‌. 
200ட118-03511108 : இரைப்பை 
சுரப்பின்மை. 


2000/1௦05 : பித்தநீரின்மை : செரி 


மானச்‌ சுரப்பு நீர்க்‌ குறைபாடு. 


901௦ய/௮ : ஊசி போன்ற வடிவ 
முள்ள அமிலம்‌. ஹைட்ரஜன்‌ 
அயனிகளைக்‌ கரைகளில்‌ 


வெளியிடும்‌ ஒரு பொருள்‌. 


2010 : புளியம்‌; அமிலம்‌ (காடிப்‌ 
பொருள்‌); திராவகம்‌ : கரைசல்‌ 
களில்‌ ஹைட்ரஜன்‌ அயனிகள்‌ 
அளவுக்கு மேல்‌ உண்டாக்கக்‌ 
கூடிய பொருள்‌ எதனையம்‌ 


இது குறிக்கும்‌. இது, நீல 





2010326012 


லிட்மஸ்‌ தாளை சிவப்பாக 
மாற்றுகிறது. இதனை ஒரு காரத்‌ 
தினால்‌ செயலற்றதாக்கிவிடலாம்‌. 
அப்போது ஓர்‌ உப்பு உண்டாகும்‌. 
இவ்விரு சோதனைகள்‌ மூலம்‌ 
இதனை அடையாளம்‌ காணலாம்‌. 

201026௱1/8 : அமில மிகைப்பு; 
அமிலப்‌ பெருக்க நோய்‌; அமில 
ரத்தம்‌ : இரத்தத்தின்‌ அளவுக்கு 
மீறிய அமிலத்தன்மை. இதனால்‌, 


ஹைட்ரஜன்‌ அயனிகள்‌, 
இயல்புக்குக்‌ குறைந்த 4 அளவில்‌ 
உண்டா கின்றன. 


காற்றோட்டக்‌ குறை பாடு, 
கார்பன்‌ -டை-அக்சைடு 
பெருக்கம்‌ காரணமாக இது 
உண்டாகும்போது இதனை 
சுவாச அமிலப்‌ பெருக்கம்‌' 
என்பர்‌. தசைகளில்‌ லாக்டிக்‌ 
அமிலம்‌ என்ற காடிப்‌ பொருள்‌ 
அதிகரிப்பினால்‌ இது உண்டா 
கும்‌. ஆனால்‌, அது 'வளர்சிதை 
மாற்ற அமிலப்‌ பெருக்கம்‌ 
என்று கூறப்படும்‌. 

201908௦123 : குருதி அமில 
மிகைப்பு : இரத்தத்தில்‌ அமிலத்‌ 
தன்மை அதிகப்படுதல்‌. ஹைட்‌ 
ரஜன்‌ அயனிகளின்‌ எண்ணிக்கை 
இரத்தத்தில்‌ அதிகப்படுதல்‌ 
அல்லது இரத்தத்தின்‌ 011 அளவு 


இயல்பு அளவிலிருந்து குறைவது: 
20108/00௦11851 அமில- 
ஆல்ககால்‌ எதிர்ப்பு : பாக்டீரி 


201015 


யாவியலில்‌ ஓர்‌ உயிரி மாசுபடும்‌ 
போது, அல்ககாலினாலும்‌, 
அமிலத்தாலும்‌, அது நிறமிழப்‌ 
பதற்கு எதிர்ப்பு உண்டாகிறது. 
2010-0856 : அமில-கார. 
2010-0356 68/௨1௦6€ : அமில- 
உப்பு மூலச்‌ சமநிலை; அமிலக்‌ 
காரச்‌ சமன்பாடு : இரத்தத்திலும்‌ 
உடல்‌ நீர்மங்களிலும்‌ அமிலத்‌ 
திற்கு உப்பு மூலங்களுக்கு 
மிடையில்‌. சமநிலை நிலவுதல்‌. 
2010-0356 €0யி101ப௱ : அமில 
கார நடுநிலை 

2010-0856 (/17211௦7 : அமில-கார 
தரப்படுத்தம்‌. 

9019 பயா : அமிலச்‌ சுடுமண்‌. 
201/3 : அமிலமிகை 

2௦19 1851 : அமில எதிர்ப்பு 
அமிலத்தில கரையா; அமிலம்‌ 
ஏற்கா; பாக்டீரியாவியலில்‌, ஓர்‌ 
உயிரி மாசுபடும்போது, நீர்த்த 
அமிலங்கள்‌ பட்டால்‌ நிறம்‌ 
மாறாமலிருத்தல்‌. 

201008௨௱4 : அமிலமாட்டின்‌ 
2010110211௦1 : அமிலமாக்கல்‌; 
அமிலப்படுத்தல்‌ : அமிலமாக 
மாறுதல்‌. 

301012 : அமிலமாக்கி; அமில 
மளிப்பான்‌ : அமிலமாக மாற்‌ 
இம்‌ ஒரு பொருள்‌. 

201015 : அமிலமேற்றல்‌. 
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200 : அமிலத்தன்மை : காடித்‌ 
தன்மை; புளிப்புத்தன்மை. 
அமிலத்தன்மையின்‌ அளவு 11 
அளவுகளில்‌ அளவிடப்படு 
கிறது. 16.69 என்பது மிகவும்‌ 
வலுக்‌ குறைந்த அமிலத்தைக்‌ 
குறிக்கும்‌. 11 என்பது ஒரு 
வலுவான அமிலத்தைக்‌ குறிக்கும்‌. 
2010௦ : காடிமானி : காடிப்‌ 
பொருள்களின்‌ ஆற்றலை 
அளக்கும்‌ கருவி. 

201000211௦ : அமில ஊக்கி. 


3010௦11 : அமிலமேற்பி 
(7) அமில நிறம்‌ ஏற்பி. (2) முன்‌ 
மூளையடிச்‌ சுரப்பியின்‌ அணுக்‌ 
கள்‌ அமில நிற ஏற்பிகளாக 
உள்ளன. (3) அமிலமேற்பி 
நுண்ணுயுரி : அமில ஊள;[_கத்தில்‌ 
நன்கு வளரும்‌ தன்மையுள்ள 
ஒரு நுண்ணுயிரி. 

2010௦ ர॥11௦ : 0 அமில நிறமேற்பி 
. அமிலத்தை ஏற்றுக்கொள்‌ 
ளும்‌ பண்புகள்‌. (2) அமிலப்‌ 
பண்புள்ள. சாயத்தை ஏற்றுக்‌ 
கொள்ளும்‌ ஓர்‌ அணுவகை. 


201000133/110 ௦615 : அமில நிற ஏற்‌ 
பணுக்கள்‌. 

30100௦0515 அமிலவேற்றம்‌; 
அமிலத்தேக்கம்‌; குருதி அமிலப்‌ 
பெருக்கம்‌; அமில மிகை : 
இரத்தத்தில்‌ காரப்‌ பொருள்‌ 
குறைந்து, அளவுக்கு மேல்‌ 
அமிலப்பொருள்‌ (காடிப்‌ 
பொருள்‌) இருத்தல்‌. இதனால்‌ 
இரத்தத்தில்‌ அமில உப்பு மூலச்‌ 
சமநிலை சீர்கெடுகிறது. 


2010 0௦5 2856 : ஆசிட்‌ 
பாஸ்பட்டேஸ்‌; அமிலபாஸ்‌ 
பட்டேஸ்‌ : ரர அளவு 5.4-இல்‌ 


பாஸ்பாரிக்‌ எஸ்டரிலிருந்து 


கனிமப்‌ பாஸ்பேட்டை வெளி 
யிடும்‌ நொதி. இது ஆண்மைச்‌ 
சுரப்பியில்‌ காணப்படுகிறது. 
2010 0௦50121256 1651 : அமில 
ஃபாஸ்‌ஃபேட்டேஸ்‌ சோதனை : 
கார்போஹைட்ரேட்டுகளின்‌ 
ஓர்‌ அமில ஊடகத்தில்‌ ஒருங்‌ 
திணைக்கும்‌ ஒரு செரிமானப்‌ 
பொருள்‌ (என்சைம்‌). இந்தப்‌ 
பொருளின்‌ அளவு இரத்தத்தில்‌ 
அதிகரிக்குமானால்‌ அது ஆண்‌ 
பால்‌ உறுப்புப்‌ பெருஞ்‌ 
சுரப்பியில்‌ புற்றுநோய்‌ உண்‌ 
டாகி இருப்பதை குறிக்கும்‌. 
2010 ஐ௦1500/ஈ0 : அமில விஷம்‌; 
அமில நச்சு : நச்சு அமிலத்தை 
அருந்துதல்‌, இரைப்பையில்‌ 
இருந்து ஹைட்ரோகுளோரிக்‌ 
அமிலம்‌ மேலெழும்பி வந்து 
உணவுக்‌ குழாயைப்‌ புண்ணாக்குதல்‌. 
201051211 : அமிலக்கறை. 
3018 : அமிலம்‌. 

2010போ/2 : அமிலச்‌ சிறுநீர்‌ : 
அமிலம்‌ கலந்த சிறுநீர்‌ வெளி 
யேறுதல்‌. மன வளர்ச்சி குன்றி 
யிருப்பதற்கு இது ஒரு காரணம்‌ 
என்று அண்மை அராய்ச்சிகள்‌ 
கூறுகின்றன. 

2010ப16 : அமில ஊடக வளர்ச்சி: 
அமில ஊடகத்தில்‌ வளரும்‌ 
தன்மையுள்ள. 
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20165 : விளிம்பு. 

802 : ஊநீர்‌ சுரப்பிழை : ஊளநீர்‌ 
சுரப்பு இழைகள்‌ தொடர்புடைய, 

201161௦080167 : ஆசின்டோ 
பாக்டர்‌ : மண்ணிலும்‌ தண்ணீரிலும்‌ 
காணப்படுகின்ற காக்கோ 
பாசில்லஸ்‌ பிரிவைச்‌ சார்ந்த 
நுண்ணுயிரி. இது மனிதனின்‌ 
தோலின்‌ மீதும்‌ தொண்டை. 
யிலும்‌ மிகச்‌ சாதாரணமாகக்‌ 
காணப்படும்‌. 

201/ : ஊனீர்‌ சுரப்பு இழைகள்‌ : 
சிறு பையுறை போன்ற ஊன்‌ 
சுரக்கும்‌ உயிரணுக்கள்‌ 
கொண்ட உடற்பகுதி. பல 
ஊனீர்‌ சுரப்பு இமைகள்‌ 
சேர்ந்து ஒரு சிறு இதழாக 
அமைகின்றன. 

201/5 : ஊநீர்ச்‌ சுரப்பிழை அழற்சி: 
ஊநீர்ச்‌ சுரப்பிழைகளில்‌ அழற்சி 
உண்டாதல்‌. 

201௦05 : கொத்துக்‌ கொத்தாக : 
திராட்சைக்‌ கொத்தையொத்த 
சுரப்பிகள்‌. ப 

201105 : ஊநீர்ச்‌ சுரப்பிழை; மூச்சு 
நுண்ணறை; சுரப்பணுக்குலை : 
ஒரு (1) சுரப்பியின்‌ மிகச்சிறிய 
பகுதி. (2) நுரையீரலில்‌ வாயு 
பரிமாற்றம்‌ நடக்கின்ற அடிப்‌ 
படை சுவாசப்பகுதி. இங்கு 
தான்‌ கரியமில வாயு வெளி 
யேற்றம்‌ மற்றும்‌ உயிர்வளி உள்‌ 
வாங்கல்‌ ஆகிய இருவகை 


விந்தைச்செயல்கள்‌ நிகழ்கின்றன. 
ஒரு மனிதனின்‌ நுரையீரல்களில்‌ 800 
கோடி மூச்சு நுண்ணுறைகள்‌ 
உள்ளன. 

2900௦௨ : நோய்‌ உச்சநிலை; 
நோயின்‌ நெருக்கடி : ஒரு நோய்‌ 
மிக முற்றிய உச்சநிலை. 
20125189 : நோய்‌ தொடரும்‌ பகுதி. 
301125110518 : கூர்‌ தொடுவுணர்வு. 
2016 : முகப்‌ பரு. 

3/5 : கெண்டைக்‌ கால்‌ தசை 
செயலிழத்தல்‌. 


2016£ ஏய/0815 : முகப்பருக் 
கட்டிகள்‌ : அண்பால்‌ இயக்கு 
நீர்மங்களின்‌ (அண்ட்ரோஜன்‌) 
சுற்றோட்டத்தினால்‌ மயிர்ப்பை 
நெய்மச்‌ சுரப்பிகள்‌ அளவுக்கு 
மேல்‌ தூண்டப்படுவதாலும்‌ 
மயிர்‌, கொம்பு, நகம்‌ போன்‌ 
றவை உருவாவதற்கு அடிப்‌ 
படைப்‌ பொருளாக நிற்கும்‌ 
வெடியகப்‌ பொருள்‌ (கெராட்‌ 
டின்‌) அடைபட்டு, மயிர்ப்பை 
நெய்மம்‌ (செபம்‌) அளவுக்கு 
அதிகமாகச்‌ சேர்வதாலும்‌ 
உண்டாகும்‌ நிலை. பின்னர்‌, 
தோல்‌ பாக்டீரியாக்கள்‌ அடை 
பட்ட மயிர்பை நெய்மத்தை 
அரிப்பு உண்டாக்கும்‌ கொழுப்பு 
அமிலங்களாக மாற்றுகிறது. 
இந்த அமிலங்களே வீக்கத்திற்‌ 
கும்‌, கொப்புளம்‌ உண்டாவதற்‌ 
கும்‌ காரணமாகிறது. இதைக்‌ 
குணப்படுத்த 'மானோசைக்ளின்‌ 
மருந்தைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. 
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20௦0யா60 1 யாடு 
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20௦/8 : வழுக்கை. 

20௦116 அக்கோனிட்‌ 
அக்கோளனிட்டம்‌ . எனும்‌ தாவ 
ரத்தின்‌ வேரிலிருந்து தயாரிக்கப்‌ 
படும்‌ வீரியமிக்க காரத்தேக்கம்‌. 
2001004 : மருந்து மருத்துவ 
இயல்‌ : மருந்து தொடர்பான 
மருத்துவத்துறைத்‌ தனிஇயல்‌. 
20௦1பா6515 : சிறுநீர்‌ கட்டுப்‌ 
பாடிலா. 


20௦01௦06 : மலமிலாக்‌ குடல்‌. 
2௦௦ : கசப்புச்‌ சுவை. 

300162 : கண்மணியின்மை : கண்‌ 
மணியில்லாத கண்‌ : கண்ணில்‌ 
பாப்பா இல்லாத நிலை) 
கண்ணில்‌ நிறமிழி குழைமம்‌ 
அற்ற நிலை. 
200118 : இரைப்பை நிறை உணர்‌ 
விழப்பு. 

200ப512 : இணைப்புச்‌ சொல்‌; 
'கேட்டல்‌' நிலையைக்‌ குறிக்‌ 
கின்ற ஓர்‌ இணைப்புச்‌ சொல்‌. 


2001ப5021/800ய5 : வசம்பு 


200058 : கற்பனை ஒலிகேட்டபு. 
200ப511௦1221ப5 : செவிகுழல்‌. 
200ப511000௦012 : ஒலியச்சம்‌. 


30051௦ : ஒலியியல்‌; ஒலிசார்‌: 
ஒலி தொடர்புடைய) கேட்‌ 
டல்‌ உணர்வுள்ள; செவிக்‌ குழல்‌ 
துளை; செவி நரம்பு. 


200ய/6 : கொள்‌; ஈட்டு. 


மூட்டு இயக்க 


200௦ப510௦08௱ : 
ஒலி வரைவு. 


20060 : அடையப்‌ பெற்ற; 


பெறப்பெற்ற. 


200ய1/160 1ஈ௩௱யா6 0211016803 
9ூாப்‌௦ர6 (௧105) : ஈட்டிய 
நோய்த்‌ தடைக்காப்புக்‌ குறை 
பாட்டு நோய்‌; ஏமக்குறை நோய்‌; 
(எய்ட்ஸ்‌) : இது மனித நோய்த்‌ 
தடைக்காப்புக்‌ குறைபாட்டு 
நோய்க்கிருமியினால்‌ (யாவ 
யாட 0ளி்வாவு ரய - 4107) 
உண்டாகிறது. இந்தக்‌ கிருமி, 
நலிவுறுத்தும்‌ கிருமிக்‌ குழுமத்‌ 
தைச்‌ சேர்ந்தது. இது நான்கு 
கட்டங்களாக வகைப்படுத்தப்‌ 
பட்டுள்ளது: (1) நோய்‌ எதிர்ப்புப்‌ 
பொருள்‌. இது கிருமியைக்‌ 
கொண்டு செல்லும்‌ பொருள்‌. 
இந்நிலையில்‌ இந்நோய்‌ பீடிக்க 
10% வாய்ப்புகள்‌ உண்டு. (27 
தொடர்ந்து நீடிக்கும்‌ பொது 
நிணநீர்‌ கொண்டு செல்லும்‌ 
பொருள்‌. இந்த நிலையில்‌, புற 
நோயாளிகளுக்கான சிகிச்சை 
தேவை. (3) 'எய்ட்ஸ்‌' நோய்‌ 
தொடர்புடைய, நெஞ்சு வலி, 
பேதி, படிப்படியாக அதிகரிக்கும்‌ 
மனச்‌ நீர்கேடு போன்ற 
சிக்கல்கள்‌ தோன்றுதல்‌. 
(4) குணப்படுத்த முடியாத 
முழுமையான 'எய்ட்ஸ்‌' நோய்‌. 
200ய608 ஈயா : பெற்ற 
தடுப்பாற்றல்‌. 
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200௦5 பாா௦ 


2௦0ப0௦51ய௱௦ : செவிக்குழல்‌ 
நீர்மம்‌. 

20121 : புறமுளை : உடலின்‌ புற 
முனைப்‌ பகுதிகள்‌ தொடர்புள்ள. 
8081ரா!([5 : அங்க எலும்பு 
அழற்சி. 
2018(/8 : வலுவிழத்தல்‌. 


8௦010 : நெடி; கார்ப்பு : கசப்பு, 
உறுத்தல்‌, எரிச்சல்‌ உள்ள நெடி. 
200வரா6 : அக்ரிஃபிளேவின்‌ : 
அற்றல்‌ வாய்ந்த நோய்‌ நுண்ம 
அல்லது நச்சுத்தடைப்‌ 
பொருள்‌. இது காயங்களுக்கு 1 
: 1000 கரைசலாகவும்‌ 7 : 8000 
வரை யிலான கரைசலாகவும்‌ 
பயன்‌ படுத்தப்படுகிறது. அக்ரி 
பிளேவின்‌ பால்மம்‌, மென் 
மையான, ஒட்டிக்‌ கொள்ளாத 
காயங்களுக்குக்‌ கட்டுப்‌ போடக்‌ 
கூடிய ஒரு மருந்து. இதில்‌ திரவ 
கன்மெழுகு (பாரஃபின்‌) 
அடங்கியுள்ளது. புரோஃபிளே 
வின்‌, யூஃபிளேவின்‌ இரண்டும்‌ 
ஒரேமாதிரியான கூட்டுப்‌ 
பொருள்கள்‌. 

2ொ௱௦௱ு : உறுத்தல்‌ நெடியுள்ள. 
- 017512: நோய்‌ மூலம்‌ அறியாமை. 
20௦1111021 : மோசமான நிலையற்ற; 
நெருக்கடியற்ற; இக்கட்டான 
நிலையற்ற ; இக்கட்டுநிலை இல்லாத. 
30110011002௦) : நிறப்‌ பார்வைப்‌ 
பிறழ்வு. 


௮010060௨1௦ 


901006021௦ 5941020001 


2010301055 : காலில்லா உணர்வு; 
உறுப்பில்லா உணர்வு : கால்‌ 
இல்லாத உணர்வு. 


20103186516518 : உறுப்பு முனை 
உணர்விழப்பு : ஒரு காலில்‌ 
அல்லது இரண்டு கால்களில்‌ 
உணர்ச்சிக்‌ குறைவு. 
800௮17ிரப5 : உறுப்பு மூட்டழற்சி. 
201000/511115 குறிமுனைத்‌: 
தோலழற்சி. 
201௦02111௦ : கைகால்‌ நீள 
வேறுபாடு. 


201௦060௮43 : கூம்புத்‌ தலை : 
இது பிறவியிலேயே அமையும்‌ 
பொருத்தமில்லா உருவக்கேடு. 
இதில்‌, அம்புத்தலை வடிவ 
மற்றும்‌ தலை ஓட்டின்‌ மூலம்‌ 
முகட்டெலும்பையும்‌ பின்‌ முகட்‌ 
டெலும்பையும்‌ இணைக்கும்‌ 
பொருத்து வாயானது முதிர்‌ 
வதற்கு முன்பே மூடிக்கொள்வதன்‌ 
காரணமாகத்‌ தலையின்‌ உச்சி 
கூம்பாகவும்‌, கண்கள்‌ வெளியே 
துருத்திக்‌ கொண்டும்‌ இருக்கும்‌. 
4௩08007147 

கூம்புத்தலை வாத்து விரல்‌ : இது 
பிறவியிலேயே அமையும்‌ ஓர்‌ 
உருவக்கேடு. இதில்‌, தலையின்‌ 
உச்சி கூம்பு வடிவிலும்‌, கை 
விரல்களும்‌ பாதவிரல்களும்‌ 
வாத்தின்‌ கால்‌ லிரல்களைப்‌ 
போன்று இடைத்‌ தோலினால்‌ 
ஒன்றுபட்டிணைந்தும்‌ இருக்கும்‌. 





201௦01௦100 
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3000101001 : தொங்கு தோல்‌ 
கட்டி. 


2000116515 : மிகைப்பு இயங்கல்‌. 


201௦02௦515 : கைகால்‌ நீலம்‌ 
பூத்தல்‌ : அக்சிஜன்‌ சரிவர 
ஊட்டப்பெறாத இரத்தம்‌ 
சுழல்வதன்‌ காரணமாகக்‌ கை 
கால்‌ பகுதிகள்‌ நீலம்பூத்து 
இருக்கும்‌ நோய்‌ வகை. 

30௦0 6௱21//5 : கைகால்‌ தோல்‌ 
அழற்சி. 


3010௦6௱214௦515 ; கைகால்‌ தோல்‌ 
நோய்‌ : கை மற்றும்‌ கால்‌ 
தோலில்‌ ஏற்படும்‌ நோய்‌ வகை. 
20100011௦0௦௱6118 : நீளக்கால்‌, 
கை நோய்‌ : நீண்ட கால்களும்‌, 
கைகளும்‌ கணப்படும்‌ நோய்‌ 
வகை. 

2010606௱2 : நிலைத்த கைகால்‌ 
வீக்கம்‌. 

20100ஈ/5 : முல னவலி. 
20௦018 : கைகால்‌ சிவப்பு 
தோல்‌ நரம்புக்‌ கோளாறில்‌ கை 
கால்‌ பகுதிகளில்‌ வேதனை 


தரும்‌ அளவுக்குச்‌ சிவப்பு 
நிறமாதல்‌. 
3010651651 : உறுப்பமுனைக்‌ 


கூருணர்வு : கை கால்களிலும்‌ 
வலி ஏற்படுதல்‌ அல்லது இயல்‌ 
பற்ற கூருணர்ச்சி தோன்றுதல்‌. 
கைகால்‌ 
உள்ளங்‌ 


201010 ௨ா187௦515 : 
வியர்வை மிகைப்பு : 


கை மற்றும்‌ உள்ளம்‌ கால்களில்‌ 
அளவுக்கதிகமாக வியர்ப்பது. 


201௦1/00௨௭௱/8 : கைகால்‌ 
வெப்பக்‌ குறை. 
201௦107/0௦1%81௱1॥ கைகால்‌ 


வெப்பக்‌ குறைவ : உள்ளங்கை 
களிலும்‌ உள்ளங்கால்களிலும்‌ 
அதிகக்‌ குளிர்ச்சி ஏற்படுதல்‌. 


“200672௦816 : கைகால்‌ மீள்‌உர௬ 


வளர்ச்சி : கை மற்றும்‌ கால்களில்‌ 
உள்ள தோலில்‌ தடித்த 
வளர்ச்சி உருவாதல்‌. 


2010146518 : கைகால்‌ இலக்க 
மிகைப்பு : கைகளிலும்‌ கால்‌ 
களிலும்‌ காணப்படுகின்ற இயல்‌ 
பற்ற அசைவுகள்‌. 

2010௦25415 : கொங்கைக்‌ காம்பு 
அழற்சி. 

201௦௱6004 : முனைப்‌ பருமை; 
உறுப்பு அகற்சி; புறமுனைப்‌ 
பருமன்‌ கபச்‌ சுரப்பி நோய்‌ : 
குருதியில்‌ கலந்து உறுப்புகள்‌ 
செயற்படத்‌ தூண்டும்‌ உட்‌ 
சுரப்பு இயக்குநீர்‌ (ஹார்மோன்‌) 
அளவுக்கு மேல்‌ சுரப்பதால்‌, 
கைகள்‌, பாதங்கள்‌, முகம்‌ 
ஆகியவை அளவுக்கு மீறி 
அகன்று விடுதல்‌, குழந்தை 
களிடம்‌ இது அரக்க உருத்‌ 
தோற்றத்தை உண்டாக்குகிறது. 
2௦௦௱௦11௦ : கைகால்‌ நுணி : கை 
கால்‌ முனைப்‌ பகுதிக்குத்‌ 
தொடர்புள்ள. 





201௦௱61306116515 


301016€ப10515 





3010௦௱6180616515 : கைகால்‌ 
வளர்ச்சிமிகை : கைகளும்‌ கால்‌ 
களும்‌ இயல்பற்ற வளர்ச்சி 
அடைதல்‌; மிகை வளர்ச்சி 
பெறல்‌. 


2010௱13/ : தோள்‌ உச்சியில்‌ ; 
தோள்பட்டையின்‌ மேல்பகுதி: 
தோல்‌ உச்சிக்கு அருகில்‌. 
20௦0௦1௦118 : உறுப்புக்‌ குறுக்கம்‌ : 
உடல்‌ வளர்ச்சிக்கு முக்கியமாக 
உதவக்கூடிய தூம்பற்ற மூளை 
யடிச்‌ சுரப்பியிலிருந்து (கபச்‌ 
சுரப்பி) சுரக்கும்‌ இயக்குநீர்‌ 
(ஹார்மோன்‌) குறைவாகச்‌ 
சுரப்பதன்‌ காரணமாக கைகள்‌, 
கைகால்‌ பாதங்கள்‌ அகியவை 
சிறுத்து விடுதல்‌ அல்லது குறுகி 
விடுதல்‌. 

2௦௭௦௱॥4௦௦1௨10ப/27 : உச்சிக்‌ காரை 
எலும்பின்‌ : காரை எலும்பு 
மற்றும்‌ தோள்‌ உச்சியை 
இணைக்கின்ற. 

2010௱/௦ஈ : தோள்‌ உச்சி : தோள்‌ 
எலும்பின்‌ பக்கவாட்டில்‌ 
நீட்டிக்‌ கொண்டு இருக்கும்‌ 
எலும்பு, இது காரை எலும்‌ 
புடன்‌ இணைந்து தோள்‌ உச்சியை 
உண்டாக்குகிறது. 
30௦௱॥4௦1௦௦(00 : தோள்‌ உச்சி 
எலும்பு நீக்கல்‌ : அறுவை 
மருத்துவம்‌ மூலம்‌ தோல்‌ உச்சி 
எலும்பு அகற்றப்படுதல்‌. 


2010௱1௦1 றா௦௦655 : தோள்‌ 
திருகு நோய்‌ : தோள்‌ பட்டை 
எலும்பின்‌ ஒரு பகுதி சற்றே 
பின்புறமாகத்‌ திருகி இருத்தல்‌. 





லு ஈக ஆ 
பகர்‌ அம்‌ அட எனச்‌ 


தோள்‌ திருகு நோய்‌ 
2001௦01250) : தோள்‌ உச்சி 
எலும்புச்‌ சீரமைப்பு : தோள்‌ உச்சி 
எலும்பை அறுவை மருத்துவம்‌ 
மூலம்‌ சீரமைத்தல்‌. 
20100/௦6020ப!2 : தோள்‌ உச்சித்‌ 
தோள்‌ எலும்பு : தோள்‌ உச்சி 
எலும்புடனும்‌ தோள்‌ எலும்பு 
டனும்‌ தொடர்புடைய. 
200௦௱ 21/05 : தொப்புள்‌ வீக்கம்‌: 
(1) தொப்புளின்‌ மையப்‌ பகுதி. 
(2) தொப்புள்‌ வீக்கம்‌. 
201௦௱1௦101/3 : கைகால்‌ தசை 
இசிவு : புறப்பகுதியில்‌ உள்ள 
கை, கால்‌ தசைகளில்‌ சிதைவு 
ஏற்படுவதால்‌ தசைகள்‌ சுருங்கி 
விடுதல்‌. 
201016 பர௦515 : கைகால்‌ நரம்பழற்சி 
நோய்‌ : கை, கால்களில்‌ ஏற்‌. 
படும்‌ ஒருவகை நரம்புக்‌ கோளாறு. 


பபப கவை வை 


20௦07/௱ 


2௦1௦௫7/௱ : எழுத்துச்‌ சுருக்கச்‌ 
சேர்க்கை : முதன்மைச்‌ சொற்‌ 
களின்‌ முதல்‌ எழுத்தைச்‌ சேர்த்‌ 
துக்‌ கிடைக்கும்‌ புதுச்‌ சொல்‌. 
(67.டு.) &௦0பா20 1௱௱யா6 பளி 
௦6 : ௧05 (எய்ட்ஸ்‌ நோய்‌). 


20௦10) : திருகு நகம்‌. 
3010038014 : கைகால்‌ விரல்‌ 
திரள்தல்‌ : கை விரல்களும்‌ கால்‌ 
விரல்களும்‌ திரள்தல்‌. 
3201008000/07௱2 : கைகால்‌ விரல்‌ 
திரட்சி அழற்ச்‌, : இந்த நோயின்‌ 
போது நோயாளிக்கு கை கால்‌ 
விரல்கள்‌ திரட்சி அடையும்‌. 
எலும்புகளின்‌ வளர்ச்சி பாதிக்‌ 
கப்படும்‌. முகத்திலும்‌ தலையி 
லும்‌ தோல்‌ அழற்சியும்‌ திரட்சி 
யும்‌ காணப்படும்‌. 
2010021865076518 : கை மரமரப்பு: 
கைகளில்‌ உட்கூச்செறிவும்‌ மர 
மரப்பும்‌ ஏற்படுதல்‌. 
2௦10087204/516 : புறஉறுப்பு வாதம்‌; 
கை, கால்‌ வாதம்‌ : கை அல்லது 
காலில்‌ வாதம்‌ ஏற்படுதல்‌, கை 
அல்லது கால்‌ செயலிழத்தல்‌, 


901002140௦ 07 புறஉறுப்பு 
நோய்க்‌ கூறுவியல்‌; அங்க 
நோய்க்‌ கூறுவியல்‌ : புறஉறுப்பு 
களில்‌ ஏற்படும்‌ நோய்களின்‌ 
தோய்க்‌ கூறுவியல்‌. 

200081 : புற உறுப்புநோய்‌ : 
உடலின்‌ புற உறுப்புகளில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ நோய்களைக்‌ குறிப்பது. 


60 


2010100016பா௦515 


20100௦1013 : உயர அச்சம்‌ 
உயரமான இடங்களைப்‌ பார்த்துப்‌ 
பயப்படுதல்‌. 


8010005145 : ஆண்குறி முளைத்‌ 
தோலழற்சி அண்குறியின்‌ 
முனைத்‌ தோளில்‌ அழற்சி 
ஏற்படுதல்‌. 

2901௦501610௦088௭3 : கைகால்‌ 
தோல்‌ தடிப்பு நோய்‌ : கைகால்‌ 
களில்‌ உள்ள தோல்‌ தடித்துக்‌ 
கடினமாதல்‌. 


3010501610515 : முகம்‌, விரல்‌, கை, 
கால்‌ இரத்த ஊட்டக்குறை : 
தோல்‌ தடிப்பு நோயும்‌ தோல்‌ 
நாட்நோயும்‌ இணைந்து காண 
படும்‌ நோயினம்‌. இந்த நோயுள்‌ 
ளவருக்கு முகம்‌, கழுத்து, கை, 
கால்களில்‌ தோல்‌ தடித்துக்‌ 
காணப்படும்‌, இரத்த ஊட்டக்‌ 
குறைவு காணப்படும்‌. 


201051691018 : அங்க எலும்பு 


வலி. 


201010 : குறை அழுத்த நாடி. 

2010115 : நாடித்துடிப்பின்மை; 
குறை நாடித்‌ துடிப்பு : நாடித்‌ 
துடிப்பை உணர முடியாமை. 
நாடித்துடிப்பு குறைவாக 
இருத்தல்‌. 
201010011016பா௦515 : கைகால்‌ 
குழிப்புகள்‌ நரம்பழற்சி : கை 
களிலும்‌ கால்களிலும்‌ இரத்த 
நாளங்களும்‌ நரம்பிழைகளும்‌ 
பாதிக்கப்படுவதால்‌ குழிப்புகள்‌ 
உண்டாகும்‌.  நரம்பழற்சி 


290/1216 


20111௦ 





ஏற்படும்‌. இரத்த ஊட்டக்‌ 


குறைவு தோன்றும்‌, 


800/1216 : அக்ரிலேட்‌ : அக்ரிக்‌ 
அமிலத்தில்‌ தயாரிக்கப்பட்ட உப்பு, 
01/௦5 : உறுப்பு ஒட்டுப்‌ 


பசைகள்‌ : உடம்பில்‌ செயற்கை 
உறுப்புகள்‌ இணைப்பதற்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌, வெப்பத்‌ 
தால்‌ இளகிக்‌ குளிரில்‌ இறுகும்‌ 
இயல்புடைய பொருள்களின்‌ 
தொகுதி. 

301: செயல்‌ வினை, சட்டம்‌, 
செயலுறல்‌. 

&௦பி.: ஏ.சி.டி.எச்‌. : அட்ரினோ 
கார்ட்டிகோடிரோபிக்‌' இயக்கு 
நீரின்‌ சுருக்கச்சொல்‌. இது முன்‌ 
மூளையடிச்‌ சுரப்பியில்‌ சுரக்‌ 
கிறது. இது அண்ணீரகப்‌ 
புரணியைத்‌ தூண்டி அண்ணீரகப்‌ 
புரணிச்‌ சுரப்பு இயக்கு நீர்களைச்‌ 
சுரக்கச்‌ செய்கிறது. 


201421 06! : அக்தார்‌ கூழ்‌ : இது 
கூழ்‌ போன்ற அரைத்‌ திண்மக்‌ 
கரைசலாகவுள்ள ஓர்‌ “அக்த்‌” 
தயாரிப்பு. இது குண்டிக்‌ காய்ச்‌ 
சுரப்பியின்‌ புறப்பகுதியில்‌ நோய்‌ 
நாடல்‌ சோதனைக்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. தோல்‌ படை 
நோய்‌, தோல்‌ தடி.ப்புநோய்‌, 
£ல்வாத மூட்டுவீக்கம்‌, ஓவ 
வாமை நோய்கள்‌ ஆகிய 
வற்றைக்‌ குணப்படுத்தவும்‌ 
பயன்படுகிறது. 

20101 : செயல்‌; தசைப்புரதம்‌ : 
தசை இழைகளில்‌ காணப்‌ 


படும்‌ ஒரு வகைப்‌ புரதம்‌. இது 
'மயோசின்‌' எனும்‌ மற்றொரு 
தசைப்‌ புரதத்தோடு இணைந்து 
தசையைச்‌ சுருக்குவதற்கும்‌ 
விரிப்பதற்கும்‌ உதவுகிறது. இது 
்‌ ஆக்ஷன்‌ * அக்ஷன்‌ எனும்‌ 
இரு வகைகளில்‌ உருவாகிறது. 
20114160 : ஆக்டிஃபடு : சியூடோ 
ஃபெட்ரின்‌, டிரிப்‌ ரோலின்‌ 
அகியவை அடங்கிய மருந்து. 
2௦1119 ௦04 : துன்ப உணர்வுக்‌ 
குறைப்பு : உணர்ச்சிவயப்பட்ட 
மனவேதனையைக்‌ குறைத்தல்‌, 
இதில்‌ முந்தைய மனக்குழப்பங்‌ 
கள்‌, மனப்போக்குகள்‌ மூலம்‌ 
தன்னையறியாமல்‌ ஏற்பட்டு 
விட்ட தடுமாற்றமான அல்லது 


மூர்க்கத்தனமான நடத்தை 
யிலிருந்து நோயாளி விடுவிக்கப்‌ 
படுகிறார்‌. 


2௦114௦ : கதிரியக்க ; வேதியியல்‌ 
விளைவு தரும்‌ ஒளிக்கதிர்களை 
ஒட்டிய. 

கதிரியக்கத்‌ தீப்புண்கள்‌ : புற 
ஊதாக்‌ கதிர்களின்‌ பாதிப்பால்‌ 
ஏற்படும்‌ கதிரியக்கத்‌ தீப்புண்கள்‌. 
கதிரியக்கப்‌ புற்றுநோய்‌ : சூரியக்‌ 
கதிர்களால்‌ தோலில்‌ தோன்‌ 
றும்‌ புற்றுநோய்‌. இது பொது 
வாக தலையிலும்‌ கழுத்திலும்‌ 
காணப்படும்‌. 

கதிரியக்கத்‌ தோலழற்சி : கதிரி 
யக்கத்தால்‌ தோல்‌ அழற்சியுறல்‌. 
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20011௦ ொ௱240565 : ஒளிக்‌ 
கதிர்த்தோல்‌ அழற்சி : தோலின்‌ 
புறவூதா ஒளிபட்டால்‌ இயல்‌ 


புக்கு மீறி எளிதில்‌ புண்படக்‌. 


கூடியதாக இருத்தல்‌. 

201/5 : ஒளிக்கதிர்‌ வேதி யியல்‌ 
விளைவு : ஒளிக்கதிரி னால்‌, 
முக்கியமாகப்‌ புறவஷதா ஒளிக்‌ 
கதிரினால்‌ 
வேதியியல்‌ விளைவு. 


20111௦ : ஆக்டினோ : இணைப்புச்‌ 
சொல்‌. ஒளிக்கதிர்‌ அல்லது 
கதிரியக்கத்தோடு தொடர்‌ 
புடைய ஓர்‌ இணைப்புச்‌ சொல்‌. 
3௮௦11௦0௦1௪ : ஆக்டினோமீட்டர்‌: 
ஒளி - வெப்பமானி. ஒளிக்கதிர்‌ 
வேதியியல்‌ விளைவுமானி. 


2011002011105 : ஆக்டினோபே 
சில்லஸ்‌ : வீட்டு வளர்ப்புப்‌ 
பிராணிகளைப்‌ பாதிக்கின்ற 
மிகச்சிறிய பாக்டீரியா வகை. 
(நுண்ணுயிரி). சிசோமை சீட்ஸ்‌ 
இடைப்பிரிவைச்‌ சார்ந்த காக்‌ 
'கோபேசில்லஸ்‌ நுண்ணுயிரிகள்‌. 
இவை மிக அரிதாக மனிதர்‌ 
களையும்‌ தாக்கும்‌. 
201110010100]/ ஒளிக்கதிர்‌ 
உயிரியல்‌; ஒளிய உயிரியல்‌ : 
உயிர்‌ வாழும்‌ உயிரிகளின்‌ மீது 
ஒளிக்கதிரியக்கத்தின்‌ விளைவு 
களை ஆராய்தல்‌. 
20110௦0௨௱21/(15 : கதிரியக்கத்‌ 
தோலழற்சி: சுதிரியக்கத்தால்‌ தோலில்‌ 
தோன்றும்‌ அழற்சி நிலை. 


உண்டாகும்‌ 


20111096॥௦5 : கதிர்‌ வீச்சியல்‌. 

20(11௦112 : ஒளியில்‌ தன்மை 
மாறும்‌ பொருள்‌. 

2011001௦00 : ஒளி இயல்‌; ஒளிக்‌ 
கதிர்‌ இயல்‌ : கதிரியக்கத்தால்‌ 
தோலில்‌ தோன்றும்‌ அழற்சி 
நிலை. 


ஆக்டினோ 


2011100௩30 பா2 : 


மதுரா; மதுரா பூஞ்சைக்‌ காளான்‌ 


நோய்‌ : (மதுரா கால்‌) மது 
ரெல்லா பூஞ்சைக்‌ காளான்‌ 
இதனை ஏற்படுத்துகிறது. இந்‌ 
நோயின்‌ போது நோயாளிக்குக்‌ 
கால்‌ வீங்கிவிடும்‌; பல புழைகள்‌ 
சம்‌ வழிந்த நிலையில்‌ காணப்‌ 
படும்‌; 8ழ்த்தோல்‌ திசுக்கள்‌, 
வெண்குருணைகள்‌, உளநீர்‌, 
தோலடித்‌ திசுக்கள்‌ ஆகியவை 
அழுகிய நிலையில்‌ வெளி 
யேறும்‌. சீழில்‌ பூஞ்சைக்‌ 
காளான்கள்‌ வெளியேறும்‌. 
20111௦1௦65 கதிர்வீச்சு 
பாக்டீரியா: ஒளிக்கதிர்‌ வீசும்‌ 
பூரண வலையைக்‌ கொண்ட 
பூஞ்சனம்‌ போன்ற ஓட்டுண்‌ 
ணிப்‌ பாக்டீரியா. இதிலிருந்து 
பல்வேறு நோய்‌ எதிர்ப்பு 
மருந்துகள்‌ தயாரிக்கப்படுகின்றன. 


20 0௦ட௦6120296 : ஆக்டினோ 
மைசீடேசியே : பாக்டீரியா 
(நுண்ணுயிரி) வகை. ஆக்டி 
னோமைகசிடாலிஸ்‌, மைகோ 
பேக்டீரியாகசியோ, நாக்‌ கார்டி 


யேசியே டெர்மட்டோபிலே 


அ அ வவவவவபவபபடட்டுடடட்ட்டட்ட்ப்பட்ட்பப்டயயயயயியயயயயயவவயயவையயயவைவயய வையை கை 


900௦ 0616 


201107-1101 பார்ரே 





சியோ மற்றும்‌ ஸ்ட்ரெப்‌ 
டோமைசி டேசியோ நுண்ணுயிரி 
குடும்பங்களை உள்ளடக்கிய 


நுண்ணியிரி இனம்‌. 


20111௦௦616 : ஆக்டினோ 
மைசீட்‌ : அக்டினோ மைச£டா 
லிஸ்‌ இனப்பிரிவைச்‌ சார்ந்த 
நுண்ணுயிரி. 

2011௩௦ட7௦1 ஆக்டிேோ 
மைசின்‌ : வீரிய நச்சு நிறைந்த 
நுண்ணுயிர்க்‌ கொல்லி மருந்து. 
பல நுண்ணுயிர்களுக்கு எதிராகச்‌ 
செயல்படக்கூடியது. சமயங்‌ 
களில்‌ புற்றுக்கொல்லியாகவும்‌ 
பயன்படும்‌. 

2011௦௦௦515 கதிர்வீச்சு 
ஒட்டுயிர்‌ காளான்‌ நோய்‌ 
ஒளிக்கதிர்‌ வீசும்‌ ஒட்டுயிர்க்‌ 
காளானால்‌ தோன்றும்‌ ஒரு 
வகை நோய்‌. இந்நோய்‌, நுரை 
யீரல்‌, தாடை, குடல்‌ அகிய 
உறுப்புகளை முக்கியமாகப்‌ 
பாதிக்கிறது. இந்நோயினால்‌, 
சிறு மணிகள்‌ போன்ற கட்டிகள்‌ 
தோன்றி, அவற்றி லிருந்து 
மஞ்சள்‌ நிறக்‌ கந்தகக்‌ குருணைகள்‌ 
அடங்கிய திண்மையான 
எண்ணெய்ப்‌ பசையுள்ள சீழ்‌ 
வெளிப்படுகிறது. 
2011008015 : ஊடுகதிர்‌ 
மருத்துவம்‌; கதிர்வீச்சு மருத்துவம்‌. 
2011௦11280 : ஒளி மருத்துவம்‌: 
அகச்சிவப்பு அல்லது புறவதா 
ஒளிக்கதிர்‌ பாய்ச்சி நோய்‌ 
தீர்க்கும்‌ மருத்துவ முறை. 


801101 : உறுப்பு இயக்கம்‌ 
உடலின்‌ ஏதேனுமொரு பகுதி 
யின்‌ செயல்முறை அல்லது 
அலுவல்‌ பணி, எதிரெதிர்க்‌ 
குழுமத்தின்‌ இயக்கத்தைக்‌ கட்‌ 
டுப்படுத்தும்‌ தசைகள்‌ எதிர்‌ 
வினையைச்‌ செய்கின்றன. ஒரு 
வரின்‌ சொந்த விருப்பத்திற்கு 
எதிரான கட்டாய வினையை 
இன்னொரு தசை செய்கிறது. 
சொந்த விருப்பின்‌ பேரிலன்றி, 
திடீர்‌ உந்துதல்‌ காரணமாகத்‌ 
தூண்டுவிசை வினை நடை 
பெறுகிறது. இணைவிழைச்சு 
போன்ற நரம்புக்‌ கிளர்ச்சிக்கு 
இணங்கத்‌ தன்னியல்பாகத்‌ 
தூண்டப்படும்‌ உள்ளுறுப்பியக்கச்‌ 
செயல்கள்‌ தன்னியல்பு வினை 
களாகும்‌. தனியாகச்‌ செயல்‌ 
புரிய முடியாமல்‌, இரண்டு 
அல்லது அவற்றுக்கு மேற்‌ 
பட்ட தசைகளின்‌ ஒத்துழைப்பி 
னால்‌ நடைபெறுவது இணைவு 
வினையாகும்‌. 

201100 8ப1௦௱௦46 : தன்னியக்கச்‌ 
செயல்‌. 

2011௦0 ௦பபோ௱ய/214146 : கூட்டு 
விளைவுச்‌ செயல்‌. 


20110 044960 : சுணக்கச்‌ செயல்‌. 
2010-016௦ : நேர்செயல்‌. 
20110-1௦02! : தனியிடச்‌ செயல்‌. 


2011௦ஈ-4௩௦1யாப்று : இயல்வினை. 
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2011௦-௱6௦815௱ ௦7 : செயல்‌ 
முறைமை. 

2010-௦௦06 ௦7 : செயல்விதம்‌. 
2000-0012 : செயலழுத்தம்‌. 
2011011241) : மறிவினை. 
20(1/00-50601110 : தனித்த செயல்‌; 
குறித்த செயல்‌. 

201/௦0-4௦1யா48ரு : அறிவினை. 
20115006 : சீழ்‌ நாற்றத்‌ தடுப்புப்‌ 
பையுறை : சீழ்‌ கசியும்‌ காயங்க 
ளிலிருந்து நாற்றத்தைத்‌ தடுப்ப 
தற்கான செயல்தூண்டல்‌ 
பெற்ற கரிப்பையுறைகள்‌. 
9008 : ஆக்டின்‌ : தசை உயிர 
ணுக்களிலுள்ள புரதங்களில்‌ 
ஒன்று. இது, தசைச்‌ சுருக்கம்‌ 
உண்டாக்குவதற்காகத்‌ தசைப்‌ 
பற்றுடன்‌ எதிர்வினை புரிகிறது. 
30(14/216 : முடுக்கம்‌; கிளர்த்தல்‌. 
20௦11481௦0 : முடுக்கமான; முடுக்‌ 
கப்பட்ட; கிளர்வுற்ற. 

2011421608 ௦2௦௦91 : கிளர்வுற்ற 
கரி. 

204//241௦ : தூண்டுதல்‌; செயல்‌ 
படுத்துதல்‌; கிளர்வுறல்‌. - 
3011421100 ஊரு : கிளர்வுறு 
ஆற்றல்‌; முடுக்க ஆற்றல்‌. 
20114210 : செயலூக்கி; செயலி : 
ஏதேனும்‌ ஒன்று செயற்படத்‌ 


தூண்டுகிற ஒரு பொருள்‌. இது. 


இயக்குநீர்‌ (ஹார்மோன்‌) 
சுரப்பு, செரிமானப்‌ பொருள்‌, 
(என்சைம்‌) உற்பத்தி போன்ற 
செயல்களை ஐஊளக்குவிக்கிறது. 

20146 : செயலூக்கம்‌; உந்தப்பட்ட; 
துடிப்பான: நோயாளியைப்‌ 
பயன்படுத்திச்‌ சுறுசுறுப்பான 
இயக்கங்களை உண்டாக்குதல்‌. 
சிக்கலான அமைப்பான்களை 
கொண்ட ஒரு மருந்திலுள்ள 
ஓர்‌ அமைப்பால்‌ இத்தகைய 
செயலாக்கத்தை உண்டாக்கு 
கிறது. நச்சுப்‌ பூண்டிலிருந்து 
எடுக்கப்படும்‌ “பெல்லா 
டோன்னா” என்ற மருந்தி 
லுள்ள 'அட்ரோப்பின்‌' ஒரு 
செயலூக்கியாகும்‌. 

200/௨ றார்ஈ௦்ற!6 : செயல்படும்‌ 
மூலம்‌ : ஒரு மருந்தில்‌ முக்கிய 
மாகச்‌ செயல்படும்‌ வேதிப்‌ 
பொருள்‌. 

20114௦ 51165 : செயல்படுமிடங்கள்‌; 
செயற்‌ களங்கள்‌. 


2011௨ ௩௨56 செயல்படு 


பொருண்மை. 

20114௨ 6கா5ற01 : கிளர்வுக்‌ 
கடத்தல்‌. 

2014415146 : பழமையான. 
20(/9/11410 : கிளர்வூக்கி. 

201110 : செயல்‌: இயக்கம்‌; 
நடவடிக்கை : சுறுசுறுப்பாக 


இருத்தல்‌. 
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2000௫/௦81॥ : ஆக்டோமையோ 
சின்‌ : தசை இழைகளில்‌ உள்ள 
ஒரு புரதத்‌ தொகுப்பு. ஆக்டின்‌ 
மற்றும்‌ மையோசின்‌ புரதக்‌ 
கூறுகளை உள்ளடக்கியது. 

20112010 : அக்ட்ராப்பிட்‌ : இயல்‌ 
நிலை. இன்சுலின்‌ ஊசி 
மருந்தின்‌ வணிகப்பொருள்‌. 


20(ப2/ : உண்மையான; நடை 
முறையில்‌ உள்ள. 

8௦பரடு : கூர்மை; கூர்மைத்‌ திறன்‌: 
கூர்மை, தெளிவு, நுண்மை 
தெளிவாகவும்‌ கூர்மையாகவும்‌ 
கேட்குந்திறன்‌ கேட்புக்‌ கூர்மைத்‌ 
திறனாகும்‌. இசைக்‌ கவடு, 
தாழ்குரல்‌, ஒலிமானி அகியவற்‌ 
றின்மூலம்‌ இத்திறன்‌ சோதனை 
செய்யப்படுகிறது. குழந்தை 
களின்‌ கேட்புக்‌ கூர்மைத்‌ 
திறனைச்‌ சோதிக்க மணிஓலி, 
கிலுகிலுப்பை, தேக்கரண்டி 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சுண்‌ 
விழியின்‌ பின்‌ புறத்திரையில்‌ 
உருக்காட்சிகள்‌ தெளிவாக ஒரு 
முகப்பட்டு விழுவதைப்‌ பொறுத்துப்‌ 
பார்வைக்‌ கூர்மைத்‌ திறன்‌ 
சோதனை செய்யப்படுகிறது. 
இந்தச்‌ சோதனை பெபரும்‌ 
பாலும்‌ 6 மீட்டர்‌ தூரத்தி 
லிருந்து ஸ்னெலன்‌ சோதனை 
முறைப்படி செய்யப்படுகிறது. 


9௦ய/0/ 07 155100 : பார்வை 
நுட்பம்‌; பார்வைக்‌ கூர்மை. 
30பய௱ங்‌ஈ : அகுமென்டின்‌ 
இரத்தத்தில்‌ உள்ள பல்முளைக்‌ 


கரு அணு மற்றும்‌ இரத்த 


விழுங்கணுக்களில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ ஒருவகைப்‌ புரதம்‌. இது 
இவ்வாறுக்களின்‌ செயல்களை 
அதிகப்படுத்தக்‌ கூடியது. 
9௦ய௱॥ர316 : கூர்மை: 
கூர்மை 


நுண்‌ 


90பற : அக்குபன்‌ : 'நெஃபோ 
பன்‌' என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


90001656பா6 ஊசியமழுத்த 
முறை : ஊசியினால்‌ நரம்பு மற்‌ 
றும்‌ குருதி நாளத்தை அழுத்தி 
நோயைக்‌ குணப்படுத்தும்‌ 
முறை. 

8ெபழயா௦்‌பா௨ : அலகு மருத்து 
வம்‌; அலகுமுனை மருத்துவம்‌ : 
உடலின்‌ ஒரு குறிப்பிட்ட 
பகுதியில்‌ ஊசியால்‌ துளை 
யிட்டு நோயைக்‌ குணப்‌ 
படுத்தும்‌ அல்லது நோயைக்‌ 
குறைக்கும்‌ மருத்துவமுறை. 
20ப5 : கூரான: ஊசி, 


2009601100 : மின்‌ அருவை ஊசி 
வெட்டு. ப 
20௦0560100 : மின்‌ அறுவை ஊசி, 
20016 : திடீர்‌; கடிமிகு; மிகுந்த; 
குறுகிய காலத்தில்‌ துவங்கிய 
கடுமையான : ஒரு நோயானது 
திடீரெனத்‌ துவங்கிக்‌ குறுகிய 
காலத்திலேயே கடுமையான 
அறிகுறிகளை ஏற்படுத்துதல்‌. 





30ப16 2௦0௦00௦8 
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30ப16 29௦0௦8 கடும்‌ 
வயிற்றழற்சி. 

20ப16 எர்றர்‌(/6 : கடும்‌ மூட்டழற்சி. 
20பர௨ மா210150106 : கடும்‌ 
மூளைக்‌ கட்டிழப்பு. 

20016 0101609/511/5 : கடும்‌ 


பித்தப்பை அழற்சி. 
2016 025111116 : கடும்‌ இறைப்பை 
அழற்சி. 


2016 1ார6௦41௦ஈ : கடும்‌ தொற்று; 


உடனடித்‌ தொற்று. 
30பர6 00150480 
நஞ்சேற்றம்‌. 


கடும்‌ 


9001௨ ஐயர்‌ : கடும்‌ பற்கூழ்‌ 


அழற்சி. 

அ௦பரணளாா/க : கடும்‌ கிளர்ச்சி. 
20ூ௮௦515 : நீலநிறமின்மை 
ஆக்சிஜன்‌. சரிவர ஊட்டப்‌ 
படாத இரத்தம்‌ சுழல்வதனால்‌ 
தோல்‌ நீலநிறமாகக்‌ காணப்‌ 
படாதிருத்தல்‌. 

20/71௦16 : நீலமிலா. 

2௦௦ : நீலத்தோலின்மை : 
பிறவியிலேயே உண்டாகும்‌ 
நெஞ்சுப்பை நாளக்‌ கோளாறு 


களிலிருந்து வேறுபடுத்திக்‌ காட்‌ 


டுதற்குப்‌ பயன்படும்‌ சொல்‌. 
200018 : உடல்‌ நீர்ம ஓட்டத்தடை.. 


307/010410 : அசிக்கோவிர்‌ 
தேமல்‌, படர்தாமரை போன்ற 


தோல்‌ நோய்களைக்‌ குணப்‌ 
படுத்துவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
கிருமி ஒழிப்பு மருந்து. 
300/6516 : கருத்தறிக்காமை; பெண்‌ 
மலடு. 

200111271512256 : அசிட்டிரான்ஸ்‌ 
பரேஸ்‌ : ஒரு வேதிப்பொருளில்‌ 
உன்ள அசைல்‌ குலக்கூறுகளை 
மற்றொரு வேதிப்பொருளுக்கு 
மாற்றும்‌ தன்மையுள்ள நொதிப்‌ 
பொருள்‌. 
20/5119 : சவ்வுப்பை இன்மை; 
பித்த சிறுநீர்ப்பையின்மை : பித்த 
நீர்ப்பை, சிறுநீர்ப்பை ஆகியவை 
பிறவியிலேயே இல்லாதிருத்தல்‌. 
80800 : பிறவி விரலின்மை : 
பிறவியிலேயே கை அல்லது 
காலில்‌ விரல்‌ இல்லாதிருத்தல்‌. 
302௱31/16 : கடினமான; பற்‌ 
சிற்பி. 

309௱3ஈ07௩௦௱3 : பற்சிற்பிப்புற்று: 
பற்சிற்பியில்‌ தோன்றும்‌ புற்றுக்‌ 
கழலை. இது ஒரு தீங்கிலா 
புற்று வகையைச்‌ சார்ந்தது. 
208வா(௦01285( : பற்சிற்பி அணு: 
பல்‌ உருவாகும்போது பற்சிற்‌ 
பியை உருவாக்கும்‌ அணுவகை. 


308௱31(௦௱3 : பற்சிற்பிப்‌ புற்று. 


20885 : நிலைத்த; 


நிலையான. 


மாறா; 
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95 80016 : குரல்வளைக்‌ கூர்‌: 
களை மணி : கழுத்தின்‌ முன்‌ 





பகுதியில்‌, 
கம்‌ குறிப்பாக 
வயது வந்த 
அண்களி 
ை்‌ டமுள்ள 
ன ழி ௫ 
வளைபப்‌ 

ஆ 
“5577 படைப்பு. 
குரல்வளை மணி இது, சங்கு 
களைளக்‌ 
குறுத்தெலும்பின்‌ இரு சிறகங்‌ 
களும்‌ சந்திக்குமிடத்தில்‌ 

அமைந்துள்ள து. 

908012901/10/ : தகவமைப்புத்‌ 


திறன்‌; தழுவு திறன்‌ : நிலைமைக்‌ 
குத்தக்கபடி. உளவியல்‌ முறையி 
லும்‌, உடலியல்‌ முறையிலும்‌ 
தன்மை மாற்றியமைத்துக்‌ 
கொள்வதற்கான திறன்‌. 


8020120௦01 : சார அமைதல்‌; படிக்‌ 
கமாக்கல்‌. 

808006 : இணைப்புப்‌ பொறி : 
ஒரு கருவியின்‌ ஒரு பகுதியை 
மற்றொரு கருவியோடு பொருத்‌ 
துவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ துணைப்‌ 
பொறி (இணைப்புப்‌ பொறி). 
208110 : பழக்கும்‌ திறமை; 
ஏற்புத்‌ திறன்‌; தகைவு; தக 
வமைப்பு : உயிர்கள்‌ தங்களைச்‌ 
சுற்றியுள்ள சூழ்நிலைக்கொப்ப 
தங்களைத்‌ தகவமைத்துக்‌ 
கொள்ளும்‌ திறன்‌. இஃது 


உறுப்பு, நிறம்‌ முதலானவற்றில்‌ 
அமையும்‌. 

20201000௦௦ : இசைவுமானி 
கண்‌ தகவமைப்புக்‌ காலத்தை 
அளக்க உதவும்‌ கருவி. 


800௦104॥ : அட்கார்ட்டில்‌ 
'டிரியாம்சினலோன்‌' என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
வாய்ப்புண்களுக்குப்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படும்‌ ஒரு வகைப்‌ பற்பசை. 
800100 : பழக்க அடிமை: 
வயப்பட்டவர்‌; வயவர்‌ : ஒருவர்‌ 
தன்‌ உடலால்‌ அல்லது உள்ளத்‌ 
தால்‌ ஒரு பொருளைச்‌ சார்ந்தி 
ருக்கும்‌ நிலைமை. குறிப்பாக 
மதுமருந்து அல்லது போதைப்‌ 
பொருளுக்கு அடிமையாதல்‌. 
2001௦11௦ஈ : தீய பழக்கத்திற்கு 
அடிமையாதல்‌; பழக்க அடிமைத்‌ 
தனம்‌; வயமை; பழக்கப்பற்று : 
போதை மருந்துகள்‌, ஆல்கஹால்‌, 
மதுபானம்‌, புகையிலை போன்ற 
போதைப்‌ பொருட்களை 
உண்ணும்‌ கெட்ட பழக்கத்‌ 
திற்கு அடிமையாகி விடுதல்‌. 
இந்தப்‌ பழக்கத்திற்கு அடிமை 
யானவர்கள்‌ தங்களைக்‌ கட்டுப்‌ 
படுத்த முடியாமல்‌ அந்தப்‌ 
போதைப்‌ பொருட்களை 
நாடிச்‌ செல்கிறார்கள்‌. 


90015018ஈ ௦1515 : அடிசோ 
னியன்‌ இக்கட்டான நிலை : 
திடீரென உடலில்‌ அட்ரீனலின்‌ 
இயக்குநீர்‌ குறைவதால்‌ உண்டா கும்‌ 


இக்கட்டான நிலைமை. இது 
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பொதுவாக தொற்றுக்‌ கிருமிகள்‌, 
காயங்கள்‌, அறுவை மருத்துவம்‌, 
மன அழுத்தம்‌ போன்றவை 
காரணமாக ஏற்படும்‌. பாதிக்கப்‌ 
படும்‌ நபருக்கு இரத்த அழுத்தம்‌ 
குறைந்துவிடும்‌. அதிர்ச்சி நிலை 
ஏற்படும்‌. தாய்ச்சல்‌, பசியின்மை, 
சோர்வு, உடல்நீர்‌ வறட்சி 
நிலை ஆகியவை ஏற்படும்‌. 
காய்ச்சல்‌, பசியின்மை, சோர்வு, 
உடல்‌ நீர்‌ வரட்சிநிலை அகி 
யவை ஏற்படும்‌. 


20015௦ஈ12॥ ஐளாம்‌௦௦ய5 8௨/8: 
அடிசோனியன்‌ உயிர்‌ போக்கும்‌ 
இரத்தச்‌ சோகை : இரைப்‌ பை 
யில்‌ அகக்காரணி சுரக்காத 
தால்‌ உண்டாகின்ற மிகைப்‌ 
பெருக்கக்‌ குருதியணு சோகை 
நோய்‌. இது ஒரு தன்தடுப்பாற்றல்‌ 
நோய்‌. இந்த நோயின்போது 
இரத்த களநீரில்‌ வைட்டமின்‌ 
பி 12 (3) அளவு மிகவும்‌ 
குறைந்து இருக்கும்‌. எதிர்‌ 
அகக்காரணி எதிர்‌ அங்கங்கள்‌ 
50% இருக்கும்‌. 

20015௦1/5௱ : அடிசோனிசம்‌ 
அடிசன்‌ நோயை ஓத்த நிலை. 
உடல்‌ எடை இழந்தநிலை 
மற்றும்‌ நிறமி ஏற்றம்‌ ஆகியவை 
நுரையீரல்‌ காச நோயுள்ள 
நோயாளியிடம்‌ காணப்படும்‌. 


2001501'5 0156886 : அடிசன்‌ 
நோய்‌ (குருதிச்‌ சோர்வு நோய்‌ 
தோல்‌ கருமை நோய்‌ : வரவரத்‌ 
தளர்ச்சியூட்டும்‌ குருதிச்‌ 
சோர்வுடன்‌ மேனியில்‌ ஊதா 


201ப௦100 மாவ 


ப வய டடடட்டபபடட்ட்டம்‌ 
நிறம்‌ படர்விக்கும்‌ ஒரு நோய்‌. 
குண்டிக்காய்ச்‌ சுரப்பியின்‌ 
புறப்பகுதியில்‌ கார்ட்டி சால்‌, 


அல்டோஸ்டெரோன்‌ என்னும்‌ 


சுரப்புப்‌ பொருள்‌ குறைவாகச்‌ 
சுரப்பதால்‌ இது உண்டாகிறது. 
இதனால்‌, இரத்த அழுத்தம்‌ 
குறைதல்‌, எடைக்‌ குறைவு, 
நரம்புத்‌ தளர்ச்சி, தசை நலிவு, 
இரைப்பை-குடல்‌ கோளாறு 
கள்‌, தோல்‌ ஊதா நிறமாக 
மாறுதல்‌ போன்ற கோளாறு 
கள்‌ உண்டாகின்றன. 


20411௦ : சேர்த்தல்‌; கூடுதல்‌. 
300114௦ஈ ௦௦0௦0 : கூடுதல்‌ 
சேர்மம்‌. 

2001110 680110 : 
செயல்‌. 


கூட்டு ச்‌ 


3000௦0 : அணைவு; ஒடுக்கம்‌. 
2000௦ : ஒடுக்கு; அடக்கு 


உடலின்‌ மையப்பகுதியை 
நோக்கி இழுத்தல்‌. உள்‌ 
இழுத்தல்‌. 


200ப௦4௦1 : தசை மையச்‌ சுரிப்பு: 
தசை மைய ஒடுக்கம்‌; அகப்‌ 
பெயர்ச்சி உடலின்‌ தசை 
நார்கள்‌ உடலின்‌ மையம்‌ 
நோக்கி இழுத்தல்‌. 

300 ப01௦1 : மையச்‌ சுரிப்புத்‌ 
தசைநார்‌ உடல்‌ உறுப்பு 
எதனையும்‌ உடலின்‌ மைய 
அச்சினை நோக்கி இழுக்கும்‌ 
இயல்புடைய தசைநார்‌. 


300ப0101 மாவ : குறு ஒடுக்கி. 


ப ப பப ப ப ப ப ப பபெய்பிப்ப்ட்ப்பபபியபியியமியிவமயயவையயை 
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200ப0௦(௦1 1௦905 : நீள்‌ ஒடுக்கி. 
200010 ௫௨005 : பெரு ஒடுக்கி. 


900ப0(0௦1 ராப5016 மைய 
இழுப்புத்‌ தசை : முன்னிழுக்கும்‌ 
இயல்புடைய தசைநார்‌ கையை 
உடலை நோக்கிக்‌ கொண்டு 
வருவது இந்தத்‌ தசைதான்‌. 
20810௦10௦5 : வரையறுத்த 
உருவின்மை ஒரு வரை 
யறுக்கப்பட்ட முறையில்‌ உரு 
வம்‌ இல்லாத நிலைமை. 
20௦1321013 : சுரப்பிவலி : உடலில்‌ 
உள்ள சுரப்பியில்‌ தோன்றும்‌ 
வலி. 

20204௦ : நரம்பணுயிழையற்ற. 
20816௦(0ஈ௫) : மருத்துவ நிண நீர்‌ 
கணு நீக்கம்‌; சுரப்பி நீக்கம்‌ : ஒரு 
சுரப்பியை அறுவை மருத்துவம்‌ 
செய்து அகற்றுதல்‌. 
20616010018 : நிலைபிறழ்ந்த 
சுரப்பி. 


2021601001 : இடம்மாறிய 
சுரப்பி; நிலை பிறழ்ந்த சுரப்பி : 
ஒரு சுரப்பியானது உடலில்‌ 
இயல்பாக இருக்க வேண்டிய 
இடத்தில்‌ அல்லாது வேறு 
எங்காவது இருப்பது. 
30608௱ரா2)05 : சுரப்பிநீர்‌ 
ஓட்டத்தடை சுரப்பியில்‌ 
சுரக்கும்‌ சுரப்பு நீர்‌ செல்லும்‌ 
பாதையில்‌ தடை ஏற்படுதல்‌. 
2081/05 : சுரப்பி அழற்சி; கழலை 
வீக்கம்‌. 
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20௦5 : நீடித்த நிணநீர்ச்‌ சுரப்பிப்‌ 
பருக்கம்‌ : ஒரு நிணநீர்ச்‌ 
சுரப்பியானது நெடுங்காலமாக 
வீக்கமடைந்த நிலையில்‌ 
இருத்தல்‌. 
2081(/5 : சுரப்பி அழற்சி : ஒரு 
சுரப்பியல்‌ அல்லது நிணநீர்க்‌ 
கரணையில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
மூச்சுக்‌ குழாய்‌ நிணநீர்க்‌ கர 
ணைகளில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌ 
அல்லது அழற்சி. 
208422(10 : சுரப்பி போன்ற 
மாறுதல்‌ அடைதல்‌. 
308 : இணைப்புச்‌ சொல்‌ : சுரப்பி 
சொல்லுடன்‌ இணையும்‌ சொல்‌. 
2081௦208%7௦௱௮ : சுரப்பித்‌ 
திசுப்புற்று : நன்கு வரையறுக்‌ 
கப்பட்ட நிலையில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ ஒரு வகைச்‌ சரப்பித்‌ 
திசுப்புற்று. இது உடலில்‌ பல்‌ 
வேறு இடங்களில்‌ பரவும்‌ தன்‌ 
மையுடையது. 
2081௦௨௭௱6/௦0/8510௱௨ : முது 
கெலும்பில்‌ உண்டாகும்‌ புற்றுக்‌ 
கழலை. தீங்கிலா வகைப்‌ புற்று. 
இதன்‌ நாளங்களில்‌ கனசுர 
மான அணுக்கள்‌ காணப்படும்‌. 
20810௦0135 : சுரப்பியணு : இது 
கருவில்‌ காணப்படும்‌ ஒரு வகை 
அணு. வளர்ச்சியில்‌ இது ஒரு 
சுரப்பித்‌ திசுவாக உருமாறக்‌ 
கூடயது. 
2061௦௦3011௦2 : சுரப்பிப்‌ புற்று; 
சுரப்பித்‌ திசுப்‌ புற்று : சுரப்பித்‌ 
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திசுக்களில்‌ ஏற்படும்‌ புற்று 
நோய்‌. இதனை ''சுரப்பிப்‌ 
பிளவை” என்றும்‌ கூறுவர்‌. 
20610௦௦816 : சுரப்பு நீர்க்கட்டி: 
சுரப்பியிலிருந்து உருவாகும்‌ 
நீர்க்கட்டி. 

2061௦௦61/ப11(15 : சுரப்பித்திசு 
அழற்சி : ஒரு சுரப்பி அழற்சி 
யுறல்‌. சுரப்பி மற்றும்‌ அதைச்‌ 


சார்ந்த திசுக்கள்‌ அழற்சி 


அடைதல்‌. 
20610௦0316 : முதிர்‌ சுரப்புத்‌ திசு. 
2020௦0/ஈ(3 : சுரப்பி வலி. 


20௨810௦601 611௦௱3 சுரப்பிப்‌ 
புறப்‌ படலத்திசுக்‌ கட்டி; சுரப்பிப்‌ 
புறப்படலப்‌ புற்றுக்கட்டி; சுரப்பிச்‌ 
சீதப்படலப்‌ புற்று : சுரப்பித்‌ 
திசுக்களில்‌ உள்ள சீதப்படல 
அணுக்களில்‌ தோன்றும்‌ புற்று 
நோய்க்‌ கழலை. 
2061௦110௦2 : சுரப்பி நார்த்‌ 
திசுப்‌ புற்று : சுரப்பித்‌ திசுக்‌ 
களிலும்‌ நார்த்திசுக்களிலும்‌ 
உருவாகும்‌ புற்றுக்‌ கழலை. 
208ஈ௦1100515 : சுரப்பிகள்‌ 
ஏற்றம்‌. 

2061௦0610ப5 : சுரப்பித்திசு 
வளர்ச்சி : சுரப்புத்‌ திசுவி 
லிருந்து வளருதல்‌. 
2061௦01301 : சுரப்பி ஊடு 
கதிர்ப்படம்‌ : சுரப்பியை ஊடு 
கதிர்ப்படம்‌ எடுத்தல்‌. 
806௦10 6151/2ா(2 : மிகைச்‌ 


2061௦1/0௦0077/516 : சுபச்சுரப்பி 
முன்மடல்‌; அடிமூளைச்‌ சுரப்பி 
முன்மடல்‌ 
2061௦109000104/5௦௦10ஈடு : கபச்‌ 
சுரப்பி முன்மடல்‌ அகற்றல்‌; 
அடிமுனைச்‌ சுரப்பி முன்மடல்‌ 
நீக்கம்‌ : கபச்‌ சுரப்பியின்‌ முன்‌ 
பக்கமடலை அறுவை மருத்து 
வம்‌ மூலம்‌ அகற்றுதல்‌; நீக்குதல்‌. 
2081010601 : மூக்கடித்‌ தசை 
அறுவை மருத்துவம்‌ : மூக்கடித்‌ 
தசைத்‌ திசுவின்‌ அழற்சியை 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
அகற்றுதல்‌... 

206௦10 : அடிநாய்டு சுரப்பி. 
208௦101115 : மூக்கடித்தசை 
அழற்சி : மூக்கடி த்தசை அழரற்சியுறல்‌. 
2081௦0105 : மூக்கடித்‌ தசை 
வளர்ச்சி மூக்கடியான்‌! : மூக்கடித்‌ 
தசையிலுள்ள நிணநீர்ச்‌ சுரப்பித்‌ 





மூக்கடித்‌ தசை வளர்ச்சி 
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தசைமிகையான வளர்ச்சு, 
இதனால்‌ மூச்சடைப்பு ஏற்படு 
வதுடன்‌, கேட்கும்‌ திறனும்‌ 
குறையும்‌. 

8061010005 : சுரப்பிக்‌ கொழுப்புக்‌ 
கட்டி : கொழுப்புத்‌ திசுக்களையும்‌ 
சுரப்பித்‌ திசுக்களையும்‌ 
இணைந்து பெற்றுள்ள ஒரு 
வகைக்‌ கழலை. 

2081௦1௦047 : சுரப்பியியல்‌. 


90௨1௦1/௱0௦௱௦ : சுரப்புநிண 
நீர்க்கழலை : சீதப்படலத்‌ திசுக்‌ 
களையும்‌ நிணநீர்த்‌ திசுக்களை 


யம்‌ இணைந்து பெற்றுள்ள 


ஒரு தீங்கிலாப்‌ புற்றுவகை. இது 
பெரும்பாலும்‌ கன்னத்தில்‌ 
உமிழ்‌ நீர்ச்‌ சுரப்பியில்‌ உரு 
வாகும்‌. முகத்தில்‌ ஒரு பக்கத்தில்‌ 
வலி இல்லாத வீக்கமாக இது 
துவங்கும்‌. காலப்போக்கில்‌ இது 
ஒரு கழலையாக உருமாறும்‌. 


206௭௦௨ : சுரப்பி அழற்சி; 
கழலைக்‌ கட்டி; சுரப்பிக்‌ கட்டி; 
கோளப்புற்று; சிறு சுரப்பிக்‌ கட்டி: 
சுரப்பித்‌ திசுக்களில்‌ உண்டாகும்‌ 
கழலைக்‌ கட்டி. 
2061௦௱818019 : சுரப்புத்‌ திசு 
மென்மையாதல்‌. 

2081௦24௦10 : சுரப்பிக்‌ கட்டி. 


2061௦௱310615 சுரப்பிப்‌ 
பெருக்கம்‌: சுரப்பித்‌ திசுக்கள்‌ 
பெருக்கமடைதல்‌, 
2061006001) : சுரப்பிப்‌ பெருக்கம்‌; 
சுரப்பி உருப்‌ பெருக்கம்‌. 


% 


2021௦௱14௦0110௦௨ : சுரப்பித்‌ 
தசை நார்த்திசுக்‌ கட்டி : சுரப்பித்‌ 
திசுக்களையும்‌ தசைநார்த்‌ 
திசுக்களையும்‌ பெற்றுள்ள 
கழலை. 


2061௦௱1௦௱௦ கருப்பைக்‌ 
கழலை : தசையும்‌ சரப்பிக்‌ 
கூறுகளும்‌ கொண்ட கழலைக்‌ 
கட்டி. பொதுவாக. இது கருப்‌ 
பையில்‌ தோன்றும்‌ கடுமை 
யல்லாத வளர்ச்சியைக்‌ குறிக்கும்‌, 
206 ட௦௱210516 : கருப்பைச்‌ 
சுரப்பித்‌ திசுக்கட்டி : கருப்பையில்‌ 
சுரப்புத்‌ திசுக்‌ கட்டி வளர்ச்சி 
அடைதல்‌, 

20ஈ௦ஈடர௦௱ார(5 : சுரப்பைத்‌ 
திசு அழற்சி : கருப்பையில்‌ உண்‌ 
டாகும்‌. நோய்த்தொற்றினால்‌ 
கருப்பையில்‌ உள்ள திசுக்கள்‌ 
அழற்சியுற்று பெருக்கம்‌ அடைதல்‌. 
89௨8௭௦௱॥௦515 கருப்பைச்‌ 
சுரப்புத்‌ திசுக்கட்டி. 

28081௦1௦05 : சுரப்பில்‌ பெருக்கம்‌; 
சுரப்பி உருப்பெருக்கம்‌. 
29061௦0810 : சுரப்பி நோய்‌; 
நிணநீர்‌ சுரப்பிப்‌ பெருக்கம்‌; 
கோள நோய்‌ : ஓரு சுரப்பியில்‌, 
குறிப்பாக ஒரு நிணநீர்ச்‌ சுரப்பி 
யில்‌ உண்டாகும்‌ ஏதேனும்‌ நோய்‌. 
206௦801916 : மூக்கடித்‌ 
தொண்டைச்‌ சதை அழற்சி 
மூக்கடிச்‌ சதையும்‌ தொண்டை 
மற்றும்‌ தொண்டைச்‌ சதையும்‌ 
அழற்சி அடைதல்‌. 





2081052௨1002 


2061௦58௭00௱3 சுரப்பு 
இணைப்புத்‌ திசுப்புற்று : சுரப்பித்‌ 
திசுக்களிலும்‌ சுரப்பு இணைப்‌ 
புத்‌ திசுக்களிலும்‌ உருவாகின்ற 
புற்று வகை. 

90௦1௦51856 : 


சிதைப்பி. 


2061050(610515 சுரப்பி 
கெட்டியாகல்‌; கோளத்‌ தடிமன்‌ : 
ஒரு சுரப்பி, வீக்கத்துடன்‌ 
அல்லது வீக்கமின்றி, கெட்டி 
யாகி விடுதல்‌. இழைமத்‌ 
திசுவின்‌ பதிலீடு அல்லது 
சண்ணக மயமாக்குதல்‌ காரண 
மாக ஒரு சுரப்பு கடினமா 
கிறது. 

2061௦05116 010௦502716 (&0) : 
அடினோசின்‌ டைஃபாஸ்‌ஃபேட்‌ : 
உயிரணுவிற்குள்‌ நடைபெறும்‌ 
எரியாற்றல்‌ பரிமாற்றத்தில்‌ 
உள்ளடங்கிய உயிர்மங்களா 
லான ஒரு முக்கியமாக வளர்‌ 
சிதை மாற்றப்‌ பொருள்‌. இந்தப்‌ 
பொருளின்‌ மூலமாக உயிரணு 
வில்‌ வேதியியல்‌ எரியாற்றல்‌ 


அடினோசின்‌ 


பாதுகாத்து வைக்கப்படு 
கிறது. 

2081௦5112856 : கடினோசின்‌ 
சிதைப்பி. 


20௦516 110௦50124௦ (&16) : 
அடினோசின்‌ முப்‌ பாஸ்‌ஃபேட்‌; 
அடினோசின்‌ டிரைஃபாஸ்‌ ஃபேட்‌: 
(87௦) நடுத்தரமான மிகு 
எரியாற்றல்‌ கூட்டுப்பொருள்‌. 
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இது அடினோசின்‌ டைஃபாஸ்‌ 
பேட்டினை நீரிடைச்‌ சேர்மப்‌ 
பிரிப்பு செய்யும்போது பய 
னுள்ள வேதியியல்‌ எரியாற்‌ 
றலை வெளியிடுகிறது. உயிர்ப்‌ 
பொருள்‌ கட்டமைப்‌ பின்‌ 
போது இந்தப்‌ பொருள்‌ உண்‌ 
டாகிறது. 


20210515 : சுரப்பி நோய்‌. 


3202101௦06 : மூக்கடித்தசை 
வெட்டி : சுரப்பியை அகற்ற 
உதவும்‌ (வெட்டியெடுக்க உத 
வம்‌) ஒரு மருத்துவக்‌ கருவி. 
குறிப்பாக மூக்கடித்‌ தசையை 
வெட்டியெடுக்க இக்கருவி 
பயன்படுகிறது. 
2061௦1௦ஈ51/120100 : மூக்கடி 
யான்‌ - அடிநாத்தசை அறுவை 
மருத்துவம்‌ மூக்கடித்தசை 
வளர்ச்சி (மூக்கடியான்‌) அடி 
நார்த்தசை மூலம்‌ அகற்‌ அறுதல்‌. 
20601111026 : அடினோவிரிடியே : 
அடினோ வைரஸ்ஸின்‌ 
குடும்பம்‌. இரட்டைச்‌ சரம்‌ 
டி.என்‌.ஏ. உள்ள வைரஸ்‌ 
களைக்‌ கொண்ட ஒரு வைரஸ்‌ 
குடும்‌ பம்‌. நோய்த்‌ தொற்று 
அணுக்களில்‌ உள்ள உட்கருகி 
களில்‌ இவை வளர்ச்சியடையும்‌ 
தன்மை உடையவை. சுவாசப்‌ 
பாதையையும்‌ விழி வெண்‌ 
படலத்தையும்‌ பாதிக்கக்‌ கூடிய 
வைரஸ்‌ குடும்பம்‌. 
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2081௦4/11515 : சுரப்பிக்‌ கிருமிகள்‌: 
ஊளனீர்ச்‌ சுரப்புச்‌ சார்ந்த 47 
தனித்தனி வகைகள்‌ அடங்கிய 
கிருமிகளைக்‌ கொண்ட ஒரு 
டி.என்‌.ஏ குழுமம்‌, இந்த 47 
வகைகளில்‌ மனிதனிடம்‌ 31 
வகைகள்‌ கண்டுபிடிக்கப்பட்டு 
உள்ளன. பல்வேறு விலங்கு 
இனங்களில்‌ வேறு பல வகைகள்‌ 
காணப்படுகின்றன. இவற்றுள்‌ 
சில மேல்‌ மூச்சுக்‌ கோளாறு 
களையும்‌, வேறு சில சீத சன்னி 
அல்லது சளிக்காய்ச்சல்‌ என்னும்‌ 
நிமோனியாக்‌ காய்ச்சலையும்‌, 
இன்னும்‌ சில கொம்பு நக அழற்சி 
யையும்‌ உண்டாக்குகின்றன. 
806174! : அடினைல்‌. 


20௦1012160/010856 
லேட்‌ வளைவாங்கி. 


. அடினை 


206116 : அடினிலிக்‌; அடினிலிக்‌ 
அமிலம்‌ : அடினோசின்‌ மற்‌ 
றும்‌ பாஸ்போரிக்‌ அமிலத்தை 
உறைமானம்‌ செய்யும்போது 
உருவாகும்‌ ஒருவகை அமிலம்‌. 
32060ப803/ : நிறைவு : நிறை 
வடைந்த நிலை, போதுமான 
அளவு, ஏற்ற அளவு. 
20602018 : பெரும்‌ பசி நோய்‌. 
20௨௱ரா6: ஆடர்மின்‌ : பைரி 
|டாக்சின்‌, வைட்டமின்‌ 8. 
2060112012 : பசிநோய்‌; அடங்காப்‌ 
பசி. 


306011: அடக்சோலின்‌ : &,ப 
வைட்டமின்களின்‌ கலவை. 


2008206 : ஒட்டுப்‌ பண்பு 
ஒட்டிக்கொள்ளும்‌ குணமுடைய 
(எ-டு) உடல்‌ அணுக்களில்‌ 
உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட ஏற்பி 
களின்‌ நட்புக்‌ கொள்ளும்‌ தன்‌ 
மையுடைய நுண்ணுயிரிகள்‌. 
20௦௦4 : ஒட்டுந்திறனுடைய; 
ஒட்டிய. 

20! : ஒட்டுகை; ஒட்டல்‌ கூறு: 
உடல்‌ அணு ஏற்பிகளில்‌ 
ஒட்டும்‌ பண்புள்ள நுண்ணுயிர்‌ 
அணுக்களில்‌ மேற்பரப்பில்‌ 
காணப்படும்‌ ஒரு மூலக்கூறு. 
20025100 : இருவேறு உறுப்‌ 
பிணைவு; ஒட்டுகை : வீங்கிய 
இரு வேறு உறுப்புகள்‌ இயற்‌ 
கைக்கு மாறுபட்ட இணைப்பு 
பிளவுற்ற பரப்பு இணைவு. 
அடி வயிற்றில்‌ இத்தகைய பிணை 
வினால்‌ குடலில்‌ அடைப்பு 
ஏற்படும்‌. மூட்டுகளில்‌ இது 
போன்ற பிணைவு, அசைவைக்‌ 
கட்டுப்படுத்துகிறது. இரு 
மார்பு வரிப்‌ பரப்புகளிடை 
யிலான பிணைவு காரணமாக 
மார்புக்‌ கூடு முழுமையாக 
இணைவதைத்‌ தடுக்கிறது. 
20251/6 : ஒட்டக்‌ கூடிய; ஒட்ட 
வல்ல. 

2012514௦ 100 : ஒட்டும்‌ பட்டை.. 


20180801௦1116515 மறித்‌ 
தியங்கு; திறனிழப்பு. 
2012௱௦ா515 : இரத்தவோட்ட 


நிறுத்தல்‌. 
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2010601000 : கொழுப்புடைக்‌ 
கட்டி. ப 
201000௦616 : கொழுப்புப்‌ பிதுக்கம்‌. 


2010006816 : அழுகல்‌ விழுது: 
நீரில்‌ அழுகிய பிணத்தின்‌ மீது 
உண்டாகும்‌ கொழுப்புப்‌ பொருள்‌. 
201801௦118 : அடியாபோரியா: பல 
தொடர்ச்சியானப்‌ புறத்தூண்டல்‌ 
களுக்கும்‌ பலனில்லாமை. 


2010000616 : கொழுப்புப்‌ புதுக்கம்‌; 
கொழுப்பினிப்‌ பிதுக்கம்‌: 
கொழுப்புத்‌ திசு உடலின்‌ உள்‌ 
உறுப்புலிருந்து பிதுங்கி வெளி 
வருதல்‌. - 

201ற006ப12 : கொழுப்பினத்திசு 
அணு சார்ந்த : கொழுப்புத்‌ திசுக்‌ 
களுக்கும்‌ உயிரணுத்‌ திசுக்‌ 
களுக்கும்‌ தொடர்புடைய. 
2010௦03716 : கொழுப்புடைத்‌ திசு. 


201000616515 : கொழுப்புடை 
யாக்கம்‌. 

2010096/௦ : கொழுப்பு ஊக்கி; 
கொழுப்பு ஆக்க ஊக்கி : 
கொழுப்பு உருவாக ஊக்கி 
பாயமையும்‌ பொருள்‌. 


201006009116௦ : 
பேற்றம்‌. 


ஈரல்‌ கொழுப்‌ 


2010௦1/ஈ8515 : கொழுப்புத்‌ 
திசுக்கள்‌ உடலில்‌ நகருதல்‌. 

2010௦1/ஈ4॥ : அடிப்போகைனின்‌ : 
மூளை அடிச்‌ சுரப்பிகள்‌ முன்‌ 


மடலில்‌ சுரக்கின்ற இயக்குநீர்‌. 
இது கொழுப்புத்‌ திசுக்களி 
லிருந்து கொழுப்பணுக்களை 
உடலின்‌ பல பகுதிகளுக்கு 
எடுத்துக்‌ கொள்ள உதவுகிறது. 
2010014518 : கொழுப்புச்‌ சிதைப்பு. 
2010௦5 : கொழுப்புடைக்‌ கட்டி. 
3010001௦18 : தோல்‌ ஆழ அளவி. 


20100௦16010515 கொழுப்பு 
மரிப்பு; கொழுப்பு மடிதல்‌; 
கொழுப்பு இறத்தல்‌ : உடலில்‌ 
கொழுப்பணுக்கள்‌ அல்லது 
கொழுப்புத்‌ திசுக்கள்‌ அழியும்‌ 
நிலை. 
30100065 : கொழுப்பினி ஏற்றம்‌: 
உடலில்‌ கொழுப்பு சேமிக்கப்‌ 
படுதல்‌, 
20100560 : கொழுப்புடைய; 
கொழுப்பார்ந்த. 

2010056 : கொழுத்த; உயிரினக்‌ 
கொழுப்பு; கொழுப்பார்ந்த; 
கொழுப்பேறிய: கொழுப்புக்குரிய, 
கொழுத்த. உயிரினக்‌ கொழுப்புத்‌ 
திசு அடங்கிய உயிரணுக்களில்‌ 
வெள்ளை அல்லது பழுப்பு 
நிறக்‌ கொழுப்பு அடங்யுள்ளது. 
200056 (1556 : கொழுப்புத்‌ திசு. 
2010௦515 : கொழுப்பு ஏற்றம்‌; 
கொழுப்பு மிகு; கொழுப்பு 
மிகைப்பு; கொழுப்புத்‌ திசு மிகைவு!: 
உடலில்‌ அளவுக்கு அதிகமாகக்‌ 
கொழுப்பு சேருதல்‌. 


20100515185 


207612] 





20100515185 : அதிகொழுப்பு 
அமைவு. 

2010051115 : தோல்‌ 
கொழுப்பு அழற்சி. 
201051 : கொழுப்புடைமை; 
கொழுப்பேற்றம்‌ உடலில்‌ 
அளவுக்கு மேல்‌ கொழுப்பு 
சேர்தல்‌. 


அடிக்‌ 


201005பா129 : கொழுப்பினிச்‌ 
சிறுநீர்‌: சிறுநீரில்‌ கொழுப்‌ 
பணுக்கள்‌ வெளியேறுதல்‌. 
201052 : நீர்‌ வேட்கை முறிப்பி. 
2010818 : நீர்‌ வேட்கையின்மை : 
தாகம்‌ எடுக்காத நிலைமை. 
20/05 : அணுகுவாய; அணுகு 
வழி : உடல்‌ உறுப்புகளின்‌ 
அமைப்பு பற்றி ஆராயும்‌ 
, உடல்‌ உட்கூறியலில்‌, அணுகு 
வதற்கான நுழைவாயில்‌ 
அல்லது திறப்பு வழி. 

20/2061% : அடுத்து. 

20/யா௦ : சேர்ப்பு; சேர்வைப்‌ 
பொருள்‌. 

20/பா௦16 : துணைச்‌ சேர்மம்‌. 
20514 : ஒத்திசைவு. 
20]பர3% : துணை மருந்து; 
துணையம்‌ : மற்ற மருந்துகளின்‌ 
வினைகளுக்கு உதவி புரிவதற்‌ 
காகச்‌ சேர்க்கப்படும்‌ துணை 
மருந்துப்பொருள்‌. முதன்மை 
யான மருத்துவச்‌ சிகிச்சையுடன்‌ 


கூட இந்தத்‌ துணைமருந்து 
அளிக்கப்படுகிறது. 

201615 11800 ஆட்லர்‌ 
கோட்பாடு : “வலுவான தாழ்மை 
உணர்ச்சி காரணமாகவே 
நரம்புக்‌ கோளாறுகள்‌ உண்டா 
கின்றன” என்னும்‌ கோட்பாடு. 
20-11106 : வேண்டுமளவு. 
20௱/5510 : சேர்த்தல்‌. 

20 : சேர்‌. 

303ப5௦3௱ : குமட்டல்‌ ஊக்கி. 
208௮! : அட்நெர்வல்‌: நரம்‌ 
புக்கு அருகில்‌ அமைந்துள்ள. 
நரம்புசெல்லும்‌ பாதையில்‌ 
அமைந்துள்ள. 

20 : அண்டை உறுப்பு 
உடலில்‌ ஓர்‌ உறுப்புக்கு மிக 
நெருக்கமாகவுள்ள உறுப்புகள்‌ 
அல்லது கட்டமைப்புகள்‌. 
2001650810 : இளமைப்‌ பருவம்‌; 
வாலிபம்‌. 

20014௦ : தத்து, ஏற்பு. 

2022! : அண்ணீரகம்‌; குண்டிக்‌ 
காய்‌ அழுத்த சுரபி; குண்டிக்காய்‌ 
அழுத்த; சிறுநீரக மேவி 
(1) சிறுநீரகத்திற்கு அருகில்‌; 
(2) அண்ணீரகச்‌ சுரப்பி. 
அண்ணீரகப்‌ புறணி : அண்ணீரகச்‌ 
சுரப்பியின்‌ வெளிப்பகுதி. இது 
அண்ணீரக  அகணியுடன்‌ 
தொடர்புடையது. மினரலோ 


பதத அவவை ப ப ப ப ப ப அ அ பபப டடடபபபபப்பப்யியயயய 


20௨௮] 


76 302176 


எண ட ட ட பு அட டவ ப ப ப அன்ப ப் பபப வன்‌ படம பப்ப படப்ப்‌ 


கார்ட்டி, காய்ட்ஸ்‌ மற்றும்‌ 
குளுக்கோ கார்ட்டி காய்ட்ஸ்‌ 
இயக்கு நீர்களைச்‌ சரக்கின்றது. 
அண்ணீரக இக்கட்டு : அண்ணீரசச்‌ 
சுரப்பு நீர்கள்‌ குறைவதால்‌ 
உண்டாகின்ற உடல்நலக்‌ 
கோளாறு. இது திடீரெனத்‌ 
துவங்கும்‌. நோய்த்‌ பஇுதாற்று 
ஏற்படும்‌. நோயாளிகளை கடுமை 
யாகப்‌ பாதிக்கும்‌. 


அண்ணீரகச்‌ சுரப்பி : சிறுநீரகத்‌ 
தின்‌ உச்சியில்‌ ஒரு தொப்பியை 
கவிழ்த்தாற்போன்று அமைந்தி 
ருக்கும்‌ ஒரு முக்கோண வடிவச்‌ 
சுரப்பி. முன்‌ மளையடிச்சுரப்பி 
யிலிருந்து சுரக்கப்படும்‌ ஏ.சி.ம..எச்‌ 
சிளர்மத்‌ தாண்டலால்‌ இது 
கார்ட்டிவில்‌ மற்றும்‌ ஆண்மை 
யூக்கி (அன்ட்ரோஜன்ஸ்‌) இயக்கு 
நீர்களைச்‌ சுரக்கிறது. 

அண்ணீரக அகணி : அண்ணீரகச்‌ 
சுரப்பியின்‌ உட்பகுதி. 
அட்ரீனலின்‌ மற்றும்‌ நார்‌ 
அட்ரீனலின்‌ இயக்குநீர்களைச்‌ 
சுரக்கிறது. அட்ரீனலின்‌ 
(அண்ணீர்‌) ஆல்பா, ட்டா 
ஏற்பான்‌௧ளுடன்‌ இணைந்து வினை 
புரியும்‌. ஆல்பா ஏற்பான்கள்‌ 
உள்ள உறுப்புகளின்‌ தசைநார்கள்‌ 
அட்ரீனலின்‌ இயக்கத்தால்‌ 
சுருங்கும்‌ பீட்டா ஏற்பான்கள்‌ 
உள்ள உறுப்புத்‌ தசைநார்கள்‌ 
விரியும்‌. அட்ரீனலின்‌ மிகுதி 
யாகச்‌ சுரக்கப்படும்போது 
இரத்த அழுத்தம்‌ அதிகரிக்கும்‌. 


அவவ, ப பபெயயவயயவயயயவவைவவைவையைககளையகைய 


நார்‌. அட்ரீனலின்‌ உடல்‌ 
முழுவதிலும்‌ உள்ள தசை 
நார்களைச்‌ சுருங்கச்‌ செய்யும்‌. 
இதன்‌ மிகைச்‌ சுரப்பாலும்‌ 
இரத்த அழுத்தம்‌ அதிகரிக்கும்‌. 
நாடித்துடிப்பு அதிகரிக்கும்‌. 
இதயத்தின்‌ இயக்கவேகம்‌ 
மிகும்‌. 

302! ரீயா01(0ர 18515 
அண்ணீரகச்‌ சுரப்பிச்‌ சோதனை : 
குண்டிக்காய்ச்‌ சுரப்பியின்‌ புறப்‌ 
பகுதி இயல்புக்கு மீறுதலாகச்‌ 
செயற்படுவதைக்‌ சண்டறி 
வதற்கான ஒரு சோதனை. 
இதில்‌ நிணநீர்‌ சுரக்கும்‌ 
அளவினைக்‌ கணக்கிடுவதன்‌ 
மூலம்‌ இது கண்டறியப்படுகிறது. 
அவி ௦016: அண்ணீரகப்‌ 
புரணி. 


2/02ாவ160ரு : அண்ணீரகச்‌ 
சுரப்பி அறுவை மருத்துவம்‌ 

கட்டி ஏற்பட்டுள்ள ஒரு 
குண்டிக்காய்ச்‌ சுரப்பியை 


அகற்றுவதற்கான அறுவை 


மருத்துவம்‌. குண்டிக்காய்ச்‌ 
சுரப்பிகள்‌ இரண்டையுமே 
அகற்றிவிட்டால்‌, உட்சுரப்பு 
இயக்குநர்களை (ஹார்மோன்கள்‌) 
உட்செலுத்துதல்‌ வேண்டும்‌. 
2022 ௦௦6 : அண்ணீரக 
இயக்குநீர்‌. 

அபா1ஈ௦ : அண்ணீரகச்‌ சுரப்பு 
நீர்‌ : பாலூட்டிகளில்‌ குண்டிக்‌ 
காய்ச்‌ சுரப்பியிலிருந்து ஊறும்‌ 
இயக்குநீர்‌ (ஹார்மோன்‌?. இந்த 





206218! 8௨0௦5 


௨016167010 





நீர்‌ உடலை போராடுவதற்கு 
(அல்லது) தப்‌.பிப்பதற்குத்‌ தயார்‌ 
செய்கிறது. இந்த இயக்குநீரைச்‌ 
செயற்கை முறையிலும்‌ தயாரிக்‌ 
காலம்‌. புறத்தூண்டுதலால்‌ 
உயிர்மம்‌ முழுதும்‌ எதிரியங்‌ 
குறுவதில்‌, இந்த நீர்‌ பானமாக 
உட்கொள்ளப்படுகிறது. நிண 
நீரூசியால்‌ உண்டாகும்‌ கொப்புளக்‌ 
காய்ச்சல்‌, மூச்சுத்‌ தடையுடன்‌ 
கூடிய ஈளை நோய்‌ (அஸ்த்மா), 
காஞ்‌ சொறித்‌ தடிப்பு போன்ற 
ஒவ்வாமை நோய்களுக்கு ஊசி 
மூலம்‌ இது செலுத்தப்படுகிறது. 
உறுப்பெல்லை உணர்வு நீக்கக்‌ 
கரைசல்களில்‌, விரவிப்‌ பரவு 
வதைக்‌ குறைப்பதற்காகவும்‌, 
உணர்விழப்பு நிலையை நீடிப்‌ 
பதற்காகவும்‌ இது சேர்க்கப்‌ 
படுகிறது. இரத்த ஓட்டச்‌ 
சீர்குலைவு நிலைகளில்‌, மிகவும்‌ 
நீர்த்த கரைசலாக (0 : 1,00,000) 


மெது, மெதுவாக நரம்பு மூலம்‌ 


செலுத்தப்‌ படுகிறது. 

20212! 18௦6 : அண்ணீரகச்‌ 
சுரப்பி : இவை சிறுநீரகத்தை 
அடுத்துள்ள சுரப்பிகள்‌, இந்தச்‌ 
சுரப்பியின்‌ உட்பகுதியான 
உட்கருவிலிருந்து ஊறும்‌ 
“அட்ரினலீன்‌' எனப்படும்‌ 
சுரப்பு நீர்‌ இரத்தத்தில்‌ பாய்ந்து, 
திடீர்‌ அச்சம்‌ அல்லது 
கோபத்தின்போது விரைவான 
இதயத்துடிப்பு, வெறுத்த முகம்‌ 
போன்ற விளைவுகளை 
உண்டாக்குகிறது. இந்தச்‌ 


சுரப்பியின்‌ புறப்பகுதி உள்‌ 
ளுறுப்பு மாறுதல்களை உண்‌ 
டாக்குகிறது. பறவைகளிலும்‌ 
மீன்களிலுமுள்ள இந்தச்‌ சுரப்‌ 
பிகள்‌ முற்றிலும்‌ வேறானவை. 
202311 பா/8 : அண்ணீர்‌ கலந்த 
சிறுநீர்‌ : சிறுநீரில்‌ அண்ணீர்‌ 
கலந்திருத்தல்‌. 

2062!15௱ : அண்ணீரகக்‌ குறை 
பாடு : அண்ணீரகச்‌ அசரப்புக்‌ 
குறையும்போது உண்டாகும்‌ 
நோய்நிலை. 


2021211045 : அண்ணீரக அழற்சி: 
அண்ணீரகச்‌ சுரப்பிகள்‌ அழற்சி 
யடைதல்‌. 

20612] ஈ6பப!12 : அண்ணீரக 
அகணி. 


20221௦0310 : அண்ணீரகச்‌ 
சுரப்பி நோய்‌. 

200௦௭௮௭௦16 : மறைவிட முடித்‌ 
தூண்டல்‌ : வாலிபப்‌ பருவத்தை 
அடையும்போது அண்ணீரகத்‌ 
திலிருந்து சுரக்கப்படும்‌ அண்‌ 
மையூக்கி இயக்குநீரால்‌ அக்‌ 
குளிலும்‌, பெண்குறிப்‌ பகுதியிலும்‌ 
முடிகள்‌ முளைப்பது தூண்டப்‌ 
படுதல்‌. 

2081௭016 : அண்ணீரகச்‌ சுரப்பி 
நீர்‌ நரம்புகள்‌ : குண்டிக்காய்ச்‌ 
சுரப்பு நீரையோ, குண்டிக்‌ 
காய்ச்‌ சுரப்பு அல்லாத இயக்கு 
நீரையோ அவற்றின்‌ சேர்‌ 
முனையங்களிலிருந்து வெளி 
யேற்றுகிற நரம்புகள்‌, பெரும்‌ 
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2061௦16102 பா௦0 மிரு 


கடவை ககக த சைகை சைகை சைக வைகை சை கக ணவ வைகை சை கைக ன கை சை கவ கவை வலைய ககக கை வனக அன வல்வை காவை வாரை கங்கையை அன்பைப்‌! 


பாலான பரிவு நரம்புகள்‌, 
குண்டிக்காய்ச்‌ சுரப்பு அல்லாத 
இயக்குநீரை வெளியேற்றுகின்றன. 
301௨௭௦௭01260600015 : அண்ணீர்‌ 
ஏற்பிகள்‌. 

2061௦௦0111001700/௦ : அண்ணீ 
ரகப்‌ புரணியூக்கி. 


2021௦௦௦111081! : அண்ணீரகப்‌ 
புரணி சார்ந்த; அண்ணீரகப்‌ 
புறணிச்‌ சுரப்புக்‌ குறைவு 
அண்ணீரகப்புரணியில்‌ 
சுரக்கின்ற இயக்குநீர்கள்‌ குறை 
பாடு. இது அண்ணீரகச்‌ சுரப்பி 
யில்‌ உண்டாகின்ற நோய்‌ நிலை 
யால்‌ உருவாகிறது அல்லது 
முன்மூளையடிச்‌ சுரப்பியி 
லிருந்து ஏ.சி.டி.எச்‌. கிளர்மத்‌ 
தூண்டல்‌ சரிவர வராததால்‌ 
இந்நிலைமை ஏற்படலாம்‌. 


30161௦00111௦௦18 : அண்ணீரகப்‌ 
புறணி இயக்குநீர்‌ : அண்ணீரகப்‌ 
புறணியில்‌ தயாரிக்கப்படுகின்ற 
இயக்குநீர்‌. 

9016109611 9$/10௦௱6 
உட்சுரப்புக்‌ கோளாறு; அண்ணீரகப்‌ 
பாலுறுப்பு நோய்த்‌ தொகுப்பு : 
குண்டிக்காய்ச்‌ சுரப்பின்‌ புறப்‌ 
பகுதியின்‌ இயல்புக்குமீறிய 
நடவடிக்கையின்‌ விளைவாகப்‌ 
பிறவியிலேயே தோன்றும்‌ ஒரு 
வகை உட்சுரப்புக்‌ கோளாறு. 
இதனால்‌ ஒரு பெண்‌ குழந்தை 
யிடம்‌ விரிவடைந்த மகளிர்‌ 
கந்தும்‌, உதட்டு இதழ்கள்‌ 


இணைந்தும்‌ காணப்படலாம்‌. 
அப்போது அந்தக்‌ குழந்தையை 
அண்‌ என்று தவறாகக்‌ கருத்‌ 
இடம்‌ ஏற்படும்‌. ஆண்‌ 
குழந்தையிடம்‌ வெளிப்படை. 
யான மயிரும்‌, விரிவடைந்த 
அண்‌ குறியும்‌ காணப்படும்‌. 
ஆண்‌ பெண்‌ குழந்தைகள்‌ 
இரண்டிலும்‌ விரைவான 
வளர்ச்சியும்‌, திண்ணிய தசைப்‌ 
பற்றும்‌ மிகுந்த எலும்பு 
முதிர்ச்சியும்‌ காணப்படும்‌. 
20௦௭௦03௱ : அண்ணீரக ஊடு 
கதிர்ப்படம்‌. 
3081௦16ப௦௦015110ற0ு : அண்‌ 
ணீரக வெள்ளணு அழிப்பு. 
2047௦0114௦ : அண்ணீரகச்‌ சிதைப்பி; 
(1) அண்ணீரகச்‌ சுரப்பைக்‌ 
கெடுக்கும்‌ பொருள்‌. (2) 
அண்ணீர்‌ (அட்ரீனலின்‌) செயல்‌ 
பாட்டைக்‌ கெடுக்கும்‌ அல்லது 
சிதைக்கும்‌ பொருள்‌. (3) அண்‌ 
ணீரகச்‌ சுரப்பு நீர்‌ நரம்புகளின்‌ 
செயலைச்‌ சிதைக்கும்‌ பொருள்‌. 


2081௦60210 அண்ணீர்‌ 
பெருக்கம்‌; அண்ணீர்‌ வீக்கம்‌ : 
அண்ணீரகச்‌ சுரப்பி, வீங்கி 
விடுதல்‌; மிகை வளர்ச்சி, 


2ுொஉ௱௦௱॥௱௦।௦ஈ6பா௦0 100 

அண்ணீரக மூளை நரம்பு நோய்‌: 
இது ஒரு பரம்பரை நோய்‌. 
இந்த நோயின்போது அண்‌ 
ணீரகச்‌ சுரப்பி சுருங்கி விடும்‌. 
அதன்‌ சுரப்பு நீர்‌ குறைந்து 





2076100356 


விடும்‌. மூளை இயக்கம்‌ இயல்‌ 
பாக இருப்பதில்லை. தண்டுவட 
நரம்புகள்‌ சதைவடைந்து புற 
நரம்பு இயக்கத்தடை.. உண்டாகும்‌. 
8080௦03056 : அண்ணீர்‌ சுரப்புக்‌ 
குறை. 

80௭௦512110 : அண்ணீர்‌ சுரப்புக்‌ 
குறைப்பி. 
808௭0(௦) : அண்ணீரக நச்சு : 
அண்ணீரகச்‌ சரப்பிக்குக்‌ கேடு 
விளைவிக்கும்‌ நச்சுப்பொருள்‌. 
2லாருா : அட்ரியாமைசின்‌ : 
'டாக்சோருபிக்கன்‌' என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


20506 (254 : அடிசன்‌ பரிசோ 
தனை; கழுத்து விலா எலும்புப்‌ 
பரிசோதனை : பாதிப்பு உள்ள 
பக்கமாகக்‌ கழுத்தைத்‌ திருப்பி, 
இயன்ற அளவிற்குக்‌ கழுத்தை 
நிமிர்த்தி, மூச்சை உள்‌ இழுத்‌ 
தால்‌, அப்பக்கத்தில்‌ உள்ள 
கையில்‌ நாடித்துடிப்பு மறைந்‌ 
துவிடும்‌; கை வலிக்கும்‌. இப்பரி 
சோதனை 'கழுத்துவிலா எலும்பு' 
உள்ளவர்களுக்கு செய்யப்படும்‌. 

305010316 : அகத்துறிஞ்சு பொருள்‌. 


208005 : உறிஞ்சி; (ஆவி); 
உறிஞ்சிகள்‌; உறுஞ்சு தன்மைய : 
தங்கள்‌ மேற்பரப்புகளிலுள்ள 
வாயுக்களை அல்லது கரைசல்‌ 
பொருள்களை உறிஞ்சிக்‌ 
கொள்கிற திடப்பொருள்கள்‌. 
கட்டைக்கரி, வாயுக்களை 


உறிஞ்சி, ஒரு மணம்‌ அகற்றுப்‌ 


90ுே2ானோவார 


பொருளாகச்‌ செயற்படுகிறது. 
காவோன்‌ பாக்டீரியா நச்சுப்‌ 
பொருள்களையும்‌ பிற நச்சுப்‌ 
பொருள்களையும்‌ உறிஞ்சிக்‌ 
கொள்கிறது. இதனால்‌ இது 
உணவு நஞ்சூட்டு நேர்வுகளில்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
2050101101 உறிஞ்சுதல்‌; 
ஆவியை உறிஞ்சுதல்‌; புறத்து 
றிஞ்சல்‌; மேலீர்ப்பு : தனது மேற்‌ 
பரப்பிலுள்ள ஒரு வாயுவை, 
திரவத்தை அல்லது திடப்‌ 
பொருளை கரைசலாகவோ 
மிதவலாகவோ உறிஞ்சி வைத்‌ 
துக்கொள்வதற்கு ஒரு பொரு 
ளுக்கு உள்ள பண்பு. 

80ப!1 : முழுப்பருவம்‌; பருவ 
முற்றோர்‌ முழு வளர்ச்சி 
யடைந்தவர்‌, முழுமையான 
வளர்ச்சி கண்டிருக்கும்‌ ஓர்‌ 
உயிர்ப்பொருள்‌. 

20/120/௦ : கலப்படம்‌ : ஒரு 
பொருளைத்‌ தயாரிக்கும்‌ பொழுது 
அப்பொருளுடன்‌ அசுத்தமான, 
மலிவான, அல்லது நச்சுத்‌ 
தன்மை கொண்ட மற்ற பொருள்‌ 
களையும்‌ சேர்ப்பது. (எ-டு) 
உணவுக்‌ கலப்படம்‌. உணவுத்‌ 
தானியங்களில்‌ குறு மணலைச்‌ 
சேர்ப்பது. 

யெ21/௦ : கலப்படம்‌. 


808௨௦௨௱௨௱( மாறுகண்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌ : மாறுகண்‌ 
பார்வையைச்‌ (ஒருக்கணிப்புப்‌ 
பார்வை) சீர்படுத்துவதற்காகச்‌ 


2009ஈ1(/(12 


செய்யப்படும்‌ அறுவை மருத்‌ 
துவம்‌. இதில்‌, ஒருக்‌ கணிப்புத்‌ 
திசைக்கு எதிரிலுள்ள தசை 
நாண்களைப்‌ பிரித்தெடுத்து, 
வெள்விழிக்‌ கோளத்தின்‌ புறத்‌ 
தோலுடன்‌ பொருத்தித்‌ தைத்து 
விடுகிறார்கள்‌. 


20௦10௨ : குருதி நாளப்‌ புறத்‌ 
தோல்‌; குருதிக்குழாய்‌ வெளிப்‌ 
படலம்‌ : இதயத்திலிருந்து 
குருதியைக்‌ கொண்டு செல்லும்‌ 
நாளமாகிய தமனியின்‌ அல்லது 
இதயத்திற்குள்‌ குருதியைக்‌ 
கொண்டு செல்லும்‌ நாளமாகிய 
சிரையின்‌ மேலுறைத்‌ தோல்‌. 
200(/1/௦05 : இடம்மாறிய 
இயல்பற்ற; மறபறற. 
இயல்பற்ற சுவாச ஒலிகள்‌ : 
இவ்வொலிகள்‌ நோய்நிலையில்‌ 
மட்டுமே கேட்கப்படும்‌. நோயற்‌ 
றவரிடம்‌ இவை கேட்கப்படு 
வதில்லை. இவ்வொலிகள்‌ 
நுரையீரல்களிலிருந்தோ, 
நுரையீரல்‌ உறையிலிருந்தோ 
எழும்பலாம்‌. 

2046756 ॥6201101 : விரும்பத்‌ 
தகாத (விளைவு! வினை: 
விரும்பத்தகாத பின்விளைவு. 
ஒரு மருந்தை உடலில்‌ செலுத்‌ 
தும்‌ போது உண்டாகின்ற ஒரு 
வகை விரும்பத்தகாத விளைவு. 
(எ-டு.) பெனிசிலின்‌ ஊசி 
மருந்தைச்‌ செலுத்தும்‌ போது 
ஏற்படும்‌ கடும்‌ ஒவ்வாமை. 


200/8 : உயிராற்றல்‌ அழிவு : 
படுகிடை நிலை. 


80 2610010100 


8௦0௦5 : எய்டெஸ்‌; கொசுக்‌ 
குடும்பம்‌ பெரும்பாலான 
கொசுக்கள்‌ நோய்க்‌ கடத்‌ 
திகளாக செயல்படுகின்றன. 
(எ-டு.) எய்டெஸ்‌ எகிப்தி : 
மஞ்சள்‌ காய்ச்சல்‌ மற்றும்‌ 
டெங்குக்‌ காய்ச்சலைப்‌ பரப்பும்‌ 
கொசு இனம்‌: | 

880 : காற்று மூளை இயக்கப்‌ 
பதிவு : மூளையின்‌ இயக்கத்தை 
ஒரு காற்றுக்‌ கருவிமூலம்‌ பதிவு 
செய்தல்‌. 


2601625௱௦165 : வில்வம்‌. 


26186 : காற்றூட்டல்‌. 

361210 : வளியூட்டம்‌; காற்றூட்‌ 
டல்‌; காற்றூட்டம்‌ : உயிர்ப்பு 
மூலம்‌ குருதியுடன்‌ ஆக்சிஜன்‌ 
கலக்கும்படி. செய்தல்‌. 

2௦118! : வான்வழி. 

261191 ௭61௦01 : வான்வழி திசை 
வேகம்‌. 

39௦10%201ள : ஏரோபேக்டர்‌ : எண்‌ 
பு ரோபேக்டீரியாவின்‌ குடும்பம்‌. 
2௦1௦0௦ : ஆக்சிஜன்‌ உயிரி; 
உயிர்வளி உயிரிகள்‌; காற்றுயிரி : 
உயிர்‌ வாழ்வதற்கு ஆக்சிஜன்‌ 
(0.,) தேவைப்படுகிற ஓர்‌ 
நுண்ணுயிரி. 

21௦11௦ : காற்றுயிரிய. 
26100101௦0 ஆக்சிஜன்‌ 
உயிரியல்‌: உயிரிவளி உயிரியல்‌ : 


காற்றில்‌ கலந்து மிதக்கும்‌ 
நுண்ணணு உயிரிகள்‌, நுண்ணணுச்‌ 


த்த வப பபபபபட்டட்பயய்யயியியியயயயயயிமயவிவயகமையககைைய்‌ 


2610610515 


361050 


அ அ அ அ வவ ப படட ையவையவகை 


சிதல்கள்‌ ஆகியவை பற்றிய உயிரியல்‌ | 887030) : காற்றுண்ணி. 


துறை, 
2610010515 : ஆக்சிஜன்‌ வழி 
உயிர்வாழ்வு : ஆக்சிஜனைக்‌ 


சுவாசித்து உயிர்‌ வாழ்க்கை 
நடத்துதுல்‌. 

2610001005 : காற்றுப்‌ புணர்புழை. 
26100676018518 
காற்றேற்றம்‌. 
2610001421012 : உயிர்சூழல்‌ பல்‌ 
வலி; குறை அழுத்துச்‌ சூழல்‌ பல்‌ 
வலி : சுற்றுச்சூழல்‌ காற்றழுத்த 
மாறுபாடுகளால்‌ பற்களில்‌ வலி 
ஏற்படுதல்‌. 

2௦10௦010௱௦01௦18 : வான்வழிப்‌ 
பயண அச்சம்‌. 


. தோலடிக்‌ 


2௦1௦01௭1௦5 : காற்றியக்க 
வியல்‌. 

261௦௦௱0௦115॥ : இரத்தநாளக்‌ 
காற்றடைப்பு : காற்று அல்லது 
வாயுப்பொருள்‌ இரத்த நாளத்‌ 
தை அடைத்துக்‌ கொள்ளல்‌. 
2௦106105௨2 : காற்றேற்ற 
நோய்‌. 


2௦10095112 : காற்று இரைப்பை. 
2100610௦05 : காற்று உற்பத்தி 
செய்கிற. 
2606010116 
மருத்துவம்‌. 


2௦7௦௦௦ : காற்றுப்‌ பண்பளவி., 


. வான்நோய்‌ 


2௦1௦0௦11281018 உயர்சூழல்‌ 


பல்வலி. 


3௦10011115 : காற்றேற்றக்‌ காது 
அழற்சி : காற்றழுத்த மாறுபாடு 
களால்‌ உண்டாகின்ற காது 
அழற்சி. 


3610020)4 : காற்றழுத்த நோய்‌ : 
சுற்றுப்புறச்‌ சூழலில்‌ காற்று 
அழுத்த வேறுபாடு ஏற்படும்‌ 
போது அதன்‌ விளைவாக மனி 
தனுக்கு உண்டாகின்ற நோய்‌. 


2௦00112018, 22௦0300 : காற்று 
மிகை ஈர்ப்பு காற்றினை 
அளவுக்கு மிகுதியாக உள்ளே 
ஈர்த்துக்‌ கொள்ளுதல்‌. 
29௦௦010019 : கடுங்காற்றச்சம்‌. 


2௦100134௦1 : காற்று நுண்‌ 
உயிர்கள்‌. 

267௦015௦01 : காற்றுக்‌ 
கொள்ளளவு அஆய்வுக்கருவி : 
மனிதனின்‌ உடல்‌ கொள்ளளவு 
மாற்றுங்களைப்‌ பதிவு செய்‌ 
வதன்‌ மூலம்‌ அவனுடைய 
சுவாசப்பைக்‌ கொள்ளளவை 
நிர்ணயிக்கும்‌ ஒருபரிசோதனை 
முறை. 

210501 : தூசிப்படலம்‌; புழுதிப்‌ 
படலம்‌ : வாயுநிலையில்‌ மிக 
நுண்ணிய துகள்கள்‌ கலந்திருத்தல்‌. 
இதனால்‌ சில தொற்று 
நோய்கள்‌ பரவுகின்றன. (எ-டு.) 
தும்முதல்‌ மூலம்‌ தொற்று 
நோய்‌ பரவுகிறது. காற்றிலுள்ள 
தூசியில்‌ நுண்மங்களை (கிருமிகள்‌) 
நீக்குவதற்கும்‌, பூச்சிகளைக்‌ 
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கட்டுப்படுத்துவதற்கும்‌, தோலில்‌ 
தெளிப்பதற்கும்‌ சில வகை 
தூசித்‌ தெளிப்பான்கள்‌ பயன்‌ 
படுகின்றன. 


361050௦0ஈ : ஏரோஸ்போரின்‌ : 
'பாலிமிக்சின்‌-8' என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
9650ப!/301ப5 : ஏஸ்கலபியஸ்‌ 
சரோமானியரின்‌ மருத்துவக்‌ 
கடவுள்‌. 

9651061105 : அழகியற்‌ கோட்பாடு. 


2611010000 நோய்‌ முதல்‌ 
ஆய்வியல்‌; நோய்க்‌ காரண 
ஆய்வியல்‌; நோய்க்காரணவியல்‌: 
நோய்க்‌ காரணம்‌ பற்றி 
ஆராயும்‌ அறிவியல்‌ துறை. 
21௦01116 
காய்ச்சலற்ற. 
211601 : செயல்‌ தூண்டுணர்ச்சி; 
தாக்கம்‌ : உடல்‌ உணர்ச்சியின்‌ 
இன்ப துன்ப நிலை. 

277601100 : உணர்வுநிலை : உடல்‌ 
நிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்கும்‌ 
பேரது உண்டாகும்‌ மனப்‌ 
போக்கு, மனநிலை அல்லது 
உணர்ச்சி. 

9141600146 : உணர்ச்சி. சார்ந்த 
உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு 
இருக்கும்போது உண்டாகும்‌ 
மனப்போக்குகள்‌ அல்லது 
உணர்ச்சிகள்‌ தொடர்பான 
உணர்ச்சிப்‌ பைத்தியம்‌' என்று 


ஒரு முக்கிய மனநிலைக்‌ 


காய்ச்சலின்மை; | 


கோளாறாகும்‌. பாதிக்கப்பட்ட 
வர்கள்‌, கடுமையான உணர்ச்சி 
அல்லது மனநிலைச்‌ சீர்‌ 
குலைவுக்கு அளாகிறார்சள்‌. 
2114 : அகமுக நோக்கிய; நடு 
ஈர்ப்புவழி : நரம்பு மையங்களுக்கு 
உணர்ச்சிகளைக்‌ கொண்டு 
சேர்க்கிற. 

2112ஊா106 : ஈர்ப்பு இழைமம்‌. 
21727௨ஈ௫ ஈன/6 : உணர்ச்சி நரம்பு: 
மூளைக்கும்‌ தண்டு வடத்திற்கும்‌ 
உணர்ச்சிகளைக்‌ கொண்டு 
சேர்க்கிற நரம்பு, 

21126ார்‌ ॥6பா௦ஈ : ஈர்ப்பு நரம்பு 
இழைமம்‌. 

271621 ௭6556 : இதய நோக்குக்‌ 
குழாய்‌. 

914111211௦ : மூலம்‌ காண்டல்‌ 
முறையற்ற வகையில்‌ பிறந்த 
குழந்தையைத்‌ தந்‌ைத இன்னா 
ரென்று கண்டுபிடித்து அவரி 
டம்‌ சேர்த்தல்‌. 

2111/டு : இணைப்பீர்ப்பு; நாட்டம்‌: 
இரண்டு பொருள்கள்‌ வேதியியல்‌ 
முறையில்‌ இணைதல்‌. (எ-டு) 
ஆக்சிஜன்‌, சிவப்பணு (ஹே 
மோகுளோபின்‌). 

211: : விரைவூட்டம்‌, 

211ப51௦ : நீர்ப்பீச்சல்‌. 
2110111006186௱(8 குருதி 
உறையாமை : 'குருதிக்கட்டு 
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(இரத்தம்‌ உறைதல்‌) இன்மை' 
என்னும்‌ ஒரு கடுமையான 
நோய்‌. இரத்தத்தை இறுகி 
உறையச்‌ செய்யும்‌ பொருள்‌ 
போதிய அளவு இல்லாமையால்‌ 
இது உண்டாகிறது. 
24101௦0௦1௦௱(/8 : இரத்த உறைவு 
ஆக்கிக்‌ குறைவு : இரத்தத்தில்‌ 
இரத்த உறைவு ஆக்கி மூலக்‌ 
கூறுகள்‌ குறைந்த நிலைமை 
அல்லது இல்லாத நிலைமை. 
இதன்‌ விளைவாக இரத்தம்‌ 
உறைதலில்‌ பாதிப்பு ஏற்படும்‌. 
211810%1 : புற்றுத்‌ தூண்டு 
பொருள்‌ பூசண நச்சு : வெது 
வெதுப்பும்‌ ஈரமும்‌ வாய்ந்த 
தட்ப வெப்ப நிலைகளில்‌ 
சேமித்து வைக்கப்பட்டி ருக்கும்‌ 
நிலக்கடலை, கார்போஹைட்ரேட்‌ 
உணவுகள்‌ அகியவற்றைப்‌ 
பாதிக்கக்கூடிய ஒரு வகைப்‌ 
பூஞ்சைக்‌ காளானிலுள்ள 
புற்றுநோய்‌ வளரத்‌ தூண்டுதல்‌ 
செய்யும்‌ பொருளின்‌ வளர்‌ 
சிதைமாற்றப்‌ பொருள்கள்‌. 
இவற்றில்‌ நான்கு முக்கிய 
பிரிவுகள்‌ உண்டு 8.,, 8,, 6, 6, 
மனிதரின்‌ நுரையீரல்‌ உயிரணுக்‌ 
களில்‌ இந்தப்‌ பொருள்களை 
உற்பத்தி செய்வதற்கும்‌ போது 
மான செரிமானப்‌ பொருள்கள்‌ 
(என்‌ சைம்‌) உள்ளன. இது 
நுரையீரல்‌ புற்றுநோய்‌ பீடிப்‌ 
பதற்கு முன்‌ அறிகுறியாகும்‌. 
24100)100515 : பூசண நச்சேற்றம்‌: 
பூஞ்ச ன உணவுகளை உட்‌ 


கொள்வதால்‌ உடலில்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ நச்சேற்ற நோய்‌, முக்‌ 
கியமாக பஞ்சம்‌, வறுமை 
போன்றவை காரணமாக 
உணவு கிடைக்காத போது, 
இத்தகைய காளான்‌ உணவு 
களை மனிதர்கள்‌ உட்கொள்ள 
வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும்‌. 
அப்போது இந்த நோய்‌ 
உண்டாகும்‌. இந்த நச்சேற்ற 
நோயின்போது நோயாளிக்குக்‌ 
கல்லீரல்‌ பாதிப்படையும்‌; 
கல்லீரல்‌ வீங்கும்‌; அல்லது 
சுருங்கிவிடும்‌. கல்லீரலில்‌ கட்டி 
உண்டாகும்‌. மஞ்சள்‌ காமாலை 
ஏற்படும்‌. 
2171௦௨௦756 51017௦55 
ஆஃப்ரிக்கக்‌ குதிரை நோய்‌. 
21121011॥ : பேறுகால இளங் 
கொடி; நச்சுக்‌ கொடி : குழந்தை 
பிறந்த பின்பு கருப்பை 
யிலிருந்து வெளியேற்றப்படும்‌ 
நச்சுக்கொடி. மற்றும்‌ சவ்வுகள்‌. 
கருவில்‌ வளரும்‌ குழந்தை 
தாயிடமிருந்து உணவும்‌ 
ஆக்சிஜனும்‌ பெறுவதற்கு 
உதவும்‌ உறுப்பு. குழந்தை 
பிறந்த பின்பு இது தாயிடம்‌ 
இருந்து வெளியே வந்துவிடும்‌. 
இதனுடன்‌ குழந்தை உருவாகும்‌ 
கருப்பையின்‌ உள்படலமும்‌ 
வெளிவரும்‌. இவை இரண்டும்‌ 
சேர்ந்து 'பேறுகால இளங்‌ 
கொடி' எனப்படும்‌. 
210௦216 : பிற்காப்பு; மருத்து 
வத்துக்குப்‌ பின்‌ பேணுவது : 


அ தத வவ ப பபபப்்டடடட்டயயயயய வய வையய வையை 
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நோயிலிருந்து குணமடைந்து 
உடல்தேறி நலம்பெபறும்‌ 
போதும்‌, மீண்டும்‌ பழைய 
வாழ்க்கைக்குத்‌ திரும்பும்‌ 
போதும்‌ அளிக்கப்படும்‌ பிற்‌ 
பாதுகாப்பு அல்லது கவனிப்பு, 
9716108181801 : கண்புரையறு 
வைக்குப்பின்‌ : கண்புரை அறுவை 
மருத்துவம்‌ செய்த பின்னரும்‌ 
புரை நீடிக்கும்‌ நிலைமை. 
27161 611601 : பின்விளைவு 
உயிர்த்தசை இயக்கத்தைத்‌ 
தூண்டும்‌ பொருளின்‌ தொடக்க 
விளைவுக்குப்‌ பின்‌ ஏற்படும்‌ ஓர்‌ 
எதிரெதிர்‌ விளைவு. 
21021206 : பின்‌ தோற்றம்‌; மீள்‌ 
வடிவம்‌ : ஒரு பொருளைப்‌ 
பார்த்த பின்பு மனத்தில்‌ சிறிது 
நேரம்‌ பதிந்திருக்கும்‌ உருவம்‌. 
இந்த உருவம்‌ அதன்‌இயல்பான 
முனைப்பு வண்ணங்களுடன்‌ 
இருக்குமானால்‌ அது 'நேர்‌ 
பின்‌ தோற்றம்‌' எனப்படும்‌. 
ஒளிரும்‌ பகுதிகள்‌ கருப்பாகவும்‌ 
கரும்‌ பகுதிகள்‌ ஒளிர்வுடனும்‌ 
இருக்குமாயின்‌ அது ஏதிர்‌ 
பின்தோற்றம்‌' எனப்படும்‌. 
2161020 : பின்பளு; பின்சுமை : 
இதயத்‌ துடிப்பின்‌ போது 
இடது இதயக்‌ க&ழறை சுருங்கி 
இரத்தத்தை உடலுக்குச்‌ 
செலுத்த முற்படும்போது 
இதயத்தில்‌ உள்ள எதிர்விசை. 
இதயச்‌ சுருக்கத்தின்‌ போது 
இதயக்கீழறைச்‌ சுவர்களில்‌ 
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உண்டாகும்‌ எதிர்விசை அல்‌ 
லது பின்னமுத்தம்‌. 


2115 : பின்நோவு : மகப்‌ 
பேற்றுக்குப்‌ பின்பு, கருப்பைத்‌ 
தசை இமைகள்‌ சுருங்குவதன்‌ 
காரணமாக உண்டாகும்‌ நோவு. 
2102138516 : சுவை நீட்டிப்புணர்வு: 
ஒரு பொருளை சுவைத்த 
பின்னர்‌ நீண்டநேரம்‌ அச்சுவை 
நாக்கில்‌ உணரப்படுதல்‌. 

214பா௦௦ : செயலிழப்பு. 


203120112 : தாய்ப்பால்‌ சுரப்பின்மை; 
பால்‌ சுரக்காமை : மகப்பேற்றுக்குப்‌ 
பிறகு தாயிடம்‌ தாய்ப்பால்‌ 
சுரக்காமல்‌ இருத்தல்‌ அல்லது 
குறைவாகச்‌ சுரத்தல்‌, 

208120105பா18 : பாலிலா சிறுநீர்‌. 


2031301005 : பால்‌ சுரப்பு நிறுத்தல்‌; 
பாலூட்டாமை. 


20814௦ : கருவுறா இனப்‌ 
பெருக்கம்‌ பால்‌ கலப்பு 
இல்லாமல்‌ அமைந்த ஆண்‌- 
பெண்‌ கருத்தொடர்பின்றி 
உண்டான. 
20௱௱௮0௮/௦0ப!186௱/8 : தொற்று 
நோய்த்‌ தடைக்‌ காப்பின்மை : 
இரத்தத்தில்‌ “காமாகுளோ 
புவின்‌'' இல்லாதிருத்தல்‌. 
இதனால்‌ நோய்த்‌ தொற்றினைத்‌ 
தடுக்கும்‌ திறன்‌ இல்லாமல்‌ 
போகிறது. 

803௦ப5 : பாலுறுப்பு இல்லா. 


203011௦116 : நரம்பு முடிச்சிலா. 


29031911௦7௦518 


9089110௦58 : நரம்புக்‌ கணு 
இன்மை மங்கிய சாம்பல்‌ 
நிறமாகப்‌ பொருள்‌ நிரம்பிய 
நரம்பு மண்டல மையங்கள்‌ 
இல்லாதிருத்தல்‌. 

3021: கடற்கோரைக்‌ கூழ்‌; அகர்‌; 
(அகர்‌-அகர்‌) : கடற்கோரை 
வகைகளிலிருந்து செய்யப்படும்‌ 
கூழ்‌. இது, பேதி மருந்தாகவும்‌, 
பாக்டீரியா வளர்ப்புக்‌ கலவை 
நீர்மத்தைத்‌ திடமாக்கும்‌ பொரு 
ளாகவும்‌ பயன்படுகிறது. 
20251118 : இரைப்பை இல்லாத. 
80385010 : உணவுப்பாதையின்மை; 
இரைப்பையின்மை : பிறக்கும்‌ 
போது அல்லது அதற்குப்‌ 
பின்னர்‌ இரைப்பை இல்லா 
திருத்தல்‌; உணவுப்பாதை 
இல்லாதிருத்தல்‌. 

20816 : அகேட்‌ பளிங்கு. 

20246 : கருங்கற்றாழை. 

906 : முதுமை; அகவை; வயது : 
வாழ்நாள்‌, ஆயுள்‌, வயது; 
பருவம்‌ முதிர்ச்சி. இது உள்ள 
முதிர்ச்சி, உடல்‌ முதிர்ச்சி என 
இருவகைப்படும்‌. 

208150 : முதிர்ச்சி வகைப்பாடு : 
கால வரிசைப்படி யான வயதுக்‌ 
குணங்க மக்களை வகைப்‌ 
படுத்துதல்‌. அக்க முறையான 
அம்சங்களை விட்டுவிட்டு, 
எதிர்மறை அம்சங்களுக்கு 
அளவுக்கு மேல்‌ முக்கியத்துவம்‌ 
கொடுத்தல்‌. 
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2066518 : உறுப்பின்மை; உறுப்பு 
வடிவம்‌ பெறாமை : உறுப்பு 
வளர்ச்சியடைவதில்‌ பாதிப்பு 
ஏற்பட்டு, அது முழுமையான, 
முறையான வளர்ச்சியைப்‌ 
பெறாதிருத்தல்‌ அல்லது 
உறுப்பே இல்லாதிருத்ததல்‌. 
80616515 : குறை வளர்ச்சி; உறுப்பு 
வடிவு பெறாமை : முழுமை 
பெறாத குறையுற்ற வளர்ச்சி, 
2061142115 : இனப்பெபருக்க 
உறுப்பு இல்லாமை ; பிறவி 
யிலேயே இனப்பெருக்க உறுப்பு 
இல்லாதிருத்தல்‌. 
29060௦5018 அடிவயிறு 
இன்மை; பிறவி அடிவயிறு 
இன்மை : அடிவயிறும்‌ அதைச்‌ 
சார்ந்த இனப்பெருக்க உறுப்பு 
களும்‌ பிறவியிலேயே இல்லா 
திருத்தல்‌ அல்லது குறை 
பாடுடன்‌ வளர்ச்சி அடைதல்‌. 
29214 : இயக்கி; செயல்முதலி; 
முகவர்‌; பிரதிறிதி; முகவு : ஒரு 
குறப்பிட்ட செயலை இயக்கு 
பவர்‌, இயக்கும்‌ பொருள்‌. 
நோய்க்காரணி : ஒரு குறிப்பிட்ட 
நோய்க்குக்‌ காரண கர்த்தாவாக 
விளங்கும்‌ ஒரு ஜடப்பொருள்‌ 
அல்லது உயிர்ப்‌ பொருள்‌. 


9061851/9 : முதுரா முதுமை; 
மூப்பில்‌; இளமை. 
206512 : சுவைமாற்ற உணர்‌ 


விலா. 





2006 
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2006 : திசுமேடு. 
200100௨2௦1 : பெருநகரம்‌. 


2001ப(1ஈ2ா( : திரட்சி ஊக்கி 
காயத்தின்‌ விரிந்த இரு பகுதி 
களை ஒன்றிணைக்கும்‌ பொருள்‌. 
இணைப்புப்பொருள்‌. உடற்‌ 
தாப்பு ஊக்கியின்‌ தூண்டுதலால்‌ 
உடலில்‌ உருவாகும்‌ எதிர்‌ 
ஆக்கம்‌. 
20010 : திரட்டி; ஒட்டுத்திரணி: 
இரத்தத்தில்‌ காணப்படும்‌ எதிர்‌ 
ஆக்கம்‌. இது உடற்காப்பு 
ஊக்கியுடன்‌ இணைந்து இரத்த 
அணுக்களைத்‌ திரளச்‌ செய்‌ 
கிறது. கரிமப்‌ பொருள்களைத்‌ 
திரட்சியடையச்‌ செய்யும்‌ 
திறனுள்ள ஒரு பொருள்‌ எதிர்‌ 
ஆர்ஹெச்‌ (81) திரட்டி. 


2091 ப11ஈ3110 குருதியணு 
ஒட்டுத்திரள்‌; ஒட்டுத்‌ திரட்சி : 
- முன்னர்‌ நோயுற்ற ஆளின்‌ 
- அல்லது விலங்கின்‌ நிணநீரில்‌ 
- (சீரம்‌) உருவான அணு ஓட்டுப்‌ 
பொருள்கள்‌' (அக்ளுட்டின்‌]) 
எனப்படும்‌ நோய்‌ எதிர்ப்புப்‌ 
பொருள்களினால்‌ பாக்டீரியா, 
சிவப்பணுக்கள்‌ அல்லது தயிர்த்‌ 
தற்காப்புப்‌ பொருள்‌ துகள்கள்‌ 
ஒன்றாகத்‌ திரண்டு கெட்டி 
யாதல்‌, ஆய்வுக்‌ கூடங்களில்‌ 
பல பரிசோதனைகளுக்கு இது 
அடிப்படையாக அமைந்துள்ளது. 


2091ப118098 : அணு ஒட்டுப்‌ 
பொருள்‌; ஒட்டுத்‌ திரட்டி : அணு 


ஒட்டுப்‌ பொருள்கள்‌' (அக்ளுட்‌ 
டின்‌) எனப்படும்‌ நோய்‌ 
எதிர்ப்புப்‌ பொருள்களின்‌ 
உற்பத்தியைத்‌ தூண்டுகிற ஓர்‌ 
உயிர்த்‌ தற்காப்புப்‌ பொருள்‌ 
(ஆன்டிஜன்‌). இது தொற்று 
நோய்களிலிருந்து முழுத்தடைக்‌ 
காப்பு அளிக்கப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. (௪-டு.) ஊசி மருந்தில்‌ 
உள்ள இறந்து போன 
பாக்டீரியா; நச்சுக்‌ கொல்லிகளி 
லுள்ள தனிவகைப்‌ புரதம்‌. 
2001ப11௩௦0/(1௦ திரட்டுப்‌ 
பண்புள்ள : திரட்சி அடையத்‌ 
தயாராகக்‌ காத்திருக்கின்ற ஒரு 
பொருள்‌. 

2001ப(11௦50006 : திரட்சி நோக்கி. 
200160216 : ஒட்டு மொத்தம்‌. 
200160211௦ : திரண்ட; மொத்த. 
2001602 : கொத்து; மொத்தம்‌. 


2907600616 : இரத்த நீர்ம 
அடர்வு அளவி, 

200165511 : பாக்டீரியா முனைப்பு 
வினை சிலவகைப்‌ 


பாக்டீரியாக்கள்‌, தங்களின்‌ 
ஒட்டுண்ணி ஆதார விலங்கு 
களுக்கு எதிரான தங்களது 
வலுத்தாக்குதல்‌ நடவடிக்கையைத்‌ 
£விரப்படுத்துவதற்காக உற்பத்தி 
செய்யும்‌ ஒருவகை வளர்சிதை 
மாற்றப்‌ பொருள்‌. 

2001655100 : வலுச்சண்டை 
உணர்வு; தன்முனைப்பு நடத்தை: 
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வலியச்‌ சண்டைக்குச்‌ செல்ல 
முனையத்‌ தாண்டும்‌ கோப 
முனையத்‌ தூண்டும்‌ உணர்வு 
அல்லது பகையுணர்வு. 
20016551/6 : ஆக்கிரமிக்கும்‌. 
30109 : மூப்படைதல்‌; முதிர்வான; 
மூப்பேற்றம்‌; முதுமையுறல்‌ 
முதுமையை நோக்கிய வளர்ச்சி 
முறை. காலத்திற்கேற்ப உடல்‌ 
அமைப்பில்‌ சிறுகச்‌ சிறுக, 
தொடர்ச்சியாக மாறுதல்கள்‌ 
அடையும்‌ நிலை. 

9015 : முதிர்ச்சி, 

29112160 : மனக்குழப்பம்‌. 
201(21101 : செயல்‌ குழப்ப நிலை; 
உளக்குழப்ப நிலை : பயம்‌, 
பதற்றம்‌ நிறைந்த மனஅமைதி 
யின்மை, குழப்பநிலை. 
201(8160 060௭255101 : கிளர்வூட்‌ 
டும்‌ மனச்சேர்வு : கடும்‌ மனச்‌ 
சோர்வும்‌ அச்சவுணர்வும்‌ 
நிறைந்த இடையறாத மனவுலைவு 
நிலை. எளிதில்‌ உணர்ச்சி 
வயப்படும்‌ பைத்திய நிலையில்‌ 
இது உண்டாகிறது. 
9010918018 : எழுதுநோய்‌. 
20100118518 : பேச்சு நோய்‌. 
3010௱சய/8 : சிறுநீர்‌ வடிப்பு 
முடிச்சற்ற. 

20105518 : நாக்கு இன்மை. 
2010550012 பிறவியில்‌ 
வாய்நாக்கு இன்மை. 
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291பர*1ஈ21101 குருதியணு 
ஒட்டுத்திரள்‌; ஒட்டுத்திரட்சி 
இரத்தச்‌ சிவப்பணுக்கள்‌ 
அல்லது பாக்டீரியா போன்ற 
மிக நுண்ணிய உயிரிகள்‌ 
கண்ணுக்குப்‌ புலனாகும்‌ 
வகையில்‌ ஒன்றாக ஒட்டித்‌ 
திரள்தல்‌. 

201ப444௦ : விழுங்க முடியாமை. 
901/0 : குருதிச்‌ சர்க்கரை 
இன்மை : இரத்தத்தில்‌ சர்க்கரை 
இல்லாமை. 

901/௦05ய11௦ : சர்க்கரை இல்லாமை. 
20௮௦௦3) : எலும்பு முறிவியல்‌. 
லர : தாடை வளர்ச்சிக்‌ 
குறைபாடு; கீழ்த்‌ தாடையின்மை: 
தாடை வளர்ச்சியின்றியோ 
முழுமையாக வளர்ச்சியடை 
யாமலோ இருத்தல்‌. 
3069 : பொருளறிய முடியாமை. 
301௦08(6 : பிறப்பிடம்‌ தெரி 
யாத, நோய்‌ முதல்‌ அறியாத, 
நோய்‌ மூலம்‌ அறியாத. 
20௦519 : புலனுணர்வு இன்மை; 
அறிந்துணராமை; நுண்ணுணர்‌ 
விழப்பு புலனுணர்வுகளை 
உணர இயலாதிருத்தல்‌. 
290006 : அகோகு : தொடர்புச்‌ 
சொல்‌. 

2000111/௦ப5 : பல்‌ இல்லாமை. 


2001804! : பாலுறுப்பு சுரப்பி 
இல்லாமை. 


20௦18015௱ 


39105 


சக்த அபவபபபபபபட்டட்டப்ப்ப்ப்பெய்பயயயயயயவயயவைவமமய வைகை 


200180150 : பாலுறுப்புச்‌ சுரப்‌ 
பின்மை : உடலில்‌ பால்‌ உறுப்புச்‌ 
சுரப்பிகள்‌ இல்லாத நிலை. 
200115 : தசைச்‌ சுருக்கம்‌ : ஒரு 
தசை, இயங்குவதற்காகச்‌ சுருங்குதல்‌. 
900 : தாங்கொண்ணாவலி;: 
சாத்துன்பம்‌ : மன அளவிலோ, 
உடல்‌ அளவிலோ தாங்க 
இயலாத அளவிற்கு வலி ஏற்படுதல்‌. 
மரணப்‌ போராட்டம்‌, 
2001801113 : பரந்தவெளி பெரு 
நாட்டம்‌. 

20012011௦012 : திடல்‌ மருட்சி; 
வெட்டவெளி அச்சம்‌ : பெரிய, 


திறந்த வெளிகளில்‌ இருக்கும்‌ 
போது தன்னந்தனியாகி விட்டோம்‌ 


என ஏற்படும்‌ பீதியுணர்வு 


அல்லது அச்சம்‌. 
29012॥௱௦1/5௱ 
பேச்சிலா. 


இலக்கணப்‌ 


2003ஈப1௦0ூ/16 : குருதி நுண்மம்‌ : 
சிறுமணிகளாக இராத 
குருதியின்‌ நிறமற்ற நுண்மம்‌. 
201211004/(0515 : குருதி நுண்மக்‌ 
குறைபாடு : குருதி நுண்மங்கள்‌ 
வெகுவாகக்‌ குறைந்திருத்தல்‌ 
அல்லது முழுவதுமாக இல்லா 
திருத்தல்‌. 
2013/ய௱!/௦0/10515 


மிகைத்த வெள்ளணு. 

90214௦ : எழுத முடியாமை. 
2018018 : எழுத்தாளர்‌ விசிப்பு : 
மாளை நோய்‌ அல்லது படு 


இரத்த 


காயம்‌ காரணமாக எழுதும்‌ 
ஆற்றலை இழத்தல்‌. 

30100118 : வரை திறனின்மை. 
2011ப5 : கடும்‌ தோற்‌ கொப்புளம்‌. 
207௦௱3(/௨ : வயலில்‌ தனிமை 
நடை. 

201001௦013 : இட மருட்சி. 
2010518 : அறிந்துணராமை. 
2010501009) : புல்லியல்‌. 
20ு/0ா/2 : உறக்கமில்லாமை. 
20௫ா௦(1௦ : விழிப்புணர்வூட்டி. 
20ப6 : முறைக்காய்ச்சல்‌; குளிர்‌ 
காய்ச்சல்‌ : குளிர்‌ காய்ச்சல்‌, 
மலேரியாக்‌ காய்ச்சல்‌. 

20ப6518 : சுவை உணர்விலா. 
209118 : வரிமேடற்ற மூளை; 
மூளை சுருக்கமின்மை; மூளை 
வரிமேடின்மை : பெருமூளைப்‌ 
புறணியில்‌ மேலோட்டவலிகள்‌ 
இயல்பான அளவில்‌ வளர்ச்சி 
அடையாமல்‌ இருத்தல்‌. 
210௦௦0௦012 : கூர்‌ பொருள்‌ 
அச்சம்‌. 


2/0 : உதவி. 

210-175 : முதலுதவி. 
210-110 : கேட்பொலிக்‌ 
கருவி; கேகட்புக்‌ கருவி: 
கேட்புதவி. 

2105 : எய்ட்ஸ்‌ (&105) : எமக்‌ 


குறைவு நோய்‌; ஈட்டிய நோய்த்‌ 
தடைக்‌ காப்புக்‌ குறைபாட்டு 


அ அ வங பபபபபட்டடபைபபப்ப்பெெயெயயய்வ்வையயயய்வவையயயவவயயவவையையவகைய வைகையை 


2/0௦1௦031/2 


2/112512. 





நோய்‌. (&௦0பர/20 ஈ௱யா6 0ளி- 
01 ஆாொ௦ற6). 


2100101௨18 இயல்பிலா 


பாலுணர்வு. 

2105 612460 ௦௦16, : எய்ட்ஸ்‌ 
சார்ந்த கோளாறுகள்‌ : வெளிப்‌ 
படையான ஈட்டிய நோய்த்‌ 
தடைக்காப்பு நோயைவிடச்‌ 
சற்று கடுமை குன்றிய நோய்‌ 
நிலை. எய்ட்ஸ்‌ நோய்க்‌ 
கிருமிகள்‌ பீடித்த சிலரிடம்‌ 
இந்தக்‌ கோளாறு காணப்படும்‌. 
இதன்‌ நோய்க்குறி புலனாகாமல்‌ 
இருக்கும்‌; அல்லது இது 
காய்ச்சலின்‌ தன்மையுடைய 
தாக இருக்கும்‌. 

21% : நோயுறல்‌; நோவு; உடல்‌ 
நலிவு; நோய்‌; பிணி. 

பொற்யாட: கால்விரல்‌ சூம்புதல்‌; 
விரல்‌ நோய்‌. 

3 : காற்று : பூமியைச்‌ சூழ்ந்‌ 
திருக்கும்‌ வாயுமண்டலமாக 
உருவாகியுள்ள வாயுக்‌ கலவை. 
இதில்‌78% நைட்ரஜன்‌, 20%ஆக்‌ 
சிஜன்‌, 0.4% கார்பன்‌ டையாக்‌ 
சைடு, 1% ஆர்கான்‌, ஓசோன்‌, 
நியோன்‌, ஹீலியம்‌, முதலி 
யவற்றின்‌ சிறுசிறு அளவுகள்‌, 
பல்வேறு அளவிலான நீராவி 
அகியவை அடங்கியுள்ளன. 
2/-0௦116 : ஏர்‌-பான்‌ : 'அசிட்டில்‌ 
சிஸ்டைன்‌' என்பதன்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

317-006 0156856 : காற்றால்‌ 
பரவும்‌ நோய்‌. 


வா ே॥ : காற்றறை. 
பா-௦௦014௦ரார : குளிர்‌ பதனம்‌; 
குளிரூட்டி. 

21-ரயா06 : காற்றுத்‌ தேவை; 
காற்றுப்‌ பசி; மூச்சேங்கல்‌; காற்று 
வேட்கை. 

பா-51 6 : காற்றுப்புரை. 

பா (ரர : காற்றுப்‌ புகாத. 


பா : காற்றுக்குழாய்‌; காற்று 
வழி : நுரையீரல்‌ காற்றுக்‌ 
குழாய்‌. காற்று செல்லும்‌ 
பாதை, நுரையீரலுக்குக்‌ காற்று 
செல்லும்‌ பாதையைச்‌ சரியான 
அளவில்‌ (தடை ஏதுமின்றி) 
வைத்திருக்க உதவும்‌ ஒரு கருவி. 
21/20/௦016 : உயிரணுக்கரு அற்ற 
ஓர்‌ அணு : (எ.டு) இரத்தச்‌ சிவப்பணு. 
212182 : நாட்பட்ட புற நரம்பு 
அழற்சி. 
2/214௨௱௦17௦௨51/2 : 
குறை. 

21(211512 : கட்டளை நரம்புத்‌ 
துடிப்பு; உட்கார இயலாமை : 
தசை இயக்கத்தைத்‌ தூண்டு 
வதற்கான கட்டளை நரம்பு 
(இயக்கு தசை) எப்போதும்‌ 
படபடவெனத்‌ துடித்துக்‌ 
கொண்டிருக்கும்‌ நிலை. 
நரம்புக்‌ கோளாறுகளுக்கான 
மருந்துகளின்‌ பக்க விளைவு 
காரணமாக இது உண்டாகக்‌ 
கூடும்‌. 


புரிந்துணர்‌ 


21/12512 : இயக்கக்‌ குறை. 


பப்ப கைக வவ வவ 


3/1 65116518 


31/16511௦518 : இயக்க உணர்விலா. 


31/6414௦ : இயக்கமின்மை; அசை 
வற்ற : உடல்‌ இயக்கம்‌ இல்லா 
திருக்கும்‌ நிலை. ப 
310250௦01௨ : குறையொளி 
பார்வையற்ற, 


21/6(1௦ ஐரிரவ : அசைவற்ற 
வலிப்பு : வலிப்பில்‌ ஒருவகை. 
இவ்வகை வலிப்பு நோயாளியானவர்‌ 
சிறிதளவு தசை இயக்கம்‌ 
குறைந்தவுடனேபே மயக்கமடைந்து 
(சுயநினை விழந்து) தரையில்‌ 
விழுந்து விடுவார்‌. கைகால்கள்‌ 
வெட்டி வெட்டி இழுப்பதில்லை. 
2/1211௦ 274 ஈாபம்கா: இயக்கக்‌ 
குறை கேட்பு பேச்சுப்‌ புலனின்மை; 
இயக்குக்குறை செவிட்டு ஊமை: 
முளை பாதிப்பிலிருந்து சிறி 
தளவு உடல்‌ நலமடைந்த நபர்‌. 
இவரால்‌ அருகில்‌ நடப்பதை 
உணரமுடியும்‌. ஆனால்‌ பேச 
முடியாது. நடக்க முடியாது, 
காது கேட்காது. 

31/25112518 : இயக்க உணர்‌ 
வின்மை : உடல்‌ இயக்கத்தை 
உணர இயலாத நிலைமை. 
2//1௩௭௦1 : அக்கினட்டோன்‌ 
பைபெரிடன்‌' என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

2/2 : இறக்கையுரு. 

2120113 : கண்ணீர்‌ சுரப்பின்மை: 
கண்ணீர்‌ குறைவாகச்‌ சுரத்தல்‌ 


அல்லது கண்ணீர்‌ முழுவது 
மாகச்‌ சுரக்காதிருத்தல்‌. 


90 21௦10௦1465 


3120139518 : லேக்டோஸ்‌ உறிஞ்‌ 
சாமை : சிறுகுடலின்‌ உறிஞ்சு 
பரப்பில்‌ உள்ள பாதிப்பின்‌ 
காரணமாக லேக்டோஸ்‌ நொதி 
யை உறிஞ்ச இயலாத நிலைமை. 

21211௮ : வாய்பேச இயலாமை : 
குரல்களை வாதத்தின்‌ காரண 
மாகப்பேச இயலாத நிலை. 


319791 ப௱52770//யா௱ : அழிஞ்சி. 


312116 : அலனின்‌ : புரதப்‌ 
பொருளில்‌ காணப்படும்‌ ஒரு 
வகை அமினோ அமிலம்‌. 


9181௨ ளோரா௦ *ா8ர518256 : 
அலனின்‌ அமினோ இடமாற்றி. 


231176 1லா௱ர்ாா256 : அலனின்‌ 
டிரான்ஸ்‌அமினேஸ்‌ : மனித தசை, 
கல்லீரல்‌, மூளை ஆகியவற்றில்‌ 
காணப்படும்‌ ஒருவகை அமினோ 
நொதி. எல்‌ அலனின்‌ எனும்‌ 
அமினோ அமிலத்தை 2 &ட்டோ .. 
குளுட்ரேட்டாக மாற்றுவதற்கு 
இந்நொதி பயன்படுகிறது. 
225141 : சின்னம்மை : பெரிய 
அம்மை தோயை விடச்‌ சற்று 
கடுமை குறைந்த அம்மை 
நோய்‌. 

3103: வெண்‌ ;: வெண்மை ; வெள்‌; 
வெள்ளை. 

21060௦ : வெண்மையாதல்‌. 
2101806 : வெண்மை. 


௮01௦1௯ : வெண்‌ : வெண்மை 


யான. 
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20176 : பாண்டுநோய்‌; வெள்ளு 
டல்‌ நோய்‌; பெரு வெண்மை : 
பிறவியிலேயே இயல்பான 
நிறமிகள்‌ உடலில்‌ இல்லா 
திருத்தல்‌. இதனால்‌, தோலும்‌ 
முடியும்‌ வெண்மையாகவும்‌, 
கண்கள்‌ இளஞ்சிவப்பு நிறமாகவும்‌ 
இருக்கும்‌. இவர்களுக்கு ஒளிரும்‌ 
வெளிச்சத்தைப்‌ பார்த்தால்‌ 
கண்‌ கூசும்‌. விலங்குகளுக்கும்‌ 
இந்நோய்‌ பீடிப்பதுண்டு. 
3011௦ : வெளிரி. 


21011௦ (81010255) : வெண்குட்டம்‌; 
பாண்டு நோய்‌ : தனது உடலில்‌ 
வழக்கமான கருநிறமூட்டும்‌ 
்‌ பொருளைக்‌ கொண்டிராத 
மனிதர்‌. இவருடைய முடி 
வெண்மையாக இருக்கும்‌. 
கண்கள்‌ கருஞ்சிவப்பாகும்‌. 
இவர்களுக்கு ஒளிரும்‌ வெளிச்‌ 
சத்தைப்‌ பார்த்தால்‌ கண்கூசும்‌, 
விலங்குகளுக்கும்‌ இந்நோய்‌ 
பீடி ப்பதுண்டு. 

த 6ரதர(5 வுாள்‌௦6 : ஆல்பிரட்‌ 
நோயியம்‌ : அமெரிக்க உடலி 
யங்கியல்‌ பேராசிரியர்‌ ஆல்‌ 
பிரட்‌ என்பவர்‌ கண்டுபிடித்த 
ஒரு நோய்த்‌ தொகுப்பு இது. 
இந்த நோயியத்தில்‌ மிகச்‌ சிறு 
வயதில்‌ பூப்படைதல்‌, எலும்பு 
களின்‌ இயல்பில்‌ பிறழ்ந்த 
வளர்ச்சி, ஒழுங்கற்ற நிறமி 
ஏற்றம்‌ ஆகிய நோய்க்‌ 
குணங்கள்‌ காணப்படும்‌. 


.1[2111:111:1- இ வெண்நார்த்திசு; 
வெண்ணுறை; வெளிவெண்‌ 
நார்த்திசு : ஒரு பகுதியை 


அல்லது ஓர்‌ உறுப்பை மூடி. 
யிருக்கும்‌ வெள்ளை நார்த்திசு. 
9/மயார்‌ : கருப்புரதம்‌; வெண்கரு; 
வெண்புரதம்‌ : நீரில்‌ கரையக்‌ 
கூடியதும்‌, கரைந்து வெப்பத்‌ 
தால்‌ கட்டியாகக்‌ கூடியதுமான 
புரதவகை. குருதி நிணநீர்க்‌ 
கருப்புரதம்‌ எனப்படும்‌. குருதி 
நிணநீரின்‌ முதன்மையான 
புரதம்‌. 

2/௦ பா॥ஈ௦!/0 : அல்புமினாய்ட்‌ : 
(1) அல்புமின்‌ ஓத்த. (2) புரதம்‌, 
விழியாடி.யில்‌ காணப்படும்‌ 
புரதம்‌. (3) குருத்தெலும்புகளில்‌ 
காணப்படும்‌ புரதம்‌. 

9/6 யா/ஈ௦௱௦ன : ஆல்புமினோ 
மானி. 

2/0 யார்ரயான(௦ : ஆல்புமின்‌ சிறு 
நீர்‌ சார்ந்த : அல்புமின்‌ சிறுநீர்‌ 
தொடர்புள்ள சிறுநீரில்‌ அல்புமின்‌ 
கலந்து வரும்‌ நிலையில்‌ உள்ள 
ஒரு நபர்‌. 

210 ப௱ர்ஈய!2 : வெண்ணீர்‌ நோய்‌; 
வெண்புரத நீரிழிவு; வெண்சிறுநீர்‌: 
சிறுநீரில்‌ கருப்புரதம்‌ இருக்கும்‌ 
நோய்‌, இந்நிலை தற்காலிகமாக 
இருந்து, முழுவதுமாக நீக்கி 
விடலாம்‌. 
910ய௱௦56 : அல்புமோஸ்‌ : கருப்‌ 
புரதத்தைப்‌ போன்ற ஒரு 





210 பா௦5யா!2 


பொருள்‌. அனால்‌, இது வெப்‌ 


பத்தினால்‌ கட்டியாவதில்லை. 


2]10பா௦5பா/2 : அல்புமோசூரியா: 
சிறுநீரில்‌ அல்புமோஸ்‌ 
இருக்கும்‌ நோய்‌. 

2102110௭85 : அல்கலிஜீன்ஸ்‌ : ஏ 
குரோம்போபாக்டீரிரேசியே 
எனும்‌ குடும்பத்தைச்‌ சேர்ந்த 
ரொம்‌ நெகடிவ்‌ பாக்டீரியா 
இனப்பிரிவு. இவை காண்‌ 
பதற்கு கோல்‌ போன்று 
இருக்கும்‌. கோழியின்‌ சிறு 
குடலிலும்‌, மண்ணிலும்‌ இவை 


காணப்படும்‌. 


3103043யா/& : 
சிறுநீர்‌. 
31001௦! : ஆல்ககால்‌; வெறியம்‌; 
சாராயச்‌ சத்து; மது : சர்க்கரைக்‌ 
கலவைகளிலிருந்து வடித்‌ 
தெடுக்கப்படும்‌ வெறியச்சத்து. 
இயக்கம்‌-உணர்ச்சி-சுவை 
ஆகிய மூன்றையும்‌ கூண்டுகிற 
நரம்பு வலி, மற்றும்‌ அடங்காத 
வலி ஆகியவற்றைக்‌ குணப்‌ 
படுத்துவதற்கு இது அரிதாக 
ஊசி மருந்தாகப்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படுகிறது. இயல்பு நீக்கிய 
அல்ககால்‌ (90% அல்ககால்‌), 
டிங்சர்‌' என்ற சாராயக்‌ கரைசல்‌ 
மருந்து தயாரிக்கப்‌ பயன்படு 
திறது. 95% ஆல்ககால்‌ கொண்ட 
மெதிலேற்றிய சாராயம்‌, புறப்‌ 
பூச்சு மருந்தாகப்‌ பயன்படுகிறது. 
நோவகற்றும்‌ மருந்தாகவும்‌ 
இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


ஆல்கெப்டான்‌ 
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21௦௦௦1/8 : இரத்தச்‌ சாராய்‌ 
மேற்றல்‌. 

91601௦1 1851 : நிறம்‌ நீக்கி 
பாக்டீரியாவியலில்‌, நிறங்கெடும்‌ 
போது, ஆல்ககாலினால்‌ நிறம்‌ 
நீக்குவதை எதிர்க்கும்‌ ஓர்‌ உயிரி. 
210௦01௦11௦ : மது அடிமை; மது 
வயப்பட்ட. 


21௦௦10115௱ : மது அடிமைத்தனம்‌; 
மது வயமை; ஆல்ககால்‌ நச்சுத்‌ 
தன்மை; சாராய மயக்கம்‌ 
அல்ககாலுக்கு (போதைப்‌ 
பொருள்‌) அடி மையாவதன்‌ 
விளைவாக உண்டாகும்‌ நச்சுத்‌ 
தன்மை. இது முற்றிவிடும்போ து, 
நரம்பு மண்டலமும்‌, சீரண 
மண்டலமும்‌ சீர்‌ குலைகிறது. 
21௦௦௦1220௦ : மது மருத்துவம்‌. 
21௦௦1௦1ய1௨ : ஆல்ககாலூரியா; 
சிறு நீரில்‌ சாராயம்‌ : சிறுநீரில்‌ 
ஆல்ககால்‌ இருத்தல்‌. அல்ககால்‌ 
அருந்தியபின்‌ ஊர்தி ஓட்டு 
வதற்குத்‌ தகுநிலை உள்ளதா 
என்பதற்கான ஒரு சோதனைக்கு 
இது அடிப்படையாகும்‌. 
21௦௦08௭ : அல்கோபார்‌ 
பெஃபினியம்‌ ஹைட்ரோக்‌ 
சனால்தோயேட்‌. என்ற 
மருந்தின்‌ வாணிகப்‌ பெயர்‌. 

2 பொளார்யா : அல்குரோனியம்‌ : 
ஒரு செயற்கைத்‌ தசைத்‌ தளர்‌ 


உறுத்துப்‌ பொருள்‌. இது 
'டுயபோகுராரின்‌' என்ற 


தத பபப ப ப ப ப பப்பயயயயயி யய வயியமமயமைய வைகை 


2102011016 


மருந்தினைப்‌ போன்ற பண்பு 
களை உடையது. ஆனால்‌, 
சிறிதளவுகளில்‌ உட்கொள்வதால்‌ 
மட்டுமே இது பயளளிக்கும்‌. 


2108201106 : அல்டாக்டைடு 
ஸ்பிரோானோலாக்டோன்‌ 
ஹைட்ரோ ஃபுளூமிதியாசைடு 
அகியவை அடங்கிய மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


2103801006 & : அல்டாக்டோன்‌ &: 
ஸ்பிரோனோலாக்டோன்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


2/0204706 : ஆல்டிஹைடு : (எ-டு) 
அசிட்டால்டிஹைடு, இது ஒரு 
வேதிப்பொருள்‌ 0-0 அமைப்‌ 
பைக்‌ கொண்டுள்ளது. இதனை 
சாராயமாகவோ, ஓர்‌ அமில 
மாகவோ மாற்றமுடியும்‌. 


9/0673106 £20401856 : ஆல்டி 


ஹைடு ரெடக்டேஸ்‌ : இது ஒரு 
செயல்‌ குறைக்கும்‌ தொதிப்பி. 


அல்டோஸ்களை குறைத்தால்‌ . 


வினைப்‌ பண்பால்‌ செயல்‌ 
குறைக்கச்‌ செய்யும்‌. 
2/001856 : தசைநொதி. 


21001256 (65 : தசைநொதிச்‌ 
சோதனை : ஒரு செரிமானப்‌ 
பொருள்‌ (என்சைம்‌) சோதனை. 
தசையைப்‌ பாதிக்கும்‌ நோயில்‌, 
குருதி நிணநீர்ச்‌ செரிமானப்‌ 
பொருள்‌ அல்டோலாஸ்‌ அதிக 
மாக இருக்கும்‌. 

3100௦ : அல்டோமெட்‌ : 'மெதில்‌ 
டோப்பா' என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


21/6ப0௦60/10915 


910086 ; ஆல்டோஸ்‌ : அல்டிஹைடு 
பிரிவைக்‌ கொண்டிருக்கும்‌ ஒரு 


மோனோசாக்கரைடு. 


2100817௦06 : அல்டோஸ்டெ 
ரோன்‌ இயக்கு நீர்‌ : குண்டிக்‌ 
காய்ச்‌ சுரப்பிப்‌ புறப்பகுதியில்‌ 
சுரக்கும்‌ நீர்‌. இது சிறு£ரக 
நுண்குழாய்கள்‌ மீது செயற்‌ 
படுவதன்‌ மூலம்‌ மின்பகுப்பு 
வளர்சிதை மாற்றத்தை ஒழுங்குப்‌ 
படுத்துகிறது. இதனால்‌ இது 
'கனிமச்சுரப்புப்‌ பொருள்‌' என்று 
அமைக்கப்படுகிறது. இது 
பொட்டாசியம்‌ வெளியேறு 
வதை அதிகரிக்கிறது. சோடியம்‌ 


குளோரைடைச்‌ சேமித்து 
வைக்கிறது. 
910௦09812215ு : அல்டோஸ்‌ 


டெரோன்‌ மிகைப்பு நோய்‌ : 
அண்ணீரசச்‌ சரப்பிப்‌ புறப்பகுதியில்‌ 
ஏற்படும்‌ கட்டிகளினால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ நிலை. இதில்‌, மின்‌ 
பகுப்பு நீர்மப்பொருள்‌ சம 
நிலையின்மை ஏற்பட்டு, முறை 
நரம்பிசிவு உண்டாகிறது. 
80051610100218 : ஆல்டோஸ்ட்‌ 
ரான்‌ இயக்குநீர்‌. 

2/0051௦பா/8 : ஆல்டோஸ்ட்‌ 
ரான்‌ சிறுநீர்‌. 

216118 : மறக்க முடியாமை. 
2161004/(6 : அலையும்‌ அணு. 


216000010515 : வெள்ளணுக் 
குறைவு; வெள்ளணு மரிப்பு : 
இரத்தத்தில்‌ வெள்ளணுக்களின்‌ 


ணக க்க காள்‌ சக க கன கைக்‌ சை ச கன கள்‌ கள கன ணார கச சக கச கசை சிய லாக்‌ வவண்கில்‌ ளக வன்‌ வ வவ வைவ்‌ பங்கை கங்கவ வக்கர 


3160011/ 


9102518 


அரவ ல்‌ ப ப ப பயெயயயயயயயயயயயயயயயயயயயயய வம வைையயையயயமைைைைைைகாகாளை ைையையைகயளகைளை ளா கைச கை 


எண்ணிக்கை மிகக்குறைந்த 
அளவில்‌ காணப்படுதல்‌; 
வெள்ளணுக்களே இல்லாத 
நிலைமை, 
312ய01॥ : அலூட்ரின்‌ : ஐசோப்‌ 
ரனலீன்‌ சல்‌ஃபேட்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
21௦ய/8௱/8 : வெள்ளனுப்‌ பெருக்‌ 
கமின்மை : வெள்ளணுக்கள்‌ 
எண்ணிக்கையில்‌ குறைவாக 
இருத்தல்‌. எலும்பு மஜ்ஜையில்‌ 
இரத்தப்‌ புற்று நோய்க்குரிய 
மாற்றங்கள்‌ தெரியும்‌. ஆனால்‌, 
புற இரத்தத்தில்‌ வெள்ளணுக்கள்‌ 
குறைவாகக்‌ காணப்படும்‌. 
212018 : வெள்ளணுவின்மை: 
இரத்தத்தில்‌ வெள்ளணுக்கள்‌ 
இல்லாத நிலைமை. 

216%௦12110 : தொற்று எதிர்ப்பி. 
91602 : சொற்குருடு; படித்துணரா; 
படித்துப்‌ புரியும்‌ உணர்வின்மை ; 
எழுத்தறிவுத்‌ திறனிலா : பார்க்கும்‌ 
சொற்களை உணர்ந்து வாசிக்க 
முடியாத மூளைநோய்‌. கல்வியின்‌ 
தொடக்க நிலையில்‌ ஏற்படும்‌ 
மூளை நைவுப்புண்‌ அல்லது 
புலனுணர்வுப்‌ பற்றாக்குறை 
காரணமாக இது ஏற்படும்‌. : 
2/6)/8/௦102 : சத்தமிட்டுப்‌ படிக்க 
முடியாமை. 


2/ல0 : குருதிப்புரதம்‌ அலக்சின்‌: 
குருதியில்‌ நோயணுக்களை 


அழிக்கும்‌ திறனுடைய புரதம்‌. . 


216)/ர்‌ா௱3௦ : நச்சு மாற்று 
மருந்து; நச்சுமுறி : நஞ்சுக்கு 
மாற்றாக அளிக்கப்படும்‌ 
மருந்து. 

210216 : காய்ச்சல்‌ தடுப்பி. 


2ல்‌ : ஒருவருடைய மன 
நிலையையும்‌ உணர்ச்சி வேகத்‌ 
தையும்‌ விவரிப்பதற்குச்‌ சிரமப்‌ 
படுகின்ற அல்லது விவரிக்க 
இயலாத நிலையிலுள்ள தன்மை. 
2|லுூ/015 : லேடிச்‌ சுரப்பின்மை: 
லேடித்திசு இடை... அணுக்களின்‌ 
சுரப்பு இல்லாமை. 

20! : ஆல்‌ஃபென்தமிழ்‌ : 
நோவுணர்ச்சி அகற்றும்‌ மருந்து. 
இது “மார்‌ஃபின்‌' என்ற அபினிச்‌ 
சத்துப்பொருள்‌ போன்றது. 
3103 : பாசி : பாசியினத்தைச்‌ 
சேர்ந்த. 

3103௦ : பாசிகள்‌; பாசியினம்‌ 
பச்சையம்‌ கொண்ட தண்ணீர்த்‌ 
தாவரங்கள்‌; இவை தண்ணீரி 
லும்‌ வாழும்‌; கடல்‌ நீரிலும்‌ 
வாழும்‌, பல வடிவங்களிலும்‌ 
அளவுகளிலும்‌ காணப்படும்‌. 
2102! : பாசி நோய்‌. 

21021003 : உலர்‌ பழப்படி. 
21960016 : வலிதரும்‌. 
3196120121 : குளிரூட்டி. 

21/06513 : மிகை வலியுணர்வு; அதி 
வலியுணர்வு : அளவுக்கு மீறிய 





9102816168 


வலியுணர்வு; அபரிமிதமான . 


நரம்புணர்ச்சிக்‌ கோளாறு. 
2102510௦12 : வலியுணர்வுமானி: 
வலியை உணரும்‌ திறனளவைப்‌ 
பதிவு செய்வதற்கான ஒரு கருவி. 
9106516ரு/ : வலியுணர்வு அளவி. 
310651008116 : வலியூக்கி. 
3106512513 : வலியுணர்தல்‌. 


81010106 : பாசிக்கொல்லி : 7. பாகி 
களுக்குக்‌ கேடு விளைவிக்கின்ற 
ஒரு பொருள்‌. 2. பாசிகளைக்‌ 
கொல்கின்ற ஒரு பொருள்‌ 
91010: குளிர்‌ காய்ச்சல்‌; குளிருற்ற; 
சன்னியுற்ற. 

919100 : சன்னி; குளிர்‌ 
கடுமையான காய்ச்சல்‌, குறிப்பாக 
முறைக்‌ காய்ச்சல்‌ (மலேரியா) 
நிலை. இந்திலையின்‌ போது, 
குதவழி வெப்பநிலை அதிகமாக 
இருக்கும்‌. 

21911865 : அல்ஜினேட்டுகள்‌ ; 
கடற்பாசி வழிப்பொருள்கள்‌. 
இவற்றை உறுப்பெல்லைக்குட்‌ 
பட்டுப்‌ பயன்படுத்தும்போ து, 
இரத்தத்தை மூடிக்‌ கொள்‌ 
கின்றன. அல்ஜினேட்டுகள்‌ 
கரைசலாகவும்‌, செறிவுறுத்திய 
மென்வலையாகவும்‌ கிடைக்‌ 
கின்றன. 

2/2/5( : மனப்பிணி மருத்துவர்‌; 
மனநோய்‌ ஆய்வாளர்‌. 


2[190௱9ள : நேராக்கல்‌; பொருத்‌ 
தீடு; அமைவாக்கம்‌. 


ல்‌ 


பாவா (211/07 


9100066518 : வலியூட்டல்‌. 
2/901௦99/ : வலியியல்‌. 


8110௦௱81ா௩௦163 : 
மாதவிடாய்‌. 


வலிதரு 


9/4௦00௦013 : வலியச்சம்‌. 
21001 : கணக்கு ஒரு 
செயலைச்‌ செய்வதற்குரிய படிப்‌ 
படியான செயல்முறை கட்டளைகள்‌. 
2/00518 : அதிவலியுணர்வு. 
290515 : காளான்‌ தொற்றுநோய்‌. 
9/6 : ஊட்டச்‌ சத்துணவு. 
21065 : பெரியம்மை முன்‌ செந்‌ 
தடிப்பு. 

911016 : அலிடின்‌ : அனிலரிடின்‌' 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
2116128110 மனமுறிவு -: 
உளவியல்‌ முறையிலும்‌, சமூவியல்‌ 
முறையிலும்‌ மக்களிடமிருந்து 
மனமுறிவு கொள்ளுதல்‌. 
2//2/௨ : மண்ணீரல்‌ இல்லா. 
2/5௱ : மனப்‌ பிறழ்வு. 
பளார்‌ : ஊட்ட உணவு. 
வற்று : உணவூட்டம்‌ சார்ந்த; 
இறை மண்டல; செறிமான 
உறுப்புகள்‌. 

ரை சல! : உணவு செல்‌ வழி. 
2112121100 : உணவூட்டம்‌ 
அளித்தல்‌; உணவு ஏற்றல்‌ 
இயற்கை வளர்ச்சிக்கு உதவுகிற 
உணவூட்டமளித்துப்‌ பேணுதல்‌. 


2/16*01௦0)/ 


3112111106 


வாவா 2 ப டடம வாய்‌ 


212401௦0/ : உணவியல்‌. 


எம்‌ : உணவு மருத்‌ 
துவம்‌. 

211212116௦ : கொழுப்பார்ந்த 
கொழுப்பு சேர்ந்த அல்லது 
எண்ணெய்‌ சேர்ந்த. சைக்ளிக்‌ 
கார்பன்‌ பொருள்கள்‌ தொடர்‌ 
புடைய. 


கொழுப்பு அமிலங்கள்‌ : அசிட்டிக்‌ 
அமிலம்‌ புரோப்பியானிக்‌ 
அமிலம்‌ மற்றும்‌ பூட்ரிக்‌ 
அமிலம்‌ போன்றவை. 
211000611௦ : கொழுப்பேற்ற 
மில்லா. 


31100௦101௦ : கொழுப்பிலா. 

21190௦ : சரிநேர்கூறான ; சரி 
ஈவான : முழுமையான ஒரு 
பகுதி. 

2115061௦10 : ஆப்பெலும்பின்‌ 
பெரும்‌ பக்க தளத்தைத்‌ தொடர்பு 
உடைய. 
21213ள/8 : மிகைக்‌ காரக்‌ குருதி; 
குருதிக்‌ காரமிகை; இரத்தக்‌ கார 
மிகைப்பு : இரத்தத்தில்‌ காரக்‌ 
கூறுகள்‌ இயல்புக்கு மீறி 
இருத்தல்‌. அல்லது அதிகப்‌ 
படுதல்‌. 

22 : காரப்பொருள்‌; வன்காரம்‌; 
காரம்‌ : சோடா, பொட்டாஷ்‌, 
அம்மோனியா போன்ற கரை 
யக்கூடிய, அரிமானத்‌ தன்மை 
உடைய உப்பு மூலப்பொருள்‌. 


இது அமிலத்தின்‌ முனைப்‌ 
பிழந்து உப்புகளாக மாறுகிறது; 
கொழுப்புகளுடன்‌ இணைந்து 
சவர்க்காரமாகிறது. காரக்‌ 
கரைசல்‌, சிவப்புலிட்மசை 
நீலமாக மாற்றுகிறது. 

2 வ்‌ : காரமாக்கல்‌. 
௮/11௱ளள : காரமானி: காச அளவி. 
9/வ௱௦று : கார அளவி. 


212116 : காரத்தன்மையுடைய; 
காரமான : 1. ஒரு காரப்பொருளின்‌ 
இயல்புகளைக்‌ கொண்டி ருத்தல்‌; 
2. ஹைட்ராக்சில்‌ அயனிகளை 
மிகுதியாகக்‌ கொண்டிருத்தல்‌. 
இரத்தத்தில்‌ -தாரஃபாஸ்பேட்‌. 
இருக்குமானால்‌, அது மஞ்சட்‌ 
காமாலை, பல்வேறு எலும்பு 


நோய்கள்‌ இருப்பதைக்‌ குறிக்கும்‌. 
21/21160௦5ா81256 : காரபாஸ்‌ 
பேட்‌ போக்கி. 


21211 : காரத்தன்மை. 
21211ஈய1௨ : சிறுநீர்க்காரம்‌; சிறு 
நீரில்‌ காரக்கூறுகள்‌ : சிறு நீரில்‌ 
காரத்தன்மை இருத்தல்‌. 
211215 : காரமாக்கி, காசப்படுத்தி. 
91121165௨6 : அமிலக்காரச்‌ 
சேமிப்பி. 

3112110300 : அமிலக்கார 
மருத்துவம்‌. 
2911211106 
பொருக்கம்‌. 


அமிலக்காரப்‌ 
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21(210516 ' 


2112112627 : அமிலக்காரச்‌ சமன்‌ 
பாடாக்கி : அமிலக்காரச்‌ சமன்‌ 
பாடாக்கப்‌ பயன்படும்‌ ஒரு 


பொருள்‌. 


21/21/0108 : காரகம்‌ : ஒரு காரப்‌ 
பொருளை ஒத்திருக்கிற பொருள்‌. 
தாவரங்களில்‌ காணப்படும்‌ 
கரிம மூலப்பொருள்களின்‌ ஒரு 
பெருந்தொகுதியைக்‌ குறிக்கிறது. 
இவை முக்கியமான உடலியல்‌ 
வினைகளைப்‌ புரிகின்றன. 
மார்‌ஃபின்‌, கொய்னா, காஃபின்‌, 
ஸ்டிரைக்கிளின்‌ அகியவை 
முக்கியமான அல்க்கலாய்டுகள்‌. 
21210515 : காரச்சார்பு நோய்‌; காரத்‌ 
தேக்கம்‌ காரமிகை : உடலில்‌ காரப்‌ 
பொருள்‌ அளவுக்கு அதிகமாக 
இருப்பதால்‌ அமிலங்கள்‌ குறை 
வாக இருப்பதால்‌ உண்டாகும்‌ 


நோய்‌. காரப்பொருளை மிகுதி 


யாக உட்கொள்ளுதல்‌, அளவுக்கு 
மேல்‌ வாந்தியும்‌ பேதியும்‌ 
ஏற்படுதல்‌, அடக்கிய உணர்ச்சி 
திடீரென வெளிப்படுதல்‌ போன்ற 
பல காரணங்களால்‌ இது 
உண்டாகிறது. 'நரம்பிசிவு நோய்‌' 
எனப்படும்‌ நரம்பு-தசைக்‌ 
கிளர்ச்சியும்‌ இதனால்‌ ஏற்படுகிறது. 
3142101280 : காரக மருத்துவம்‌. 
2[21பா1& : காரகச்‌ சிறுநீர்‌. 
316000ஈ : ஆல்கெப்டான்‌. 


2120101யர8 : அல்காப்டானூ 
ரியா; அல்காப்டன்‌ சிறுநீர்‌ : சிறு 
நீரில்‌ அல்காப்டோன்‌' எனப்படும்‌ 


-[॥-111111/ 


ஹோமேனென்டிசிக்‌ அமிலம்‌ 
இருத்தல்‌. இதனால்‌, ஃபெனிலா 
லைனின்‌, டைரோசின்‌ ஆகிய 
இரண்டும்‌ ஒரு பகுதி மட்டுமே 
ஆக்சிகரணமாகின்றன. இதனால்‌ 
வேறு தீயவிளைவுகள்‌ ஏற்படுவ 
தில்லை. 


281 : அல்கெரான்‌ : மெல்‌ 
பாலன்‌' என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌, 


2/1 : அல்கைல்‌ : இது ஒரு 
மமோாேோேவேலண்ட்‌ 
ஹைட்ரோ கார்பன்‌. 


2///12(1ஈ9 ௨0616 : ஆல்கைலேட்‌ 
டிங்‌ வினையூக்கிகள்‌ : கரு மையத்தி 
லுள்ள டிஎன்‌ஏ. (04யுடன்‌ 
அல்கேயில்‌ தொகுதிகளைச்‌ 
சேர்த்து டி.என்‌.ஏ.-ஐப்‌ பாதிப்‌ 
பதன்‌ மூலம்‌ உயிரணுப்‌ பகுப்பு 
நடவடிக்கையைச்‌ சீர்குலைக்கும்‌ 
பொருள்கள்‌. இவற்றில்‌ சில, 
உக்கிரமான உயிரணு வளர்ச்சிக்கு 
எதிராகப்‌ பயன்படுகின்றன. 
8/0121/௦ : காரமாக்கல்‌ : ஹைட்‌ 
ரஜன்‌ அயனிகளுக்கு மாற்றாக 
கார அயனிகளைச்‌ சேர்த்தல்‌. 
211௮௭௦௦1௦11௦0 : பனிக்குடமும்‌ 
௧௬ வெளியுறை : பனிக்குடமும்‌ 
கருவெளியுரையும்‌ இணைவதால்‌ 
உண்டாகும்‌ கருவெளிச்‌ சவ்வு. 
21200010 : பனிக்குடம்‌ போன்ற. 
21/20%௦1 : பனிக்குடநீரிலும்‌ 
சிசுவின்‌ சிறுநீரிலும்‌ காணப்‌ 
படும்‌ ஒரு பொருள்‌. 
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2112௮௭௫௦15 : பனிக்குடம்‌ : கருவின்‌ 
மஞ்சள்‌ கருப்பையிலிருந்து 
உருவாகும்‌ கருவெளியறை. 
21/60110 : ஒவ்வாமைத்‌ தடிப்பு. 

- 911600௦1 : அல்லெக்ரோன்‌ 
'நார்ட்ரிப்டிலின்‌' என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 
216185 : இரட்டை மரபணு. 


31161௦௱௦1015 : இணை இனக்‌ 
கீற்று : மெண்டல்‌ என்ற அறிவியல்‌ 
அறிஞரின்‌ கருத்துப்படி உயிர்‌ 
களின்‌ மரபுவழியில்‌ மாற்றி 
மாற்றித்‌ தொடரும்‌ இரட்டைப்‌ 
பண்புக்கூறுகளில்‌ (இணை 
இனக்கற்று) ஒன்று. எடுத்துக்‌ 
காட்டாக, இயல்பான நிறப்‌ 
பார்வை அல்லது நிறக்குருடு, 
சில பொருள்களைச்‌ சுவைக்கும்‌ 
திறன்‌ அல்லது சுவைக்க இயலாமை 
அகியவை மாறிமாறித்‌ தோன்றக்‌ 
கூடும்‌. ஒரே இனக்கற்று 
இடசச்சூழலில்‌ ஒரு மரபணுவின்‌ 
மாற்று வடிவங்கள்‌ இருப்பதால்‌ 
இது தோன்றுகிறது. 

2/0 : ஒவ்வாமை ஊக்கி : ஒரு 
நோய்த்தடைக்காப்புத்‌ திறனுக்கு 
மாறுபட்ட நிலையை அல்லது 
அறிகுறியை உண்டாக்கக்கூடிய 
உயிர்த்‌ தற்காப்புப்‌ பொருள்‌. 


311800211௦ : ஒவ்வாமை ஊக்கல்‌. ' 


211201%% : ஒவ்வாமை மருத்துவ 


வல்லுநர்‌ 


மருத்துவ வல்லுநர்‌. 


ஒவ்வாமையால்‌ 
விளையும்‌ கேடுகளைக்‌ களையும்‌ : 


211௦0010/ : ஒவ்வாமையியல்‌. 
2112100515 : ஒவ்வாமை நோய்‌. 


2]1லு : ஒவ்வாமை : உடலில்‌ 
அயற்பொருள்‌ நுழைவின்‌ விளை 
வாக வீக்கம்‌, இழைம அழிவு 
போன்ற எதிர்விளைவுகள்‌ ஏறி 
படுதல்‌. சில மருந்துகளுக்கான 
எதிர்விளைவுகள்‌, தூசியினால்‌ 
ஏற்படும்‌ வேனிற்காலச்‌ சளிக்‌ 
காய்ச்சல்‌, பூச்சிகடி. எதிர்விளை 
வுகள்‌, காஞ்சொறித்‌ தடிப்புகள்‌, 
மூச்சுத்தடையுடன்‌ கூடிய இருமல்‌ 
(அஸ்துமா) போன்றவை சில 
ஓவ்வாமை நோய்கள்‌. 


21115 701065 : அல்லீஸ்‌ இடுக்கி. 
21119211௦0 : பண்பறி பகுப்பாய்வு. 


31192101 10௦605 : அல்லிகேட்டர்‌ 


இடுக்கி. 


௮110வ11௦௦/ : மாற்றப்பண்புக் 


கூற்று எதிர்‌ அங்கம்‌ : ஒரு குறிப்‌ 
பிட்ட மாற்றப்‌ பண்புக்கூறுக்கு 
உருவாகும்‌ எதிர்‌ அங்கம்‌. 
21௦810106௩ : மாற்றப்‌ பண்புக்கூறு 
உடற்காப்பு ஊக்கி : குறிப்பிட்ட 
மாற்றப்‌ பண்புக்‌ கூறுக்கு உரு 
வாகும்‌ உடற்காப்பு ஊக்கி. 
211௦081111 : அல்லோபார்‌ 
பிட்டால்‌ : பார்பிச்சூரிக்‌ அமிலத்‌ 
திலிருந்து தயாரிக்கப்படும்‌ 
உறக்க ஊக்கி மற்றும்‌ உறக்க 
மருந்தாகும்‌. 
2/10010515 : அடிக்கடி மாற்ற 
முறும்‌ நுண்ணியிரிகள்‌. 
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1 |12111177:. 


21/௦0ர/4 : இயல்பு மீறிய ஊறு 
உணர்வு : தொட்டறியசக்‌ கூடிய 
உணர்வு இயல்புக்கு மீறியதாக 
இருத்தல்‌. இதனால்‌ நோயாளியின்‌ 
உடலில்‌ அளவு கடந்த தொடு 
உணர்வுத்தூண்டுதல்‌ ஏற்படுகிறது. 
9[10016218 : மலமிலா பேதி. 


2/1௦௦௱2518 : நிறமாற்றம்‌ 
தோல்‌ அல்லது முடியின்‌ நிறம்‌ 
மாறுகின்ற நிலை. 

9/0௦0116518 : விருப்புக்கு மாறான 
பக்கவாட்டு நடை. 

2/௦ர/க : மாற்றுத்‌ தூண்டல்‌ : 
மாற்றுத்‌ தூண்டல்களால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ வலி. 

910௦060515 : 
மாறல்‌. 


நோய்த்‌ தன்மை 


91/௦8௦115௱ : பிற பாலின ஈர்ப்பு: 
பிற பாலினத்தின்‌ மீது ஏற்படும்‌ 
பாலின ஈர்ப்பு. 

2110961616 : மாற்றப்பண்புக்கூறு: 
ஒரே இனத்தில்‌ காணப்படும்‌ 
மாறுபட்ட மரபுக்கூறுகள்‌. 
9/1௦0211 : உறுப்பு மாற்று 
அறுவை மருத்துவம்‌; ஓரினத்‌ திசு 
ஒட்டு : ஒருவரிடமிருந்து ஒரே 
வகை உறுப்பு மாற்று உயிர்த்‌ 
தற்காப்புப்‌ பொருள்களைக்‌ 
கொண்டிராத இன்னொரு 
வருக்கு ஓர்‌ உறுப்பினை 
அல்லது திசுவினை மாற்றிப்‌ 
பொருத்தும்‌ அறுவை மருத்துவம்‌. 


- 211௦0 654 


81/0 ௱யாக : மாற்றத்தடுப்பு 
ஆற்றல்‌ : ஒரு குறிப்பிட்ட மாற்றப்‌ 
பண்புக்கூறுகளை உடற்காப்பு 
ஊக்கிக்கு மட்டும்‌ தடுப்பாற்றல்‌ 
உருவாதல்‌. 
8௦௦46 : அமைப்பு மாற்‌ 
றம்‌; வடிவமாறுதல்‌ : அணுக்களின்‌ 
வடிவமைப்பில்‌ மாறுதல்‌ ஏற்‌ 
படுதல்‌; வேதிப்பண்புப்‌ பொருளில்‌ 
மாற்றம்‌ எதுவும்‌ ஏற்படாமல்‌ 
அதன்‌ அமைப்பில்‌ மட்டும்‌ 
மாற்றம்‌ அடையும்‌ தன்மை. 
9110091 (21/௦1/1451) : எதிர்‌ 
முறை' மருத்துவர்‌. 
21௦ 2111௦ : 'எதிர்முறை' மருத்துவம்‌ 
சார்ந்த : நோய்க்‌ குறிகளுக்கு 
எதிர்பண்புகள்‌ ஊட்டுவதன்‌ 
மூலம்‌ நோயைக்‌ குணப்‌ 
படுத்தும்‌ மருத்துவ முறையைச்‌ 
சார்ந்த. 
21108 : 'எதிர்முறை' மருந்துவம்‌: 
நோய்க்கூறுகளுக்கு எதிர்க்‌ 
கூறுகளை ஊடட்டுவதன்‌ மூலம்‌ 
நோய்‌ தீர்க்கும்‌ மருத்துவ முறை. 
2/006018 : வழுக்கை; சொட்டை; 


 மயிர்க்கொட்டு. 


2110018518 : செயற்கைத்‌ திசு 
வளர்ச்சி : குறிப்பிட்ட திசுக்கள்‌ 
இயல்பாக வளராத இடத்தில்‌ 
அத்திசுக்களை வளரச்‌ செய்தல்‌. 
21100651 : செயற்கைப்‌ பதியம்‌ : 
உயிரற்ற அல்லது செயற்கைப்‌ 
பொருளில்‌ தயாரிக்கப்பட்ட 
ஒரு பதியப்‌ பொருள்‌. 





11௦01250/ 


100 1111: 20 பய்ம்வம்‌ 
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21௦80) : செயற்கைப்‌ பதிப்பு : 
செயற்கைப்‌ பதியப்‌ பொருளால்‌ 
உடலுறுப்பை சீரமைத்தல்‌. 


211008904௦ : புறச்சூழல்‌ மன 
நோய்‌; புறச்சூழல்‌ உளநோய்‌ : 
புறச்சூழல்‌ தூண்டுதலால்‌ உண்‌ 
டாகின்ற மனநோய்‌. 
211௦0ய4௩௦! : அல்லோபூரினால்‌ : 
கரையாத சிறுநீர்‌ (யூரிக்‌ 
அமிலத்திலிருந்து படி.கப்‌ 
படிவுகள்‌ ஏற்படுவதைத்‌ தடுக்கும்‌ 
ஒரு பொருள்‌ இது. கீல்வாத 
(சந்து வாதம்‌ அல்லது உஊளளைச்‌ 
சதை நோய்‌) நோயில்‌ தல்வாத 
நீரைக்‌ (டோஃபஸ்‌) குறைக்கிறது. 
ல்வாதம்‌ அடிக்கடி வருவதைக்‌ 
கணிசமாகக்‌ குறைப்பதுடன்‌, 
அதன்‌ கடுமையினையும்‌ குறைக்‌ 
கிறது. தோல்‌ பகுதியில்‌ வேனற்‌ 
கட்டி. உண்டாக்குகிறது. 
21107ட1ர்௱ர்க : சீரற்ற நாடித்‌ 
துடிப்பு; சீரற்ற இதயத்துடிப்பு : 
இதயம்‌ இயல்பின்றி துடிப்பது. 
இதயத்‌ துடிப்பில்‌ குறை. சீரின்றி 
துடிக்கும்‌ இதயம்‌. 

௮1 மா ௩௦16 : எல்லாம்‌ அல்லது 
எதுவுமின்மை : இதயத்தின்‌ 
இயக்க விதிகளில்‌ ஒன்று. பல 
மில்லாதத்‌ தூண்டல்வ. _ இதயத்தை 
இயக்க உதவும்‌. இது வீரியம்‌ 
நிறைந்தத்‌ தூண்டலால்‌ ஏற்படும்‌ 
இதய இயக்கத்தை ஒத்திருக்கும்‌. 
30௦௦5 : கற்றாழை இலைச்சாறு : 
சோற்றுக்‌ கற்றாழை என்னும்‌ 





வெப்பமண்டலத்‌ தாவரத்தில்‌ 
இருந்து பறித்த இலைகளில்‌ 
இருந்து எடுக்கப்படும்‌ வற்றிய 
சாறு. கடும்‌ கசப்புச்‌ சுவை 
உடையது. ஆற்றல்‌ வாய்ந்த 
பேதி மருந்து. 
தலை வழுக்கை: 
வழுக்கை; மயிர்க்கொட்டு; 
சொட்டை : தலை வழுக்கை 
பிறவியிலேயே ஏற்படக்கூடும்‌. 
உரிய காலத்திற்கு முன்னர்‌ 
ஏற்படும்‌ அல்லது முதுமை 
காரணமாக ஏற்படும்‌ வழுக்கை 
பெரும்பாலும்‌ தற்காலிகமானது. 
இதற்கு இன்னும்‌ காரணம்‌ 
அறியப்படவில்லை. எனினும்‌, 
அதிர்ச்சியும்‌ கவலையும்‌ வழுக்கை 
ஏற்படத்‌ தூண்டும்‌ பொதுவான 
காரணிகள்‌ என்பன. 


210௦006018 : 


21௦) மா1ு : அலோக்சிப்ரின்‌ 
அலுமினியம்‌ அஸ்பிரின்‌ 
மருந்தின்‌ ஒரு கூட்டுப்பொருள்‌. 
இது ஆஸ்பிரினை விடக்‌ 
குறைந்தளவில்‌ குடல்‌ எரிச்சல்‌ 
உண்டாக்குகிறது. சிறு குடலில்‌ 
உடைந்து அஸ்பிரினை வெளி 
யேற்றுகிறது. 

௮1௦௦௦௭ : அலோஃபென்‌ : பி 
னோரல்்‌ஃப்தலீன்‌' என்ற மருந்தின்‌ 
பெயா்‌. 


2102-௦௫ 051ா : ஆல்‌ஃபா 


.கைமோட்ரிப்சின்‌ : கண்‌ அறுவை 


மருத்துவத்தில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
தணையச்‌ செரிமானப்‌ பொருள்‌ 


(என்சைம்‌). இது, பொதியுறைத்‌ 


அ படட்டும்‌ பபப பை பட ட்ட ட்‌ 


21/ற216210-0101௨ 


தசை நார்களைக்‌ கரைத்து, 
கண்ணின்‌ பாவை வழியாகக்‌ 
காயத்திலிருந்து பளிக்குவில்லையை 
(லென்ஸ்‌) வெளியே எடுப்பதற்கு 
இது உதவுகிறது. இதனை வாய்‌ 
வழி உட்கொள்ளும்போது 
வீக்கம்‌ ஏற்படாமல்‌ தடுக்கிறது. 
8/0ஈக7%4௦-றா௦1வஈ : ஆல்‌ஃபா 
ஃஉபெட்டோ-புரதம்‌ : முதிர்கரு 
இயல்புதிரிந்து இருக்கும்‌ நேர்வு 
களில்‌ தாயின்‌ நிணநீரிலும்‌, 
கருவை அடுத்து சுற்றியுள்ள 
சவ்வுப்படலத்தின்‌ நீர்மத்திலும்‌ 
இருக்கும்‌ பொருள்‌. 
2[ற3-1000-012101 : ஆல்‌ஃபா 
டோக்கோ-ஃபெரோல்‌ : 'வைட்ட 
மின்‌ '6' என்ற ஊட்டச்சத்தின்‌ 
மருத்துவப்‌ பெயர்‌. 

3[02௦!௦! : ஆல்‌ஃபிரனோலால்‌ 
: அண்ணீரகச்‌ சுரப்பியிலிருந்து 
இயக்குநீர்‌ சுரப்பதைத்‌ தடுக்கும்‌ 
மருந்து. இடதுமார்பு வேதனை 
தரும்‌ இதய நோயில்‌, நெஞ்சுப்‌ 
பையின்‌ இயக்கத்தைக்‌ குறைக்‌ 
கிறது. இதயத்‌ துடிப்பு வேக 
வீதத்தையும்‌, நெஞ்சுப்பை இயக்கு 
நீர்‌ சுரக்கும்‌ அளவையும்‌, தமனி 
அழுத்தத்தையும்‌ குறைக்கிறது. 
வாரா : வயிறு சார்ந்த. 
2117௩24146 60/06 : மாற்று 
மருத்துவம்‌ : அலகுமுனை மருத்‌ 
துவம்‌ (அக்குபங்ச்சர்‌), உயிரியல்‌ 
பின்னூட்டு, வர்ம மருத்துவம்‌, 
இனமுறை மருத்துவம்‌ (ஓமியோ 


மர்‌ 
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பதி), தசைத்‌ தளர்ப்‌பீடு யோகம்‌ 
போன்ற மாற்று மருத்துவ முறைகள்‌. 
21யா : படிக்காரம்‌ : பொட்டா 
சியம்‌ அல்லது அம்மோனிய 
அலுமினிய சல்‌ஃபேட்‌. இதன்‌ 
இறுகச்செய்யும்‌ தன்மை காரண 
மாக, வாய்கொப்பளிக்கும்‌ திரவ 
மாகவும்‌ (1%) - நச்சுப்பொருளை 
வெளியேற்ற பீற்றுக்‌ குழலின்‌ 
தாரையாசவும்‌ (05%) பயன்படுகறைது. 


2/பார்ஈர்பார்ரள்லம்‌06 : அலுமினி 
யம்‌ ஹைட்ராக்சைடு : வயிற்றுப்‌ 
புளிப்பகற்றும்‌ மருந்து; புளிப்பு 
மாற்றுமருந்து; புளிப்புத்‌ தன்‌ 
மைக்கு எதிரீடானது. இரைப்‌ 
பைப்புண்ணைக்‌ குணப்படுத்து 
வதற்குப்‌ பயன்படுத்தும்போது 
நீண்ட நாட்கள்‌ வினை 
புரிகிறது. இது பெரும்பாலும்‌ 
மென்மையான பாலேடு அல்லது 
கூழ்வடிவில்‌ இருக்கும்‌. 
2/யார்/ப௱ ற8506 : அலுமினியம்‌ 
களிம்பு : அலுமியத்தூள்‌, துத்த 
நாக ஆக்சைடு, திவக்‌ கன்‌ 
மெழுகு (பாரஃபின்‌) ஆகியவை 
கலந்த ஒரு களிம்பு. இது தோல்‌ 
காப்பு மருந்தாகப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. . இதனை 
பால்ட்டிமார்‌ களிம்பு' என்றும்‌ 
கூறுவர்‌. 

2/0 : அலுப்பென்ட்‌ : 'ஆர்‌ 
சிப்ரனலீன்‌ சல்‌ஃபேட்‌' என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 


2146௦1ப05 : கண்ணறை. 





21460137 02018௫: 0100௩ 83/8... 


91460187 ௦81187 0100 
வும்‌ : நுரையீரல்‌ கண்ணறைத்‌ 


தந்துகி அடைப்பு நோய்‌ : நோய்க்‌ 


காரணம்‌ கண்டறியப்படாத ஓர்‌ 


அரிய நோய்‌. இதில்‌ நுரையீரல்‌ . 


கண்ணறை. உயிரணுக்கள்‌ 
பருத்துவிடுவதன்‌ காரணமாக 
ஆக்சிஜன்‌ பரவுதல்‌ நடை 
'பெறாமல்‌ மூச்சடைப்பு, தோல்‌ 
நீலநிறமாதல்‌, வலது இதயம்‌ 
செயலிழத்தல்‌ போன்ற 
கோளாறுகள்‌ உண்டாகின்றன. 
21460௦1115 : நுரையீரல்‌ கண்ணறை 
வீக்கம்‌ : நுரையீரல்‌ கண்ணறை 
களில்‌ வீக்கம்‌ 
பூந்தாது (மகரந்தம்‌) போன்ற 
ஓர்‌ அயற்‌ பொருளைச்‌ 
சுவாசிப்பதால்‌ இது உண்டா 
. நிறது. இதனை 'அயற்பொருள்‌ 
ஒவ்வாமை நுரையீரல்‌ 
கண்ணறை வீக்கம்‌' என்பர்‌. 

- 81460105 : மூச்சுச்‌ சிற்றறை; 
கண்ணறை : 1. நுரையீரலுள்ள 
காற்றுக்‌ கண்ணறைகள்‌ 2. பல்‌ 
லுக்கு ஆதரவாகவுள்ள பல்‌ 
பொருந்து குழி. 

217 வ0௦'5 0150956 : அல்ஜை 
மர்‌ நோய்‌ : மூளைத்‌ தளர்ச்சி 
யினால்‌ அறிவு 
ஏற்படும்‌ பைத்தியம்‌. 
22108 : உலோகப்‌ பூச்சு; 
இரசக்கலவை (இரசக்கட்டு); 
மாழைப்‌ பூச்சு : பாதரசமும்‌ 
ஏதேனும்‌ மற்றொரு உலோக 
மும்‌ சேர்ந்த கலவை. “பல்‌ 


ஏற்படுதல்‌... 


குழம்பி 
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இரசக்‌ கலவை' என்பது, பல்‌ 
குநியை நிரப்புவதற்குப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ ஓர்‌ இரசக்‌ கலவை. இதில்‌ 
பாதரசம்‌, வெள்ளி, வெள்ளீயம்‌ 
(டின்‌) கலந்துள்ளன. 


வாக : அமன்ட்டாடின்‌ : 


- நோய்க்கிருமி எதிர்ப்பு மருந்து. 


இது நோய்க்‌ கிருமியால்‌ 
உண்டாகும்‌ ஹாங்காங்‌ சளிக்‌ 
காய்ச்சல்‌ (இன்‌ஃபுளுவென்சா), 
சுவாசக்கோளாறுகள்‌ போன்ற 
வற்றில்‌ நோயின்‌ காலநீட்சி 
யைக்‌ குறைக்கிறது. 
பார்க்கின்சன்‌ நோயில்‌ நடுக்கத்‌ 
தையும்‌, விறைப்பையும்‌ குறைப்‌ 
பதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
2௱251/8 : மார்பகமின்மை; முலை 
யின்மை; முகையின்மை : பிறவி 
யிலேயே மார்பகங்கள்‌ (முலை) 
இல்லாதிருத்தல்‌. 

33ப1௦512 : ஒளியின்மை; பார்வை 
அற்ற. 

2௱3பா௦515 : குருட்டுத்‌ தன்மை; 
பார்வையின்மை; ஒளியின்மை : 
பார்வை நரம்புக்‌ கோளாறு 
காரணமாக உண்டாகும்‌ ஓரளவு 
அல்லது முழுமையான குருட்டுத்‌ 
தன்மை. ப 

2௱3ப௦4௦ : குருட்டுத்‌ தன்மை 
உடையர்‌ : கண்ணின்‌ புற உறுப்புச்‌ 
சரியாக இருந்தும்‌ அல்லது 
கண்ணின்‌ புறத்‌ தோற்றத்தினால்‌ 
மாறுதல்‌ தோன்நாதிருந்தும்‌ 
முழுக்‌ குருடாக இருப்பது. 


அ அ வவவவவபவபபப ப |டட்ட்ட்டட்ட்ப்யயயயயயயயயயயயயயயவவைய வையக ை 


॥ொம்‌/021211/ 


வாம்‌ : ஒருப்போல்‌ 
இருகைத்‌ திறன்‌ : இருகைகளையும்‌ 
ஓரே விதமாகத்‌ திறம்படப்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ திறன்‌. 
ொம்‌0207௦05 : ஒருப்போல்‌ 
இரு கைப்‌ பழக்கம்‌; இரு கைச்‌ 
சமன்‌ திறன்‌; இரு கை நிகரிய : 
இரு கைகளையும்‌ ஒரே வகை 
யாகத்‌ திறம்படப்‌ பயன்படுத்தக்‌ 
சடய்‌ 

ாம்‌/0ய0௦ப5 : ஐயமுள்ள; ஐயுற 
வான. 


ரட்்‌2ா : அம்பில்கார்‌ : நிரிடா 
சோல்‌' என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

ாம்்லினே : இருமனப்போக்கு: 
_ விருப்பும்‌ வெறுப்பும்‌ : ஒருவரி 
டம்‌ ஓரே சமயத்தில்‌ எதிர்‌ 
மாறான இருமுக உணர்ச்சிப்‌ 
போக்கு இருத்தல்‌. (எ-டு) 
அன்பு, பகைமை, 

ரொட்டி௦0/2 : பார்வை மந்தம்‌; 
மங்கு பார்வை : குருட்டுத்‌ 
தன்மையின்‌ அளவுக்குப்‌ 
பார்வை மந்தமாக இருத்தல்‌. 
இதனை “புகை பிடிப்போர்‌ 
குருடு” என்றும்‌ கூறுவர்‌. 

சாம்ப 20 : உயிர்மூச்சுப்‌ பை : 
செயற்கை சுவாசம்‌ அளிக்க 
உதவும்‌ இரப்பரால்‌ அன பை. 
ஒன்றிலிருந்து ஒன்றரைலிட்டர்‌ 
கொள்ளளவு கொண்டது. தானே 
காற்றை நிரப்பிக்‌ கொள்ளும்‌ 
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விதத்தில்‌ தடுக்கிதழ்‌ அமையப்‌ 
பெற்றுள்ளது. 

ரோடியா06 : நோயாளி ஊர்தி 
(ஆம்புலன்ஸ்‌) : நோயாளிகளை 
மருத்துவமனைக்கு எடுத்துச்‌ 
செல்வதற்கான ஊளர்தி. இயங்கு 
மருந்தகம்‌. இயங்கு மருந்தக 
மாக இருக்கிற ஊர்தி. 
ரொம்யிகார்‌ : இடப்பெயர்வு. 


ாம்ப/2400/ : ஊர்தி மருத்துவம்‌: 
நோயளிகள்‌ இருக்கும்‌ இடங்‌ 
களுக்கு நோயாளி உஊளர்தியில்‌ 
சென்று, நோயாளிகளுக்குச்‌ 
சிகிச்சையளித்து அவர்களின்‌ 
முன்னேற்றம்‌ குறித்து மருத்துவ 
மனையின்‌ புறநோயாளர்‌ துறை 


| களுக்குத்‌ தெரிவித்தல்‌. 


றொ£!/2 : உறுப்புக்‌ குறைபாடு; 
பிறவி ஊமை; அங்கமின்மை : 
பிறவியிலேயே உறுப்பு அல்லது 
உறுப்புகள்‌ இல்லாதிருத்தல்‌. அது 
(முழு உறுப்புக்‌ குறைபாடு' 
எனப்படும்‌. 
ரொ6!/ர/021/௦ : பற்சிப்பி உரு 
வாகும்‌ முறை. 

961101814௦ : நோய்க்‌ கடுமைக்‌ 
குறைப்பு; நோய்த்‌ தணிவு; நோய்க்‌ 
குறைவு : நோய்க்‌ குறிகளின்‌ 
கடுமையைக்‌ குறைத்தல்‌. 
8௦௦௦22 : மாதவிடாய்‌ 
தோன்றாமை; மாதவிலக்கின்மை; 
தீட்டு நிறுத்தம்‌; போக்கு நிறுத்தம்‌; 
தீட்டு மாறுகை : மாதவிடாய்‌ 
தோன்றாதிருத்தல்‌; மாதவிடாய்‌ 





ர்‌ 


தோன்ற வேண்டிய நேரத்தில்‌ 
தோன்றாதிருந்தால்‌ அது “தொடக்க 
நிலை. மாதவிடாய்‌ தோன்றாமை” 
எனப்படும்‌. மாதவிடாய்‌ ஒரு 
முறை தொடங்கிய பிறகு 
தோன்றாமல்‌ இருந்தால்‌, அது 
“இரண்டாம்நிலை மாதவிடாய்‌ 
தோன்றாமை” எனப்படும்‌. 
ர்‌ : வளர்ச்சி குன்றிய 
மனத்தையுடைய. 

அள : மனவளர்ச்சிக்‌ குறை 
பாடு: உளக்குழப்பம்‌; மூளைத்‌ 
திறனிழப்பு : பிறவியிலிருந்து 
மனவளர்ச்சி குன்றியிருத்தல்‌, 
மனத்தளர்ச்சியினால்‌ ஏற்படும்‌ 
பைத்திய நிலையிலிருந்து (06 
ஈர்‌) இது வேறுபட்டது. 
2௱௦்௦வரட ரரு0௦0101106 : 
அமெத்தோக்கைன்‌ ஹைட்ரோ 
குளோரைடு : கோக்கைன்‌ என்ற 
மருந்துப்‌ பொருளில்‌ சில 
பண்புகளையுடைய ஒரு செயற்கைப்‌ 
பொருள்‌. தண்டுவட உணர்ச்சி 
இழப்பு மருந்தாகப்‌ பயன்படு 
கிறது. 60 மி.கி. அளவுடைய 
மாத்திரைகளாக இது பயன்‌ 


படுத்தப்படுகிறது. 
2௱்‌ா2 : கருப்பை இன்மை : 
பிறவியிலேயே : கருப்பை 
இல்லாதிருத்தல்‌. 


2001௨ : பார்வைக்‌ குறை 
பாடு: குறைபார்வை : கண்ணின்‌ 
ஒளிக்கோட்ட ஆற்றல்‌ குறை 
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பாட்டினால்‌ உண்டாகும்‌ பார்வைக்‌ 
குறைபாடு. 

அரள : அமிக்கார்‌ : அமினோ 
காப்ராய்க்‌ அமிலத்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

2ாப்ல்‌ஈ : மாச்சத்துக்‌ கரைசல்‌ : 
கரைசல்‌ நிலையிலுள்ள மாச்சத்து: 
ாய்கெ் : அமிக்காசின்‌ : பாக்‌ 
டீரியச்‌ செரிமானப்‌ பொருள்‌ 
கள்‌ (என்சைம்கள்‌) தரங்குறை 
வதைத்‌ தடுக்கும்‌ ஒரு நோய்‌ 
எதிர்ப்புப்பொருள்‌. இது 'கனா 
மைசின்‌' பொருளிலிருந்து 
எடுக்கப்படும்‌ செயற்கை வழிப்‌ 
பொருள்‌. 

அடா : அமிக்கென்‌ : 'அமிக்‌ 
காசின்‌' என்னும்‌ எதிர்ப்புப்‌ 
பொருளின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
2௱ர்ப்க : செயல்‌ உணர்விழப்பு: 
செய்கை ஆற்றலிழப்பு. 

2௱ரா௦ 20106 : கரிம அமிலங்கள்‌ 
(அமினோ அமிலங்கள்‌! : ஒன்று 
அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட 
ஹைட்ரஜன்‌ அணுக்களுக்கு 
பதிலாக கரிம (அமினோ?) 
அணுக்களைக்‌ கொண்ட கரிம 
அமிலங்கள்‌ (44) புரதத்தை 
நீரியல்‌ பகுப்பு செய்வதன்‌ 
விளைவாக இவை கிடைக்‌ 
இன்றன. இவற்றிலிருந்து உடல்‌ 
தனது சொந்தப்‌ புரதங்களை 
மறுபடியும்‌ தயாரித்துக்‌ கொள் 
சிறது. இவை அனைத்தையும்‌ 
உடல்‌ உற்பத்தி செய்துகொள்ள 
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முடியாது. எனவே இவை 
உணவில்‌ இன்றியமையாது 
சேர்க்கப்பட வேண்டும்‌. ஆர்கினைன்‌, 
ஹிஸ்டிடின்‌, ஐசோலியுசின்‌, 
லியூசின்‌, லைசின்‌, மெத்தியோ 
னைன்‌, ஃபினைலாலனின்‌, 
திரியோனின்‌, டிரிப்டோஃபான்‌, 
வாலைன்‌ ஆகியவை இன்றி 
யமையா கரிம அமிலங்கள்‌. 
எஞ்சியவை அவசியமற்ற கரிம 


அமிலங்கள்‌ என வகைப்‌ 
படுத்தப்பட்டுள்ளன. 
9ராா௦801086௱1/2 : அமினோ 


அமில மிகைப்பு : இரத்தத்தில்‌ 
அமினோ அமிலங்களின்‌ அளவு 
மிகுதல்‌. 

௮ொர்௦8010பா12 : கரிம அமில 
நோய்‌; அமினோ அமிலச்‌ சிறுநீர்‌: 
சிறுநீரில்‌ கரிமஅமிலம்‌ (அமினோ 
அமிலம்‌) இயல்பு அளவுக்கு 
மேல்‌ இருப்பதால்‌ உண்டாகும்‌ 
நோய்‌. இது வளர்சிதை மாற்றத்‌ 
தில்‌ உள்ளார்ந்த தவறு இருப்‌ 
பதைக்‌ காட்டுகிறது. 
ொர்ர௦ ௨20816 
பென்சோவேட்‌ : பேரா அமினோ 
பென்சாயிக்‌ அமிலத்திலிருந்து 
தயாரிக்கப்படும்‌ ஒருவகை உப்பு, 
2ார்ர௦௦ப136 : நோய்‌ தணிக்கும்‌ 
மருந்து வகை. 

3ஈர௦080௦16 2010 : அமினோ 
காப்ராய்க்‌ அமிலம்‌ : கட்டியாக 
உறையக்கூடிய நாரியல்‌ கசிவு 
ஊனீர்‌ (ஃபைப்ரின்‌) சீர்குலை 
வதைத்‌ தடுப்பதன்‌ மூலம்‌ நேரடி 


அமினோ. 
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யாகக்‌ குருதிப்போக்கினை 
நிறுத்தும்‌ வினையைப்‌ புரிகிறது. 
இது பிளாஸ்மினோஜன்‌ வினை 
ஊளக்கிகளின்‌ செயலைத்‌ தடை 
செய்கிறது. 


றொ € : அமினோக்ரைன்‌ : 
அக்கிலப்ளேவின்‌ போன்ற, 
கறைப்படுத்தாத ஒரு நோய்‌ 
நுண்ம (கிருமி) ஒழிப்புப்‌ பொருள்‌. 
3ு௱ர்ா௦01பர்ரோரறா/06 ; அமினோ 
குளுட்டித்திமிட்‌ : இயக்குநீரை 
(ஹார்மோன்‌) சார்ந்த புற்று 
நோய்களில்‌ அண்ணீரசச்‌ சுரப்பியி 
லிருந்து ஊறும்‌ இயக்குநீரை 
நிறுத்துவதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ ஒரு மருந்து. 
2௦01005106 : அமினோ 
குளுக்கோசைடு : ஸ்ட்ரெப்டோ 
மைசிஸ்‌ கிருமிகளிலிருந்து 
தயாரிக்கப்படும்‌ நுண்ணுயிர்க்‌ 
கொல்லி குடும்பம்‌. (எ.டு) 
ஸ்ட்ரெப்டோமைசின்‌, ஜென்டா 
மைகின்‌, நெட்டில்மைசின்‌, 
அமிக்கசின்‌, நியோமைசின்‌. 


2ொரா௦ரராா” ண: அமினோ 
பைலின்‌ : எத்திலின்‌ டயாமின்‌ 
கலந்த தியோஃபைலின்‌. இது 
தியோஃபைலினிலிருந்து எடுக்கப்‌ 
படும்‌ ஒருவழிப்பொருள்‌,; 
கரையக்‌ கூடியது. ஈளைநோய்‌ 
(ஆஸ்த்துமா) குருதியின்‌ அடர்த்தி 
மிகுதியி னால்‌ ஏற்படும்‌ 
மாரடைப்பு. நெஞ்சுப்பை இழைம 
அழற்சி அகிய நோய்களைக்‌ 
குணப்படுத்தப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 
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ஊர்ா௦!6% : அமினோ ப்ளக்ஸ்‌ : 
நரம்புவழி உட்செலுத்துவதற்கு 
உகந்த ஒரு செயற்கைத்‌ தயாரிப்பு 
மருந்துப்பொருள்‌. சாதாரணமாகப்‌ 
புரதமாக உட்‌ செலுத்தப்படும்‌ 
கரிம அபிலங்களை (அமினோ 
அமிலங்கள்‌) இது கொண்டு 
இருக்கிறது. இது காயங்களைக்‌ 
கழுவிக்‌ குணப்படுத்தப்‌ பயன்‌ 
படுகிறது. 

ராசா : அமினோப்டெரின்‌: 
போலிக்‌ அமில எதிர்ப்பி. 
8॥௱௱்௱௦0ய/ஈ௦11 ௨ : அமினோ 
குயினோலின்‌ : குயினோலின்‌ 
மருந்துடன்‌ அமினோ வகை 
மருந்தைக்‌ கலந்து தயாரிக்கப்படும்‌ 
மருந்து வகை, இது 4 அமினோ 


குயினோலின்‌ எனவும்‌ 8 அமினோ: 


குயினோலின்‌ எனவும்‌ இரு 
வகைப்படும்‌. மலேரியா காய்ச்‌ 
சலுக்குரிய மருந்து இது... 
ரொர்ா௦-521103/116 8010 : அமினோ- 
சாலிசிலிக்‌ அமிலம்‌ காச 
நோயை (எலும்புருக்கி நோய்‌ - 
டி.பி.) குணப்படுத்துவதற்கு 
வாய்வழி கொடுக்கப்படும்‌ ஒரு 
பாக்டீரியா எதிர்ப்பு மருந்து. 
8௩௦5௦! : அமினோசோல்‌ : கரிம 
அ.மிலங்களில்‌ (அமினோ அமி 
லங்கள்‌) ஒரு கரைசல்‌. இது, 
குளுக்கோஸ்‌, ஃபிரக்டேடாஸ்‌, 
எதில்‌ அல்கஹால்‌ அகிய 
அடங்கிய தயாரிப்புகளாகக்‌ 
கிடைக்கிறது. இதனை வாய்‌ 
வழியாகவோ நரம்பு வழியாகவோ 
செலுத்தலாம்‌. 
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81/1௦515 : உயிரணுப்‌ பகுப்பு; 


உயிரணுப்பிளவு; திசுப்‌ பெருக்க 


மின்மை : ஓர்‌ உயிரணு, நேரடிப்‌ 
பிளப்பு மூலம்‌ பகுதிகளாகப்‌ 
பிரிவுறுதல்‌. ௬ 
8௱॥(௦11௦ : பிளவுப்பெருக்கமிலா. 
ொர்ர௦ொா572ா35௦௨ : அமினோ 
டிரான்ஸ்‌ஃபெரேஸ்‌ 
3௱/ா௦021016 : அமினோடாரோன்‌. 
ார்ா௦11ர6 ண: அமினோட்ரிப்‌ 
டிலின்‌: மூச்சழற்சியுடைய வலி 
தணிப்பு மருந்து. இது இமிப்ராமின்‌ 
மருந்தினைப்‌ போன்றது. இதில்‌ 
ஒருவகை நோவாற்றும்‌ விளைவு 
உண்டு. இது குழப்பத்துடன்‌ 


கூடய மனத்தளர்ச்சியின்போது 


மிகவும்‌ பயன்படுகிறது. 

3௱௦/8 : நவச்சார ஆவி 
(அம்மோனியா! : நைட்ரஜனும்‌ 
ஹைட்ரஜனும்‌ இணைந்து 


- இயற்கையாகக்‌ கிடைக்கும்‌ ஒரு 


கூட்டுப்பொருள்‌. மனிதர்களிடம்‌ 
நவச்சார வளர்சிதை மாற்றத்தில்‌ 
உள்ளார்ந்து ஏற்படும்‌ பல்வேறு 
பிழைபாடுகள்‌ காரணமாக மன 
வளர்ச்சிக்‌ குறைபாடு, நரம்புக்‌ 
கோளாறுகள்‌, வாத சன்னி 
போன்ற திடீர்‌ நோய்ப்பீடி ப்புகள்‌ 
உண்டாகின்றன. நவச்சார அவிக்‌ 
கரைசல்‌ நிறமற்ற திரவம்‌; கார 
நெடியுடையது; இது சிறுநீர்ச்‌ 
சோதனையில்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

ளொ௱ாார்பாரா 5/0கா்டாக16 
அம்மோனியம்‌ பைகார்பனேட்‌ : 


ு௱ாயயாரா்‌ா!௦!!06 


இருமல்‌ மருந்துகளில்‌ கபத்தை 
வெளிக்‌ கொணரும்‌ மருந்தாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. அரிதாக 
வயிற்று மந்த நோயாளிகளுக்கு 
வயிற்று உப்புசம்‌ அகற்றுகிற 
மருந்தாகக்‌ கொடுக்கப்படுகிறது. 
ொ௱ர்பா ற ௦4௦106 : அம்மோ 
னியம்‌ குளோரைடு : சிறுநீர்க்‌ 
கோளாறுகளில்‌ சிறுநீரில்‌ அமிலத்‌ 
தன்மையை அதிகரிப்பதற்கு 
இது பயன்படுத்தப்படுகிற து. 
அரிதாக கபம்‌ வெளிக்கொணரும்‌ 
மருந்தாகவும்‌ பயன்படுகிறது. 
கோபா : அம்மோனியா மிகைச்‌ 
சிறுநீர்‌ : சிறுநீரில்‌ அம்மோனியாக்‌ 
கூறு மிகையாக இருத்தல்‌. 
றொ£5/2 : மறதி நோய்‌ (நினை 
விழப்பு) : மறதி : மனத்‌ தளர்ச்சி 
யினால்‌ ஏற்படும்‌ மனநோய்‌ 
நிலை. இசிவு நோயின்போது 
அதிர்ச்சிக்குப்‌ பின்பு நினை 
வாற்றல்‌ முழுவதுமாக இழந்து 
விடுதல்‌. ஒரு விபத்திற்குப்‌ பிறகு 
அண்மை நிகழ்ச்சிகள்‌ மறந்து 
போகுமானால்‌ அது “முன்னோக்கிய 
மறதி” எனப்படும்‌; கடந்தகால 
நிகழ்ச்சிகள்‌ மறந்து போகுமானால்‌ 
அது “பின்னோக்கிய மறதி” 
எனப்படும்‌. 

2ார்௦௦ன$2515 : கருச்சவ்வுத்‌ 
துளைப்புச்‌ சோதனை : அடி 
வயிற்றுச்‌ சவ்வின்‌ வழியாகக்‌ 
கருவை அடுத்துச்‌ சுற்றியுள்ள 
சவ்வுக்‌ குழியினைத்‌ துளைத்தல்‌. 
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குழந்தை பிறப்பதற்கு முன்னர்‌ 
இனக்கீற்றுக்‌ கோளாறுகள்‌, 
வளர்சிதை மாற்றப்‌ பிழை 
பாடுகள்‌, முதிர்கருக்‌ குருதி 
நோய்கள்‌ உள்ளனவா என்று 
கண்டுபிடிக்கும்‌ சோதனைக்‌ 
காகத்‌ திரவ மாதிரியை எடுப்ப 
தற்காக இவ்வாறு செய்யப்படு 
கிறது. 

ரொரா௦ராாட : கருச்சவ்வுப்பை 
ஊடுகதிர்ப்படம்‌ : பனிக்குட 
வரைவி : கருவை அடுத்துச்‌ 
சுற்றியுள்ள சவ்வுப்‌ பையினுள்‌ 
ஒளி ஊடுருவாத ஊடுபொருளை 
ஊசி மூலம்‌ செலுத்தியபின்‌, 
அந்தச்‌ சவ்வுப்‌ பையினை ஊடு 
கதிர்‌ (எக்ஸ்ரே) ஒளிப்படம்‌ 
எடுத்தல்‌. இதில்‌ கொப்பூழ்க்‌ 


கொடியும்‌, நச்சுக்‌ கொடியும்‌ 


பதிவாகும்‌. 

ளோ : கருச்சவ்வுப்‌ பை 
பனிக்குட உறை : குழந்தை 
பிறப்பதற்கு மூன்‌ கருவை 
அடுத்துச்‌ சுற்றியுள்ள சவ்வுப்‌ 
பை. இதில்‌ முதிர்‌ கருவும்‌, 
கருப்பைத்‌ திரவமும்‌ இருக்கும்‌. 
இது கொப்பூழ்க்கொடியைப்‌ 
போர்த்தியிருக்கும்‌, இது முதிர்‌ 
கருவுடன்‌ கொப்பூழ்க்‌ குழியில்‌ 
இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 
ணார : கருச்சவ்வுப்‌ பை 
வீக்கம்‌ : பனிக்குட அழற்சி. 
211௦500௦00 : கருநோக்குக்‌ 
கருவி பனிக்குட நோக்கி : அடி 
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வயிற்றுச்‌ சுவரின்‌ வழியாகச்‌ 
செலுத்திக்‌ கருவையும்‌, கருப்பைத்‌ 
திரவத்தையும்‌ பார்ப்பதற்கு 
உதவும்‌ ஒரு கருவி, கருப்பைத்‌ 
திரவம்‌ மஞ்சளாக அல்லது 
பச்சையாக இருந்தால்‌, அதில்‌ 
அபினிக்‌ அமிலம்‌ கலந்து 
இருப்பதைக்‌ குறிக்கும்‌. இது 
கருவின்‌ நோய்‌ கண்டிருப்‌ 
பதைக்‌ காட்டுவதாகும்‌, 
2ாரர்‌0(4௦ வோடு : கருச்சவ்வுக்குழி: 
குழந்தை பிறப்பதற்குமுன்‌ 
கருவை அடுத்துச்‌ சுற்றியுள்ள 
சவ்வுக்கும்‌, தொடக்க நிலையில்‌ 
உள்ள (முதிராத) கருமுளைக்கும்‌ 
இடையிலுள்ள திரவம்‌ நிரம்பிய 
குழிவு. 

௦11௦ 1/0 : கருப்பைத்‌ 
திரவம்‌ : பனிக்குட பாய்மம்‌ : 
குழந்தை கருப்பையிலிருக்கும்‌ 
காலம்‌ முழுவதும்‌, கருப்பைச்‌ 
சவ்வும்‌, முதிர்கரு உற்பத்தி 
செய்யும்‌ ஒரு திரவம்‌, இது 
முதிர்கருவுக்குப்‌ போர்வை 
போல்‌ இருந்து பாதுகாப்பு 
அளிக்கிறது. இந்தத்‌ திரவம்‌, 
தீவிரமாக வேதியியல்‌ பரிமாற்‌ 
றங்கள்‌ நடைபெறும்‌ ஒரு ஊளடு 
பொருளாகும்‌. இதனைக்‌ கருச்‌ 
சவ்வுக்‌ குழியைச்‌ சுற்றியுள்ள 
உயிரணுக்கள்‌ சுரந்து, மீண்டும்‌ 
ஈர்த்துக்‌ கொள்கின்றன. 
ரர : கருப்பை பிளவு 
உறுத்தல்‌ : முதிர்கருச்‌ சவ்வு 
களைச்‌ செயற்கை முறையில்‌ 
பிளவுறுத்துதல்‌. பிள்ளைப்‌ 


பேற்று வலியை விரைவுபடுத்து 
வதற்காக இவ்வாறு செய்யப்‌ 
படுகிறது. 
ரொர௦601701ா : 
வடிவமுள்ள. 


வயிற்றுடலி 


9௱௦031014] : அமோபார்பிட்டால்‌: 
இது ஒரு தூக்கமருந்து சில 
மணி நேரங்களுக்கு மட்டும்‌ 


பயனளிப்பது. 


31100180ய406 : அமோடியாக்குயின்‌: 
மலேரியா காய்ச்சலுக்குத்‌ 
தரப்படும்‌ ஒரு வகை மருந்து. 
அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்தாகவும்‌ 
செயல்படும்‌. 

211௦௦3 : அமீபா (ஓரணுவுயிர்‌); 
நெகிழி : க்‌ அணுவுடன்‌ உயிர்‌ 
வா மும்‌ 
. உயிரினம்‌, 


வயிற்றுவலி. 


உணவு உட்‌ 
கொள்ளுதல்‌, 
கழிவுப்‌ 
பொருளை 
வெளியேற்றுதல்‌, சுவாசித்தல்‌, 
இடம்‌ பெயர்தல்‌ அகிய அனைத்துப்‌ 
பணிகளையும்‌ செய்கிறது. இது 
தன்னைத்‌ தானே பிளவுபடுத்தி 
கொண்டு இனப்பெருக்கம்‌ 
செய்கிறது. இதில்‌ ஒரு வகையான 
“என்டாமீபா” என்ற நுண்ணுயிர்‌ 
மனிதரிடம்‌ வயிற்று அளைச்சல்‌ 
(சீதபேகி) உண்டாக்குகிறது. 





அமீபா ஓரணுவுயிர்‌ 


2106018515 
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2௦௦0186156 : அமீபா உறைவு; 
நெகிழிப்பாகு; நெகிழி நோய்‌; 
பெருங்குடல்‌ சீழ்ப்‌ புண்‌ : பெருங்‌ 
குடலில்‌ ஓரணுவுயிர்‌ என்டாமீ 
பாக்கள்‌ ஏராளமாக மொய்த்து 
இருத்தல்‌. இதனால்‌ சளிதீ 
தாக்குதல்‌ ஏற்பட்டுச்‌ சீழ்ப்புண்‌ 
(அல்சர்‌) உண்டாகிறது. இது 
இழைமச்‌ சளிச்சவ்விலும்‌, 
இரத்தத்திலும்‌ சீழ்‌ உண்டாகி 
வயிற்று அளைச்சல்‌ (சீதபேதி) 
ஏற்படுகிறது. குருதிநாள இரத்த 
வோட்டத்தில்‌ அமீபா நுழையு 
மானால்‌ கல்லீரல்‌ சீழ்க்கட்டு 
உண்டாகிறது. மலத்தில்‌ உள்ள 
அமீபாவைக்‌ கொண்டு இந்‌ 
நோய்‌ கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது. 
2௱௦௦010106 : அமீபா கொல்லி : 
அமீபாவைக்‌ கொல்லும்‌ ஒரு 
மருந்து. 

2௱௦6௦0௦௦10 : அமீபா போன்ற : 
ஓரணுவுயிராகிய அமீபாவை 
(வயிற்றுடலி) வடி.விலும்‌ அசை 
விலும்‌ ஒத்திருக்கிற உயிர்‌. எடுத்துக்‌ 
காட்டு : இரத்த வெள்ளை 
அணுக்கள்‌. 

3௱௦௦6௦௱௨ : அமீபோமா; அமீபா 
கட்டி; நெகிழிக்கட்டி : பெருங்‌ 
குடல்‌ வாயில்‌ அல்லது பெருங்‌ 
குடல்‌. குதவாயில்‌ ஏற்படும்‌ 
கட்டி. இது என்டாமீபாக்களினால்‌ 
உண்டாகிறது. தசைநார்‌ வீக்கம்‌ 
ஏற்பட்டு கடலில்‌ அடைப்பு 
ஏற்படுகிறது. 


21௦6010106: அமீபா கொல்லி : 
அமீபாவைக்‌ கொல்லும்‌ ஒரு 
மருந்து. 

2௦௦0௦1/0 : அமீபா போன்ற : 
ரைணுவுயிராகிய அமீபாவை 
(வயிற்றுடலி வடிவிலும்‌ அசைவிலும்‌ 
தை்திருக்கிற உயிர்‌, (எ-டு) 
இரத்த வெள்ளை அணுக்கள்‌. 
2௦60௦3 : அமீபோமா : அமீபா 
கட்டி : நெகிழிக்‌ கட்டி : பெருங்‌ 
குடல்‌ வாயில்‌ அல்லது பெருங்‌ 
குடல்‌ குதவாயில்‌ ஏற்படும்‌ 
கட்டி. இது என்டாமீபாக்களி 
னால்‌ உண்டாகிறது. தசைநார்‌ 
வீக்கம்‌ ஏற்பட்டு குடலில்‌ 
அடைப்பு ஏற்படுகிறது. 
9௦! : அமோக்சில்‌ : அமோக்‌ 
சிலின்‌' என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

21௦0011111 : அமோக்சிலின்‌ : இது 
ஒரு நோய்‌ எதிர்ப்புப்‌ பொருள்‌. 
இது காற்றுக்‌ குழாய்ச்‌ சுரப்பு 
களில்‌ ஆம்பிசிலினைவிட எளிதாக 
ஊடுருவி மூச்சடைப்பு நோய்‌ 
களைக்‌ குணப்படுத்துகிறது. 
3றழர்/காரா௦516 : இயங்கல்குறை. 
அற (ர012 : நீர்நில வாழ்வுயிர்‌ : 
நீரிலும்‌ நிலத்திலும்‌ வாழும்‌ 
உயிரினம்‌. 

ஈழ : படலணுக்‌ கலப்பு: 
பெற்றோரின்‌ பண்புக்‌ கூறுகளின்‌ 
கலப்பு... 
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ொரர௦1216௦ : அமிலக்காரப்‌ 
பண்பு, 

3௦167 8 : ஆம்போடெரி 
சின்‌-8. 

ார!0100: ஆம்பிக்ளாக்ஸ்‌ : ஆம்பி 
சிலின்‌, கிளாக்சாசிலின்‌ அகிய 
இரண்டும்‌ கலந்த கலவையின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌, 
வோற!171021100 : ஒலி அலை 
பெருக்கல்‌ : அலை பெருக்கல்‌. 


3ர!ப06 : அலைவீச்சு; விரி 
யளவு; வீச்சு. 
2௱௦ய1/6 : மருந்துச்‌ சிமிழ்‌ 
தோலினுள்‌ செலுத்தப்படும்‌ 
ஊதி மருந்தினை உடைய 
கண்ணாடிச்‌ சிமிழ்‌: 

ரொறய!2 : குழாய்க்குடுவை 
குடுவை : உடலிலுள்ள குழாய்‌ 
அல்லது பையின்‌ விரிந்த 
கடைப்பகுதி. 

ொழப/211௦ : உறுப்பு நீக்கம்‌ ; அங்க 
வெட்டு ; துண்டித்தல்‌ : உடம்பில்‌ 
நோயுற்ற ஓர்‌ உறுப்பினை அறுத்து 


எடுத்துவிடுதல்‌. மார்பகத்துண்டி ப்பு. 


3௱றபு2140ஈ 5190 : வெட்டு நீக்கத்‌ 
தடயம்‌. 

3ுப46௦ : உறுப்பு நீக்கப்பட்டவர்‌. 
ொப519 : இசை உணர்வின்மை. 
ரு!256 : அமிலேஸ்‌ : மாச்சத்துப்‌ 
பொருள்களை சர்க்கரையாக 
மாற்றக்கூடிய ஒரு செரிமானப்‌ 
பொருள்‌ (என்சைம்‌), 


ஜாரா! : மயலின்‌ அற்ற 
நரம்பு காப்புறை அற்ற. 

ரு! : அம்யல்‌ : நைட்ரேட்‌ 
வகையைச்‌ சேர்ந்த இரத்தநாள 
இதயவலிக்குத்‌ (நெஞ்சு வலி) 
தரப்படும்‌ மருந்து. முகார்தல்‌ 
மூலமாசச்‌ செலுத்தப்படும்‌ மருந்து. 
வாடிப்‌ : அமில்நைட்ரைட்‌: 
விரைந்து அவியாகக்‌ கூடிய 


தாகவும்‌, துரிதமாகச்‌ செயற்‌ 


படத்தக்க்தாகவும்‌ உள்ள குருதி 
நாள விரிவகற்சி மருந்து. 
இதயப்‌ பாதிப்பினால்‌ ஏற்படும்‌ 
தொண்டையடைப்பைக்‌ குணப்‌ 
படுத்தப்‌ பயன்படுகிறது. 

8ாரு1௦0811(௦16 : அமிலோபார்‌ 


பிட்டோன்‌ : நடுத்தரமான செறி 


வினை நீட்சியுடைய 'பார்பிட்டுரேட்‌' 
என்னும்‌ தூக்க மருந்து. 
2௫/௦0: அமிலாய்ட்‌ : மாச்சத்து 
போன்ற பொருள்‌. 'அமிலாய்டா 
சிஸ்‌' எனப்படும்‌ அமிலாய்ட்‌ 
திரட்சிக்‌ கோளாறுகளில்‌ 
இந்தச்‌ சிக்கலான பெபொருள்‌ 
அளவுக்கு மேல்‌ திரள்கிறது. 
2௩1௦10௦515 : அமிலாய்ட்‌ திரட்சி. 
நோய்‌ : ஏதேனும்‌ உறுப்பில்‌, 
குறிப்பாக நுரையீரலிலும்‌, சிறு 
நீரகத்திலும்‌ 'அமிலாய்ட்‌' எனப்‌ 
படும்‌ மாச்சத்து போன்ற 
பொருள்‌ படிதல்‌. 

ாரூ1௦0/515 : மாச்சத்துச்‌ செரி 
மானம்‌ : மாச்சத்துப்‌ பொருள்கள்‌ 
செரிமானமாதல்‌. 


ொரு(005$॥ 
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ாரு1௦081॥ : கணையநீர்‌ : மாச்‌ 
சத்தினைச்‌ சர்க்கரையாக மாற்றும்‌ 
கணைய நீர்‌ இது. கார ஊடு 
பொருளில்‌ கரையாத மாச்சத்தினை 
கரையும்‌ சர்க்கரையாக மாற்றுகிறது. 
வார!௦ா்‌௦68 : அமிலோரியா : 
மலத்தில்‌ அளவுக்கு அதிகமாக 
ஸ்டார்ச்‌ இருக்கும்‌ நிலை. 


ருபா : அமைலம்‌ : மாச்சத்துப்‌ 


பொருள்‌. 

201012 : தசை முறுக்கிழப்பு. 
ரவ! : அமிட்டால்‌ : 'அமிலோ 
பார்பிட்டோன்‌' என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

231200௦11௦ : உயிர்ப்‌ பொருள்‌ 
கூட்டமைவுடைய : உயிர்ச்‌ சத்து 
அடிப்படையில்‌ உயிர்ப்‌ 
பொருளில்‌ கூட்டமைவு. 
231280011௦ 0௦ஈ0௦யா0 : உயிர்ச்‌ 
சத்துக்‌ கூட்டுப்‌ பொருள்‌ : உடலி 
லுள்ள புரதத்தை கூட்டிணைவு 
செய்கிற வேதியியல்‌ பொருள்‌. 
நோய்‌ நீங்கி உடல்‌ தேறிவரும்‌ 
காலத்தில்‌ இது பயனுடைய 
தாகும்‌. பல்வேறு அண்பால்‌ 
இயக்கு நீர்மங்கள்‌ இந்த 
வகையைச்‌ சேர்ந்தவை. - 
2180௦115௱ : உயிர்ப்பொருள்‌ 
கட்டமைப்பு; வளர்வினை: கட்டுமான 
மிகைவு : வளர்மை : தயிர்ச்‌ 
சத்தினை அடிப்படையாகக்‌ 
கொண்ட சேர்மான வகைகள்‌ 
வேதியியல்‌ முறையில்‌ உருவாதல்‌. 
21302127516 : வாந்தியெடுப்பு. 


212௦21412௦ : வாந்தி மருந்து; 
குமட்டுகிற : வாந்தி எடுக்கத்‌ 
தூண்டுகிற. 

2120101004 : அமிலத்தன்மை 
யின்மை; அமிலமின்மை : இயல்பு 
அளவுக்கு அமிலத்தன்மை 
இல்லாதிருத்தல்‌. முக்கியமாக 
இரைப்பை நீரில்‌ அமிலத்‌ 
தன்மை இல்லாதிருத்தல்‌. 
2180221160 : அட்ரீனல்‌ பணி 
முழுமையாக இல்லாமை. 


212௦௱18 : குருதிச்‌ சோகை; 


. சோகை; வெளிறு : இரத்ததில்‌ 


சிவப்பணுக்கள்‌ குறைவாக 
இருத்தல்‌. கடுமுயற்சியின்போது 
சோர்வு, மூச்சடைப்பு போன்‌ 
றவை ஏற்படுதல்‌ இதன்‌ நோய்க்‌ 
குறிகளாகும்‌. இது பல்வேறு 
காரணங்களால்‌ உண்டாகிறது. 
இந்தக்‌ காரணத்திற்கேற்ப 
மருத்துவம்‌ செய்யப்படுகிறது. 
213/6 : சோகையான; அயக்‌ 
குறைச்சோகை. 

23/8, ரா 067018 
இரும்புக்‌ குறைச்‌ சோகை. 
2௮/9, 0௦௦1௦00146 : மிகை 
நிறைச்சோகை; செஞ்சோகை, 


213/௨ ௱30௦0/1/௦ : பேரணுச்‌ 
சோகை, 

319/9, ஈர்‌ா௦ வ : சிற்றணுச்‌ 
சோகை, 

2136௱13, ஈ௦ா௱௦0110 : இயல்‌ 
பணுக்சோகை; அணுவேறுபடாச்‌ 
சோதனை. 
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203/8, ஈபர்ாம்‌02] 


3வா௱/க, ரபர்‌! : 
குறை சோகை. 


33௦௱/8, 5600080ு/ : உதிரிச்‌ 
சோகை: சார்புச்சோகை. 


3186௱/௦ : சோகையான. 
31861௦06 : ஆக்சிஜன்‌ இன்றி 
- வாழும்‌ உயிர்‌; அல்வளி உயிரி : 
நேரடியாக ஆக்சிஜன்‌ இல்லாமல்‌ 
வாழத்தக்க உயிர்‌ வகை. 
2௱2௦1௦01௦ : அல்வளி உயிரிய; 
காற்றேற்கா. 


2318610010 [65றரா21100 : அல்‌ 
ஆக்சிஜன்‌ மூச்சுவிடல்‌ : அக்சிஜன்‌ 
குறைவாக இருக்கும்‌ போதே 
மூச்சு விடுதல்‌. முதிர்‌ ௧௫௬ 
இவ்வாறு சுவாசிக்கிறது. 
312௦௭10010515 : பிராணவாயு 
அறவே அற்ற இடத்தில்‌ உள்ள 
வாழ்க்கை முறை. 

212010061௦ : குறைந்த அளவில்‌ 
வாயுவை உற்பத்தி செய்கின்ற: 
அறவே வாயுவை உற்பத்தி 
செய்யாத ; வாயு உற்பத்தியைக்‌ 
குறைக்கின்ற அல்லது தடுக்கின்ற. 
2113651116512 : உணர்ச்சி மயக்கம்‌: 
உணர்ச்சியிழப்பு; உணர்ச்சியின்மை: 
உணர்ச்சி மயக்கம்‌; உறுப்பெல்லை 
உணர்வு நீக்கத்தின்போது 
வேதனையணர்வு மூளையை 
எட்டாத வகையில்‌ நரம்பு 
இயக்கம்‌ நேரடியாகத்‌ தடுக்க 
ப்படுகிறது. முதுகந்தண்டில்‌ ஓர்‌ 


உறுப்பெல்லை உணர்வு நீக்கி 


ஊட்டக்‌ 


836511611௦ : 
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மருந்தினை ஊ௫ிமூலம்‌ செலுத்தி 
உணர்விழக்கச்‌ செய்யப்படுகிறது. 
மயக்கமடைவதற்கு குளோரோ 
பார்ம்‌ போன்ற மயக்க மருந்து 
களும்‌ உடல்‌ உறுப்பை உணர்‌ 
விழக்கச்‌ செய்ய போக்கைன்‌ 
போன்ற உணர்வின்மை ஊட்டும்‌ 
பொருள்களும்‌ பயன்படுகின்றன. 


8186516512, 06681 : முழு 
உணர்விழப்பு; பொது ஊட்டு 
மயக்கம்‌. 
3265106518, ॥60101௮1 : பகுதி 
உணர்விழப்பு. 


3186516518, 1௦௦81 : தாவிட 
உணர்விழப்பு; உற்றிட உணர்விழப்பு. 
21196511165101004/ : உணர்நீக்கியல்‌; 
ஊட்டு மயக்கவியல்‌ : உணர்வு 
நீக்கு மருந்துகள்‌, அவற்றைச்‌ 
செலுத்துதல்‌, அவற்றின்‌ விளை 
வுகள்‌ பற்றிய அறிவியல்‌. 
3॥36516510100151 : மயக்க 
மருத்துவர்‌ : மயக்க மருத்து 
வத்தில்‌ சிறப்புப்‌ பயிற்சி பெற்ற 
மருத்துவ வல்லுநர்‌. 
உணர்வுநீக்கி 
மருந்து (மயக்க மருந்து); 
உணர்வகற்றி; உணர்விழப்பி : 
1. உணர்விழக்கும்படி, செய்கிற 
அல்லது உணர்வு மயக்கம்‌ 
உண்டு பண்ணுகிற மருந்து. 
2. உணர்வின்மை ச௪ளட்டுகிற. 
3. உணர்ச்சி மயக்கமூட்டுகிற 
மருந்து. உடலின்‌ ஒரு குறிப்‌ 


பிட்ட பகுதியில்‌ மட்டும்‌ உணர்‌ 


211265161151 
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விழக்கச்‌ செய்யும்‌ மருந்தும்‌ 
உண்டு. இதனை உறுப்பெல்லை 
உணர்வு நீக்கி என்பர்‌. (எ-டு) 
ஒரு பல்லைப்‌ பிடுங்க வேண்டு 
மானால்‌ அந்தப்‌ பல்‌ இருக்கும்‌ 
பகுதியை மட்டும்‌ உணர்விழக்கச்‌ 
செய்ய இந்த மருந்து கொடுக்கப்‌ 
படும்‌. பொது அல்லது 
அனைத்து உறுப்பு மயக்க 
மருந்து கொடுத்தால்‌, நோயாளி 
மயக்கமடைந்து விடுவார்‌. 


2265112115 : மயக்கமருந்து 
கொடுப்பவர்‌; உணர்வகற்றி மருத்‌ 
துவர்‌; உணர்வியல்‌ மருத்துவர்‌ : 
மயக்க மருந்து கொடுப்பதற்கு 
மருத்துவ முறைப்படி தகுதி 
பெற்றவர்‌. 

2242!! : அனாஃப்ரானில்‌ 
'குளோமிப்பிராமின்‌' என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


8206 : முடிவளர்‌ பருவம்‌. 
2! : கழிவாய்‌. 


21216011௦0 : ஊக்க மருந்து ; 
நலமூட்டி: நலமூட்டும்‌ மருந்து: 
நலிவகற்றி நலமூட்டுகிற 
மருந்து, காபி, தேயிலைப்‌ 
பானங்களிலுள்ள 'காபின்‌' 
மற்றும்‌ சோர்வகற்றி மருந்துகள்‌ 
இவ்வகையைச்‌ சேர்ந்தவை. 
2118106512 : நோவின்மை; உணர்ச்‌ 
சியின்மை; வலியின்மை; வலி 
உணர்வுக்‌ குறைவு: புலனுணர்‌ 
வினை மட்டும்‌ இழத்தல்‌. 
2191062510 : நோவகற்று மருந்து;' 
வலி நீக்கி; வலி குறைப்பான்‌; 


நோவகற்றி : உணர்ச்சியின்மை 
உண்டு பண்ணுகிற மருந்து. 
21121000ப5 : ஒத்த : தோற்றத்தில்‌ 
அல்லது செய்கையில்‌ ஒன்று 
போலிருத்தல்‌. 

212/00ப6 : ஒத்த. 

3211/516 : பகுப்பாய்வு : வேதியி 
யலில்‌ ஒரு கூட்டுப்பொருளைத்‌ 
தனித்தனிப்‌ பொருள்களாக 
பகுத்து ஆய்வுசெய்தல்‌. உளவியல்‌ 
பகுப்பாய்வு. 

ாஊவால!5 : முன்‌ நினைவு : 
நோயாளியின்‌ மறதியில்‌ அழ்ந்து 
விட்ட பழைய செய்திகளின்‌ 
மறுநினைவு. 

330௦015120 : பாலுணர்ச்சி 
மட்டுப்படுத்தும்‌ மருந்து; பாலு 
ணர்வுக்‌ குறைப்பி : பாலுணர்ச்சியை 
மட்டுப்படுத்துவதற்கு உதவுகிற 
மருந்து. 

2ா8ரு12/5 : அயற்பொருள்‌ 
தாங்கா அதிர்ச்சி; அதிஒவ்வாமை: 
வெளியிலுள்ள புரதம்‌ அல்லது 
வேறு பொருள்‌ ஊசி மூலம்‌ 
செலுத்தப்படும்பொழுது அதன்‌ 
எதிர்ப்பொருள்‌ உடலில்‌ 
முன்னரே இருப்பதால்‌ ஏற்படும்‌ 
தாக்கம்‌ அதிர்ச்சி, 

3180135612 : தனிப்‌ பண்பிழந்து 
பல்கும்‌ வளர்ச்சி ; பிரித்துணர்‌ 
விழப்பு ; பிறழ்‌ வளர்ச்சி : ஓர்‌ 
உயிரணு தனது தனிப்பண்பு 
களை இழத்தல்‌. புற்றுநோயில்‌ 
எற்படுவது போல்‌ பரவல்‌ நட 
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வடிக்கையுடன்‌ இது தொடர்‌ 
புடையது. 

318807 : உயிர்க்‌ கூறு ஒட்டு 
முறை : அருகிலுள்ள நல்ல கூறுகளை 


ஒட்டி மேலீடான சிறு 
காயங்களைக்‌ குணப்படுத்தும்‌ 
மருத்துவ முறை. 

பார்றா : பேச்சின்மை;: பேச்‌ 


சிழப்பு ஒருவர்‌ வாய்பேச 
முடியாதிருக்கும்‌ ஒரு நிலை 
31259109 : தோலடி நீர்க்கோவை; 
முழுமெய்‌ வீக்கம்‌; உடல்‌ வீக்கம்‌; 
நீர்க்கோவை : புறத்தோலின்‌ 
அடித்திசுக்களிலும்‌, நிணநீர்க்‌ 
குழிகளிலும்‌ ஊனீர்‌ ஊடுருவித்‌ 
தேங்கியிருத்தல்‌. இது பொது 
வாக இழைம அழற்சி அல்லது 
இழமைமங்களின்‌ நீர்க்கோவை 
எனப்படும்‌. 

213510௦515 : குருதி நாளப்‌ 
பின்னல்‌; பிணைப்பு; நாளப்‌ 
பிணைப்பு : இரண்டு அல்லது 
அவற்றுக்கு மேற்பட்ட தமனிகள்‌ 
அல்லது சிரைகள்‌ ஓன்றோ 
டொன்று பின்னிப்‌ பிணைத்‌ 
திருத்தல்‌, அறுவை மருத்துவத்தில்‌ 
உட்புழையுள்ள இரண்டு 
உறுப்புகள்‌, குழாய்கள்‌ அல்லது 
நரம்புகள்‌ பின்னி ஒன்று 
பட்டிருத்தல்‌. 

3128101௦08 : உடற்கூற்றியலான. 


8810௱1/08/ ௦51110 : உடற்‌ 
கூற்றியலான; உடல்‌ உட்கூற்று 
அமைப்பு நிலை : உடலின்‌ உள்‌ 
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உறுப்புகளின்‌ முன்புறத்தோற்‌ 
றத்தைப்‌ பார்க்கும்‌ வகையில்‌ 
உடல்‌ முன்னோக்கியவாறு 
நேராக நின்றும்‌ தோற்றத்தில்‌ 
அமைந்திருக்கும்‌. இதில்‌ 
கைகள்‌ உடவில்‌ பக்கவாட்டில்‌ 
உள்ளங்கைகள்‌ முன்னோக்கியவாறு 
அமைந்திருக்கும்‌. முதுகுப்புறம்‌ 


நேராக உள்ள நிலையில்‌. பின்‌ 


புறத்தோற்றம்‌ அமைந்திருக்கும்‌. 


82௦௱145( : உடலியல்‌ வல்லுநர்‌: 


- உடலியல்‌ துறையில்‌ சிறப்புப்‌ 


பயிற்சி அல்லது பட்டம்‌ பெற்ற 
வல்லுநர்‌. 5 
ா24்‌௦ாடு : உடல்‌ உட்கூறியல்‌; 
உடற்கூறியல்‌ : உள்‌ உறுப்புகளான 
எலும்புகள்‌ போன்ற உள்‌ 
உறுப்புகளின்‌ அமைப்பினை 
பிளந்து பார்த்து அராயும்‌ 
துறை... 
21௦௨5112| : தொல்மரபிய. 
8௦11/1௦56 : மூட்டுவிறைப்பு: 
எலும்பு மூட்டுகள்‌ விறைத்துப்‌ 
போதல்‌. 

3௩௦131௦515 : மூட்டு விறைப்பு 
நோய்‌ : மூட்டுக்கள்‌ விறைத்துப்‌ 
போகும்‌ நோய்‌; கணுக்கள்‌ 
திமிர்‌ கொள்ளுதல்‌. 
ார1௦51001/8515 : கொக்கிப்‌ 
புழு நோய்‌ : கொக்கிப்‌ புழு 
போன்ற புழுவால்‌ ஏற்படும்‌ 
குருதிச்‌ சோர்வு நோய்‌. 


2001௦) 


81௦01௦) ॥ : ஆங்கோலாக்சின்‌ : 


புண்‌ ஏற்பட்ட இடத்தில்‌ 


குருதியில்‌ விழுப்புப்‌ பரவிச்‌ 


செயலாற்றாமல்‌ தடுக்கும்‌ 
மருந்துகளில்‌ (எதிர்‌ விழுப்புப்‌ 
பொருள்‌) 'ஒன்று. 


8௦௦6 : முழங்கை மூட்டழற்சி: 
முழங்கை மூட்டில்‌ ஏற்படும்‌ 
அழற்சி, வீக்கம்‌, வலி. 


20௦0: குருதிக்‌ கட்டுத்‌ தடைப்‌ 
பொருள்‌ (ஆங்க்ரோடு! : மலேயாக்‌ 
குழிவிரியன்‌ பாம்பின்‌ நஞ்சில்‌ 
இருந்து எடுக்கப்படும்‌ குருதி 
உறைவதைத்‌ தடுக்கும்‌ பொருள்‌. 
இது கட்டியாக உறையக்கூடியக்‌ 
கசிவு ஊனீரை அழித்து இரத்தத்‌ 
தில்‌ இந்தக்‌ கசிவு ஊனீர்‌ 
(ஃபிப்ரின்‌) உருவாவதற்கான 
முக்கியகாரணியைச்‌ குறைத்து 


விடுகிறது. இது ஓர்‌ அயல்‌ புரதம்‌ 


அகையால்‌, இது உடலின்‌ 
நோய்‌ எதிர்ப்புப்‌ பொருள்‌ 
உண்டாகத்‌ தூண்டுகிறது. இதனால்‌ 
சில வாரங்களில்‌ நோயாளியிடம்‌ 
இதன்‌ வினைக்குத்‌ தடை உண்டா 
கிறது. எனவே இதனை குறுகிய 
விளைவுக்கே பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

21௦1051002 : குடற்புழு : சிறு 
குடல்‌ முகப்பில்‌ மொய்த்திடும்‌ 
புழுக்கள்‌. இவை மலத்துடன்‌ 
வெளியே வந்து, ஈரமண்ணில்‌ 
முட்டையிட்டு, கொக்கிப்புழுக்கள்‌ 
உருவாகின்றன. இக்கொக்கிப்‌ 
புழுக்குள்‌ சென்று நோய்‌ 
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உண்டாக்குகின்றன. காலணி 
களை அணிவதன்மூலமும்‌, 
கழிப்பிடங்களைப்‌ பயன்படுத்து 
வதன்‌ மூலமும்‌ இப்புழுக்கள்‌ 
உடலுக்குள்‌ செல்லாமல்‌ 
தடுக்கலாம்‌. 


210040510௱18515 : குடற்புழு 
நோய்‌ : மனிதனின்‌ குடலில்‌ 
கொக்கிப்‌ புழுக்கள்‌ மொய்த்து 
உண்டாகும்‌ நோய்‌. இதனால்‌ 
ஊட்டச்சத்துக்‌ குறைபாடும்‌, 
கடுமையான இரத்தசோகையும்‌ 
ஏற்படும்‌. 

0001251002 : ஆண்மை யாக்க 
நோய்‌ : பெண்‌ கருப்டையில்‌ ஏற்படும்‌ 
ஒருவகைக்‌ கட்டி. இது அண்‌ 
பால்‌ அல்லது பெண்பால்‌ 
இயக்குநீர்களை (ஹார்மோனை) 
உற்பத்தி செய்து, பெண்களிடம்‌ 
ஆண்தன்மையினையும்‌, சிறுமி 
யரிடம்‌' பருவத்திற்கு முந்தியே 
பூக்கிற தன்மையையும்‌ உண்டாக்கு 
கின்றன. 

8ார௦போ : ஆண்ட்ரோக்குர்‌ : 
சைப்ரோட்டெரான்‌' என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


310008 : ஆணிய ஊக்கி நீர்‌. 


200065 : ஆண்பால்‌ இயக்கு 
நீர்‌; ஆண்மையூக்கி : ஆண்பால்‌ 
மரபுக்‌ கூறுகளை வளர்த்துப்‌ 
பேணக்கூடிய இயக்கு நீர்மப்‌ 
பொருள்‌ (ஹார்மோன்‌). 
இதனால்‌, அண்களிடம்‌ மயிர்‌ 
வளர்வது, குரல்‌ அண்‌ குரலாக 
மாறுவதும்‌ நடைபெறுகின்றன. 
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பெண்களிடம்‌ இது அண்‌ 
தன்மையை வளர்க்கின்றன. 
3ஈபப5॥! : ஆண்டுர்சில்‌ : அலுமி 
னியம்‌ ஹைட்ராக்சைடும்‌ மக்னீ 
சியம்‌ ஹைட்ராச்சைடும்‌ கலந்த 
கலவையின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
இது புளிப்புமாற்று மருந்தாகவும்‌ 
வயிற்றுப்பொருமல்‌ அகற்றும்‌ 
மருந்தாகவும்‌ பயன்படுகிறது. 
வளிவேகமானி. 


பாலா : மெலி மூளை; 
மூளையின்மை : கருவிலேயே 
மனித இயல்பு இல்லாதிருத்தல்‌. 
இது வாழ்க்கைக்கு ஓவ்வாத 
நிலை. கருவை அடுத்துச்‌ சுற்றி 
உள்ள சவ்வில்‌ சுரக்கும்‌ 
திரவத்தில்‌ அல்்‌லஃபாஃபெபட்‌ 
டோபுரட்டீன்‌ அதிக அளவில்‌ 
இருப்பதைக்‌ கொண்டு இது 
கண்டறியப்படுகிறது. 


863 : ஆற்றல்குறை; வலுக்குறை; 
வலுவிழப்பு : ** அணுக்களின்‌ 
எண்ணிக்கை குறைவது. 


ஈண்‌ : 


36று1ா௦018518 : சிவப்பணு 
உருக்குறைவு : இரத்தச்‌ சிவப்பணு 
உருவாவதில்‌ இடர்பாடு. 
இரத்தச்‌ சிவப்பணு இல்லாமை. 
ளூ ாா௦0௦/516 : சிவப்பணுக் 
குறைவு : இரத்தச்‌ சிவப்பணுக்‌ 
களின்‌ எண்ணிக்கை அளவில்‌ 
குறைதல்‌. 

626 : அனித்தைன்‌ 
அமித்தோக்கைன்‌' என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌, 
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ா௦பாரா6 : நரப்பூட்டச்‌ சத்து 
(அனிரின்‌; சிறுநீரின்மை : சத்துக்‌ 
குறைபாட்டால்‌ நரம்புகள்‌ சீர்‌ 
கெடாதபடி தடுக்கும்‌ ஒருவகை 
ஊட்டம்‌. தையாமின்‌ அல்லது 
வைட்டமின்‌ 8 ஊட்டச்சத்தின்‌ 


பழைய பெயா்‌, 


36 5௱ : குருதிநாள அழற்சி: 
குருதி நாளம்‌ (தமனி) இயற்கை 
மீறி வீங்கியிருத்தல்‌. தமனிச்‌ 
சுவரில்‌ ஏற்படும்‌ தளர்வு பல 
வீனம்‌ காரணமாக இது உண்‌ 
டாகிறது. 


210160௦000 : இரத்த நாள 
வெட்டு: இரத்த நாளத்தை 
அகற்றல்‌. இரத்த நாளத்தை 
நீக்கும்‌ முறை. 

210/6௦(2515 : குருதி நாள அழற்சி; 
குருதிக்‌ குழாய்‌ தளர்ச்சி: இரத்த 
நாளங்கள்‌ இயல்புக்கு மீறி 
விரிவடைந்திருத்தல்‌. 


219120100129 : இரத்த நாளப்‌ 
பாதைப்‌ பிறழ்ச்சி; குருதி நாளம்‌ 
அமைப்புப்‌ பிறழ்ச்சி: ஒரு இரத்த 
நாளம்‌ இயல்பிலா இடத்தில்‌ 
இருப்பது அல்லது இயல்பிலா 
பாதையில்‌ அமைந்திருப்பது. 

202: தொண்டை அடைப்பு; 
இதயவலி; நெஞ்சுவலி: இடது 
மார்பு வேதனைதரும்‌ இதய 
நோய்‌ காரணமாக ஏற்படும்‌ 
மூச்சடைப்பு அல்லது தசைச்‌ 
சுருக்க உணர்வு. தற்காலிகமாக 


0112 074 6101௩ 


நெஞ்சுப்பை வலி ஏற்படும்‌. 
இந்தத்‌ தற்காலிக வலி, கை 
களுக்கும்‌ பரவலாம்‌. முனைப்பு 
உடற்பயிற்சியினால்‌ இந்த 
தாக்குதல்‌ தூண்டப்படுகிறது. 
ராக ௦7 6107 : இயக்க நெஞ்சு 
வலி; இயக்க நெரிப்பு. 


21011306010118 : இடது மார்பு 
(வேதனை தரும்‌! இதயநோய்‌. 
18 ற600115 : இதயக்‌ குத்தல்‌; 
இடது மார்பு வலி: இதயத்திற்கு 
இரத்தம்‌ வழங்கும்‌ குருதி நாளம்‌ 
குறுகலாவதன்‌ காரணமாக 
இடது மார்பு வேதனைதரும்‌ 
கடும்‌ இதயவலி. 

8191001854 : இரத்த நாளக்கோளம்‌: 
இரத்த நாளம்‌ உருவாவதற்கு 
உறுதுணை செய்யும்‌ ஓர்‌ உடலணு, 
2ஈ101002701(/5 : இதய இரத்த நாள 
அழற்சி: இதயமும்‌ அதைச்‌ 
சார்ந்த இரத்த நாளங்களும்‌ 
அழற்சி ஏற்படுதல்‌. 
210100612515 : கருவில்‌ இரத்த 
நாளம்‌ உருவாவது. 
2101௦03101௦0082 54 இதய 
இயக்கம்‌ காட்டும்‌ கருவி: ஒளி 
ஊடுருவாத ஓர்‌ ஊடுபொருளை 
ஊசி) மூலம்‌ செலுத்திய பின்பு 
இதய அறைகளையும்‌, பெருங்‌ 
குருதி நாளங்களையும்‌ சுண்‌ 
சுயடாகக்‌ காட்டும்‌ கருவி. 


117 2101008 ; 8... 


8191௦0616௦ : (1 இரத்த நாளம்‌ 
உருவாவது தொடர்பான. இரத்த 
நாளம்‌ உருவிடம்‌. 

31910912௱ ; ௨191௦080ு : இதய 
அழுத்தப்‌ பதிவு; குழல்‌ வரை 
வியல்‌: இதய அழுத்தத்தைப்‌ 
பதிவு செய்வதற்கான ஒரு 
பரிசோதனை முறை. இதயத்தில்‌ 
நடத்தப்படும்‌ இப்பரிசோதனை 
மூலம்‌ எந்த விதமான இதயச்‌ 
சிகிச்சையளிக்க வேண்டும்‌ என்‌ 
பதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. 
ஒரு சிறிய குழாயை (06௨) 
துடையின்‌ முதன்மைத்‌ தமனி 
அல்லது மூச்சுக்‌ குழாய்த்‌ தமனி 
வழியே செலுத்தி அதன்‌ மூலம்‌ 
இதய இயக்கத்தைப்‌ பதிவு 
செய்கிறார்கள்‌. ஒரு தனிவகைத்‌ 
திரவம்‌ தமனியினுள்‌ செலுத்தப்‌ 
பட்டு, முக்கியப்‌ பகுதிகள்‌ 
ஆராயப்பட்டு உடனுக்குடன்‌ 
படமும்‌ எடுக்கப்படுகிறது. இது 
முடிந்ததும்‌ அந்தக்‌ குழாய்‌ 
எடுக்கப்பட்டு அங்கே நேரான 
அழுத்தம்‌ மூலம்‌ 15-30 நிமிடம்‌ 
வரை குருதிக்கசிவை நிறுத்து 
வதற்காக அழுத்தப்பட வேண்டும்‌. 
இந்தப்‌ பரிசோதனை முடிந்த 
அன்றே கூட வீட்டுக்கு சென்று 
விடலாம்‌. இந்தப்‌ பரிசோதனை 
செய்து கொள்வதற்கு முன்பு 
கடைபிடிக்க வேண்டிய மூன்று 
இன்றியமையாத நிபந்தனைகள்‌: 
1. பரிசோதனைக்கு முந்திய 
நாள்‌ இரவுக்குமேல்‌ எதையும்‌ 
சாப்பிடவோ குடிக்கவோ கூடாது. 





201௦10 
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2. காலையில்‌ பல்‌ தேய்க்கலாம்‌; 
வாய்‌ கழுவலாம்‌. ஆனால்‌, 
தண்ணீர்‌ உள்ளே செல்லாமல்‌ 
பார்த்துக்‌ கொள்ள வேண்டும்‌, 
3. பரிசோதனை முடிந்து 
௨.டனே வாகனங்களை ஓட்டக்‌ 
கூடாது. அமெரிக்காவில்‌ அந்தப்‌ 
பரிசோதனையை வடிவக்குழாய்‌ 


இதய அழுத்த அளவீடு (0ோர2௦ 


செல்ல) என்கின்றனர்‌. 


21010104 : இரத்த நாளங்களை 
யொத்த. 
3101௦௦ : குருதிக்‌ கட்டி: இரத்த 
நாளங்களில்‌ ஏற்படும்‌ இரத்தக்‌ 
கட்டி. 

3௭01010௦00 : குருதி நாளவியல்‌; 
உடற்குழாயியல்‌; குழலியல்‌: 
குருதி நாளங்கள்‌, ஊனீர்‌ நாளங்கள்‌ 
பற்றி ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. 
310145 : நாளவீக்கம்‌: இரத்த 
நாளம்‌ அல்லது நிணநீர்‌ நாளம்‌ 


வீங்கியிருத்தல்‌. 


3101/௦௱௨ : குருதி நாளக்‌ கட்டி: 
இரத்த நாளங்களில்‌ ஏற்படும்‌ 
இரத்தக்‌ கட்டு. 

3101௦0606௦ : குருதி நாளழற்சி: 
இது ஒரு கடுமையான காஞ்்‌ 
சொறி நமைச்சல்‌ நோம்‌. 
ஒவ்வாமையால்‌ முகம்‌, கைகள்‌ 
பிறப்புறுப்புகள்‌ ஆகியவற்றின்‌ 
தசைகள்‌, வாய்‌, தொண்டை 
ஆகியவற்றின்‌ சளிச்‌ சவ்வுகளில்‌ 
உண்டாகிறது. குரல்‌ வளையில்‌ 


ஏற்படும்‌ அழற்சியினால்‌ மரணம்‌ “ 





நேரிடலாம்‌. குரல்வளை ஆழற்சி' 
யினால்‌ உடனடியாக நாளங்க 
ளிலிருந்து ஊனீர்‌ அண்டைத்‌ 
திசுக்களுக்குள்‌ ஊடுருவிச்‌ செல்‌ 
கிறது. வீக்கமும்‌ ஏற்படுகிறது. 


2101௦01350 : குருதிநாள ஒட்டறு 
வை மருத்துவம்‌; குருதிக்‌ குழாயச்‌ 
சீரமைப்பு; குழல்‌ அமைப்பு : 


இரத்த நாளங்களில்‌ இழைம 


அறுவை மருத்துவம்‌ செய்தல்‌. 
210105281௦௦௱௨ : குருதிநாளப்‌ 
புற்றுக்‌ கட்டி; குருதிக்‌ குழாய்ப்‌ 
புற்று ; குழல்‌ சதைப்‌ புற்று : இரத்த 
நாளங்களில்‌ உண்டாகும்‌ 
உக்கிரத்‌ தன்மைவாய்ந்த கட்டி. 


2101050850 : குருதிநாள இசிப்புத்‌ 
தசைச்‌ சுருக்கம்‌; குழாய்‌ இசிவு: 
குருதி! நாளங்களில்‌ ஏற்படும்‌ 
கடுமையான தசைச்‌ சுரிப்பு 
நோய்‌. 

3016 : கோணம்‌. 


301/6 ௦ ஈ2வாரி016 : கீழ்த்தாடைக்‌ 
கோணம்‌. 

910 ப15 உடல்‌ நோவு; 
பொறுக்கவியலா வேதனை. 
361211௦1 : குறுமூச்சு; மூச்சுத்‌ 
திணறல்‌. 

2ார்ர்ொ௦515 : வியர்வைக்‌ குறை 
நோய்‌; வியர்வையின்மை: வியர்வை 
போதிய அளவில்‌ சுரக்காததால்‌ 
உண்டாகும்‌ நோய்‌. 
ார்ர்ம்‌ொ௦1105 வியர்வைக்‌ 
குறைப்பு மருந்து; வியர்வைத்‌ 


பொரு 0௨௱/2 
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தணிப்பிகள்‌ : வியர்வை சுரப்பதைக்‌ 
குறைக்கும்‌ ஒரு வகை மருந்து. 
மொர்டுர86௱/க : குருதித்‌ திரவக்‌ 
குறை நோய்‌; வரளி இரத்தம்‌; 
குருதிக்‌ குறை: இரத்தத்தில்‌ 
திரவம்‌ போதிய அளவு இல்லா 
திருத்தல்‌. 

8ஈ7ு/010515 : வியர்விலாமை. 


ளார்பு௦ய5 : நீிரின்மை நோய்‌; 
வரண்ட நோய்‌; நீரற்ற; நீரில்லா; 
நீரில்‌ : உடலில்‌ நீர்‌ அடியோடு 
இல்லாது போதல்‌. 

வார்சா! : மஞ்சட்‌ காமாலை 
யின்மை; மஞ்சள்‌ நிறமின்மை: 
மஞ்சட்காமாலைக்‌ கோளாறு 
இல்லாதிருத்தல்‌. 

2!/21011௦ அனிலரிடின்‌: 
அபினி போன்ற பண்புகள்‌ 
கொண்ட ஒரு செயற்கை மருந்து, 
சார்பா : முதுமைத்‌ தளர்ச்சி; 
கிழத்தனம்‌. 

மார்ர்‌04 : விழித்திரைக்‌ கோளாறு; 
விழிச்‌ சுருக்கத்‌ தசையின்மை; 
திரையின்மை:கண்ணில்‌ விழித்‌ 
திரை இல்லாதிருத்தல்‌ அல்லது 
குறைபாடுடையதாக இருத்தல்‌. 
இது பெரும்பாலும்‌ பிறவிலேயே 
ஏற்படும்‌ கோளாறு. 

8/5௦ர்யரர8 : சிறுநீர்‌ ஒழுக்கு; சிறுநீர்‌ 
அடக்க இயலாமை; சிறுநீர்‌ கட்டற்ற 
ஒழுக்கு: சிறுநீரை அடக்க 
இயலா வண்ணம்‌ கட்டற்ற 


முறையில்‌ ஒழுகிக்‌ கொண்டி ருப்பது. 


2116000118 : சமனிலாக்‌ கண்மணி: 
ஒழுங்கற்ற கண்‌ பார்வை: இரு 
கண்மணிகளின்‌ விட்டம்‌ ஏற்றத்‌ 
தாழ்வுடன்‌ இருத்தல்‌. 

2/5007/10515 : சமனிலாச்‌ சிவப்‌ 
பணுக்கள்‌; சமனிலா செல்லியம்‌; 
அணுச்‌ சீரின்மை : இரத்தச்‌ சிவப்‌ 
பணுக்கள்‌ வடி வளவில்‌ ஏற்றத்‌ 
தாழ்வுடன்‌ இருத்தல்‌. 

31/56௦00118 : சீரிலாமனி. 


315016118 : சமனிலா உறுப்புகள்‌: 
உடல்‌ உறுப்புகள்‌ சமச்சீரான 
நீளத்தில்‌ இல்லாதிருத்தல்‌. 
2ா/6ொள்ா0018: கண்ணொளிக்‌ 
கோட்ட மாறுபாடு; சமனிலா 
பார்வை வீக்கம்‌; ஒத்த பார்வை 
யின்மை : இரு கண்களின்‌ ஒளிக்‌ 
கோட்டமும்‌ மாறுபட்ட ருத்தல்‌. 
(6 : கணுக்கால்‌. 

2/6 005 : கணுக்கால்‌ தசைத்‌ 
துடிப்பு; கணுக்கால்‌ உதறல்‌: உள்ளங்‌ 
காலில்‌ அழுத்தம்‌ அதிகரிப்பதன்‌ 
காரணம்‌ பாதம்‌ பின்‌ புறமாக 
வளைகிற போது பின்‌ கால்‌ 
தசைப்‌ பகுதி விரைவாக மாறி 
மாறிச்‌ சுருக்கமும்‌ தளர்வுமாகத்‌ 
துடித்தல்‌. 

ேவுபாஊ்ரக : சிறுநீர்‌ வடிகுழாய்‌ 
அடைப்பு; சிறுநீர்‌ வடிகுழாய்‌ 
குறுக்கம்‌ : சிறுநீர்‌ வடிகுழாய்‌ 
அடைப்பு அல்லது சிறுநீர்‌ வடி 
குழாய்‌ குறுகியிருப்பது. 
2/டு1௦0ி/வஷா2 : கண்ணிமை 
இணைவு; ஒட்டிய இமை : கண்‌ 





2ா/ர1௦515 


இமைகளின்‌ விளிம்புகள்‌ 
இயற்கைக்கு மாறாக ஒட்டிக்‌ 
கொண்டிருத்தல்‌. 

211011௦515 : மூட்டு விறைப்பு : 
நோய்‌ காரணமாக ஒரு மூட்டு 
விறைத்து விடுதல்‌. 
2101௦0105518 : படிநா, 
21141௦5100 : கொக்கிப்‌ புழு. 


211௦51002515 : கொக்கிப்‌ 


புழுப்பாடு. 

யில : மூட்டு இணைப்புத்‌ தசை 
நார்‌; வளைய உரு : மோதிரம்‌ 
போன்ற வளைய வடிவுடைய 
தசை நார்‌. மணிக்‌ கட்டு, 
கணுக்கால்‌ மூட்டுகள்‌ உள்ளது 
போன்ற நீண்ட. எலும்புகளை 
இது பிணைக்கறது. 

31௦06 : நோயாற்றும்‌ மருந்து 
(அனோடைன்‌;); வலியகற்றி; வலி 
நீக்கி : வலிமை நீக்கும்‌ ஒருவகை 
மருந்து. 

31௦02/(௮! : குதம்‌ - பிறப்புறுப்பு 
மண்டலம்‌ : குதம்‌, பிறப்புறுப்பு 
மண்டலம்‌ தொடர்பான. 
21௦௱ ௮1 : முறை திறம்பிய; மாறி 
செறி விலகல்‌ : இயல்பு 
நிலையிலிருந்து மாறுபட்ட 
அல்லது வேறுபட்ட அல்லது 
இயல்பு திறம்பிய. 
31௦/2 : பெயர்‌ மறதி நோய்‌ : 
பொருள்களின்‌ அல்லது ஆட்‌ 
களின்‌ பெயர்களைக்‌ கூற 
முடியாத நிலை. 


120 21௦0160116 


21௦/6 : தனிமையில்‌ வாழ்பவர்‌: 
மற்றவர்களுடன்‌ தொடர்பு 
கொள்ள முடியாத நிலையில்‌ 
மற்றவர்களுடன்‌ இணைந்து 
வாழ முடியாத காரணத்தால்‌ 
தனிமையில்‌ வாழும்‌ ஒரு நபர்‌. 
2௦ : நகமின்மை : நகங்‌ 
கள்‌ இல்லாதிருத்தல்‌. 
231௦௦௨1163! : குதம்‌-எருவாய்‌ 
மண்டலம்‌ : குதம்‌, விரைப்‌ பைக்கும்‌ 
எருவாய்க்கும்‌ இடைப்‌ பகுதி 
அகியவை தொடர்பான மண்டலம்‌. 
31௦015 : மலேரியாக்‌ கொசு; 
முறைக்‌ காய்ச்சல்‌ கொசு 
முறைக்காய்ச்சலை (மலேரியா) 
உண்டாக்கும்‌ ஒருவகைக்‌ கொசு 
இனம்‌. இந்தக்‌ கொசு இனத்தின்‌ 
பெண்கொசுக்கள்‌ கடிப்பதால்‌ 
மனிதருக்கு முறைக்காய்ச்சல்‌ 
உண்டாகிறது. 


21௦01250 : குத அறுவைச்‌ மருத்‌ 
துவம்‌ : குதத்தில்‌ அறுவை மருத்‌ 
துவம்‌ செய்து நோயைக்‌ குணப்‌ 
படுத்தும்‌ முறை. 

3௦ : விரையின்மை; 
காயின்மை : ஒருவருக்கு ஒன்று 
அல்லது இரண்டு விரைகளும்‌ 
பிறவியிலேயே இல்லாதிருத்தல்‌. 
2௩0160௦121 : குதவாய்‌ தொடர்பான 
நோய்‌ : குதம்‌, குதவாய்‌ தொடர்‌ 
பான வெடிப்பு நோய்‌. 
31௦8௦(1௦ : பசியின்மை; பசி 
தணிப்பி;.பசியடக்கி; பசிகுறைப்பி: 


(1) உணவு உண்பதில்‌ விருப்பம்‌ 
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இல்லாதிருத்தல்‌ நோய்‌. (2) பசி 
யின்மை நோயால்‌ அவதியுருவர்‌. 


வா௦ல012 (3ா௦12)1உஉ ௦௭௦68) : 
பசியின்மை நோய்‌; பசியாமை 
நோய்‌ : பெரும்பாலும்‌ குமரப்‌ 
பருவப்‌ பெண்களைப்‌ பீடிக்கும்‌ 
ஒரு சிக்கலான உளவியல்‌ நோய்‌. 
உடல்‌ பருத்துவிடுமோ என்ற 
அச்சத்தில்‌ இளம்‌ பெண்கள்‌ 
மிகக்‌ குறைவாக உணவு 
உண்பதைப்‌ பழக்கமாக்கிக்‌ 
கொள்ளும்போது இந்தப்‌ 
பழக்கம்‌ ஓர்‌ உளவியல்‌ நோயாக 
மாறி உணவு உண்பதில்‌ வெறுப்பை 
உண்டாக்கிவிடுகிறது. இதனை 
“ஓல்லியாவதற்கு அடிமை 
யாதல்‌'' என்றும்‌ கூறலாம்‌. 
இந்நோய்‌ கண்டவர்களுக்கு எடை 
குறைகிறது; உடல்‌ எடை 
குறைந்தாலும்‌ உடல்‌ குண்டா 
கிறது என்னும்‌ அச்சவுணர்வு 
தீவிரமடைகிறது. உடல்‌ மெலிதல்‌, 
இயல்புக்குமீறி மாதவிடாய்‌ 
வராதுபோதல்‌, மலச்சிக்கல்‌, 
கால்‌ வீக்கம்‌ ஆகியவை ஏற்படு 
கின்றன. அத்துடன்‌ மிகக்‌ 
குறுகிய காலத்தில்‌ பெருந்தீனி 
உண்ணும்‌ பெரும்‌ வேட்கையும்‌ 
உண்டாகிறது. உணவு உட்‌ 
கொள்வது குறைந்துகொண்டே 
வருவதால்‌ இறுதியில்‌ மரணம்‌ 
விளைகிறது. 

20௦513 : முகர்வுணர்விழப்பு; 
முகர்வுணர்வின்மை; மோப்ப 
உணர்வின்மை; முகரின்மை: முகரும்‌ 
உணர்வை இழந்து விடுதல்‌. 


2௦8ய/8 : கருவளர்ச்சியின்மை; 
முட்டையின்மை; சூழற்ற 
கருத்தடை மாத்திரைகளை 
உட்கொள்வதால்‌ பெண்களிடம்‌ 
கருவுறுதலின்றி மாதவிடாய்‌ 
உண்டாகிறது. இதனால்‌ இரத்தப்‌ 
போக்கு அதிகமாகும்‌. 
31௦20! : குருதி ஆக்சிஜன்‌ 
குறைபாடு; உயிர்வளிக்குறை 
குருதி : இரத்தத்தில்‌ ஆக்சிஜன்‌ 
இல்லாதிருத்தல்‌. 

2௦)18 : திசு ஆக்சிஜன்‌ குறை 
பாடு; உயிரியமின்மை; உயிரிய 
முடக்கம்‌ : இரத்தத்தில்‌ அல்லது 
திசுக்களில்‌ ஆக்சிஜன்‌ போதிய 
அளவு இல்லாது இருத்தல்‌. 
256 : அன்சிலின்‌ : நிலக்கரி 
யிலிருந்து எடுக்கப்படும்‌ எண்‌ 
ணெய்ப்‌ பசையுள்ள ஒரு 
கூட்டுப்‌ பொருள்‌. இது நோய்‌ 
.நுண்மத்தடைச்சாயம்‌ தயாரிக்கப்‌ 
பயன்படுகிறது. 

242010 : புளிப்பு நீக்க மருந்து; 
அமில எதிர்ப்பி; அமில முறி : 
வயிற்றில்‌ புளிப்பை அகற்றும்‌ 
மருந்து, காடித்‌ தன்மைக்கு 
எதிரீடான அல்லது மாற்றான 
மருந்து. காரத்தன்மையுடைய 
வயிற்றுவலி நீக்கத்‌ தூள்‌ கலவை 
மருந்துகளில்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

21430௦0115 : எதிர்ப்புத்‌ தன்மை; 
எதிர்ப்பியல்‌ ;: சில மருந்துகளில்‌ 
உள்ள தீவிரமான எதிர்ப்புத்‌ 
தன்மை, (எ-டு) “நாக்சோலோன்‌” 
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. என்ற மருந்து, மயக்க மருந்துகளின்‌ 
அனைத்து விளைவுகளையும்‌ 
எதிர்மாறாக்குகிறது. சிலவகைத்‌ 
தசைகளுக்கும்‌, உறுப்புகளுக்குங்‌ 
கூட இந்த எதிர்ப்புத்‌ தன்மை 
உண்டு. 
வா$8ாரா௦015180 : சிற்றின்பம்‌ 
தணிக்கும்‌ மருந்து. 
.வார்க2011ஈ௨ : 
பொருள்‌ : ஒவ்வாமைக்கு எதிர்ப்பு 
மருந்து. ஹிுஸ்டமின்‌ எனும்‌ 
பொருளுக்கு எதிர்ப்பொருள்‌ 
களில்‌ ஒன்று. 

31160608ர : முன்னோடி; முன்‌ 
னிகழ்ச்சி; முன்செயல்‌; முன்வினை: 
ஒரு குறிப்பிட்ட செயலுக்கு 
முன்னதாகவே நடக்கின்ற. 
ா%211200101 : உறுப்பு முன்‌ 
வளைத்தல்‌; முன்மடக்கம்‌ 
கருப்பையின்‌ நிலையிலிருந்து 


பொதுவாக முன்னோக்கி 
வளைந்‌ திருக்கும்‌ ஓர்‌ உறுப்பு. 
ோர்‌2-ா0ா$6௱ : மரணத்திற்கு 


முந்திய; இறக்கு முன்‌: மரிக்கு முன்‌ 


: மரணத்திற்கு முற்பட்ட நிலை. 


16ஈ௨15! : பேறுகாலத்திற்கு முற்‌ 
பட்ட; முன்பேற்று; கருக்காலம்‌; 
பேற்று முன்நிலை : பிள்ளைப்‌ 
பேற்றுக்கு முந்திய நிலை. 
6௨ : உணர்கொம்பு : பூச்சி 
வகையில்‌ முன்‌ தரையின்‌ இரு 
பக்கங்களில்‌ காணப்படும்‌ உணர்ச்சி 
உறுப்பு. 


எதிர்விழுப்புப்‌ 


31202 : ஆன்டிப்பார்‌ : பைப்பர 
சீன்‌ அடங்கிய நீர்மம்‌ அல்லது 
மாத்திரை. 


846012! : முன்‌ குழந்தைப்‌ 
பேற்றுக்காலம்‌ : குழந்தைப்‌ 
பேற்றுக்கு முன்பு; குழந்தை 
பிறப்பதற்கு முன்பு நடக்கின்ற. 
॥ொ॥6ரர்பா : பிறப்புக்கு முன்‌; 
மகப்பேற்றுக்கு முன்‌; பிறப்பு முன்‌ 
நிலை : பொதுவாக நிறைமாத 
மகப்பேற்றுக்கு முந்திய 4 
மாதங்கள்‌. அதாவது, 6ஆம்‌ 
மாதம்‌ முதல்‌ 9அம்‌ மாதம்‌ வரை. 
(ர : முன்புறம்‌, முன்பக்கம்‌, 
முந்தைய : (1) காலத்தால்‌ முற்பட்ட, 
(2) இடத்தின்‌ முன்னதாக, 
(3) உடலின்‌ முன்‌ பக்கம்‌. 
ர்‌ வாள : விழிமுன்னறை: 
பனிப்படலத்திற்கும்‌ (கண்மணி 
அல்லது பாப்பா) விழிக்‌ கரும்‌ 


 படலத்திற்கும்‌ இடைப்பட்ட 


விழியறை. 

வாம்‌! 006115 : தண்டுவட 
முன்‌ கொம்பு அணுக்கள்‌ : தண்டு 
வட முன்கொம்பில்‌ காணப்படும்‌ 
நரம்பணுக்கள்‌. இந்த அணுக்‌ 
களிலிருந்து பிரியும்‌ நரம்பு 
யிழைகள்‌ எலும்புத்‌ தசைக்களுக் 
குள்‌ செல்லும்‌. 

2481௦18121 : முன்பக்கவாட்டில்‌: 
முன்பக்கமாகவும்‌ அதே நேரத்‌ 
தில்‌ உடலின்‌ மத்திய பாகத்தி 
லிருந்து விலகியும்‌ இருத்தல்‌. 
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ொந்வா5101 : முன்னோக்கிச்‌ 
சாய்வு; முன்சாய்வு : உடலின்‌ 
ஓர்‌ உறுப்பு அல்லது பகுதி 
முன்னோக்கிச்‌ சாய்ந்தோ இடம்‌ 
பெயர்ந்தோ இருத்தல்‌. 
ஊக : 'தோல்‌ பெருங்‌ 
கொப்புளம்‌: தொடர்புடைய ஓர்‌ 
இணைப்புச்சொல்‌. (எ-டு) (6ாகா- 
ட்‌ சளிப்படலக்‌ கொப்புளம்‌. 
ரவர்‌ : குடற்புழு நீக்க 
மருந்து ; புழுப்பகை; பூச்சிக்‌ 
கொல்லி ; குடற்புழு மருந்து : குட 
லிலுள்ள புழுக்களை வெளியேற்்‌ 
றுகிற அல்லது ஒழிக்கிற ஒரு 
மருந்து. 

3௭௦56120516 : தமனித்துடிப்பு. 
ார்ப்றர்சா : ஆந்திஃபன்‌ : மெப்‌ 
பிராமின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

31120616 : ஆந்தரசின்‌ : கரி 
மற்றும்‌ தார்‌ இவற்றிலிருந்து 
தயாரிக்கப்படும்‌ ஒரு வகை 
ஹைட்ரோ-கார்பன்‌. சாயம்‌ 
தயாரிப்பதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

320010 : தோற்றத்தில்‌ இராஜ 
பிளவை போலிருக்கின்றன. 
ார்ரா200818 : நுரையீரல்‌ நோய்‌; 
நுரையீரல்‌ கரிப்படிவு; கரிமநோய்‌: 
நிலக்கரித்‌ தூள்‌ கலந்த காற்றை 
உட்‌ கொள்வதால்‌ உண்டாகும்‌ 
. நுரையீரலில்‌ கார்பன்‌ சேர்ந்து 
உண்டாகும்‌ நோய்‌. 





வால 6 : ஆந்திரசைக்ளின்‌: 
புற்றுநோய்க்குத்‌ தரப்படும்‌ ஒரு 
வகை நுண்ணுயிர்க்‌ கொல்லி. 
டானாமைசின்‌ மற்றும்‌ டாக்சோ 
ருபிசின்‌ கலந்த மருந்து. 
2ரா20ெய/௦ா6 : ஆந்திரகுயி 
னோன்‌ : ஆந்திரசீனிலிருந்து 
தயாரிக்கப்படும்‌ குயினோன்‌ 
வகை மருந்து. சாயம்‌ தயாரிப்‌ 
பதற்குப்‌ பயன்படுகிறது. 
யா) : நச்சுப்‌ பரு : கால்நடை 
களுக்கு உண்டாகும்‌ அபத்தான 
நச்சுச்‌ சீழ்‌ 
கட்டு நோய்‌. 
இது ஒரு 
தொற்று 
நோய்‌. இது 
கால்நடை 
களிடமிருந்து 
மனிதருக்கும்‌ 
 தொற்றக்கூடு! 
2௦0௦10 : சுருங்கிய இடுப்‌ 
பெலும்பு : இடுப்பு வளையம்‌ 
பக்கத்துக்குப்‌ பக்கம்‌ குறுகிச்‌ 
சுருங்கியுள்ள இடுப்புக்‌ கூடு. 
24௦0010௦00) : மானுடவியல்‌; 
மாந்தவியல்‌ : மனிதகுலத்தைப்‌ 
பற்றி ஆராயும்‌ துறை. இதில்‌ 
பல பிரிவுகள்‌ உண்டு. 


நச்சுப்‌ பரு 


2௦ 0௦ல்று : மனித உடல்‌ 
அளவை; உடல்‌ அளவி; மானிட 
நிலை அளவி : மனிதரின்‌ உடல்‌, 
அதன்‌ உறுப்புகள்‌ ஆகியவற்றின்‌ 
அளவை. ஒப்பீடு செய்வதற்‌ 
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காகவும்‌, பாலினம்‌, வயது, எடை, 
இனம்‌ போன்றவற்றுக்கான உரு 
மாதிரிகளை வகுப்பதற்காகவும்‌ 
இந்த அளவை பயன்படுகிறது. 
31(/௮0421௭016 : நரம்புத்தூண்டல்‌ 
சமனமாக்கல்‌ : பரிவு நரம்பு 
மண்டலத்தின்‌ நரம்பு இழை 
களினால்‌ உண்டாகும்‌ தூண்டு 
விளைவுகளைச்‌ சமனப்படுத்துதல்‌ 
அல்லது குறைத்தல்‌. 
3101211௦01 : ஒவ்வாமைத்தடுப்பு; 
மாற்று வினைப்பகை : ஒவ்வா 
மையைத்‌ தடுத்தல்‌; குறைத்தல்‌. 
2ஈ/வா௦66(6 : அமீபாக்கொல்லி: 
அமீபா கிருமிகள்‌ வளர்வதையும்‌, 
பெருகுவதையும்‌ தடுக்கின்ற 
அல்லது அவற்றை அழிக்கின்ற 
மருந்து. ப 
2॥(14௭200௦11௦ : புரதச்சேர்மம்‌ 
தடுப்பு : உடல்‌ புரதத்தின்‌ கூட்‌ 
டிணைவைத்‌ தடுத்தல்‌. 
வார்‌ : குருதிப்‌ போக்குத்‌ 
தடுப்பு மருந்து; சோகை எதிர்ப்பி: 
குருதிக்குழாய்களிலிருந்து இரத்தம்‌ 
வெளிப்படுவதைக்‌ தடுக்கப்‌ 
பயன்படும்‌ மருந்து. (எ-டு) 
வைட்டமின்‌ 6 

2ஈ/வாரலி! : இதயவலி மருந்து, 
நெஞ்சுவலி மருந்து : இதயத்‌ 
தசைகளுக்குச்‌ செல்கின்ற இரத்த 
அளவை அதிகரித்தும்‌, இதயப்‌ 
பணி அளவைக்‌ குறைத்தும்‌ 
இதய வலியைப்‌ போக்குகின்ற 
மருந்து. 





(கார்டும்‌ : இதய சீர்‌ மாறிய 
துடிப்பு மருத்துவம்‌ : பல்வேறு 
இதயத்துடிப்புக்‌ கோளாறு 


: களைக்‌ குணப்படுத்துவதற்குப்‌ 
்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ மருந்து 
. களும்‌, மருத்துவ முறைகளும்‌. 


2110201618! : பாக்டீரியா எதிர்ப்பு 
மருந்து; நுண்ணுயிரி முறி; நோயணு 
றி : பாக்டீரியாக்களை 
அழிக்கிற, அவற்றின்‌ வளர்ச்சியைத்‌ 
தடுக்கிற ஒரு மருந்து. 
டி 0௨16௨ : தவிட்டான்‌ எதிர்ப்பு 
மருந்து : ஊட்டச்சத்துக்‌ குறை 
வினால்‌ உண்டாகும்‌ தவிட்‌ பான்‌ 
என்ற நோய்க்கு எதிரான மருந்து. 
எடுத்துக்காட்டு : வைட்டமின்‌ 8 
கலவைவையிலுள்ள தையாமின்‌. 
(01௦515 : உடன்வாழ்‌ ஒவ்வா 
மை எதிர்‌ உயிரிகள்‌; உயிர்ப்‌ பகை 
மை: ஓர்‌ உயிரின்‌ இயல்பான 
வாழ்க்கை விளைவான பொருள்‌, 
மற்றோர்‌ இன உயிரின்‌ வளர்ச்‌ 
சிக்குக்‌ கேடாக இருக்கும்‌ தன்மை. 
21(/6101/௦ : நோய்முறியம்‌. 
2110101105 : நோய்‌ நுண்ம 
எதிர்ப்புப்‌ பொருள்கள்‌; உயிர்க்‌ 
கொல்லி ; நுண்ணுயிர்க்கொல்லி; 
நோய்முறியம்‌ : பூஞ்சணம்‌, பாக்‌ 
டீரியா போன்றவற்றிலிருந்து 
எடுக்கப்படும்‌ நோய்க்‌ கிருமி 
எதிர்ப்புப்‌ பொருள்கள்‌. பென்சிலின்‌ 
இதற்கு ஓர்‌ எடுத்துக்காட்டு. 
பின்னர்‌ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 
டெட்ராசைக்ளின்‌ போன்ற. 
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தசைநோய்‌ உண்டாக்கும்‌ உயிரி 
களுக்கு எதிராகத்‌ திறம்பட 


வேலை செய்கின்றன; இவற்றை . 


வாய்வழியாகவும்‌ கொடுக்கலாம்‌. 
நியோமைசின்‌, பாசிட்ராசின்‌ 
போன்றவை அதிக நச்சுத்‌ தன்‌ 
மையடையனவாக இருப்பதால்‌, 
உள்ளே பயன்படுத்தப்படுவதில்லை, 
புறகாயங்களுக்குப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகின்றன. 

2110௦0 : நோய்‌ எதிர்ப்பொருள்‌; 
விளை எதிர்மம்‌; தற்காப்பு மூலம்‌: 
தீங்கு தரும்‌ அயற்‌ பொருளுக்கு 
எதிராக உயிரினத்தின்‌ உடலில்‌ 
உண்டாகும்‌ பொருள்‌. 


2௦௦106 : பித்தநீர்‌ நரம்புக்‌ 
கோளாறு : பித்தநீர்‌ நரம்பு, 
அசிட்டில்கோலின்‌ என்ற ஒரு 
வேதியியல்‌ பொருளின்‌ மூல 
மாகத்‌ தனது தூண்டல்களை 
நரம்பு அல்லது இதய நரம்புச்‌ 
சந்திப்புகளுக்கு அனுப்புகிறது. 
இந்த நடவடிக்கைக்குத்‌ தடை 
யாக இருக்கும்‌ செயல்‌. 
21(4௦1௦010715௦ : எதிர்வலம்‌. 


2ஈ1/௦௦39ப1/8% : குருதிக்கட்டுத்‌ 
தடைப்பொருள்‌; உறைவு எதிர்ப்பி: 
உடலில்‌ காயம்பட்டு இரத்தம்‌ 
அளவுக்கு அதிகமாக வெளியேறி 
வீணாவதைத்‌ தடுப்பதற்காக, 
இரத்தத்தை இறுகி உறையச்‌ 
செய்யும்‌ பொருள்‌ இரத்தத்தில்‌ 
உள்ளது. இவ்வாறு இரத்தம்‌ 
உறையச்‌ செய்வதைத்‌ தடுக்கும்‌ 
பொருள்‌ குருதிக்‌ கட்டுத்‌ தடைப்‌ 


பொருள்‌ ஆகும்‌. நோயியல்‌ பரி 
சோதனைகளுக்காக இரத்தம்‌ 
முழுவதையும்‌ எடுக்க வேண்டி 
யிருக்கும்போது, அக்சாலிக்‌ 
அமிலம்‌ (வெல்லக அமிலம்‌) 
குருதிக்கட்டுத்‌ தடைப்‌ பொரு 
ளாகப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
இரத்தம்‌ செலுத்துவதற்காக 
இரத்தம்‌ எடுக்கும்போது, சோடியம்‌ 
சைட்ரேட்‌ குருதிக்‌ கட்டுத்‌ 
தடைப்பொருளாகப்‌ பயன்படு 
கிறது. 

21(1௦௦30ப2(1௦ : இரத்தம்‌ உறை 
தலைத்தடுத்தல்‌; இரத்தம்‌ 
உறையாத்‌ தன்மை; குருதி உறையா 
நிலை. 

314௦0 1௭ப1521% : வலிப்புத்‌ தடைப்‌ 
பொருள்‌; வலிப்படக்கி; வலிப்பு 
முறி வலிப்பை அறவே 
ஒழிக்கிற அல்லது தடுக்கிற 
பொருள்‌. 

21(/060ா25383ஈ(5 : சோர்வு நீக்க 
மருந்துகள்‌; உளச்சோர்வுப்‌ போக்கி 
கள்‌ : சோர்வினை அகற்றுகிற 
மருந்துகள்‌ டிரைசைக்ளிக்‌ குழு 
மத்தைச்‌ சேர்ந்த மருந்துகள்‌ 
இதற்குப்‌ பெருமளவில்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகின்றன. அகச்சோர்வுக்‌ 
கோளாறுகளுக்கு இவை பயன்‌ 
படுகின்றன. 

2ாய்பிவா்‌022 : வயிற்றுப்போக்குத்‌ 
தடுப்பு மருந்து : வயிற்றுப்‌ போக்கைக்‌ 
குறைக்கின்ற மருந்து வயிற்றுப்‌ 
போக்கை குணப்படுத்துகின்ற 
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மருந்து. வயிற்றுப்போக்கு அறி - 
குறிகளை அறவே போக்குகின்ற 


மருந்து. 


ாப்ப்ெ்ள்‌௦ : நீரிழிவு மருத்துவம்‌; 


சர்க்கரை நோய்‌ எதிர்ப்பி; நீரிழி 
வடக்கி 
எதிரான மருத்துவச்‌ சிகிச்சை 
முறைகளை இது குறிக்கிறது. 
இயக்குநீர்‌ கணையச்சுரப்பு நீர்‌ 
(இன்சுலின்‌) வாய்வழி மருந்துகள்‌ 
அகியவை இதில்‌ அடங்கும்‌. 
ரொ : வாந்தித்தடுப்பான்‌; 
வாந்தி மருந்து : வாந்தி மற்றும்‌ 
உமட்டலைத்‌ தடுக்கும்‌ மருந்து; 
வாந்தி மற்றும்‌ உமட்டலிலிருந்து 
நிவாரணம்‌ தரும்‌ மருந்து. 
241010! : தொண்டை 
அழற்சித்‌ தடுப்பு மருத்துவம்‌ : 
தொண்டை அழற்சி நோயைத்‌ 
(டிப்தீரியா) தடுப்பதற்கான 
மருத்துவம்‌ முறைகள்‌ தொற்று 


நோய்த்‌ தடுப்பு நடவடிக்கைகள்‌. 


இதில்‌ அடங்கும்‌. 
91/01 பா்‌ : 


தடுப்பு மருத்துவம்‌; சிறுநீர்க்‌ 


குறைப்பி; நீர்‌ பெருக்கடக்கி : சிறு 


நீர்‌ அளவுக்கு மீறிக்‌ சகுழிவதைத்‌ 
தடுப்பதற்கான மருத்துவ முறை. 


8016 : மாற்று மருந்து; நச்சு. 


முறிப்பி; நச்சு முறி : நச்சுப்பொருளை 
முறிப்பதற்குக்‌ கொடுக்கப்படும்‌ 
மாற்று மருந்து. எடுத்துக்‌ 
காட்டாக அமில நஞ்சினை முறிக்க 
சோடியம்பைக்கார்பனேட்‌ 


: நீரிழிவு நோய்க்கு. 


சிறுநீர்க்‌ கழிவுத்‌ 





போன்ற காரப்‌ பொருட்களைக்‌ 


கொடுத்தல்‌. 
2ர்‌1-05௨(2॥௦ 


தடுப்பு மருந்து 


்‌ அளைச்சல்‌ 
 வயிற்றளைச்‌ 


- சலைத்‌ தடுப்பதற்கான மருந்து. 


மொ/வாம்‌௦!(0 : குருதிக்‌ குழாய 
டைப்புத்‌ தடுப்பு மருந்து : பக்க 
வாதத்திற்குரிய நிலையில்‌ குருதிக்‌ 
குழாய்களில்‌ குருதிக்‌ கட்டி 
வழியடைப்பதைத்‌ தடுக்கும்‌ . 
மருந்து... ட. 
வாய்ா௦ : வாந்தித்‌ தடுப்பு 
மருந்து; வாந்தியடக்கி : குமட்ட 
லையும்‌, வாந்தியையும்‌ தடுக்கும்‌ ' 
மருந்து. 

8௦ : இயக்குநீர்‌ தடைப்‌ 
பொருள்‌; இயக்கு நீர்‌ எதிர்ப்பி : 
ஓர்‌ இயக்குநீர்‌ (என்சைம்‌) 
செயற்படுவதைத்‌ தடுக்கும்‌ பொருள்‌. 
இது சரணமண்டலத்தில்‌ 
இருப்பதால்‌, நோய்த்‌ தடுப்பை 
எதிர்க்கிறது. 

[2011601160 : வலிப்பு நோய்‌ 
தடுப்பு மருந்து; வலிப்படக்கி 
மருந்து : காக்காய்‌ வலிப்பு அடிக்கடி 
வருவதைக்‌ குறைக்கும்‌ மருந்து. 
ொபரமோ![6 : காய்ச்சல்‌ தடுப்பு 
மருந்து ; காய்சலடக்கி : காய்ச்சலைத்‌ 
தடுக்கும்‌ அல்லது குறைக்கும்‌ 
மருந்து. 


மார்ரா : காய்ச்சல்‌ எதிர்ப்பு 
_ மருந்து : காய்ச்சலைக்‌ குணப்‌ 
படுத்தக்‌ கொடுக்கப்படும்‌ 
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அசிட்டானிலைடு என்ற மருந்து. 
இது அசிட்டிக்‌ அமிலம்‌, 
அனிலின்‌ இரண்டும்‌ கலந்து 
பெறப்படுகிறது. 

2்ரிமரா௦14௦ : ஊனீர்கோளாறு 
தடுப்பு மருந்து : கட்டியாக உறையக்‌ 
கூடிய ஊனீர்‌ கசிவுக்‌ கோளாறு 
களைத்‌ தடுக்கக்கூடிய மருந்து. 
ொர்ரீமார2! : காளான்‌ ஒழிப்பு 
மருந்து; காளான்‌ நீக்கிகள்‌; பூசணப்‌ 
பகை : நோய்த்தன்மையுடைய 
காளான்‌ (நாய்க்குடை) வகையை 
ஒழிக்கும்‌ மருந்து. 

ப்ர : காப்பு மூலம்‌; உடற்‌ 
காப்பு ஊக்கி; விளைவியம்‌: அயற்‌ 
பொருளிலிருந்து உயிரினம்‌ 
காக்கும்‌ உயிர்‌ தற்காப்புப்‌ 
பொருளை உண்டு பண்ணும்‌ 
பொருள்‌ மூலம்‌. இது இரத்தத்தில்‌ 
உற்பத்தியாகும்‌ நோய்‌ எதிர்ப்‌ 
பொருளை உண்டாக்குகிறது. 
2ாயர்ோ௦றா!!/6 மியா (கார்ட: 
குருதிப்பெருக்குத்‌ தடுப்புப்‌ புரதப்‌ 
பொருள்‌ : இரத்தக்கட்டியில்‌ 
அடங்கியுள்ள 1. இது நிண 
நீரில்‌ உள்ளது; குருதி நிண 


நீரில்‌" இல்லை. குருதிப்‌ 
பெருக்கில்‌ குறைவாக இருக்கிறது. 
(18௦01௦ : குருதிப்‌ 


போக்குத்‌ தடைப்பொருள்‌ : குருதிக்‌ 
குழாய்களிலிருந்து இரத்தம்‌ 
வெளிப்படுவதைத்‌ தடுக்கும்‌ 
பொருள்‌. இதனை வைட்டமின்‌ 
என்பார்‌. 


சாறு வர்சாவ்‌6 : உயர்‌ இரத்த 
அழுத்தத்‌ தடைப்பொருள்‌; மிகை 
அழுத்தக்‌ குறைப்பி; பேரழுத்தத்‌ 
தணிப்பி : உயர்ந்த இரத்த அழுத்‌ 
தத்தைக்‌ குறைக்கும்‌ ஒரு பொருள்‌. 
॥ரிரர60046 : தொற்றுத்‌ தடைப்‌ 
பொருள்‌; தொற்றுத்‌ தடை : நோய்‌ 
தொற்றுவதைத்‌ தடுக்கும்‌ மருந்து. 
இதனை வைட்டமின்‌ 4& என்பர்‌. 
(ரிக 21௦0 வீக்கத்‌ 
தடுப்புப்‌ பொருள்‌ நீக்கி; அழற்சித்‌ 
தடை : வீக்கத்தைக்‌ குறைக்கிற 
அல்லது வீக்கம்‌ ஏற்படாமல்‌ 
தடுக்கிற பொருள்‌. 
8!1॥/6ரா௦(16 : தொழுநோய்த்‌ 
தடுப்பு மருந்து; தொழுநோய்‌ 
எதிர்ப்பி; தொழுநோய்ப்‌ பகை : 
தொழுநோய்‌ ஏற்படாமல்‌ தடுக்கிற 
அல்லது தொழுநோயைக்‌ 
குணப்படுத்துகிற ஒரு மருந்து. 
21//0௦00/1௨ சாபா (கட5) : 
நிணநீர்‌ அணு எதிர்ப்பு ஊனீர்‌; 
படிநீர்ச்செல்‌ எதிர்ச்‌ சீரம்‌ : நிண 
நீர்களின்‌ செயல்களைத்‌ தடுத்து 
அவற்றைக்‌ கட்டியாக்குகிற 
நோய்‌ எதிர்ப்புப்‌ பொருள்‌ 
களையடைய உளனீர்‌. 

சாப்டு கா : சிதைவு தடைவி. 
20515 : சிதைவுத்‌ தடை. 
ரா 20௦116 : வளர்சிதை 
மாற்றத்‌ தடுப்புப்‌ பொருள்‌; ஊன்ம 
ஆக்கத்தடை : ஓர்‌ உயிரணுவின்‌ 
கருமையப்‌ புரதங்களில்‌ ஒருங்‌ 
குணைத்து அதன்‌ வளர்ச்சியைத்‌ 
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தடுப்பதற்குக்‌ தேவையான 
வேதியியல்‌ பொருள்களை ஓதி 
திருக்கும்‌ ஒரு கூட்டுப்பொருள்‌. 
இது புற்றுநோய்‌ மருத்துவத்தில்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
ார்ரர்ா௦்‌1வ! : நுண்ணுயிர்‌ எதிர்ப்புப்‌ 
பொருள்‌; நுண்ணுயிர்ப்‌ பகை : 
உயிர்‌ நுண்மங்களுக்கு எதிராகச்‌ 
செயற்படும்‌ பொருள்‌. 
2ா/௱/௦௦016 : நோய்‌ நுண்மத்‌ 
தடை... 
ப்௱ர்ரா2ா௨ : ஒற்றைத்‌ தலை 
வலித்‌ தடுப்பு மருந்து : கடுமை 
யான ஒற்றைத்‌ தலைவலியைத்‌ 
தடுக்கும்‌ மருந்து: 

ற !(0116 : உயிரணுவுப்‌ பிளவு 
இயக்கத்தடுப்பு மருந்து; திசுப்‌ 
பிளப்புத்‌ தடை : உயிரணு நுண்‌ 
ணிழையாகப்‌ பிரிந்து இனப்‌ 
பெருக்கம்‌ செய்வதைத்‌ தடுக்கும்‌ 
மருந்து. புற்று நோயைக்‌ குணப்‌ 
படுத்துவதற்கான பல மருந்து 
களை இது குறிக்கும்‌. 
241௦ ம்‌ ற01855/ பா (சா 
1306 : கருநிமிளை மற்றும்‌ பொட்‌ 
டாசியம்‌ டார்ட்ரேட்‌ : அஞ்சனக்கல்‌ 
எனப்படும்‌ கருநிமிளை (அன்டி. மணி) 
பொட்டாசியம்‌ புளியகக்காடியின்‌ 
உப்புச்சத்து அடங்கிய ஒரு 
வகைப்‌ பழைய மருந்து. இது 
இப்போது, வெப்ப மண்டல 
நோய்களைக்‌ குணப்படுத்த 
முக்கியமாகப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 


2 பரக02ா : வகை மாற்றத்‌ 
தடுப்புப்‌ பொருள்‌ : உயிரினவகை 
மாற்ற வினையைப்‌ பயனற்ற 
தாக்கும்‌ ஒரு பொருள்‌. 
26௦௦06 : காளான்‌ அழிப்புப்‌ 
பொருள்‌; காளான்‌ நோய்‌ : நோய்‌ 
உண்டாக்கும்‌ ஒட்டுயிர்க்‌ காளான்‌ 
களை அழிக்கும்‌ ஒரு மருந்து. 
21006௦0195 : புது உயிர்‌ ஊன்ம 
எதிர்ப்புப்‌ பொருள்‌ : புதிய உயிர்‌ 
ஊன்மங்களுக்கு எதிராகச்‌ செயற்‌ 
படும்‌ ஒரு பொருள்‌. 

311 ௨0ரா!(1௦ : குண்டிக்காய்‌ 
பற்றிய; நோய்க்கெதிராகச்‌ 
செய்யப்படுகிற. 


ொர்ரபோர்‌௦ : நரம்பு நோய்த்தடுப்பு 


மருந்து; நரம்பழற்சித்‌ தடை : 
நரம்பு நோயைத்‌ தடுக்கும்‌ 
மருந்து, இது குறிப்பாக வைட்‌. 
டமின்‌ 8 கலவையைக்‌ குறிக்கும்‌. 
214-௦6௨ : வீக்கத்‌ தடை. 
21100௦4916 : பல்வலி தடுக்கும்‌ 
மருந்து.. 

30110)10பொ5 ஆக்சிகரண 
எதிர்ப்புப்‌ பொருள்‌; ஆக்சியேற்றி 
எதிர்ப்புப்‌ பொருள்‌; உயிர்‌ 
வளியேற்ற எதிர்ப்பிகள்‌ : ஆக்சி 
கரண முறையைத்‌ தாமதப்படுத்‌ 
தும்‌ ஒரு பொருள்‌. 
2102111501 (1814) ரப : பார்க்‌ 
கின்சன்‌ நோய்த்தடை மருந்து : 
ஃபினோத்தியாசின்‌' போன்ற 
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முக்கிய சமனப்படுத்தும்‌ மருந்துகள்‌. 
இவை நரம்பு சார்ந்த அல்லது 
உளவியல்‌ சார்ந்த நோய்‌ 
களைக்‌ குணப்படுத்தும்‌ மருந்து 
களின்‌ பக்க விளைவுகளைத்‌ 
தடுக்கப்‌ பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
3(/021251(46௦ : ஒட்டுயிர்‌ ஒழிப்புப்‌ 
பொருள்‌; ஒட்டுண்ணி எதிரி; 
ஒட்டுண்ணித்தடை: ஒட்டுண்ணி 
களை அல்லது ஒட்டுயிர்களைத்‌ 
தடுக்கிற அல்லது அழிக்கிற 
- பொருள்‌. 

ொரறவ!2003 : தோல்‌ வெடிப்பி 
நோய்த்‌ தடை மருந்து : ஊட்‌_க்‌ 
குறைவினால்‌ ஏற்பட்டு, இறுதியில்‌ 
மூளைக்கோளாறில்‌ கொண்டு 
விடும்‌ தோல்வெடிப்பு நோயைச்‌ 
குணப்படுத்தும்‌ மருந்து: வைட்டமின்‌ 
 கலவையிலுள்ள நிக்கோட்டினிக்‌ 
அமிலம்‌ என்ற பகுதி இப்‌ 
பணியைச்‌ செய்கிறது. 
3110௦1௦01௦ : காலாந்தர நோய்த்‌ 
தடுப்பு மருந்து 
காய்ச்சல்‌ (மலேரியா) போன்ற 
காலாந்தரங்களில்‌ திரும்பத்‌ 
திரும்ப வருகிற நோய்களைத்‌ 
தடுப்பதற்கான மருந்து. ப 
211106115131515 : தசைச்‌ சுருக்களதிர்‌ 
மாற்று அலை; எதிரலை வியக்கம்‌; 
குடலலை எதிர்ப்பிகள்‌ குடல்‌ 
அசைவு மறிநிலை : உணவு சாரம்‌ 
எளிதில்‌ செல்லுவதற்கிசைவான 
உணர்வற்ற வட்டாகாரமான 


முறைக்‌ . 
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தன்னியக்கத்‌ தசைச்‌ சுருக்க 
அலைகளின்‌ இயல்பான இயக்‌ 
கத்தை எதிர்‌ மாறாக்குதல்‌. 

3ஈ(/றர்‌/௦01614௦ : வீக்கம்‌ தணிப்பி. 


2ார்ானாாாம்‌ ரா : குருதிக்கட்டுத்‌ 
தடுப்பு : குருதி நாளங்களில்‌ 
குருதி உறைவதைத்‌ தடுத்தல்‌. 
ா்ரா௦0208! : முந்து நுண்மத்‌ 
தடை. 

ாப்றாபார்‌/௦ : அரிப்புத்‌ தடுப்பு 
மருந்து; நமைச்சலடக்கி; அரிப்புக்‌ 
குறைப்பி; நமைச்சுத்தடை : தோலில்‌ 
அரிப்பு ஏற்படுவதைக்‌ குணப்‌ 
படுத்தும்‌ அல்லது தடுக்கும்‌ 
மருந்து. 

பா! றபாறபாக : செந்நீலப்‌ புள்ளித்‌ 
தடுப்பு மருந்து : தோலின்‌ மேல்‌ 
செந்நீல நிறப்புள்ளிகள்‌ கொண்ட 
நோய்‌ ஏற்படுவதைத்‌ தடுக்கும்‌ 
மருந்து. வைட்டமின்‌ £ இந்தப்‌ 
பணியைச்‌ செய்கிறது. 
பிரா : காய்ச்சல்‌ குறைப்பான்‌ 
மருந்து; சுரமடக்கி; காய்ச்சலடக்கி, 
சுரத்தடை : குழந்தைக்‌ கணை 
(ரிக்கட்ஸ்‌) நோயைத்‌ தடுக்கும்‌ 


மருந்து. வைட்டமின்‌ 0 இப்‌ 
| பணியைச்‌ செய்கிறது. 


பொரரால்‌/௦ : நாய்க்கடி நோய்த்‌ 
தடை... 

2௱ப/ர20॥/0௦ : எலு சிதைவுத்தடை.. 
(8 ய5 : உறை ஊக்க எதிர்ப்புக்‌ 
கூறு குருதியில்‌ உறைமம்‌ 


ததாது தக சைகை கை கை சச கை சகல சள"்‌ ச வனக கள கே கச்‌ கச்‌ சச்சி கானான ககக ச சாககாச கள கள்‌ சன ககக கள சக்‌ கண்வ வைங்க 


2பர்போ௱க!!0 
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ஊக்குங்கூறு செலுத்தப்படும்‌ 
போது எதிர்ச்செயல்‌ காட்டுகிற 
(₹ா-0௦80 குழந்தை பெறுகிற 
பெண்களுக்குப்‌ பிந்திய மகப்‌ 
பேற்றின்‌ போது கருமூலத்தாள்‌ 
சவ்வில்‌ பாதிப்பு ஏற்படாமல்‌ 


தடுப்பதற்காக, குருதியில்‌ உறைமம்‌ 


ஊக்குங்கூறு செத்தப்படும்‌ 
போது எதிர்ச்செயல்காட்டாக 


(ஈர கூறு அளிக்கப்படுதல்‌. : | 


. ார்ர்போல்‌்‌௦: கீல்வாதத்‌ தடுப்பு 
மருந்து; மூட்டுவலித்‌ தடை; வாத 


மடக்கி; முடக்கு நோய்‌ தடுப்பி;. 


முடக்கு நோய்‌ நீக்கி : கீல்வாதத்தைத்‌ 
தடுக்கக்கூடிய அல்லது குறைக்கக்‌ 
கூடிய மருந்து. 
2111500106ப(1௦ : சொறிநோய்த்‌ 
தடுப்பு மருந்து; மூக்கு வறட்சி 
நோய்‌ நீக்கி; கசிநோய்த்‌ தடை : 
ஊட்டச்சத்துக்‌ குறைவினால்‌ 
ஏற்படும்‌ சொறி, கரப்பான்‌, பல்‌ 
எகிர்‌ வீக்க நோயைத்‌ (ஸ்கர்வி) 
தடுக்கிற அல்லது குணப்படுத்துகிற 
மருந்து. வைட்டமின்‌ ௦ இந்தப்‌ 
. பணியைச்‌ செய்கிறது. 
2ஈ1156012100/ : சுரப்புத்‌ தடுப்பு 
மருந்து; சுரப்புத்‌ தடை; சுரப்புக்‌ 
குறைப்பி: ஊனீர்சுரப்பதைத்‌ 
தடுக்கும்‌ மருந்து. 

2111520515 : நுண்மத்தடை: சீழ்த்‌ 
தடை; சீழ்த்‌ தடுப்பி : நோய்‌ நுண்‌ 
மங்கள்‌ வளர்ச்சியடைந்து திசுக்‌ 
களை அழித்துவிடாமல்‌ தடுத்‌ 
தல்‌. லிஸ்டர்‌ பிரபு 1880 இல்‌ 
அறுவை மருத்துவத்தில்‌ கார்பாலிக்‌ 


- அமிலத்தை முதன்முதலாக 


இதற்குப்‌ பயன்படுத்தினார்‌. 

21(15600௦ : நோய்‌ நுண்மத்‌ தடை 
மருந்துகள்‌; சீழ்‌ எதிர்ப்பி, நச்சு 
நீக்கி; நச்சு நீக்குவி : நோய்களை 
உண்டாக்கும்‌ நுண்ணுயிர்களை 
அழிக்கிற அல்லது அவற்றின்‌ 
வளர்ச்சியைத்‌ தடுக்கிற வேதியியல்‌ 
பொருள்கள்‌. இவை உயிருள்ள 
திசுக்களில்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


3(15ாயா : நோய்‌ எதிர்ப்பு 
ஊனீர்‌; எதிர்ச்சீரம்‌ ஒரு 
விலங்கின்‌ இரத்தத்திலிருந்து 
தயாரிக்கப்படும்‌ பொருள்‌. இது 
தேவையான காப்பு மூலத்தின்‌ 
மூலம்‌ நோய்த்தடைகாப்பு செய்‌ 
யப்பட்டி ருக்கும்‌. இதில்‌ பெரு 
மளவில்‌ நோய்‌ எதிர்ப்புப்‌ 
பொருள்கள்‌ அடங்கியிருக்கும்‌. 
31(/5181200016 : உமிழ்நீர்‌ தடுப்புப்‌ 
பொருள்‌; எச்சில்‌ சுரப்பு ஒடுக்கி : 
வாயில்‌ அளவுக்கு மிஞ்சி 
எச்சில்‌ ஊளறுவதைத்‌ தடுக்கும்‌ 
பொருள்‌. 

2115001281: மனநலக்கேடு : சமு 
தாயத்தை வெறுக்கிற மன 
நிலை, ஒரு சமுதாயத்தின்‌ 
அதன்‌ உறுப்பினர்கள்‌ விதிக்கும்‌ 
கடமைப்‌ பொறுப்புகளையும்‌, 
கட்டுப்பாடுகளையும்‌ ஏற்றுக்‌ - 
கொள்ள மறுக்கும்‌ மனநிலை. 
3(/5025௱௦0/60.: தசைச்‌ சுரிப்புத்‌ 
தடுப்பு முறை; நடுக்கமகற்றி; இறுகு 
தடை; இசிவகற்றி : தசையில்‌ 
சுரிப்புக்‌ கோளாறுகளினால்‌. 


பதின்‌ ச 


2(15(2ர।[(/ 


ஏற்படும்‌ வலியைக்‌ குணப்படுத்தப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ முறை. 
ொ(/உசர்(நு : மலடு நீக்க மருந்து; 
மலடு நீக்கி ; மலடு முறி : இனப்‌ 
பெருக்கத்தகுதியின்மையை 
நீக்குவதற்கான மருந்து, வைட்டமின்‌ 
₹' இப்பணியைச்‌ செய்கிறது. 
ொப்லுறார்‌ரம௦ : மேகப்புண்‌ தடுப்பு 
முறை; மேகப்‌ புண்‌ ஒழிப்பு; 
மேகப்‌ புண்‌ தடை : மேகப்புண்‌ 
(கிரந்தி) என்ற மேக நோயைத்‌ 
தடுப்பதற்கான மருத்துவமுறை. 
ொப்ற்ா௦ம்‌ா : திராம்பின்‌ தடை: 
குருதியுறைவுத்‌ தடுப்புப்பொருள்‌: 
இரத்தத்தில்‌ இயற்கையாக 
குருதியுறைவுத்‌ தடுப்புப்‌ பொருள்‌. 
(எ-டு) ஸெப்பாரின்‌. 
(௦௦16 : குருதிக்‌ கட்டுத்‌ 
தடுப்பு மருத்துவமுறை; படிம 
உறை வெதிர்ப்பு : குருதி நாளங்‌ 
களில்‌ குருதிக்கட்டு ஏற்படாமல்‌ 
தடுப்பதற்கான அல்லது அதனைக்‌ 
குணப்படுத்துவதற்கான சிகிச்சை 
முறை. 

யரர 016ய௩ காட) : 
கணையச்‌ சுரப்பி நோய்த்‌ தடுப்புத்‌ 
தசைப்‌ புரதம்‌ : கழுத்துக்‌ கணையச்‌ 
சுரப்பி நீரை காப்பு மூலங்களுடன்‌ 


பிணைக்கும்‌ நோய்த்‌ துடுப்புத்‌ . 


தசைப்புரதம்‌. 

ர்்டா௦!10 : கேடயச்‌ சுரப்பிக்‌ 
குறைப்பு மருந்து; தைராய்டு 
எதிர்ப்பி : கழுத்திலுள்ள நாள 
மற்ற சுரப்பியான கேடயச்‌ 


தடை 
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சுரப்பியின்‌ (தைராய்டு) நட்‌ வடிக்‌ 
கையைக்‌ குறைக்கப்‌ பயன்படும்‌ 
ஒரு மருந்து. 

21/40) : எதிர்‌ நச்சு; நச்சு முறியம்‌ : 
உடலில்‌ பாக்டீரியாவினால்‌ 
உண்டாகும்‌. நச்சுப்‌ பொருளுடன்‌ 
கலந்து அதனைத்‌ தீங்கற்ற 
தாக்குவதற்கு உடல்‌ உற்பத்தி 
செய்யும்‌ பொருள்‌. 

2111140016 : எதிர்நச்சுத்தன்மை 
கொண்ட. 


எார்ராகரப5 : செவிக்கரடு : புறச்‌ 


செவியின்‌ நுழைவாய்‌ எதிர்ப்‌ 
புடைப்பு. 


(11ம்‌ னா௦ய/0௦515 : காசநோய்‌ 
மருத்துவ முறை : காசநோய்‌ 
எனப்படும்‌ எலும்புருக்கி நோயைத்‌ 


தடுப்பதற்கான அல்லது குணப்‌ 
படுத்துவதற்கான சிகிச்சை 
மறை. 

3(/(யா௦யா : கழலை எதிர்ப்பு 
மருந்து : கழலை அல்லது கட்டி 
வளர்வதைத்‌ தடுப்பதற்கான 
மருந்து. 

வா(/(ப551/6 : இருமல்‌ சிகிச்சை 
முறை; இருமல்‌ அடக்கி; இருமல்‌ 
: இருமலை நீக்குவதற்‌ 
கான மருத்துவ முறை. 
84௮0021401 : அம்மைகுத்‌ 
தெதிர்ப்பு. 

ாப்சா!ஈ : நச்சு மாற்று மருந்து; 
நச்செதிர்ப்பி : பாம்புக்‌ கடித்த 
நஞ்சுக்கு முறிவாகக்‌ கொடுக்கப்‌ 
படும்‌ மருந்து. 





21/௦ 


வாள : விடமுறி; நச்சுமுறி. 
2ாப்ர்வ! : நோய்க்கிருமி எதிர்ப்பி; 
அதி நுண்ணுயிர்‌ எதிர்ப்பி : 


நோய்க்‌ கிருமிகளை எதிர்த்துச்‌ 


செயற்படுதல்‌. 


ர்வாரவர்‌ா : எதிர்‌ உளட்டம்‌: ஊட்ட 


சாரா எதிர்ப்பி; உயிர்ச்‌ சத்து எதிர்ப்பி! 
உயிர்ச்‌ சத்துத்‌ தடை : 'வைட்டமின்‌' 
என்ற ஊட்டச்சத்தின்‌ செயலைத்‌ 
தடுக்கும்‌ ஊட்டப்போலி,. 
(எ-டு) அவிடின்‌. 


216௨௦0: உயிரோடறுவை 
"எதிர்ப்பு : உயிருடன்‌ விலங்கு, 
சிற்றுயிரினங்களை அறுத்து 
அராய்வதை எதிர்த்தல்‌. 


ாம்‌ா2010மு: இரைப்பை நீர்சுரப்புத்‌ 


தடை அறுவை மருத்துவம்‌; இரை 
முழை எடுப்பு : சிறுகுடல்‌ 
அழற்சியைக்‌ குணப்படுத்து 
வதற்காக, வயிற்றிலுள்ள இரைப்‌ 
பைச்‌ சிறுகுடல்‌ முதற்கூறிறு 
இடை வழி வாய்ப்பகுதி 
உள்வளை வினை வெட்டி 
யெடுத்துவிட்டு, இரைப்பை 
நீர்சுரப்பு அதாரத்தை அகற்றுதல்‌. 
2௦500 : மேல்‌ தாடைக்‌ 
குழிவு அறுவை மருத்துவம்‌; 
முழைவாய்‌ அமைப்பு : தாடை 
எலும்பு உட்புழையின்‌ உட்‌ 
குழிவிலிருந்து மேல்தாடை உள்‌ 
வளைவு வரையில்‌ வடிமான 
நோக்கத்திற்காக செயற்கை 
முறையில்‌ (அறுவை செய்து? 
திறந்து சிகிச்சை செய்தல்‌, 


உண்டாகிறது. 
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ரமா : தாடைக்‌ குழிவு; குகைக்‌ 
குழிவு; எலும்புக்‌ குழிவெட்டு; 
எலும்பறை 
வெட்டுக்குழி 
புழை: மேல்‌ 
தாடை. உள்‌ 
ஆ வளைவு. இது 
4 பற்களுக்கு. 
. மூமேல, 
ெநற்றிக்‌ 
குள்மேோே, 
ன கண்களுக்குச்‌ 
சற்று மேலே காதின்‌ பின்புற 
முள்ள எலும்பில்‌ அமைந்திருக்கும்‌ 
21யாவா அன்டுவாரன்‌ 
சல்‌ஃபின்‌ பைராசோன்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 
அபா! : சிறுநீர்த்தடை; சிறுநீரற்ற; 
சிறு நீர்க்கட்டு; சிறுநீர்ப்‌ பொய்ப்பு; 
சிறு நீர்‌ அறவு : சிறு நீரகங்கள்‌ 
சிறுநீரை சுரக்காமலிருத்தல்‌. 
ப : குதவாய்‌; மலவாய்‌; 
கழிவாய்‌ : மலம்‌ கழியும்‌ வாய்‌. 
இது ஒரு புழைவாய்ச்‌ சுரிதசை. 
இது சுருங்கிவிரிந்து: மலங் 
கழிக்க இடமளிக்கிறது. 


மலவாய்‌ 





தாடைக்‌ குழிவு 


25, ாாறனார்‌02416 : 
அடைப்பு. 
அச்‌ ஈ௦பா௦516 : பதை பாதிப்பு. 


ஸப : கவலை, ஏக்கம்‌; கலக்கம்‌; 
பதட்டம்‌ : அச்சவுணர்வு காரணமாக 
உண்டாகும்‌ கவலை. இது 
நரம்புக்‌ கோளாறு காரணமாக 
கடுமையான 


அ அவவ ப ,|||டட்டடட்ட்டைய்பபயபயயயயயமயயவையவையை வை வைக சைகை கக வைை 
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கவலை சில சமயம்‌ மரணம்‌ 


விளைவிக்கிறது. 
21/01/4105 : கவலைக்குறைப்பு 
மருந்து கவலையைக்‌ 


குறைக்கும்‌ மருந்து. 
20119 : பெருந்தமனி : இதயத்தின்‌ 






ட து ட்‌ 
்‌ மல்‌ . 
_நீபெருந்தமனி 

இருந்து * திரைத்‌ 
புறப்படும்‌ ர்‌ 
பெபரிய ன ழ்‌ 

ச ட ம 
இரத்தக்‌ ஸ்‌ 
குழாய்‌. பெருந்தமனி 


௮0/15: பெருந்தமனி வீக்கம்‌ ; 
பெருந்‌ தமனி . அழற்சி 
இதயத்தின்‌ இடது மேலறையி 
லிருந்து புறப்படும்‌ பெரிய 
இரத்தக்‌ குழாயில்‌ ஏற்படும்‌ 
வீக்கம்‌. 


றெ316/௦ : ஈடுபாடில்லா. 


2030 : உணர்ச்சியின்மை; உணர்‌ 


விழப்பு; உணர்வற்ற; ஈடுபாடின்மை: 
இயல்புக்கு மீறி அக்கறையின்றி 
இருத்தல்‌; செயலற்ற தன்மை; 
பாராமுகமாக இருத்தல்‌. 
2060513 : வயிற்றுமந்தம்‌ : செறிமான 
மின்மை; செயிப்புக்‌ குறை : செமிக்கும்‌ 
ஆற்றல்‌ குறைவாக இருத்தல்‌. 
 அறளார்ார(றவா6) பேதி மருந்து; 
மலமிளக்கி ; மலத்தை இளக்கிப்‌ 
பேதியாகும்படி செய்கிற மருந்து: 


30212ர(0 ௨6) பேதி மருந்து; 
மலமிளக்கி ; மலத்தை இளக்கிப்‌ 
பேதியாகும்படு. செய்கிற மருந்து. 
809108 : பசியெழுப்பும்‌ நீர்மம்‌ 
பசியூட்டும்‌ மதுபானம்‌, 
306115(21516 : குடல்‌ முடக்கு 
வாதம்‌; அலைவின்மை : குடலில்‌ 
உணவு சாரம்‌ எளிதில்‌ செல்லு 
வதற்கிசைவான உணர்வற்ற 
வட்டாகாரமான தன்னியக்கத்‌ 
தசைச்சுருக்க அலைகள்‌ இல்லா 
திருத்தல்‌. 

6௩ பட்‌ : பசியூட்டி : பசி 
யெழுப்பும்‌ பொருள்‌. பசியூட்டும்‌ 
மதுபானம்‌. 

&௨ரா்‌'5 வுாளா௦6 : ஆபெர்ட்‌ 
நோயியம்‌ : இது ஒரு குடும்பப்‌ 
பாரம்பரிய நோய்‌. இந்நோயுள்ள 
வருக்கு கபால எலும்பு நலிவுற்‌ 
றிருக்கும்‌. வாதத்தின்‌ கால்‌ விரல்‌ 
கள்‌ போன்று விரல்கள்‌ இடைத்‌ 
தோலால்‌ ஒன்றுபட்டு இணைந்‌ 
திருக்கும்‌, £பிரெஞ்சு குழந்தை 
நோய்‌ வல்லுநர்‌ ஈஜீன்‌ அபெர்ட்‌ 
என்பவர்‌ அந்த நோயினத்தைக்‌ 
கண்டுபிடித்தார்‌. 

20௦11பா6 : துளை : இடைவெளி, 
நுண்ணோக்கி போன்ற ஒளியியல்‌ 
கருவிகளில்‌ ஒளிக்கதிர்‌ ஊடுருவிச்‌ 
செல்லும்‌ இடையிடம்‌. 
20% : உச்சி; மேல்‌ நுனி; முகடு 
முனை; கோடி; முடிவிடம்‌; நுரை 
யீரல்‌ உச்சி : காரை எலும்புக்கு மேல்‌ 
2-3 செ.மீ. உயரம்‌ தாண்டியுள்ள 


த வப ப ப ப ப ப பபபட்ட்ட்டியயயயயியியியியயயயயயவயகவைமை 


906087010018 


134. 20௦16 80௦1௦ப$' 


நுரையீரல்‌ பகுதி, இதய உச்சி; 
இதயத்தின்‌ கீழ்புறம்‌ மற்றும்‌ 
வெளிப்புறப்‌ பகுதி; இது இடது 


கீழறையால்‌ உருவானது. 


: இதயஉச்சி 


9026081010 


வரைபடம்‌ : இதயக.ச்சி வரைவி 


மூலம்‌ மார்பு அசைவுகளைப்‌ 
பரிசோதித்தல்‌. ப 


30600028701008013)7 : இதயஉச்சி 


வரைலி; மார்புக்கூடு அசைவு. 


களால்‌ இதயத்தின்‌ ஒரு குறிப்‌ 


பிட்ட பகுதியில்‌ மட்டும்‌ உண்‌. 


டாகும்‌ குறை அலை அதிர்வுத்‌ 
அடப்புகளை பதிவு செய்யும்‌ 
கருவி. ப 


"20927௧0016 : அப்கார்‌ ண்டு 


பிறந்த குழந்தையின்‌ பொது 


வான நிலைமையைக்‌ கணித்‌ 


அப்கார்‌ வகுத்த ஒரு முறை. 
- இதன்படி, முக்கு வழியாக ஒரு 
. சிறு குழலைச்‌ செலுத்தி இதயத்‌ 


. துடிப்பு விகிதம்‌, சுவாச முயற்சி, . 


"தோல்‌ நிறம்‌, தசையின்‌ இயல்பு, 
அனிச்சை செயல்‌ அகியவற்‌ 
றின்‌ அடிப்படையில்‌ 0,7,2 என்ற 
_ கணிப்பு எண்கள்‌ கொடுக்கப்‌ 
படுகின்றன . 8-10 வரை கணிப்பு 
எண்‌ இருக்கு மாயின்‌, குழந்தை 
மிகச்சிறந்த நிலையில்‌ இருக்‌ 


கிறது என்று கருதப்படுகிற து... 


, சீணிப்பு எண்‌ 7-க்குக்‌ குறைவாக 


இருக்குமாயின்‌ குழந்தையின்‌ 


ரவா! 800௦0௦ ப5 


நிலை கவலைக்குரியது என்று 
கருதப்‌ படுகிறது. 
900891 : தொண்டையடைப்பு; 
விழுங்கின்மை ; விழுங்குவதற்கு 
இயலாதிருத்தல்‌. 

202108 : புரையிலாக்‌ கண்‌ : விழி 


வில்லையின்மை; ஒளியமின்மை; 


கண்ணில்‌ ஒளி எளிதில்‌ ஊடுரு 
வும்‌ முகப்புக்‌ குமிழ்‌ இல்லா 
திருத்தல்‌, கண்புரையை அகற்றிய 


பின்பு. உள்ள. கண்ணின்‌ நிலை. : 


ஜொ்கவ/8: பேச்சின்மை': மூளைக்‌ 


கோளாறினால்‌. உண்டாகும்‌ 


பேச்சிழப்பு. இதில்‌ முக்கியமாக _- 


உந்து பேச்சின்மை, உணர்வுப்‌ 


பேச்சின்மை என்று இருவகை 
உண்டு, பெரும்பாலான நோயா 


 தறிவதற்கு அமெரிக்க மருத்துவ ப ளிகளுக்கு இந்த இரு வகைக்‌ 


- அறிஞர்‌ டாக்டர்‌ விர்ஜினியா 


கோளாறுகளும்‌ அமைந்திருக்கும்‌, 
202510 : பேச்சின்மை நோய்‌ 
மருந்து; பேச்சற்றவர்‌ : பேச்சிழப்புக்‌ 
கோளாறுக்குரிய மருந்து... 


201126515 : "இரத்தம்‌ இறக்கல்‌ ;. 
இரத்தம்‌ பிரித்தல்‌ : நோயாளியின்‌ 


இரத்தத்திவிருந்து தேவையற்ற 
இரத்தப்‌ பொருள்களைப்‌ பிரித்‌: 


தெடுக்கும்‌ முறை. 

20௦/2 : குரலின்மை: பேச்சொலி 
யின்மை; நரம்புக்‌ கோளாறினால்‌ 
பேச்சாற்றலை இழத்தல்‌. 
வாய்‌. 
பேசாத 


- றர2512 


208512 : பேசஇயலாமை 


பேச்சின்மை. 


2017௦015120 : இணை விழைச்சுத்‌ 


தூண்டு மருந்து; பாலுணர்வு ஊக்கி; 
பாலுணர்வூட்டி ; பாலுணர்வு ஊக்கி; 
பாலுணர்வூட்டி; காமமூட்டி; காமக்‌ 
கிளரி; சிற்றின்ப நுகர்ச்சியைத்‌ 
தூண்டுகிற பொருள்‌ அல்லது 
மருந்து. பாலுணர்வு வேட்கை 
களை தாண்டுகிற பொருள்‌; 
பாலுறவு கொள்ளும்‌ நேரத்தை 
நீட்டிக்க உதவும்‌ மருந்து. 
2042 : கொப்புளம்‌ ; வாயின்‌ 
௨ பகுதியை மூடியிருக்கும்‌ சளிச்‌ 
சவ்வு வழியாக, சில நஞ்சுடைய 
அல்லது எரிச்சலாட்டும்‌ பொருளி 
லிருந்து வெளிப்படும்‌ கழிவுப்‌ 
பொருளினால்‌ வாயில்‌ உண்டாகும்‌ 
கொப்புளம்‌. 

2478௦ : கொப்புளங்கள்‌ ; வாய்க்‌ 
கொப்புளம்‌ ; தோலி பட்டை 
பட்டையாகத்‌ துடிப்புடன்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ சிறு கொப்புளங்கள்‌. 
ஜெர்(௦515 : வாய்ப்புண்‌ : வாயில்‌ 
புண்‌ ஏற்படுத்தும்‌ நோய்‌ எது 
வானாலும்‌. 

201௦05 5100௨11115 : வாய்ச்‌ 
சிறுபுண்‌ : வாயின்‌ உட்புறத்தில்‌ 
உண்டாகின்ற வலியுடன்‌ கூடிய 
சிறுபுண்கள்‌. 

2ெரவராப5 : ஆப்தோவைரஸ்‌ : 
பிக்கோர்னா விரிடியே எனும்‌ 
- வைரஸ்‌ குடும்பத்தைச்‌ சார்ந்த 


ஒரு வகை வைரஸ்‌. இது காலி 
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லும்‌ வாயிலும்‌ நோய்களை 
ஏற்படுத்தும்‌. 

211205 : நோய்க்காப்பின்மை : 
நோய்த்தடுப்பின்மை : நோயிலிருந்து 
காப்பாற்றிக்‌ கொள்ள வழி 
இல்லாத நிலை. 

421 : இந்திய மருத்துவக்‌ கழகம்‌. 
201021: உச்சியில்‌ : உச்சியான : ஒரு 
பொருளின்‌ உச்சி : உடல்‌ உறுப்பு 
உச்சிப்பகுதி : உச்சித்‌ துடிப்பு : 
இதயத்தின்‌ &ழ்‌ முனையில்‌ 
வெளிப்பக்கமாகத்‌ தோன்றும்‌ 


இதயத்‌ துடிப்பு. இதை 
வெளியிலிருந்து காணலாம்‌; 
உள்ளங்கையை வைத்து 


உணரலாம்‌. நடு நெஞ்செறிப்‌ 
பிலிருந்து 4 செ.மீ. தூரத்திலும்‌ 
இது இடைக்‌ காரை எலும்பி 
லிருந்து வரையப்பட்ட நேர்க்‌ 
கோட்டிலிருந்து 1.5 செ.மீ. 
வலது பக்கமாகவும்‌ இடது 
பக்க மார்பில்‌ ஐந்தாவது விலா 
இடைவெளியில்‌ உள்ளங்‌ 
கையை வைத்து ண காரல்‌ 
நன்கு உணரலாம்‌. 


2100801011 : பல்‌ நுனித்‌ துண்டிப்பு: 
பல்‌ வேரின்‌ மேல்‌ நுனியைத்‌ 
துண்டித்து எடுத்தல்‌. 

2010146 : உச்சியழற்சி: நுனியழற்சி: 
உறுப்புகளின்‌ உச்சியழற்சி; முனை 
யழற்சி : நுரையீரலின்‌ உச்சிப்‌ 
பகுதி அல்லது பல்லின்‌ வேர்ப்‌ 
பகுதி அழற்சியுறல்‌. 


301006௦1௦1 
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201006௦1௦௫ : உச்சி அகற்றல்‌ : 
உச்சி நீக்கல்‌ : உச்சி வெட்டல்‌ : 
பல்லின்‌ உச்சிப்பகுதியை வெட்டி 
எடுத்தல்‌. 

201௦014515 : உச்சிமுடக்கம்‌ 
உச்சிச்‌ சுருக்கம்‌ : நுரையீரலின்‌ 
உச்சிப்பகுதி துவண்டு விடுதல்‌, 
செயல்‌ முடங்கி விடுதல்‌. 
201408142] : கொப்பூழ்க்‌ கொடியற்ற. 
212512 : திசுவளர்ச்சிக்‌ குறைபாடு: 
வளர்ச்சிக்குறை : வளர்வின்மை: திக்‌ 
கள்‌ முழுமையாக வளராதிருத்தல்‌ 
அல்லது அறவே வளராதிருத்தல்‌. 
20125116 : புதுத்தசை வளர்ச்சி 


யின்மை : வளர்வில்லாத : புதிதா _- 


கத்‌ திசு வளர்ச்சி ஏற்பட இய 
லாதிருத்தல்‌; கட்டமைப்பு அல்‌ 
லது வடிவம்‌ இல்லாதிருத்தல்‌. 
2016௦ப515 : மூச்சிழுப்புத்‌ திணறல்‌; 
உள்மூச்சு வாங்குதலில்‌ சிரமம்‌ 
தோன்றுவதால்‌ மூச்சுத்திணறல்‌ 
ஏற்படுதல்‌. 

201௦௦3 : மூச்சு நிற்றல்‌; மூச்சின்மை; 
மூச்சு விடுதல்‌ தற்காலிகமாக நின்று 
போதல்‌, தேவை யான கார்பன்‌- 
டை-அக்சைடு இல்லாதிருத்தல்‌, 
சுவாச மையத்தில்‌ தூண்டல்‌ 
ஏற்படாதிருத்தல்‌ காரணமாக 
இது உண்டாகும்‌. 

2௦௦ : அப்போ : வெவ்வேறாகப்‌ 
பிரிந்திருக்கின்ற' எனும்‌ பொருள்‌ 
தரும்‌ ஓர்‌ இணைப்புச்‌. சொல்‌. 
(எ௭.கா.) சூல்‌ இணையாத 
சூலகம்‌ வேறாக உடைய. 


20001106 : பிறச்சுரப்பிகள்‌ : சுருண்டு 
உருண்டு திரண்டிருக்கும்‌ உடல்‌ 
புறச்சுரப்பிகள்‌ (எ..கா.) 
வியர்வைச்‌ சுரப்பிகள்‌. 


20001116012105: வியர்வைச்‌ 
சுரப்பிகள்‌; புறச்சுரப்பிகள்‌ : அக்குள்‌. 
பிறப்பு உறுப்புகள்‌, விரைப்‌ 
பைக்கும்‌ கருவாய்க்கும்‌ இடைப்‌ 
பட்ட பகுதி அகியவற்றில்‌ 
இவை உள்ளன. பூப்பெய்திய 
பின்னர்‌. உடலில்‌ ஏற்படும்‌ 
வாடைக்கு இவையே காரணம்‌. 
20௦0 : கால்‌ இல்லா உயிரினம்‌; 
கால்‌ அல்லது வயிற்றடிச்‌ 
செதிள்கள்‌ இல்லாத உயிரினம்‌. 


200012 : காலின்மை; அடிக்காலின்‌ 
மை : பாதமின்மை : பிறவியிலேயே 
கால்கள்‌ இல்லாதிருத்தல்‌. 
20௦636 : அப்போநொதிப்பி; 
ஒரு நொதியின்‌ புரதக்கூறு. 
20௦71 : அப்போபெரிட்டின்‌: 
சிறுகுடல்‌ சுவர்த்தசைகள்‌ 
காணப்படும்‌ புரதப்பொருள்‌. 
இது இரும்புத்‌ தாதுச்‌ சத்துடன்‌ 
இணைந்து 'பெரிட்டின்‌' எனும்‌ 
சத்துப்பொருளாக மாறும்‌. 
300131 : முனையற்ற ; துருவமற்ற; _- 
முனைகள்‌ இல்லாத நிலை. 
200110001016105 : அப்போலிப்‌ 
போபுரோட்டின்‌ :. அப்போ 
கொழுப்புப்‌ புரதம்‌ : கொழுப்புப்‌ 
புரதங்களுள்‌ காணப்படும்‌ புரத : 
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வகை. அப்போ &-, அப்போ 
8-1| அளவுகள்‌ குறைந்தாலோ 
அப்போ-8 அளவு அதிகரித்‌ 
தாலோ இதயத்தமனி நாள 
தோய்‌ வருவதற்கு வாய்ப்பு 
அதிகம்‌. அப்போ-& மிகை 
அடர்த்திக்‌ கொழுப்புப்‌ புரதத்‌ 
தின்‌ முக்கிய அங்கமாக விளங்கு 
கிறது. அப்போ-8 குறை அடர்த்திக்‌ 
கொழுப்புப்புரதத்தின்‌ முக்கியப்‌ 
புரதப்‌ பொருளாகத்‌ திகழ்கிறது 
அப்போ-& கல்லீரலில்‌ உற்பத்தி 
யாகிறது. 


20௦௦46 : வாந்தி மருந்து : 


ஊசி மூலம்‌ செலுத்தும்போது 
வாந்தி வரக்கூடிய கடுமையான 
மருந்து. நஞ்சுண்டவர்களின்‌ 


வயிற்றிலிருந்து நஞ்சை வெளிக்‌ 
- கொணர்வதற்கு இது பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 


20௦16பா௦ாாரஜர : தசைநாண்‌ 
படல இணைப்பு ; தசைநாண்‌ 
படலத்தைத்‌ தையல்‌ மூலம்‌ 
இணைப்பது. 

20௦16பா௦515: திசுப்பட்டை ; தசை 
நாண்படலம்‌ ; தசைச்சவ்வு: மினு 
மினுப்பான, தசைத்தளை 
போன்ற திசுக்களின்‌ அகன்ற 
பட்டை. இது தசைகளைப்‌ 
போர்த்தி ஒன்றோடொன்று 
இணைத்துக்‌ கொள்ள உதவுகிறது. 
20016பா௦515: திசுப்பட்டை 
வீக்கம்‌; தசை நாண்‌ படல அழற்சி; 


தசைச்‌ சவ்வு அழற்சி : திசுப்‌ பட்‌ 
டையின்‌ அழற்சி, 

3000177515 : எலும்புப்‌ புடைப்பு : 
எலும்புப்‌ புறவளர்ச்சியுற்று 
நீட்டிக்‌ கொண்டிருத்தல்‌ 
அல்லது புடைத்திருத்தல்‌. 
20௦0075115 : எலும்புப்‌ புடைப்பு 
அழற்சி ; எலும்புப்‌ புறவளர்ச்சி 
யுற்று அழற்சி அடைதல்‌. 
20016011௦0 : 8001601102! : வலிப்பு 
நோய்க்குரிய; வலிப்பு நோய்‌ 
விளைவிக்கும்‌; வலிப்பு நோயுள்ள; 
வலிப்புக்குள்ளாகும்‌ தன்மை 
யுடைய. 

20௦110 : வலிப்புநோய்‌ (சன்னி); 
உறுப்பின்‌ உட்கசிவு; நினைவிழப்பு 
வீழ்ச்சி; அதிர்‌ நிகழ்வு: மரளையின்‌ 
குருதிப்‌ பெருக்கினால்‌ பெரும்‌ 
பாலும்‌ விளைகிற உணர்ச்சி, 
செயல்‌ ஆகியவற்றின்‌ இழப்பு. 
20௦0௦16௨11 : அப்போபுரதம்‌: 
கொழுப்புப்‌ புரதத்தில்‌ உள்ள 
புரத மூலக்கூறு. 

200௦010515 : அப்போப்டோசிஸ்‌ ; 
அணுக்களின்‌ அழிவை நடை 
முறைப்படுத்துதல்‌ அணுவின்‌ 
0, சிதைவதாலும்‌ குரோ 
மேட்டின்‌ சுருங்கப்படுவ 
தாலும்‌ இவ்வாறு அணுக்கள்‌ 
அழிக்கப்படுகின்றன. 

200513 : உணவு வெவறுப்பு: 
உணவு உண்பதில்‌ வெறுப்பு: 
உண்டாக்கும்‌ நோய்‌. 
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200176080/ : மருந்து விற்பவர்‌; 
மருந்து கலப்போர்‌; மருந்து 
கலவை செய்வோர்‌. 

20ற32105 : ஆய்வுக்கருவி; 
ஆய்கருவி; ஆய்கலம்‌; செய்‌ 
கருவி ; கருவிகலம்‌ : பல சிறு 
. பகுதிகளால்‌ உருவாக்கப்பட்ட 
ஒரு கருவி ஒரு குறிப்பிட்ட 
பணியை மேற்கொள்வதற்காக 
ரான ரல்‌ ணா 
கலம்‌. 


20062121௦6 : தோற்றம்‌. 


2006102806 : துணையுறுப்பபு; 
தொடர்பிணைவு; முதன்மையாக 


உள்‌உடலுறுப்பின்‌ பணிகளுக்கு 


உதவுவதற்காக உள்ள ஒரு 
துணையுறுப்பு. 
2006060100 : 
அறுவை மருத்துவம்‌ : குடல்‌ 
வாலை அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
- மூலம்‌ அகற்றுதல்‌, 
900610601115 குடல்வால்‌ 
அழற்சி; குடல்முளை அழற்சி : குடல்‌ 
முளை வீக்கம்‌ அல்லது அழற்சி. 


20061010051001ம4/ : குடல்வால்‌ 


துளை வெட்டல்‌ : குடல்வாலில்‌ 


துளையிட்டு சிறுகுடல்‌ அறுவை 


மருத்துவம்‌ மேற்கொள்ளுதல்‌. 
9001ய/ப!3ா 255 : குடல்வால்‌ 
கட்டி ; வலது இடுப்பெலும்புக்‌ 
குழிவில்‌ தோன்றும்‌ வீக்கம்‌. 
இது குடல்வால்‌ அழற்சியுற்று 
வீங்கிக்கொள்வதால்‌ உண்டா 
கின்றது. குடல்வாலில்‌ €ழ்‌ 
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சேர்ந்து காய்ச்சலும்‌, வயிற்று 
வலியும்‌, வாந்தியும்‌ ஏற்படும்‌. 


அடிவயிற்றைத்‌ . தொட்டுப்‌ 


பார்த்தால்‌ குடல்வால்‌ உருண்டு 
திரண்டு கடினமாகி இருப்பது 
உணரப்படும்‌. 

20068101% குடல்வால்‌ ; குடல்‌ 
முளை : குடலின்‌ மேற்‌ புறத்தில்‌ 


"இருந்து தோன்றும்‌ சிறுமுளை. 


இது 'குடல்முளை' என்றும்‌ கூறப்‌ 
படுகிறது. இது ஒரு பென்சில்‌ 
அளவுக்குக்‌ கனமாகவும்‌, 50.8 
முதல்‌ 152.4மி.மீ வரை நீள. 


- முடையதாகவும்‌ இருக்கும்‌. 





... குடல்வால்‌ 


2006106010 : புலன்‌ உணர்வு: 
பொறியுணர்வை வாங்கிப்‌ புல 
னுணர்வாக்கும்‌. இயல்பு. 


- ெ065(2( : பசிமையம்‌; மூளைப்‌ 


பசிமையம்‌ : பசியைத்‌. தூண்டு 
வதற்கும்‌ அடக்குவதற்கும்‌ உதவு 
கின்ற மூளை மையம்‌. 


200646 : பசியார்வம்‌ ; நுகர்ச்சி 


- வேட்கை : உணவுத்‌ தேவையைத்‌ 


2006112627 
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தீர்த்துக்‌ கொள்ளும்‌ இயற்கை 
விருப்பம்‌. 


200626 : பசியார்வமூட்டி; பசியூக்கி, 


20010௦௱௨எ : விழி அழுத்த 
அளவி ; உள்‌ அழுத்தத்தை 
அளக்க உதவும்‌ அழுத்தமானி. 
90016 : ஆப்பிள்‌ பழம்‌. 


200181௦6 : துணைக்கருவி பயன்‌. 


படு சாதனம்‌ : செயற்கைக்‌ கால்‌ 
பயன்பாட்டிற்கு உதவும்‌ ஒரு 
துணைக்‌ கருவி. செயற்கைப்‌ 
பற்கள்‌ தயாரிக்க உதவும்‌ 
துணைக்‌ கருவி. 


200) : பயன்படுத்து; அருகே 
வை; பொருத்து; நன்கு கவனி; 
்‌. வேண்டுகோள்‌ விடு. 
2000510401 : வலுவூட்டல்‌ ; வலு 
ஏற்றல்‌; அருகமைவு; ஒரே 
தொடர்பு இருக்குமாறு வைத்தல்‌; 
நேரியைவு; உடைந்த எலும்பு 
களை ஒன்று போலிருக்குமாறு 
சரிபடுத்துதல்‌. தனித்தனிப்‌ 
பொருள்களை அருகருகே அமையு 
மாறு வரிசைப்படுத்துதல்‌. 
300650 : அச்சம்‌; அச்ச 
உணர்வு: உணர்வு மிகைப்பு; எதிர்‌ 
பார்ப்பு அச்ச உணர்வு. 
200₹0760 ஈவா6 : அங்கோரம்‌ 
பெற்ற பெயர்‌; ஒப்புக்‌ கொள்ளப்‌ 
பட்ட பெயர்‌ ; மருந்தியல்‌ முறை 
நூலில்‌ அதிகாரப்பூர்வமாக 
ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட. மருந்துப்‌ 
பெயர்கள்‌. 


மெறாலம2!((0ா : தோராயம்‌. 


"தீரா: ஆக்டிவேட்டட்‌ பார்சியல்‌ 


திரோம்போபிளாஸ்டின்‌. 

30ல02 : கைமுடக்கம்‌; செயல்திறன்‌ 
குறை : மூளைக்கோளாறு காரண 
மாகப்‌ பொருள்களைத்‌ திறம்‌ 
படக்‌ கையாள்வதற்கு இயலா 
திருத்தல்‌. 

3௦ : மேலங்கி; மேலாடை; 
மேலுடை ; அறுவை மருத்துவம்‌, 
நோய்த்‌ தணிப்பு ஆய்வு, மருத்‌ 
துவச்‌ சிகிச்சை அகியவற்றை 
மேற்கொள்ளும்போது மருத்து 
வரும்‌ மருத்துவ உதவியாளர்‌ 
களும்‌ அணிந்துகொள்ளும்‌ 
மேலாடை, இது உள்ளாடை 
களுக்குப்‌ பாதுகாப்பாக முன்‌ 
புறத்தில்‌ அணியப்படும்‌ முரண்டுத்‌ 
துணி அல்லது தோல்‌. 

ஈய மேலாடை ; ஊடுகதிர்ப்‌ 
படம்‌ எடுப்பவர்‌ கதிரியக்கக்‌ 


கதிர்கள்‌ தன்னுடைய உடலில்‌ 


புகுவதைத்‌ தடுக்க ஈயத்‌ தகடுகள்‌ 
கொண்ட தோலாடையை உட 
லின்‌ மேல்‌ போர்த்திக்‌ கொள்வார்‌. 
2010560/8 : எண்ணங்களை ஒரு 
முகப்படுத்த இயலாமை. 

2241 : ஆப்டின்‌: ஆல்பிரினால்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
20/1ப06 : நாட்டம்‌: பணிகளைச்‌ 
செய்வதில்‌ இயல்பான உளவியல்‌ 
அல்லது உடலியல்‌ நாட்டம்‌ 
மற்றும்‌ திறம்பாடு. 


டத ம ல பட படபட வட ட அட மாப்பபப்பயப்ட பப்ப பபப பவத படம்‌ 
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20 2115௱ : உமிழ்நீர்நொதிச்‌ சுரப்‌ 
புக்‌ குறைவு; உமிழ்நீர்ச்சுரப்புக்‌ 
குறைவு; உமிழ்நீர்ச்சுரப்பின்மை; 
உமிழ்நீர்ச்சுரப்பும்‌ அதிலுள்ள 
'யலின்‌' நொதியும்‌ குறைவாக 
சாப்பது அல்லது அறவே சரக்‌ 
காத நிலைமை. 

20/092/௦ : சீழற்ற, சீழின்மை; சீழ்‌ 
இல்லாத, சீழ்‌ காரணமற்ற, 
சீமால்‌ உண்டாகாத. 


20॥716(1௦ : காய்ச்சலின்மை; உடல்‌ 


வெப்ப மிகைப்பு இன்மை; 
காய்ச்சல்‌ அற்ற. 
20ரல(8 : காய்ச்சல்‌ இன்மை : 
காய்ச்சல்‌ நின்றிருத்தல்‌. 
2077௦9 : வாலை வடிநீர்‌ : நோய்‌ 
நுண்மங்கள்‌ நீக்கப்பட்ட, வாலை 
வடித்த நீர்‌. இது கண்ணாடிக்‌ 
குமிழ்களில்‌ அடைக்கப்பட்‌11. 
ருக்கும்‌. இதில்‌ காய்ச்சல்‌ உண்டு 
பண்ணுகிற நோய்‌ நுண்மங்கள்‌ 
இரா. ஊசி மூலம்‌ செலுத்தக்கூடிய 
தூள்‌ வடிவிலுள்ள மருந்துகள்‌ 
தயாரிக்க இது பயன்படுகிறது. 
20ப£ : நீர்‌ : நீரியல்‌ பொருள்‌; 
நீர்மம்‌, கரைசல்‌. 
200201௦012 : நீர்‌ பயம்‌; தண்ணீர்‌ 
பயம்‌ : தண்ணீரைக்‌ கண்டாலே 
பயம்‌. வெறிநாய்க்கடி நோயுள்ள 
வருக்கு இம்மாதிரியான பயம்‌ 
ஏற்படும்‌. 

20ப211௦ : நீர்சார்ந்த. 
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களை எண்வகை க ளை ககக ண சக்‌ எனக ளை சம்கி ககன்‌ படம வ ப கனை கவா வைபவ வைைன்‌ 


. 20060௦ : சிறுகுழாய்‌; நீர்நாளம்‌: 


பாலுண்ணிகளின்‌ தலையில்‌ 
அல்லது உடலில்‌ உள்ள சிறு 
குழாய்‌. 

200௦௦5 ஈபா௦யா : முன்கண்நீர்‌; 
விழி முன்னறை நீர்மம்‌; ஒளிய நீர்‌: 
விழிமுன்‌ தோலுக்கும்‌ விழிச்‌ 
சில்லுக்கும்‌ இடையிலுள்ள நர்‌. 
2006௦5 : நீர்ம. 

20ப0௦510 : நீர்த்தன்மை. 
31201101௦ : அராக்கிடிக்‌ அமிலம்‌. 


3130110௦1௦ : அராக்கிடோனிக்‌ 


அமிலம்‌. 

2120110௦16 2010 : அராக்கி 
டோனிக்‌ அமிலம்‌ : இன்றியமை 
யாத கொழுப்பு அமிலங்களில்‌ 


ஒன்று. மனிதர்‌, விலங்கு 
நுரையீரல்‌ மற்றும்‌ உறுப்புக்‌ 
கொமழுப்புகளில்‌ சிறிதளவு 


- உள்ளது. இது வளர்ச்சியை 


உண்டு பண்ணும்‌ காரணி. 
380115 ௦1! : கடலை எண்ணெய்‌: 
நிலக்கடலையிலிருந்து எடுக்கப்‌ 
படும்‌ ஆலிவ்‌ எண்ணெய்‌. 
போன்றது. 
31201106 : அராக்கினைட்‌. 


212011100200( : சிலந்தி விரல்‌ 
நோய்‌ : சிலந்தி போன்ற விரல்களில்‌ 
உண்டாகும்‌ ஒரு பிறவி நோய்‌. 
280௦10 : சிலந்திச்‌ சவ்வு; 
சிலந்தி வலையுரு : (நூலாம்‌ 


படை) போன்ற நீர்‌ மயிர்‌ சவ்வு. 





2றெயா6 
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இது மூளை யையும்‌ முதுகுத்‌ 
தண்டினையும்‌ மூடியிருக்கும்‌. 
8ய்‌16 : ஆராமின்‌ : 'மெட்டா 
ராமினால்‌' என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


20௦ : கிளையுரு; கிளைபோல்‌ 
உருவெடுத்தல்‌. 

21601/281101 : மரத்தோற்ற 
நரம்பிழை; கிளை விரிவு: மரத்‌ 
தைப்‌ போன்ற தோற்றமுடைய 
நரம்பிழை அமைப்பு. 
21௦௦1(86 : சிறுமூளை வரியம்‌. 


8700141055 : கொசு வழி பரவும்‌ 
நோய்க்‌ கிருமிகள்‌; ஆர்போ அதி 
நுண்ணுயிர்‌: உட்டுத்தோடுடைய 
இணைப்புடன்‌ உயிரினஙந்‌ 
களினால்‌ பரவும்‌ "314 என்ற 
நோய்க்கிருமிகள்‌. இதில்‌ கொசு 
வினால்‌ பரவும்‌ நோய்க்கிருமிகளும்‌ 
அடங்கும்‌. மஞ்சள்‌ காய்ச்சல்‌, 
மூட்டுகளில்‌ கடும்‌ நோவு 
உண்டு பண்ணும்‌ கொள்ளைக்‌ 
காய்ச்சல்‌ (டெங்கு காய்ச்சல்‌) 
போன்ற நோய்கள்‌ இவற்றினால்‌ 
பரவுகின்றன. 


2௦ : வளைவு. 
210806 : வளைவுத்‌ தொகுதி. 
20 : வளைவு. 

810ப216 : வில்‌ வடிவ. 
21௦ய௨40ஈ : வளைதல்‌; வளைவு. 


91006 : வளைவு. 


21005 56/5 : மூப்புப்படலம்‌: 
வயது ஏற ஏற கருவிழியைச்‌ 
சுற்றி உருவாகும்‌ வெளிறிய 
மஞ்சள்‌ வளையம்‌. 

2163 : பரப்பு ; பகுதி. 

2 : அரினாவைரஸ்‌. 


216015 : மார்பு முகட்டு வட்டம்‌; 
முலைக்காம்புத்‌ தோல்‌ ; குறு பரப்பு; 
மார்பின்‌ காம்பைச்‌ சுற்றியுள்ள 
முகட்டு வட்டம்‌. 

216018. ஈாவறொரரு : நகில்‌ வளை 
யம்‌; சுரைவளையம்‌. 


226012 : சுரைவளைய. 


வார்‌ : ஆர்‌ஃபோனாட்‌ : டிரி 
மெட்டாஃபான்‌' என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

291856 : ஆர்கினேஸ்‌ : நுரை 
யீரல்‌, சிறுநீரகம்‌, மண்ணீரல்‌, 
ஆகியவற்றில்‌ காணப்படும்‌ ஒரு 
வகை இயக்கு நீர்‌ (என்சைம்‌), 
இது ஆர்கினைன்‌' என்ற பொருளை 
ஆர்னித்தைன்‌, மூத்திரை அகிய 
பொருள்களாகப்‌ பிரிக்கிறது. 
891/௪ : ஆர்கினைன்‌ : இன்றி 
யமையாத அமினோ அமிலங்்‌ 
களில்‌ ஒன்று. கடுமையான 
நுரையீரல்‌ நோயைக்‌ குணப்‌ 
படுத்தப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிற.து. 
310111௦-500011பா/க : ஆர்கினி 
னோ-சக்சினூரியா : சிறுநீரில்‌ 
ஆர்கினைன்‌, சக்சினிக்‌ அமிலம்‌ 
ஆகியவை அடங்கியிருத்தல்‌. 
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இது மனக்கோளாறுகளுக்குக்‌ 
காரணமாகிறது. 

21001 ்‌ ஆர்கான்‌(மடியம்‌) ்‌ காற்று 
மண்டலத்திலுள்ள அணு எடை 18 


உடைய, இயக்கத்‌ திறனற்ற ஒரு 


வாயு, 


310311 ௦031180ஈ றம! : ஒளி 
யுணர்விலாக்‌ கண்மணி: கண்ணின்‌ 
பார்வை ஒளியுணர்வு இல்லா 
திருத்தல்‌. நரம்புமேகப்‌ புண்ணில்‌ 
இந்நிலை உண்டாகிறது. நடு 
நரம்பு மண்டலம்‌ முழுவதும்‌ 
- இட்டுத்‌ திட்டாகத்‌ தடிப்புக்‌ 


காணும்‌ நோய்‌ உண்டாகும்‌ 


போதும்‌ நீரிழிவு நோயின்‌ 


போதும்‌ இந்நோய்‌ ஏற்படலாம்‌. 
ாரரா!2 : வெள்ளி நச்சு. 
2014௦011 : வெள்ளி ஈர்ப்பி; 
வெள்ளி உப்பு ஈர்ப்பி : தப்பு 
களை ஈர்க்கும்‌ தன்மையுள்ள. 
210௦113-1௩௦516 : வைட்டமின்‌ 8 
குறைபாடு : 'ரிபோஃப்ளேவின்‌' 
போன்ற வைட்டமின்‌ 8 கலவைக்‌ 
கூறுகள்‌ இல்லாமையால்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ குறைபாட்டு நிலை. 
2816: ஆரியஃப்‌ : ஃபுளுஃபினேம்‌ 
அமிலத்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
2 : கை : 1. மேற்கை . தோள்‌ 
பட்டைக்கும்‌ முழங்கைக்கும்‌ 
இடைப்பட்ட பகுதி. 


வாரார்‌ : அக்குள்‌. 
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211௦10 ௦1ம்ார்‌ ஈல/₹0ஈம(/௦ : ஆர்‌ 
னால்ட்‌ சியாரி மூளைக்கோளாறு: 
மூளையின்‌ ஆஅதாரத்தைப்‌ 
பாதிக்கக்கூடிய பல கோளாறு 
களின்‌ ஒரு தொகுதி, தலையில்‌ 
நீர்‌ தங்கி மூளைநீர்க்கோவை 
ஏற்படும்‌ போது இவை பெரும்‌ 
பாலும்‌ உண்டாகின்றன. 
2௦3 : நறுமணம்‌. 


21௦௱2(1௦ : மணப்பண்பு : இனிய 
மணமுடைய. விரும்பும்‌ மண 
முள்ள. 

36000 : நிமிர்த்தி; உயர்த்தி; 
நிமிரும்‌ ; உயரும்‌. உயர்த்தும்‌ 
தன்மையுள்ள ; நிமிர்த்தும்‌ தன்‌ 


மையுள்ள. 


2654 : தடு; தடை. 


817251 02018௦ : இதயத்‌ தடை. 


ரோாா௦ : ஆண்‌ : அண்‌' என்று 
பொருள்‌ தரும்‌ இணைப்புச்‌ சொல்‌. 
ொர்ருங்றா/க : பிறழ்வு இதயத்‌ 
துடிப்பு : லயமின்மை : இதயத்‌ 
துடி. ப்பு இயல்பான கதியிலிருந்து 
பிறழ்ந்திருத்தல்‌. 

250/௦ : ஆர்செனிக்‌ உள்ளியம்‌: 


- அரிதார நஞ்சு, சவ்வீரம்‌ உடல்‌ 


நலியச்‌ செய்யும்‌ இரத்தச்சோகை, 
இரைப்பை - குடல்‌ கோளாறு, 
நரம்புக்‌ கோளாறு போன்ற 
நோய்களை இந்தக்‌ கடும்‌ நஞ்சு 
உண்டாக்குகிறது. 
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211816 : ஆர்ட்டான்‌ : 'பென்செக்‌ 
சால்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌, 
9121801 : செயற்கைத்‌ திசு மாற்றம்‌: 
திசுவின்‌ கட்டமைப்பில்‌ செயற்கை 
யான மாற்றத்தை உண்டாக்குதல்‌. 
9116121018 : தமனி நோவு : தமனி 
வலி : இதயத்திலிருந்து குருதி 
கொண்டு செல்லும்‌ நாளமாகிய 
தமனியில்‌ ஏற்படும்‌ வலி. 
2116118 : தமனி : தமனி நாளம்‌ : 
இதயத்திலிருந்து சத்த இரத்தத்தை 
உடல்‌ பகுதிகளுக்கு எடுத்துச்‌ 
செல்லும்‌ இரத்த நாளம்‌. (விதி 
விலக்கு) நுரையீரல்‌ தமனி 
(இது அசுத்த இரத்தத்தை இத 
யத்திலிருந்து நுரையீரல்களுக்கு 
எடுத்துச்‌ செல்லும்‌). 

21114! : தமனி நாளம்‌ சார்ந்த : 
தமனி சார்‌. ப 
2116112018515 : தமனி நாளத்‌ 
தளர்வு. 

8118௦) : தமனி : 'தமனி' எனும்‌ 
பொருள்படும்‌ இணைப்புச்‌ 
சொல்‌. 

2112110018௱ : தமனி வரைவு : தமனி 
வரைபடம்‌ : தமனி நாள வரைவு. 
2112110080 : தமனி இயக்க 
முறை : தமனி வரைவியல்‌ : தமனி 
படவியல்‌ : ஊடுருவக்‌ கூடிய ஒரு 
திரவத்தை ஊசி மூலம்‌ செலுத்தி 
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தமனி மண்டலம்‌ இயங்குவதைக்‌ 


காட்டுதல்‌. 


3116211010 : குறுந்தமனிய. 

2311211016 : நுண்‌ தமனி ; நுண்நாடி; 
குறுநாடி; குருதிநாடி : குறுந்தமனி: 
ஒரு தமனியோடு இணையும்‌ 
ஒரு நுண்தமனி, தமனிகளி 
லிருந்து குருதி நாளங்களுக்கு 
இரத்தத்தைக்‌ கொண்டு செல்லும்‌ 
சிறிய இரத்த நாடிகள்‌. பின்னர்‌ 
சிரைகள்‌ மூலம்‌ இரத்தம்‌ 
இதயத்திற்குச்‌ செல்லும்‌. 


311611௦1006010515 : நுண்தமனி 


மரித்தல்‌ : நுண்தமனித்‌ திசு இறப்பு : 
நுண்‌ தமனி நாளம்‌ இறந்து 
விடுதல்‌. 
31121101002407 : நுண்தமனிநாள 
நோய்‌ : நுண்தமனி நாளத்தில்‌ 
ஏற்படும்‌ நோய்‌ வகை. 
2112110210 : தமனி நோய்‌ : தமனி 
நலிவு : ஏதேனுமொரு தமனியில்‌ 
உண்டாகும்‌ நோய்‌. 
8121௦21855 : தமனி அறுவை 
மருத்துவம்‌ : தமனிச்‌ சீரமைப்பு : 
தமனி அமைப்பு : ஒரு தமனியில்‌ 


ஏற்படும்‌ நோயைக்‌ குணப்‌ 


படுத்துவதற்காகச்‌ செய்யப்படும்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌. 
பொர்வாரரர்வறரு : தமனி இணைப்பு: 
தமனி நாளத்தைத்‌ தையல்‌ 
மூலம்‌ இணைத்தல்‌. 
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௨... டப்ப பயெயவையயவமை 


31௦1௦5 : தமனி வெடிப்பு: 


தமனிநாளம்‌ வெடித்து விடுதல்‌; 


தமனி நாளம்‌ சிதைவடை..தல்‌. 
211011050160515 : தமனி இறுக்கம்‌: 


நாடி இறுக்கம்‌; தமனித்‌ தடிப்பு : 


முதுமை காரணமாக தமனி 


நலிவடைந்து மாற்றமடைதல்‌. 
“குருதிக்‌ குழாயின்‌ இடை மென்‌ 
தோல்‌ தடிப்பதால்‌, இது 
உண்டாகிறது. 

211211050101211௦ : தமனியிறுக்க... 
311611051210515 : தமனிக்‌ குறுக்‌ 
“கம்‌ ; தமனிநாளக்‌ குறுக்கம்‌ : 
தமனி நாளம்‌ உள்விட்டத்தில்‌ 
சுருங்குதல்‌. 

21121101௦0 : குருதி வடிப்பு 
தமனித்‌ திறப்பு : தமனியை வெட்டி. 
அல்லது ஊசியால்‌ துளை 
யிட்டு இரத்தத்தை வடிய 
விடுதல்‌. 

21161104௦1௦ப5 : தமனி நரம்பு : 
தமனிச்‌ சிரைக்குரிய : தமனிச்‌ 
சிரை சார்‌ : ஒரு தமனியும்‌, ஒரு 
நரம்பும்‌ தொடர்புடைய எதுவும்‌. 
1௦115 : நாடி அழற்சி : தமனி 
அழற்சி : தமனியழல்‌ : இதயத்தி 
லிருந்து குருதியைக்‌ கொண்டு 
செல்லும்‌ நாளங்களான தமனி 
களின்‌ நடுச்சுவர்களில்‌ ஏற்படும்‌ 
ஒரு வீக்க நோய்‌. இது மேகப்‌ 
புண்‌ என்ற கிரந்தி நோயினால்‌ 
உண்டாகலாம்‌. இந்நோயினால்‌ 


தமனிகள்‌ வீங்கி, மிருதுவாகி 
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அதில்‌ இரத்தம்‌ கட்டிக்‌ கொள் 
ளக்கூடும்‌. 

சர்6ரு : தமனி; நாடி; குருதிக்‌ 
குழாய்‌; பாய்‌ குழல்‌ : இதயத்தி 
லிருந்து உடலின்‌ பல்வேறு 
திசுக்களுக்கு இரத்தத்தைக்‌ 


- கொண்டு செல்லும்‌ நாளம்‌. 


இதன்‌ உட்புற உள்வரிச்‌ சவ்வு, 
இரத்தம்‌ உறையாமலிருப்பதற்கு 
மிருதுவான பரப்பை உண்டாக்கு 
சிறது. இதன்‌ நடுத்‌ தசைப்‌ 
பகுதியும்‌, நெகிழ்வுடைய இழை 
மங்களும்‌, இதயத்திலிருந்து 
இரத்தம்‌ அழுத்தப்பட்டு வெளி 
யேற்றப்படும்போது விரிவடை 
வதற்கு அனுமதிக்கிறது. புறத்‌ 
தேயுள்ள திசுப்படலம்‌, தமனி 
அளவுக்கு மீறி விரிவடைந்து 
விடாமல்‌ தடுக்கிறது. இதயத்‌ 


தின்‌ அருகில்‌ இதன்‌ குழாய்‌ 


பெரிதாக இருக்கும்‌; பின்னர்‌ 
படி ப்படி யாகச்‌ சிறுத்துச்‌ செல்லும்‌. 
211 ௦0௦௦ : இதயத்‌ தமனி: 
2111121012 : மூட்டுவலி : ஒரு மூட்‌ 
டில்‌ வீக்கமில்லாமல்‌, ஏற்படும்‌ வலி 
216 : கீல்வாத நோயாளி. 

தாரரா!1106 : மூட்டு வீக்கக்‌ 
கொப்புளம்‌ : சிறுமூட்டுகளில்‌ 
ஏற்படும்‌ வாதநோய்‌ விளைவால்‌ 
கட்டுள்ள தோலில்‌ கொப்புளம்‌ 


, தோன்றாது. 


14145 : மூட்டு வீக்கம்‌ : மூட்டு 
அழற்சி : மூட்டழல்‌ : ஒன்று 
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அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட 
மூட்டுகளில்‌ ஏற்படும்‌ வலி. 
இதனைக்‌ '&ல்‌ வதம்‌' என்றும்‌ 
கூறுவர்‌. இதனால்‌, தொட்டாலும்‌, 
அசைத்தாலும்‌ வலி அதிகமாக 
இருக்கும்‌. இது பல காரணங்‌ 
களால்‌ உண்டாகிறது. அந்தக்‌ 
காரணங்களுக்கேற்ப சிகிச்சை 
முறையும்‌ வேறுபடுகிறது. 
2100214௦51 : மூட்டு நீர்ந்க்கல்‌: 
மூட்டு இடைநீர்‌ நீக்கல்‌ : மூட்டு 
இடைநீர்‌ உறிஞ்சல்‌ : மூட்டில்‌ 
உருவாகும்‌ திரவத்தை ஊசிக்‌ 
குழல்‌ கொண்டு உறிஞ்சி 
எடுக்கும்‌ முறை. 
21௦01௦0705 : மூட்டுக்‌ குருத்‌ 
தெலும்பு அழற்சி : எலும்பு 
மூட்டில்‌ உள்ள குருத்தெலும்பு 
்‌- அழற்சி அடைதல்‌. 
211௦௦12515 : மூட்டிணைப்புக் 
குலைவு : மூட்டு உறுப்புகளை 
பலவிதங்களில்‌ அசைப்பதற்கு 
உதவும்‌ மூட்டுக்‌ குழியினுள்‌ 


ஒட்டிணைவு சீர்குலைந்து 
போதல்‌. 
2111002515 : மூட்டிறுக்கம்‌ 


மூட்டு நீக்கி : அறுவை மருத்துவம்‌ 
மூலமாக ஒரு மூட்டினை 
இறுக்க மாக்குதல்‌. 

2101௦012 : மூட்டிணைப்பு : சிறு 
அசைவுள்ள மூட்டிணைப்பு. 
2111700/5012512 : மூட்டு ஊனம்‌: 
இது ஒரு பரம்பரை நோம்‌. 
எலும்பு மூட்டுகள்‌ சிதை 
வடைந்து ஊ௱னமுழற்றிருக்கும்‌. 


211100௦516 : சீழ்மூட்டு 
சீழ்மூட்டழற்சி : எலும்பு மூட்‌ 
டில்‌ சீழ்‌ சேருதல்‌. 
21௦0913015 : மூட்டிணைப்புப்‌ 
படம்‌ : மூட்டு வரைவியல்‌ : ஒரு 
மூட்டின்‌ உள்‌ கட்டமைப்‌ 
பினைக்‌ கண்டறிவதற்காக களடு 
கதிர்ப்‌ படத்தின்‌ மூலம்‌ 
ஆராய்தல்‌. . 
21000/00515 : மூட்டு மடக்கம்‌: 
மூட்டு முடக்கம்‌ : ஒரு எலும்பு 
மூட்டு அசைய இயலாமல்‌ 
முடங்கிவிடுவது. 

2111110109) : மூட்டு இயல்‌ : மூட்டு 
களின்‌ கட்டமைப்பு, செயல்‌ 
முறை, அவற்றில்‌ உண்டாகும்‌ 
நோய்கள்‌, அவற்றுக்கான 
சிகிச்சை முறை அகியவை பற்றி 
ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. 

2111௦0 ப2101௨ : மூட்டு நரம்பு 
வலி : மூட்டு வலி : ஒரு மூட்டில்‌ 
அல்லது அதனைச்‌ சுற்றி வலி 
ஏற்படுதல்‌. 
211410-௦ ரம வா௦ரகரு : மூட்டு- 
கண்நோய்‌ : எலும்பு மற்றும்‌ 
கண்களை ஓரே நேரத்தில்‌ 
பாதிக்கக்‌ கூடிய நோய்‌, 
21௦02 : மூட்டு நோய்‌ 
(சூலை! : மூட்டு மெலிவு நோய்‌: 
மூட்டில்‌ ஏற்படும்‌ ஒரு நோய்‌. 
இது கடுமையான வயிற்றுப்‌ 
போக்கினால்‌ (பேதி) உண்டாகிறது. 


211001850/ : மூட்டு அறுவை 
மருத்துவம்‌ ; மூட்டுச்‌ சீரமைப்பு; 


௨... 11] தைத வையை னைக வைககள்‌ வகையை சைகை வைக்கவா 


21110௦0003 


மூட்டு அமைப்பு : ஒரு மூட்டினை 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
சீர்படுத்துதல்‌, 

211110000௨ : கணுக்காலிகள்‌. 


8111௦ 07/0516 : சீழ்‌ முட்டுக்குழி : 
மூட்டுக்‌ குழிச்சீழ்‌ : எலும்பு 
மூட்டுக்‌ குழியில்‌ சீழ்‌ சேருதல்‌, 
8111050006 : மூட்டுக்‌ குழிப்‌ 
படக்‌ கருவி ; மூட்டு அகநோக்கி; 
மூட்டு உள்காட்டி : ஒரு மூட்டின்‌ 
குழியின்‌ உட்பகுதியைப்‌ படம்‌ 


... எடுப்பதற்கான ஒரு கருவி. 


8111௦50007 : மூட்டுக்‌ குழிப்பட 
மெடுத்தல்‌ ; மூட்டு உள்‌ காண்டல்‌: 
ஒரு மூட்டின்‌ குழியின்‌ உட்‌ 
பகுதியைப்‌ படமாக எடுத்தல்‌. 
2110770516 : மூட்டிணைப்பு ; நலிவு; 
எலும்பு இணைப்பு ; மூட்டு நோய்‌: 
ஒரு. மூட்டிணைப்பு படிப்‌ 
படியாக நலிதல்‌. 


81405100௫7 : மூட்டுத்‌ துளை : 


மூட்டு வெட்டு ; மூட்டுத்‌ திறப்பு: 


ஒரு மூட்டினுள்‌ துளையிடுதல்‌. 
வோ்௦ல0105 : எலும்பு மூட்டுறை 
அழற்சி : எலும்பு மூட்டை 
மூடியுள்ள மேலுறையில்‌ 
அழற்சி உண்டாவது. 

ங்‌/௦ப1௮ஈ : மூட்டுக்குரிய; மூட்டுச்‌ 
சார்ந்த : மூட்டு முனை : ஒரு 
மூட்டு அல்லது மூட்டிணைப்பு 
தொடர்பான முக்கியமாகக்‌ 


குருத்தெலும்பு தொடர்பான. 
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211/0ய/216 : மூட்டுதல்‌, மூட்டல்‌ :' 
1. இரு எலும்புகள்‌, அசைவுக்கு 
வழிவிட்டு இணைதல்‌. 2. தெளிவாகப்‌ 
பேசக்கூடிய. 3, (செயற்கைப்‌ பல்‌ 
இணைப்பைத்‌ தயாரிக்கும்‌ போதும்‌) 
பற்களைச்‌ சரியாகப்‌ பொருத்துதல்‌. 
211100/8(4௦ஈ : மூட்டிணைப்பு : மூட்டு . 
அமைப்பு : மூட்டுப்‌ பொருத்தம்‌ : 
இரண்டு அல்லது அவற்றுக்கு 
மேற்பட்ட எலும்புகளின்‌ மூட்டு 
இணைப்பு. 

2ா(1௦ய/21௦ : மூட்டிணைப்பி 

/. பல்‌ மருத்துவார்கள்‌ பயன்‌ 
படுத்தும்‌ கருவி. செயற்கைப்‌ 
பற்களைத்‌ தயாரிக்கப்‌ பயன்‌ 


படும்‌ கருவி. 2. எலும்புகளைக்‌ 


கோத்து எலும்புக்‌ கூடுகளை 
உருவாக்குபவர்‌, 


214780௩ : செயற்கைப்‌ பொருள்‌ : 
செயற்கைத்‌ துகள்‌ : பொய்ப்‌ 
பொருள்‌ :1. ஒரு ஆய்வின்போது 
ஏற்படும்‌ தடைப்பொருள்‌. 
உண்மையான பொருள்‌ போன்று 
தோற்றமளிக்கும்‌ ஒரு பொய்ப்‌ 
பொருள்‌. ஆய்வின்‌ முடிவைக்‌ 
குழப்பும்‌ பொருள்‌. 2. ஊடு 
கதிர்ப்படம்‌ எடுக்கும்‌ போது 
அல்லது நுண்திசுக்கூறு இயல்‌ 
ஆய்வின்‌ போது தொழில்‌ 
நுட்பக்‌ குறைபாடு காரணமாக 
உண்டாகின்ற ஒரு பொய்யான 
பொருள்‌. 3. செயற்கையாகத்‌ 
தயாரிக்கப்படுகின்ற ஒரு பொருள்‌. 


வர்ர! : செயற்கையான. 





2111110121 01௦௦0 
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2111110121 01௦௦0 : செயற்கை 
இரத்தம்‌ : ஆக்சிஜன்‌ வாயுவைக்‌ 
கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு 
திரவம்‌. இது அமெரிக்காவிலும்‌, 
ஐப்பானிலும்‌ வெற்றிகரமாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள து. 
2111110181 ராரா! : செயற்‌ 
கைக்‌ கருவூட்டல்‌ ; செயற்கை முறை 
விந்தேற்றல்‌ ;விந்தூட்டல்‌ : செயற்கை 
முறையில்‌ கருவுறச்‌ செய்தல்‌. 

ரரி 01ல] 1/0 லு : செயற்கைக்‌ சிறு 
நீரகம்‌ : நோயினால்‌ சிறு நீரகம்‌ 
செயலிழக்கும்போது, சிறு 
நீரகத்தின்‌ வேலையைச்‌ செய்வதற்கு 
உதவும்‌ ஒரு சாதனம்‌. 

2111001411 ஈம்‌ : செயற்கை உறுப்பு: 
உடம்பில்‌ செயற்கை உறுப்பு 
களை இணைத்தல்‌. 

2111110181 1மார : செயற்கை 
நுரையீரல்‌ : செயற்கைச்‌ சுவாசக்‌ 
கருவி. 

21(/4101வ1 ற8௦௭௦1 : இதயத்‌ 
துடிப்பைச்‌ சீராக்கும்‌ கருவி : 
உடலில்‌ ஓடும்‌ இரத்தத்தைச்‌ 
சுத்தப்படுத்தி, இரத்த ஓட்டத்தைச்‌ 
சீர்படுத்துவது இதயம்‌, இதயத்தில்‌ 
மேலறைகள்‌ இரண்டும்‌, கீழறைகள்‌ 
இரண்டும்‌ உள்ளன. அசுத்த 
இரத்தம்‌ முதலில்‌ இடது 
மேலறைக்கு வந்து, அங்கிருந்து 
இடது &ழறைக்குச்‌ சென்று, 
அங்கிருந்து அழுத்தப்பட்டு 
நுரையீரலுக்குச்‌ சென்று, அங்கு 


ஆக்கிஜனைப்‌ பெற்றுச்‌ சுத்த 


மடைகிறது. சுத்தமடைந்த இரத்தம்‌ 
வலது மேலறைக்கு வந்து, 
அங்கிருந்து வலது கீழறைக்குச்‌ 
சென்று அங்கிருந்து அழுதீதப்‌ 


, பட்டு மகாதமனி வழியாக 


உடலின்‌ மற்றப்‌ பகுதிகளுக்கும்‌ 
செல்கிறது. மேலறைகளும்‌, 
$ழுறைகளும்‌ சீரான ஒரே 
வேகத்தில்‌ இயங்கும்போது 
இரத்த ஓட்டம்‌ சீராக இருக்கும்‌ 
மேலறைகளும்‌ &ழ்‌ அறைகளும்‌ 
இயங்கும்‌ வேகமே இதயத்‌ 
துடிப்பு. இந்த வேகத்தைச்‌ சீர்‌ 
படுத்த நம்‌ இதயத்தில்‌ இயற்கை 
யாகவே 'சினோட்ரியல்‌ நோய்‌' 
என்ற அமைப்பு உள்ளது. 
நரம்பு உயிரணுக்களாலான 
இந்தச்‌ சிறிய தரைப்‌ பகுதி, 
இடது மேலறைச்‌ சுவரில்‌ ' 
உள்ளது. இதிலிருந்து எழும்‌ 
துடிப்பு, மேலறைகளும்‌ கீழ 
றைகளும்‌ ஒரே சீராக இயங்க 
உதவுகிறது. இது. சரியாக 
வேலை செய்யாத போது, 
இதயத்தின்‌ இரத்த ஓட்டம்‌ 
பாதித்து, இந்த கோளாறைச்‌ 
சரிசெய்ய இதயத்‌ துடிப்பைச்‌ 
சீராக்கும்‌ இந்தச்‌ செயற்கைக்‌ 
கருவி பொருத்தப்படுகிறது. 
இதில்‌, லிதியம்‌ அயோடினாலான 
மின்கலம்‌ உள்ளது. இதன்‌ எடை 
40 இராம்‌ இருக்கும்‌. மார்பில்‌ 
இதயம்‌ இருக்கும்‌ பகுதியின்மீது 
சிறிய அறுவைசெய்து இக்கருவி 


தசைப்‌ பகுதிக்குள்‌ வைக்கப்‌ 


9௦10 
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படுகிறது. இதிலுள்ள மிக 
நுண்ணிய கம்பி (வயர்‌) இதயத்‌ 
தசைப்பகுதியுடன்‌ இணைக்கப்‌ 
படுகிறது. இதிலுள்ள மின்கலம்‌ 
மூலம்‌, கம்பி தூண்டுதல்‌ பெற்று 
இதயத்துடிப்பைச்‌ சராக்கு 
கிறது. இக்கருவி பொருத்தப்பட்ட 
சில நாட்களில்‌ நோயாளியின்‌ 
இதயம்‌ மீண்டும்‌ சீராக இயங்கத்‌ 
தொடங்கும்‌. அவ்வாறு ராக 
இயங்கத்‌ தொடங்கியதும்‌ இக்‌ 
கருவி தன்‌ பணியை நிறுத்திக்‌ 
கொள்ளும்‌. மீண்டும்‌ கோளாறு 
ஏற்பட்டால்‌, இக்கருவி மீண்டும்‌ 
தானாகவே பணியைத்‌ தொடங்கி 
விடும்‌. இக்கருவி 10 அண்டுகள்‌ 


வரை செயற்படும்‌. 


806௭௦10 : அரிநாய்டு : குரல்‌ 
வளையில்‌ காணப்படும்‌ மிகச்‌ 
சிறிய குருத்தெலும்பு இணை 
களில்‌ ஒன்று. 

3/12௦1௦10: வார(6ஈ௦10 : குரல்‌ 
வளைக்‌ குருத்தெலும்பு; குரல்‌ 
வளைத்‌ தசை. 

3ொ148 ௦10௦00 : குரல்வளைக்‌ 
குருத்தெலும்பு இணைப்பு : குரல்‌ 
வளைக்‌ குருத்தெலும்பை அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை மூலம்‌ இணைப்பது. 
95065105 : கல்நார்‌ : தீக்கிரையா 
காது. அடையாக நெரய்வதற்குப்‌ 
பயன்படுகிற நார்‌ அமை 
வடைய கனிப்பொருள்‌ வகை. 


2506510518 : கல்நார்‌ நோய்‌ : கல்‌ 
நார்‌ படிவ நோய்‌ : கல்நார்‌ தூசி 
யையும்‌ இழைமத்தையும்‌ சுவா 
சிப்‌ பதால்‌ ஏற்படும்‌ ஒரு வகைச்‌ 
சுவாசக்‌ கோளாறு. 
2802118515 : குடற்புழு: நோய : 
உருளைப்புழு நோய்‌ : சிறு குட 
லில்‌ குடற்புழுக்கள்‌ பெருகுவ 
தால்‌ உண்டாகும்‌ நோய்‌. 
உருண்டைப்‌ புழுக்கள்‌ பெருகி 
னால்‌, இந்‌ நோய்‌ இரைப்பை, 
ஈரல்குலை நுரையீரல்‌ ஆகிய 
வற்றுக்கும்‌ பரவுகிறது. 
2502110106 : குடற்புழு ஒழிப்பான்‌: 
சிறுகுடற்புழுக்களை வழிக்கும்‌ 
ஒருவகை மருந்து. 

2508110 : சிறு குடற்புழு. 
250211065 : நீளுருள்‌ புழு : சிறு 
குடற்புழு வகையைச்‌ சேர்ந்த 
நீண்டு உருண்ட. புழுக்கள்‌, 
உருண்டைப்‌ புழுக்கள்‌, நாடாப்‌ 
புழுக்கள்‌ ஆகியனவும்‌ இவ்‌ 
வகையைச்‌ சேர்ந்தவை. 
2502115 : சிறுகுடற்புழு : குடலி 
லுள்ள வளையப்‌ புழுக்கள்‌ 
போன்ற புழுக்கள்‌. 
95௨00 : ஏறுமுக. 

2501101145 ॥௦ய/% : அஷாஃப்‌ 
கரணை ; அஷாஃப்‌ நுண்கணு : 
கீல்வாத நோயின்போது நெஞ்சுப்‌ 
பையின்‌ தசைப்‌ பகுதியில்‌ 
ஏற்படும்‌ கரணைகள்‌. க 


2501165 


250166 : மகோதரம்‌ : அகட்டு 
நீர்க்கோவை. 


3800ம16 8010 : ஆஸ்கார்பிக்‌ 
அமிலம்‌ : இது வைட்டமின்‌-சி 
அகும்‌. இது நீரில்‌ கரையக்‌ 
கூடியது. அரோக்கியமான 
தொடர்புத்‌ திசுக்கள்‌ வளர 
இது இன்றியமையாதது. புதிய 
பழங்கள்‌, காய்கறிகள்‌ அகியவற்றில்‌ 
இது நிறைந்துள்ளது. சமையல்‌ 
செய்யும்போது இது அழிந்து 
விடுகிறது. சேமித்து வைக்கும்‌ 
போதும்‌ இது அழிந்துபடுகிறது. 
இந்த ஊட்டச்‌ சத்துக்‌ குறை 
வினால்‌ எதிர்வீச்சு நோய்‌ 
(ஸ்கர்வி) உண்டாகிறது. இரத்த 
சோகையை நீக்குவதற்கும்‌, 
காயங்களை ஆற்றுவதற்கும்‌ 
இந்த ஊட்டச்சத்து கொடுக்கப்‌ 
படுகிறது. 

25007௦6௫௦5 : அஸ்கோமை 
சீட்ஸ்‌ : காளான்‌ குடும்பத்தைச்‌ 
சேர்ந்தது. 

25001010 : அஸ்கார்பிக்‌ அமிலம்‌: 
(வைட்டமின்‌ ௪) (ஸ்கர்வி 
நோயை) மூக்கு இரத்தக்‌ கசிவு 
தோயைத்‌ தடுக்கும்‌ உயிர்ச்சத்து. 
350/8 : பேச இயலாமை : பேச்சு 
ணர்வின்மை : பேச இயலாத 
தோடு பேசுவதைப்‌ புரிந்து 
கொள்ளவும்‌ (இயலாத நிலை, 
3560515 : நச்சு நுண்மமின்மை : 
சீழ்‌ தவிர்ப்பு ; சீழின்மை : கெடு 
புண்‌ உண்டாக்குகிற அல்லது 
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தசையமுகலை உண்டாக்குகிற 
நோய்க்கிருமி இல்லாதிருத்தல்‌. 
256010 : சீழற்ற : தசையமுகல்‌ 
தடைப்பொருள்‌. 


286010 (801006 : தசையழுகல்‌ 
தடைப்‌ பொருள்‌ : சீழற்ற : தசை 
யமுகல்‌ நோயைத்‌ தடுப்பதற்காக 
உடலுக்குள்‌ செலுத்தப்படும்‌ 
தசையமுகல்‌ தடைப்‌ பொருள்‌. 
செலுத்தப்படும்‌ ஒவ்வொரு 
பொருளும்‌ கிருமி நீக்கம்‌ 
செய்யப்பட வேண்டும்‌. 
9860010186 : தசையழுகல்‌ தடை 
முறை : தசையழுகல்‌ நோயைத்‌ 
தடுப்பதற்கான சிகிச்சை முறை. 
9560110128 : தசையமுகலை தடை 
செய்‌. 

25610106 : அசர்பைன்‌ : தீப்புண்‌, 
நாள அழற்சி, நோவுதராத சீழ்ப்‌ 
புண்‌ அகியவற்றைக்‌ குணப்‌ 
படுத்துவதற்கான களிம்பு மருந்து. 
கட்டிகளை இளக்கும்‌ தன்மை 
யுடைய இந்த மருந்தில்‌, சாலிசிலிக்‌ 
அமிலம்‌, பென்சாயிக்‌ அமிலம்‌ 
அடங்கியுள்ளன. 


956002! : அல்புணர்‌. 


35 : நீறு 
வேறுபாடற்ற. 


சாம்பல்‌; பால்‌ 
295181 றவாவ14/515 94 ௩/௦௱௦ : 
ஆசியப்‌ பக்கவாத நோயியம்‌ : 
குழந்தைகளுக்குத்‌ திடீரென 
ஏற்படும்‌ பக்கவாத நோய்‌ 
இரண்டு பக்கக்கால்களும்‌ அல்லது 





111111: இ 


150 ௫ 950110/)(19 





கைகளும்‌ ஒரே நேரத்தில்‌ வாத 
மடைந்து விடும்‌ நிலை இயங்கு 
நரம்பிழை வேர்கள்‌ சிதைவதால்‌ 
இந்நோய்‌ ஏற்படுகிறது. கை, 
கால்களை அசைக்க இயலாது 
என்றாலும்‌ தொடு உணர்ச்சி 
இருக்கும்‌. 

2512107112 
சுரப்பி உமிழ்‌ நீர்ச்‌ சுரப்பிகளிலிருந்து 


உமிழ்நீர்‌ குறைவாகச்‌ சுரத்தல்‌. 


- 251016 : அசிலோன்‌ : வயிற்றுப்‌ 


- போக்கு,' வயிற்று வலி அகிய 
- நோய்களைக்‌ குணப்படுத்து. 


வதற்கான  . பாலிமெத்தில்‌ 
சிலோக்சான்‌, அலுமினியம்‌ 
ஹைட்ராக்சைடு அடங்கிய 
ஒரு மாத்திரை... 

2503120125 : அஸ்பராஜினேல்‌: 


அஸ்பராஜின்னை அஸ்பார்டிக்‌ | 


- அமிலம்‌ மற்றும்‌ அமோனியா 
வாக மாற்றுவதற்கு வினை 
புரியும்‌ நொதி. 

'எஸ்செரிக்சியா கோலி கிருமியில்‌ 
காணப்படும்‌ ஒரு நொதி. இது 
- இரத்தப்புற்று நோய்க்கு சிகிச்சை 
அளிக்கப்‌ பயன்படுகிறது. 
2503180116 : அஸ்பராஜின்‌ : புரதப்‌ 
பொருளில்‌ காணப்படும்‌ ஒரு 
அமினோ அமிலம்‌. இது உடலுக்கு 


மிக அவசியமாகத்‌ தேவைப்‌ 


படுவதில்லை. 

2502112816 : அஸ்பார்ட்டேட்‌ : 
அஸ்பார்ட்டிக்‌ அமிலத்திலிருந்து 
தயாரிக்கப்படும்‌ ஒரு உப்பு. 


: உமிழ்நீர்க்குறைச்‌ | 
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அஸ்பார்ட்டேட்‌ அமினோ டிரான்ஸ்‌ 
ஃபேரஸ்‌ ;: இது ஒரு நொதி. 
குளுட்டமிக்‌ அமிலத்திலிருந்து 
அமின்‌ கூறுகளை ஆக்சலோ 
அசிட்டிக்‌ அமிலத்திற்கு மாற்றும்‌ 
பண்புடைய ஒரு நொதி, 

250276 : அஸ்பார்ட்டிக்‌ அமிலம்‌: 
அமினோ சக்சீனிக்‌ அமிலம்‌. 
புரதப்‌ பொருளில்‌ காணப்படும்‌ 
ஒரு வகை அமினோ அமிலம்‌. 


250601 : நோக்கு ; பார்வை ; 
தோற்றம்‌ ; பார்க்கும்‌ கோணம்‌ ;. 
பக்கத்‌ தோற்றம்‌. 

3502101103 : அஸ்பெர்ஜில்‌ 
லோமா ; பூஞ்சைக்‌ காளான்‌ 
நோய்‌: நுரையீரலைத்‌ தாக்கும்‌ 
காளான்‌ நோய்‌. 


2506191110515 : அஸ்பெர்ஜில்‌ 
லோசிஸ்‌ ; பூஞ்சைக்‌ காளான்‌ இனம்‌. 
250610111ப5 : பூசினை ; பூசனம்‌ ; 
பூஞ்சக்‌ காளான்‌ : பூஞ்சைக்‌ 
காளான்‌ இனம்‌. இதில்‌ சில 
வகைகள்‌, நோய்‌ உண்டாக்கக்‌ 
கூடியவை. 

25068 : விந்துக்‌ குறைபாடு : 
விந்தணுவின்மை : விந்துயிரின்மை : 
விந்திலா : விந்து சுரத்தல்‌ அல்லது 
வெளிப்படுதல்‌ இல்லாதிருத்தல்‌. 
. மூச்சுத்‌ திணறல்‌ ; 
மூச்சுத்‌ தடை. ; மூச்சடைப்பு : 
நாடி நிறுத்தம்‌; மூச்சுத்‌ தடை 


" படுதல்‌, நுரையீரல்களில்‌ ஆக்சிஜன்‌ 


அளவு குறைந்து, கார்பன்‌-. 
டை-ஆக்சைடு அளவு கூடும்‌ 
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போது இந்த மூச்சுத்‌ திணறல்‌ 
ஏற்படுகிறது. 


95ர])01216 : மூச்சுத்திணறச்‌ 
செய்தல்‌. 

250151211௦ திணறல்‌; 
மூச்சுத்தடை. 

- நெறரட)210 : மூச்சுமுட்டச்‌ 
செய்பவர்‌. 


25$0/2(101 :உறிஞ்சியிழுத்தல்‌; 
உறிஞ்சல்‌ : உடலில்‌ தங்கியுள்ள 
திரவங்களை உறிஞ்சி இழுத்தல்‌. 
250210 : உடல்நீர்‌ உறிஞ்சி; 
உறிஞ்சி : உடலில்‌ தங்கியுள்ள 
நீர்மங்களை உறிஞ்சி இழுக்கும்‌ 
ஆற்றலுடைய மருந்து. 
ஆர : ஆஸ்பிரின்‌ (வெப்பாற்றி!: 
அிட்டில்‌ சாலிசிலிக்‌ அமிலம்‌, 
காய்ச்சலையும்‌, நோய்களையும்‌ 
அகற்றும்‌ மருந்து. 
2501/8 : மண்ணீரலின்மை, 
மண்ணீரல்‌ அற்ற. 
2553) : கணிப்பு. 
385655 : மதிப்பீடு. 
255111241௦ : ஒன்றிப்போதல்‌; 
செறிமானம்‌; திசு உணவு மாற்றம்‌; 
தன்மயமாதல்‌; செரிமயம்‌ 
ஏற்கனவே செரிமானமடைந்த 
உணவுப்‌ பொருள்களைத்‌ திசக்‌ 
கள்‌ தன்னியற்படுத்திப்‌ பயன்‌ 
படுத்திக்கொள்ளுதல்‌. 
385/9121(: துணைவர்‌; உதவியாளர்‌: 
ஒரு பணியைச்‌ செய்வதற்கு 
உதவுபவர்‌, துணை நிற்பவர்‌. 


“9$515160 ஏள(!2(10: செயற்கைச்‌ 


சுவாசம்‌ : சுவாசிக்கச்‌ சிரமப்‌ 
படும்‌ குழந்தைகளுக்கு எந்திரத்தின்‌ 
மூலம்‌ சுவாசிப்பதற்கு உதவுதல்‌. 
255001210௩ : எண்ண இயைபு; 
பிணைப்பு; இணைவு; கூட்டு : 
உளவியலில்‌: பயன்படுத்தப்படும்‌ 
சொல்‌ “எண்ண இயைபு” என்ற 
தத்துவத்தின்படி, எண்ணங்‌ 
களும்‌, உணர்ச்சிகளும்‌, அசைவு 
களும்‌ தொடர்புபடுத்தப்‌ 
பட்டுள்ளன. 


2950121( : வகைப்படுத்தல்‌. 


251251 : நிற்க இயலாமை :: 
தசைகளின்‌ ஒத்திசையாமை 
காரணமாக கால்களால்‌: நிற்க 
இயலாத நிலைமை. 
2519210515 : வறட்டுத்தோல்‌ 
நோய்‌; செதில்‌ தோல்‌ நோய்‌; 
தோலில்‌ உள்ள கொழுப்புச்‌ 
சுரப்பிகள்‌ குறைவாகச்‌ சுரப்பதால்‌ 
தோல்‌ மினுமினுப்புக்‌ குறைந்து 
வறட்சியடைந்து விடும்‌, மேல்‌ 
தோல்‌ செதில்‌ செதில்களாக 
உரியும்‌. 

2516012௦16 : அஸ்டெமிசோல்‌; 
॥. ஏற்பணு எதிர்ப்பியாகச்‌ 
செயல்படும்‌ மருந்து. ஒவ்வாமை 
காரணமாக ஏற்படும்‌ அரிப்பு 
நோய்‌, மூக்கொழுகல்‌ போன்ற 
வற்றைக்‌ குணப்படுத்தத்‌ தரப்‌ 
படும்‌ மருந்து. ப 
251676000௦515 : வடிவக்‌ குருடு: 
பொருள்களின்‌ வடிவங்களையும்‌, 


பையை சக சைக களை சைக கைள கைகள களவை கையை கை வக ககயா கல்‌ வனக கடட 
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மாறா இயல்பினையும்‌ உணர்ந்து 
கொள்ளும்‌ ' திறன்‌ இல்லா 
திருத்தல்‌. 

25161101 அஸ்டெரரியான்‌; 
மூன்றெலும்பு இணைப்பு : கபால 
எலும்பில்‌ பிடரி எலும்பு 
பக்கக்‌ கபால எலும்பு, பொட்‌ 
டெலும்பு அகியவை இணையும்‌ 
இடம்‌. 

251611:1/5 : அஸ்டெரிக்கிஸ்‌; 
கைநடுக்கம்‌ : கல்லீரல்‌ நோய்‌ 
களின்‌ முற்றிய நிலையில்‌ உண்டா 
கின்ற சூழ்நிலை மாற்றத்திற்கு 
முந்தைய காலத்தில்‌ கைகளில்‌ 


ஏற்படும்‌ கட்டுப்பாடற்ற நடுக்கம்‌. 


35161010 : அஸ்டிராய்டு; நட்சத்திர 
- வடிவம்‌ : நட்சத்திரம்‌ போன்ற 
வடிவமுள்ள. 
350612 : தளர்ச்சி; சோகை; 
வலுவின்மை;பலவீனம்‌; வலுக்‌ 
குறை: வலிமையின்மை; பலவீனம்‌, 
தளர்ச்சியடைமை. 

25((161௦ வலுக்குறைந்த; 
நலுவுற்ற நிலை. 

251061௦௦0118 : மந்த விழிமணி 


வினை : கண்மணியின்‌ மந்தமான 
எதிர்வினை. 

351181௦018 : பார்வைக்‌ குறைபாடு; 
பார்வை நலிவு : பார்வைத்‌ திறன்‌ 
குறைவாக இருத்தல்‌. 

௨ : ஈளைநோய்‌ (காசம்‌); 
மூச்சு இழைப்பு நோய்‌ : மூச்சுத்‌ 


தடையுடன்‌ கூடிய இருமல்‌ 


- புள்ளியில்‌ 


நோய்‌. மூச்சுக்‌ குழு£ய்களில்‌ 
கடுந்‌ தசைச்‌ சுரிப்பு காரண 
மாக இளைப்பும்‌ மூச்சு விடச்‌ 
சிரமமும்‌ ஏற்படுதல்‌. இந்‌ 
நோயைத்‌ தடுப்பதற்கான பல 
மருந்துகள்‌ கண்டுபிடிக்கப்‌ 
பட்டுள்ளன. 

951 31/6 : 851 றா31(102/ : காச 
நோய்‌ சார்ந்த; ஈளை பீடித்த. 
2511002(15௱ : உருட்சிப்‌ பிழை; 
சிதறல்‌ பார்வை; புள்ளி தோன்‌ 
றாமை; உருட்டுப்‌ பிறழ்வு: காட்சி 
முனைப்பமைதிக்‌ கேடு விளை 
விக்கும்‌ கண்நோய்‌. கண்விழிப்‌ 
பின்‌ புறத்‌ திரையின்‌ மீது ஒரு 
- ஒளிக்கதிர்கள்‌ 
ஒருங்கு குவியாமல்‌ இருத்தல்‌. 
251116 : நரம்பிறுக்கம்‌; 
தசைச்‌ சுரிப்பு : திசுக்களை 
சுருங்கச்‌ செய்து, குருதி சுரப்பதைக்‌ 
குறைக்கும்‌ நோய்‌. 

35111 0௦1( : சுருங்குகிற; உறைவி: 
உறையச்‌ செய்கிற. 


2511101961 &9௦4 : செறிவுப்‌ 
பொருள்‌ : செறிவுதரும்‌ பொருள்‌. 
2511001௦1௦00/ : வான்‌காள்‌ உயிரி 
யல்‌ : வான்‌ கோளங்களிலுள்ள 
உயிர்களைக்‌ கண்டுபிடித்து, 
அவற்றின்‌ உயிர்வாழ்க்கைப்‌ 
பற்றி ஆராய்ந்தறியும்‌ அறிவியல்‌ 
துறை. | 
2511001851 : நரம்பு நார்திசு 
அணுக்கோள்‌ : இது ஒரு வகைக்‌ 


2511001350 


153 89591011115௱ 


வலவ க வை வடட டமான பட பட ட பட ட்ட ப. 


௧௬ அணு; நரம்பு நார்த்திச 
அணுவை உருவாக்குகிறது. 

2511018510 : நரம்பு நார்த்திசு 
அணுக்கோள்‌ கட்டி : நரம்பு 
நார்த்திசு அணுக்கள்‌ முழு 
வளர்ச்சி பெறாமல்‌ புற்று 
அணுக்களாக மாறி விடுவதால்‌ 


உண்டாகின்ற புற்றுநோய்க்‌ 


கட்டி. 

2511001/46 : நரம்பு நார்த்திசு 
அணு : நரம்பணுவில்‌ ஒரு வகை 
நரம்பணு உருவாவதற்கு முக்கிய 
மாகத்‌ தேவைப்படும்‌ அணு 
வகை. 

2511000108 : மூளைக்‌ கழலை : 
மூளையின்‌ மற்றும்‌ முதுகுத்‌ 
தண்டின்‌ கீழ்த்தசையில்‌ மெதுவாக 
வளர்ந்து வரும்‌ ஒரு கழலை. 
2511001185 : நரம்பு நார்த்திசுக்‌ 
கட்டி: நரம்பு நகர்த்திசுக்களில்‌ 
உருவாகும்‌ கட்டி. 

2951081105 : அஸ்ட்ரோ வைரஸ்‌: 
இது ஈ1॥& வைரஸ்‌ வகையைச்‌ 
சார்ந்தது. குழந்தைகளுக்கு 
வயிற்றுப்‌ போக்கு நோயை ஏற்‌ 
படுத்தக்கூடியது. 

287 (2: ஏ,எஸ்‌,ட்டி, சோதனை: 
அஸ்பார்ட்டேட்‌ டிரான்ஸ்‌ 
ஃபெராஸ்‌ (௧587) என்பது 
(பொதுவாக ஈரல்‌ குலை, இதயம்‌, 
தசைகள்‌, சிறுநீரகங்கள்‌ அகிய 
வற்றில்‌ உள்ள ஓர்‌ இயக்குநீரை 
(என்சைம்‌) அளவிடும்‌ சோதனை. 


ஒரு மில்லிமீட்டர்‌ ஊனீரில்‌ 400 
அலகுகளுக்கு மேல்‌ இது 
இருந்தால்‌ அது இயல்புக்கு 
மீறிய அளவாகும்‌. இது ஈரல்‌ 
குலை நோய்‌ இருப்பதைக்‌ 
குறிக்கிறது. 

95110 (651: ஆஸ்டிரப்‌ சோதனை: 
இதயத்திலிருந்து குருதியைக்‌ 
கொண்டு செல்லும்‌ நாளமாகிய 
தமனியிலுள்ள இரத்தத்தில்‌ 
உள்ள ஆக்சிஜன்‌, கார்பன்‌- 
டை-ஆக்சைடு அகிய வாயுக்‌ 
களின்‌ அழுத்த அளவுகளை 
அளவீடு செய்து, இரத்தத்தில்‌ 
அளவுக்கு மீறியுள்ள அமிலப்‌ 
பொருளை: (காடிப்‌ பொருள்‌) 
மதிப்பிடுவதற்கான சோதனை, 
வெ௱௱(0வ! : ஒத்திசைவற்ற; 
ஒத்திசைவில்லா. / 
ஜஷெ௱௱ ரு : சமச்சீரின்மை; 
சீர்மையின்மை ; ஒத்திசைவற்ற : 
உடலின்‌ இருபுறமும்‌ உள்ள 
உறுப்புகள்‌ சமச்சீர்‌ இல்லாமல்‌ 
இருத்தல்‌. 

(௦2/௦: நோய்க்‌ குறியின்‌ 
மை; நோய்க்‌ குறியிலா; குறியிலா: 
நோய்க்‌ குறிகள்‌ புலனாகாமல்‌ 
இருத்தல்‌. 

ஆரோ௦ா/5ா : ஒத்தியங்காமை: 
ஒத்திசைவு இல்லாமை. 
தொ : தலைக்‌ குறுக்குத்‌ 
தோற்றப்‌ பிறப்பு : குழந்தை பிரசவ 
மாகும்போது அண்‌ தலைக்‌ 
குறுக்காக அமைந்து விடுதல்‌. 


69 1601119 
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அ... ்ட்ட்ப்பெய்வெ்வையைவையய வையை வவ வைத கவை 


இரத்த அணுக்களில்‌ உட்கருவும்‌ 
து உட்பாய்மமும்‌ வேறுபட்ட 
காலங்களில்‌ முதிர்ச்சியடைதல்‌. 
35/6011/2 : உடலியல்‌ தொடர்‌ 
பின்மை; அமைப்புத்‌ எத 
இல்லாமை. : 


௮ : உடலின்‌ வே றுபட்ட 
பகுதிகளுக்குள்‌ அல்லது உடல்‌ 
உறுப்புகளுக்குள்‌ ஒத்திசையாமை. 
35/5(016: இதயத்துடிப்பின்மை : 
இதய நிறுத்தம்‌. இதயத்துடிப்பு. 
இல்லாமை. 

21312(10 : மனநோய்‌ தீர்க்கும்‌ 
மருந்து; உள அமைதியூக்கி: சாந்த 
“மூட்டி : உணர்வை மழுங்கச்‌ 
செய்யாமல்‌ மனச்சீர்குலைவைத்‌ 
தணிக்கும்‌. மருந்துகள்‌. 

21212 : அட்டாரக்ஸ்‌ : ஹைட்‌ 
ராக்சின்‌' என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயா்‌. 

28/15 : முன்மரபு மீட்சி; 
மூதாதையம்‌; முதுமரபு மீட்சி : 
மூதாதையரின்‌ நோய்‌ சில தலை 
முறைகளுக்குப்‌ பின்னர்‌ மீண்டும்‌ 
வருதல்‌. 


24241511௦ : முது மரபு மீள்வடைய. 


912018 : நிலைசாய்வு. 

312)02. 8420 : உறுப்பு ஒத்தியங்‌ 
காமை; தள்ளாட்டம்‌; தள்ளாடல்‌; 
நிலை சாய்வு : தசைக்‌ கட்டுப்‌ 
பாடு குறைபாடு காரணமாக 
உடலுறுப்புகள்‌ ஒத்தியங்க 


ராமை, 


இயலாதிருத்தல்‌. உறுப்புகள்‌ 


- வெட்டியிழுப்பதும்‌, தள்ளாடு 


வதும்‌ இதனால்‌ உண்டாகின்றன. 
24 : ஆட்டேப்ரின்‌ : 'மெப்‌ 
பாக்ரின்‌' என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


24610019515 : நுரையீரல்‌ விரியாமை; 


ஈரல்‌ சுருக்கம்‌ : நுரையீரல்‌ சுருங்கி 
விடுதல்‌. குழந்தைகளுக்கு நுரை 
யீரல்‌ விரிவதில்‌ சிரமம்‌ ஏற்படும்‌ 
நிலை. 


௮4914 : குறைவளர்ச்சி : முழுமை 


யற்ற வளர்ச்சி; சீரற்ற வளர்ச்சி, 


2௦10081018 இதயக்குறை 
வளர்ச்சி : னன்‌ முழுமையாக 
வளராத: நிலை. இதயம்‌ சில 
குறைபாடுகளுடன்‌ வளர்ச்சி 
பெற்றிருத்தல்‌. 

211௦115 : பிறவி முலைக்‌ காம்‌ 
பின்மை : பிறவியிலேயே முலைக்‌ 


காம்பு இல்லாமல்‌ பிறப்பது. 
2061௦201௦0 : இரத்த உறைக்‌ 


கட்டி அகற்றல்‌ : இரத்தத்‌ தமனி 
நாளத்திலிருந்து இரத்த உறைக்‌ 
கட்டியை அறுவை சிகிச்சை 
மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 

2௨11௦ : வெப்பமற்ற; காய்ச்ச 
லற்ற : உடலின்‌ வெப்பம்‌ இயல்‌ 
பாக இருத்தல்‌. வெப்பம்‌ உய 
வெப்பம்‌: இல்லா 
திருத்தல்‌. 

2108௦0௦106 : நகரும்‌ இரத்த 
உறைக்‌ கட்டி : இரத்தத்‌ தமனி 





211ன100616515 
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நாளத்தில்‌ உருவாகின்ற இரத்த 
உறைக்கட்டி. முழுமையாகவோ, 
சில துகள்களாகவோ இரத்தச்‌ 
சுழற்சியில்‌ கலந்து உடலின்‌ 
ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு 
இடத்திற்கு நகர்ந்து செல்லுதல்‌. 
2112700616518 : இரத்த உறைக்‌ 
கட்டியாக்கம்‌ 
நாளச்‌ சுவர்களில்‌ இரத்த 
உறைக்‌ கட்டி உருவாதல்‌. 

21௦௦3 : தமனித்‌ தடிப்பு; தமனி 
வீக்கம்‌ : இதயத்திலிருந்து குருதி 
கொண்டு செல்லும்‌ நாளங்க 
ளாகிய தமனிகளின்‌ நெருங்கிய 
படலங்கள்‌ படிந்திருத்தல்‌, இரத்‌ 
தத்தில்‌ மிகப்பெருமளவில்‌ 
"கொழுப்புப்‌ பொருள்‌ (கொலஸ்‌ 
டிரால்‌) அடங்கியிருப்பது அல்லது 
சர்க்கரையை அளவுக்கு அதிக 
மாக நுகர்தல்‌ இதற்குக்‌ காரணமாக 
இருக்கலாம்‌. நெஞ்சுப்‌ பையைச்‌ 


சுற்றிய தமனிகளில்‌ இது படித்‌ 


திருந்தால்‌ நெஞ்சுப்பைக்‌ குருதி 
்‌. நாளங்களில்‌ இரத்தம்‌ உறைதல்‌ 
ஏற்படும்‌. 

210௨௭௦௱240515 : இரத்த உறைக்‌ 
கட்டிச்‌ சிதைவு : இரத்தத்‌ தமனி 
நாளங்களில்‌ இரத்த உறைக்‌ 
_ கட்டி உருவாகி சிறு சிறு 
துகள்களாகச்‌ சிதைதல்‌. 
2(1270501870515 : தமனித்‌ தடிப்பு 
இறுக்கம்‌ ; பெருந்தமனித்‌ தடிப்பு: 
தமனிகள்‌ தடித்தும்‌ குறுக்க 
மாகவும்‌ இருத்தல்‌. 


- இ11610516 : 


: இரத்தத்‌ தமனி | 


உறுப்பு நடுக்கம்‌; 
சுழல்வாதம்‌ : மூளையில்‌.நைவுப்‌ 
புண்‌ ஏற்படுவதன்‌ காரணமாக 
கைகளும்‌ பாதங்களும்‌ காரண 


மின்றி அசைந்து (நடுங்கி) 
கொண்டிருத்தல்‌. . 
2111616'5 1௦01 : பாதத்‌ தடிப்பு 


நோய்‌; பாதப்படை : ஒருவகைப்‌ 
பூஞ்சணத்தினால்‌ விளையாட்டு 
வீரர்களின்‌ பாதத்‌ தோலில்‌ 
முரட்டுத்தனமும்‌ எரிச்சலும்‌ 
உண்டாக்கும்‌ நோய்‌. 

91/6(/௦ ௦௨1 : வலுமிகு இதயம்‌; 
உடற்பயிற்சியாளர்‌ இதயம்‌ 
கடுமையான உடற்பயிற்சிகளை 
மேற்கொள்கின்றவரின்‌ இதயம்‌. 
இவர்களுடைய இதயத்தின்‌ 
இடது க&ீழறையிலிருந்து உட 
லுக்கு இரத்தம்‌ செலுத்தப்‌ 
படும்‌ அளவு மற்றவர்கட்கு 
அதிகமாக இருக்கும்‌. இதயத்தின்‌ 
இடது கீழறைச்‌ சுவர்‌ தடித்துக்‌ 
கடினப்‌ பட்டிருக்கும்‌. 


811/5 : தைமாஸ்‌ சுரப்பி 
யின்மை: தைமாஸ்‌ சுரப்பி 
இல்லாமை. 

2110720515 : தைராய்டு குறை : 


தைராய்டு சுரப்பி 'தைராக்சின்‌' 
இயக்கு நீரைக்‌ குறைவாகச்‌ 


. சுரத்தல்‌. 


றாக : தைராய்டு குறைநிலை : 
தைராய்டு இயக்கு நீர்‌ இரத்தத்தில்‌ 
குறைவாக இருக்கும்‌ நிலை. 
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211421 : ஆட்டிவன்‌ : 'லோராஸ்‌ 
பாம்‌' என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

2112002918! : அட்லஸ்‌ அச்செலும்பு: 
அட்லஸ்‌ எலும்பையும்‌ அச்‌ 
செலும்பையும்‌ சார்ந்த. 

2135 : அட்லஸ்‌ எலும்பு : முதல்‌ 
கழுத்து முள்‌ எலும்பு. 

2(135 6௦06 ;: கழுத்தெலும்பு 
மண்டையோட்டைத்‌ தாங்கும்‌ 
கழுத்தெலும்புப பூட்டு. 
20001: அணு : ஒருதனிமத்தின்‌ 
மிக மிகச்‌ சிறிய கூறு அல்லது 
துகள்‌. இது தனித்தியங்கக்‌ 
கூடியது. ஓரே தனிமத்தின்‌ 
அல்லது இன்னொரு தனிமத்தின்‌ 
ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்‌ 
பட்ட அணுக்களுடன்‌ ஒருங்கி 
ணைந்து இயங்கவும்‌ வல்லது. 


அணு எடை. என்பது, ஹைட்ர 


ஐனின்‌ ஓர்‌ அணுவின்‌ எடை 
யுடன்‌ ஒப்பிடும்‌ போது ஓர்‌ 
அணுவின்‌ எடையாகும்‌. 
21001௦ : அணுசார்‌. 

2014221101 : அணுவாக்குதல்‌; 
நுண்திவலையாக்கம்‌ : நர்மங்களை 
.நுண்திவலைகளாக மாற்றுதல்‌. 
3(0126 : அணுவாக்கக்கருவி; 
தெளிப்பான்‌; அணுவாக்கி 
நீர்மங்களை நுண்‌ திவலை 
களாக்கும்‌ கருவி, 

21௦50 ௦16 : வளிமண்டலம்‌; 
வாயுமண்டலம்‌: காற்றுமண்டலம்‌: 
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பூமியைச்‌ எதனை காற்று 


மண்டலம்‌. 

21710501611௦ காற்று மண்டலம்‌ 
சார்ந்த; வளிமண்டலம்‌ தொடர்புள்ள; 
காற்று மண்டலத்தில்‌ வாழும்‌; 
காற்று மண்டலத்தில்‌ உள்ள. 
2௦012: பெண்மலடு : குழந்தைப்‌ 
பேறின்மை உள்ள பெண்‌. 
21010 : எலும்புக்‌ கூடு; தேய்வுடல்‌. 
201/9 : முறுகிழப்பு; உறுதியற்ற. 


21014௦ : உறுதிகுன்றிய; தளர்‌ : 
உறுதியற்ற; வலிமையற்ற. 


2100) : வலுக்குறை; உறுதிக்குறை; 
பலக்குறைவு; உரன்‌ குறைவு : 
வலிமை குறைந்த. 

210010: ஒவ்வாமைக்‌ குணமுடைய: 
மரபு வழி ஓவ்வாமை உள்ள 
அல்லது ஓவ்வாமை தொடர்‌ 
புடைய. 


8400100௨௱2((5 : ஒவ்வாமைத்‌ 
தோலழற்சி : ஒவ்வாமை காரண 
மாகத்‌ தோலில்‌ ஏற்படும்‌ 
அழற்சி நிலை. தோல்‌ சிவந்து 
காணப்படும்‌. அரிப்பு உண்டாகும்‌. 
சிறுபுண்கள்‌ தோன்றும்‌. அவற்றில்‌ 
சீம்சேரும்‌. காய்ச்சலும்‌ ஏற்படலாம்‌. 
இயக்க ஊக்கிக்‌ களிம்புகளைப்‌ 
பயன்படுத்தினால்‌ அழற்சி குண 
மாகும்‌. 

20010 ஷுுன௦ா6 : மரபுநோய : 
ஒரு குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு 


இளம்பிள்ளைப்‌ படைநோய்‌, 


ஈளைநோய்‌, சளிக்காய்ச்சல்‌ 
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அகிய நோய்கள்‌ பரம்பரையாகவோ 
தனித்தனியாகவோ, அல்லது 
மூன்றும்‌ சேர்ந்தோ பீடித்தல்‌. 

94௦00 : ஒவ்வாத; ஒவ்வாமை; 
மரபுவழி ஒவ்வாமை; வம்சாவழி 
ஒவ்வாமை; பாரம்பரிய ஒவ்வாமை: 
சுற்றுச்சூழலிலிருந்து அன்றாடம்‌ 
நம்மை வந்தடையும்‌ பொருள்‌ 
களில்‌ ஏதேனும்‌ ஒன்று நமக்கு 
ஒவ்வாதபோது அதற்குரிய 
எதிர்ப்பு வினையாக இரத்தத்தில்‌ 
தடுப்பாற்றல்‌ புரதங்கள்‌ பமிகை 
யாகும்‌ பண்பு பரம்பரையாகவே 
இரத்தத்தில்‌ இருப்பது. ஆஸ்துமா, 
ஒவ்வாமைத்‌ தோலழற்சி, மூக்‌ 
கொழுகுதல்‌ ஆகியவை ஓவ்வாமை 
காரணமாக வருகின்ற நோய்‌ 
களாகும்‌. 

910/௦ : நச்சற்ற; நச்சில்லாத; 
விஷமில்லாத; நஞ்சு அற்ற :நச்சு 
இல்லாத. 

200001௦518 : புலனுணர்வின்மை; 
புலனறிவு உணர்வின்மை: உடலில்‌ 
ஏற்படும்‌ உணர்ச்சியைக்‌ குறிப்‌ 
பிட்டுக்‌ கூற இயலாமை அல்லது 
உணர இயலாமை. 


4/0: ஏ.டி.பி; அடினோசின்‌ டிரை 
பாஸ்பேட்‌ : தாவரங்களின்‌ 
இலைகளில்‌ ஒளிச்சேர்க்கை 
நடக்கும்‌ போது அதற்கு 
உதவும்‌ ஒரு வகை நொதி, 

216515 : துளையற்ற; துளை 
வளராமை; துளை மூடிய : உடலில்‌ 
அல்லது உடலுறுப்பில்‌ இயல்பாக 
இருக்க வேண்டிய துளை பிறவி 
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யிலேயே இல்லாதிருத்தல்‌ 
அல்லது அத்துளை மூடு.யிருத்தல்‌. 
2116006081/ : இதய மேலறைப்‌ 
பெருக்கம்‌; இதய மேலறை 
வீக்கம்‌: இதய மேலறை (ஏட்ரியம்‌) 
வீங்கியிருக்கும்‌ நிலைமை. 

91110 31ர்யாச்‌!௦ நஜர்‌[06 
ஏட்ரியோநேட்ரியூரைடிக்‌ பெப்‌ 
டைடு : ஒரு வகை பெப்டைடு 
இயக்கு நீர்‌. இதயத்தசையணுக் 
களிலிருந்து வெளியாகும்‌ ஏட்ரியோ 
பெப்டி ஜெனிலிருந்து தயாராகும்‌ 
இயக்கு நீர்‌. இது சோடியம்‌ 
அயனிகளின்‌ ஓட்டத்தைக்‌ 
குறைக்கக்‌ கூடியது. கால்சியம்‌ 
அயனிகள்‌ ஓட்டத்‌எ : அதிகப்‌ 
படுத்தக்‌ கூடியது. சிறுநீரகத்தில்‌ 
உள்ள தொகுப்புச்‌ குழலில்‌ 
சோடியம்‌ உறிஞ்சுதலைத்‌ தடுக்‌ 
க்க்கூடியது. 

2111052010260/ : இதய மேலறை 
இடைச்சுவர்‌ சீரமைப்பு : இதய 
மேலறையில்‌ ஏற்பட்டுள்ள 
துளையை அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
மூலம்‌ சரி செய்வது ஆல்லது 
சீரமைத்தல்‌. 

891110/61/0ய/8ா15 0௦ு௱யா(5 : 
இதய மேலறைக்‌ கீழறை இடைத்‌ 
துளை: இது ஒரு பிறவிக்‌ குறை 
பாடு. கருவளர்ச்சியின்போது 
இதய அறைகள்‌ வளர்ச்சி 
அடையும்போது இவ்வாறு 
இடைச்சுவரில்‌ துளை 


விழுவது. 





ரொயபா 
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3111பா ; இதயவாயில்‌; இதய 
ஊற்றறை; இதயமேலறை : இத 
_ யத்தின்‌ இரண்டு மேல்‌ குழிவு 
“வாயில்களில்‌ ஒன்று. 

2110॥0 : ஆட்ரோமிட்‌ : குளோ 
ஃபிப்ரேட்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

- இ4௦ா1௦ : கூம்பிய. 

3110001௦ ஈரா! : மூக்குச்‌ 
சளிச்சவ்வு தேய்வு : மூக்கின்‌ 
சளிச்சவவு சத்தின்றித்‌ ரகு து 
போதல்‌. ப 
341000 : உடல்‌ நலிவு; உடல்‌ 
மெலிவு; செயல்‌ திறன்‌ இழப்பு; 
தேய்வு; சுருங்குதல்‌; கூம்புதல்‌ : 
உடல்‌ சத்தின்றி மெலிந்து 
போதல்‌; சத்தில்லாமல்‌ தேய்ந்து 
விடுதல்‌; அளாமைத்‌ தேய்வு. 
31001௩, ஈப5௦ய/2 : தசைக்‌ கூம்பல்‌. 
211000, ய பார்வை 
நரம்பிழைப்பு. 

211016 : நச்சுக்காரம்‌ : கொடிய 
நச்சுப்‌ பூண்டிலிருந்து எடுக்கப்‌ 
படும்‌ மருந்து. மைய நரம்பு 
மண்டலத்தைச்‌ சமனப்படுத்‌ 
தும்‌ இயல்புடையது. இதயத்‌ 
துடிப்பை விரைவுபடுத்தப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

5 (வொ(/க்க*$பொபக 5சாயா) .: 


ஏ.டி.எஸ்‌ நரம்பிசிவு நோய்த்‌ | 


தடுப்பு மருந்து! : நரம்பிசிவு 
நோயை எதிர்க்கும்‌ பொருள்‌. 
நரம்பிசிவு நோயை எதிர்த்துத்‌ 
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தாக்குப்‌ பிடிக்கும்‌ திறனை 
உண்டாக்குகிறது. 
91201 : நோய்த்தாக்கம்‌; தாக்கு : 
நோய்‌ தாக்கும்‌ நிலை. திடீரென .: 
நோய்த்‌ தாக்குதல்‌. 
ஆடம்ஸ்டோக்‌ நோய்த்‌ தாக்கம்‌: 
எவ்வித முன்‌ நோய்க்‌ குறிகளும்‌ 
இல்லாமல்‌ திடீரென தலைச்‌ 
சுற்றல்‌ மயக்கம்‌ ஏற்படும்‌; 
இதயத்‌ துடிப்பு தற்காலிகமாக 
நிற்கும்‌. 


- அ௫ப2(/௦ : நுண்ணுயிராக்கம்‌ : 


நோய்‌ உண்டாக்கும்‌ நுண்ணு 
யிரிகள்‌ உருவாகத்‌ தூண்டும்‌ 
முறை. அவற்றைப்‌ பின்னர்‌, 
அம்மைப்பால்‌ மருந்துகள்‌ 
தயாரிக்கப்‌ பயன்படுத்துகின்றனர்‌. 


21120) 06166061௮1 : மூளைத்‌ 


தாக்கம்‌. 


211201, ௦7 : இதயத்தாக்கம்‌. 
துணையாள்‌. 
91181ப216 : குறை. ப 
211௦ : நடுக்காது மேலறை : நடு 
காதில்‌ சுத்தி எலும்பும்‌ பட்டை 
எலும்பும்‌ உள்ள இடம்‌. 
21(11ப06 : மனப்பான்மை; உள. 
நோக்கு; நிலை : பழகிப்‌ போன, 
சிந்தனை முறை; பழக்க . நட 
வடிக்கை. | 
2411201101 : சுவர்ச்சி;. சுவர்தல்‌ 
ஈர்த்தல்‌ : இரண்டு பொருள்கள்‌ 
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ஓவ்வொன்றையும்‌ ஈர்த்துக்‌ 
கொள்ளுதல்‌. 

94014௦ : பல்தேய்வு : பற்களைப்‌ 
பயன்படுத்துவதால்‌ பல்லின்‌ 
உள்துளைப்‌ பரப்புகள்‌ தேய்ந்‌ 
திறுகுதல்‌. 
8ய01/௦08௱ : கேட்புத்திறன்‌ 
பதிவுக்கருவி; கேளலை வரைவி; 
கேட்டல்‌ வரைபடம்‌: கேள்விப்‌ 
பதிவு : கேள்விமானியால்‌ பரி 


சோதனை செய்து கேட்புத்‌ 


திறனை அளவிட்டுப்‌ பதிவு 
செய்யும்‌ கருவி. 

3ப01010094/ : கேட்பியல்‌: கேட்டலியல்‌: 
கேட்புத்‌ திறனை அறிவியல்‌ 
முறையில்‌ ஆராய்ந்‌ தறிதல்‌. 
3ப01/௦௱ : கேள்விமானி; 
கேட்புக்கருவி; கேட்புஅளவி; 
கேட்டல்‌ மானி : கேட்புத்திறனை 
மருத்துவ முறையில்‌ அளவிடு 
வதற்கான ஒரு கருவி. 


30011௦ : கேட்டல்‌ : செவிப்‌ 
_ புலன்‌. 
2ப0110007 : கேட்கும்‌ பகுதி; 


கேட்டல்‌; கேட்பியல்சார்‌ : செவிப்‌ 
புலன்‌ தொடர்புடைய பகுதி. 
கேட்புத்திறன்‌ தொடர்பான 
இடம்‌. 

20/013 : இயல்பற்ற; சாதகக்‌ 
இயல்பின்றி. 


1 
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0108 : இயல்பற்ற; இயல்பிலாத 
பொதுமாதிரியற்ற; இயல்பிலா 
மைக்கோபேக்டீரியம்‌ : காச 
நோயை உருவாக்குகின்ற மைக்கோ 
பேக்டீரியம்‌ டி யூலர்‌ குளோசிஸ்‌ 
பாக்டீரியாவைப்‌ போலன்றி 
வீரியம்‌ குறைந்த பாக்டீரியா 
சுற்றுச்சூழல்‌ நிரம்பியுள்ளது. 
நுரையீரலைத்‌ தாக்கக்‌ கூடியது. 
காசநோயைப்‌ போல நோயைத்‌ 
தரவல்லது. 

/ப : பொன்‌ (தங்கம்)னைக்‌ 
குறிக்கும்‌ வேதிப்பெயர்‌. 

8ப4(0) : ஆடியோ : 'கேளுணர்வைச்‌ 
சார்ந்த இணைப்புச்‌ சொல்‌. 


8ப0/௦02/௦ : ஒலி உண்டாக்கி : 


. ஒலியால்‌ உண்டாகின்ற. 


2ப0101௦0/94 : கேள்‌ உணர்வியல்‌ 
வல்லுநர்‌; கேள்திறன்‌ மருத்துவர்‌; 
கேள்‌ உணர்வியலாளர்‌: கேள்‌ 
திறனில்‌ பயிற்சிபெற்ற மருத்து 
வர்‌ அல்லது மருத்துவ பணி 
யாளர்‌. 


2ப/ொள்று : கேள்திறனளவி : 
ஒரு நபருடைய கேகள்திறன்‌ 
அளவை அளந்து காண்பிக்கும்‌ 
கருவி. இதன்‌ அளவு டெசிபல்‌ 
அலகுகளில்‌ இருக்கும்‌. ஓலி 
அலை நீளத்திற்கும்‌ அதைக்‌ 
கேட்கும்‌ நபரின்‌ ஒலி கேள்‌ 
உணர்வுத்‌ திறனுக்கும்‌ உள்ள 
விகிதாச்சாரத்தை இக்கருவி 
அளந்து காண்பிக்கும்‌. 





3ப01௦315 ப2! 


3ப01015ப2| : ஒலி ஒளிக்‌ காட்சி: 
கேட்பொளிக்‌ காட்சி; ஒலிஒளி 
ஒருங்கு சார்ந்த : ஒலி உணர்வும்‌ 
ஒளி உணர்வும்‌ ஒரே நேரத்தில்‌ 
ஏற்படுத்தும்‌ உணர்வு. 
2ப011/௦ஈ : கேள்திறன்‌; கேட்புத்‌ 
திறன்‌; செவித்திறன்‌; செவி 
கேட்டல்‌ : கேட்கும்‌ திறன்‌ பெற்‌ 
றுள்ள செவியால்‌ கேட்பது. 
சிப2ா௦௨௦1'5 : ஆயர்பேக்‌ நரம்புப்‌ 
பின்னல்‌ : மத்திய உணவுக்‌ 


குழலிலிருந்து &ழ்‌ நோக்கிச்‌ 


செல்லும்‌ உணவுப்‌ பாதைத்‌ 
தசையில்‌ காணப்படும்‌ தானியங்கி 
நரம்புப்‌ பின்னல்‌. இந்த நரம்புப்‌ 
பின்னல்‌ தான்‌ குடல்‌ தசை 
அலைவுகளைக்‌ கட்டுப்படுத்த 
வும்‌ கண்காணிக்கவும்‌ உதவுகிறது. 
ஜெர்மன்‌ நாட்டைச்‌ சார்ந்த 
உடலியலாளர்‌ லியோபோல்டு 
அயர்பேக்‌ என்பவர்‌ இதனைக்‌ 
கண்டுபிடித்தார்‌. 

2பரறன(2(/0ஈ : ஆக்மென்டின்‌ : 
அமாக்கசிசிலின்‌, கிளாவுலானிக்‌ 
அமிலம்‌ கலந்த மருந்து. 


29062141௦1 (சாவு : வளர்‌ 


சிகிச்சை : அல்பா அன்டி ப ரிப்சின்‌ 
குறைபாடு உடைய நோயாளி 
களுக்கு புரோட்டி யேஸ்‌ எதிர்‌ 
பொருளின்‌ செயல்‌ ஆக்கத்தை 


மேம்படுத்துவதற்காக 'புரோலேசின்‌' 


மருந்தைச்‌ செலுத்துதல்‌. 
பொ : முன்னுணர்வு; சூசனை: 
முன்னம்‌ : காக்கை வலிப்புக்கும்‌ 
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நரம்புத்‌ தளர்ச்சிக்கும்‌ முன்னுணர்‌ 
வான அறிகுறி. 

பொ2! : காதுசார்ந்த; செவி. 
8பா2௦௱ட௦ா : ஆரியோமைசின்‌ : 
நச்சுக்‌ காய்ச்சல்‌ முதலிய நோய்‌ 
களைத்‌ தடுக்கப்‌ பயன்படும்‌ 
உயிர்‌ எதிரிப்பொருள்‌. 

போ!௦ : தங்கம்‌ சார்ந்த; பொன்‌ 
னைச்‌ சார்ந்த : தங்கம்‌ அடங்கிய 
வேதியியல்‌ பொருள்‌. 


301016 


1 காதுமடல்‌: 


புறக்காதின்‌ 
0: 4. டி 
2. இதய 
மேலறை: 
இதயத்தின்‌ 
ேே மல்‌ 
அறைகள்‌ 
இரண்‌ 
டினுள்‌ 
ஒன்று. 
பர௦ய2: காதுத்‌ துடிப்பு : காதுத்‌ 
துளையில்‌ ஏற்படும்‌ அதிர்வு. 
பார௦ய/815 : காதைச்‌ சார்ந்த; 
செவியைச்‌ சேர்ந்த; காதுமடலைச்‌ 
சார்ந்த. 

2பா1௦ய1௦1சறற௦வ! லூப்‌ ு 
காதுப்‌ பொட்டெலும்பு நோயியம்‌ 
காதுப்பொட்டெலும்பு நரம்புக்‌ 
கோளாறால்‌ உண்டாகின்ற நோய்‌ 
வகை. சாப்பிடும்போது வியர்த்‌ 
தலும்‌ உடல்‌ சிவத்தலும்‌ ஏற்படும்‌. 





இதய மேலறை 
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பார்யயிவ வரயா : இதய | படும்‌ பொன்‌ கலவை மருந்து. 


மேலறை-கீழறை சார்ந்த. 


சபாரி : காது கழுவு கருவி : 
காதுகளைக்‌ கழுவிச்‌ சுத்தப்‌ 
படுத்துவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ கருவி. 
2பா*5 : காது; செவி : கேட்கும்‌ 
திற்னுள்ள உறுப்பு. இது மூன்று 
பகுதிகளை உடையது. வெளிச்‌ 
செவி, நடுச்செவி, உட்செவி 
என அவை அழைக்கப்படு 
கின்றன. வெளிச்‌ செவியில்‌ காது 
மடலும்‌ செவித்துளையும்‌ 
அடங்கும்‌. நடுச்செவியில்‌ மூன்று 
எலும்புகள்‌ அடுத்தடுத்துள்ளன. 
நடுச்செவிக்கும்‌ வெளிச்செவிக்கும்‌ 
நடுவில்‌ 'செவிப்பறை' எனும்‌ 
சவ்வு உள்ளது. உட்செவியில்‌ 
நத்தை எலும்பு, அரைவட்டக்‌ 
குழல்கள்‌, செவிநரம்பு உள்ளன. 
2பா150006 : காது சோதனைக்‌ 
கருவி; செவிகாட்டி : காதுகளைப்‌ 
பரிசோதனை செய்து பார்ப்‌ 
பதற்கான ஒரு கருவி. இதில்‌ 
உருப்பெருக்கிக்‌ காட்டும்‌ 
சாதனமும்‌, ஒளியூட்டும்‌ சாதன 
மும்‌ இணைந்திருக்கும்‌. 
2பா௦1100100௦56 : ஆரோதியா 
குளுக்கோஸ்‌ : பொன்னால்‌ தயா 
ரிக்கப்பட்ட மருந்து. 
2ப1௦1/1௦21216 : ஆரோதியோ 
மாலேட்‌ : கடுமையான வாத 
மூட்டு வலியைக்‌ குணப்படுத்து 
வதற்கு ஊசி மூலம்‌ செலுத்தப்‌ 


இந்த மருந்தைச்‌ செலுத்து 
வதற்கு முன்பு சிறு நீரில்‌ புரதம்‌ 
இருக்கிறதா என்று சோதனை 
செய்து பார்த்துக்‌ கொள்ள 
வேண்டும்‌. 

3ப050ப!2110 : அசைவு-இயக்கத்‌ 
துடிப்பைக்‌ கேட்டல்‌; கேட்பு 
ணர்வு; ஒலியுணர்வு : நோயின்‌ 
காரணத்தைக்‌ கண்டறியும்‌ 
நோக்கத்திற்காக இதயத்தின்‌ 


“அல்லது நுரையீரலின்‌ அசை 


வினைக்‌ கேட்டல்‌. உடலின்‌ 
உள்‌ உறுப்புகளின்‌ அசைவின்‌ 
தன்மையைக்‌ கேட்டு நோயறி 
தல்‌. உடலில்‌ காதை வைத்து 
நேரடியாகவோ, இதயத்துடிப்பு 
மானியை வைத்தோ, இதனைக்‌ 
கேட்கலாம்‌. 


&ப5(2112 21102 : கல்லீரல்‌ 
அழற்சிக்‌ காப்புமூலம்‌ : கல்லீரல்‌ 
அழற்சி மருத்துவத்திற்கான ஓர்‌ 
உயிர்த்‌ தற்காப்புப்‌ பொருள்‌. 
பல நாடுகளில்‌ 'ந' நோய்க்‌ 
கிருமி குருதியில்‌ காணப்‌ 
படுகிறது. இந்த நோய்க்‌ கிருமி 
யுடைய இரத்தத்தை மற்றவர்‌ 
களுக்குச்‌ செலுத்தினால்‌ அவர்‌ 
களுக்கு கல்லீரல்‌ அழற்சி 
உண்டாகும்‌. எனவே, இந்த 
வகை குருதியைச்‌ செலுத்து 
வதைத்‌ தவிர்க்க வேண்டும்‌. 

2051721127 11: : ஆஸ்திரேலியத்‌ 
தூக்கும்‌ முறை: கனமான 
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நோயாளிகளைத்‌ தூக்குவதற்‌ 
கான அஸ்திரேலிய முறை, 
இதனை 'தோள்‌ தூக்கும்‌ முறை' 
என்றும்‌ கூறுவர்‌. நோயாளி 
களின்‌ எடை முழுவதையும்‌ 


துூக்குபவர்கள்‌ தங்கள்‌ தோளில்‌ 


தாங்கிக்‌ கொள்ளும்‌ வகையில்‌ 
தூக்குதல்‌, 

301(0) : 'தன்‌' இணைப்புச்சொல்‌. 
3பரி/5௱ : தற்சிந்தனை நோய்‌; 
தன்மயம்‌; தான்தோன்றி; தற்‌ 
போக்கு : தன்‌ மீதே காதல்‌ 
கொண்டு தனிமையில்‌ ஒதுங்கி 
தற்புனைவு உலகில்‌ ஆழ்ந்‌ 
திருக்கும்‌ ஒரு நோய்‌ நிலை. 
இது ஒரு தீவிரமான மதிமயக்க 
நிலை. | 
3ப(15110 0680 : தன்நினைவு 
நோயாளி; தன்மைய; தற்போக்கான: 
மற்றவர்களுடன்‌ தொடர்பு 
கொள்ளாமல்‌ முழுவதுமாகத்‌ 
தனிமையில்‌ ஒதுங்கித்‌ தற்‌ 
புனைவுக்‌ கற்பனைகளில்‌ மூழ்கி 
யிருக்கும்‌ நோயாளி, 

3ப115116 ரபா : தற்புகழ்ச்சி 
எண்ணம்‌; தற்சிந்தனை; தன்‌ 
நினைவு. 

- அிப1௦8891ப11ஈ௨11௦ஈ : குருதியணு 
தன்னொட்டுத்திரள்‌; தன்‌ திரட்சி : 
தன்னியக்க நோய்‌ எதிர்ப்பு பொருள்‌ 
களினால்‌ உண்டாகும்‌ இரத்தச்‌ 
சிவப்பணுக்கள்‌ தானாக ஒன்று 


சேர்ந்து கொள்ளுதல்‌. குருதிச்‌ 





சோகை நோயின்போது இவ்வாறு 
தநேரிடுகிற து. 

3ப10909/பப்ரர : தன்‌ திரட்சிக்‌ கூறு: 
உடலிலுள்ள தன்னொட்டுப்‌ 


பொருளுடன்‌ ஓன்று சேரும்‌ 


அணுக்கூறு. 


9ப10 வற ப*2(1௦ஈ : தன்னுறுப்பு 


நீக்கம்‌ : உடலில்‌ உள்ள உறுப்பு 


அல்லது உறுப்பின்‌ ஒரு பகுதி 
தானாகவே நீங்கிக்‌ கொள்ளுதல்‌. 
901௦811௦6௦ : தன்னொட்டு 
நோய்‌ எதிர்ப்புப்‌ பொருள்‌; தன்‌ 
எதிர்ப்பொருள்‌ : உடலிலுள்ள 
ழூ.என்‌.ஏ, மிருதுவான தசை, 
மண்டையோட்டு உயிரணுக்கள்‌ 
போன்ற இயல்பான அமைப்பான்‌ 
களுடன்‌ இணைந்து கொள்ளும்‌ 
ஒரு நோய்‌ எதிர்ப்புப்‌ பொருள்‌. 
901௦811080 : தன்னொட்டுக்‌ 
காப்பு மூலம்‌ : தன்னொட்டு 
நோய்‌ எதிர்ப்புப்‌ பொருள்களு 
டன்‌ இணைந்து கொள்ளும்‌ 
காப்பு மூலம்‌. 

2010018515 : தன்னழிவு : தன்‌ 
தடுப்பாற்றல்‌ வினையினால்‌ 
உடலின்‌ உள்ளுறுப்பு அழிதல்‌. 
உடல்‌ தானாகவே நடுப்பகுதியை 
கழித்துக்‌ கொள்ளும்‌ தன்மை. 
9010019846 : தானியங்கிக்‌ கொப்பரை: 
அதியழுத்தக்‌ கொதிகலன்‌: 
அழுத்தக்‌ கொப்பரை; வெப்பழுத்தக்‌ 


கலன்‌ : கடும்‌ வெப்பமும்‌, உயர்‌ 


2110010651101 
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அழுத்த நிலையும்‌ ஏற்கும்‌ 
வலிமையும்‌ வாய்ந்த பெருங்‌ 
கொப்பரை. இது நுண்மம்‌ 
அழிப்பதற்காகப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

2(௦01025110 : தற்செரிமானம்‌; 
தன்‌ சீரணம்‌ : உயிருள்ள உடலில்‌ 
புறப்பொருள்‌ உதவியின்றி 
அகப்‌ பொருளுதவி கொண்டே 
நிறைவு தரும்‌ செரிமானம்‌. 


2ப(௦6௦26131/22110 சுயத்‌ 
தோலழற்சிப்‌ பரவல்‌ : தோலழற்சி 
நோயின்‌ துவக்க நிலைச்‌ சிதைவுகள்‌ 
உடல்‌ முழுமையும்‌ பரவுதல்‌. 
801௦8௦1015 : செயற்கைத்‌ தற்‌ 
புணர்ச்சி : செயற்கைத்‌ தற்புணர்ச்சிக்‌ 
கையாடல்‌ பழக்கம்‌; தன்விழைச்சுத்‌ 
திணவு. 

2ப௫௦0214 : தற்திசு மாற்றம்‌; தன்‌ 
ஒட்டு : உடலில்‌ ஒரு பகுதியி 
விருந்து இன்னொரு பகுதிக்குத்‌ 
திசுக்களை மாற்றிப்‌ பொருத்துதல்‌. 
2ப4௦கவ ௦1/51 : சுய இரத்தச்‌ 
சிதைவுப்‌ புரதம்‌ : இரத்தச்‌ சிவப்‌ 
பணுக்களைச்‌ சிதைக்கின்ற 
எதிர்‌ ஆக்கல்‌ புரதம்‌. 
2ப401128௦௱௦1/515 : தன்குருதி 
அழிவு; சுய ரத்தமழிவு : நோயா 
ளியின்‌ இரத்தத்தில்‌ உள்ள 
ஊநீர்‌ காரணமாக இரத்த 
அணுக்கள்‌ அழியும்‌ நிலை. 
204௦186௦13 : சுய ரத்த 
மேற்றல்‌ : நோயாளியின்‌ சொந்த 


இரத்தத்தையே சுத்திகரித்து 
மீண்டும்‌ செலுத்துவது. 

பெ ௱யா6 015286 : நோய்த்‌ 
தடைக்காப்பு குறி நோய்‌; தன்‌ 
தடுப்பாற்று நோய்‌ : தன்னில்‌ 
உருவாகித்‌ தன்‌ திசுவையே 
தாக்கும்‌ ஊக்கிகளால்‌ வரும்‌ 
தோய்‌. 

2ய1௦/ யார்டு : தன்‌ தடுப்பாற்றல்‌. 
90011௦0ப1/21100 : தன்னுடல்‌ 
ஏற்றம்‌; தன்திசு ஏற்றம்‌ : தன்னு 
டைய உடலில்‌ உள்ள நோய்க்‌ 
கிருமிகளைத்‌ தானாகவே 
ஏற்றுக்‌ கொள்ளுதல்‌ அல்லது 
செலுத்திக்‌ கொள்ளுதல்‌. 
9ப4௦1*௦/021100 : தன்னஞ்‌ 
சூட்டல்‌ : உடலில்‌ உற்பத்தியாகும்‌ 
பொருள்களினாலேயே உடலில்‌ 
ஏற்படும்‌ நச்சுத்‌ தன்மை. 
9ப101ஈ௱யா/22410 : நோய்த்‌ 
தடைக்‌ காப்பு ஊக்குமுறை; தன்‌ 
தடுப்பாற்றுவித்தல்‌ : நோய்த்‌ 
தடைக்காப்பு நோய்‌ உண்பாக 
வழிவகுக்கும்‌ ஒரு செயல்‌ முறை. 
201௦176௦11 : தன்‌ நோய்‌ 
தொற்று : தன்‌ தொற்று : தன்‌ 
செய்கை மூலமாக நோய்‌ 
தொற்றுதல்‌. 

2ப4௦1140102(/௦ஈ : திசு நச்சூட்டம்‌; 
தன்போதை; தன்னஞ்சூட்டல்‌ : 
உடலில்‌ உண்டாகும்‌ வளர்சிதை 
மாற்றப்‌ பொருள்கள்‌ அளவுக்கு 
மிகுதியாக அல்லது குறைபாடு 
களுடன்‌ உண்டாவதால்‌ ஏற்படும்‌ 





2ப1௦162510 


நச்சூட்டம்‌. இந்தப்‌ பொருள்‌ 


கள்‌ நோயுற்ற அல்லது மாண்டு. 


போன திசுக்களிலிருந்து தோன்றக்‌ 
கூடும்‌. 

200௦165101 : தன்‌ சிதைவுப்‌ புண்‌; 
தன்‌ நைவுப்புண்‌ : தன்னைத்‌ தானே 
காயப்படுத்திக்‌ கொள்வது. 
2ப1௦1615 : பீற்று மருந்தூசி : இன்‌ 
சுலின்‌ போன்ற மருந்துகளை 
நோயாளிகள்‌ தாங்களாகவே 
உஊளசி மூலம்‌ செலுத்திக்‌ கொள்‌ 
வதற்கு ஏற்ற வகையில்‌ வடி 
வமைக்கப்பட்ட பீற்று மருந்தூசி 
(சரிஞ்சு). 


2ப4௦1௦00ப5 : சுயப்பண்பு; சுயமாக; 
தனக்குத்தானே. 

2பர௦1௦005 01௦௦0 (ரவா 715101 
சுய இரத்ததானம்‌; சுய இரத்த 
மேற்றல்‌ : ஒருவரிடமிருந்து 
இரத்தத்தைப்‌ பெற்று மீண்டும்‌ 
அவருக்கே அந்த இரத்தத்தை 
ஏற்றுதல்‌. சில அறுவைச்‌ 


சிகிச்சைகளின்போது நோயா 


ளிக்குத்‌ தேவைப்படும்‌ இரத்‌ 
தத்தை, அறுவை சிகிச்சைக்கு 
3 வாரங்களுக்கு முன்பே, அந்த 


நோயாளியின்‌ இரத்தத்தைத்‌ | 


தானமாகப்பெற்று, இரத்த 
வங்கியில்‌ சேமித்துக்‌ கொண்டு, 
பின்பு அவருக்கு அறுவைச்‌ 
சிதிச்சை செய்யப்படும்‌ பொழுது 
அந்த இரத்தத்தை மீண்டும்‌ 
அவருக்கே செலுத்தும்‌ முறை. 
.. இதனால்‌ இரத்தம்‌ மூலம்‌ பரவுகின்ற 
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எய்ட்ஸ்‌, மஞ்சள்‌ காமாலை, 
மலேரியா போன்ற நோய்கள்‌ 
பரவ வாய்ப்பில்லை. 


30௦1000௦05 6 ௱வா௦1 
(ரவா5ரப510ஈ : சுய எலும்பு மஜ்ஜை 
ஏற்றல்‌ அல்லது தருதல்‌ : இரத்தப்‌ 
புற்று நோய்க்குத்‌ தரப்படும்‌ 

நடுவகை சிகிச்சை முறை. 
னான்‌ நலமாக உள்ளபோது 
அவருடைய எலும்பு மஜ்ஜையைப்‌ 
பெற்று, பதப்படுத்திக்‌ கொண்டு 
மீண்டும்‌ அவருக்கு இரத்தப்‌ 
புற்று நோய்‌ தாக்கும்போது, 
இந்த எலும்பு மஜ்ஜையை அவ 
ருக்கே செலுத்துவார்கள்‌. 


- இதனால்‌ இரத்தப்‌ புற்றுநோய்‌ 


கட்டுப்படும்‌. 

2ப101/81॥ : தன்னழிப்பான்‌ : தான்‌ 
உருவான உடலின்‌ அணுக்‌ 
களையும்‌ திசுக்களையும்‌ அழிக்‌ 
கின்ற உடற்காப்பு மூலம்‌. 
2014௦11515 : உயிரணு அழிவு; 
தன்னழிவு; தன்முறிவு : உடலி 
லுள்ள உயிரணுக்கள்‌ அவவுட 
லிருந்து வடியும்‌ களன்‌ நீரால்‌ 
அழிதல்‌. 

2ப(௦ா211௦ : தானே இயங்குகிற; 
தானியங்கும்‌ : தன்விருப்பமில்‌ 
லாமல்‌ பழக்கத்தினால்‌ தானே 
இயங்குதல்‌. 

20௦௱21101/ : தன்னியக்கம்‌; 
தானியங்கி : தானே இயங்குகின்ற 
நிலை, விருப்பாற்றலுக்கு உட்‌ 
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படாத நிலை, புறத்‌ தூண்டலற்ற 
. நிலை, ஓர்‌ உடலணு எவ்வித 
புறத்தூண்டலின்றி திசுத்‌ துடிப்‌ 
பைத்‌ தோற்றுவிக்கும்‌ திறன்‌. 

' 01௦25 : தன்னியக்கம்‌; தானி 
_யக்கம்‌ : தன்னறிவின்றிப்‌ பழக்‌ 
கத்தினால்‌ தானே இயங்கும்‌ 
நடத்தை முறை. 

204௦2110 : உணர்ச்சி விழிப்‌ 
பற்ற நிலையில்‌, தசை நரம்புகள்‌ 
தானாகவே இயங்குதல்‌. 
201௦ஈ௦௱॥௦ : தன்னியக்கமுடைமை; 
தன்னியக்க உறுப்புகள்‌ : தானே 
இயங்கும்‌ தன்மை, தானியக்க 
நரம்பு மண்டலம்‌, பரிவு நரம்பு 
களினாலானது. இது நரம்பு 
. உயிரணுக்கள்‌, இழைமங்கள்‌ 
ஆகியவற்றினாலானவை. இவற்றை 
தன்‌ விருப்பப்படி கட்டுப்படுத்த 
இயலாது. இவை உடலின்‌ 
அனிச்சைச்‌ செயல்கள்‌ தொடர்‌ 
பானவை. 


201௦00௦௦05 : தன்னியக்க. 


2ப10011300501 : உள்திசுப்‌ பாய்ம 
வெற்றிடம்‌ : ஓர்‌ அணுவில்‌ 
உள்ள திசு உள்பாய்மத்தில்‌ 
காணப்படும்‌ சிறு வெற்றிடம்‌. 
திசு உள்பாய்மப்‌ பொருள்களையே 
இதுவும்‌ கொண்டிருக்கும்‌. இது 
திசுவுள்‌ செரிமான அமைப்புடன்‌ 
இணைந்து விடும்‌ தன்மையுடையது. 
201௦080008 : தன்னூண்‌ சார்ந்த: 
தன்‌ தசையைத்‌ தானே தின்று 
செமிக்கிற. 


200020 : தன்னூண்‌ உடைமை: 
உடலிலுள்ள இழைமங்கள்‌ 
தம்மைத்தாமே உறிஞ்சிக்‌ 
கொண்டு உயிர்‌ வாழ்தல்‌. 
20௦0௦0 : தன்‌ குரலுணர்வு 
தன்‌ குரலின்‌ எதிரொலவியைச்‌ 
தானே கேட்டல்‌. 

204௦013560) : உயிர்க்‌ கூறொட்டு 
முறை; தன்னமைப்பு : நலம்‌ 
குன்றிய பகுதியை அறுவை 
மருத்துவத்தினால்‌ நீக்கிவிட்டு 
அதே உடலிலுள்ள நலமான 
இழைமங்களை வைத்துக்‌ 
குணப்படுத்தும்‌ முறை. 
2ப1௦0௨ஷு : பிணப்பரிசோதனை; 
பிணி கூற்றாய்வு; சடல ஆய்வு : 
நோய்க்‌ காரணங்களை அறிந்து 
கொள்ளும்‌ நோக்கத்திற்காக 
இறந்த உடலைப்‌ பரிசோதனை 
செய்தல்‌. 

3ப10120ய1211௦ : தன்னியக்கச்‌ 
சீரமைப்பு : 1. தன்னை அழிக்க 
வரும்‌ பொருளை தானே 
அழித்து தன்னுடைய இயக்கம்‌ 
சீராக இருப்பதைக்‌ கண்‌ 
காணித்துக்‌ கொள்ளும்‌ உயிரியி 
யல்‌ பண்பு. 2. தமனி நாளத்தில்‌ 
இரத்த அழுத்த மாறுபாடு 
இருந்தாலும்‌ ஓர்‌ உறுப்போ, 
இசுவோ தனக்குத்‌ தேவையான 
இரத்தத்தை நிலையாகப்‌ 
பெற்றுக்‌ கொள்ளும்‌ ௮௧ 
நிலைப்‌ பண்பு. 
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3ப10506 : தன்‌ இனக்கீற்று; தன்‌ 
மெய்யம்‌ : பாலினக்கீற்று அல்லாத 
வேறொரு இனக்‌ கீற்று. 
2ப1௦501௦16010ஈடு : மண்ணீரல்‌ 
தன்னிழப்பு : கடுமையான நார்ப்‌ 
பெருக்கத்தாலும்‌ திசுச்‌ சுருக்கத்‌ 
தாலும்‌ மண்ணீரல்‌ தானாகவே 
அழியும்‌ நிலை. 

201௦ 8ப9025(100 : உள்தூண்டுதல்‌; 
தற்றூண்டுகை : ஒருவருடைய 
மனதில்‌ தோன்றும்‌ எண்ணங்களை 
அப்படியே ஏற்றுக்‌ கொள்ளும்‌ 
தற்றூண்டுதல்‌. இசிப்பு நோய்க்‌ 
கோளாறின்போது இந்நிலை 


உண்டாகக்‌ கூடும்‌. 

201௦௦3 : தன்நச்சு : உயிரியினுள்‌ 
விளையும்‌ மாறுதலால்‌ ஏற்படும்‌ 
நச்சுச்‌ சத்து. 

2ப1௦48757ப510 : இரத்த இழப்பீடு: 
குருதிக்‌ குழாய்களிலிருந்து இரதீதம்‌ 
வெளிப்படுவதால்‌ உள்ள 
படிக்கு ஏற்பட்ட இரத்த 
இழப்பீட்டை, அதே அளவு 
இரத்தத்தை உட்செலுத்தி ஈடு 
செய்தல்‌, 

201017001௩ : தன்னுணவாக்குயிர்‌ : 
நேரே இயற்பொருளிலிருந்து 


உணவு ஆக்கவல்ல உயிர்‌. 


301௦4௦011௦ : தன்னுணவாக்குகிற; 


தன்வளர்வு : இயற்பொருளிலிருந்து 
நேரே உணவு ஆக்கவல்ல. 


201௦௭800116 : தன்தடுப்பூசி : 
தோயாளியின்‌ திசுக்களிலிருந்து 
அல்லது சுரப்பு நீர்களிலிருந்து 
பிரித்தெடுக்கப்படும்‌ நுண்ணுயிரி 
களைக்‌ கிருமி வளர்ப்பு முறை 
யில்‌ வளர்த்துத்‌ தடுப்பூசி தயா 
ரித்தல்‌, நோயாளியிடமிருந்தே 
தயாரிக்கப்படும்‌ தடுப்பூசி. 


யிர்‌ : வீரியமற்ற. 


200016 : வளர்சினை : முதிராச்‌ 
சினை,ஒரு விந்தணு ஆரம்ப 
கால வளர்ச்சியில்‌ இருத்தல்‌, 
விந்தணு துவக்கநிலை. 
3/250ப12ா : குருதிநாளமின்மை; 
குருதிக்குழலற்ற ; குழலின்மை: 
குருதி கொண்டு செல்வதற்கான 
குருதி நாளங்கள்‌ இல்லாமை 
யால்‌ குருதி வழங்கீடு இல்லா 
திருத்தல்‌. குருதி வழங்குதல்‌ இல்‌ 
லாமையால்‌, உறுப்பு நசித்துப்‌ 
போதல்‌. 


தீமூ௦1115 : அவெல்லிஸ்நோயியம்‌: 
மனித மூளையில்‌ நியூக்ளியஸ்‌ 
அம்பிகஸ்‌' மற்றும்‌ மூளைத்‌ 
தண்டுவட நரம்புப்‌ பாதையில்‌ 
சிதைவு ஏற்படும்‌ பொழுது 
உண்டாகின்ற ஒரு நோய்த்‌ 
தொகுப்பு இது. ஜெர்மன்‌ குரல்‌ 
வளை நோய்‌ வல்லுநர்‌ 
அவெல்ஸ்‌ என்பவர்‌ கண்டு 
பிடித்த நோயியம்‌. இந்த 
நோயாளிக்கு குரல்வளை, மெல்‌ 
லண்ணம்‌ ஆகியவற்றில்‌ வாதம்‌ 
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ஏற்படுவதால்‌ பேசமுடியாது. 
வலியுணர்வையும்‌, வெப்ப 
உணர்வையும்‌ உணர இயலாது. 
மூளையின்‌ இடது பக்கத்தில்‌ 
சிதைவு ஏற்பட்டிருந்தால்‌ வலது 
பக்க உடலில்‌ வலியையும்‌, 
வெப்பத்தையும்‌ உணர முடியாது. 
மூளையில்‌ வலதுபக்கத்தில்‌ 
பாதிப்பு இருந்தால்‌ உடலில்‌ 
இடதுபக்கத்தில்‌ வலி தெரியாது, 
வெப்ப உணர்வு இருக்காது. 
பாடு! : அவென்ட்டில்‌ : 'நார்ட்‌ 
ரிப்டிலின்‌' என்ற மருந்தின்‌ 
வணிக்ப்‌ பெயர்‌. 

2461510 (௨807 : வெறுப்பூட்டு 
மருத்துவ முறை : போதைப்‌ 
பழக்கத்திற்கு அடிமையாதல்‌ 
போன்ற சில கெட்ட பழக்கங்களி 
விருந்து மீட்பதற்காக, அடிமை 
கொண்ட பொருளின்‌ மீது 
ஹெறுப்பு உண்டாகுமாறு செய்து 
சிகிச்சை செய்யும்‌ முறை. 
412௮ : பறவை சார்ந்த : பறவை 
இனத்தைச்‌ சார்ந்த. 

பெர்‌ : அவிடின்‌ : மிக அதிக 
மூலக்சுற்று எடை கொண்ட 
புரதம்‌. வைட்டமின்‌ 0-2 
கலவை அடங்கியுள்ள 'எச்‌' (4) 
ஊட்டக்கூற்றில்‌ இது அதிகம்‌ 
உள்ளது. முட்டையின்‌ வெண்‌ 


கருவில்‌ இது மிகுதியாக இருக்கிறது. 


010 : பேரார்வம்‌; மிகுந்த 
ஆவல்‌; பிணைப்புத்‌ திறன்‌ : பற்‌ 
றாசையுடன்‌ பிறருடன்‌ பிணைத்தல்‌, 
உடற்காப்பு ஊக்கியுடன்‌ உடற்‌ 
காப்பு மூலம்‌ பொருந்தும்‌ 
செயல்‌. நோய்‌ எதிர்ப்பு சக்தி, 
நோய்‌ ஆதரவு சக்கி இவற்றின்‌ 
வினைத்‌ திறனை மதிப்பிடுதல்‌. 
211॥ொர்ா0516 : வைட்டமின்‌ பற்‌ 
றாக்குறை நோய்‌; உயிர்ச்‌ சத்‌ 
தின்மை; உயிர்ச்சத்துக்குறை : 
வைட்டமின்கள்‌ பற்றாக்குறை 
யினால்‌ உண்டாகும்‌ ஒரு நோய்‌. 
901980 : தவிர்ப்பு; தவிர்க்கும்‌ 
தன்மை; தட்டிக்‌ கழிப்பு; ஒழி 
விடம்‌ : சுய நினைவுடனோ, சுய 
நினைவில்லாமலோ பயம்‌, பதற்றம்‌, 
ஆபத்து, வலி, சண்டை 
போன்றவற்றிலிருந்து தப்பித்துக்‌ 
கொள்ளும்‌ ஒரு தற்காப்பு வினை! 
3௦ : அவோமின்‌ : 'பிராமித்‌ 
தேசின்‌ தியோக்ளேட்‌' என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
3ய/510 : பிய்த்து அகற்றல்‌; 
பிய்த்தல்‌ : உறுப்பு நரம்பு திடீ 
ரென வெட்டியிழுத்தல்‌. 
21426 : '9' அலை : குரல்‌ வளைச்‌ 
சிரை நாடித்துடிப்பில்‌ தெரி 
கின்ற ஓர்‌ அலை. இதயத்தின்‌ 
வலது மேலறை சுருங்குவதால்‌ 
இது உண்டாகின்றது. கழுத்துச்‌ 
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சிரைக்கு இந்த அலைக்‌ கடத்‌ 
தப்படுகிறது. மூவிதழ்த்‌ தடுக்‌ 
இதழ்க்‌ குறுக்கம்‌, நுரையீரல்‌ 
தமனித்‌ தடுக்கிதழ்க்‌ குறுக்கம்‌, 
நுரையீரல்‌ தமனி மிகு இரத்த 
அழுத்தம்‌ ஆகிய நோய்‌ நிலை 
களில்‌ இந்த அலை பெரிதாகத்‌ 
தெரியும்‌. 


21௦ : நோய்‌ நுண்மமின்மை; 


சுகாதாரமான; நோயற்ற : கிருமி 
வளர்ப்புச்‌ சோதனையில்‌ கிருமி 
இனப்பெருக்கமில்லா நிலை 


மை. 


267௦ 141௦! : ஆக்செராஃப்தால்‌: 
வைட்டமின்‌ & ஊட்டச்‌ சத்து. 
- ஐவி(5 : அச்சு போன்ற; அச்‌ 
சமைப்பு : உட்லின்‌ நடுவில்‌ 
- அமைந்துள்ள, உடலுறுப்பின்‌ 
நடுவில்‌ அமைந்துள்ள. 
3)0211௦1 : அச்சு வளர்ச்சி; முளை 
வளர்ச்சி : அணுக்களின்‌ அச்சுப்‌ 
பகுதி வளர்ச்சியடைதல்‌ கருவணு 
- மற்றும்‌ கருவில்‌ முனைப்‌ பகுதி 
வளர்ச்சி அடைதல்‌. 

211௮ : அக்குள்‌; கக்கம்‌; கமுக்‌ 
கூடு: 20018௫ : அக்குளுக்குரிய : 
அக்குளின்‌ நரம்புகள்‌, இரத்தம்‌, 
ஊனீர்‌ நாளங்கள்‌ ஆகியவை 
தொடர்புடைய. 


206181 : அச்சுநோக்கி; மையம்‌ 
நோக்கி : அச்சுப்பகுதி அல்லது 
மையப்பகுதியை நோக்கி இருத்தல்‌. ' 


_ பகுதி. ஓர்‌. 


நரம்பு 


2016 : நடுஊடுவரை (நடுக்கோடு?); 
அச்சு : விழிநோக்கின்‌ மைவரை), 
உடலுறுப்புகளின்‌ நடு கஊளடு 
வரை (நடுக்கோடு), 


2%:0-2%011௦ : இடைநரம்பு வேரிழை: 
இரண்டு நரம்பு வேர்‌ இழை 
களுக்கு இடைப்பட்ட. இடத்தில்‌ 
காணப்படும்‌ தொடர்பு. 
2௦௨௦1௦ : நரம்பு வேரிழை 
உணர்விழை : நரம்பு, வோர்‌ 
இழைக்கும்‌ நரம்பு உணர்‌ 
விழைக்கும்‌ இடையில்‌ உள்ள 
தொடர்பு நிலை. 

2012 : நரம்பிழை மேலுறை: 
நரம்பு வேரிழையை மூடியுள்ள 
மேலுறை. 

301515 : நரம்பு வேரிழைச்‌ 
சிதைவு; நரம்பு வேரிழைக்‌ கழிவு: 
நரம்பணுவில்‌ உள்ள நரம்பு 
வேரிழையானது சிதைந்து 


அழிந்து போகும்‌ நிலைமை. 


௨௨௧௦10 

நரம்பணு 
வால்‌ ; 
நரம்பு 
டே வர்‌ 
இழை; 
நீள்நரம்பு: 
நரம்பணு 
வின்‌ வால்‌ 





உறுப்பில்‌ 
நரம்பணு வால்‌ 
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முடிவடையும்‌ இடத்தி லுள்ள. 


அல்லது மற்றொரு நரம்புடன்‌ 
அது இணையும்‌ இடத்திலுள்ள 
நரம்பு உயிரணுவுக்குச்‌ செல்லும்‌ 
நரம்பு இழை. 

20௦02113 : நரம்பு வேரிழை 
நோய்‌ : நரம்பு வேரிழையைப்‌ 
பாதிக்கின்ற ஒரு வகை நரம்பு 
நோய்‌. 

2000402515 : நரம்பணுவால்‌ 
சிதைவு: ஒரு நரம்பணுவின்‌ 
வாலில்‌ ஏற்பட்ட. சேதம்‌ காரண 
மாகப்‌ புறப்பகுதி நலிந்து சிதை 
வுறுதல்‌. மருத்துவச்‌ சிகிச்சை 
யினால்‌ இந்த நரம்பணு வால்‌ 
களுக்குப்‌ புத்துயிரூட்டலாம்‌. 
இவை புத்துயிர்‌ பெறுவதற்குப்‌ 
பல மாதங்கள்‌ பிடிக்கலாம்‌. 
ஒரு மாதத்தில்‌ 25.4 மி.மீ 
வளர்ந்தால்‌ அது சாதாரண 
வளர்ச்சி வேகம்‌. 

200000 : நரம்பு வேரிழை 
நீக்கல்‌; நரம்பு வேரிழை வெட்டல்‌; 
நரம்பு வேரிழை அகற்றல்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
நரம்பு வேரிழையை நீள ஆழ 
வெட்டுதல்‌. 

8ிபூ22'5 : அயெர்சா நோய்‌ : அர்‌ 
ஜென்டைனா உடலியலாளர்‌ 
அபெல்‌ அயெர்சா என்பவர்‌ 
கண்டுபிடி.த்த நோய்‌ இது. இந்த 
நோயுள்ள ஒருவருக்கு நுரை 
யீரல்‌ தமனி மிகு இரத்த அழுத்‌ 


தம்‌, நுரையீரல்‌ தமனித்தடிப்பு, 
நெடுங்காலமாகக்‌ காணப்படும்‌ 
நீலம்‌ பாவித்தல்‌, சிவப்பணு 
மிகைப்பு ஆகிய அறிகுறிகள்‌ 
தோன்றும்‌. 


தீறுபாா602 : இந்திய மருத்துவம்‌; 
ஆயுர்வேதம்‌: இந்தியாவின்‌ 
மிகப்பழைமையான மருத்துவ 
முறை. இன்றைக்கும்‌ மிகச்‌ 
சிறப்பாக நடைமுறைப்படுத்தப்‌ 
படும்‌ மருத்துவ முறை. பித்தம்‌, 
வாயு, கபம்‌ எனும்‌ மூன்று 
உடலுயிர்க்‌ கூறுகளின்‌ ஒழுங்கு 
நிலை மாற்றத்தால்‌ தான்‌ உடவில்‌ 
நோய்கள்‌. வருகின்றன என்ற 
தத்துவத்தை அடிப்படை யாகக்‌ 
கொண்டது. நோய்களைத்‌ 
தீர்ப்பதற்கு வாழ்க்கை முறை 
மாற்றங்களும்‌, ஆரோக்கியமான 
உணவு, தியானம்‌, உடற்பயிற்சி, 
நடத்தைப்‌ பண்பு மாற்றங்கள்‌ 
ஆகியவை உதவும்‌ என்ற கோட்‌ 
பாடு உள்ளது. தாவரங்களி 
லிருந்து தயாரிக்கப்படும்‌ 
இயற்கை மருந்துகளால்‌ (மூலிகை! 
நோயைக்‌ குணப்படுத்த முடியும்‌ 
என்பதை நடைமுறைப்‌ படுத்துவது: 
2220003201 : கீல்வாதமருந்து 
(ஆஸ்புரோப்பசோன்‌ : வீக்கத்தைக்‌ 
குறைக்கக்கூடிய நோவகற்றும்‌ 
மருந்து. &ீல்வாதங்களைக்‌ 
குணப்படுத்த இது பயன்படுகிறது. 
3221110016 : அஜாதயப்ரின்‌ : 
இரத்தப்‌ புற்றுநோய்‌, தன்‌ 
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தடுப்பாற்றல்‌ நோய்‌ மற்றும்‌ உறுப்பு 
மாற்று அறுவைச்‌ சிகிச்சையின்‌ 
போது பயன்படும்‌ மருந்து. 
இது அணுக்கொல்லியாசவும்‌, 
தடுப்பாற்றல்‌ குறைப்பியாகவும்‌ 
செயல்படும்‌ தன்மையுடையது. 


221001 6 : அசிடோத்தை 
மைடின்‌ : 'எயிட்ஸ்‌' நோயாளிகளின்‌ 
ஆயுளை நீட்டிக்கக்‌ கூடிய ஒரு 
பரிசோதனை முறை மருந்து. 
921௦௦11// : அசியோசில்லின்‌ : ஒரு 
வகை பென்சிலின்‌. நோய்க்‌ 
கிருமி எதிர்ப்பு மருந்து, 


2920௦0502௭௱1/8 : ஆண்மலடு; 
விந்தணுவின்மை; விந்தின்மை : 
விந்தணு உற்பத்தியாகாததால்‌ 
அண்களிடம்‌ ஏற்படும்‌ மலட்டுத்‌ 
தன்மை. 


2201பா12 : மிகுயூரியா சுரப்பு 
நோய்‌; நைட்ரச நீரிழிவு : நோய்‌ 
காரணமாக சிறுநீரில்‌ 'மூத்திரை' 
என்ற யூரியாப்‌ பொருள்‌ 
சுரத்தல்‌. 

32116008௱ : அஜிட்ரியோநாம்‌ : 
சீடோமோனஸ்‌ ஆரிஜீனோஸா 
மற்றும்‌ ஹீமோபிலஸ்‌ இன்‌ஃபுளூ 
யென்சா நுண்ணுயிரிகளைச்‌ 


கொல்லும்‌ திறனுள்ள ஒருவகை 
நுண்ணுயிர்க்‌ கொல்லி மருந்து. 
22016 : அஜீர்சாயம்‌ : இரத்த அணுக்‌ 
களையும்‌ அவற்றின்‌ உட்‌.கருக 
களையும்‌ நிறமேற்றம்‌ செய்யப்‌ 
பயன்படும்‌ மீத்தியோனின்‌ அல்‌ 
லது பினோதயசின்‌ சாயம்‌. 


22பா௦ற4! : அஜ்ரோ அணு 
இரத்தச்‌ சிவப்பணுக்களில்‌ ஒரு 
வகை. அலீர்சாயத்தோடு ஒட்டக்‌ 
கூடிய இயல்பு கொண்டது. 
32பா௦றர!!13 : அஜீர்‌ அணு 
மிகைப்பு : இரத்தத்தில்‌ அஜீர்‌ 
அணுக்களின்‌ எண்ணிக்கை 
மிகுதியாக இருத்தல்‌. 
22/0091907௫ு/ : ஒற்றைச்‌ சிரை 
வரைபடம்‌; ஒற்றைச்‌ சிரை ஊடு 
கதிரி வரைபடம்‌ : உடலில்‌ 
ஜோடியற்று, ஒற்றைச்‌ சிரை 
களாக உள்ள சிரை மண்டலத்தை, 
சாயப்பொருள்‌ செலுத்தி, ஊடு 
கதிர்ப்‌ படம்‌ எடுத்தல்‌. 

92/005 : ஒற்றை உறுப்பு; தனித்த: 
உடன்‌ இணையில்லாத ஒற்றை 
உறுப்பு. அடிவயற்றிலும்‌, மார்புக்‌ 
கூட்டிலும்‌ இணையில்லா மூன்று 


நரம்புகள்‌ உள்ளன. 


£ : குருதிக்‌ குறியீடு; அடையாளம்‌: 
இரத்தம்‌, நோய்‌ நுண்மம்‌, 
காரப்‌ பொருள்‌ ஆகியவற்றைக்‌ 
குறிக்கும்‌ ஆங்கிலக்‌ குறியீடு. 
2 : ஒரு குறியீடு; அடையாளம்‌ : 
'பேரியம்‌' எனும்‌ சொற்களைக்‌ 
குறிக்கின்ற அடையாளக்‌ குறி. 
820௦௦01'5 : பேப்காக்‌; பேப்காக்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌ : அமெரிக்க 
அறுவை மருத்துவர்‌ வில்லியம்‌ 
பேப்காக்‌ கண்டுபிடித்த ஒரு 
வகை அறுவை மருத்துவ முறை. 
சிரைச்சுருள்‌ நோயைக்‌ குணப்படுத்த 
சபீனஸ்‌ சிரை நாளத்தை அடி யோடு 
அகற்றும்‌ முறை. 

3065-55 : பேபஸ்‌-எர்னஸ்ட்‌: 
மணல்‌ துகள்‌ போன்றிருக்கும்‌ 
உடல்‌ அணுப்பகுதி, இதனைக்‌ 
கண்டுபிடி த்த ருமேனியா நாட்டின்‌ 
நுண்ணுயிரியல்‌ வல்லுநர்‌ விக்டர்‌ 
பேபஸ்‌ மற்றும்‌ ஜெர்மனி 
நாட்டைச்‌ சேர்ந்த நோய்க்‌ 
குறியியல்‌ வல்லுநர்‌ ஆகியோரின்‌ 
பெயர்களைச்‌ குறிக்கின்றது. 
030518 : பெபீசியா உண்ணி : 
குதிரை, நாய்‌, ஆடு, பன்றி 
போன்ற கால்நடைகளின்‌ விசப்பு 
இரத்த அணுக்களில்‌ காணப்படும்‌ 
ஒருவகை உண்ணி. பிளாஸ்மோடியம்‌ 


போன்ற அமைப்பை உடைய 


ட்‌ 


உண்ணி விக்டர்‌ பேபஸ்‌ எனும்‌ 
நுண்ணுயிரியலியல்‌ வல்லுநர்‌, 
இந்த உண்ணியைக்‌ சண்டுபிடித்ததால்‌ 
இதற்கு அவருடைய பெயர்‌ 
சூட்டப்பட்டுள்ளது. ப 
0206510515 : பெபசியா நோய்‌; 
பெபசியா உண்ணிக்‌ காய்ச்சல்‌ : 
மலேரியாக்‌ காய்ச்சலைப்‌ போன்ற 
ஒருவகை முறைக்‌ காய்ச்சல்‌, 
இது பெபீசியா உண்ணிகளால்‌ 
உண்டாகிறது. 


8௮01514'5 : பெபின்ஸ்கியின்‌; 
பெபின்ஸ்கி மறிவினை; இது ஒரு 
நோய்த்தடயம்‌ : கால்பாதத்‌ தசை 
களைக்‌ தாண்டும்போது கால்‌ 
பெருவிரல்‌ உட்பக்கமாக மடங்கும்‌, 
மற்ற விரல்கள்‌ வெளிப்புறமாக 
விரியும்‌. முட்டுத்தடத்தில்‌ ஏற்படும்‌ 
சிதைவால்‌ இத்தடயம்‌ தோன்று 
கிறது. ஃபிரான்ஸ்‌ நாட்டின்‌ 
நரம்பியல்‌ வல்லுநர்‌ ஜோசப்‌ 
பாபின்ஸ்கி இந்தத்‌ தடயத்தை 
முதன்‌ முதலில்‌ கண்டறிந்தார்‌. 
020 : குழந்தை; மழலை. 

30 102400 : குழந்தை 
அடைகாப்பி. 


301610 : திருமணம்‌ ஆகாத 
ஆண்‌; திருமணமிலா ஆண்‌. 
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32011€10: ௦1 501/6... 


03011610 ௦1 $0162006 1ஈ 4 பாவா: 
செவிலியர்‌ படிப்பு : செவிலியற்‌ 
பயிற்சிக்‌ கல்லூரியில்‌ நான்கு 
அண்டுப்‌ படிப்பு. 

3௦5 மயாரி௨ : பேக்மேன்‌ 
கற்றை : வலது இதய மேலறையில்‌ 


இருக்கும்‌ சைனோ-ஏட்ரியல்‌ 


அணுவிலிருந்து இதயத்‌ துடிப்பை 
இடது இதய மேலறைக்குக்‌ 
கடத்துகின்ற நரம்புக்‌ கற்றை. 
3011180626 : நோய்‌ நுண்மக்‌ 
குடும்பம்‌ : மணலில்‌ காணப்படும்‌ 
நோய்‌ நுண்மம்‌. (எ.டு) பாக்டீரியா, 
கிளாஸ்ட்ரிடியம்‌. தாய்‌ உயிர்மக்‌ 
கருவை உண்டாக்கக்‌ கூடிய நோய்‌ 
நுண்மம்‌. 

02011126௱/8 : இரத்த நோய்க்‌ 
கிருமி : இரத்தத்தில்‌ சிறுகோட்டுக்‌ 
கிருமிகள்‌ (நோய்‌ நுண்மங்கள்‌) 
இருத்தல்‌. 

02011187 : 03௦04118௫7 : நோய்நுண்மம்‌ 
சார்ந்த: நோய்‌ நுண்மத்தால்‌ 
உண்டாகின்ற நோய்‌ வகை, 
(எஈடு) சீதபேதி. 

020118 : நீள்‌ நுண்ணுயிரின்‌. 
0௮௦0111203) நே5வர்கர்கரு : நோய்‌ 
நுண்மக்‌ கழிச்சல்‌. 

௦301110106 : நோய்‌ நுண்மக்‌ கொல்லி. 
ட2011111270ப5 : நீள்‌ நுண்ணுயிர்‌ 
கொண்ட... 


ட201116021106112-0 யரா : தடுப்பு 
ஊசிமருந்து : பாசில்கால்மெட்குவரின்‌ 


172 ப 0801 


எனப்படும்‌ பி.சி.ஐி, தடுப்பு ஊசி 
மருந்து. ப 
02௦111: நீள்‌ நுண்மம்‌. 
ட௮௦111/12௭௦ய5 : நீள்‌ நுண்ணுயிர்‌ 
கொண்ட. 

௦30111/7௦௱ : இழை நுண்கம்பி 
வடிவுள்ள; நீள்நுண்ம வடிவான. 


301111 : பேசில்லின்‌ : சப்டி.லிஸ்‌ 


- நோய்‌ நுண்மத்திலிருந்து பிரித்‌ 
தெடுக்கப்படுகிற நுண்ணுயிர்க்‌ 
கொல்லி மருந்து. 


0201111087005 : நுண்ம வளர்ப்பு. 
08011110518 : நோய்‌ நுண்மம்‌ 
உள்ள: நோய்‌ நுண்மத்தால்‌ 
உண்டாகின்ற நோய்‌ அல்லது 
நோய்த்‌ தொற்று. 

௦20111பார௮ : நுண்ம அழற்சி 
நீரிழிவு. 

௮011128011 : பேசிட்ரேசின்‌ 
சப்டிலிஸ்‌ நோய்‌ நுண்மத்திலிருந்து 
தயாரிக்கப்படும்‌ ஒரு வகை 
நுண்ணுயிர்க்கொல்லி மருந்து. 
ஸ்டைபைலோகாக்கஸ்‌ நோய்‌ 
நுண்ணுயிரிகளால்‌ உண்டாகின்ற 
வெளித்தோல்‌ நோய்களுக்கு 
இந்த மருந்தைத்‌ தடவலாம்‌. 
0201 :-முதுகு; பின்புறம்‌; பின்னால்‌: 


உடலில்‌ கழுத்திலிருந்து இடுப்பு 


வரை உள்ள பின்புறப்‌ பகுதி. 
முதுகுவலி : முதுகுப்பகுதியில்‌ 


உண்டாகும்‌ வலி, 
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முதுகுப்‌ பலகை : படுக்கையிலோ, 
படுக்கை உர்தியிலோ நோயாளியின்‌ 
முதுகுப்‌ பகுதியைத்‌ தாக்குவதற்காக 
வைக்கப்படும்‌ பலகை. 

முதுகுத்‌ தண்டு : முதுகெலும்பு 
களைத்‌ தாங்கி நிற்கும்‌ தண்டு. 


முதுகு ஓய்வுப்‌ பலகை : நோயாளிகள்‌ ப 


படுக்கையில்‌ சாய்ந்த நிலையில்‌ 
ஒய்வெடுப்பதற்காகப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ பலகை. 
020111பா18 : சிறுநீர்‌ நோய்க்கிருமி; 
நுண்ணுயிர்‌ அழற்சி நீரிழிவு : சிறு 
நீரில்‌ சிறுகோட்டு நோய்க்‌ 
கிருமிகள்‌ இருத்தல்‌. 

020111ப5 : சிறுகோட்டுக்‌ கிருமி 
நோய்‌ நுண்மம்‌; நீள நுண்ணுயிரி: 
தாய்‌ உயிர்மத்தினுள்‌ உயிர்மக்‌ 
கருக்களை உண்டாக்குகிற 
அக்சிஜன்‌ உயிரி சார்ந்த, நீள்‌ 
உருளை வடிவ உயிரணுக்கள்‌ 
அடங்கிய ஒருவகை பேக்டீரியா. 
இவற்றில்‌ பெரும்பாலானவை 
வயிற்றிலுள்ள அசையும்‌ நுண்‌ 
ணிழைமங்கள்‌ மூலம்‌ அசையக்‌ 
கூடியவை. இவை அழுகிய 
கரிமப்‌ பொருட்களில்‌ வாழும்‌ 
உயிரிகள்‌. இவற்றின்‌ விதை 
மூலங்களை, மண்ணிலும்‌ காற்றுத்‌ 
தூகியிலும்‌ காணலாம்‌. 
0301-2016 : முதுகு வலி. 
0201621012 : முதுகு நோவு. 
020106 : முதுகெலும்பு. 


௦301௦4 : பின்னொழுக்கு; எதிர்‌ 
ஓட்டம்‌ : இயல்பற்ற ஓட்டம்‌, 


திரவங்களின்‌ பின்னோட்டம்‌, 
எதிரொழுக்கு நோய்‌, பின்னொழுக்கு 
நோய்‌ (எ.டு) மெட்ரல்‌ தடுக்கிதம்‌ 
பின்னொழமுக்கு நோய்‌. 

0301 ௦7 3 : புறங்கை. 


020108/270 121ய௦ : பின்னோட்டச்‌ 
செயலிழப்பு; பின்னோட்ட இதயச்‌ 
செயலிழப்பு : இதயக்‌ கீழறைகளின்‌ 
மிகு அழுத்தம்‌ காரணமாக 
உண்டாகின்ற இதயச்‌ செயலிழப்பு. 
இந்த நிலைமை பொதுவாக 
ஈரிதழ்த்‌ தடுக்கிதழ்ச்‌ சுருக்க 
நோயின்போதும்‌ மூவிதழ்த்‌ 
தடுக்கிதழ்ச்‌ சுருக்க நோயின்‌ 
போதும்‌ உண்டாகின்றது. 
0201௦42ஈ : தசை இசிப்புக்‌ குறைப்பு 
மருந்து : தன்னியக்கத்‌ தசையின்‌ 
இசிப்புத்‌ திறனைக்‌ குறைக்கிற 
ஒரு மருந்து. இதன்‌ பக்கவிளை 
வுகளாகக்‌ குமட்டல்‌, வாந்தி, 
வயிற்றுப்போக்கு, வாய்வுக்‌ 
கோளாறுகள்‌, தசைப்பிடிப்பு, 
உப்புக்குறைபாடு, மனக்‌ 
குழப்பம்‌, தலைச்சுற்றல்‌, மந்தநிலை 
ஆகியவை தோன்றக்கூடும்‌. 
இழைமசக்காழ்ப்புக்‌ கோளாறினைக்‌ 
குணப்படுத்தப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

0301018618 : இரத்தப்‌ பாக்டீரியா; 
நுண்ணுயிர்க்‌ குருதி : இரத்தத்தில்‌ 
பாக்டீரியாக்கள்‌ இருத்தல்‌. 
03012119 : நோய்க்கிருமி; நோய்‌ 
நுண்மங்கள்‌; நுண்ணுயிரிகள்‌ : 
நோய்களை உண்டாக்கும்‌ நுண்‌ 
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ணுயிரிகள்‌, இவற்றை 'நுண்மப்‌ 
பிளப்பின உயிரிகள்‌' என்றும்‌ 
கூறுவர்‌. இவை மிக நுண்ணியவை. 
இவற்றில்‌, உயிர்ம ஊன்மம்‌, 
அணுவியல்‌ பொருள்‌ அடங்கிய ஓர்‌ 
உயிர்மம்‌ அடங்கியுள்ளது. 
தனித்தனி உயிரணுக்கள்‌, கோள 
வடி வில்‌, நீண்ட வடிவில்‌ சுருள்‌ 
வடிலில்‌ அல்லது வளைவுகளாக 
அமைந்து இருக்கும்‌. இவை 
சங்கிலித்‌ தொடர்களாக அல்லது 
திரள்களாக இருக்கும்‌. சில 
வகைக்‌ கிருமிகள்‌ பூரணவலை 
வடிவில்‌ அமைந்து இருக்கும்‌. 
இவை, பச்சையம்‌ உட்பட பல 
நிறமிகளை உற்பத்தி செய்யக்‌ 
கூடியவை. சில அயிர்மக்‌ 
கருக்களாக அமைந்து உள்ளன. 
சில சுதந்திரமாக வாழ்கின்றன, 
வேறு சில அழுகிய கரிமப்‌ 
பொருள்களில்‌ வாழ்கின்றன. 
இன்னும்‌ சில ஒட்டுண்ணி 
களாக வாழ்கின்றன. இவற்றுள்‌ 
சில வகை மனிதருக்கும்‌, 
விலங்குகளுக்‌ கும்‌ , 
தாவரங்களுக்கும்‌ தோய்‌ 
உண்டாக்குகின்றன. 

0280161181: 03016112; 02012116 : 
நுண்ணுயிரின்‌; நுண்‌ ஹணுயிரால்‌; 
நுண்ணுயிர்‌ சார்ந்த; நுண்மங்‌ 
களைச்‌ சார்ந்த; நுண்ணுயிர்‌ இதய 
உள்ளறை அழற்சி நோய : 
இதயத்தின்‌ உள்‌ ஞூறையையும்‌ 
இதயத்‌ தடுக்கிதழ்களையும்‌ 
பாதிக்கின்ற நுண்ணுயிரி நோய்‌. 
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நுண்ணுயிரி உடல்‌ திசுக்களை 
அல்லது அணுக்களை பாதிக்கும்‌ 
போது உண்டாகின்ற எதிர்வினைப்‌ 
பண்பால்‌ அழற்சி ஏற்படுதல்‌. 
நுண்ணுயிரின்‌ விளைவால்‌ 
உண்டாகும்‌ நச்சுப்‌ பொருள்‌. 

நுண்ணுயிர்‌ மூளையுறை அழற்சி 
நோய்‌: மூளையுறைகளைப்‌ 
பாதித்து மூளைக்காய்ச்சல்‌ 
நோயை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு 
வகை நுண்ணுயிரி நோய்‌, 

0௮0161101021 : நுண்ணுயிர்க்‌ 
கொல்லல்‌; நோய்‌ நுண்மக்‌ கொல்லல்‌; 


“நோய்க்‌ கிருமிக்‌ கொல்லல்‌; 


நுண்மங்களை அழிக்கிற. 

0301610106 : நுண்ணுயிர்க்‌ கொல்லி; 
நோய்‌ நுண்மக்கொல்லி; நோய்க்‌ 
கிருமிக்கொல்லி; நுண்மக்‌ 
கொல்லிகள்‌ : நோய்க்‌ கிருமி 


-சளைக்‌ கொன்று அழிக்கும்‌ தன்மை 


யுள்ள மருந்து (எ-டு) பெனிசிலின்‌ 
மருந்து. 

0301௦110 : நுண்ணுயிர்த்தோல்‌ 
கொப்புளம்‌ : நுண்ணுயிர்க்கிருமி 
அல்லது அதன்‌ நச்சுப்‌ பொருளால்‌ 
தோலில்‌ உண்டாகின்ற கொப்புளம்‌. 
ட201211௦ : நோய்‌ நுண்மத்தைச்‌ 
சார்ந்த. 

0301611510; 120187௦10 : ஒட்டுயிர்‌ 
நுண்மம்‌. 

03012110018515 : நுண்மஉடைவு; 
நுண்மக்‌ கழிவு. 





020162110100102! 


08016110100102! : நோய்‌ நுண்ம 
ஆராய்ச்சியைச்‌ சேர்ந்த. 
020161101001081 (1651102110 : 
நுண்ணுயிரியலாய்வு. 


௦201611010015 : நுண்மவியல்‌ 
வல்லுநர்‌; நுண்மவியலார்‌; நுண்‌ 
ணுயிரியலாளர்‌; கிருமியியலாளர்‌; 
நுண்ம ஆய்வாளர்‌. 
0201211010094 : கிருமியியல்‌; 
நுண்ணுயிரியல்‌; நுண்ம ஆய்வியல்‌ : 
நோய்க்‌ கிருமிகள்‌ பற்றி அராயும்‌ 
அறிவியல்‌. 

௦20121124/511 : கிருமி எதிர்ப்புத்‌ 
தற்காப்புப்‌ பொருள்‌; நுண்ம 
உடைப்பி; நுண்ம உடைத்தழிப்பி: 
நோய்க்கிருமி அழிக்கும்‌ 
உயிரின்‌ தற்காப்புப்‌ பொருள்‌ 
தநொதிமம்‌. 

02011101/510ஈ : நுண்ம அழிப்புப்‌ 
பொருள்‌, நுண்மக்‌ கழிவு; நுண்ணுயிர்‌ 
உடைத்தழிப்பி : நுண்மங்களை 
அழிக்கும்‌ உயிரின தற்காப்புப்‌ 
பொருள்‌. 

0301621101/515 : கிருமிஅழிவு; 
கிருமிச்‌ சிதைவு : உயிரின்‌ தற்காப்புப்‌ 
பொருளால்‌ ஏற்படும்‌ கிருமி 
அழிவு. 

020121101/410 : நுண்ம அழிப்பு 
ஊக்கி, உயிரின்‌ தற்காப்புப்‌ 
பொருளால்‌ உருவாகும்‌ நுண்ம 
அழிவைச்‌ சார்ந்த. 
030127100206 : கிருமித்‌ தெவ்வு; 
நுண்ணுயிர்‌ அழிக்கும்‌ பாக்டீரியா 
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விழுங்கி; அதி நுண்ணுயிர்‌ : 
இயற்கைப்‌ பரப்பிலும்‌ உயிரினங்‌ 
களிலும்‌ உள்ள கிருமி அழிவுக்‌ 
கூறு. 

630161100806 றர : அதி 
நுண்ணுயிரி வகைப்படுத்தல்‌ : 
நுண்ணுயிரிகளை அழிக்கும்‌ 
அதி நுண்ணுயிரியின்‌ வகையைக்‌ 
கண்டறியும்‌ முறை. 
08012110100164 : நுண்ம ஆய்வாளர்‌; 
நுண்ணுயிரியல்‌ வல்லுநர்‌ : நுண்‌ 
ணுயிரியல்‌ படிப்பில்‌ சிறப்புப்‌ 
பயிற்சியும்‌ பட்டமும்‌ பெற்ற 
மருத்துவர்‌. 

0201610516 : நுண்ணுயிர்‌ நோய்‌; 
நுண்ம நோய்‌; நுண்மத்‌ தொற்று 
நோய்‌ : 'பாக்டீரியா' நோய்‌ 
நுண்மத்தால்‌ உண்டாகின்ற 
நோய்‌. 

03016110518515 : நுண்ணுயிர்‌ 
(கிருமி! வளர்ச்சித்தடை; நுண்ணுயிர்‌ 
அடக்கி; பாக்டீரியா அடக்கல்‌; 
நோய்க்‌ கிருமிகள்‌ வளர்வதற்கு 
ஏற்படும்‌ தடை. 

020161105121 : நுண்ம வளர்ச்சித்‌ 
துப்பி 

0016110521 : நுண்ம வளர்ச்சித்‌ 
தடைப்பொருள்‌; நுண்மப்‌ பெருக்குத்‌ 
தடுப்பு : பாக்டீரியா போன்ற 
நுண்மங்கள்‌ வளர்வதைத்‌ தடுக்கும்‌ 
பொட்டாசியம்‌ குளோரேட்‌ 
போன்ற பொருள்கள்‌. 
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0௮04௮71010 880ு : நுண்ம மருத்துவம்‌. 
030(91100%6௱1/2 : இரத்த நுண்ம 
நச்சேறல்‌. 

 நுண்ம நச்சு. 


030121யா : நுண்ம உயிரி; 
பாக்டீரியம்‌ : மிக நுண்ணிய உயிரி. 
இவை பெரும்பாலும்‌ ஓர்‌ 
அணுவால்‌ ஆனது. இவறி றுள்‌ 
சில நகர்ந்து செல்லக்கூடி யவை. 
இவை தாவர இனங்களில்‌ 
உண்டாகும்‌ பூஞ்ச( ணத்தை ஒத்த 
உயிர்‌ வடிவங்கள்‌. இவற்றுள்‌ 
சில சிதைவினையும்‌, நோய்களையும்‌ 
உண்டாக்குகின்றன. எனினும்‌, 
பெரும்பாலானவை பயனுடையவை 
சில பாக்டீரியாக்கள்‌ மண்ணில்‌ 
விழும்‌ இறந்த உயிர்களை 
மட்கச்செய்து மண்ணோடு 
கலந்து விடச்‌ செய்கின்றன. 
வேறுசில பாக்டீரியாக்கள்‌ 
காற்றிலிருந்து நைட்ரஜனை நிலைப்‌ 
படுத்தித்‌ தாவரங்கள்‌ பயன்படுத்திக்‌ 
கொள்ள உதவுகின்றன. பாக்டீரியா 
பற்றி ஆராய்வது பாக்டீரியாவியல்‌ 


எனப்படும்‌. 


201௦110165 


020121 பா1௨ : சிறுநீர்க்‌ கிருமி; 
நுண்ணுயிர்‌ சிறுநீர்‌ : சிறுநீரில்‌ 
நோய்க்கிருமிகள்‌ இருத்தல்‌. ஒரு 
மில்லி லிட்டரில்‌ 1,00,000-க்கு 
மேற்பட்ட நோய்‌ பரப்பும்‌ 
நுண்ணுயிரிகள்‌ இருக்கும்‌. 
இதனால்‌, சிறுநீர்‌ அடைப்பு 
போன்ற கோளாறுகள்‌ ஏற்படும்‌. 


0901611010%80118 : குருதி நுண்ம்‌ 
நச்சேற்றம்‌ : நுண்ணுயிரிகளின்‌ 
நச்சுக்கள்‌ இரத்தத்தில்‌ கலற்‌ துள்ள 
நிலை. 

0௮01217ப௱ : நுண்ணுயிரி; நோய்‌ 
நுண்மம்‌ : ஒருவகை நோய்க்‌ 
திருமி. நோய்களை உண்டாக்கும்‌ 
நுண்ணுயிரி. உயிரணுப்‌ 
பிறப்பால்‌ இனப்பெருக்கம்‌ 
செய்யும்‌ நுண்ணுயிரி. கோள 
வடிவில்‌, நீள்‌ வடிவில்‌ அல்லது 
சுருள்‌ வடிவில்‌ இருக்கும்‌. 
கோள வடிவில்‌ அமைந்துள்ள 
நுண்ணுயிரி நகரும்‌ தன்மை 
யற்றது. மற்றவை நகரும்‌ 
தன்மை உள்ளவை. 

030161126 : நுண்மப்‌ பண்டுவம்‌. 


0௮0௦7010 : தீங்கிலா நுண்ணுயிரி: 
நுண்ணுயிரியை ஒத்தவை. 


ஆனால்‌, தீங்கற்றவை. வாய்‌ 


மற்றும்‌ பெருங்குடலில்‌ வாழக்‌ 


கூடியவை, 
0201௦101065 : தீங்கிலா நுண்ணுயிரிகள்‌. 


௮406 : அடையாளச்‌ சின்னம்‌; 
அடையாளப்‌ பொறி; அடையாளப்‌ 
பட்டை; ஊடுகதிர்‌ அடையாளப்‌ 
பட்டை : ஊடுகதிர்‌ படங்களை 
எடுப்பவரின்‌ உடலில்‌ புகுந்துள்ள 
ஊடுகதிர்‌ அளவைக்‌ கணிக்க 
உதவும்‌ அடையாளப்பட்டை. 
இப்பட்டையை ஊடுகதிர்‌ படம்‌ 
எடுப்பவர்‌ தன்‌ சட்டையில்‌ 
பொருத்திக்‌ கொள்வார்‌. 
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0271 ; ஒழுங்குத்‌ தகடு; நீர்மத்‌ 
தகடு : ஒளிகருவியின்‌ முகப்பில்‌ 
இருக்கும்‌ சிறுபொறி. இது 
காற்றில்‌ கலந்து வரும்‌ மாசுக்களைப்‌ 
பிரித்து விடுகிறது. சுத்தமான 
காற்றை மட்டும்‌ உறிஞ்ச இது 
உதவுகிறது. 

0302 : விழிக்கீழ்த்தோல்‌ வீக்கம்‌: 
விழிக்கீழ்த்தோல்‌ தொங்கல்‌ : 
விழிகளின்‌ கீழ்ப்பகுதியில்‌ 
உள்ள தோல்‌ அழற்சியுற்று, வீக்க 
மடைந்து, தொங்குதல்‌. புகை 
பிடிப்பதாலும்‌, தூக்கமின்மை 
யாலும்‌ அங்குள்ள இரத்த 
நாளங்கள்‌ வீங்கி இவ்வாறு 
ஏற்படுகிறது. 

ட302586 : கரும்புச்சக்கை 
கரும்பிலிருந்து உற்பத்தியாகும்‌ 
கழிவுப்பொருள்‌. கரும்புச்சாறு 
பிழிந்தெடுக்கப்பட்ட பின்‌ 
உண்டாகின்ற நடுவகைக்‌ கழிவு. 
பூஞ்சைக்‌ கிருமிகள்‌ உயிர்‌ 
வாழ்வதற்கு உகந்த இடம்‌. 
0203550515 : கரும்புச்‌ சக்கையேற்ற 
நுரையீரல்‌ அழற்சி; நுரையீரல்‌ 
கரும்புச்‌ சக்கை ஏற்றம்‌ . இது 


ஒரு தொழில்‌ சார்ந்த 
நுரையீரல்‌ நோம்‌. தெர்மோ 
அக்டினோமைரசிஸ்‌ சக்காரி எனும்‌ 


பூஞ்சைக்‌ கிருமி சுவாசிக்கப்படும்‌ 
காற்றின்‌ வழியாக நுரையீரலை 
அடைந்து அழற்சியை ஏற்படுத்தும்‌ 
நிலை. காய்ச்சல்‌, மூச்சிளைப்பு, 


சோர்வு ஆகியவை இந்நோயின்‌ 
சில அறிகுறிகள்‌. 

029010 : சுவாசமேற்றம்‌ : மூச்சுப்‌ 
பை மூலம்‌ செயற்கை முறையில்‌: 
சுவாசமளிப்பது. இப்பையின்‌ 
வாயை நோயாளியின்‌ முகத்தில்‌ 
குறிப்பாக வாய்‌ மற்றும்‌ மூக்குப்‌ 
பகுதியில்‌ வைத்து, அதன்‌ பை 
போன்ற பகுதியைக்‌ கைவிரல்‌ 
களால்‌ அழுத்தினால்‌, அப்பையி 
லுள்ள காற்று அந்த நோயாளி 
யின்‌ நுரையீரலுக்குள்‌ செல்லும்‌. 
வரா : குழந்தை; குழவி. 
டூ21ஈ109௦'5 210: பெயின்‌ 
பிரிட்ஜ்‌ மறிவினை : இத்யத்தில்‌ 
தோன்றும்‌ ஒருவகை அனிச்சை 
வினை. இதயத்தின்‌ இடது 
மேலறையில்‌ உள்ள விரி 
ஏற்பிகளைத்‌ தூண்டினால்‌ 
இதயத்‌ துடிப்பும்‌, நாடித்‌ 
துடிப்பும்‌ அதிகரிக்கும்‌ என்ற 
வினையை ஆங்கில உடலியங்கு 
இயல்‌ வல்லுநர்‌: பிரான்சிஸ்‌ 
பெயின்‌ பிரிட்ஜ்‌ என்பவர்‌ 
கண்டறிந்து கூறினார்‌. ஆகவே, 
இவ்வினைக்கு அவர்‌ பெயர்‌ 
சூட்டப்பட்டது. 

0௮16 : உயர்‌ வெப்பத்தில்‌ சுடுதல்‌. 
ட21:21-160060 : முட்டிக்கால்‌ 
உள்ள. 

521215 05% : பேக்கர்‌ நீர்க்கட்டி: 
முழங்கால்‌ மூட்டழற்சி நோய்‌ 
உள்ளவர்களுக்கு முழங்கால்‌ 
மூட்டின்‌ பின்புறம்‌ நீரால்‌ 


அ பப்பு பபப புட பபபபப்பபப்ப்ப்ப்ட்ட்டட்ட பப்ப்பப்யவய பம 
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சூழப்பெற்ற பை போன்ற 
கட்டி. இங்கிலாந்து நாட்டைச்‌ 
சேர்ந்த அறுவை மருத்துவர்‌ 
வில்லியம்‌ பேக்கர்‌ இந்த 
நோயை முதன்முதலில்‌ இனம்‌ 
கண்டார்‌. 

021615 160 : மாவு அழற்சி : (1) 
மாவினை அல்லது சர்க்கரை 
யைக்‌ கையாள்வதால்‌ உண்டாகும்‌ 
தோல்‌ அழற்சி நோய்‌. மாவுப்‌ 
பூச்சிகடிப்பதால்‌ உண்டாகும்‌ 
அரிப்புடன்‌ கூடிய கொப்புளங்கள்‌. 


8&ட : பிரிட்டீஸ்‌ அண்டி 
லூயிசைட்‌' எனும்‌ சொற்றொடரின்‌ 
முதல்‌ எழுத்துச்‌ சேர்க்கை. 
'டைமெர்க்காப்ரால்‌' என்பது 
இதன்‌ வணிகப்பெயர்‌. உலோக 
நச்சுப்பொருள்களுக்கு எதிராக 
வினைபுரியும்‌ ஒருவகை நச்சு 
முறிப்பான்‌ குறிப்பாக பாதரசம்‌, 
பிஸ்மத்‌, அன்டிமனி அகிய 
உலோக நச்சுக்களை முறிக்க 
உதவும்‌ மருந்து. 

0218௦6 : தராசு; துலாக்கோல்‌; 
நிறைகோல்‌ :1. எடை நுண்ணளவைப்‌ 
பொறி. 2. சமநிலை, 3. உடலை 
சமநிலைப்படுத்தி நிற்பது. 
414. அமிலக்காரச்‌ சமநிலை- 
இரத்தத்தின்‌ அமிலக்‌ காரத்‌ 
தன்மையை சமப்படுத்துதல்‌. 
5. எடை அளவி, 

03121060 01/64: சமச்சீர்‌ உணவு; சம 


நிலை உணவு; சம ஊட்ட உணவு; 
சரிவிகித உணவு : மாவுச்சத்து, 
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புரதச்சத்து, கொமுப்புச்சத்து, 
தாதுச்சத்து, உயிர்ச்சத்து மற்றும்‌ 
தண்ணீர்‌ அகிய சத்துகள்‌ சரியான 
விகிதத்திலும்‌; உடலுக்குத்‌ தேவை 
யான அளவிலும்‌ கலந்துள்ள உணவு; 
இது உடலுக்குத்‌ தேவையான 
சக்தியைத்‌ (அற்றலை) தருகிறது; 
உடல்‌ நலனை நிலைநாட்ட உதவு 
கிறது; உடலுக்கு உறுதி தருகிறது. 


031310௦060 ஈபரா!(1௦ா : சமச்சீர்‌ 
ஊட்டம்‌. 
௦3131௦60 ௭வா!!(3(100 : சமச்சீர்க்‌ 


காற்றோட்டம்‌. 
௦218௮1060 5(பஸ்‌ : ஈட்டாய்வு. 


021216 : குறிமொட்டு : அண்குறி 
மொட்டு அல்லது பெண்குறி 
மொட்டு. 
ட212ா!115 : ஆண்குறி வீக்கம்‌; 
மொட்டழல்‌ மொட்டுத்‌ தோலழற்சி : 
ஆண்‌ குறியில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
௦218௦ : குறி மொட்டைச்‌ சார்ந்த 
நோய்கள்‌ : அண்குறி மொட்டு 
அல்லது பெண்குறி மொட்டு 
தோய்களைக்‌ குறிப்பிடும்‌ 
துவக்கச்‌ சொல்‌. 
0213௮1௦11௩௦1௦68 : ஆண்குறி 
மொட்டு வெட்டை நோய்‌; ஆண்‌ 
குறி மொட்டுத்‌ தோலழற்சி நோய்‌: 
கோளனோக்கஸ்‌ கிருமிகளால்‌ 
அண்குறி மொட்டுத்‌ தோல்‌ 
அழற்சி ஏற்படுதல்‌. 
௦2131௦௦0/811/(/5 : பெண்குறி 
மொட்டுத்‌ தோலழற்சி நோய்‌ : 





0212100135 


பெண்குறி மொட்டு கோனோ 
காக்கஸ்‌' கிருமிகளால்‌ பாதிக்கப்‌ 
பட்டு அழற்சி அடைதல்‌. 
021௮101350 : மொட்டு ஒட்டறுவை 
மருத்துவம்‌; குறிமொட்டு ஒட்டறுவை 
மருத்துவம்‌ : அண்குறி மொட்டில்‌ 
செய்யப்படுகின்ற ஒருவகை 
ஓட்டறுவைச்‌ சிகிச்சை. 
௦2131௦-0௦51//1115 : ஆண்குறி- 
மாணி நுதி வீக்கம்‌; மொட்ட முன்‌ 
தோலழல்‌ : அண்குறியி லும்‌, மாணி 
நுதியிலும்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
ட3134(1012515 : பெருங்குடல்‌ 
அழற்சி நோய்‌: 'பேலாண்டிடியம்‌' 
எனும்‌ கிருமிகளால்‌ பெருங்‌ 
குடலில்‌ புண்‌ உண்டாவது. இந்‌ 
நோயுற்றவருக்கு வயிற்று வலி, 
வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, உடல்‌ 
எடை இழப்பு போன்ற அறிகுறிகள்‌ 
ஏற்படும்‌. டைட்ராசைக்ளின்‌ 
அல்லது மெட்ரனிடசோல்‌ 
மருந்துகளால்‌ இது குணமாகும்‌. 
ட2விள்ப௱ : 'பேலாண்டிடியம்‌”: 
உடலைச்‌ சுற்றி மயிரிழைகள்‌ 
கொண்ட ஓரணு உயிர இது ஓர்‌ 
ஒட்டுண்ணி வகையைச்‌ சர்ந்தது; 
(எ-டு “பேலாண்டி டியம்‌ கோலை” 
பெருங்குடல்‌ அழற்சி நோயை 
ஏற்படுத்தும்‌ மிகப்‌ பெரிய 
ஓரணு ஒட்டுண்ணுயிரி. 
02181ப5 : குறிமொட்டு : மொட்டு. 
ஆண்குறி மொட்டு அல்லது 
பெண்குறி மொட்டு. 


3163 : நீராடுமிடம்‌; மருத்துவ 
நலச்சுனை. 
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௦210655 : வழுக்கை; வழுக்கைத்‌ 
தலை; தலை வழுக்கை : தலையில்‌ 
முடி. குறைந்த நிலை; தலையில்‌ 
முடி அறவே இல்லாத நிலை. 
0210 (01006 : வழுக்கை நாக்கு : 
நாக்கின்‌ நுண்காம்புகள்‌ முழுமையாக 
அழிந்திருத்தல்‌ அல்லது செயல்‌ 
திறன்‌ இழந்திருத்தல்‌. இரத்தச்‌ 
சோகை மற்றும்‌ வறட்டுத்‌ தோல்‌ 
நோய்‌ (பெல்லெக்ரா) உள்ளவர்‌ 
களுக்கு வழுக்கை நாக்கு காணப்படும்‌. 
08!! : பந்து : உருண்டை வடிவிலான 
ஒரு பொருள்‌. 

பந்து மூடி : இரைப்பையிலோ, 
சிறுகுடலிலோ முடியானது 
பந்துபோல சேர்ந்து கொள்ளுதல்‌. 
பந்து இரத்த உறைகட்டி : இரத்த 
நாளத்தில்‌ இரத்தம்‌ உருண்டை 
வடிவில்‌ உறைந்து போவது. 
211 ௨௭௱௦ ௦12- 7001: பந்து மற்றும்‌ 
வளை நகக்கால்‌ : ஒரு வளை நகத்தால்‌ 
பற்றிக்‌ கொள்ளப்பட்ட ஒரு 
பந்தினைப்‌ போன்று செதுக்கப்‌ 
பட்ட கால்‌. 

021 310 500%6(/041( : பந்துக்கிண்ண 
மூட்டு: எலும்பு 
களுக்கிடை 
யிலான மூட்டு. 
இதில்‌ ஓர்‌ 
உறுட்பின்முனை 
உருண்டையாக 
ஹுப்சின்புனை 
கண்ணம்‌ 
போன்றும்‌ 
அமைந்து, 
உருண்டை. 





பந்துகிண்ண மூட்டு 
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முனை கிண்ணத்திற்குள்‌ பொருந்திக்‌ 
கொள்வதாக இருக்கும்‌. இதனால்‌ 
மூட்டுகளைச்‌ சுதந்திரமாக 
அசைக்க முடிகிறது. 
21115௱ப5-: வல்லசைவு : சுயக்‌ 
கட்டுப்பாடில்லா வலிப்பு (கோரியா) 
நோயில்‌ முன்கைத்‌ தசைகள்‌ 
- கடுமையாக அசைதல்‌ அல்லது 
ஒட்டம்‌ காணுதல்‌. 
021115002101008௱ : துள்ளு 
இதயத்துடிப்பு வரைபடம்‌. 
03111510௦8101௦03ர* : துள்ளு 
இதயத்துடிப்பு வரைவி : இதய 
இயக்க உடல்‌ அதிர்வு வரைவி. 
துள்ளு இதயத்துடிப்பு வரை 
படம்‌ எடுக்க உதவும்‌ கருவி, 
௦311151002101/௦9810ு4 : துள்ளு 
இதயத்துடிப்பு வரைபடம்‌ எடுத்தல்‌ : 
துள்ளு இதயத்துடிப்பு வரைபடக்‌ 
கருவி உதவியால்‌ இதயத்துடிப்பின்‌ 
போதும்‌ இரத்தச்‌ சுழற்சியின்‌ 
போதும்‌ உடலில்‌ உண்டாகின்ற 
அசைவுகளை வரைபடக்‌ கோடாகப்‌ 
படமெடுத்தல்‌. 


௦3110௦1 3௩01001850 : இதயத்‌ 
தமனிநாளச்‌ சீரமைப்பு பலூன்‌ 
சிகிச்சை : இதயத்தமனி நாளத்தில்‌ 
அடைப்பு ஏற்படும்‌ பொழுது, 
மிகச்சிறிய பலூன்‌ ஒன்றை, 
வளையும்‌ தன்மையுள்ள மெல்லிய 
குழாய்‌ மூலம்‌ இதயத்தமனியில்‌ 
செலுத்தி, அங்கு அதை ஊதிப்‌ 
பெருக்கச்‌ செய்து, தமனி நாளத்தை 
விரிவடையச்‌ செய்கிறார்கள்‌. 


இதனால்‌ நாளத்தில்‌ ஏற்பட்ட 
அடைப்பு நீக்கப்படுகிறது. இதயவலி 
ஏற்பட்டவர்களுக்கு மீண்டும்‌ 
அந்த வலி ஏற்படும்‌ வாய்ப்பைத்‌ 
தடுப்பதற்காக இச்சிகிச்சை 
மேற்கொள்ளப்படுகிறது. 
211௦௦1 ௦368 : பலூன்‌ செருகு 
குழாய்‌; பலூன்‌ வடி குழாய்‌ : 
வளையும்‌ தன்மையுள்ள மெல்லிய 
ரப்பர்‌ குழாய்‌. இதன்‌ நடுமுனையில்‌ 
பலூன்‌ போன்ற அமைப்பு 
இருக்கும்‌. தமனியில்‌ ஏற்படும்‌ 
அடைப்புகளை நீக்க இது பயன்‌ 
படுகிறது; சிறுநீர்ப்பை 
அடைப்பைப்‌ போக்கவும்‌, சிறுநீர்ப்‌ 
பையிலிருந்து சிறுநீரை வெளி 
யேற்றவும்‌ இக்குழாய்‌ பயன்படு 
கிறது. 

௦211௦௦1 ௦6! : பூதி அணு; ஊத்த 
அணு : திசுப்பாய்மம்‌ (சைட்டோ 
பிளாசம்‌) நிரம்பப்‌ பெற்ற உடலணு, 
021௦௦0 : உடல்‌ பை காற்றேற்றல்‌; 
பிதுக்கம்‌ எலும்பு நலிவு 
நோயின்‌ போது முதுகுத்தண்டில்‌ 
உள்ள முள்‌ எலும்புகள்‌ அதிக 
அழுத்தம்‌ தருவதால்‌ 'எலும்பு 
இடைவட்டுகள்‌' பிவளிப்‌ 
பக்கமாகப்‌ பிதுங்கி வருதல்‌. 


02110௦1 13௱0௦ா206 : காற்றுப்‌ பை 
அடைப்பான்‌ : இரைப்பை 
மற்றும்‌ குடலிலிருந்து வெளிவரும்‌ 
இரத்தப்‌ பெருக்கை சாங்ஸ்‌ 
டேக்கன்‌-பிளாக்மோர்‌' குழாயைப்‌ 
பயன்படுத்தி நிறுத்துதல்‌. அறுவை 





08!(001 /8ொய/00185ரு 


181 ௦௨0 





மருத்துவத்தின்போது அடைப்‌ 
பானைப்‌ பயன்படுத்தி குருதிக்‌ 
கசிவை நிறுத்துதல்‌. 

௦21100 481 4/ய/௦01854/ : தடுக்கிதழ்ச்‌ 
சீரமைப்பு பலூன்‌ மருத்துவம்‌ : 
இதயத்‌ தடுக்கிதழ்‌ சுருக்கத்தின்‌ 
போது பலூன்‌ குழாயைச்‌ 
செலுத்தி, விரிவடையச்‌ செய்வது. 


021 (7௦ம்‌ : பந்துஇரத்த உறைக்‌ 
கட்டி; பந்துக்குருதி உறைகட்டி: 
இரத்த நாளத்தில்‌ இரத்தமானது 
உறைந்து பந்து போன்று 
திரண்டு விடுவது. இந்த இரத்த 
உறைகட்டியானது அந்த இரத்த 
நாளத்தை அடைந்துவிடும்‌. அதன்‌ 
விளைவாக இரத்தச்‌ சுழற்சியில்‌ 
பாதிப்பு ஏற்படும்‌. 

031101௬௦2௫ : மிதவைப்‌ பொருள்‌ 
சோதனை; குலுக்கல்‌ : கருத்தரித்து 
இருப்பதை அறிவதற்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ சோதனை முறை. 
இதில்‌ டோனிக்‌ குழாயினுள்‌ 
ஒரு விரலைவிட்டு, கருப்பை 
முன்புறம்‌ இழுக்கப்படுகிற து. 
கருத்தரிப்பு ஏற்பட்டி ௬ுக்குமானால்‌, 
கருப்பை மீண்டும்‌ தனது 


பழைய நிலைக்குச்‌ சென்று. 


தனக்குரிய திரவத்தில்‌ மிதக்கும்‌. 
௦31௱ : தலைப்பு மருந்து; குளி 
ரூட்டும்‌ மருந்து; ஆற்றும்‌ மருந்து. 
02116011௦2 : நீராட்டு மருத்துவ 
முறை; நீராடல்‌ வழியாக உடல்‌ 


நோய்‌ தீர்க்கும்‌ மருத்துவ முறை. 


021581 : சாம்பிராணி தாவரப்பால்‌ 
மருந்து; தாவர வடிபால்‌ மருந்து: 
தாவர எண்ணெயில்‌ தயாரிக்கப்‌ 
படும்‌ தோல்‌ நோய்‌ மருந்து. 


031531 ௦1 றம: பெரு குங்கிலி 
யம்‌; பெரு சாம்பிராணி : தென்‌ 
அமெரிக்காவிலுள்ள குங்கிலிய 
மரங்களிலிருந்து எடுக்கப்படும்‌ 
பசைத்‌ தன்மையுள்ள நறுமணத்‌ 
திரவம்‌. கொப்புளங்களுக்குத்‌ துத்த 
நாகத்துடன்‌ கலந்து களிம்பாகப்‌ 
பயன்படுகிறது. 

02158 ௦071 4௦/ப : தோலுக்‌ 
குங்கிலியம்‌; தோலு சாம்பிராணி: 
பழுப்பு நிற நறுமணப்பிசின்‌. 
இருமல்‌ மருந்துகளில்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 

21420 : மழலயர்‌ கூடம்‌. 
83௱௦ன௦ 0681-1126 0/56256 
பேம்பெர்ஜெர்‌-மேரி நோய்‌. 


பவ௱ம்‌௦௦ 5016 : மூங்கில்‌ முது 
கெலும்பு. 
௮001110515 : யானைக்கால்‌ 


நோய்‌ : 'உச்செரரியா பாங்க்ராஃப்டி' 
எனும்‌ கிருமியால்‌ ஏற்படுகின்ற 
நோய்‌. இங்கிலாந்து மருத்துவர்‌ 
ஜோசப்‌ பாங்க்ராஃப்ட்‌ என்பவர்‌ 
இதனைக்‌ கண்டுபிடித்ததால்‌, 
இந்த நோய்‌ அவர்‌ பெயரால்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. 

30 : இழைக்கச்சை; தளைக்‌ 
கயிறு; வார்‌; கட்டு; இணைபட்டை: 
உடல்‌ பகுதிகளை இணைக்கும்‌ 
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வால்‌ போன்ற திசுக்கட்டு. 


உடலைச்‌ சுற்றிக்‌ கட்டப்படும்‌ 
கட்டுக்கம்பி. கை அல்லது 
காலைத்‌ தாங்கிப்‌ பிடிக்கும்‌ 
கருவி. 


௦20௮06 : புண்‌ கட்டுத்‌ துணி; 
கட்டுத்‌ துணி; கட்டு : புண்களில்‌ 
மருந்திட்டுக்‌ கட்டுவதற்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ துணிப்‌ 
பட்டை. இவை பல்வேறு 
வடிவுகளில்‌ கிடைக்கின்றன. 
காயமடைந்த உறுப்புகள்‌ 
அசையாமலிருப்பதற்கும்‌, உறுப்‌ 
புகள்‌ திரிபடைந்து விடாமல்‌ 
இருப்பதற்கும்‌ கூடத்‌ துணிப்‌ 
பட்டைக்‌ கட்டுப்‌ போடப்‌ 
படுகிறது. 

௮0 ௦8! : பட்டை அணு; கச்சை 
அணு  : முதிர்ச்சி அடையாத 
பல முனைக்கரு அணு. இரத்த 
வெள்ளை அணுக்களில்‌ ஒரு 
வகை. 


௮0 10 : பட்டை வடிவம்‌; 
கச்சை வடிவம்‌. 

டி3௱010௦0% : பெருச்சாளி 
இந்தியாவில்‌ காணப்படும்‌ ஒரு 
வகைச்‌ சொறி விலங்கு. 

உஷ்‌ : கால்கள்‌, முழங்கால்‌ 
பகுதியருகில்‌ வளைந்தகன்ற. 
ட்உாயு-160020 : வளைகால்‌; 


கோணற்கால்‌. 

௮105 8011105 : பாங்க்‌ நுண்‌ 
ணுணியிரி; பாங்க்‌ நோய்‌ நுண்மம்‌; 
பாங்க்நீள நுண்ணுயிரி : டானிஷ்‌ 


மருத்துவர்‌ பெர்னாட்‌ பாங்கி 
கண்டுபிடித்த 'புரூசெல்லா 
அபார்ட்டஷ்‌' கிருமி. 

டவ : வங்கி; வைப்பகம்‌; உடல்‌ 
உறுப்பு வங்கி : ஒருவருடைய 
உடலுறுப்பையோ, திசுவையோ 


-திரவத்தையோ பெற்று, உரிய 


முறையில்‌ பாதுகாத்து, அவற்றை 
வேறொரு நபருக்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்த உதவும்‌ இடம்‌. (எ-டு) 
இரத்த வங்கி, கண்வங்கி, எலும்பு 
வங்கி, தாய்ப்பால்வங்கி, திசுவங்கி, 


8931/21'5 ௦022410ஈ : தோள்‌ 
பட்டை அறுவை மருத்துவம்‌ : 
தோல்பட்டை எலும்புக்‌ குழியில்‌ 
ஏற்படும்‌ கோளாறு காரண 
மாகத்‌ தோள்‌ மூட்டில்‌ அடிக்கடி 
ஏற்படும்‌ எலும்பு இடப்பெயர்‌ 
வைச்‌ சீர்படுத்து வதற்காகச்‌ 
செய்யப்படும்‌ அறுவைச்‌ சிகிச்சை; 
இதனைப்‌ பங்கார்ட்‌ அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை என்பார்‌. 

32/52 0156256 : பானிஸ்டர்‌ 
நோய்‌ : சிக்காகோவைச்‌ சேர்ந்த 
ஹென்றி பானிஸ்டர்‌ கண்டு 


_ பிடித்த குருதி நாள நரம்பழற்சி 


நோய்‌. 

02100106 : பானோசைட்‌ : டையெதில்‌ 
கார்பாமசைட்‌ எனப்படும்‌ 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
ட்வார்ம்௦ : வயிற்றுப்புண்‌ மருந்து: 
வயிற்றுப்புண்ணை ஆற்ற 
வல்ல சேர்மமான மருந்துப்‌ 


பொருள்‌. 


ந 


ரா 


௦29 : கொழுப்பகற்று உணவு: 
பருத்த உடலின்‌ தேவையிலா 
கொழுப்புகளை நீககிய உணவு 
முறை. 

௦வா!1ஈ0 : சிறு குழந்தை; மதலை; 
சின்னஞ்சிறு குழவி. 

831(*$ 0166256 : பேன்டி நோய்‌: 
இத்தாலியைச்‌ சேர்ந்த நோய்க்‌ 
குறியியல்‌ வல்லுநர்‌ கைடோ 
பேன்டி என்பவர்‌ கண்டு 
பிடித்த நோய்‌. பிறவியிலேயே 
மண்ணீரல்‌ வீக்கமும்‌ கல்லீரல்‌ 
சுருக்கமும்‌ உள்ள நிலைமை. 
8௮1210! : பாராட்டோல்‌ : இண்டோ 
ராமின்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


௮10102! 6200 : தூக்க மருந்து; 
தூக்க ஊக்கி; தொடர்‌ தூக்க ஊக்கி: 
தூக்க மருந்தாகப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ வெள்ளை உருப்பளிங்குப்‌ 
பொடி. 

0385 ௦12/£ 51 : சலூன்‌ 
நாற்காலித்‌ தடயம்‌ : கழுத்தெலும்பு 
நோய்களின்போது, கழுத்தை 
மடக்கினால்‌ உண்டாகும்‌ ஓர்‌ 
அறிகுறி; கழுத்தை மடக்கும்‌ 
போது மின்னதிர்ச்சியைப்‌ 
போல இரு கைகளுக்கும்‌ வலி 
பரவுதல்‌. 

ூ37061'6 (0 : சலூன்‌ அரிப்பு; 
முடிதிருத்த தொற்று அரிப்பு. 
ட31011பா2125 : பார்பிட்டுரேட்‌; 
பார்பிட்டுரேட்‌ அமில உப்பு : 
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நோவகற்றும்‌ மருந்தாகப்‌ பெரு 
மளவில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
மருந்துவகை, இது, மாலோனிக்‌ 
அமிலம்‌, யூரியா இரண்டும்‌ 
இணைந்த பார்பிட்டுரிக்‌ அமி 
லத்திலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது. 
இதைத்‌ தொடர்ந்து நாம்‌ பயன்‌ 
படுத்தினால்‌, இந்த மருந்துப்‌ 
பழக்கத்திற்கு அடிமையாக 
நேரிடும்‌. இதை அளவுக்கு 
மீறிப்புயன்படுத்துவதால்‌ 
உயிருக்கு அபாயம்‌ ஏற்படும்‌. 
இதனால்‌ இப்போது இதற்குப்‌ 
பதில்‌ பாதுகாப்பான மருந்து 
கள்‌ பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
பவம்‌ (யா5ா : பார்பிட்டுரேட்‌ 
மருந்துப்‌ பழக்கம்‌ : பார்பிட்டு 
ரேட்‌ என்னும்‌ மருந்துக்கு 
அடிமையாதல்‌. இதனால்‌ 
மனக்குழப்பம்‌, பேச்சுக்‌ குழறு 
தல்‌, அடிக்கடி. கொட்டாவியு 
டன்‌ உறக்கம்‌ வருதல்‌, மூச்சுத்‌ 
திணறல்‌, சில சமயம்‌, மயக்க 
நிலை உண்டாகிறது. 

0216501906 : தண்டுவட உணர்‌ 
விழப்பு : முதுகந்தண்டினை 
உணர்விழக்கச்‌ செய்யும்‌ ஒரு 
முறை. இதில்‌, உறுப்பெல்லை 
உணர்வு நீக்கி மருந்தானது 
நேரடியாக மூளைத்‌ தண்டுவட 
நீருடன்‌ கலக்கப்பட்டு, தண்டு 
வடப்பகுதியில்‌ ஊசி மூலம்‌ 
செலுத்தப்படுகிறது. 

0211211106 : கொழு உடல்‌ 
மருத்துவயியல்‌ ; பெருத்த உடல்‌ 


௦311106515 
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அக ட ட ட ப அட ட பப்ப பட்ட ட பப்ப பபப ப ட்டப்கட்ர்‌ 


மருத்துவயியல்‌ ; உடல்‌ ஊத்தம்‌ 
மருத்துவயியல்‌ ; உடற்பருமன்‌ 
மருத்துவயியல்‌ : உடல்‌ ஊத்தம்‌ 
சார்ந்த படிப்பு, உடல்‌ ஊத்தமும்‌ 
அதோடு தொடர்பு உடைய 
நோய்களைப்‌ பற்றிய படிப்பு. 
ட2ர(0515 : நுரையீரல்‌ பேரியம்‌ 
ஏற்றம்‌; பேரியம்‌ ஏற்ற நுரையீரல்‌ 
அழற்சி: நுரையீரல்களில்‌ பேரியம்‌ 
துகள்கள்‌ சென்று தங்குவதால்‌ 
உண்டாகின்ற ஒரு தொழில்‌ 
சார்ந்த நுரையீரல்‌ அழற்சிநோய்‌. 
டவர்பார ஊாளாக : பேரியம்‌ வழி 
குடல்‌ கழுவுதல்‌; மலக்குடல்‌ 
பேரியக்‌ கழுவல்‌ : பேரியம்‌ சல்‌ 
ஃபேட்டை குதவாய்‌ வழியாகச்‌ 
செலுத்தி குடலினைத்‌ துப்பரவு 
செய்தல்‌. 
டப ௦௮! : பேரிய உணவு. 


ட்வார்யா 5ய/றா26 : பேரியம்‌ சல்‌ 
ஃபேட்‌ : கரையக்கூடய கனமான 
தூள்‌. உணவுக்‌ குழாயை உளடு) 
கதிர்‌ (எக்ஸ்‌-ரே) படம்‌ எடுப்‌ 
பதற்கு இது பயன்படுகிறது. 
வெள்ளை நிறமான இந்தப்‌ 
பேரியம்‌ சோறு உணவுக்‌ 
குழாய்‌ வழியாக இறங்குவதை 
ஊடுகதிர்‌ மூலம்‌ தெளிவாகக்‌ 
காணலாம்‌. 


்1யா 5ப0ா/ம6 : பேரியம்‌ சல்‌ 
ஃபைடு : மயிர்‌ நீக்கும்‌ குணமுள்ள 
ஒப்பனைக்‌ களிம்பேட்டில்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ முக்கிய 
பொருள்‌. 


ட2ொர்யா ஸு வமாக : 
செரிப்பு வழி பேரியப்‌ போக்குக்‌ 
கதிர்ப்படப்‌ பரிசோதனை ; பேரியத்‌ 
துடன்‌ இரைப்பைக்‌ குடல்‌ கதிர்ப்‌ 
படப்‌ பரிசோதனை; உணவுப்‌ 
பாதை பேரியப்போக்குக்‌ கதிர்ப்‌ 
படப்‌ பரிசோதனை : உணவுப்‌ 
பாதையில்‌ உள்ள நோய்த்‌ தட 
யங்களைக்‌ கண்டறிவதற்காக 
நோயாளியை பேரியம்‌ சல்பேட்‌ 
டைக்‌ குடிக்கசெய்து, உணவுப்‌ 
பாதையை பல இடைவேளை 


களில்‌ ஊளடுகஇிர்ப்படம்‌ எடுப்பது. 


ட்‌! 0156256 : பார்லோ 
நோய்‌ : குழந்தைகளுக்கு ஏறி 
படும்‌ கதிர்வீச்சு நோய்‌. 
311௦15 ஜுன : பார்லோ 
நோயியம்‌: தொங்கல்‌ மைட்ரல்‌ 
தடுக்கிதழ்‌ காணப்படும்‌ நோய்‌. 
தொய்வான மைட்ரல்‌ தடுக்கிதழ்‌ 
காணப்படும்‌ நோய்‌. 
0௮1௦01௦515 : எடை உணர்வு; 
எடை உணர்வு ஆற்றல்‌ : எடையை 
உணரக்கூவடய தன்மை. 


3101200000 : அழுத்த உணர்‌ 
விகள்‌; அழுத்த ஏற்பிகள்‌. 
0301௦: : அழுத்த வினைகள்‌: 
அழுத்த உணர்விகள்‌ ஏறி 
படுத்தும்‌ அனிச்சை வினைகள்‌. 
அழுத்த ஏற்பிகளால்‌ ஏற்படு 
கின்ற அல்லது கடத்தப்படு 
கின்ற அனிச்சை வினைகள்‌. 
ட2௦கயாக : அழுத்த மாறுபாட்டு 
நோய்‌; அழுந்து புண்‌; அழுத்த 


வப ப பப ப ப ப ப ப ப பபபபட்டய்யயய்யியயியியியயமியயயயயயயமயயமவயயமையகவயமைை 


௦312 ரியாக 


185 03110161105165 





உணர்வி; அழுத்தத்‌ தாக்கு : வாயு 
மண்டல அழுத்தம்‌ அல்லது 
நீர்‌ அழுத்தம்‌ மாறுபடுவதால்‌ 
உண்டாகும்‌ காயம்‌. செவிப்பறை 
கிழிந்து போதல்‌ இதற்கு 
எடுத்துக்காட்டு. 

௦211 ஈயா : தொற்றுத்‌ தடை 
முறை; ஒதுக்குச்‌. செவிலியம்‌; 
தடைச்‌ செவிலியம்‌ : ஒரு தொற்று 
நோயாளியிடமிருந்து இன்னொரு 
வருக்கு நோய்‌ தொற்றுவதைத்‌ 
தடுப்பதற்கான ஒருமுறை. 
நோயாளியைத்‌ தனிமைப்‌ 
படுத்தி நோய்‌ தொற்றுவதைத்‌ 
தடுப்பது தன்‌ மூலம்‌ இது செய்யப்‌ 
படுகிறது: 

315 10151௦ : பார்‌ வகுடல்‌ : 
'சிசேரியன்‌' கருப்பை அறுவைச்‌ 
சிகிச்சையின்‌ போது வயிற்றின்‌ 
மத்தியப்பகுதியைக்‌ கிழித்தல்‌ 
அல்லது க&ீறுதல்‌. ஃபிரான்சு 
நாட்டின்‌ 'பேற்றியல்‌' மருத்துவர்‌ 
பால்பார்‌ இதனை முதன்‌ முதலில்‌ 
விவரித்தார்‌. எனவே, அவர்‌ பெய 
ரால்‌ இது அழைக்கப்படுகிறது. 
.. இரா ௦11ர்‌/5 : பார்த்தோலின்‌ 
சுரப்பி வீக்கம்‌: பெண்ணின்‌ கருப்‌ 
பை வாய்க்குழாயின்‌ (யோனிக்‌ 
குழாய்‌) புறத்துளையின்‌ இரு புறமும்‌ 
அமைந்துள்ள பார்த்தோலின்‌ 
சுரப்பிகள்‌ எனப்படும்‌ வீக்கம்‌. 
௦3711௦1115 0॥௦% : பார்த்தோலின்‌ 
நாளம்‌ : நாவடி உமிழ்நீர்ச்‌ 
சுரப்பிலிருந்து உமிழ்நீரை 


வாய்க்குக்‌ கொண்டு வரும்‌ 
உமிழ்நீர்‌ நாளம்‌. டானிக்ஷ 
உடலியல்‌ மருத்துவர்‌ காஸ்பர்‌ : 
பார்த்தோலின்‌ முதன்‌ முதலில்‌ 
இதனை விவரித்தார்‌. ஆகையால்‌ 
இந்த நாளம்‌ அவர்‌ பெயரால்‌ 
அழைக்கப்படுகிற து. 
$21141௦11/115 : பார்த்தோலின்‌ 
சுரப்பி வீக்கம்‌; பார்த்தோலின்‌ 
சுரப்பி அழற்சி: பெண்ணின்‌ 
யோனிக்குழாயின்‌ புறத்துளை 
யின்‌ இருபுறமுள்ள பார்த்தோலின்‌ 
சுரப்பி அழற்சியுற்று வீங்குதல்‌. 
1௦1185 918௦6 : பார்த்‌ 
தோலின்‌ சுரப்பி : பெண்ணின்‌ 
கருப்பை வாய்க்குழாயின்‌ (யோனிக்‌ 
குழாய்‌) புறத்துளையின்‌ இருபுற 
மும்‌ அமைந்துள்ள இரு சிறிய 
சுரப்பிகள்‌. இவற்றின்‌ இழைம 
நாளங்கள்‌, கன்னிமைத்‌ திரைச்‌ 
சவ்வுக்கு வெளியே திறந்து 
இருக்கும்‌. 

டவ1௦1௦!12 : பார்ட்டோனெல்லா : 
மனிதனிடமும்‌ பூச்சி இனத்திலும்‌ 
காணப்படும்‌ 'ரிக்கெட்சியா' 
வகைக்‌ கிருமி. பெருநாட்டின்‌ 
மருத்துவர்‌ அல்பெர்ட்டோ 
பார்ட்டன்‌ இதனை விவரித்ததால்‌, 
இது அவர்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

0௮11062110515 பார்ட்டோ 
ளெல்லா நோய்‌: பார்ட்டோனெல்லா 
கிருமியால்‌ ஏற்படும்‌ நோய்‌. 
இது சேற்று ஈயால்‌ பிறருக்குப்‌ 
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பரவுகிறது. இந்த நோயின்‌ 
அறிகுறிகளாவன : காய்ச்சல்‌, 
இரத்த அழிவுச்‌ சோகைநோய்‌, 
தோலிலும்‌ சீதப்படலத்திலும்‌ 
பரவலாகக்‌ கொப்புளங்கள்‌ 
தோன்றுதல்‌. 'குளோராம்பெனிகால்‌ 
எனும்‌ நுண்ணுயிர்க்கொல்லி 
மருந்து இதனைக்‌ குணப்படுத்தக்‌ 
கூடியது. 

311121” ஊ8ுும௦௱6 : பார்ட்டர்‌ 
நோயியம்‌ : சிறு நீரகத்தில்‌ வடி 
முடி ச்சுக்கு அருகில்‌ அமைந்துள்ள 
அணுக்கள்‌ பெருக்கமடைதல்‌, 
பொட்டாசியம்‌ குறைபாடு, காரத்‌ 
தேக்கம்‌, ஆல்டோஸ்டீரோன்‌ 
மிகைப்பு, மிகை இரத்த அழுத்த 
மில்லாநிலை அகிய அறி 
குறிகள்‌ அடங்கிய நோயியம்‌. 
'பிரெ டெரிக்‌ பார்ட்டர்‌' எனும்‌ 
அமெரிக்க மருத்துவர்‌ இதனை 
முதன்முதலில்‌ இனம்‌ கண்டறிந்‌ 
தார்‌. எனவே, இந்த நோயியம்‌ 
அவர்‌ பெயரால்‌ அமைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

டப : மிகை அடர்வுச்‌ சிறுநீர்‌: 
சிறுநீரின்‌ ஒப்படர்வு மிகைப்படுதல்‌. 
மிகை அடர்வுள்ள சிறுநீர்‌ 
கழித்தல்‌. 

டர01௦5518 : குறைவேக நாக்கு 
இயக்கம்‌; குறைவேக நாவியக்கம்‌; 
பேச்சில்‌ வேகக்குறைவு. 
20/12113 : தடித்த சொல்‌ பேச்சு : 
தெளிவில்லாத, தடித்த பேச்சு. 
பேச்சுறுப்புகள்‌ சரியாக இணைந்து 


0352] ௨௦5(06512 : அடிப்படை 
உணர்வகற்றல்‌. 
02531 6810110௦15 : தரச செல்புற்று. 


03521 089118 : பெரு மூளை 
உயிரணுக்கள்‌ ; அடிமூளை முடிச்சு 
அடிமூளைத்‌ திரள்‌; தளமுடிச்சுக்கள்‌ : 
தன்னியக்கத்‌ தசைகளை ஒருங்கு 
இணைக்கும்‌ பெருமூளைப்‌ 
பகுதியில்‌ உள்ள பழுப்புநிற 
உயிரணுக்கள்‌. இந்தப்‌ பகுதி 
சிதைவுறுவதால்‌ பார்க்கின்சன்‌ 
நோய்‌ உண்டாகிறது. 

௦௮881 ௩612900115 : அடித்தள 
ஆக்கச்‌ சிதைவு. 

03531 ஈ8௭00515 : உறக்கம்‌ தூண்டும்‌ 
மருந்து; அடிப்படைகள்‌ மயக்கி; 
முன்னோடி மயக்கம்‌ : அறுவைச்‌ 
சிகிச்சைக்கு முன்பு மயக்க 
மருந்து கொடுப்பதற்கு முன்னர்‌, 
அச்சத்தையும்‌ பீதியையும்‌ 
குறைத்து, உறக்கம்‌ உண்டாக்கு 
வதற்காகக்‌ கொடுக்கப்படும்‌ 
மயக்க மருந்துகள்‌. இது அறுவைச்‌ 


சிகிச்சைக்குப்‌ பிந்திய அதிர்ச்சி 


யைக்‌ குறைக்கிறது. 
௦356 : ஆதாரப்‌ பொருள்‌; அடித்‌ 
தளம்‌; மூலச்சேர்மம்‌; தளம்‌: 1. ஒரு 
கூட்டுப்‌ பொருளின்‌ முக்கியப்‌ 
பகுதி; 2. ஓர்‌ அமிலத்துடன்‌ 
இணைந்து ஓர்‌ உப்பாக மாறும்‌ 
ஒரு வேதியியற்பொருள்‌. 
356005 0156856 : பெசிடோ 
நோய்‌ : கண்விழிப்‌ பிதுக்கக்‌ கேடயச்‌ 
சுரப்பிக்‌ கழலை, ஜெர்மன்‌ 
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மருத்துவர்‌ கார்ல்வான்‌ பெசிடோ 
இதனைக்‌ கண்டறிந்தார்‌. அகவே 
அவரது பெயரால்‌ இந்த நோய்‌ 
அழைக்கப்படு கிறது. 

03561106 : ஆதாரவரி; அடிவரி : 
"அடுத்தடுத்து அளக்கப்படும்‌ 
அளவுகளை ஒப்பிட்டு நோக்க 
உதவும்‌ துவக்க வரி அல்லது 
துவக்க அளவு. 

035110 : அடித்தளமான; இரத்த 
நாளங்களில்‌ முழங்கையிலிருந்து 
தொடங்கி அக்குள்‌ நாளத்தில்‌ 
முடிகிறது. 

03510 62111 0816 : அடிப்படை 
நல்வாழ்வுப்‌ பராமரிப்பு. 

02801! : நீலவெள்ளணு; தளமேற்பி: 
1) அடிப்படைச்‌ சாயங்களுடன்‌ 
நெருங்கிய தொடர்புடைய ஓர்‌ 
உயிரணு. (2) நீல நிறம்‌ ஏற்கும்‌ 
வெள்ளணுக்கள்‌. இது ஒரு குறிப்‌ 
பிட்ட சாயத்தை ஏற்கிறது. 
௦35014112௨ : இரத்தத்தில்‌ நீல 
வெள்ளனுப்‌ பெருக்கம்‌; தளமேற்பியல்‌: 
இரத்தத்தில்‌ நீல நிறம்‌ ஏற்கும்‌ 


வெள்ளணுக்கள்‌ அதிகரித்தல்‌. 


02௦0 : கூறு. 

21 : குளிப்பு முறை மருத்துவம்‌; 
குளிப்பு நீர்மம்‌ : உடம்பினை 
நீரில்‌ அல்லது ஏதேனும்‌ திரவத்தில்‌ 
முழுக்காட்டி. நோய்‌ நீக்கும்‌ 
முறை. உடலில்‌ திரவத்தைத்‌ 
தெளிப்பதும்‌ அத்திரவத்தின்‌ 
அவித்தாரையைப்‌ பாய்ச்சு 
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வதும்‌ இதில்‌ அடங்கும்‌. சேறு, 
தணல்‌, நீர்‌ மெழுகு அகியவற்றுடன்‌ 
பொட்டாசியம்‌ பெர்‌ மாங்கனேட்டு, 
உப்புநீர்‌, கந்தகம்‌ அகியவற்றைக்‌ 
கலந்து இதற்குப்‌ பயன்படுத்து 
வதுண்டு. நீரியல்‌ மருத்துவமும்‌ 
இந்த வகையைச்‌ சேரும்‌. 
09111/65412518 : ஆழ்‌ உணர்வு : 
ஆழ்ந்த உணர்வுடைய, ஆழ்‌ 
உணர்வு நயம்‌. 

௦21௦௦8 : ஆழ்‌ மூச்சு; ஆழ்‌ 
சுவாசம்‌; நீண்ட சுவாசம்‌ : அழமாக 
சுவாசித்தல்‌, நெடுநேரம்‌ சுவாசித்தல்‌. 
02102120 6800 ரார0௦௱6௦ 
குழந்தை உருக்குலைவு நோய்‌ : 
காயமுற்றதன்‌ விளைவாக குழந்‌ 
தைகளிடம்‌ காணப்படும்‌ நோய்க்‌ 
குறிகள்‌. பெற்றோரின்‌ உணர்ச்சிச்‌ 
சிக்கல்கள்‌ அல்லாமல்‌ குழந்தைக்கு 
ஏற்படும்‌ உடல்‌ காயத்தை இது 
குறிக்கிறது. 

௦311811709 : உருக்குலைத்தல்‌ 
ஒருவரைத்‌ திரும்பத்திரும்ப 
அடித்துக்‌ காயப்படுத்தி உருக்‌ 
குலையுமாறு செய்தல்‌. முக்கியமாக, 
குழந்தைகள்‌, மனைவிமார்கள்‌ 
(மகளிர்‌), பாட்டிமார்கள்‌ ஆகிய 
மூன்று பிரிவினரும்‌ இதற்கு 
உள்ளாகிறார்கள்‌. இதனால்‌ 
அவர்களுக்கு உளவியல்‌ சேதங்‌ 
களும்‌ ஏற்படுவதுண்டு. 

24 ரா 015110011௦ : வெளவால்‌ 
இறைக்கைப்‌ பரவல்‌: நுரையீரல்‌ 
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நீர்த்தேக்கத்தின்போது எடுக்கப்‌ 
படும்‌ ஊடுகதிர்ப்‌ படத்தில்‌ காணப்‌ 
படுகின்ற ஒருவித நோய்‌ நிலை; 
நுரையீரல்களில்‌ இரு புறமும்‌ 
வெளவால்‌ இறக்கை விரித்தாறி 
போன்று நுரையீரல்‌ திசுக்கள்‌ 
அரிக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 
21460 ௦08 9௦6 : 
பெண்‌ உருக்குலைவு நோயியம்‌: 
கணவன்‌ தன்னுடைய மனைவியைத்‌ 
திரும்பத்‌ திரும்ட அடித்துக்‌ காயப்‌ 
படுத்தி உருக்குலையுமாறு செய்தல்‌. 
இதனால்‌ மனைவிக்கு உடல்‌ 
காயங்கள்‌ மட்டுமின்றி உளவியல்‌ 
பாதிப்புகளும்‌ ஏற்படுவது உண்டு. 
021121150 : திக்கல்‌; திக்கல்‌ பேச்சு. 
ட214௦ஙு : 1) மின்கலம்‌; மின்பொறி 
அடுக்கு : மின்சாரம்‌ உற்பத்தி 
செய்யும்‌ ஒரு சிறு பொறி. 
அடுக்குச்‌ சோதனை : நோயாளியிடம்‌ 
காணப்படும்‌ ஒரு குறிப்பிட்ட 
நோயின்‌ காரணத்தைக்‌ கண்டு 
. அறிவதற்காக அடுக்கடுக்காகச்‌ 


செய்யப்படும்‌ பரிசோதனை 


முறைகள்‌. 


32111௦'5 5101 : பேட்டில்‌ தடயம்‌ : 
மண்டையோட்டின்‌ பின்பக்க 
எலும்பு உடையும்போது எலும்புச்‌ 
சவ்வுக்கு அடியில்‌ இரத்தம்‌ 
சேர்ந்து, உறைந்து, கட்டியாவது. 
இதனால்‌ பொட்டு எலும்புக்‌ 
கூம்புப்பகுதியில்‌ தோலில்‌ நிற 
மாற்றம்‌ ஏற்படும்‌. இந்தத்‌ 
தடயத்தை இங்கிலாந்து அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை வல்லுநர்‌ வில்லியம்‌ 


188 371175 0166256 


பேட்டில்‌ கண்டுபிடித்ததால்‌, 
இது அவர்‌ பெயரால்‌ அமைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

ப32(1வு 62011ப5 : பேட்டி நுண்ணுயிரி: 
ஒருவகைக்‌ காசநோய்க்‌ கிருமி. 
பேட்டி எனும்‌ ஊரில்‌ உள்ள 
காசநோய்‌ மருத்துவமனையில்‌ 
இக்கிருமி ' முதன்முதலில்‌ 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 
5300210006'5 211௦0 
பாடிலாக்‌ முறை : கருவிலிருக்கும்‌ 
குழந்தையின்‌ முடிப்பிறப்புத்‌ 
தோற்றத்தை தலையுச்சிப்‌ 
பிறப்புத்‌ தோற்றமாக மாற்றி 
அமைக்கும்‌ முறை. ஃபிரான்ஸ்‌ 
நாட்டைச்‌ சார்ந்த லீன்பாடிலாக்‌ 
எனும்‌ மகப்பேறு மருத்துவ 
வல்லுநர்‌ இதனை முதன்முதலில்‌ 
கண்டறிந்து கூறினார்‌. 

பு : பேய்ப்பன்‌ : மெஸ்லோ 
சிலின்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெபயார்‌. 


53261165 1௦௱ப!1௨ : பேசெட்‌ 
சூத்திரம்‌ : இதயமின்னலை 
வரைபடத்திலுள்ள ர்‌ இடை 
வெளியானது மின்பொறியுள்ள 
இதயச்‌ சுருக்கத்தின்‌ மொத்த 
அளவைக்‌ குறிப்பதாகும்‌. இதுவே 
'பேசெட்‌ சூத்திரம்‌' எனப்படு 
கிறது. இதயத்துடிப்பு அதிகரித்‌ 
தால்‌ இதன்‌ அளவு குறையும்‌; 
இதயத்துடிப்பு குறைந்தால்‌ 
இதன்‌ அளவு அதிகரிக்கும்‌. 

22175 0156256 : பாசின்‌ நோய்‌: 
பெண்களின்‌ கால்களின்‌ தோலில்‌ 
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அடிக்கடி ஏற்படும்‌ ஒரு வகை 
சீழ்புண்‌ நோய்‌. தோலில்‌ 
முதலில்‌ அழமான கரணைகள்‌ 
(திரளைகள்‌) உண்டாகும்‌. இவை 
பின்னர்‌, சீழ்ப்புண்களாக மாறும்‌. 
688 : பிபிபி : 'பண்டில்‌ பிரான்ச்‌ 
பிளாக்‌ மற்றும்‌ 'பிளட்பிரெய்ன்‌ 
பேரியர்‌' என்ற சொற்றொடர்களின்‌ 
முதல்‌ எழுத்துச்‌ சேர்க்கை. 
6-௦61 : பி-அணு : இது ஒருவகை 
நிண அணு, இரத்தம்‌, நிணநீர்‌ 
மற்றும்‌ இணைப்புத்‌ திசுக்‌ 
களில்‌ காணப்படும்‌, நோய்‌ நுண்‌ 
மங்களை எதிர்த்துப்‌ போராட 
நோய்‌ எதிர்‌ அங்கங்களை 
இரத்தத்தில்‌ உருவாக்குவது 
இதன்‌ பணி, 

8 6 : 8301/6-வேவ௱௦((6-பேசாா: 
பி.சி.ஜி. (பாசில்‌-கால்மெட்‌-குவரின்‌! : 
வீரியம்‌ குறைந்த காசநோய்க்‌ 
கிருமி. இதற்குக்‌ காசநோய்‌ 
உண்டாக்குவதற்கான ஆற்றல்‌ 
குறைந்திருந்தாலும்‌, உயிர்த்‌ 
தற்காப்புப்‌ பொருள்‌ உண்டு 
பண்ணும்‌ தன்மை இருக்கிறது. 
காசநோய்க்கு எதிராக நோய்த்‌ 
தடைக்காப்புச்‌ செய்வதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ ஒர்‌ அம்மைப்பால்‌ 
மருந்துக்கு அதாரமாகப்‌ பயன்‌ 
படுகிற து. 

062160 ற61416 : அலகு இடுப்புக்‌ 
கூடு; முன்‌ வளைவு இடுப்புக்‌ 
கூடு : எலும்பு நலிவு நோயின்‌ 
போது இரண்டு பக்கமுள்ள 
தொடை எலும்புகளின்‌ தலைப்‌ 





பகுதிகள்‌ மிகு அழுத்தம்‌ 
தருவதால்‌ இடுப்புக்‌ கூட்டின்‌ 
நடுங்கிணைவ எலும்பு முன்‌ 
பக்கமாக வளையும்‌ நிலைமை. 
068௱ 8!/0௱£( : ஒளிக்கற்றை 
ஒழுங்கு : ஊடுகதிர்ப்படம்‌ 


எடுக்கப்படும்போது கஊளடுகதிர்‌ 


உமிழ்குழலின்‌ தலைப்பகுதியை 
ஊடுகதிர்த்‌ திரையை நோக்கி 
ஒழுங்குபடுத்துதல்‌. 

0௦ ௦௦1/2((/௦1 : ஒளிக்கற்றை 
நேர்வரிப்பாடு : களடுகதிர்களின்‌ 
ஒளிக்கற்றையை குறிப்பிட்ட 
பகுதியில்‌ மட்டும்‌ படும்படி 
ஒழுங்குபடுத்துதல்‌. 

2 பய : ஒளிக்கற்றைப்‌ 
பண்பு; ஒளிக்கற்றைப்‌ பண்புக்‌ 
கூறு; ஒளிஉமிழ்வு குணம்‌; ஒளிக்‌ 
கதிர்‌ தன்னியல்பு : ஊடுகதிர்களின்‌ 
சக்தியைக்‌ குறிப்பது. 

பொர 800 : (அழுத்தித்‌ 
தள்ளுதல்‌ : 1. பிள்ளைப்பேற்றின்‌ 
இரண்டாம்கட்ட இடுப்புவலியின்‌ 
போது குழந்தையை வெளியே 
நெருக்கித்‌ தள்ளுவதற்காக 
உண்டாகும்‌ வலி, 2. கருப்பை 
நெகிழ்ச்சியில்‌, இடுப்பெலும்பு 
கனமடைந்து இறங்குவது 
போன்று ஏற்படும்‌ உணர்வு. 
0621 : நாடித்துடிப்பு; துடிப்பு : 
இதயத்திலும்‌, இரத்த நாளங்‌ 
களிலும்‌ இரத்தம்‌ துடித்தல்‌. 
662ப'5 ரஷ : பியூ கோடுகள்‌; 
பியூவரிகள்‌: கைவிரல்‌ நகங்களில்‌ 
காணப்படும்‌ மேடிட்ட கோடுகள்‌ 





060115 ஈப5௦ய/கா ழே... 


அல்லது வரிகள்‌. இது ஒரு 
மண்டல நோயின்‌ தடயம்‌. 
ஃபிரான்ஸ்‌ நாட்டைச்‌ சேர்ந்த 
உடலியங்கு வல்லுநர்‌ ஜோசப்‌ 
பியூ என்பவர்‌ கண்டறிந்த தடயம்‌. 
602115 ௱ப5௦ய/2ா மு81௦றரு : 
பெக்கரின்‌ தசை வளப்பக்கேடு : 
குழந்தைகளிடம்‌ காணப்படும்‌ 
ஒரு பரம்பரை நோய்‌. தசைகளுக்குத்‌ 
தவறான ஊட்டச்சத்து செல்வதால்‌ 
தசைகள்‌ சூம்பிப்போவதுடடன்‌ 
வயதாக ஆக நோய்த்தாக்கம்‌ 
சிறிது சிறிதாக அதிகரிக்கும்‌. 
62015 (120 : பெக்கின்‌ மும்மை: 
இதயத்தில்‌ காணப்படும்‌ மூன்று 
வகை நோய்க்குறித்‌ தொகுதி. 
மிகுசிரைநாள அழுத்தம்‌, தமனி 
நாளக்‌ குறை அழுத்தம்‌ மற்றும்‌ 
சிற்றிதயமும்‌ மூன்று அறிகுறி 
கள்‌ அடங்கிய ஒரு நோய்க்குறித்‌ 
தொகுதி. அமெரிக்க உடலியங்கு 
இயல்‌ மருத்துவர்‌ கிளாட்பெக்‌ 
என்பவர்‌ இதனை விவரித்ததால்‌, 
இது அவர்‌ பெயரால்‌ அமைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

ட௨௦1௨ஊ/06 : வலிப்புத்‌ தடுப்பு 
மருந்து : காக்காய்‌ வலிப்பு 
நோயைக்‌ குணப்படுத்துவதற்கான 
சிகிச்சையில்‌ வலிப்பு ஏற்படுவதைத்‌ 
தடுப்பதற்கான மருந்து. 
ட௨௦1௦௱௦1088006 : பெக்ளோ 
மெத்தாசோன்‌ : மூளை நோய்க்காக 
உள்ளிழுப்பதற்காகத்‌ தயாரிக்கப்‌ 
படும்‌ மருந்து. 


190 டெ 


டின்‌ 25006 0100010216 : 
பெக்லோமீதசோன்‌ டிப்ரோபி 
யோனேட்‌ : ஆஸ்துமா நோய்க்குத்‌ 
தரப்படும்‌ ஒருவகை இயக்குநீர்‌ 
மருந்து. உள்‌ இழுப்பான்களில்‌ 
இம்மருந்து பயன்படுத்தப்படும்‌. 
0௨௦௦ : பெக்கோசிம்‌ 
வைட்‌ மின்‌-8 குறைபாட்டுக்காகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ மாத்திரை. 
இதில்‌ நரம்பூட்டச்சத்து (அனூ 
ரின்‌), ரிபோபிளேவின்‌, நிக்‌ 
கோட்டினாமைடு, பைரிடாக்சின்‌ 
ஆகியவை அடங்கியுள்ளன. 


06௦௦(106 : பெக்கோட்டைடு : 
பெக்ளோமெத்தாசோன்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 

௦௦௦ : படுக்கை; கட்டில்‌; உடல்‌ 
தாங்கி; உறுப்புத்தாங்கி; திசுத்தாங்கி. 
ட௨0 621 : ஒற்றிக்‌ குழிப்பு. 
௦0000 : மூட்டைப்பூச்சி; மூட்டுப்‌ 
பூச்சி : இரத்தம்‌ உறிஞ்சும்‌ பூச்சி. 
மிதவெப்ப மண்டலங்களில்‌ 
இது பெருமளவில்‌ வாழ்கிறது. 
ட்டம்‌ ௦௦௦பறஉ௩ருூ : படுக்கை 
நோயாளி; உள்‌ நோயாளி : நாள்‌ 
முழுவதும்‌ மருத்‌ துவமனையிலேயே 
தங்கி சிகிச்சை மேற்கொள்ளுதல்‌. 


ட௨ீெ்ெவா : படுக்கை மலத்தட்டு; 
நோயாளி கழிகலன்‌ : படுக்கையி 
லிருந்து எழுந்து நடக்க இயலாத 
நோயாளியின்‌ மலத்தையும்‌, சிறு 
நீரையும்‌ பெறுவதற்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ ஒரு பாத்திரம்‌. இது 
உலோகத்தாலும்‌, பிளாஸ்டிக்‌ 
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கிலும்‌ தயாரிக்கப்படுகிற து. 
நோயாளியின்‌ இடுப்புக்கு &மே 
இது வைக்கப்படுகிற து. 
0600651 : படுக்கை ஓய்வு 
நோயாளியானவர்‌ படுத்திருந்து 
ஓய்வு எடுத்தல்‌; நோயின்‌ காரணமாக 
படுக்கையிலேயே கிடத்தல்‌. 
060$5016 : படுக்கைப்‌ புண்‌; 
அழுந்துப்‌ புண்‌; அழுத்தல்‌ புண்‌; 
கிடைப்புண்‌ : உடலின்‌ அழுத்தம்‌ 
காரணமாக புண்‌ உண்டாவது. 
நெடுங்காலம்‌ படுக்கையில்‌ 
படுத்திருக்கும்‌ நோயாளிக்கு 
எலும்பு அழுத்தம்‌ காரணமாகத்‌ 
தோல்‌ சிதைந்து, திசுக்கள்‌ 
உருக்குலைந்து, புண்‌ ஏற்படும்‌ 
நிலைமை. இப்புண்ணுக்கு இரத்த 
ஓட்டம்‌ தடைப்பட்டு போவ 
தால்‌ குணமாவது கடினம்‌. 

0௦6 : வண்டு; சுரும்பு; தும்பி; 
தேனீ : தேனீகடி த்தல்‌; தேனீயின்‌ 
விஷத்தால்‌ (நச்சால்‌) உடலில்‌ 
பாதிப்பு உண்டாவது. தேனீ 
கடித்த உடல்பகுதியில்‌ வலி, 
செந்தடிப்பு, வீக்கம்‌ அகியவை 
ஏற்படுதல்‌. 

0௦௦(பா18 : செங்கிழங்குச்‌ சிறுநீர்‌ : 
செங்கிழங்கைச்‌ சாப்பிடுவதால்‌ 
சிறுநீர்‌ சிவப்பாகப்‌ போவது. 
668/0'5 510 : பீவரின்‌ தடயம்‌ . 
06ப/௦யா : நடத்தைமுறை; 
நடத்தை இயல்புத்‌ தன்மை; 
நடத்தை : ௮௧ அல்லது புறத்‌ 
தூண்டுதல்‌ காரணமாக ஒருவர்‌ 


நடந்து கொள்ளும்‌ முறை. இது 
வாழ்க்கையின்‌ ஓர்‌ இன்றிய 
மையாத அம்சம்‌. தூண்டுதலின்‌ 
தன்மையைப்‌ பொறுத்து நடத்தை 
முறையானது எதிர்மறையாக 
அல்லது அக்க முறையாக 
அமைந்திருக்கும்‌. சில கல்வி 
முறைகளில்‌ நடத்தைமுறையைச்‌ 


. சீராக உருவாக்குவதற்குக்‌ கல்வி 


யறிவட்டப்படுகிறது. திரிபான 
நடத்தை முறையை முறைப்‌ 
படுத்துவதற்குச்‌ சிலருக்கு 
உளவியல்‌ சிகிச்சையளிக்கப்‌ 
படுகிறது. 

௦6241௦ யா15௱ : ஒழுக்க முறை; 
நடத்தையம்‌ : அகப்பண்புகளுக்குப்‌ 
புறவாழ்வுக்கூறுகளே காரணம்‌ 
என்ற கோட்பாடு. புறக்‌ கூறு 
பாடுகளைக்‌ கொண்டும்‌, ஒழுக்கத்தைக்‌ 
கொண்டும்‌ ஒருவரைப்‌ பற்றி 
அராயும்‌ முறை. 
ட611061'6 0156856 : 
நோய்‌. 


பெஹ்செட்‌ 


06[1261 88௦6 : பெஹ்செட்‌ 
நோய்‌ : 1937இல்‌ பெஹ்செட்‌ 
என்பவர்‌ கண்டுபிடித்துக்‌ கூறிய 
ஒரு நோய்‌. இதில்‌ வாயிலும்‌ 
பிறப்புறுப்பிலும்‌ புண்‌ உண்டாகும்‌. 
கண்களில்‌ வெண்‌ விழிப்படல 
அழற்சி போன்ற மாறுதல்கள்‌ 
ஏற்படும்‌. ஒருகண்‌ பார்வை 
பாதிக்கப்படும்‌. சில மாதங்களுக்கு 
அல்லது அண்டுகளுக்குப்பின்‌ 


மறுகண்‌ பார்வை பாதிக்கும்‌. 


06161 


192 


6800 


ன னத்க்‌ ப ப அத அரகய பட்ப்டம்பவனட பவா பயக ட் கள்‌ அகட கிட்‌ அயம்‌ அமு 


தோலில்‌ கொப்புளங்கள்‌ 
தோன்றும்‌. இந்நோய்‌ உண்டா 
வதற்கான காரணம்‌ தெரிய 
வில்லை. இதற்கு முறையான 
சிகிச்சையும்‌ இல்லை. இந்‌ 
நோயினால்‌ இறுதியில்‌ கண்‌ 
பார்வை இழப்பு ஏற்படும்‌. 
௦௨161 : பெஜல்‌ : மேக நோய்‌ 
சாராத ஒருவகை வெட்டை. 
நோய்‌. இது நீண்ட காலம்‌ 
நீடிக்கும்‌. இது முக்கியமாக 
மத்திய கிழக்கிலும்‌ ஆஃப்ரிக்‌ 
காவிலும்‌ குழந்தைகளைப்‌ 
பீடிக்கிறது. இது முதலில்‌ 
வாயில்‌ தோன்றி, பின்னர்‌ 
தோலில்‌ பரவுகிறது. இதனால்‌ 
இது எளிதில்‌ பரவுகிறது. இதனால்‌ 
அரிதாகவே மரணம்‌ விளைகிறது. 
இதனை பெனிகிலின்‌ மருந்து 
மூலம்‌ குணமாக்கலாம்‌. 
6101௩0 : ஏப்பம்‌ : உணவுக்‌ குழாய்க்‌ 
குள்ளும்‌, இரைப்பைக்குள்ளும்‌ 
செல்லும்‌ காற்று (வாயு) உரத்த 
சத்தத்துடன்‌ வாய்வழியே 
வெளியேறுதல்‌. 

டிஏ1௮௦௦119 : பெல்லாடோன்னா : 
இரவில்‌ மலரும்‌ பெல்லாபோன்னா 
என்னும்‌ கொடிய நச்சுப்பூண்டு 
வகையிலிருந்து எடுக்கப்படும்‌ 
மருந்து. 

_ 0611-1014௦620 கணுக்கால்‌ 
நோக்கி விரிவடையும்‌. 

111௨ம்‌ ; தொந்தி விழுந்த: 
தொப்பை சரிந்த; பெரு 
வயிறுடைய.. 


9௦116 ஈ௦ஈ௩௦ : பெல்‌ நரம்பு. 
டவ'5 றவில : முக முடக்குவாதம்‌; 
முகத்தசை வாதம்‌; கடைவாயக்‌ 
கோணல்‌: மண்டையோட்டு நரம்பின்‌ 
இழைமங்களிலிருந்து உண்டாகும்‌ 
முக முடக்குவாதம்‌. இதற்கான 
காரணம்‌ தெரியவில்லை. 
6615 
நிகழ்வு. 
டவ : தொப்பை; தொந்தி; 
வயிற்றுப்‌ புடைப்பு: வயிற்றுத்‌ 
தசைப்‌ புடைப்பு. 


டா பெல்‌ 


௨13-0௦0 : பெருந்தீனிக்காரர்‌; 
வயிற்றாளி. 

௦611: அரைக்கச்சை; நிலப்பகுதி ்‌ 
குறிப்பிட்டதொரு நோய்‌ அதிகமாகப்‌ 
பரவியுள்ள நிலப்பகுதி. 
ட்௨ா6ரா106 : பெமிகிரைடு 
சுவாசத்தைத்‌ தூண்டும்‌ மருந்து. 
இது நரம்பு வழி செலுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

டார 2௨ : பெனாக்டைசின்‌ : 
ஒரு சில குறிப்பிட்ட வினை 
புரியக்கூடிய நோவகற்றும்‌ 
மருந்து. இது சுற்றுச்‌ சூழலிலிருந்து 
விடுபட்ட உணர்வைக்‌ கொடுக்‌ 
சிறது. மனக்கவலை, உளஅலைவு, 
நரம்புக்கோளாறு போன்ற 
நிலைகளில்‌ இது பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

டோ! : பெனாட்ரில்‌ : டைபன்‌ 
ஹைட்ராமின்‌ எனப்படும்‌ இருமல்‌ 


ன்‌ மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


த படடபெப்பெப்பபெயெயயெவவவைவைகைகைகைகைைசைைைைளைகைைக்க்களை வையை வை கைக ளகக பமடம்‌ 


061106 10165 றா௦161 


193 ௦612941416 றன! 





0606 1065 ழா௦6ா : பென்ஸ்‌: 


ஜோன்ஸ்‌ புரதம்‌ : எலும்பு மச்சை 
அழற்கசியடைய நோயாளிகள்‌ 
சிலரின்‌ சிறுநீரில்‌ காணப்படும்‌ 
புரதங்கள்‌. இவர்களின்‌ 
சிறுநீரைச்‌ சூடாக்கும்போ து, 
50'௦-60'௦ வெப்பநிலையில்‌, இந்தப்‌ 
புரதங்கள்‌ வீழ்படி வாகி மேலும்‌ 
கதி நிலைக்குச்‌ 
சூடாக்கும்போது மீண்டும்‌ 
கரைந்துவிடும்‌. மறு படியும்‌ 
குளிர்விக்கும்போது மீண்டும்‌ 
வீழ்படி வாகும்‌. 
060071ப82106 : பெண்ட்ரோ 
ஃபுளுசைடு தையாசைட்‌ 
குழுமத்தைச்‌ சேர்ந்த சிறுநீர்க்‌ 
கழிவினைத்‌ தூண்டும்‌ மருந்து. 
இது வாய்வழி உட்கொள்ளப்‌ 
படுகிறது. இது சிறுநீரகக்‌ 
குழாய்களில்‌ சோடியம்‌ குளோ 
ரைடு மீண்டும்‌ ஈர்க்கப்படு 
வதைக்‌ குறைக்கிறது. இது 
செயற்படும்‌ கால அளவு 20-24 
மணிநேரம்‌. கல்லீரல்‌ அல்லது 
சிறுநீரகம்‌ செயலிழக்கும்போது 
இது பயன்படுத்தப்படுகிற்து. 
0௦௦ம்‌ம்‌: பெனிமிட்‌ : புரோபினெசிட்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
பார : ஏதமில்‌ நோய்‌; தீங்கற்ற; 
வலியற்ற; ஆறக்கூடிய; தீதிலா : 
தோய்‌ வகையில்‌ கடுமையாக 
இராத பெருந்தீங்கு விளை 
விக்காத நோய்‌. 

பனா (மார விா ரீ்வானா : 
மூன்றாம்‌ நாள்‌ காய்ச்சல்‌. 


தீதிலா. 


8665 7801பா6 : பென்னெட்‌ 
எலும்பு முறிவு : உள்ளங்கை 
எலும்புகளின்‌ மூட்டுப்பகுதிகளின்‌, 
உடலின்‌ மையம்‌ நோக்கிய 
முனைகளில்‌ ஏற்படும்‌ முறிவு. 
$2ா௦ா8/॥ : பெனோரால்‌ 
பெனோரிலேட்‌ என்னும்‌ 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


0௦௦0ு18106 : :பெனோரிலேட்‌ : 
அஸ்பிரின்‌, பாராசிட்ட மோல்‌ 
இரண்டும்‌ கலந்த ஒரு வேதியி 
யல்‌ கூட்டுப்பொருள்‌; இது 
வீக்கத்தைக்‌ குறைக்கக்‌ கூடியது. 
நோவகற்றத்‌ தக்கது; காய்ச்சல்‌ 
வராமல்‌ தடுக்கக்கூடியது; 
நெடிது செயற்படக்கூடியது. 
இது உள்‌இரத்தப்‌ போக்கு 
ஏற்படாமல்‌ தடுக்கத்தக்கது. 
௦௦ா$௦!1(6 : பென்டோநைட்‌ : 
நீரேற்றம்‌ செய்யப்பட்ட அலுமினி 
யம்‌ சிலிகேட்‌ வேதிப்பொருள்‌. 


௦6 ஈ22110ஈரய௱ பென்சால்‌ 
கோனியம்‌ : நோய்க்‌ கிருறிகளைத்‌ 
தடுக்கும்‌ மருந்து. துப்பரவு 
செய்யும்‌ தன்மையுடையது. 
தோலுக்காக இதன்‌ 1% கரைசல்‌ 
(1:20000) பயன்படுத்தப்படுகிற து. 
காயங்களைத்‌ துப்பரவு செய்ய 
1:40000 கரைசல்‌ பயன்படுகிறது. 
0628111116 றனர்‌!!! : பென்‌ 
சாத்தின்‌ பென்சிலின்‌ ;: இது 
நோய்க்‌ கிருமிகளைத்‌ தடுக்கும்‌ 
மருந்து. இதனை வாய்வழி 
யாகவோ, ஊசி மூலமாகவோ 





ட்வா2ா6 


செலுத்தலாம்‌. இது நீண்ட 
காலம்‌ செயலாற்றக்‌ கூடியது, 
பெரும்பாலான கிராம்‌ சாயம்‌ 
எடுக்கும்‌ நுண்ணுயிரிகளுக்கு 
எதிராகப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
டி 22௦ : சாம்பிராணி எண்ணெய்‌: 
கரியெண்ணெயிலிருந்து (8ல்‌) 
எடுக்கப்படும்‌ ஒருவகை எண்ணெய்‌. 
இது நிறமற்றது; எளிதில்‌ தீப்‌ 
பற்றக்கூடியது. தொழில்துறை 
நச்சியலில்‌ மருத்துவ முக்கியத்துவம்‌ 
பெற்றுள்ளது. இதனைத்‌ தொடர்ந்து 
எதிர்கொள்வதால்‌ வெள்ளணுக்‌ 
குறைவு, இரத்த சோகை, 
தோலில்‌ ஊதா நிறப்புள்ளிகள்‌ 
தோன்றுதல்‌; அரிதாக வெண்குட்டம்‌ 
ஏற்படும்‌. 

வா2ால0௦।! : பென்செக்சால்‌ 
பார்க்கின்சன்‌ நோயில்‌ தசைச்‌ 
சுரிப்பு ஏற்படாமல்‌ தடுக்கப்‌ 
பயன்படும்‌ மருந்து. இதன்‌ பக்க 
விளைவுகளாக வாய்‌ உலர்வு, 
தலை சுற்றல்‌ ஏற்படும்‌. 

ட ா21016 : பென்சிடின்‌ 
மலத்தில்‌ இரத்தம்‌ அல்லது 
இரத்த அணுக்கள்‌ காணப்படு 
கின்றனவா என்பதைக்‌ கண்டறிய 
உதவும்‌ வேதிப்பொருள்‌. 

ட ா2௦வ6 : பென்சோகெய்ன்‌ : 
அமினோ பென்சாயிக்‌ அமிலத்தில்‌ 
இருந்து தயாரிக்கப்படும்‌ ஒரு 
வகை பகுதி உணர்வகற்றி. 
ட௦12010 3010 : பென்சாயிக்‌ 
அமிலம்‌. 
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௨2௦1 : சாம்பிராணி : மர 
நறுமணப்‌ பிசின்‌ வகை. இது 
காப்புப்‌ பொருளாகவும்‌, கபம்‌ 
வெளிக்‌ கொணரும்‌ மருந்தாக 
வம்‌ பயன்படுகிறது. 


டி 2ற னபா : பென்ஸ்‌ஃபிட்‌ 
டாமின்‌ : உடல்‌ பருமனைக்‌ குறைப்‌ 
பதற்காக வாய்வழி உட்‌ 
கொள்ளப்படும்‌ ஒரு மருந்து. 
இது ஆஃபிட்டாமின்‌ மருந்தினைப்‌ 
போன்றது. 

௦21100116௦ : பென்ஸ்டிராப்பின்‌: 
அட்ராப்பின்‌ போன்ற ஒரு 
மருந்து. உயிர்த்தசைமங்களின்‌ 
திரிபினைத்‌ தடுக்கக்கூடியது; 
உறுப்பெல்லை உணர்வு நீக்கியா 
கவும்‌, நோவகற்றும்‌ மருந்தாக 
வும்‌ பயன்படுகிறது. பார்க்கின்சன்‌ 
நோயில்‌ தசை விறைப்பினை 
யும்‌, முடக்கத்தையும்‌ குறைக்கிறது. 
பஉாு। 0௨120206 : பென்சில்‌ 
பென்சோயேட்‌ : நறுமணத்‌ திரவம்‌. 
சிரங்குகளைக்‌ குணப்படுத்த 
முக்கியமாகப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

ட்ஊாரு। ஐன்‌! : பென்சைல்‌ 
பெனிசிலின்‌. 


ஓ சார்யா நொடு 280000௦௦16 
பெஃபினியம்‌ ஹைட்ராக்சினா 
ஃபோயேட்‌: கொக்கிப்புழு, வட்டப்‌ 
புழு ஆகியவற்றுக்கு எதிராகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ மருந்து. 
இது : உணவு உண்பதற்குக்‌ 


வப ப ப ப ப பப பபெப்ப்டடபெபடடயயயயிய்யயயயயயயயயயயயயயயயயயயவயய கலைமகளை 


610615 0156256. 
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குறைந்தது ஒரு மணிநேரத்திற்கு 
முன்னதாக வெறும்‌ வயிற்றில்‌ 
கொடுக்கப்படுகிறது. 


861061'6 0156856 : பெர்ஜர்‌ நோய்‌. 


பளர்௪ : தவிட்டான்‌ நோய்‌ (பெரி 
பெரி) : வைட்டமின்‌-8 என்ற 
ஊட்டச்சத்துக்‌ குறைவினால்‌ 
உண்டாகும்‌ தோய்‌. தீட்டிய 
அரிசியை முக்கிய உணவாகக்‌ 
கொள்ளும்‌ நாடுகளில்‌ இந்நோய்‌ 
முக்கியமாக உண்டாகிறது. 
நரம்புக்‌ கோளாறு, முடக்கு 
வாதம்‌, தசை நலிவு, இழைம 
அழற்சி, மனச்சோர்வு, இறுதியில்‌ 
மாரடைப்பு உண்டாகும்‌. 
0861102106 : பெர்கோசைடு 
பெண்ட்ரோஃப்ளுவாசைட்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


8ஊரு"5 810 : பெர்ரி தடயம்‌ : 
கேடயச்‌ சுரப்பி வீக்கமடைந்துக்‌ 
கழுத்துத்‌ தமனியைப்‌ பின்பக்க 
மாகவும்‌ வெளிப்பக்கமாகவும்‌ 
ஒதுக்கி விடுதல்‌. கேடயக்கழலை 
நோயின்‌ போது கழுத்துத்‌ 
தமனியின்‌ நாடித்துடிப்பு கழ 
லையின்‌ பின்பக்கமாக உணரப்‌ 
படும்‌. கேடயச்‌ சுரப்பி புற்று 
நோயின்போது கழுத்துத்‌ தமனி 
காண்பது அரிது. இத்தட யத்தை 
இங்கிலாந்து அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
வல்லுநர்‌ சர்‌. ஜேம்ஸ்‌ பெர்ரி 
கண்டுபிடித்தார்‌. 

0௦ 1110515 : பெரிலியம்‌ நோய்‌ : 
பெரிலியம்‌ என்ற கெட்டியான 


வெள்ளை உலோகத்‌ தனிமத்தைச்‌ 
சுவாசிப்பதால்‌ உண்டாகும்‌ நுரை 
யீரல்‌ கோளாறு. இது தொழிற்‌ 
சாலைத்‌ தொழிலாளர்களுக்குப்‌ 
பெரும்பாலும்‌ ஏற்படுகிறது. 
061 : பெரில்லியம்‌ 
கெட்டியான வெள்ளை உலோகத்‌ 
தனிமம்‌. வான ஊர்திகள்‌, அணு 
இயக்கக்‌ கருவிகள்‌, ஊடுகதிர்‌ 
உற்பத்திக்‌ கருவிகள்‌ மற்றும்‌ 
வெப்பம்‌ தாங்கும்‌ பாண்டங்்‌ 
கள்‌ தயாரிப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
ஒர்‌ உலோகம்‌. 

825ா12'5 ராயா!9௦ : அரிப்புக்‌ 
கொப்புளம்‌ : குழந்தைகளுக்குப்‌ 
பரம்பரையாக உண்டாகும்‌ ஒரு 
வகைத்‌ தோல்‌ அழற்சி நோய்‌. 
குருதிச்‌ சுற்றோட்டம்‌ பாதிக்கப்பட்டு, 
மேல்தோல்‌ உலர்ந்து கெட்டியாகி, 
கரப்பான்‌ புண்‌ உண்டாகிறது. 
0௦51123110 : விலங்கோடு புணர்வு; 
விலங்குப்‌ புணர்வு : விலங்கைப்‌ 
புணரும்‌ ஒரு வித மன நோய்‌. 
வன்செயல்‌, வக்கிரமான, வெறி 
பிடித்தவரின்‌ செயல்‌. 

0௦43 : பீட்டா : கிரேக்க மொழி 
யின்‌ இரண்டாம்‌ எழுத்து. 
868-10௦ : பீட்டா-லாக்‌ : மெட்‌ 
டோப்ரோலோல்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
0௦131121185006 : பீட்டாமெத்த 
சோன்‌ : அழற்சி எதிர்ப்‌பியாகப்‌ 
பயன்படும்‌ இயக்குநீர்‌ மருந்து. 
ட௦(61ஈபர்‌ பாஜ : வெற்றிலை 
மெல்லுதல்‌; வெற்றிலை பாக்கு 





டன ௮160௦1 


போடுதல்‌: வெற்றிலையில்‌ பாக்கு, 
சுண்ணாம்பு, புகையிலை இவற்றை 
வைத்துச்‌ சுருட்டி, வாயில்‌ 
வைத்து மெல்லுதல்‌. இது வாய்ப்‌ 
புற்றுநோய்க்கு பாதை அமைக்கும்‌. 
216௦௦1 ; பெத்தனிக்கால்‌ : 
செயல்‌ முறையில்‌ கார்பக்காலை 
ஒத்திருக்கும்‌ ஒரு கூட்டுப்பொருள்‌. 
நச்சுத்தன்மை இல்லாதது. சிறு 
நீர்த்தேக்கம்‌, அடி வயிறு 
விரிவடைதல்‌ ஆகியவற்றுக்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
டஷா௦5௦! : பெட்னசால்‌ : பீட்டா 
மெத்தாசோன்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌, 

0216 : பெட்னோவாட்‌: பீட்டா 
மெத்தாசோன்‌ அடங்கிய ஒரு 
களிம்பு மருந்தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 
3௦1215 0611 : பெட்ஷ்‌ அணு : 
பெருமூளையின்‌ இயக்கப்‌ புறணியில்‌ 
காணப்படும்‌ மிகப்பெரிய 
அணு வகை. ரஷ்யா நாட்டின்‌ 
உடலியல்‌ மருத்துவர்‌ விலாடிமிர்‌ 
பெட்ஷ்‌ இந்த அணுவைக்‌ 
கண்டு பிடித்ததால்‌, இது அவர்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
ட2| : சரிவு : முனைச்சாய்வு 
சரிந்த பகுதி, சரிவான பகுதி, 
பற்குழிச்‌ சரிவு. 
ப௦!18௱னா 
திகைத்தல்‌. 
0௦2௦31 : இரைப்பையில்‌ முடிச்‌ 
சுருள்‌ : இரைப்பை மற்றும்‌ சிறு 
குடலில்‌ முடி பந்து போன்று 


திகைப்பு; 
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சுருண்டு இருத்தல்‌. அல்லது பழம்‌ 
மற்றும்‌ காய்கறிச்‌ சக்கைகள்‌ 
திரண்டு கொள்ளுதல்‌. சமயங்‌ 
களில்‌ உணவு கூட பந்து போல்‌ 
உருண்டு, திரண்டு இரைப்‌ 
பையை அடைக்கலாம்‌. 
662010'04 ஈ251010106 : பெஷால்ட்‌ 
பொட்டெலும்பு அழற்சி; பெஷால்ட்‌ 
பொட்டெலும்பு வீக்கம்‌ : பின்‌ 
தலையில்‌ பொட்டெலும்புக்‌ 
கூம்புழுனை அழற்சியுற்று, 
வீங்குதல்‌; சீழ்ப்பிடி.த்தல்‌. மூனிச்‌ 
நகரைச்‌ சேர்ந்த காது நோய்‌ 
வல்லுநர்‌ ஃபிரெட்ரிக்‌ பெஷால்ட்‌ 
இதனைக்‌ கண்டறிந்த காரணத்‌ 
தால்‌, இது அவர்‌ பெயரால்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. 

1௦021 085 418060 : போபால்‌ 
நச்சுவாயு விபத்து; போபால்‌ 
விஷலிபத்து சோகம்‌ : 1984ஆம்‌ 
அண்டு டிசம்பர்‌ மாதம்‌ 3ஆம்‌ 
நாளில்‌ இந்தியாவில்‌ மத்தியப்‌ 
பிரதேசத்தின்‌ தலைநகர்‌ 
போபாலில்‌ பூச்சிக்கொல்லி 
மருந்து தயாரிக்கும்‌ தொழிற்‌ 
சாலையில்‌ 'மெதில்ஐசோசியனேட்‌' 
எனும்‌ நச்சுவாயு கசிந்து, 
காற்றில்‌ கலந்து, சுற்றுச்சூழல்‌ 
மாசுபட்டதால்‌, சுமார்‌ 2,500 
பேர்‌ இறந்தனர்‌. 

191/௦! : நூல்‌ சேர்ப்பு 
வெறியர்‌; புத்தகச்‌ சேர்ப்புப்‌ 
பிரியர்‌: நூல்களைச்‌ சேர்ப்பதில்‌ 
அடங்காத ஆர்வமுள்ளவர்‌. 


010110(1௨2720॥4 
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01011௦0080) : முதுகு மருத்துவம்‌: 
படிப்பு மருத்துவம்‌ : முதிய நோயாளி 
களுக்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
மருத்துவமுறை. அவர்கள்‌ தங்கள்‌ 
தேவைகளைத்‌ தாங்களே நிறைவு 
செய்துகொள்வதற்கு உதவுவதற்‌ 
காக இந்தச்‌ சிகிச்சை அளிக்கப்‌ 
படுகிறது. 

10210௦1216 : பைக்கார்போனேட்‌: 
கார்போனிக்‌ அமிலத்தின்‌ ஓர்‌ 
உப்பு. இரத்தத்தில்‌ பைக்கார்‌ 
போனேட்‌ இருந்தால்‌, அது காரப்‌ 
பொருள்‌ சேர்ந்திருப்பதைக்‌ 
குறிக்கும்‌. இதனை நிணநீர்ப்‌ 
பைக்‌ கார்போனேட்‌ என்றும்‌ 
கூறுவர்‌. 

010611ய1/3 : ஈரணு உயிர்‌; இரட்டை 
அணு; இருசெல்‌ இரு 
உயிரணுக்களை உடைய உயிர்‌. 
010205 : இருதலை; கை இரு 
தலைத்தசை : கையில்‌ உள்ள 
ஒரு தசை. இது முன்கையை 
மடக்குவதற்கும்‌, மேற்கையை 
மடக்குவதற்கும்‌ உதவுகிறது. 
தொண்டை இருதலைத்தசை : 
தொடையில்‌ உள்ள ஒரு தசை; 
பின்பக்க வாட்டுப்‌ பகுதியில்‌ 
உள்ளது. முழங்கால்‌ மூட்டை 
மடக்குவதற்கும்‌ வெளிப்பக்க 
மாகக்‌ காலைச்‌ சுழற்றுவதற்கும்‌ 
இது தேவைப்படுகிறது. 

8164 : பைசிலின்‌ : பென்சாத்தின்‌ 
பெனிசிலின்‌ மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌... 


010101! : இருதலை : இருதலை 
கொண்ட கை இருதலைத்‌ தசை. 


இருதலைத்தசை வரிப்பள்ளம்‌ : 
இருதலைத்தசை நாண்‌ 
மேற்கை எலும்பில்‌ செல்வதற்‌ 
குண்டான வரிப்‌ பள்ளம்‌. 


0100110946 : இருபுற உட்குழிவு; 
இருபுறக்குழிவு : இருபரப்பு 
களும்‌ உட்குழிவாக அல்லது 
உட்புழையுடன்‌ இருத்தல்‌. 
01௦௦1௭௦%0 : இருபுறக்‌ குவியம்‌; 
இருபுறக்‌ குவிவு : ஈரிணைக்‌ குவி 
இருபரப்புகளும்‌ குவிந்திருத்தல்‌. 
0100110216 : இரு கொம்புடைய; 
இரட்டைக்‌ கொம்பு : இரட்டைக்‌ 
கருப்பையை அல்லது இரு கொம்பு 
களுடைய ஓரே கருப்பையுடைய. 
010ப5010 : இரட்டைக்‌ கதுப்பு; 
ஈரிதழ்‌ : இரண்டு இதழ்களைக்‌ 
கொண்ட தடுக்கிதழ்‌. இதயத்தின்‌ 
இடது மேலறைக்கும்‌ இடது 
மறைக்கும்‌ இடையில்‌ உள்ள 
ஈரிதழ்த்‌ தடுக்கிதழ்‌ (மைட்ரல்‌ 
தடுக்கிதழ்‌). முன்கடவாய்ப்‌ 
பற்களின்‌ வெட்டுப்‌ பகுதியில்‌ 
காணப்படும்‌ இரண்டு கதுப்புகள்‌. 
ப.1.0 (815 ஈ 012) : இருவேளை; 
இருவேளை மருந்து : ஒரு 
நாளைக்கு இருவேளை மருந்து 
தரப்பட வேண்டும்‌ என்று 
பொருள்தரும்‌ லத்தீன்‌ மொழிச்‌ 
சொல்‌. 

01021 : துப்பரவுத்‌ தொட்டி : 
தண்ணீர்த்‌ தொட்டி போன்ற 
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தொரு வட்டில்‌. இதில்‌, ௧௬ 
வாய்க்கும்‌ பெண்‌ உறுப்புக்கும்‌ 
இடைப்பட்ட பகுதி மூழ்கியிருக்கு 
மாறும்‌ அதே சமயம்‌ கால்கள்‌ 
வெளியிலும்‌, பாதங்கள்‌ தரையிலும்‌ 
இருக்குமாறும்‌, அமரலாம்‌. 
யோனிக்‌ குழாயை அல்லது 
குதவாயைத்‌ துப்பரவு செய்வதற்கான 
இணைப்புறுப்பு களும்‌ உண்டு. 
1110 : இருபிளவு; பிளவு 
வெடிப்பாக அல்லது கவர்முள்‌ 
வடிவாக இரு பகுதிகளாக 
பிளவுபட்டி ௬த்தல்‌. 

11௦021 : இருபார்வைக்‌ கண்‌ 
ணாடி; இரட்டைப்பார்வைக்‌ கண்‌ 
ணாடி; இரு குவியம்‌ : இருவெவ 
வேறு குவியாற்றலை பெற்று 
உள்ள ஒரு கண்ணாடி. 
௦17பா௦2(௦ா : பிளவீடு; இரண்டாய்‌ 
பிரித்தல்‌ : இரு கிளைகளாகப்‌ 
பிரித்தல்‌. 

ட19பா1ம65 : பைகுவானைடஸ்‌ : 
வாய்வழி உட்கொள்ளப்படும்‌ 
நீரிழிவு மருந்து. இது நீரிழிவு 
நோயாளிகளின்‌ தசைத்‌ 
இசுக்கள்‌ அதிகச்‌ சர்க்கரையை 
(குளுக்கோஸ்‌) ஈர்த்துக்‌ கொள்ளும்‌ 
படி. செய்கிறது. இதனால்‌, பாலில்‌ 
அளவுக்கு அதிகமாகக்‌ காடிப்‌ 
பொருள்‌ சேரும்‌ பக்கவிளைவு 
ஏற்படுகிறது. 

ட11202721 : இருபுறமும்‌ : இருபக்க; 
இரண்டு பக்கங்கள்‌ கொண்ட, 
இருபுறமும்‌ தெரிகின்ற. 
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ட்121௮! ஷாறனறு : இருபக்கச்‌ 
சீர்மை. 

1 : ஈரடுக்கு : இரண்டு 
அடுக்குகளைக்‌ கொண்டு 
இருக்கிறது. 

0116 : பித்தநீர்‌ : பித்தம்‌ .நுரையீர 
லில்‌ சுரந்து, பித்தப்‌ பையில்‌ 
சேர்த்து வைக்கப்படும்‌ கசப 
பான,  காரத்தன்மையுள்ள 
ஓட்டும்‌ இயல்புடைய, பசும்‌ 
மஞ்சள்‌ நிறமான திரவம்‌. இதில்‌ 
நீர்‌, மியூசின்‌, லெசித்தின்‌, 
கொலஸ்டிரால்‌, பித்த உப்புகள்‌, 
பிலிரூபின்‌, பிலிவெர்டின்‌ என்ற 
நிறமிகள்‌ அடங்கியுள்ளன. 
0116 01௦4: பித்த நாளம்‌ : பித்த 
நீர்க்‌ குழாய்‌. 

116 ரரர2ா% : பித்த வண்ணம்‌. 
5!ர2218 : பில்ஹார்சியா : ஒரு 
வகை ஒட்டுண்ணிப்‌ புழு. 
இரத்தத்தில்‌ காணப்படுவது. 
(எ-டு) சிஸ்டேோ சோமா. 
ஜெர்மனி நாட்டின்‌ மருத்துவர்‌ 
தியோடர்‌ பில்ஹார்ஷ்‌ இதனைக்‌ 
கண்டுபிடித்தார்‌. 

: ஒட்டுயிர்ப்‌ புழு 
நோய்‌ : இரத்தத்திலுள்ள தட்டை 
வடிவ ஒட்டுயிர்‌ புழு வகையால்‌ 
ஏற்படும்‌ நாட்பட்ட நோய்‌ வகை. 
டர்ப்கர : பித்தநீர்‌ சார்ந்த : பித்த 
நீர்‌ தொடர்புடைய நோய்கள்‌. 
பித்த வயிற்று வலியினால்‌, அடி 
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வயிறு வீக்கத்துடன்‌ கூடிய 
குடல்‌ நோவு உண்டாகும்‌. இந்த 
வலி உணவு உண்ட ஒரு மணி 
நேரத்திற்குப்‌ பிறகு தோன்றி, 
பல மணிநேரம்‌ நீடித்திருக்கும்‌. 
வாந்தியும்‌ ஏற்படலாம்‌. 

11120 0210ய/05 : பித்தக்கல்‌. 
பரி18ர 1180 : பித்தப்‌ பாதை. 
011௦016216 : இருவளைவு. 
0110௦12216 : இரு நுண்‌ வளைவு. 
0111௦ப5 : பித்தத்துக்குரிய : பித்த 
நீர்‌ தொடர்புடைய நோய்கள்‌, 
அறிகுறிகள்‌, சிகிச்சை முறைகள்‌. 
8111௦05 ௭௦௱ர்ராஈர : பித்தவாந்தி; 
பித்தநீர்‌ வாந்தி : வாந்தி எடுக்கும்‌ 
போது பித்தநீர்‌ வாந்திப்‌ பொருளாக 
வெளிவருதல்‌. 

111௦051255 : பித்தநீர்‌ மயக்கம்‌ : 
பித்தநீர்‌ மிகைப்பு: கல்லீரல்‌ 
நோயால்‌ அல்லது கல்லீரல்‌ 
செயல்‌ குறைபாடால்‌ ஏற்படு 
கின்ற நிலை. குமட்டல்‌, வாந்தி, 
வயிற்றுவலி, இரைப்பைக்‌ 
கோளாறு, தலைவலி, 
மலச்சிக்கல்‌ போன்ற நோய்‌ 
அறிகுறிகள்‌ தோன்றும்‌. 
பரப்‌ : பிலிரூபின்‌ : இரத்தச்‌ 
சிவப்பணுக்கள்‌ மண்ணீரலில்‌ 
அழிவுறுவதால்‌ குருதி உருண்டைப்‌ 
புரதம்‌ (ஹிமோக்ளோபின்‌) 
உடைந்து உண்டாகும்‌ ஒரு நிறமி. 
இது கொழுப்பில்‌ கரையச்‌ 
கூடியது. இது உடம்பிலுள்ள 


தீவிர வளர்சிதை மாற்றத்‌ திசுக்‌ 
களுக்குத்‌ தீங்கு விளைவிக்கும்‌. 
11 யம்‌ ஈக்கு : பிலிரூபின்‌ 
நோய்‌ : இரத்தத்தில்‌ பிலிரூபின்‌ 
என்ற நிறமி இருத்தல்‌. சில 
சமயம்‌ இரத்தத்தில்‌ பிலிரூபின்‌ 
அளவுக்கு அதிகமாக இருப்‌ 
பதை இச்சொல்லால்‌ தவறாகக்‌ 
குறிப்பிடுகிறார்கள்‌. 
பயம்மா : சிறுநீரில்‌ பிலிரூபின்‌: 
சிறுநீரில்‌ பிலிரூபின்‌ நிறமிப்‌ 
பொருள்‌ மிகையாக இருக்கும்‌ 
நிலை. 

01115 : பித்தநீர்‌. 

பர்ளு) : பித்தநீர்‌ மருத்துவம்‌. 
டரி1யார2 : சிறுநீர்‌; பித்தநீர்‌ நிறமி; 
பித்தச்‌ சிறுநீர்‌ : சிறுநீரில்‌ பித்த 
நீர்‌ நிறமிகள்‌ இருத்தல்‌. 
௦111201ஈ : பிலிவெர்டின்‌ 
பிலிரூபின்‌ என்ற நிறமி ஆக்சி 
கரணமாவதால்‌ உண்டாகும்‌ 
பச்சை நிற பித்தநீர்‌ நிறமி. 
81௦4'5 ௦0ள2(/0 : பில்ரோத்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌ : அடி வயிற்றில்‌ 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை செய்வதற்கான 
ஒரு முறை. இதில்‌ இருவகை 
உண்டு: (1) முன்‌ சிறுகுடலுடன்‌ 
வயிற்றின்‌ எஞ்சிய பகுதியை 
இணைக்கும்‌ வயிற்றின்‌ அடிப்‌ 
பகுதியில்‌ அறுவை மருத்துவம்‌ 
செய்தல்‌, (2) வயிற்றின்‌ புறக்‌ 
கோடி முனையைச்‌ சிறிது 
நறுக்கி அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
செய்தல்‌. 
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011௦0246 : ஈரிதழ்‌ உறுப்பு : இரு 
மடல்கள்‌ கொண்ட உறுப்பு. 
ட11௦௦ய/8ா : இருமடல்‌ உறுப்பு : 
இரு சிறிய இதழ்கள்‌ அல்லது 
மடல்கள்‌ கொண்ட உறுப்பு. 
ட்11 பார : பித்த நீரிழிவு. 

பறற பல! : இருகைச்‌ சோதனை : 
இருகைகளாலும்‌ செய்யப்படும்‌ 
செயல்முறை. பெண்‌ நோயிய 
லில்‌, அடிவயிற்றில்‌ ஒருகையை 
வைத்தும்‌, இன்னொரு கையை 
யோனிக்‌ குழாயினுள்‌ நுழைத்தும்‌ 
உள்‌ பிறப்புறுப்புகளைச்‌ சோதனை 
செய்யும்‌ முறை. 

டு : இரட்டை; இரண்டிரண்டாக: 
சமஅளவுள்ள இரு பகுதிகள்‌, 
இரண்டு கிளைகள்‌. 

81௮ 115510 : இரட்டைப்பிளவு; 
இரட்டைப்‌ பிளப்பு : உடல்‌ அணுக்கள்‌ 
அல்லது அணுக்களில்‌ உள்ள 
உட்கருக்கள்‌ இரு சம பாகங்களாகப்‌ 
பிரிதல்‌, 

ட1ந3பாவ! : இருசெவி சார்ந்த; இரு 


செவிக்குரிய; இரு செவி : இரு செவி - 


களையும்‌ பயன்படுத்துகிற 
இதயத்‌ துடிப்பு மானி போன்ற 
வகையைச்‌ சார்ந்த கருவி. 

௦1 : அடிவயிற்றுக்‌ கட்டு : 
மகப்பேற்றுக்குப்‌ பின்பு அடி. 
வயிறு சுருங்குவதற்காக வெளிப்‌ 
புறமாக அழுத்தம்‌ கொடுப்பதற்காகப்‌ 
போடப்படும்‌ துணிப்பட்டைக்‌ 


கட்டு. 


15 (660: பைனட்‌ சோதனை: . 
ஒருவரின்‌ அறிவுத்திறனை அவரது 
மன வயதுக்கேற்ப கணித்தறியும்‌ 
சோதனை. இது முதலில்‌ 1905 
இல்‌ பயன்படுத்தப்பட்டது. 
அறிவுத்திறன்‌ அளவெண்‌ (9) 
சோதனைக்கு இது முன்னோடி 
௦(ஈ௦௦ய/2 41510௩ : தொலை 
நோக்காடிப்‌ பார்வை; இருவிழிப்‌ 
பார்வை : ஒரே சமயத்தில்‌ ஒரு 
பொருளின்‌ ஒரு பிம்பம்‌ 
மட்டுமே கண்ணுக்குப்‌ புலனாகும்‌ 
வகையில்‌ இருகண்களின்‌ 
பார்வையினையும்‌ அந்தப்‌ 
பொருளின்‌ மீது ஒரு முகப்‌ 
படுத்துதல்‌. இது பிறவிலேயே 
அமைந்த திறம்பாடு அன்று. 


- வாழ்க்கையின்‌ முதல்‌ சில 


மாதங்களில்‌ இத்திறன்‌ உருவாகிறது. 
01100ப127 : தனியணு இரட்டையர்‌: 
புது உயிராக உருவாகும்‌ பெண்‌ 
கர உயிரணுக்களின்‌ இரு தனி 
உயிரணுக்களிலிருந்து உருவான 
இரட்டைப்‌ பிள்ளைகள்‌. இந்த 
இரட்டையர்‌ வெவ்வேறு பாலினம்‌ 
சார்ந்தவராக இருக்கலாம்‌. 

01௦3255994 : உயிரியல்‌ மருத்துவ 
ஆய்வு : உயிருள்ள விலங்கின்‌ 
உடலில்‌ அல்லது அதன்‌ உடலில்‌ 
குறிப்பிட்ட உறுப்பில்‌ ஒரு மருந்தின்‌ - 
விளைவை, வீரியத்தை, பயனை, 
பாதிப்பைக்‌ கண்டறியும்‌ முறை. 


௦1௦3211800 : உடலில்‌ மருந்து 
இருப்பு ;;ஒர்‌ இலக்கு உறுப்பில்‌ 
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மருந்து இருக்கும்‌ அளவு 
மருந்து செலுத்தப்படும்‌ வழி, 
மருந்து வளர்சிதையும்‌ அளவு, 
கொழுப்பில்‌ மருந்து கரையும்‌ 
தன்மை, மற்றும்‌ புரதங்களோடு 
இணையும்‌ பண்பு ஆகியவற்றைப்‌ 
பொறுத்து உடலில்‌ மருந்து 
இருக்கும்‌ அளவு வேறுபடும்‌. 
01௦0௱/௦8! : உயிர்‌ வேதிப்‌ 
பொருள்‌ ; உயிர்‌ வேதியியலைச்‌ 
சார்ந்த பொருள்‌. நோயை 
நிர்ணயிப்பதற்கு உதவும்‌ உடற்‌ 
காப்பு ஊக்கி, உடற்காப்புப்‌ 
பொருள்‌, நொதி, இயக்குநீர்‌ 
போன்ற உயிர்வேதியியல்‌ 
பொருள்கள்‌. நோய்‌ நிலைகளில்‌ 
இப்பொருள்‌ களின்‌ அளவு, 
அமைப்பு சுரப்பு ஆகியவை 
மாறுபடலாம்‌. 


01000ஊ॥5* : உயிரிய வேதியியலார்‌. 


010-௦ஊு : உயிரியவேதியியல்‌: 
உயிரினங்களின்‌ உடவில்‌ ஏற்படும்‌ 
வேதியியல்‌ இயக்கங்களையும்‌ 
அவற்றின்‌ விளைவுகளையும்‌ 
பற்றி அராயும்‌ அறிவியல்‌ துறை. 
௦1௦/5 : உயிரியக்கவியல்‌; 
உபிரியலில்‌ உயிரின்‌ ஊக்காற்றலைப்‌ 
பற்றிய பகுதி 

01௦௨101161 ௩0 உயிரிய 
பொறியியல்‌ : நோயாளிகளின்‌ 
உடம்பினுள்ளும்‌, வெளியேயும்‌ 
பயன்படுத்துவதற்குரிய நுட்ப 
மான மின்னணுவியல்‌ அல்லது 
எந்திரவியல்‌ கருவிகளை 
வடிவமைத்தல்‌. 


201 ௦1௦0211௦ 


010-614/௦5 : உயிரிய அறவியல்‌ : 
உயிரியல்‌ சிக்கல்களுக்குத்‌ தீர்வு 
காண அறவியலைப்‌ பயன்‌ 
படுத்துதல்‌. 

0107260201 : உடல்‌ இயங்கல்‌ 
மாற்றக்‌ குறிப்பு; உடலியங்கல்‌ 
மறுதகவல்‌ ; உயிர்‌ மறுதகவல்‌ : 
இரத்த அழுத்தம்‌, நாடித்‌ 
துடிப்பு வீதம்‌, தசை விறைப்பு 
போன்ற உடலின்‌ தன்னியக்கப்‌ 
பணிகள்‌ பற்றிய ஒளி அல்லது 
ஒலித்‌ தகவல்களை வழங்குதல்‌. 
இத்‌ தகவல்களிலிருந்து உடல்‌ 
இயங்குவதற்கான இயல்பான 
நிலைமைகள்‌ குறித்து அறிந்து 
கொள்ளலாம்‌. 

510-0௮51101௦௨ : பயோ-காஸ்டி 
ரோன்‌ : கார்பினோக்சோலோன்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
0109௦1 : உயிர்‌ உயிர்ப்பு ; உயிர்த்‌ 
தசையில்‌ இருப்பதாகக்‌ கருதப்‌ 
படும்‌ உயிர்க்கூறு. 

01௦0812515 : உயிரின இயல்‌; 
உயிர்‌ மரபு; உயிர்‌ பிறப்பியல்‌ : 
உயிரிலிருந்து யிர்‌ பிறக்கிறது 
என்ற கருத்தை வலியுறுத்தும்‌ 
கோட்பாடு. 

01௦981611௦ : உயிர்‌ மரபான; மூல 
உயிர்க்‌ கூறுக்குரிய; உயிர்‌ மரபுக்‌ 
கோட்பாட்டுக்குரிய. 

01௦96/௦ : உயிர்பிறப்பால்‌; உயிர்‌ 
பிறப்பு : உயிருள்ள பொருளிலிருந்து 


உருவானது. 
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01௦06151 : உயிர்‌ மரபுக்‌ 


கோட்பாட்டாளர்‌. 
௦1௦02126 : உயிர்‌ மரபு. 


01௦22210: உயிரியல்‌ இடர்பாடு; 
உயிர்‌ இடர்பாடு : உயிருக்கு 
இடர்‌ உண்டாக்கும்‌ எந்தப்‌ 
பொருளையும்‌ இது குறிக்கும்‌. 
மனிதனுக்கும்‌ அவனுடைய 
சுற்றுச்சூழலுக்கும்‌ கேடு 
விளைவிக்கின்ற பொருள்‌. 

01௦1௦01681 : உயிரினக்‌ கட்டுப்‌ 
பாடு: உயிரியல்‌ தொடர்புடைய 
உயிரினப்‌ பொருள்கள்‌, உயிர்ப்‌ 
பொருள்களிலிருந்து தயாரிக்கப்‌ 
படும்‌ ஊநீர்‌, தடுப்பூசி, எதிர்‌ 


நச்சு போன்றவை. 


௦1௦1௦01031 806 : உயிரியல்‌ வயது: 
ஒருவரின்‌ தோற்றம்‌, நடத்தை 
முறையிலிருந்து கணித்தறியப்‌ 
படும்‌ வயது. இதன்படி, சிலர்‌ 
40 வயதில்‌ முதுமையாகவும்‌, 
சிலர்‌ 60 வயதில்‌ இளமை 
யுடனும்‌ தோன்றுவார்கள்‌. 


01௦1௦01031 6௦ம்‌ா௦! : உயிரியல்‌ 
கட்டுப்பாடு : தீங்கிழைக்கும்‌ 
நுண்மங்களின்‌ எதிர்‌ நுண்மங்‌ 
களைப்‌ பெருக்குவதன்‌ மூலம்‌ 
இயற்கைக்‌ கோளாறுகளைக்‌ 
கட்டுப்படுத்தும்முறை,. (௪-(ு.) 
களை களைக்‌ கட்டுப்படுத்த 
பூச்சிகளைப்‌ பயன்படுத்துதல்‌. 


01௦1091621 51/610 : உயிரியல்‌ 
காப்பு : அணு உலை போன்ற 


- விளைவுகளையும்‌ 


அணுவியல்‌ எந்திரங்களில்‌ 
பணியாற்றும்‌ அட்களை 
அணுக்‌ கதிர்‌ ஆதாரமுடைய 
ஒரு வட்டப்‌ பாதுகாப்புச்‌ 
சுவரை அமைத்தல்‌. 

01௦1௦91031 88146 : உயிரிய மதிப்பு. 


01௦1௦91௦81 சுகார்கா6உ : உரியல்‌ 
போர்முறை தோய்களை 
உண்டாக்கும்‌ நுண்மங்களைப்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ போர்முறை. 

1௦/௦5 : ஒப்பு உயிரியல்‌: உயிர்‌ 


மண்டலங்களைப்‌ போன்று. 


01010௦0194 : உயிரியல்‌ வல்லுநர்‌ : 
உயிரியலில்‌ தேர்ச்சி பெற்றவர்‌. 
101004 : உயிரியல்‌; உயிரினங்கள்‌ 
அனைத்தின்‌ கட்டமைப்பு, 
செயல்முறை, அமைப்புமுறை 
குறித்து ஆராயும்‌ அறிவியல்‌ துறை. 
010355 : உயிரின எடை : ஒரு 
குறிப்பிட்ட பகுதியில்‌ உள்ள 
அனைத்து உயிரினங்களின்‌ 
மொத்த உடல்‌ எடை . 

0100 2021105 : உயிர்‌ எந்திரவியல்‌: 
உயிரினங்களின்‌ உடலில்‌ 
ஏற்படும்‌ எந்திர ஆற்றல்களின்‌ 
இயக்கங்களையும்‌ அவற்றின்‌ 
பற்றி 
ஆராயும்‌ அறிவியல்‌ துறை. 
௦1௦401௦500 உயிரணு 
நுண்ணோக்கல்‌ : நுண்ணோசக்கியின்‌ 
உதவியுடன்‌ உயிருள்ள அணுவைப்‌ 
பரிசோதித்தல்‌. ன ரோக 


0100601081! : உயிரிய மருத்துவ 
இயல்‌ : உயிர்களில்‌ மருத்துவ அப்வு 
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செய்தல்‌; இயற்கை அறிவியலைப்‌ 
பயன்படுத்தி மருத்துவ ஆய்வுகளை 
மேற்கொள்ளும்‌ அறிவியல்‌ கலை. 

1௦௫ : உயிரிய காலக்‌ 
குறிப்பியல்‌; உயிரின வாழ்நாள்‌ 
குறிப்பு : உயிரினங்களின்‌ உண்மை 


நிலவரங்களுக்குப்‌ புள்ளியி 
யலைப்‌ பயன்படுத்தி விளக்கம்‌ 
கொடுத்தல்‌ அல்லது ஒப்பிடுதல்‌. 
௦1௦02660௦5 : உயிரிய 
மருந்தியல்‌ : ஒரு மருந்தின்‌ 
இயற்பியல்‌ மற்றும்‌ வேதியல்‌ 
குணங்களைக்‌ கற்பிக்கும்‌ 


அறிவியல்‌ கலை. 

ட1௦010/5105 : உயிரிய இயற்பியல்‌: 
உயிருள்ள பொருள்களின்‌ 
இயற்பியல்‌ பண்புகளைக்‌ கற்‌ 
பிக்கும்‌ அறிவியல்‌ கலை. 
௦1௦0135௱ : ஊன்மம்‌. 

01௦012851: ஊன்ம நுண்கூறு; 
உயிர்த்‌ தாது. 

௦1௦089] : உயிர்ப்பொருள்‌ ஆய்வு; 
உடல்திசு ஆய்வு : உடலின்‌ 
பிணியுற்ற பகுதியிலிருந்து திசுக்‌ 
களை எடுத்த, நுண்ணோரக்‌ 
காடியில்‌ வைத்துச்‌ சோதனை 
செய்து, பீடித்துள்ள நோய்‌ 
என்ன என்று கண்டறிதல்‌. 
81௦121 : பயோரல்‌ : கார்பினோக்‌ 
சோலோஸ்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

௦1௦ : உயிரியல்‌ ஒழுங்கு 
இயல்பு; உயரிலயம்‌ : உடலியல்‌, 


உணர்வியல்‌, அறிவார்ந்த நட 
வடிக்கைகள்‌ ஒருவித ஒழுங்கி 
யல்புடன்‌ சுழற்சியாக மீண்டும்‌ 
மீண்டும்‌ நடைபெறுதல்‌. இது 
மக்களின்‌ வாழ்க்கையைப்‌ 
பாதிக்கக்கூடியது. 

01050127௦6 : உயிர்‌ அறிவியல்‌ : 
உயிருள்ளவற்றின்‌ அறிவியல்‌ 
பண்புகளைக்‌ கற்பிக்கும்‌ அறி 
வியல்‌ கலை. 

0105815015 : உயிரியல்‌ உணர்‌ 
விகள்‌: தோல்‌ வெப்பநிலை, புற 
அழுத்தத்தினால்‌ ஏற்படும்‌ ஈரப்‌ 
பதன்‌ அல்லது உயிரியல்‌ மாறு 
பாடுகள்‌ போன்ற உயிரியல்‌ 
செயல்முறைகளின்‌ விளை 
வினை  அளவிடுவதற்கான 
நுண்கருவிகள்‌. 
௦1௦515 : உயிர்‌; உயிருள்ள 
இணைப்புச்சொல்‌. உயிரினம்‌ 
வாழும்‌ முறையைக்‌ குறிப்பிட 
உதவும்‌ சொற்பதம்‌. 

01௦501161௨ : உயிர்மண்டலம்‌. 


01௦5(21151105 : உயிர்புள்ளியியல்‌: 
புள்ளியியல்‌ கோட்‌. பாடுகளை 
உயிரினங்களின்‌ ஆய்வுக்‌ குறிப்பு 
களோடு ஒப்பிட்டு நோக்குதல்‌. 
01௦ 316515 : உயிரியல்‌ சேர்க்‌ 
கை : உயிரினங்கள்‌ உருவாக்கும்‌ 
வேதியியல்‌ பொருள்‌. 
109516 : உயிர்மண்டல முறை. 
01௦06௦௦1௦0 : உயிரியநுட்பவியல்‌: 
தொழில்‌ நுட்பம்‌ பற்றிய 
அறிவியல்‌ ஆய்வில்‌ உயிரியல்‌ 
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0101105 
அறிவினைப்‌ பயன்படுத்து 
வதும்‌, உயிரியல்‌ ஆய்வில்‌ 


தொழில்நுட்பத்தைப்‌ பயன்‌ 


படுத்துவதும்‌ உயிர்த்‌ தொழில்‌ 
நுட்பம்‌ எனப்படும்‌. 

010105 : உயிர்‌ : உயிர்‌ தொடர்‌ 
பான அறிவியல்‌. 

01௦111 : ஊட்டச்சத்து : பி-இரண்டு 
(5-2) எனப்படும்‌ ஊட்டச்‌ 
சத்துக்‌ கலவைக்‌ கூட்டில்‌ 
அடங்கியுள்ள “வைட்டமின்‌ 11 
எனப்படும்‌ ஊட்டச்சத்துக்‌ 
கூறு. இந்த ஊட்டச்சத்துக்‌ 
குறைபாட்டினால்‌, தோல்‌ 
அழற்சி நோய்‌ உண்டாகும்‌. 
010௦90 : உயிர்நச்சு : உயிருள்ள 
திசுக்களில்‌ உற்பத்தியாகும்‌ 
நச்சுப்பொருள்‌. 
01௦118151701௱௦110 உடல்‌ 
மருந்து மாற்றம்‌; உயிரியக்க 
வேதியியல்‌; உயிரிய மாற்றம்‌. 
01௦/0 : ஓரினக்‌ கூட்டம்‌. 
121005 : இரட்டை ஈற்று : ஒரே 
தடவையில்‌ இரட்டையாகப்‌ 


பெறுதல்‌. 

01061106 : பைபெரிடன்‌ : தானி 
யங்கும்‌ நரம்பு மண்டலத்தின்‌ 
மீது செயற்படும்‌ ஒருவகை 
மருந்து. பார்க்கின்சன்‌ நோய்க்கு 
இது பயன்படுகிறது. 

51॥0 : எலும்பழற்சிக்‌ கட்டு 
மருந்து: பிஸ்மத்‌ (நிமிளை) 
சப்னுட்ரேட்‌ அவயோடா 
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௦பாரர்ம்‌, திரவ பாரஃபின்‌ கலந்த 
ஒரு குழம்பு. கடுமையான 
எலும்பழற்சியில்‌ நோய்க்கிருமித்‌ 
தடைக்காசக்‌ கட்டுப்போடுவதற்கு 
இது பயன்படுத்தப்படுகிற து. 
11 : பிறத்தல்‌; பிறப்பு : தாயின்‌ 
உடலிலிருந்து குழந்தை பிறக்‌ 
கும்‌ செயல்‌. தாய்க்கு இடுப்பு 
வலி காணும்போது குழந்தை 
தாயின்‌ இடுப்பெலும்பு உட்‌ 
குழிவின்‌ வழியாக வெளியே 
வருகிறது. 

2 ௦௦1௦1 : கருத்தடை; 
பேற்றுக்‌ கட்டுப்பாடு. 

1 ர1-ராகா% பிறவிக்குறி; 
பிறக்கும்போது உடலில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ தனிப்பட்ட அடையாளம்‌. 


11/1 816 : பிறப்பு வீதம்‌... 


0152000! : பிசாக்கோடில்‌ : ஒரு 
செயற்கைப்‌ பேதி மருந்து. 
இதனை வாய்வழி உட்கொள்‌ 
ளஞும்போது, ஈர்த்துக்கொள்ளப்‌ 
படுவதில்லை. அனால்‌, இரைப்‌ 
பையின்‌ உட்சுவரைச்‌ செய 
லாற்றத்‌ தூண்டுகிறது. இது 
மலக்குடல்‌ சிறுநீர்த்‌ துளை 
மினுள்‌ நுழைத்து அங்கேயே 
கரைய விட்டுவிடப்படும்‌ குளி 
கைகளாகவும்‌ கிடைக்கிறது. 


0156%ப2| : இருபால்‌ கூறினம்‌; 
இருபாலிய; இருபாலினம்‌ 

இருபால்‌ உறுப்புகளையும்‌ 
ஒருங்கேயுடைய உயிரினம்‌. 
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ஒருவரிடமே அண்‌ பெண்‌ 
கருப்பை இரண்டுக்கும்‌ பொது 
வான திசு இருக்குமானால்‌, 
அவர்‌ உண்மையில்‌ இருபால்‌ 
கூறு உடையவராவார்‌. அண்‌ 
பெண்‌ இருபாலாரிடமும்‌ பாலு 
றவு கொள்ள விழைபவரையும்‌ 
இது குறிக்கும்‌. 

டிப்‌ றவ! : நிமிளை உணவு: 
சீரண உறுப்புகளின்‌ ஊடுகதிர்‌ 
(எக்ஸ்‌-ரே) படங்களை எடுப்‌ 
பதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
உணவுடன்‌ கலந்த நிமிளை 
உப்பு. 

818011 : பைசால்வின்‌ : புரோம்‌ 
ஹெக்சைன்‌ எனும்‌ மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

015(0பரு : கூர்ங்கத்தி : ஒடுங்கிய 
நீண்ட அறுவைக்‌ தத்தி. இது 
நீளமாகவோ வளைந்தோ 
இருக்கும்‌. இதைக்கொண்டு 
உள்ளிருந்து வெளியே அறுவை 
செய்யலாம்‌. குடலிறக்க உட்பை, 
கழலை, பிளவை, புண்புரை 
ஆகியவற்றை அறுப்பதற்கு 
இது பயன்படுகிறது. 

01101127௦1 : பிட்டால்ட்டிரால்‌ 
மூச்சுக்குமாய்களைத்‌ தளர்த்‌ 
தும்‌ பண்புடைய இயக்க ஊக்கி 
மருந்து. 

1101'5 80015 பிட்டோட்‌ 
புள்ளிகள்‌ : விழிவெண்படலத்‌ 
தின்‌ பக்கங்களில்‌ காணப்படும்‌ 
புற அடர்படலம்‌, சிம்புத்து 
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ணுக்குகள்‌, நுண்ணுயிரிகள்‌ 
ஆகியவை. வைட்டமின்‌-4& 
குறைபாட்டினால்‌ இது உண்‌ 
டாகிறது. 

011675 : கைப்பான்‌ மருந்து : 
கசப்புப்‌ பூண்டு வகைகளிலிருந்து 
வடிக்கப்பட்டுச்‌ செரிமானத்‌ 
திற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
மருந்து நீர்‌. 

௦1பாஃ : பையூரெட்‌ : யூரியாவின்‌ 
சிதைவுப்‌ பொருள்‌. 

பையூரட்‌ பரிசோதனை : யூரியா 
மற்றும்‌ இரத்த ஊநீரில்‌ உள்ள 
கரையும்‌ புரதங்களைக்‌ கண்ட 
றியும்‌ பரிசோதனை. 


௦/2 : இருதலைத்தசை : இரு 
புடைப்புகள்‌ உடைய தசை. 
1 2ம்ர௦ய/லா : இதயக்கீழறை 
களைச்‌ சார்ந்த : இதயக்‌ க&ழறை 
கள்‌ இரண்டையும்‌ பாதிக்கின்ற. 
8)ாய௱'5 5026 : பிஜெரம்‌ 
திரை : ஓர்‌ இலக்குத்திரை 
டானிஷ்‌ நாட்டின்‌ கண்‌ மருத்‌ 
துவர்‌ ஜானிக்‌ பிஜெரம்‌ கண்டு 
பிடித்த காரணத்தால்‌, இது 
அவர்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. இது விழித்திரையில்‌ 
உள்ள குருட்டுக்‌ பொட்டைக்‌ 
காண்பதற்கு உதவுகிறது. 

61206 : கருமை; ஒளியற்ற; 
இருண்ட; கறுத்த; கறுப்பு. 

0130 680 : முகப்பரு; கருமுள்‌ : 
கருமை நிறத்தில்‌ காணப்படும்‌ 
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தோலடிச்‌ சுரப்பு நீர்‌ உருண்டு 
திரண்டு மயிர்க்காம்புத்‌ துளையை 
அடைத்துக்‌ கொள்வதால்‌ இது 
ஏற்படுகிறது. 

0120 8/6 : கறுப்புக்கண்‌ : கறுங்‌ 
கண்‌ : கறுப்பு நிறத்தில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ கண்‌. விழி வெண்படலத்தில்‌ 
இரத்தக்‌ கசிவு ஏற்படுவதால்‌ 
கண்கருஞ்‌ சிவப்பு நிறத்தில்‌ 
காணப்படும்‌ நிலைமை. 

01301 [யார : கறுப்பு நுரையீரல்‌; 
கறுப்பு சுவாசப்பை : இது ஒரு 
தொழில்‌ சார்ந்த நோய்‌. 
நிலக்கரிச்‌ சுரங்கங்களில்‌ பணி 
புரிவோரின்‌ நுரைமீரல்களில்‌ 
கரித்தூசு தொடர்ந்து படிவதால்‌ 
அவர்களுடைய நுரை யீரல்கள்‌ 
கறுப்பாக இருக்கும்‌. 

1301௦0 : இருட்டடிப்பு : சிறிது 
சிறிதாக சுயநினைவை இழக்‌ 
கும்‌ நிலைமை. 

01201 100906 : கருநாவு; கறுப்பு 
நாக்கு : நாக்கின்‌ மேற்பரப்பு 
கறுப்பு நிறத்திற்கு மாறிவிடுதல்‌. 
முடி.நாக்கு. 

௦130118212 ர்வ : கருநீர்க்‌ 
காய்ச்சல்‌ : வெப்ப மண்டலங் 
களில்‌, குறிப்பாக அஃப்ரிக்கா 
வில்‌, உண்டாகும்‌ ஒருவகைக்‌ 
கடுமையான முறைக்காய்ச்சல்‌ 
(மலேரியா). இந்நோய்‌ பீடித்த 
வர்களுக்கு இரத்தச்‌ சிவப்பணுக்‌ 
கள்‌ பெருமளவில்‌ அழிகின்றன. 
இதனால்‌ சிறுநீர்‌ அடர்ந்த 
கருநிறத்தில்‌ போகும்‌. 


ட1308௦1 : சவ்வுப்பை; தேங்குபை; 
நீர்ப்பை : மெல்லிய தாள்‌ 
போன்ற தோற்பை. இதில்‌ 
திரவம்‌ அல்லது வாயு அடங்கி 
யிருக்கும்‌. பித்தநீர்ப்பை, சிறு 
நீர்ப்பை ஆகியவை இவ்‌ வகை 
யைச்‌ சேர்ந்தவை. 

1206-0௦1௦ : பின்புறத்‌ தோள்‌ 
எலும்பு. 

121௦௦5 ௦06721/0 : பிளாலாக்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌ : நுரையீர 
லில்‌ இருந்து இரத்தம்‌ பாய்‌ 
வதை அதிகரிப்பதற்காக நுரை 
பரீரல்‌ தமனியின்‌ நாளங்களை 
பெருந்தமனியின்‌ ஒரு கிளை 
யுடன்‌ இணைக்கும்‌ அறுவை 
மருத்துவ முறை. 

௦12௩0 : நோவாற்றி; இதமான; எரிச்‌ 
சலிலா : நோவினை ஆற்றக்கூடி யது; 
வேதனையைத்‌ தணிக்கவல்லது; 
எரிச்சலாட்டாதது; மென்மை 
யானது. 

01251 : வெடித்தல்‌. 

1351017௦65 : கருஊன்மங்கள்‌ : 
நோய்‌ உண்டாக்குகின்ற, நொதி 
(ஈஸ்ட்‌) .போன்ற உயிரிகள்‌. 
0135100451 : சினை நீர்க்கோளம்‌; 
சினை நீர்ப்பை; கருத்திசு நீர்ப்பை: 
துவக்க நிலைக்கருவில்‌ உருவா 
கும்‌ நீர்ப்பை. 


012502 : சினைக்கட்டி; கருத்‌ 


திசுக்கட்டி : கருவில்‌ உருவான 
உறுப்புகளில்‌ உண்டாகும்‌ 
கட்டி. 
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513510௦௨16 : சினைக்காரணி. 


212510000௦௦515 : கரணை : ௧௫ 
ஊன்மங்கள்‌ எனப்படும்‌ நொதி 
(ஈஸ்ட்‌) போன்ற அரும்பு 
உயிரிகளினால்‌ உண்டாகும்‌ 
சொரசொரப்பு நிலைமை. இது 
தோல்‌, உள்ளுறுப்புகள்‌, 
எலும்புகள்‌ ஆகியவற்றைப்‌ 
பாதிக்கும்‌. 

01251ய1/39 : கருக்கோளகை 
மூததிர்ச்சியடைந்த சூல்முட்டை 
பின்‌ தொடக்க நிலை. 

018 ஈ25% : பி.எல்‌.பி. முகமறைப்பு: 
உயரமான இடங்களில்‌ உள்ளவர்‌ 
களுக்கு பிராணவாயு செலுத்து 
வதற்குப்‌ பயன்படும்‌ முகமூடி. 
பூத்பை, லவ்லேஷ்‌, புல்புலியன்‌ 
எனும்‌ மூவர்‌ சேர்ந்து இந்த 
முகமறைப்பைக்‌ கண்டுப்‌ 
பிடித்ததால்‌ இது இப்பெய 
ரால்‌ அழைக்கப்படுகிற து. 
ட162௦1/19 : வெளிர்த்தல்‌; வெளுத் 
தல்‌: துணி மற்றும்‌ சில 
பொருள்‌ களில்‌ உள்ள கரையை 
வேதிப்‌ பொருள்‌ கொண்டு 
அகற்றுதல்‌. 

சலவைத்தூள்‌ : 'கால்சியம்‌ 
ஹைப்போ குளோரைட்‌' எனும்‌ 
வேதிப்பொருளின்‌ வியாபாரப்‌ 
பெயர்‌. (வணிகப்‌ பெயா்‌), 


டி : கொப்புளம்‌; பெருங்‌ 
கொப்பளம்‌; நீர்க்‌ கொப்புளம்‌ : 
தோலின்‌ மேல்‌ பகுதி வீக்கம்‌ 


அடைதல்‌ அல்லது புடைத்தல்‌. 


016606 : குருதி சிந்துபவர்‌; 
குருதியளிப்போர்‌ : சிறுகாயத்தி 
லிருந்தும்‌ குருதிப்பெருக்கிடும்‌ 
பரம்பரை நோயினால்‌, அடிக்‌ 
கடி குருதியிழப்பு ஏற்பட்டு 
அவதிப்படும்‌ நோயாளி. 


(260119 : குருதி ஒழுக்கு; இரத்த 
ஒழுக்கு; குருதியோட்டம்‌; குருதி 
வடிப்பு; குருதிக்‌ கசிவு : காயம்‌ 
பட்ட அல்லது வெட்டுப்பட்ட 
இரத்த நாளத்திலிருந்து இரத்தம்‌ 
வெளியேறுதல்‌. 


தமனி இரத்த ஒழுக்கு : தமனி 
இரத்த நாளத்திலிருந்து வெளி 
யேறும்‌ இரத்தம்‌. இது சிவப்பு 
நிறத்தில்‌ காணப்படும்‌. 
மாதவிலக்கு; மாதஇடைஒழுக்கு : 
பெண்களுக்கு மாதவிலக்கின்‌ 
இடைப்பட்ட காலத்தில்‌ 
இரத்த ஒழுக்கு ஏற்படுதல்‌. 
சிரை இரத்த ஒழுக்கு : சிரை 
இரத்த நாளத்திலிருந்து இரத்த 
ஒழுக்கு ஏற்படுதல்‌ இந்த 
இரத்தம்‌ கருஞ்சிவப்பு நிறத்தில்‌ 
காணப்படும்‌. 
குருதியொழுக்குக்‌ காலம்‌; இரத்த 
ஒழுக்கு நேரம்‌; இரத்தம்‌ வடியும்‌ 
காலம்‌ : இரத்த நாளத்தைக்‌ 
குத்தும்போது இரத்தம்‌ வடியத்‌ 
துவங்கியது முதல்‌ அது உறைந்து 
இரத்தம்‌ வடிதல்‌ நிற்கும்‌ வரை 
யுள்ள நேரம்‌ (காலம்‌). 
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மறை குருதி; தெரியா குருதி : 


சிறு குடலிலிருந்து வெளிப்‌ . 


படும்‌ குருதி மறைந்த நிலையில்‌ 
இருக்கும்‌; கண்ணுக்குத்‌ தெரியாது 
நுண்ஊக்கியில்‌ காண. இயலும்‌. 
01660119 6 : குருதிக்‌ கசிவு 
நேரம்‌; குருதியொழுக்கு நேரம்‌ : 
தோல்‌ காயத்திலிருந்து இரத்தம்‌ 
வெளியேறுவது தானாகவே 
நின்று விடுவதற்கு அகும்‌ நேரம்‌. 


இது ஒரு மருத்துவச்‌ சோதனை 


யுமாகும்‌. 

௦12௩௦ 8018 : மேக நோய்‌; 
குய்யக்‌ கசிவு : பெண்ணின்‌ 
கருப்பை வாய்க்‌ குழாயிலிருந்து 
அல்லது ஆணின்‌ சிறுநீர்‌ 
ஒழுக்குக்‌ குழாயிலிருந்து சளிச்‌ 
சவ்வு (சிலேட்டுமப்‌ படலம்‌) 
பெருமளவில்‌ வெளியேறுதல்‌. 
௦16 ௩௱௦ாா௦௦௦ : சீதச்‌ சிறுநீர்‌; 
புணர்‌ புழைச்‌ சீதநீர்‌ : வெட்டை 
நோயுள்ள அணுக்குச்‌ சிறுநீரில்‌ 
சீழ்‌ கலந்து வரும்‌ நிலைமை. 
வெட்டை நோயுள்ள பெண்‌ 
ணுக்குப்‌ புணர்புழைத்‌ இரவத்தி 
லும்‌ சிறுநீரிலும்‌ சழ்‌ கலந்து 
வரும்‌ நிலைமை. 

0௦162௦94௦1 : பிளியோமைசின்‌ : 
உயிர்‌ வாழ்வுக்கு ஊறு செய்யும்‌ 
ஒரு பொருள்‌, 

௦160௦ : இமை. 


1௦0/5 : இமைலீக்கம்‌; இமை 
அழற்சி : முக்கியமாகக்‌ கண்‌ 


விழிம்புகள்‌ வீக்கமடைதல்‌, 
இமை மயிர்க்கால்‌ நோய்‌. 


01௦2௦௩3௭௦1 : கண்ணிமை. 


ட16௦ஈ௮௦010515 : இமைவாதம்‌ : 
தசையின்‌ பக்கவாதத்தினால்‌ 
கண்ணின்‌ மேலிமை கீழ்‌ நோக்‌ 
கித்‌ தொங்குதல்‌. - 
0160௩31050381 : இமை இசிப்பு; 
இமைச்சுருக்கம்‌ : கண்ணிமைசையில்‌ 
தசைச்‌ சுரிப்பு ஏற்பட்டு, கண்ணிமை 
அளவுக்கு அதிகமாகத்‌ துடித்தல்‌. 
01௨௦ரஊா௦!3507 : இமைச்‌ சீர 
மைப்பு : இமைச்‌ சுருக்கங்களை 
அல்லது இமை பாதிப்புகளை 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
சீரமைத்தல்‌. 

1௦20௦0 : இமைவெட்டு; 
கண்ணிமைவெட்டு : அறுவைக்‌ 
கத்தியின்‌ உதவி கொண்டு கண்‌ 
ணிமையைக்‌ கிழித்தல்‌. 
்‌11071460 கயா : வளரா சினை 
முட்டை : கருத்தரித்த சினை 
முட்டை தொடர்ந்து வளர 
இயலாத நிலைமையில்‌ இருத்தல்‌. 
01118 : குருடர்‌; பார்வையற்றவர்‌; 
பார்வை உணர்வின்மை : மருந்‌ 
தில்‌ உள்ள ஆக்கக்‌ கூறுகளை 
அறியாதிருத்தல்‌. 
குருட்டுப்பொட்டு : விழித்திரை 
யில்‌ ஒளி உணர இயலாத பகுதி, 


1 ஈ00 ப்‌: குடல்வால்‌; குடல்முளை. 
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1110 1000 89௩0106 : குடல 
டைப்பு நோய்‌ : குடலில்‌ ஏற்படும்‌ 
தடை அல்லது அறுவைச்‌ 
சிகிச்கையினால்‌ குருதி நாளங்‌ 
கள்‌ தடைபடுதல்‌ காரணமாக 
ஏற்படும்‌ நோய்‌. சிறுகுடலில்‌ 
குருதியோட்டம்‌ நின்றுபோய்‌ 
பாக்டீரியா வளர்ச்சி ஊக்குவிக்‌ 
கப்‌ படுகிறது. இதனால்‌, வயிற்‌ 
றுப்‌ போக்கும்‌, செரிமான 
மின்மையும்‌ ஏற்படுகிறது. 


11255 : குருடு; பார்வையற்ற 
தன்மை; குருட்டுத்தன்மை; பார்க்க 
இயலாமை : கண்புரை நோய்‌, 
கண்மிகை அழுத்த நோய்‌, 
நிறமிழி இழைம நோய்‌, கண்‌ 
விபத்து பாதிப்புகள்‌ ஆகிய 
வற்றால்‌ பார்வை பறிபோவது 
அல்லது பார்வை இல்லாத 
நிலைமை. 


11௩௦ 51911 : குருட்டுப்‌ பார்வை : 
பார்வைக்குரிய புறணி சேத 
மடைவதால்‌, சில நோயாளி 
கள்‌, வழக்கமான சோதனை 
களுக்குப்‌ பிறகு, பார்வையிழந்த 
வர்கள்‌ என அறிவிக்கப்படு 
கின்றனர்‌. எனினும்‌, எஞ்சி 
ய்ள்ள பார்வையைப்‌ பயன்‌ 
படுத்திக்‌ கொள்வதற்கு அவர்‌ 
களுக்குப்‌ பயிற்சியளிக்கலாம்‌. 
0111௦ 50% : குருட்டுப்‌ பகுதி; 
குருட்டுப்‌ பொட்டு; குருட்டுப்‌ 
புள்ளி ்‌ விழித்திரையின்‌ 
குருட்டுப்‌ பகுதி. இங்கு பார்வை 
நரம்பானது, விழித்திரையில்‌ 


இருந்து விலகிவிடுகிறது. 
இதனால்‌, இப்‌ பகுதியினால்‌ 
ஒளியை உணர இயலாது. 
௦16: மிகை இமையசை; மிகை 
இமை அசைப்பு : கண்‌ இமை 
கள்‌ இயல்புக்கு மீறி அடிக்கடி 
அசையும்‌ நிலை. 

011516 : எரிகொப்புளம்‌; கொப்புளம்‌: 
குருதி ஊனீர்‌ அல்லது குருதி 
சேர்வதால்‌, உள்தோவிலிருந்து 
வெளித்தோல்‌ பிரிந்து விடுதல்‌. 
115029 ரிய/0 : கொப்புள நீர்மம்‌. 
01௦௦3082 : பிளாக்காட்ரன்‌ 
டிமோலால்மாலியேட்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
௦1௦211 0 : உப்புசம்‌; வயிறு 
உப்புசம்‌; வயிறு ஊத்தம்‌ அஜி 
ரணம்‌ மற்றும்‌ குடல்‌ அசைவு 
களின்‌ இயல்பற்றத்‌ தன்மையால்‌ 
வயிறு உப்பிக்‌ கொள்ளுதல்‌. 
01௦01 : அடைப்பு; தடை. 


01௦01806 : மருந்துத்‌ தடை : ஒரு 
மருந்தின்‌ விளையை மற்றொரு 
மருந்தால்‌ தடுப்பது. 

01௦0 : அடைப்பான்‌; முட்டுக்‌ 
கட்டை; தடுப்பான்‌ : உடலியக்கத்‌ 
தின்‌ இயல்புத்‌ தன்மையைத்‌ 
தடுக்கின்ற மருந்து. 

01௦௦1410 : உணர்வு தடுத்தல்‌. 


01௦௦4 : இரத்தம்‌; குருதி : இதயத்‌ 
திலும்‌ இரத்தநாளங்களிலும்‌ 
நிறைந்திருக்கும்‌ செந்நிற 
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01௦௦0 68% 
நெய்ப்புத்‌ தன்மையுடைய 
திரவம்‌. இதில்‌, குருதிநீர்‌ 


(பிளாஸ்மா) எனப்படும்‌ உயிர்மப்‌ 
பொருள்‌ அடங்கியுள்ளது. 
இதில்‌ இரத்தச்‌ சிவப்பணுக்கள்‌, 
இரத்த வெள்ளணுக்கள்‌, தகட்டு 
அணுக்கள்‌ மிதக்கின்றன. குருதி 
நீரில்‌, இரத்தம்‌ கட்டிக்கொள்ள 
உதவும்‌ பொருள்கள்‌ உட்படப்‌ 
பல்வேறு பொருள்கள்‌ கரை 
சலாக அடங்கியுள்ளன. 


1௦௦8 62 : இரத்த வங்கி; குருதி 


வங்கி : இரத்த தானம்‌ கொடுப்‌ 


போரிடமிருந்து இரத்தத்தை 
எடுத்து, அதனைத்‌ தேவையான 
வர்களுக்குச்‌ செலுத்தவது வரை 
யில்‌ பாதுகாப்பாகக்‌ குளிர்‌ 
பதனப்‌ பெட்டியில்‌ சேமித்து 
வைக்கும்‌ நிலையம்‌. . 

1௦௦0ல்‌ வாள : இரத்த மூளை 
வேலி : சுற்றோட்‌ட இரத்தத்திற்கும்‌ 
மூளைச்குமிடையிலான சவ்வுப்‌ 
படலவேலி. சில மருந்துகள்‌ 
இரத்தத்தில்‌ இருந்து இந்தத்‌ 
தடையின்‌ வழியாக மூளைத்‌ 
தண்டுவட நீருக்குச்‌ செல்ல 
முடியும்‌. மற்றவற்றால்‌ முடியாது. 
எடுத்துக்காட்டு: ஸ்டிரப்டோ 


மைசின்‌. 


01௦௦0 08515 : இரத்தத்துணுக்கு 
கள்‌ : உறைந்துபோன இரத்தச்‌ 
சிவப்பணுக்களின்‌ துணுக்குகள்‌. 
இவை, சிறுநீர்க்‌ குழாய்களில்‌ 
உருவாகி, சிறுநீரில்‌ காணப்‌ 
்‌ படும்‌. 
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01௦௦0 ௦1௦140 : இரத்தக்கட்டு; 
குருதி உறைதல்‌ : இரத்த நாளங்‌ 
களில்‌ அடைப்பு ஏற்பட்டு 
இரத்த ஓட்டம்‌ தடைபடுகிறது. 
நுண்ணிய தட்டணுக்களின்‌ 
துகள்‌ திரண்டு இரத்த நாளச்‌ 
சுவர்களில்‌ உள்ள 'கோலேஜன்‌' 
என்ற பொருளில்‌ ஒட்டிக்‌ 
கொண்டு, இடைவெளியை 
அடைத்துவிடுகின்றன. 
பொதுவாக தாளச்சுவர்களில்‌ 
படிந்துள்ள மெல்லிய உயிரணுப்‌ 
படலத்தினால்‌ பாயும்‌ இரத்தத்‌ 
தில்‌ இருந்து 'கோலேஜன்‌' 
பிரிக்கப்படுகிறது. இந்தப்‌ பட 
லத்தில்‌ ஒருபிளவு ஏற்படும்‌ 
போதுதான்‌, கோலேஜனுடன்‌ 
இரத்தத்திற்குத்‌ தொடர்பு உண்‌ 
டாகிறது. அதனால்‌ தட்டணுக்‌ 
கள்‌ அதில்‌ ஒட்டிக்‌ கொள்கின்‌ 
றன. சுருங்குதலும்‌, அடைப்பும்‌ 
குருதிப்‌ போக்குகளில்‌ ஏற்படு 
கின்றன. 

01௦௦0 ௦ப!(பா௦ : குருதி வளர்ப்பு; 
குருதி வரைமை : ஒரு நாளத்தில்‌ 
இருந்து இரத்தம்‌ வெளியேற்றப்‌ 
பட்டதும்‌, பெரிதும்‌ உகந்த 
தொரு வெப்பநிலையில்‌ பொருத்த 
மானதொரு ஊ;। கத்தில்‌ 
இரத்தம்‌ பெருக்கமடையுமாறு 
செய்யப்படுகிறது. இதனால்‌ 
உள்ளடங்கிய உயிரிகள்‌ பெருக்க 
மடைய முடிகிறது. இந்த உயிரி 
களைக்‌ தனிமைப்படுத்தி நுண்‌ 
ணோக்காடி மூலம்‌ அடை 
யாளங்‌ காணலாம்‌. 





010௦0 60௦யார்‌ 
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௦1௦00 ௦௦பா%௫ : குருதியணு எண்‌ 
ணிக்கை : குருதியணு அளவை 
மானியைப்‌ பயன்படுத்தி, இரத்‌ 
தத்தில்‌ ஒரு மில்லி மீட்டரில்‌ 
எத்தனை சிவப்பணுக்கள்‌ அல்லது 
வெள்ளை அணுக்கள்‌ இருக்‌ 
கின்றன என்பதைக்‌ கணக்‌ 
கிடுதல்‌. இதன்‌ மூலம்‌, இரத்தத்‌ 
தில்‌ சிவப்பு வெள்ளை அணுக்‌ 
களின்‌ வீத அளவு கணக்கிடப்‌ 
படுகிறது. பாலிமார்‌ஃப(ஸ்‌: 
65%-70%; லிம்ப்போசைட்ஸ்‌: 
20%-25%,; மானோசைட்ஸ்‌: 5%, 
ஈசினோஃபில்‌ :0%-3%, பாசோ 
ஃபில்ஸ்‌-0%- 0.5% குழந்தைப்‌ 
பருவத்தில்‌ லிம்போசைட்டு 
களின்‌ வீத அளவு அதிகமாக 
இருக்கும்‌. 

௦1௦௦0-0ப51 : குருதியிலுள்ள 
நிறமிலா சிறு துகள்‌. 


_ 610௦020: குருதியுடைய. 


1௦௦0 9100056 நா௦ரி125 : குருதிச்‌ 
சர்க்கரை அளவு : நீரிழிவு 
நோயாளிகளின்‌ இரத்தத்தில்‌ 
உள்ள சர்க்கரையின்‌ வீத அளவைக்‌ 
கண்டறிதல்‌. இது நீரிழிவு 
நோயாளிகளுக்குரிய சிகிச்சை 
அளிப்பதற்கு உதவுகிறது. 
நீரிழிவு நோயாளியின்‌ இரத்த 
மாதிரிகள்‌ காலை உணவுக்கு 
முன்பும்‌, காலை உணவுக்கு 2மணி 
நேரம்‌ பின்பும்‌, நண்பகல்‌ உணவுக்கு 
2 மணி நேரம்‌ பின்பும்‌, மாலை 
உணவுக்கு முன்பும்‌, இரவு 
படுக்கைக்குப்‌ போகும்‌ நேரத்தி 


லும்‌ சில நோயாளிகளுக்கு 
இரவு நேரத்திலும்‌ எடுக்கப்பட்டுச்‌ 
சர்க்கரை அளவு கணக்கிடப்படு 
கிறது. இதன்‌ அடிப்படையில்‌ 
தநோயாளிக்குரிய மருத்துவ 
முறை தீர்மானிக்கப்படுகிற து. 


௦1௦௦0 91௦பற : குருதிப்‌ பகுப்‌ 
பினம்‌; குருதி வகை; குருதி வகை 
யறிதல்‌ : குருதியின்‌ நால்‌ வகைப்‌ 
பகுப்பினங்கள்‌. இவை &, 8, &8, 
௦ என்னும்‌ இனங்களாகும்‌. 
இந்தப்‌ பகுப்.பினங்களில்‌, '0' 
இனம்‌ தவிர மற்ற மூன்று 
இனங்களின்‌ உயிரணுக்களில்‌ 
நேரிணையான காப்பு மூலங்‌ 
களைக்‌ (அன்டிஜன்‌) கொண்டி 
ருக்கின்றன. '0' இனத்தின்‌ 
உயிரணுக்களில்‌, '&' காப்பு 
மூலமோ, '8' காப்பு மூலமோ 
அடங்கியிருக்கவில்லை. இதனா 
லேயே, '௦' இரத்தத்தை உடை 
யவர்களுக்குச்‌ செலுத்தலாம்‌. 
இதனால்‌ '9' இனம்‌, 'பொது 
இனம்‌' எனப்படுகிறது. ஒருவர்‌ 
எந்த இன இரத்தத்தைக்‌ கொண்‌ 
டிருக்கிறாரோ அந்த இன 
இரத்தம்‌ மட்டுமே அவருக்குச்‌ 
செலுத்தப்படுதல்‌ வேண்டும்‌. 

010௦0-624 : குருதி வெப்பளவு. 


01௦0௦01255 : குருதியற்ற. 

01௦௦0 120110 : குருதி வடித்தல்‌; 
குருதி விடுப்பு : மருத்துவ 
முறைப்படி. குருதியை வடித்தல்‌. 


01௦௦0-௱௦ஈரலு 
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௦1௦௦9-ஈ௦ஈவு : குருதிக்‌ கூலி. 


01௦௦0-0015014ஈ9 : குருதி நச்சுத்‌ 
தன்மை. 


01௦௦0 றா655பா6 குருதி 
அழுத்தம்‌; இரத்த அழுத்தம்‌ : 
இரத்த நாளங்களின்‌ சுவர்களில்‌ 
இரத்தம்‌ உண்டாக்கும்‌ அழுத்‌ 
தத்தின்‌ அளவு, பொதுவாக 
இது இதயத்தில்‌ இருந்து குருதி 
கொண்டு செல்லும்‌ நாளங் 
களாகிய தமனிகளில்‌ ஏற்படும்‌ 
அழுத்தத்தைக்‌ குறிக்கிறது. 
குருதி அழுத்தமானி எனப்படும்‌ 
கருவியைப்‌ பயன்படுத்தி, அதி 
லுள்ள பாதரச. அளவினை 
மில்லி மீட்டரில்‌ கணக்கிட்டு 
இரத்த அழுத்தம்‌ அளவிடப்‌ 
படுகிறது. ஒவ்வொரு இதயத்‌ 
துடிப்பின்‌ போதும்‌ தமனி 
இரத்த அழுத்தம்‌ ஏறி இறங்கு 
கிறது. இதயத்திலிருந்து தமனி 
களுக்கு இரத்தம்‌ பாயும்‌ 
அளவைப்‌ பொறுத்து இதயச்‌ 
சுருக்க அழுத்தம்‌ மிக உயர்ந்த 
அளவில்‌ இருக்கும்‌. தமனி 
மற்றும்‌ நுரையீரல்‌ தமனியில்‌ 


தடுக்கிதழ்கள்‌ (வால்வு) மூடப்‌ 


பட்டு, இதயம்‌ தளர்ச்சியடை 
யும்‌ போது, இதயச்சுருக்க 
அழுத்தம்‌ மிகக்‌ குறைவாக 
இருக்கும்‌. இந்த மிக உயர்ந்த 
மிகக்‌ குறைந்த அழுத்த அளவு 
கள்‌ பதிவு செய்யப்படுகின்றன 
(எடுத்துக்காட்டு : 120/70). 


01௦௦8 5ஊப௱ : குருதி நிணநீர்‌ 
(குருதி ஊனீர்‌ / குருதி வடிநீர்‌; 


குருதி ஊனீர்‌; குருதி தெளிறீர்‌: 
குருதி உறையும்போது வெளிப்‌ 
படும்‌ திரவம்‌. இது, உறைய 
வைக்கும்‌ பொருள்‌ இல்லாத 


- உயிரியற்‌ பொருள்‌ (பிளாஸ்மா) 


ஆகும்‌. 
1௦௦0 $18ப5 : குருதிப்‌ புரை. 


01௦00-8ா௨1்‌ : குருதிதெறித்த. 
01௦௦0 512/ஈ : குருதிக்கறை. 


01௦௦0 8பர2ா : குருதிச்‌ சர்க்கரை: 
சுற்றோட்டமாகச்‌ செல்லும்‌ 
இரத்தத்திலுள்ள சர்க்கரையின்‌ 
அளவு, இது இயல்பான வரம்‌ 
பளவுகளுக்குள்‌ மாறுபடுகிறது. 
இதன்‌ அளவினை பல்வேறு 
செரிமானப்‌ பொருள்களுள்‌ 
(என்சைம்‌) இயக்குநீர்களும்‌ 
(ஹார்மோன்‌), கட்டுப்படுத்து 
கின்றன. இவற்றில்‌ முக்கிய 
மானது “இன்சுலின்‌' என்ற 
கணையச்‌ சுரப்பு நீர்‌ ஆகும்‌. 
01௦௦0 4க௱57ப510 : மாற்றுக்‌ 
குருதியேத்தம்‌: ஒருவர்‌ இரத்தத்தை 
இன்னொருவர்‌ இரத்த நாடிக்கு 
மாற்றுதல்‌., 


௦1௦௦0 பா£2 : இரத்த மூத்திரை : 
இரத்தத்தில்‌ புரத வளர்சிதை 
மாற்றத்தின்‌ காரணமாக இறுதி 
யாக உண்டாகும்‌ பொருள்‌ 
(யூரியா). இதன்‌ அளவு, இயல்‌ 
பான வரம்புக்குள்‌ மாறுபடும்‌. 
இந்தப்‌ பொருளை முக்கியமாக 
வெளியேற்றுகிற சிறுநீரகங்கள்‌ 





01000 46696] 
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இயல்பாக இயங்கும்போது, 
உணவிலுள்ள புரதத்தின்‌ அள 
வினால்‌ இது பாதிக்கப்படுவ 
தில்லை. சிறுநீரகங்கள்‌ நோயுறும்‌ 
போது, இரத்த மூத்திரையின்‌ 
அளவு விரைவாக அதிகமாகிறது. 
01000 465561 : இரத்த நாளம்‌; 
குருதி நரம்பு. 
01000/-518621 : இரத்தம்‌ கலந்த 
வியர்வை காணும்‌ நோய்வகை. 
01௦௦ 80/௦௦ புளூம்‌ 
நோயியம்‌ : நோய்த்தடுப்பாற்றல்‌ 
குறைவு நோய்‌. தடுப்பாற்றல்‌ 
புரதம்‌ குறைவாகவுள்ள நிலைமை. 
01௦004 : கொப்புளம்‌; கட்டி; தழும்பு. 
௦1010160 : தழும்பு தழும்பான. 
௦1௦10 : கொப்புளமுள்ள. 
௦10810 651 : ஊதல்‌ பரி 
சோதனை. 
ட1ப6£ 683 : நீலக்‌ குழந்தை 
பிறப்பிலேயே தோலில்‌ நீலம்‌ 
படரும்‌ நோய்வகையடைய 
குழந்தை. பிறவியிலேயே ஏற்படும்‌ 
சிலவகை இதயக்கோளாறு 
களினால்‌ இது தோன்றுகிறது. 
௦10௨ 6611 : நீல நிறவயிறு 
வயிற்றின்‌ உள்தோலில்‌ இரத்தக்‌ 
கசிவு ஏற்படும்பொழுது 
தொப்புளைச்‌ சுற்றின வயிறு நீல 
நிறத்தில்‌ காணப்படும்‌ நிலைமை. 


_ நிமர்: பல்‌ இறுக்கம்‌ : பற்கள்‌ 


அழுத்தமாக மூடி க்கொள்ளுதல்‌. 


இதனால்‌ தசைச்சோர்வு ஏற்பட்டு 
தலைவலி உண்டாகும்‌. 


0௦0 : உடல்‌. 


0௦0 180௦ : உடல்‌ உருக்காட்சி; 
உடல்பிம்பம்‌ : ஒருவரின்‌ சொந்த 
உடல்‌ பற்றி அவரது மனதில்‌ 
தோன்றும்‌ உருக்காட்சி, உணவு 
உண்ண விருப்பமில்லாதபோது, 
இது போன்ற மனத்‌ திரிபுகள்‌ 
ஏற்படும்‌. 

0௦0 1819 ப206 : உடல்‌ மொழி : 
ஒருவரின்‌ தற்போதைய உடல்‌ 
நிலையினையும்‌, மன நிலை 
யினையும்‌ குறிக்கும்‌, வாய்‌ 
மொழியற்ற உடற்‌ குறியீடுகள்‌. 
நிற்கும்‌ தோரணைகள்‌, முக 
பாவங்கள்‌, இடஞ்சார்ந்த நிலை 
கள்‌, ஆடையணிகள்‌ ஆகியவை 
இதில்‌ அடங்கும்‌. 

806018 0166985௨ : போயக்‌ 
நோய்‌ : தசைநார்‌ தொடர்பான 


- ஒருவகை நோய்‌. 


பீ௦ா'5 ॥௦0ப/௦5 : போஹ்ன்‌ 
திரளை: பிறந்த குழந்தையின்‌ 
அண்ணத்தில்‌ உள்ள நுண்ணிய 
வெண்ணிற நரம்புக்‌ கணுக்கள்‌. 
0௦1! : கழலை; பரு; கொப்புளம்‌; 
கட்டி. 

0௦1! (7 ர்யாமா௦!6) : கொப்புளம்‌: 
(குருதிக்கட்டி) : ஓரு மயிர்‌ 
மூட்டுப்‌ பையைச்சுற்றி ஏற்‌ 
படும்‌ கடுமையான வீக்கம்‌ 
அல்லது கட்டி. இதில்‌ பொது 
வாகச்‌ சீழ்‌ கட்டும்‌. அரச 
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பிளவை போலன்றி, இதில்‌ சீழ்‌ 
வடிவதற்கு ஒரு வாய்‌ இருக்கும்‌. 
௦௦1ப5 : கவளம்‌: உணவுக்கவளம்‌ 
விழுங்குவதற்கு எளி தாக உள்ள 
வகையில்‌ உருண்டை வடிவில்‌ 
தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு மருந்துப்‌ 
பொருள்‌. உடலில்‌ மருந்தானது 
துரிதமாகச்‌ செயல்படுவதற்காக, 
சிரை நாளம்‌ வழியாக மிக வேக 
. மாக மருந்தைச்‌ செலுத்தும்‌ முறை. 
௦1410௦ : போல்விடான்‌ 
மியான்ஸ்கிரின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. ப 
டி௦ள்ார : பிணைப்பு : ஒருவர்‌ 
மற்றொருவருடன்‌ கொள்ளும்‌ 
உணர்வுபூர்வமான பிணைப்பு. 
இது நீண்டகால உணர்ச்சி 
மயமான உறவுநிலைக்கு இன்றி 
யமையாதது. பிறந்த குழந்தைகள்‌, 
தீவிர மருத்துவப்‌ பிரிவில்‌ 
கவனிக்கப்பட. வேண்டிய பிரிவில்‌ 
கவனிக்கப்பட வேண்டிய ௪ம 
யத்தில்‌ குழந்தைக்கும்‌ பெற்‌ 
றோர்களுக்கும்‌, முக்கியமாகத்‌ 
்‌ தாய்க்குமிடையே இந்தப்‌ 


பிணைப்பு உயிரியல்‌ முறையில்‌ : 


இன்றியமையாதது. பிறந்த 
குழந்தைக்கும்‌ அவற்றின்‌ பெறி 
றோருக்கும்‌ இடையே அன்பு 
இணைப்பை வளர்ப்பதற்குத்‌ 
தனி முயற்சிகள்‌ தேவை. 

௦௦6 : எலும்பு : ஒருவகை 
இணைப்புத்‌ திசு கால்சியம்‌ 
கார்போனே.., கால்சியம்‌ பாஸ்ட்‌ 


போன்ற உப்புப்பொருள்கள்‌ 


இதில்‌ படிந்து இதனைக்‌ கடின 
மாக்கி அடர்த்தியாக்குகிறது. 
தனித்தனி எலும்புகள்‌ சேர்ந்து : 


எலும்புக்கூடாக அமைகின்றன. 


ட௦ாாஉ 0216 : எலும்பு ஒட்டு 
மருத்துவம்‌ : உடம்பின்‌ ஒரு பகுதி 
யிலிருந்து ஓர்‌ எலும்புத்‌ 


துண்டை எடுத்து இன்னொரு 
பகுதியில்‌ பொருத்துதல்‌ அல்லது 
ஒருவரிடமிருந்து இன்னொரு 
வருக்கு மாற்றிப்‌ பொருத்துதல்‌. 
எலும்புக்‌ கோளாறுகளைச்‌ 
சீர்படுத்துவதற்கு அல்லது 
எலும்பு உருவாக்கத்‌ திசுக்களை 
அளிப்பதற்கு இந்த மருத்துவம்‌ 
பயன்படுகிறது. 

௦6 ளா : எலும்பு மச்சை; 
எலும்புச்‌ சோறு; எலும்பு நாளக்‌ 
கூழ்‌: எலும்பு உட்புழையிலுள்ள 
சோறு போன்ற பொருள்‌. பிறக்‌ 
கும்போது இந்த உட்புழையி 
னுள்‌, சிவப்புச்‌ சோறு போல்‌ 
அமைந்த, இரத்தம்‌ நிறைந்தி 
ருக்கும்‌. பின்னர்‌, நீண்ட எலும்பு 
களினுள்‌ கொழுப்புப்‌ பொருள்‌ 
படிந்து சிவப்புச்சோறு, மஞ்சள்‌ 
எலும்புச்சோறாக மாறுகிறது. 
ட௦ஈ௦-ஈ௦ப5 0௨௭௦௦ ((ய/(016 
ஈர) : எலும்பு மச்சைப்புற்று: 
எலும்புச்‌ சோறு எனப்படும்‌ 
எலும்பு மச்சையில்‌ உள்ள ஒரு 
வகை இரத்த வெள்ளை 
அணுக்களில்‌ படிப்படியாக ஏறி 
படும்‌ புற்றுநோய்‌. இதில்‌ 
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தொடக்க நிலையில்‌, காரண 
மின்றி எலும்பு வலி, அடிக்‌ 
கடித்‌ தொற்று நோய்கள்‌, சிறு 
நீரகம்‌ செயலிழத்தல்‌ போன்ற 
நோய்க்‌ குறிகள்‌ தோன்றும்‌. 
இந்த நோய்‌ பொதுவாக 40 
வயதுக்கு மேற்பட்ட வர்களுக்கு 
உண்டாகிறது. இந்த நோயைக்‌ 
குணப்படுத்துவதற்கான ஒரே 
வழி எலும்பு மச்சை மாற்று 
அறுவைச்‌ சிகிச்சையேயாகும்‌. 
இந்த அறுவைச்‌ சிகிச்சையில்‌, 
நோயுற்ற மச்சை நீக்கப்பட்டு, 
மாற்றாக அரோக்கியமான 
எலும்பு மச்சை வைக்கப்படு 
கிறது. 

0௦0. ராவாகற வா்‌ 
எலும்பு மச்சை மாற்று அறுவை 
மருத்துவம்‌: பெரும்பாலான எலும்பு 
களின்‌ மையப்பகுதியில்‌ எலும்புச்‌ 
சோறு அல்லது எலும்பு மச்சை 
என்னும்‌ மென்மையான திசு 
உள்ளன. இதுதான்‌, உடம்பி 
லுள்ள நோயைத்‌ தீர்ப்பதற்கான 
இரத்த வெள்ளணுக்களை உற்‌ 
பத்தி செய்து, முதிர்ச்சியடையச்‌ 
செய்கிறது. எலும்பு மச்சையின்‌ 
இந்தச்‌ செயல்முறை சேத 
மடையும்போது தோயாளி 
இறந்துவிடுகிறார்‌. இதைத்‌ 
தடுப்பதற்கு மாற்று அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை மூலம்‌ நோயுற்ற 
எலும்பு மச்சை உயிரணுக்களை 
அகற்றிவிட்டு அதற்குப்‌ பதிலாக 
ஆரோக்கியமான உயிரணுக்களை 


% 


மச்சையில்‌ வைக்கிறார்கள்‌. இந்த 
ஆரோக்கியமான உயிரணுக்‌ 
களை நோயாளியிடமிருந்த 
எடுக்கலாம்‌; இல்லையெனில்‌ 
இன்னொருவரிடமிருந்து எடுச்சலாம்‌. 
இந்த உயிரணுக்களைப்‌ பெரும்‌ 
பாலும்‌ மார்பெலும்பிலிருந்து 
அல்லது இடுப்பெலும்பு வரை, 
முகட்டிலிருந்து எடுக்கிறார்கள்‌. 
எலும்பில்‌ பல துளைகளிட்டு 
ஊசிகள்‌ மூலம்‌ மச்சை எடுக்‌ 
கப்படுகிறது. இது நோயாளிக்கு 
நரம்பு வழியாகச்‌ செலுத்தப்‌ 
படுகிறது. நோயை எதிர்க்கும்‌ 
உயிரணுக்கற்றைகளின்‌ முன்‌ 
னோடிகளான நடுத்தண்டு உயிர 
ணுக்களையும்‌ நோயுற்ற உயிர 
ணுக்களுக்குப்‌ பதிலாக வைக்க 
லாம்‌. நடுத்தண்டு உயிர்‌ அணுக்‌ 
களை, எலும்பு மச்சை இரத்தம்‌, 
தொப்புள்கொடி இரத்தம்‌ அல்லது 
கருப்பைச்‌ சிசுவின்‌ நுரையீரலி 
லிருந்து எடுக்கலாம்‌. 
௦௦8568 : எலும்பு பொருத்துநர்‌. 
0௦ : எலும்பு சார்ந்த 

0௦ [வாயா : எலும்பு அடை 
யாளம்‌ : உடல்‌ உறுப்புகளின்‌ 
இருப்பிடங்களை அடையா 
ளம்‌ காண உதவும்‌ எலும்புப்‌ 
பெருக்கம்‌. 

5௦௦ : பூப்‌ : பிராங்கியோ 
லைட்டிஸ்‌ அப்விடொரன்ஸ்‌ 
ஆர்களைசிங்‌ நிமோனியா 
என்னும்‌ நோயின்‌ அங்கிலச்‌ 
சொற்றொடரின்‌ முதல்‌ எழுத்துச்‌ 
சேர்க்கை. மூச்சுநுண்‌ குழாய்‌ 
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கள்‌ அழற்சியுற்று முற்றிலுமாக 
அழிந்து போவதால்‌ ஏற்படு 
கின்ற நுரையீரல்‌ அழற்சி 
நோயைக்‌ குறிப்பது. 
000512 : செயலூக்கி; ஊக்குவிப்பு 
ஊசி : ஒருவருக்கு ஏற்கனவே 
தரப்பட்ட தடுப்பு ஊசியின்‌ 
செயலை உளக்குவிப்பதற்காகப்‌ 
போடப்படும்‌ மற்றொரு தடுப்‌ 
பூசி. (எ-டு) குழந்தைகளுக்கு 1, 
1/2, 2 1/2, 3 1/2 மாதங்களில்‌ 
முத்தடுப்பூசி போடப்படும்‌. 
இதன்‌ ஊக்குவிப்பு ஊசிகள்‌ 
முறையே. ஒன்றரை, நான்கரை 
வயதுகளில்‌ போடப்படும்‌. 


௦3% : வெண்காரம்‌ : போரிக்‌ 
அமிலம்‌ போன்றதொரு மென்‌ 
மையான நோய்க்கிருமித்‌ 
தடைப்‌ பொருள்‌. போரக்ஸ்‌ 
கிளிசரைனும்‌ எலும்பு நிரம்பிய 
போரக்‌ சும்‌ தொண்டைப்‌ பூச்சு 
மருந்தாகப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. எனினும்‌ இதனை 
அரிதாகவே பயன்படுத்துதல்‌ 
வேண்டும்‌. 

௦0ம்‌ : வயிற்றுப்‌ பொரு 
மல்‌ : குடலில்‌ வாயுக்கள்‌ அசை 
வதால்‌ உண்டாகும்‌ குமுறல்‌ 
சத்தம்‌. : 

௦1116 : எல்லைக்கோடு; 
இடைப்பட்ட விளிம்பு; எல்லை; 
நிலையற்ற : எந்த நிலையிலும்‌ 
உறுதியில்லாத : இரண்டு நிலை 
களுக்கு . இடைப்பட்ட. 

மிகு இரத்த அழுத்த எல்லை : 
இயல்பான இரத்த அழுத்தத்திற்‌ 
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கும்‌ மிகு இரத்த அழுத்தத்திற்‌ 


கும்‌ இடைப்பட்ட நிலையில்‌ 


ஒருவரின்‌ இரத்த அழுத்த 


அளவு இருப்பது. 
நிலையற்றத்‌ தொழுநோய்‌ : இவ்‌ 
வகைத்‌ தொழுநோயின்‌ தோல்‌ 
படைகள்‌ பார்ப்பதற்கு டியூப்‌ 
குலாய்டு வகையைப்‌ போலவே 
இருக்கும்‌. நாள்கள்‌ ஆக ஆக 
இப்படைகள்‌ லெப்சோமேட்‌. 
டஸ்‌ வகைக்கு மாறிவிடும்‌. 


இடைப்பட்ட கட்டி : புற்று 


நோய்க்‌ கட்டியாக மாறும்‌ 


தன்மையுள்ள கட்டி. 


ட௦924௦112 : கக்குவான்‌ கிருமி : 


"கக்குவான்‌ இருமல்‌ நோய்‌ உண்‌ 


டாக்கும்‌ :புருசெல்லான்சியே' 
என்ற நோய்க்கிருமி (பாக்டீரியா), 


௦௦20௦௩ : அலுப்பு. 


ட்௦ா16 3010: போரிக்‌ அமிலம்‌ : 
மென்மையான நோய்க்‌ கிருமித்‌ 
தடைப்பொருள்‌. கண்‌ சொட்டு 
மருந்தாகவும்‌, காதுச்சொட்டு 
மருந்தாகவும்‌ பயன்படுகிறது. 
இதன்‌ தூளையும்‌ கரைசலை 
யும்‌ உடலின்‌ வெற்றுப்‌ பகுதி 
யில்‌ தடவுதலாகாது. அதனால்‌, 
போரிக்‌ நச்சு உண்டாகலாம்‌. 


3௦ 0156856 : பார்ன்ஹால்ம்‌ 
நோய்‌ டென்மார்க்கைச்‌ 


சேர்ந்த பார்ன்ஹால்ம்‌ என்ற 


தீவில்‌ அதிகம்‌ பரவியிருந்த 
இந்த நோயை சில்வெஸ்டரின்‌ 
1934 இல்‌ கண்டறிந்து 
விளக்கினார்‌. ஒருவகை நோய்க்‌ 
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கிருமியினால்‌ இந்நோய்‌ உண்டா 
கிறது. இந்நோய்க்கிருமி பிடித்த 
14 நாட்களில்‌ நோய்க்குறிகள்‌ 
தோன்றுகின்றன. நெஞ்சின்‌ 
அடிப்பகுதி அல்லது அடிவயிறு 
அல்லது முதுகெலும்புத்‌ தசை 
களில்‌ திடீரெனக்‌ கடும்‌ வலி 
தோன்றி, மூச்சுவிடுவது கடின 
மாகிறது. வலி காரணமாக, 
காய்ச்சலும்‌ தோன்றுகிறது. இந்‌ 
நோய்‌ ஒரு வாரம்‌ நீடிக்கும்‌. 
இதற்குச்‌ சிகிச்சை எதுவுமில்லை. 


8௦112114 : பொரிலியா : இது ஒரு 
சுருளுயிரிக்‌ கிருமி. மீள்‌ காய்ச்சலை 
உண்டாக்கும்‌. ஃபிரான்ஸ்‌ நாட்‌ 
டின்‌ நுண்ணுயிரியல்‌ வல்லுநர்‌ 
அமெடீபொரெல்‌ இக்கிருமி 
யைக்‌ கண்டுபிடித்தார்‌. 
பொரிலியா பர்ஜிடோர்பெரி : லைம்‌ 
நோயை உருவாக்கும்‌ கிருமி. 
பொரிலியா டூட்டோனி : உண்ணி 
. களால்‌ பரவும்‌ மீள்‌ காய்ச்சலை 
. உண்டாக்கும்‌ கிருமி, 
பொரிலியா ரெக்கரிண்டிஸ்‌ 
பேன்களால்‌ பரவும்‌ மீள்‌ காய்ச்‌ 
சலை உண்டாக்கும்‌ கிருமி. 
பொரிலியா வின்சென்டை : வாய்‌ 
அழுகல்‌ புண்ணை ஏற்படுத்‌ 
தும்‌ கிருமி. 

ட௦55110 : வட்டமேடு; உருண்டை 
மேடு : பிறந்த குழந்தையின்‌ 
மண்டையோட்டில்‌ காணப்படும்‌ 
மேடு. முன்‌ மண்டையோட்டிலும்‌ 





பக்கவாட்டு மண்டையோட்டி லும்‌ 
வட்டவடிவில்‌ உருண்டையாகத்‌ 
திரண்டு காணப்படும்‌ மேடு இது. 
6018110'6 00௦ : பொட்டல்லோ 
நாளம்‌; ஒருவகைத்‌ தமனி நாளம்‌: 
இத்தாலி நாட்டின்‌ அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை வல்லுநர்‌ வியோநார்டோ 
பொட்டல்லோ இனம்‌ கண்ட 
இரத்த நாளம்‌. 

0௦1/6 *2601ர : புட்டிப்பால்‌ 
ஊட்டல்‌; புட்டிப்பால்‌ கொடுத்தல்‌: 
தாய்ப்பால்‌ இல்லாத நேரங்களில்‌ 
மாட்டுப்பாலை புட்டிகளில்‌ 
அடைத்து, அதன்‌ முனையில்‌ 


இருக்கும்‌ ரப்பர்‌ காம்பின்‌. 


வழியாகக்‌ குழந்தைக்குப்‌ பால்‌ 
ஊ.டடுதல்‌. தாய்ப்பாலுக்கு 
மாற்றுணவு. 

0௦1ப!1॥ : பொட்டிலின்‌ : மிகக்‌ 
கொடிய நரம்பு நச்சு. 


௦௦1ய/5௱ : தகர நச்சு : தகர 
கலங்களில்‌ அடைத்து வைக்கப்‌ 
படும்‌ உணவுகளில்‌ கிருமிகளால்‌ 
விளையும்‌ நச்சுப்பாடு. இதனால்‌, 
வாந்தி, மலச்சிக்கல்‌, வாய்‌ மற்றும்‌ 
தொண்டை வாதம்‌ ஏற்படும்‌. 
சில சமயம்‌ இந்த நஞ்சுணவு 
உண்ட 24-72 மணி நேரத்திற்குள்‌ 
குரலிழப்பும்‌ ஏற்படக்கூடும்‌. 
எனவே, தகரக்‌ கலங்களில்‌ 
இடப்பட்ட காய்கறிகள்‌, 
உணவுப்‌ பொருள்களைத்‌ 
தவிர்த்தல்‌ வேண்டும்‌. 





0௦ ப016 


218 $016'5 800387௦105 


க்க அவபபபபபபுப ப பபப பபெய்ய்ய்பயயியிய்யயயய்வெயயயயயயயய்மையயயவவயமைவையயய வைகைக்‌ 


0௦ய016 : வளைவுக்‌ கத்தி; புகுத்தி: 
வளையும்‌ இயல்புடைய மென்‌ 
மையான அறுவைக்‌ கத்தி. இது 
நீள்‌ உருளை வடிவுடையது. 
இது பிசின்‌ நெகிழ்வு உலோகத்‌ 
தினாலானது. இறுக்கங்களை 
விரிவடையச்‌ செய்வதற்கு இது 
பயன்படுகிறது. 


0௦யஈய/ஈ0 றய56 : எழும்பு நாடி. 


௦யாள!!|6'6 0156386 : பார்ன்‌ 
வில்லி நோய்‌ : நரம்புத்‌ தோல்‌ 
தடிப்பு நோய்‌. இது ஒரு பரம்‌ 


பரை நோய்‌. இந்த நோயுள்‌ 


ளோருக்கு வலிப்பு நோய்‌, 
மனநோய்‌, மூளையில்‌ கட்டி, 
தோலில்‌ தடிப்புகள்‌ மற்றும்‌ 
கட்டிகள்‌ காணப்படும்‌. இந்‌ 
நோய்க்கு முறையாக சிகிச்சை 
இதுவரைக்‌ கடைபிடிக்கப்பட 
வில்லை. ஃபிரான்ஸ்‌ நாட்டின்‌ 
நரம்பியல்‌ வல்லுநர்‌ டெய்சரி 
மேக்லோயர்‌ பார்ன்வில்லி 
என்பவர்‌ இந்த நோயைக்‌ 
கண்டுபிடித்தார்‌. 

ட௦ப4௦ா/ன௨ 0640ர்டு : பெளட்‌ 
டனியர்‌ ஊனம்‌ : முதுமை மூட்‌ 
டழற்சி நோயின்போது கை, 
'தால்விரல்‌ அசைவுகளில்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ ஊனம்‌. 

டர : கால்நடை சார்ந்த; 
மாட்டினம்‌ : பசு மாடு, எருது 
போன்ற கால்நடை சார்ந்த. 
டல: குடல்‌; சிறுகுடல்‌; பெருங்‌ 


குடல்‌; குடல்‌ அசைவு; குடல்‌ 
இயக்கம்‌: உணவு செரிப்பதற்காகவும்‌, 


மலம்‌ வெளியே இவதற்காகவும்‌, 


குடல்‌ இயங்குதல்‌; அசைதல்‌. 
குடல்‌ ஒலிகள்‌ : குடல்‌ இயங்கும்‌ 
போது உண்டாகும்‌ ஒலிகள்‌. 
இந்த ஒலிகளைக்‌ கேட்டு சில 
நோய்களை மருத்துவர்கள்‌ 
கணிப்பர்‌. ப 

6௦ 1605 : கால்‌ வளைவு; பக்க 
வளைவுக்கால்‌ : முழங்காலுக்குக்‌ 
$மே உள்ள கால்‌ பக்கவாட்டில்‌ 
வளைந்திருத்தல்‌ முழுங்காலுக்‌ 
குக்‌ கழே உள்ள பகுதி வெளிப்‌ 
புறமாக வளைந்திருப்பது. 
8௦825 0305ய/6 : பெளமண்‌ 
கிண்ணம்‌ : சிறுநீரக வடி.ப்பியில்‌ 
காணப்படும்‌ கிண்ணம்‌ போன்ற 
அமைப்பு. சிறுநீரக வடி முடிச்சு 
களை உள்ளடக்கி உள்ளது. 
ஆங்கில உடலியங்கு இயலாளர்‌ 
சர்‌" வில்லியம்‌ பெளமண்‌ 
இதைக்‌ கண்டறிந்தார்‌. 
கா மாலா : பெளமண்‌ 
ஆய்வு : ௧௬ விழிப்படலத்தை 
யும்‌ கருவிழிப்‌ பொருளையும்‌ 
பிரிக்கின்ற மெல்லிய சவ்வு 


. அல்லது இழை. 


800165 33௦௦51764௦ ராக : 
பாயில்‌ மயக்கமருந்து எந்திரம்‌ : 
குளோரோஃபார்ம்‌, ஈதர்‌, நைட்ரஸ்‌ 
அக்சைடு வாயு, ஆக்சிஜன்‌ 
போன்ற மயக்க மருந்துகள்‌ 
கொடுப்பதற்கான எந்திரம்‌. 

80165 8003124105 : பாயிலின்‌ 
கருவி; பாயிலின்‌ உணர்வகற்றிக்‌ 
கருவி : இங்கிலாந்து நாட்டில்‌ 
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மயக்கவியல்‌ வல்லுநர்‌ 'பாயில்‌' 
என்பவர்‌ வடிவமைத்த கருவி. 
அறுவைச்‌ சிகிச்சையின்போது 
நோயாளிக்கு உணர்வு இல்லா 
நிலையை உண்டா க்குவதற்கும்‌, 
அவருக்குத்‌ தேவையான பிராண 
வாயுவைத்‌ தருவதற்கும்‌ பயன்‌ 
படும்‌ கருவி. 

ஐ/165 (௭௭ : பாயிலின்‌ விதி : 
“ஒரு வாயுவின்‌ கன அளவு 
அதிகரித்தால்‌ அதன்‌ அழுத்தம்‌ 
குறையும்‌. வாயுவின்‌ அழுத்தம்‌ 
அதிகரித்தால்‌ அதன்‌ கனஅளவு 
குறையும்‌” என்பது பாயிலின்‌ 
விதி. இங்கிலாந்து இயற்பியலா 
ளர்‌ ராபர்ட்‌ பாயில்‌ என்பவர்‌ 
இந்த விதியைக்‌ கண்டுபிடித்தார்‌. 
90 : உறுப்புக்‌ கவ்வி; பல்கவ்வி; 
பல்பிடிப்பி : சிதைந்த எலும்பு 
களையும்‌ நார்‌ பிணையங்‌ 
களையும்‌ தாங்கும்‌ உலோகக்‌ கருவி. 
801121! : மேற்கை சார்ந்த 
மேற்கை மண்டலத்திலுள்ள 
நாளங்கள்‌ கழுத்தின்‌ அடியி 
லுள்ள நரம்புப்‌ பின்னல்‌ ஆகிய 
வற்றை இது குறிக்கிறது. 
றா2௦ொ1வ115 : மேற்கைக்கீழ்த்‌ தசை: 
மேற்கை இருதலைத்‌ தசைக்குக்‌ 
கீழ்ப்புறம்‌ அமைந்துள்ள தசை. 


3௦/௮] உரு : மேற்கைத்தமனி: 


மேற்கைக்‌ குருதி நாளம்‌. 
7201110060௮110 : கைத்‌ தலைத்‌ 
தொடர்பு : கைக்கும்‌ தலைக்கும்‌ 
தொடர்புடைய. 


219 51:12] இரச: [1] 


டர201/8| ர்‌ு : மேற்புயத்தமனி. 
டா3011/௦1801௮115 : முன்கைப்‌ பக்க 
தசை முன்கையின்‌ பக்க 
வாட்டில்‌ அமைந்துள்ள தசை. 
டர3௦ொ/யா௩: மேற்கை; மேலங்கம்‌; 
புயம்‌ : தோள்முதல்‌ முழங்கை 
வரையுள்ள கையின்‌ பகுதி; கை 
போன்ற ஓர்‌ இணைப்புறுப்பு. 
டா301௫/2600211௦ : சைப்பைத்‌ 
தலை : குட்டையாகவும்‌ அகல 
மாகவும்‌ காணப்படும்‌ தலை. 
டா300ு/ 80 : குட்டை விரல்‌; 
சிறு விரல்‌ : கை, கால்‌ விரல்கள்‌ 
குட்டையாக இருப்பது. 
டா301ு9 22 : மிகக்‌ குறுந்‌ 
தாடை : முகத்தில்‌ உள்ள கீழ்த்‌ 
தாடை இயல்பில்லாமல்‌ மிகவும்‌ 
குட்டையாக இருப்பது. 
02021 : அடைப்பு; வளைவு; 
நெருக்குக்‌ கம்பி : மரத்தால்‌ 
அல்லது உலோகத்தால்‌ ஆன 
ஒரு கருவி. பல்‌ சிகிச்சையில்‌ 
பயன்படும்‌ கருவி. 

(201510 2௱6 : பிராட்‌ஃபோர்ட்‌ 
படுக்கை : நோயாளிகளைத்‌ தூக்கிச்‌ 
செல்லப்பயன்படும்‌ தூக்குப்‌ 
படுக்கை (ஸ்டிரச்சர்‌) போன்ற 
அமைப்புடைய ஒரு படுக்கை. 
இது முதுகுத்‌ தண்டு அசையாம 
லிருப்பதற்கும்‌, உடலும்‌, முதுகுத்‌ 
தசையும்‌ படிந்திருப்பதற்கும்‌, 
உருத்திரிபு ஏற்படுவதைத்‌ 
தடுப்பதற்கும்‌ பயன்படுகிறது. 


தத அ பபப ப ப ப ப பபடட்யயயயியியியியியயியய்யயவயயவமைமயகயைகமயையகமையகமை 


3130௦50। 


87200௦5௦01 ; பிராடோசல்‌ 
டோமிஃபென்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

0ா80ே : வேகக்குறை; மெதுவாக 
குறைவு; குறைந்த : இது ஓர்‌ 
இணைப்புச்‌ சொல்‌. 
பாரார்‌ : சீரிலாகுறை 
இதயத்‌ துடிப்பு; சீரற்ற குறை 
இதயத்‌ துடிப்பு : இதயத்‌ துடிப்பு 
சரற்றும்‌, எண்ணிக்கையில்‌ 
குறைந்தும்‌ இருக்கும்‌ நிலை. 
0ா30/031012 : தவர்‌ நெஞ்சுப்பைத்‌ 
துடிப்பு; குறை இதயத்‌ துடிப்பு; 
இதயக்‌ குறைத்‌ துடிப்பு : இதயம்‌ 
பொதுவான வீதத்தில்‌ சுருங்கு 
வதால்‌ உண்டாகும்‌ மெதுவான 
நாடித்துடிப்பு. காய்ச்சல்‌ இருக்‌ 
கும்போது, உடல்வெப்பநிலையில்‌ 
ஏற்படும்‌ ஒருபாகை உயர்வுக்கும்‌ 
நாடித்துடிப்பு நிமிடத்திற்கு 10 
துடிப்புகள்‌ வீதம்‌ அதிகரிக்க 
வேண்டும்‌. அவ்வாறு அதிகரிக்க 
வில்லையானால்‌ அது தளர்‌ 
நெஞ்சுத்‌ துடிப்பு எனப்படும்‌. 


0130116512 ; வேகக்‌ குறை 


இயக்கம்‌ : வேகம்‌ குறைந்த 
அசைவுகள்‌. ப 
௦300 றர௦6௨ : சுவாசக்‌ குறை; 


குறைமூச்சு; மூச்சு வேகக்குறை : 
வேகம்‌ குறைந்த சுவாசம்‌. சுவாச 
எண்ணிக்கைக்‌ குறைவாக இருத்தல்‌, 
சராசரி மனிதனின்‌ இயல்பான 
சுவாச எண்ணிக்கை நிமிடத்‌ 
திற்கு 18 முறை. இந்த அளவிற்‌ 


அற்றோர்‌ படிப்பு 


நா ர1யா௦பா : 


220 0121 


குக்‌ குறைவாக மூச்சு எண்ணிக்கை 
இருந்தால்‌ அதை 'குறைமூச்சு'. 
என அழைப்பார்‌. 

02111௦ : பிரெய்லி முறை; பார்வை 
்‌. பிரான்ஸ்‌ 
நாட்டின்‌ பார்வையிழந்த கல்வி 
யாளர்‌ லூயிஸ்‌ பிரெய்லி என்ப 
வர்‌, பார்வையற்றவர்கள்‌ வாசிப்‌ 


'பதற்கும்‌, எழுதுவதற்கும்‌ கண்டு 


பிடி.த்த ஒரு படிப்பு முறை. 
பவ] : மூளை : அறிவின்‌ இருப்‌ 
பிடம்‌. இது மையநரம்பு மண்ட 
லத்தின்‌ மிகப்பெரிய பகுதி. இது 
மண்டை ஓட்டின்‌ உட்குழி 
வினுள்‌ அமைந்துள்ளது. இதனை, 
மூளை வெளியுறை எனப்படும்‌ 
மூன்று சவ்வுப்‌ படலங்கள்‌ 
சூழ்ந்திருக்கின்றன. மூளையினுள்‌ 
இருக்கும்‌ திரவம்‌, நுட்பமான 
நரம்புத்‌ திசுக்கள்‌ அதிர்ச்சியைத்‌ 
தாங்குவதற்கு உதவுகின்றன. 
0121-0856 : மண்டையோடு. 
பாவா-180 : மூளைத்தளர்ச்சி. 
பாபா : மூளைக்‌ காயச்சல்‌. 
டா31-021 : கபாலம்‌. 
மூளைக்கட்டி; 
மூளைக்‌ கழலைக்‌ கட்டி. 

பா : தவிடு : தானியங்களில்‌ 
புறப்பகுதியாக அமைந்துள்ள 


- குத்துமி. குறிப்பாகக்‌ கோதுமை 


யிலுள்ள தவிடு, இழைமச்சத்து 
நிறைந்தது, வைட்டமின்‌ -6 


தொகுதியும்‌ இதில்‌ நிறைந்துள்ளது. 





பா3௦11/4! 


டா3௱௦/2/ : செவுள்‌ சார்ந்த 
மனிதக்கருவிகள்‌ கழுத்தின்‌ இரு 
பக்கங்களிலும்‌ உண்டாகும்‌ 
பிளவுகள்‌ அல்லது வெடிப்புகள்‌. 
இவை மூக்கு, காதுகள்‌, வாயு 
அகிய உறுப்புகளாக உருவா 
கின்றன. செவுள்‌ வெடிப்புகள்‌ 
இயல்புக்கு மீறுதலாக ஏற்படும்‌ 
கழுத்தில்‌ செவுள்‌ நீர்க்கட்டி 
உண்டாகிறது. 

21 வபாரொு5 (62010 ப6 
பிராண்ட்‌ ஆண்ட்ரூஸ்‌ உத்தி : 
மகப்பேற்றுக்கான ஒருவகை 
உத்தி. இதில்‌ அடிவயிற்றில்‌, 
தொப்பூள்‌ சகொடியினைப்‌ பிடித்துக்‌ 
கொண்டு கருப்பையை மேலே 
தூக்குகிறார்கள்‌. அவ்வாறு 
தூக்கும்போது நஞ்சுக்‌ கொடி 
யானது கருப்பையின்‌ அல்லது 
யோனிக்‌ குழாயின்‌ மேற்பகுதி 
யில்‌ இருக்கும்‌. பின்னர்‌, மேலே 
தூக்கப்பட்ட கருப்பையின்‌ 
உச்சிப்‌ பரப்பின்‌ கீழே அழுத்தம்‌ 
கொடுக்கும்‌ போது நஞ்சுத்‌ திசு 
உறுப்பு வெளியே வருகிறது. 
0ர2511 : பித்த வாந்தி. 


07355) 0௦ப0ர : முழக்க இருமல்‌; 
வெண்கல ஒலி இருமல்‌ : சிறுவர்‌ 
சிறுமிகளுக்கு ஏற்படும்‌ ஒரு 
வகை வரட்டு இருமல்‌. குரல்‌ 
வளை மூச்சுக்‌ குழாய்‌ அழற்சி 
நோயின்போது இவ்வகை 
இருமல்‌ ஏற்படும்‌. 

ோ3பா'5 86 : உலோகக்கட்டுப்‌ 
பட்டை. : புண்களுக்குக்‌ கட்டுப்‌ 


227 062514 


போடுவதற்காகப்‌ பயன்படும்‌ 
ஒர்‌ உலோகப்பட்டை கூண்டு. 
முறிவேற்பட்ட முன்கால்‌ 
எலும்புகளில்‌ கட்டுப்போடு 
வதற்கு இது பயன்படுகிறது. 
பாஜ : தசை நார்‌ : கொழுந்தசை. 
பாலா60 : தசையுள்ள. 

பாலா : தசைப்‌ பற்றுள்ள. 


பாரு 1ஈம்பாக11௦ : பிராணி 
தடித்தல்‌; கடினமாதல்‌ : நோயின்‌ 
காரணமாக உடல்‌ திசுக்கள்‌ 
தடித்தல்‌; கடி னமாதல்‌; இறுகுதல்‌. 
பால௩௦ஈ ॥11016 0011801105 : 
பிராக்ச்டன்‌ ஹிக்ஸ்‌ சுருக்கங்கள்‌: 
பெண்கள்‌ கருவுற்றிருக்கும்‌ 
போது, பிரசவ நேரத்தை 
நெருங்கும்‌ காலத்தில்‌, கருப்பைச்‌ 
சுவர்கள்‌ வலி கொடுக்காமல்‌ 
சுருங்கும்‌ நிலை. இங்கிலாந்து 
நாட்டின்‌ பேற்றியலாளர்‌ 
பிராக்ச்௪டன்‌ ஹிக்ஸ்‌ என்பவர்‌ 
இதனைக்‌ கண்டறிந்து கூறிய 
தால்‌ இது அவர்‌ பெயரால்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. 

டா6251 : மார்பகம்‌; முலை; நகில்‌: : 


6 ல. ட (1) பெண்‌ 
கடு களுக்குத்‌ 


சுரக்கும்‌ 
உறுப்பு. 
(2) மார்புக்‌ 
கூட்டின்‌ 
புற மேற்‌ 
பகுதி. 





மார்பகம்‌ 


டா€351 0200067 


222 01006 





016351 ௦81௦௦1 : முலைப்‌ புற்று; 
முலைப்‌ புற்றுநோய்‌ ;. மார்பகப்‌ 
புற்றுநோய்‌. 
0(6251-011016 
வளையம்‌. 


. மார்பு எலும்பு 


பா : மூச்சு; மூச்சோட்டம்‌; 
உயிர்ப்பு. 
பா2௦11110 : மூச்சியக்கம்‌. 


621 1, (ற௦02) (651 : 
ஹைட்ரஜன்‌ சோதனை : சர்க்‌ 
கரைக்‌ குறைபாட்டினைக்‌ 
கண்டு அறிவதற்கான ஒரு மறை 
முகமான முறை. 

066௦1 : பிட்டம்‌ : உடலின்‌ 
8ழ்புறப்‌. பின்‌ பகுதி. 

660 1 நாக5வார210ா : 
பிட்டப்‌ பிறப்பு நிலை : கருப்பை 
யில்‌ இருந்து குழந்தை பிறப்ப 
தற்கு இயல்பாக அதன்‌ தலை 
முன்னோக்கி அமைந்திருக்க 
வேண்டும்‌. சில சமயம்‌, கருப்‌ 
பையில்‌ குழந்தையின்‌ பிட்டப்‌ 
பகுதி முன்னோக்கி அமைந்தி 
ருக்கும்‌. இதனை பிட்டப்‌ 
பிறப்பு நிலை' என்பார்‌. 

2௦௦ : பிட்டம்‌; குண்டி : பிரச 
வத்தின்போது குழந்தையின்‌ 
தலை முதலில்‌ வெளிவருவதற்‌ 
குப்‌ பதிலாக பாதம்‌, கால்‌ அல்லது 
பிட்டம்‌ முதலில்‌ வெளிவருதல்‌. 
இதனைப்‌ 'பிட்டப்‌ பிறப்பு 
நிலை' என்பர்‌. பிரசவத்திற்கு 


சில காலம்‌ முன்பு கருப்பையில்‌ 
இயல்பாக குழந்தையின்‌ தலை 
முன்னோக்கி அமைந்திருக்கும்‌. 
சில சமயம்‌, குழந்தையின்‌ 
பிட்டம்‌ முன்‌ னோக்கி அமைந்‌ 
திருக்கும்‌. 

பா20ா3 : முன்னிணைவிலா 
எலும்பு முன்‌ உச்சி; முன்‌ உச்சி : 
மண்டை ஓட்டின்‌ முன்னிணை 
விலாப்‌ பகுதி விலா எலும்பு. 
825 ரபா௦பா : பிரன்னர்‌ 
கட்டி : கருப்பையில்‌ வளரும்‌ 
தீங்கற்ற கட்டிவகை. ஜெர்மன்‌ 
நோய்க்‌ குறியியல்‌ வல்லுநர்‌ 
பிரிட்டிஷ்‌ பிரன்னர்‌ கண்டு 
பிடித்த கட்டி. 

8ா௦10॥! : பிரவிடில்‌ : சுக்சாமெத்‌ 
தோனியம்‌ என்னும்‌ மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

81௦2௫4! : பிரிக்கானில்‌ : டெரர்புட்‌ 
டாலின்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

ா1006 : பாலம்‌; குறுகிய திசுக்‌ 
கற்றை : இரண்டு பற்களுக் 
கடையிலுள்ள வெற்றிடத்தை 
அடைக்கப்‌ பயன்படும்‌ ஒரு 
வகைப்‌ பல்லிடைக்‌ கருவி. பல்‌ 
விழுந்த இடத்தில்‌ பொருத்தப்‌ 
படும்‌ சிறு பொருள்‌, மூக்‌ 
கெலும்புப்‌ பாலம்‌, மூக்கின்‌ 
மேற்பகுதி இரண்டு மூக்கெலும்பு 
இணைப்பால்‌ அமைந்துள்ள 
விதம்‌. 


01255 


223 ௦06 89... 





நார 255 : ஒளிர்வு. 

1421 : பிரைட்டல்‌ : மெத்தோ 
ஹெக்சிட்டோன்‌ சோடியம்‌ 
என்னும்‌ மருந்தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 
ர்ர1('6 015256 : பிரைட்‌ நோய்‌: 
சிறுநீரகத்தில்‌ வீக்கம்‌ ஏற்படும்‌ 
நோய்‌ வகை. 

ப்ப்ப்ப் பப்ப பிரில்லியன்ட்‌ 
கிரீன்‌ : நோய்க்‌ கிருமியை 
ஒழிக்கும்‌ திறனுள்ள அவுரியி 
லிருந்து எடுக்கப்படும்‌ சாயப்‌ 
பொருள்‌. கழுவு நீர்மமாகப்‌ 
(1:7000) பயன்படுகிறது. 


பார௱ : விளிம்‌8). 
ா113101% : பிரினால்டிக்ஸ்‌ 
கிளாப்‌ பாமைட்‌ என்ற 


மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


ட்ர்‌(01௦ 6௦16 ஷுாம்‌௦ா6 : நொறுங்‌ 
கெலும்பு நோயியம்‌; உடையும்‌ 
எலும்பு நோயியம்‌ : எலும்பு 
வலுவிழத்தலால்‌ எளிதில்‌ உடையக்‌ 
கூடிய அல்லது நெொறுங்கக்‌ 
கூடிய நிலைமை. 

0ர௦௮01 : பற்கூழ்‌ நீக்கிக்‌ கருவி : 
பற்சிதைவு நோயின்போது 
பற்கூழையும்‌ அதைச்‌ சார்ந்த 
சிதைவுத்‌ திசுக்களையும்‌ அகற்ற 
உதவும்‌ ஊசிமுனைக்‌ கருவி. 
டா௦30 310206 : அகலக்கட்டு. 


௦030 1193௦ : அகல நாண்‌ 
பிணையம்‌ ; இடுப்புக்‌ குழிக்குள்‌ 
கருப்பையைப்‌ பிணைத்திருக்‌ 
கும்‌ நாற்பட்டை. வயிற்றில்‌ 


உதரவிதானம்‌, கல்லீரல்‌ மற்றும்‌ 
வயிற்று முன்‌ சுவர்த்தசைகளைப்‌ 
பிணைக்கும்‌ நாற்பட்டை. 


0£௦30-50601ய௱ : பல்முனை; பல 
ஆற்றல்‌; பல்வகை; வீரியம்‌ 
நிறைந்த : பல்வேறு நுண்ணுயிரி 
களை அழிக்கும்‌ திறனுள்ள, 
வீரியம்‌ நிறைந்த நுண்ணுயிர்க்‌ 
கொல்லி மருந்து. 


8௭௦030௦009 : பிரோக்காடோப்பா: 
லெவோடோ ப்பா என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


610025 8168 : புரோக்கா ்ம்ய்ப்‌ 
பகுதி : பெருமூளையின்‌ இடக்‌ 
கோளார்த்தத்திலுள்ள பிளவின்‌ 
தொடக்கத்தில்‌ அமைந்துள்ள 
பேச்சு இயக்க மையம்‌. இந்த 
மையம்‌ காயமுற்றால்‌, பேச 
இயலாது போதல்‌ உட்பட 
மொழிக்‌ குறைபாடு உண்டாகும்‌. 
6௦௦3 110 : பிராக்கா குறியீடு; 
பிராக்கா சுட்டு எண்‌ : ஒரு 
வருடைய வயதிற்கும்‌ உயரத்‌ 
திற்கு மேற்ப இருக்க வேண்டிய 

யல்பான்‌ உடல எடையை 


விட 20 சதவிகிதம்‌ அதிகமிருத்தல்‌. 


81௦016 நும்‌ புரூக்‌ 
நோயியம்‌ : இங்கிலாந்து அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை வல்லுநர்‌ ௬செல்‌ 
புரூக்‌ இனம்கண்டு அறிந்த 
நோயியம்‌. இது ஒருவகை 
நுரையீரல்‌ அழற்சி அடைப்பு 
நோய்‌. காசநோய்‌ நிணநீர்க்‌ 
கட்டிகளால்‌ நுரையீரலின்‌ 


த பப ப ப ப ப பப ட்டட்ட்ப்யியியெயெயலெய்வயய்வயிவமயயமயயவயவவையய வைகை 
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மத்திய மடல்‌ அடைத்துக்‌ 
கொள்ளல்‌. 

8௦0165 8050855 : புரூடீ சீழ்க்‌ 
கட்டி : நாட்பட்ட எலும்பு 
மச்சை அழற்சி நோயின்போது 
எலும்பில்‌ சீழ்க்கட்டுதல்‌. சர்‌ 
பெஞ்சமின்‌ புரூடீ எனும்‌ 
அறுவைச்‌ சிகிச்சையாளர்‌ 
இதனை இனம்‌ கண்டறிந்தார்‌. 
௦6 8௦௦5 : புரூட்மேன்‌ 
பகுதி :: மூளையின்‌ பெரு மூளைப்‌ 
பகுதி 47 பகுதிகளாகப்‌ பிரிக்கப்‌ 
படுதல்‌. ஜெர்மன்‌ நாட்டை.ச்‌ 
சேர்ந்த உடலியல்‌ மருத்துவர்‌ 
'கார்பினியன்‌ புரூட்மேன்‌' 
என்பவர்‌ மூளையின்‌ நரம்பு 
செயல்பாடுகளை அடிப்படை 
யாக வைத்து இவ்வாறு பல்வேறு 
பகுதிகளாகப்‌ பிரித்துள்ளார்‌. 


0£011119 : அனல்‌ வாட்டல்‌. 
மாலா : புரோம்ஹெக்சின்‌: 
சளியை இளக்கும்‌ மருந்து. இது 


வாய்வழி உட்கொள்ளப்படு 


கிறது. இது இருமலுக்கு முன்பு 
சனியை இளக்குகிறது. ஈளை 
நோய்‌ (அஸ்துமா) உடையவர்‌ 
களுக்கு நரம்பு வழியாகச்‌ 
செலுத்தும்‌ மருந்தாகவும்‌ 
கிடைக்கிறது. 

பா௦௱ர்0௦515 : நாற்ற வியர்வை; 
அழுகல்‌ நாற்ற வியர்வை 
தோலில்‌ அமைந்துள்ள நுண்‌ 
ணுயிரிகளின்‌ அமுகல்‌ சிதை 
வால்‌ வியர்வை நாற்றமெடுத்தல்‌. 


மாரக : புரோமை நச்சு 
சோரிகை எனப்படும்‌ புரோ 
மைடுகளைத்‌ தெதொடர்ந்து 
அல்லது அளவுக்கு அதிகமாகப்‌ 
பயன்படுத்துவதால்‌ உண்டா 
கும்‌ கடுமையான நச்சுத்தன்மை. 
௦ா௦ா௱௦௦0110/ : புரோமோகிரிப்டின்‌: 
புரோலேக்டின்‌ மிகு இரத்தம்‌, 
பார்க்கின்சன்‌ நோய்‌ (அசையா 
நடுக்கம்‌) ஆகியவற்றுக்குத்‌ தரப்‌ 
படும்‌ போபமின்‌ ஏற்பித்‌ தூண்டல்‌ 
மருந்து. 

௦ா௦௱௦5ப/ஜார் விவா (651 
புரோமோசல்‌ஃப்தாலைன்‌ சோதனை: 
நுரையீரல்‌ செயற்படுவதைக்‌ 
கணித்தறிவதற்காகப்‌ பயன்படும்‌ 
சோதனை. உடல்‌ எடையின்‌ 
ஒரு கிலோ கிராமுக்கு 5 மில்லி 
கிராம்‌ என்ற வீதத்தில்‌ நீலச்‌ 
சாயம்‌ ஊசி மூலம்‌ நரம்பு 
வழியாகச்‌ செலுத்தப்படுகிறது. 
அவ்வாறு செலுத்தப்பட்ட 45 
நிமிடத்திற்குப்‌ பின்னரும்‌ இரத்‌ 


- தத்தில்‌ 5%-க்கு மேல்‌ சாயம்‌ 


சுற்றோட்டத்தில்‌ இருக்குமா 
னால்‌ அப்போது கல்லீரலின்‌ 
செயற்பாடு பழுதுபட்டி ருக்கிறது 
என்று அறியப்படுகிறது. 

8௦0௦ ஈட்ர்பா6 : புரோம்ப்டன்‌ 
கலவை : அல்கஹால்‌, அபினி 
(மார்‌ஃபின்‌), கோக்கைன்‌ அடங்கிய 


- ஒரு மருந்துக்‌ கலவை. கடைக்‌ 


கணு மூட்டு வலிவைக்‌ குறைக்க 
இது பயன்படுகிறது. 


பா - 212140 16௦ 
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0ா௦1-/2/2101௦ பழேோரம்‌- 
வாலெட்டோன்‌ : ஒரு மென்மை 
யான மயக்க மருந்து. கார்புரோ 
மால்‌ மருந்தினைப்‌ போன்றது. 


ளர்‌ : மூச்சுக்குழாய்கள்‌ 
மூச்சுக்‌ 
மட தி 
யின்‌ 
இ. ரு 
பிரிவு 
கள்‌. 
ர௦- 
121 
ய 
மூச்சுக்‌ 
குழாய்‌ 
ஈளை 
நோய்‌: 
ஓஒவ்வாமைப்‌ பொருள்களை 
உட்கொள்ளுதல்‌, நோய்த்‌ 
தொற்று, உடற்பயிற்சி, உணர்ச்சி 
வயப்படுதல்‌ காரணமாக மூச்சுக்‌ 
குழாயில்‌ காற்றுத்தடை உண்டாகி 
ஏற்படும்‌ ஈளை நோய்‌. 
பார்வ! (யம்‌ : மூச்சு நுண்‌ 
குழாய்கள்‌ : மூச்சுக்குழாய்கள்‌ 
சுவாசப்பைகளுள்‌ நுழைந்த 
பிறகு பல பிரிவுகளாகப்‌ பிரியும்‌ 
நுண்குழாய்கள்‌. 





மூச்சுக்‌ 


குழாய்கள்‌ 


௦ர௦11௦1116012515 : மூச்சுக்குழாய்‌ 
தளர்வு; சுவாசக்‌ குழல்‌ விரிவு : 
நுரையீரலில்‌ மூச்சுக்குழல்கள்‌ 
இயல்புக்கு மீறி விரிந்திருத்தல்‌. 
இந்த விரிவுநிலை எப்போதும்‌ 


நிலைபெற்றதாக இருக்கும்‌. 


மூச்சுக்குழல்‌ சுவர்களில்‌ அணுக்கள்‌ 
சிதைவுற்றிருக்கும்‌. இது மெல்ல 
மெல்ல வளர்ச்சி பெறும்‌. மூச்சுக்‌ 
குழல்‌ விரிவடைந்துள்ள அளவு 
அதில்‌ ஏற்படும்‌ நோய்த்தொற்று 
அளவு மற்றும்‌ அங்கு உண்டாகும்‌ 
சுரப்பு நீர்‌ அளவு இவற்றைப்‌ 
பொறுத்து நோயின்‌ அறிகுறிகள்‌ 
வெளிப்படும்‌. இதனால்‌ பாதிக்கப்‌ 
படும்‌ நபருக்குத்‌ தொடர்ச்சி 
யாக சளியும்‌ இருமலும்‌ வந்து 
கொண்டிருக்கும்‌. படுக்கும்‌ 
போது இருமல்‌ அதிகரிக்கும்‌. 
மூச்சுக்குழாய்‌ தளர்வு உலர்ந்த 
நிலை : இந்த நிலைமையின்‌ 
போது மூச்சுக்‌ குழல்களில்‌ 
நோய்த்தொற்று இருப்பதில்லை. 
அனால்‌, வறட்டு இருமல்‌ 
தொல்லை தரும்‌ சமயங்களில்‌ 
இருமலோடு சளியில்‌ இரத்த 
மும்‌ வெளியேறும்‌. 

0௦ஈ௦/4௦16 : மூச்சு நுண்குழாய்‌; 
மூச்சுக்‌ குழாய்‌ நுண்பிரிவு; சுவாச 
நுண்குழல்‌; மூச்சு நுண்குழாய்‌ : 
மூச்சுக்‌ களைக்‌ குழல்‌ பல 
முறை பிளந்து, மூச்சுச்‌ சிறு 
குழல்களாகச்‌ சிறுத்து, மிண்டும்‌ 
பலமுறை பிரிந்து சிறுத்து, 
இறுதியில்‌ மூச்சு நுண்குழாய்‌ 
களாக உருப்பெறுகின்றன. 
இவை சவ்வுப்‌ படலமாகக்‌ 
காணப்படுகின்றன. இவை 
மென்‌ தசைகளால்‌ ஆனவை. 
இவை மேலும்‌ பிரிந்து பிராண 
வாயுவைப்‌ பகிரும்‌ மூச்சு 
நுண்மக்‌ குழல்களாக அமை 
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கின்றன. வேற்றைச்‌ சுற்றி நுரை 
பரல்‌ கட்டமைப்பின்‌ கடைத்‌ 
தளமான மூச்சு நுண்ணறை 
கள்‌: அமைந்து உள்ளன. 
டர௦1௦11016018515 : மூச்சுநுண்‌ 
குழாய்‌ தளர்வு; சுவாச நுண்‌ 
குழாய்‌ விரிவு : மூச்சு நுண்‌ 
குழல்கள்‌ விரிந்த நிலையில்‌ 
இருத்தல்‌. 

௦௦11௦11115 : மூச்சுக்குழாய்‌ 
நுண்பிரிவு வீக்கம்‌; மூச்சு நுண்‌ 
குழாய்‌ அழற்சி : மூச்சுக்குழாய்‌ 
நுண்‌ பிரிவுகள்‌ வீக்கமடைதல்‌. 


பொதுவாக, குழந்தைகளுக்கு 


ஒரு வயதுக்குள்‌ . ஏற்படும்‌. 
0ா௦1௦/௦1௦21460187 0801௦௱3 : 
மூச்சு நுண்ணறைப்‌ புற்றுநோய : 
அடினே வகைப்‌ புற்றின்‌ ஒரு 
கிளை வகை. மூச்சுக்‌ குழலின்‌ 
வெளிப்புறமாகத்‌ துவங்கும்‌ 
இப்புற்று, மூச்சு நுண்ணறை 
களையும்‌ பாதிக்கக்கூடியது. 
சளி இல்லாத இருமல்‌, எடை 
இழப்பு, ஆற்றல்‌ இழப்பு, 
களைப்பு, மூச்சுத்‌ திணறல்‌, 
இருமலில்‌ இரத்தம்‌ வெளி 
யேறுதல்‌ அகிய அறிகுறிகள்‌ 
நோயாளியிடம்‌ காணப்படும்‌. 
௦ா௦ா௦/11௦ மூச்சுக்குழாய்‌ 
அழுற்சி உள்ள ; சுவாசக்‌ குழல்‌ 
அழற்சி உள்ள. 


பாயா : மூச்சுக்குழாய்‌. 
டா௦௦/(/5 : மார்புச்சளி நோய்‌; 
மூச்சுக்குழாய்‌ அழற்சி : பொது 


வாகக்‌ குழந்தைகளுக்கு நோய்க்‌ 
கிருமிகளினால்‌ உண்டாகும்‌ 
தடுமன்‌, நச்சுக்காய்ச்சல்‌, கக்கு 
வான்‌ இருமல்‌, தட்டம்மை 
போன்ற நோய்களின்போது 
மார்புச்‌ சளி உண்டாகிறது. 
பெரியவர்களுக்கு கிருமிகளினா 
லும்‌, சில சமயம்‌ காற்று 
தூய்மைக்‌ கேட்டினாலும்‌ 
இந்தச்‌ சளி ஏற்படுகிறது. 
கடுமையான சளிப்பிடிப்பினால்‌, 
மூச்சுக்‌ குழாயில்‌ அடைப்பு 
ஏற்பட்டு, இளைப்பும்‌, மூச்சு 
அடைப்பும்‌ உண்டாகலாம்‌. 
டா௦0௦௦616 : மூச்சுச்‌ சிறுகுழாய்‌ 
வீக்கம்‌ : மூச்சுக்குழாயின்‌ ஒரு 
பகுதித்‌ தளர்வால்‌ விரிவடைதல்‌. 
௦ாா௦1௦1௦௦௦15111010 : மூச்சுக்‌ 
குழாய்ச்‌ சுருக்க மருந்து : மூச்சுக்‌ 
குழாய்களைச்‌ சுருங்கச்‌ செய்கிற 
மருந்து. 

டா௦1௦0௦௦௦151110110 : மூச்சுக்‌ 
குழாய்‌ ஒடுக்கம்‌; மூச்சுக்‌ குழாய்‌ 
சுருக்கம்‌ : மூச்சுக்குழாய்கள்‌ உள்‌ 
அளவில்‌ சுருங்குதல்‌. 
0ா௦1௦11001/210 : மூச்சுக்குழாய்‌ 
விரிவாக்க மருந்து; மூச்சுக்‌ குழாய்‌ 
தளர்த்தி : மூச்சுக்‌ குழாய்களை 
விரிவடையச்‌ செய்வதற்கான 
மருந்து. 

௦ா௦ா0௦01218(/௦ஈ : சுவாசக்‌ குழல்‌ 
தளர்ச்சி; மூச்சுக்குழாய்‌ தளர்ச்சி : 
சுவாசக்‌ குழல்களின்‌ உள்விட்டம்‌ 
அதிகரித்தல்‌. 


வச்‌ 
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0₹௦1௦1௦0611௦ : மூச்சுக்குழாய்‌ 
சார்ந்த; மூச்சுக்குழல்‌ தொடர்பு 
உள்ள; மூச்சுக்குழல்‌ நுரையீரல்‌ 
புற்றுநோய்‌ : மூச்சுக்‌ குழலி 
லிருந்து துவங்கும்‌ புற்றுநோய்‌. 
இது சிற்றணுவகைப்‌ புற்று 
நோய்‌, சிற்றணு இல்லாத வகைப்‌ 
புற்றுநோய்‌, ஸ்குவாமஸ்‌ அணு 
வகைப்‌ புற்றுநோய்‌, அடினோ 
அணுவகைப்‌ புற்று நோய்‌, 
சிதைந்த வகைப்‌ புற்று நோய்‌ 
என  வகைப்படுத்தப்பட்டு 
உள்ளது. நுரையீரல்‌ புற்று 
நோய்க்‌ கழலைகள்‌ மூச்சுக்‌ 
குழல்கணுக்‌ குழியை ஒட்டியோ, 
நுரையீரல்‌ உறைக்கு அருகிலோ 
அல்லது மேற்கூறிய இரண்டிற்கும்‌ 
மத்தியிலோ அமையலாம்‌. 
0£௦ஈ௦1௦01௭ : நிறமற்ற மூச்சுக்‌ 
குழல்‌ ஊடுகதிர்ப்படம்‌ : மூச்சுக்‌ 
குழலில்‌ கதிர்புகா சாயப்‌ 
பொருளைச்‌ செலுத்தி எடுத்த 
ஊளடுகதிர்ப்‌ படம்‌. 
௦௦0௦02 : மூச்சுக்குழாய்‌ 
வரைபடம்‌; நிறமேற்ற நுரையீரல்‌ 
கதிர்ப்படம்‌ : ஒரு சிறிதளவு 
திரவத்தைச்‌ செலுத்தி மூச்சுக்‌ 
குழாய்களின்‌ பிரிவுளை ஊடு 
கதிர்மூலம்‌ வரைபடம்‌ எடுத்தல்‌. 
0ா௦௦௦11/16 : மூச்சுக்குழல்‌ கல்‌; 
சுவாசக்‌ குழல்‌ கல்‌ : சுவாசப்‌ 
பாதையில்‌ காணப்படும்‌ சுண்ணாம்‌ 
பேற்ற பொருள்‌. 


௦ா௦1௦1௦111012515 : மூச்சுக்குழல்‌ 
கல்லேற்றம்‌ ; சுவாசக்‌ குழல்‌ கல்‌ 
லேற்றம்‌ : மூச்சுப்‌ பாதையில்‌ கல்‌ 


போன்று தோற்றமளிக்கும்‌ 
சுண்ணாம்பேற்ற பொருள்கள்‌ 
காணப்படுதல்‌. மூச்சுப்பாதை 
யில்‌ இருக்கும்‌ சுண்ணாம்பேற்ற 
நிணநீர்‌ முடிச்சுகள்‌ மூச்சுக்‌ 
குழாயை அமுக்குதல்‌ அல்லது 
அழுத்துதல்‌. 

டா௦௦1௦1003 : மூச்சுக்குழாய்‌ 
மருத்துவவியல்‌ ; சுவாசக்‌ குழல்‌ 
மருத்துவவியல்‌ : மூச்சுப்‌ பாதை 
யில்‌ உள்ள உறுப்புகள்‌, அவற்றில்‌ 
உண்டாகும்‌ நோய்கள்‌ மற்றும்‌ 
அவற்றுக்குரிய தீர்வுகள்‌ குறித்த 
படிப்பு. 

0ா௦ா01௦௱318016 : மூச்சுக்குழாய்‌ 
நலிவு ; சுவாசக்‌ குழல்‌ நலிவு : 
மூச்சுப்பெருங்குழல்‌ அல்லது 
மூச்சுச்சிறுகுழல்‌ சுவர்கள்‌ நலி 
வடைதல்‌. 

டா௦1௦௦ா/௦௦515 : நுரையீரல்‌ 
நோய்‌ : மூச்சுக்‌ குழாய்களை 
யும்‌, நுரையீரல்களையும்‌ பாதிக்‌ 
கும்‌ பலவகைக்‌ காளான்‌ சார்ந்த 
நோய்கள்‌. 

௦ா௦ஈ௦௦0௦ர : மூச்சுக்குழாய்‌ 
ஒலி; சுவாச ஒலி; சுவாசக்குழல்‌ 
ஒலி : சுவாசத்தின்போது சுவாசப்‌ 
பைகளில்‌ உண்டாகும்‌ ஒலி. 
மார்பு ஒலிமானி (ஸ்டெத்‌ 
தாஸ்கோப்‌) மூலம்‌ சுவாச 
ஒலிகளைக்‌ கேட்டல்‌. 
௦௦1௦௦0 பால! : மூச்சுக்குழாய்‌ 
நுரையீரல்‌ சவ்வு : மூச்சுக்‌ 
குழலையும்‌ நுரையீரல்‌ உறையை 
யும்‌ சார்ந்த. 


த வவ ப படடட்டடடெயயயயய்ய்யயெயெய்ய்யயயய்வ்வமமய்வயையயய அவையவை சைகைைவ சைகை 


பா௦ாா1௦ாவய௱ா ௦19 


228 ௦௦1௦110518 10519 





௦ா௦ா௦௦0ஈ6ப௱௦(8 : மூச்சுக்‌ 
குழாய்‌ சீதசன்னி; நுரையீரல்‌ 
அழற்சி ; குழல்‌ நிமோனியா: 
மூச்சுக்‌ குழாயின்‌ சுற்றுப்‌ பகுதி 
களில்‌ ஏற்படும்‌ ஒருவகைச்‌ சத 
சன்னி (நிமோனியா). 


0௦௩௦௦0 ய/௱௦ஈ8 : நுரையீர 
லும்‌ மூச்சுக்‌ குழலும்‌ இணைந்த : 
மச்சுப்பெருங்குழல்‌ துவங்கி 
மூச்சுக்காற்று அறைகள்‌ வரை 
நுரையீரலில்‌ உள்ள அனைத்துப்‌ 
பகுதிகளையும்‌ குறிப்பது. ஒரு 
பகுதி நுரையீரலுக்குப்‌ பிராண 
வாயுவை அளிக்கின்ற மூச்சுக்‌ 
குழல்‌ பகுதி. 

ா௮ா௦௦்‌062 : மூச்சுக்குழாயச்‌ 
சளிப்பிடிப்பு : மூச்சுக்குழாய்‌ 
சளிச்சவவப்‌ படலத்திவிருந்து 
அளவுக்கு அதிகமாகச்‌ சளி 
வெளியேறுதல்‌. 


௦1௦1௦50006 : மூச்சுக்குழாய்‌ 
நோக்கி; சுவாசக்‌ குழல்‌ நோக்கி : 
நுரையீரலின்‌ உள்பகுதிகளைக்‌ 
காண்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
கருவி. இதன்‌ உதவியால்‌ நுரை 
யீரலிலும்‌ மூச்சுக்குமாய்களிலும்‌ 
உள்ள சுரப்பு நீர்களையம்‌ 
அந்நியப்‌ பொருள்களையும்‌ 
வெளியேற்ற இயலும்‌. நுரையீர 
லிலும்‌ மூச்சுக்‌ குழாய்களிலும்‌ 
உள்ள நோய்களை உறுதி செய்‌ 
வதற்கு அங்குள்ள திசுக்களை 
சிறிதளவு வெட்டி எடுத்துப்‌ 
பரிசோதனைக்கு அனுப்பவும்‌ 
இக்கருவி பயன்படுகிறது. 


0௦10110500] : மூச்சுக்குழல்‌ 
உள்நோக்கல்‌ ; சுவாசக்‌ குழல்‌ 
உள்நோக்கல்‌ : வளையும்‌ தன்மை 
உள்ள மூச்சுக்குழல்‌ தோக்கியின்‌ 
உதவியால்‌ நுரையீரலின்‌ உள்‌ 
பகுதிகளைக்‌ காணல்‌, 

0௦101௦ 51ப51(15 மூச்சுக்‌ 
காற்றறை அழற்சி : கழ்‌ சுவாசப்‌ 
பாதையிலும்‌ மூச்சுக்‌ காற்றறை 
களிலும்‌ அழற்சியுள்ள நிலைமை. 


0௦௦4050850 : மூச்சுக்‌ குழாய்ச்‌ 
சுருக்கம்‌ : மூச்சுக்‌ குறாய்ச்‌ சுவர்‌ 
களில்‌ உள்ள இயங்கு தசைகள்‌ 
சுருங்குவதன்‌ காரணமாக மூச்சு 
நுண்‌ குழாய்கள்‌ திடீரெனச்‌ 
சுருக்கமடை தல்‌. 


0ா௦ஈ௩௦0௦50௦௱௦8 : மூச்சுமானி. 


௦ா௦ஈ௦1௦501௦௱௦ரு : மூச்சுக்‌ 
குழாய்‌ அளவி சோதனை; சுவாச 
அளவி சோதனை : ஒரு நபரின்‌ 
சுவாச அற்றலை அல்லது அவ 
ருடைய நுரையீரல்‌ மற்றும்‌ 
மூச்சுக்‌ குழல்களின்‌ சுவாச 
அற்றலை சுவாச அளவி” எனும்‌ 
கருவி மூலம்‌ கண்டறியும்‌ சோதனை. 
01௦1௦1௦525 : மூச்சுக்குழாய்‌ 
குருதிக்‌ கசிவு : மூச்சுக்குழாயி 
லிருந்து இரத்தம்‌ வெளியேறுதல்‌ 
அல்லது கசிதல்‌. 
01௦10110516810515 மூச்சுக்‌ 
குழாய்‌ சுருக்கம்‌; மூச்சுக்குழாய்‌ 
ஒடுக்கம்‌; மூச்சுக்குழாய்‌ இறுக்கம்‌; 
மூச்சுக்‌ குழாய்‌ நெருக்கம்‌: மூச்சுக்‌ 
குழலின்‌ உள்விட்டம்‌ சுருங்குதல்‌, 
ட 
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ா௦1௦01ாடு : தொண்டை 
துளைப்பு; மூச்சுக்‌ குழல்‌ துளைப்பு; 
மூச்சுப்‌ பெருங்குழலில்‌ துளை 
இடுதல்‌ : தொண்டையைத்‌ 
துளைத்து மூச்சுப்‌ பெருங்குழலில்‌ 
துளையிடுதல்‌. 

01௦100 6510௦ய1/௮ மூச்சுக்‌ 
காற்றறை சார்ந்த : மூச்சுக்‌ 
காற்றறைகளில்‌ சுவாசித்தல்‌ ஒலி, 
௦௦0 : புருவம்‌; நெற்றி; தலைப்‌ 
புருவம்‌; முகப்புருவம்‌ : கண்குழிக்கு 
மேலேயுள்ள பகுதி. 


௦௦18 8006 : ஒற்றைத்‌ தலை 


மண்டையிடி. 


1௦0 : பிராக்சில்‌ 
சிலின்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


பீரப021511'5 519 : உறுப்பு 
வளைவு : தலையணையிலிருந்து 
தலையைத்‌ தூக்கும்போது 
முழங்கால்‌ மூட்டுகளும்‌, இடுப்பும்‌ 
மூளைவெளியுறை ஆஅழற்சியில்‌ 
ஏற்படுவது போன்று வளைதல்‌. 
0ாப156 : கன்றிய காயம்‌; நசுக்கு; 
கீறல்‌ : கன்றிப்‌ போன காயம்‌; 


இரத்தம்‌ கட்டிய நோவிடம்‌. 


ப்பாரான'8 01805 : புருனர்‌ 
சுரப்பிகள்‌ : முன்‌ சிறுகுடலின்‌ 
முதல்‌ பகுதியிலுள்ள சீதப்‌ 
படலத்தின்‌ அடியில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ காரச்‌ சுரப்பிகள்‌. அமிலத்‌ 
தின்‌ தூண்டுதலால்‌ காரத்தன்மை 
உள்ள சுரப்புநீரைச்‌ சுரக்கின்றன. 
சுவிட்சர்லாந்து உடலியல்‌ 


: ௦௦பெனத்தி . 


வல்லுநர்‌ ஜோகன்‌ புரூனர்‌ 
இதனைக்‌ கண்டுபிடித்தார்‌. 
பாமா : பல்‌ அமைப்பு; பல்‌ 
கடித்தல்‌ : பற்களை இயல்பு 
களை மீறுதலாகக்‌ கடித்து 
அரைத்தல்‌. இதனால்‌, பல்‌ 
தேய்ந்து வலுவிழந்து விடுகிறது. 
பம௦ : அரையாப்பு; அக்குக்கட்டு; 
நிணநீர்க்கட்டியற்சி; நெறிக்கட்டு; 
நிணசீழ்க்கட்டியழற்சி : நிணநீர்ச்‌ 
சுரப்பிகள்‌ விரிவடைவதால்‌, 
அக்குளிலோ, தொடை மடிப்பி 
படத்திலோ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
பய௦ா6 : நெறிக்கட்டு சார்ந்த; 
அக்குள்‌ கட்டு அல்லது அரையாப்பு 
சார்ந்த. 

0ப0௦1௦0616 : இடுப்பு வாதநோய்‌; 
தொடைப்‌ பிதுக்கம்‌ : வயிறும்‌ 
இடுப்பும்‌ சேருமிடத்தில்‌ 
அண்ட வாதம்‌ ஏற்படுதல்‌. 
0௦௦8! : கன்னம்‌ சார்ந்த; வாய்க்‌ 
குரிய ; வாய்சார்ந்த : கன்னம்‌ 
அல்லது வாய்சார்ந்த. 

00௦௦1! வோடு : கன்னப்‌ பொந்து. 
0ய௦௦2௦07: கன்னத்தசை : கன்னத்‌ 
தில்‌ காணப்படும்‌ முக்கிய தசை. 
பீ ப00-ோ2ர்‌ ஸாரா : பட்சி 
யாரி நோயியம்‌ : கல்லீரல்‌ சிரை 
அடைப்பு காரணமாக சிரை 
இரத்தம்‌ கல்லீரலிலிருந்து 
வெளியேற இயலாத நிலைமை. 
ஆஸ்ட்ரியா நாட்டைச்‌ சார்ந்த 
தோய்க்குறியியல்‌ மருத்துவர்கள்‌ 
ஜார்ஜ்‌ பட்‌ மற்றும்‌ ஹென்ஸ்‌ 
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சியாரி என்பவர்கள்‌ இதனைக்‌ 
கண்டுபிடித்தனர்‌. 
ய : மொட்டு விடுதல்‌. 


டய06501106 : புட்சோனைடு 
அஸ்துமா நோயாளிகள்‌ பயன்‌ 
படுத்தும்‌ இயக்க ஊக்கி மருந்து. 
ய2061'5 0156856 : குருதி 
உறைவு நோய்‌ : வெளிநாளங்‌ 
களில்‌ நோய்‌ ஏற்படுவதால்‌ 
உண்டாகும்‌ குருதியுறைவு 
நோய்‌. இதனால்‌ அடிக்கடி 
நொண்டு தல்‌ உண்டாகிறது. 
ப்பா : சமநிலைப்படுத்திகள்‌; 
செறிவு மாறா; விளைவெதிர்‌; 
தாங்கி : ஹைட்ரஜனையும்‌ 
ஹைட்ராக்சில்‌ அயனிகளை 
யம்‌ பிணைக்கும்‌ திறனுள்ள 
ஒரு. கலவைப்‌ பொருட்‌ 
கரைசல்‌, அமிலங்களை அல்லது 
காரங்களைச்‌ .சேர்க்கும்‌ போது 
நிலை மாற்றத்தை எதிர்க்கும்‌ 
தன்மை யுடையது. 

ய: தொண்டை முடக்குவாதம்‌: 
மூளையின்‌ பின்‌ கூறாகிய 
முகுளத்தில்‌ ஏற்படும்‌ முடக்கு 
வாதம்‌ அல்லது உதடு- நாக்கு 
தொண்டைப்பகுதி வாதம்‌. இது 
முகுளத்திலுள்ள இயக்கு உட்‌ 
கரு சிதைவுறுவதால்‌ உண்டாகிறது, 
இந்நோயினால்‌ இயல்பான 
காப்பு நரம்பியக்கங்களை 
நோயாளி இழந்துவிடுகிறார்‌. 
மூச்சடைப்பு, சுவாசச்‌ சீதசன்னி 
போன்ற நோய்கள்‌ ஏற்படும்‌ 


அபாயமும்‌ உண்டாகிறது. மிகவும்‌ 
ஊனமுற்ற குழந்தைகள்‌ உணவு 
உண்ண மிசவும்‌ சிரமப்படுவார்கள்‌. 
ட்ப!027 ற2ொ2/516 : முருள வாதம்‌. 
பப101445 : புணர்புழை மொட்டழற்சி: 
பெண்ணின்‌ சிறுநீர்ப்‌ புறத்‌ 


துளைக்கு அருகில்‌ அழற்சி 


ஏற்படுதல்‌. 

்ய/௦பால்ராவ! : துணர்‌ சுரப்பிகள்‌: 
இரண்டு துணர்‌ சுரப்பிகள்‌. 
இந்தச்‌ சுரப்பிகள்‌, ஆணின்‌ 
சிறுநீர்ப்‌ புறவழியின்‌ குமிழுக்‌ 
குள்‌ திறப்புடையதாக இருக்கும்‌. 
இவற்றின்‌ சுரப்புநீர்‌, விந்து 
நீரின்‌ ஒரு பகுதியாக அமைந்‌ 
திருக்கும்‌. 

௦ப[96 : புடைப்பு; வீக்கம்‌. 
0ப1911255 : புடைத்த நிலை. 

பய : வீங்கிய; புடைத்த. 


டய1/௱2 : தீராப்பசி நோய்‌ 
(ஆனைப்‌ பசி); பெரும்பசி; பசி 
நோய்‌ : குறுகிய காலத்தில்‌ 
பெருமளவு உணவைச்‌ கட்டுப்‌ 
பாடின்றி உண்ண வேண்டும்‌ 
என்ற பேரூண்‌ வேட்கை. 
மய!6 : சக்கை உணவு .; 
சத்துணவு. 

டய1|2 : நீர்க்‌ கொப்புளம்‌; பெருங்‌ 
கொப்புளம்‌; வலியக்‌ குமிழ்‌ : 
பெரிய நீர்க்‌ கொப்புளம்‌. சரம 
இயலில்‌ தோலில்‌ உண்டாகும்‌ 
நீர்க்கோப்பு தோய்‌ வகைகளை 


நார்ச்‌ 
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இது குறிக்கிறது. எனினும்‌, 
தோல்‌ அழற்சி போன்ற வேறு 
தோல்‌ நோய்களின்‌ போது 
இவ்வகைக்‌ கொப்புளங்கள்‌ 
உண்டாகின்றன. 


௦யாள2ா(06 : பூமெட்டானைடு : 
வீரியச்‌ சிறுநீர்‌ பெருக்கி மருந்து. 

பா! : கால்வீக்கம்‌; பெருவிரல்‌ 
முண்டு 

௧. ரல்‌ 
பரு 
விரலின்‌ 
மு த.றி 
கணுவின்‌ 
வீக்கம்‌. 
இந்தப்‌ 





காலணி 
உர ரய்‌ 
வதால்‌ 
ஒரு வகை மசகு நீர்‌ சுரக்கிறது. 
முனைப்பாகவுள்ள எலும்பும்‌ 
அதன்‌ மசகு நீரும்‌ சேர்ந்து கால்‌ 
வீக்கம்‌ எனப்படுகிறது. 


பெருவிரல்‌ முண்டு 


ட்பார்ாவ!6 : கட்டைவிரல்‌ வீக்க 
நோய்‌ ; கால்சிறுவிரல்‌ வீக்க 
நோய்‌ : காலில்‌ உள்ள கட்டை 
விரலில்‌ (சிறுவிரல்‌) மசகுநீர்ப்‌ 
பை அழற்சியுறுவதால்‌ உண்டா 
கும்‌ வீக்கம்‌. 

ீபா5௦ பாள : புன்சன்‌ அடுப்பு: 
ஜெர்மன்‌ வேதியியலாளர்‌ 
ராபர்ட்‌ புன்சன்‌ வடிவமைத்த 
அடுப்பு. மாட்டுச்‌ சாண வாயு 


பகுதியில்‌ 


வால்‌ எரியக்‌ கூடியது. எரி 
தழலை அதிகப்படுத்தவும்‌, 
குறைத்துக்‌ கொள்ளவும்‌ வசதி 
கொண்டது. தேவைப்படும்‌ 
போது அடுப்பை எரித்துக்‌ 
கொள்ளவும்‌, தேவையில்லாத 
போது அடுப்பை அணைத்து 
விடவும்‌ வசதி உள்ளது. 
பபரூவர்ப5 : புனியா வைரஸ்‌ : 
'ரைபோ நூக்ளிக்‌ அமிலம்‌' 
வைரஸ்‌ வகையைச்‌ சார்ந்த ஒரு 
வகை வைரஸ்‌ இனம்‌. ஆர்போர்‌ 
வைரஸ்‌ குடும்பத்தைச்‌ சேர்ந்தது. 
பற(ர2105 : கண்விழி புடைப்பு 
நோய்‌; மாட்டுவிழி : பிறவியிலேயே 
ஏற்படும்‌ கண்விழி விறைப்பு 
நோய்‌. 

ப்பழ120216 : பூபிவாக்கைன்‌ : 
நீண்டநேரம்‌ செயற்படக்கூடிய 
உறுப்பெல்லை உணர்வு நீக்கி 
மருந்துகளில்‌ ஒன்று. இது 
நரம்பு மண்டலத்திற்கு ஏற்பு 
டையது. கோக்கைனை விட 
நச்சுத்தன்மை குறைந்தது. 
பபறாஊா௦றரரா6 : பூப்பிரினோர்‌ 
ஃபின்‌ : ஒருவகை நோவகற்றும்‌ 
மருந்து. இது மார்‌ஃபினைவிட 
நீண்ட நேரம்‌ செயல்படக்‌ 
கூடியது. 

பயா : கணையம்‌ 
சுரப்பி வகை. 


பபா?!(6 : உறிஞ்சுகுழல்‌; உறிஞ்‌ 
சளவி : திரவங்களை உறிஞ்சி 


: வயிற்றுச்‌ 
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எடுப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ சிறு 
குழல்‌. இது கண்ணாடியால்‌ 
ஆனது. இதன்‌ ஒரு முனையில்‌ 
ரப்பரால்‌ அன மூடி இருக்கும்‌. 
டபார்ா6: : பூரினெக்ஸ்‌ : பூமெட்‌ 
டானைடு என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


ட்பா!ப1(5 டாம? : பர்க்கிட்‌ 
நிணநீர்ச்‌ சுரப்பி நோய்‌ : தாடை 
யில்‌ அடிக்கடி. ஏற்படும்‌ உக்கிர 
மான நிணநீர்ச்சுரப்பி நோய்‌. 
மற்றப்‌ பகுதிகளிலும்‌ உண்டா 
கும்‌. முக்கியமாகக்‌ குழந்தை 
களைப்‌ பாதிக்கிறது. மலேரியா 
நோய்‌ கொள்ளை நோயாகப்‌ 
பரவும்‌ அஃப்ரிக்கப்‌ பகுதியிலும்‌ 
நியூகினியிலும்‌ தென்படும்‌ 
புற்று நோய்‌ வகை. 


ட்பாா : வெந்தபுண்‌; தீக்கொப்புளம்‌; 
தீப்புண்‌; சுடு புண்‌; எரிகாயம்‌ : 
வேதியல்‌ பொருள்கள்‌, கடும்‌ 
வெப்பம்‌, மின்‌ பிழம்பு, 
உராய்வு, கதிர்‌ வீச்சு காரணமாக 
“தோலில்‌ உண்டாகும்‌ நைவுப்‌ 
புண்‌. எரிந்துள்ள தோலின்‌ 
ஆழத்தைப்‌ பொறுத்து, இந்தப்‌ 
புண்‌ முழுமையானது அல்லது 
பகுதியானது என வகைப்படுத்‌ 
தப்படுகிறது. புண்‌ ஆழமாக 
இருந்தால்‌, தோல்‌ மாற்றுச்‌ 
சிகிச்சை செய்ய வேண்டியிருக்‌ 
கும்‌. இதைக்‌ குணப்படுத்து 
வதில்‌ அதிர்ச்சியைத்‌ தடுப்ப 
தும்‌, ஊளட்‌_ச்சத்துக்‌ குறைவும்‌ 
முக்கியமானதாகும்‌. 


ட்பாா(௦பர்‌ ஏுாம்‌௦ற6 : மனவெதும்‌ 
பல்‌ : மற்றவர்களின்‌ சிக்கல்களி 
னால்‌ ஒருவர்‌ மனம்‌ வெதும்பித்‌ 
தனது சக்தியை இழந்துவிடும்‌ 
நிலை. இத்தகையவர்கள்‌, ஒரு 
குழுமத்தின்‌ உறுப்பினராகச்‌ 
செயலற்றுப்‌ போய்‌ ஒதுங்கி 
விடுகிறார்கள்‌. 

டபா55 : மசகு நீர்ச்சுரப்பி, குழிப்பை 
இழைமப்‌ பை; பசை நீர்ப்பை : 
உராய்வைத்‌ தடுப்பதற்குரிய 
பகை நீர்‌ சுரக்கும்‌ பை போன்ற 
அமைப்பு. மசகு நீர்ச்சுரப்‌பிகள்‌, 





மசகு நீர்ச்‌ சுரப்பி 


தசை நாணுக்கும்‌ எலும்புக்கு 
மிடையிலும்‌, தசைக்கும்‌ தசைக்கு 
மிடையிலும்‌ காணப்படும்‌ 
இந்தப்‌ பரப்புகளிடையே உராய்வு 
ஏற்படாமல்‌ அசைவுகள்‌ 
இயங்குவதற்கு உதவுவது இதன்‌ 
பணியாகும்‌. 

ஒபா51(165 : பசை நீர்ச்சுரப்பி 
வீக்கம்‌; குழிப்பை அழற்சி : மசகு 
நீர்ச்சுரப்பி பையில்‌ ஏற்படும்‌ 
வீக்கம்‌. 
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ட்பா5( : திடீர்‌ உணர்வுத்‌ தாக்கம்‌; 
குபீர்ப்பாய்ச்சல்‌; வெடித்தல்‌; 
உடைவு; தகர்வு; தெறிப்பு; அணு 
வெடிப்பு : நச்சுயிரிகளைப்‌ 
பெற்றிருக்கும்‌ அணு வெடித்துச்‌ 
சிதறும்போது, அதிலிருந்து நச்‌ 
சுயிரிகள்‌ வெளியேறுதல்‌. 


திடீரியங்கு மருத்துவம்‌ : இயக்க 
ஊக்கி மருந்தினை மிக அதிக 
அளவில்‌ நோயாளிக்குத்‌ தரப்‌ 
படும்‌ மருத்துவ முறை. 
யாக 1201பா6 : வெடித்துச்‌ 
சிதறும்‌ முறிவு : எலும்பு முறிவு 
அடைந்து சிதறுதல்‌; முறிவு 
அடைந்த எலும்பு தூள்தூளாக 
சிதறுதல்‌. 

பாப! ௦ : தோலடித்தி மரிப்புப்‌ 
புண்‌ : 'மைக்கோ பேக்டீரியம்‌ 
அல்சரன்ஸ்‌' எனும்‌ நுண்ணுயிரி 
யால்‌ தோலடித்‌ திசுக்களில்‌ 
ஏற்படும்‌ தோல்‌ அழிவுப்புண்‌. 
ட்ப500021 : பஸ்கோப்பான்‌ 
ஹயோசின்‌ எனப்படும்‌ வழிப்‌ 
பொருளின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌ 
உணவுப்பாதைப்‌ புண்ணின்‌ 
போது தசையைச்‌ சமனப்‌ 
படுத்துவதற்குப்‌ பயன்படுகிறது. 
இதனை ஊசி மூலம்‌ செலுத்தி 
னால்‌, மிகவும்‌ பயனளிக்கும்‌. 
ட்ப : புசல்‌ஃபான்‌ : உயிர்ம 
நச்சினைக்‌ காரப்பொருளாக்‌ 
கும்‌ மருந்து. இது எலும்பு 
மச்சையை (எலும்புச்‌ சோறு? 
நலிவுறுத்தக்‌ கூடியதாகையால்‌, 
இரத்தத்தில்‌ சீரான வெள்ளை 


சிவப்பு அணுக்களின்‌ எண்ணிக்கைத்‌ 
தரம்‌ இன்றியமையாததாகும்‌. 
௦்‌ப13024௦ : பூட்டாக்கைன்‌ 
கோக்கைன்‌ போன்ற உறுப்பெல்லை 
உணர்வு நீக்கக்கூடிய ஒரு 
செயற்கை மருந்து. இது கண்‌ 
நோயியலில்‌ 2% கரைசலாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது, 
கோக்கைன்‌ போல்‌ கண்ணின்‌ 
மணியை விரிவடையச்‌ செய்வது 
இல்லை. 
ப்பர்‌ : மூட்டிணைவு; மூட்டு. 
04௦0201௦0௦ : பூட்டோபார்‌ 
பிட்டோன்‌ : விரைவில்‌ துயிலாட்டக்‌ 
கூடிய ஒருவகை மருந்து. 
ட்பரரரிட 3௩0௮06 : வண்ணத்துப்‌ 
பூச்சிக்‌ கட்டு; வண்ணத்துப்பூச்சி 
கட்டுத்துணி : காயங்களை மறைப்‌ 
பதற்காக சுட்டப்படும்‌ துணிக்‌ 
கட்டு. 

றய166ரீடு களர்‌ : வண்ணத்துப்‌ 
பூச்சி முறிதுண்டு : பெரிய எலும்பு 
முறிந்து சிதறும்போது வண்ணத்துப்‌ 
பூச்சி வடி வத்தில்‌ பிரிந்து வந்து 
விட்ட முறிந்த துண்டு. பல 
கூறுகளாக முறிந்த எலும்பில்‌ 
மீந்த பகுதி. ஆப்பு வடிவத்தில்‌ 
முறிந்து பிரிந்து வந்துவிட்ட 
துண்டுப்‌ பகுதி. 

ட்ப4(2ரீடு 12௦01௦ : வண்ணத்துப்‌ 
பூச்சி ஊசி : வண்ணத்துப்பூச்சி 
வடிவில்‌ அமைக்கப்பட்ட ஊசி. 


சிறு குழந்தைகளுக்குச்‌ சிரை 
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வழி ஊசி மருந்துகள்‌ மற்றும்‌ 
சிரைவழி நீர்மங்களைச்‌ செலுத்த 
இது பயன்படுகிறது. இதன்‌ ஊசி 
முனையை சிரை நாளத்தில்‌ 
புகுத்தி பிளாஸ்டிக்‌ பகுதியை 
வெளித்தோலில்‌ ஒட்டுத்துணி 
கொண்டு ஒட்டி விடுவார்கள்‌. 


ஒபர ஐலசா : வண்ணத்துப்‌ 
பூச்சி வடிவம்‌ : நுரையீரல்‌ 
மூச்சு நுண்ணறை அழற்சி 
நோயுள்ள நோயாளிக்கு எடுக்கப்‌ 
படும்‌ மார்பு ஊடுகதிர்‌ படத்தில்‌ 
நோய்த்‌ தடயமானது வண்ணத்‌ 
துப்பூச்சி வடிவத்தில்‌ காணப்படும்‌. 
டப4(ர்பு £86ஈ : வண்ணத்துப்‌ 
பூச்சித்‌ தடிப்பு ; பூச்சித்‌ தடிப்பு : 
முகத்தில்‌ காணப்படும்‌ செந்‌ 
தடிப்பு. மூக்கின்‌ மேற்பகுதியில்‌ 
வண்ணத்துப்பூச்சி வடிவில்‌ 
ஏற்படும்‌ சிவப்பு நிறத்தடிப்பு. 

0ப(10௦% : பிட்டம்‌; குண்டி மேடு : 
உடலின்‌ பின்புறத்தில்‌ இடுப்பிற்குக்‌ 
&ழ்க்‌ புடைப்பாகவுள்ள பகுதி, 


டப4௦ : பொத்தான்‌ ; குமிழ்மாட்டி; 


குமிழ்க்கொளுவி : சட்டை 
மாட்டுவதற்கான குமிழ்‌. 
பொத்தான்‌ துளை : குறுகிய 


துளை, சிறு £ரல்‌ போன்ற 
தோற்றமுடைய துளை. 
பொத்தான்‌ சுறுக்கம்‌; குமிழ்‌ 
சுறுக்கம்‌ : இதயத்திலுள்ள ஈரிதழ்த்‌ 
தடுக்கிதழ்‌ சுறுக்கம்‌ இவ்வாறு 
காணப்படும்‌. 

ப(1௦1-5யோர. : தோல்சார்‌ 
கொள்ளை நோய்‌ : வெப்ப 


மண்டலத்துக்குரிய தோல்‌ 
சார்ந்த தொற்றும்‌ தன்மை 
கொண்ட கொள்ளை நோய்‌ வகை. 
பபந்‌/3௱ரா௦ 020216 : பியூட்டைல்‌ 
அமினோ பென்சோயேட்‌ : உறுப்‌ 
பெல்லை உணர்வு நீக்கியாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒரு களிம்பு 
மருந்து. 

பஸ்ரா : பூட்டின்‌ : பூட்டாக்கைன்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
டீபரா௦மர்சாா௦5 : பூட்டிரோ 
பீனோன்கள்‌ : மனநோய்க்குத்‌ 
தரப்படும்‌ மருந்து வகை. டோப 
மின்‌ எதிர்ப்பு மருந்து, (எ-டு.) 
ஹலோபெரிடால்‌. 


0855 : மாற்றுவழி; மாற்றுத்‌ 
தடம்‌; தடமாற்றம்‌; வழிதிருப்புதல்‌; 
திருப்பிவிடல்‌ : (எ-டு.) இதயவலி 
வந்த நபருக்கு 'இதயத்‌ தமனி 
நாள மாற்றுவழிச்‌ சீரமைப்பு 
அறுவை மருத்துவம்‌ மேற்‌ 
கொள்ளப்படுதல்‌. 

055110816 : நுரையீரல்‌ நோய்‌; 
தூசியேற்ற நுரையீரல்‌ நோய்‌; 
நுரையீரல்‌ பஞ்சு நோய்‌ : அலைத்‌ 
தொழிலாளர்கள்‌ பஞ்சுத்‌ தூசி 
யைச்‌ சுவாசிப்பதால்‌ உண்டாகும்‌ 
நுரையீரல்‌ நோய்‌ வகை. 
நச்சினைக்‌ காரப்பொருளாக்‌ 
கும்‌ மருந்து. இது எலும்பு 
மச்சையை (எலும்புச்‌ சோறு) 
நலிவுறுத்தக்‌ கூடியதாகையால்‌, 


இரத்தத்தில்‌ சீரான வெள்ளை 


சிவப்பு அணுக்களின்‌ எண்ணிக்கைத்‌ 
தரம்‌ இன்றியமையாததாகும்‌. 


ட்ட 


0: “சி” (0) : கார்பன்‌, சென்டி 
கிரேடு, செல்சியஸ்‌, கழுத்து 
சார்ந்த முள்ளெலும்பு (01 
முதல்‌ 07), கிலோகலோரி, 
நிரப்புக்‌ கோணம்‌ (01 முதல்‌ 
09) அகியவற்றுக்கான குறியீடு. 
0 : சி.ஏ. (0.5) : காப்புமூலத்‌ 
துடன்‌ தொடர்புடைய ஒரு 
கட்டி. 'முசின்‌' என்ற புரதக்‌ 
கலவை, சில குருதிக்குழுமங்கள்‌ 
தொடர்புடைய திசுக்களில்‌ 
காணப்படுகிறது. 

0& 125 : சி.ஏ.125 : வயிற்று மேல்‌ 
தோல்‌ இழைமத்திலிருந்து 
பெறப்படும்‌ திசுக்களினால்‌ 
உற்பத்தி செய்யப்படும்‌ ஓர்‌ 
உயிரணு மேல்பரப்பு இளைக்‌ 
கோபுரதம்‌. இது ௧௬ அண்டப்‌ 
புற்று. கருப்பைவாய்‌ சுரப்பிப்‌ 
புற்று, இரைப்பைக்‌ குடல்‌ 
குழாய்‌ புற்று, மார்பகப்புற்று 
போன்ற தோலிமைமப்‌ புற்று 
டன்‌ தொடர்புடையது. 

02: சி.ஏ (0.4 : கால்சியம்‌ என்ற 
தனிமம்‌. எலும்புத்‌ தசைப்புற்று 
(௦0௦2) ஆகியவற்றைக்‌ 
குறிப்பிடும்‌ குறியீடு. 
0&806:சி.ஏ.பி.ஜி : நெஞ்சுப்பை 
நாள பக்கவழி அறுவைச்‌ 
சிகிச்சைக்கான சுருக்கம்‌. 


020ட, : கால்சியம்‌ குளோரைடு. 


03020 ; கொக்கோ : அமெரிக்க 
வெப்ப மண்டலத்தில்‌ வளரும்‌ 
'கொக்கோ' என்ற மரத்தின்‌ 
விதை. இதிலிருந்து இன்பசைத்‌ 
தின்பண்டம்‌ (சாக்லேட்‌), கோக்‌ 
கோ வெண்ணெயால்‌ தயாரிக்கப்‌ 
படுகிறது. 

020913 : இரத்தக்‌ கோளாறு. 
02011௦௦(1/0 : உடல்நலக்குறையான; 
மனநிலை பாதித்த. 

௦80 : மருந்துப்பொதியுறை; 
மரூந்துக்குளிகை; மருந்துச்சிமிழ்‌: 
கசப்பான தூள்‌ மருந்தினைப்‌ 
பொதிந்துவைக்க உதவும்‌ சிறு 
மருந்துப்‌ பொதியுறை அல்லது 
மருந்துறை. 

௦800௨ : உடல்‌ உருக்கி நோய்‌; 
உடல்‌ மிகை மெலிவு; கடு நலிவு: 
உடல்‌ நலக்கோளாறு, ஊட்டச்‌ 
சத்துக்‌ குறைபாடு, பொதுவான 
உடல்நோய்நிலை ஆகியவற்‌ 
றைக்‌ குறிக்கும்‌ சொல்‌. உடல்‌ 
மெலிதல்‌, மேல்தோல்‌ வெளி 
யேறுதல்‌, கண்களின்‌ ஓளி 
குன்றுதல்‌ ஆகியவை இதன்‌ 
முக்கிய அறிகுறிகளாகும்‌. 
0200085110 : வயிற்றுக்‌ கோளாறு. 


030006ப518 : அருவருப்புச்‌ சுவை: 
வாயில்‌ ஏற்படும்‌ அருவருப்பான 
சுவை. 


0300 4கா்க: ஒரு வகை கண்நோய்‌. 
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080081/83 : அருவருப்பு வாடை: 
வெறுப்பூட்டும்‌ நாற்றம்‌. 
080ப௱£ : காகுமென்‌: சிறு 
மூளையின்‌ மேல்புறத்திலுள்ள 
புழுபோன்ற அமைப்பின்‌ முன்புறப்‌ 
பகுதி. 

00 : சி.ஏ.டி : நெஞ்சுப்பைத்‌ 
தமனி நோய்‌ (000180 8116€று 
0156956) என்பதன்‌ சுருக்கம்‌. 


0803௭ : பிணம்‌ : மருத்துவத்தில்‌ 
இச்சொல்‌ ஒரு பிணத்தைக்‌ 
குறிக்கும்‌. மருத்துவக்‌ கல்லூரி 
களில்‌ மாணவர்கள்‌ அறுத்துச்‌ 
சோதிக்கும்‌, உடலையும்‌, பிண 
வறையில்‌ பிணப்பரிசோதனை 
செய்யப்படும்‌ உடலையும்‌ இது 
குறிக்கிறது. 

0808/6110 5085௱ : பிண விறைப்பு: 
சில திடீர்‌ மரணங்களில்‌ தசை 
விறைப்பு தொடர்ந்து நீடித்தல்‌. 
சேம : காட்மியம்‌ : தகரம்‌ 
போன்ற வெண்ணீல உலோகம்‌, 
இது துத்தநாகத்தா துப்‌ பொருள்‌ 
களில்‌ உள்ளது. பல்வேறு 
தொழில்களில்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. இதன்‌ புகையைச்‌ 


சுவாசித்தால்‌ நாளடைவில்‌: 


நுரையீரல்‌ சேதம்‌ அடையும்‌. 
காட்மியம்‌ கலந்த தொழிற்‌ 
சாலைக்‌ கழிவுகள்‌ கலந்தால்‌ 
உணவு நஞ்சாகும்‌. 


080ப02ப5 : கைத்தண்டம்‌ 

புராணக்‌ கதையின்படி கிரேக்க 
ஞாயிற்றுக்‌ கடவுளான அப்‌ 
போலோவின்‌ கையிலுள்ள கைத்‌ 


தண்டம்‌. இதில்‌ இரண்டு 
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 இறகுகளின்‌ மேல்‌ ஒரு தண்டத்‌ 


தைச்‌ சுற்றி இரு பாம்புகள்‌ 
சுற்றிக்‌ கொண்டிருக்கும்‌. 
02609] : குடல்‌ சார்ந்த : பெருங்‌ 
குடல்‌ முற்பகுதி தொடர்புடைய. 
08601701௱ : குடல்வால்‌ வடிவான. 
096015 : குடல்வால்‌ அழற்சி. 


0960010114 : பெருங்குடல்‌ வாய்‌ 
பற்றுக்குழாய்‌ அறுவை மருத்து 
வம்‌: பெருங்குடல்‌ வாய்க்கும்‌ 
அடி வயிற்றுச்சுவரின்‌ முன்‌ 
புறத்திற்குமிடையில்‌ அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை மூலம்‌ பொருத்தப்‌ 
படும்‌ பற்றுக்குழாய்‌. பெருங்‌ 
குடல்‌ வாயினுள்‌ ஒர்‌ அகன்ற 
துளைக்‌ குழாயினைச்‌ செருகி 
இது ஏற்படுத்தப்படுகிறது. 
மலம்‌ சீராகக்‌ கழிவதற்கு இது 


அதவுகிறது. 


0960ப௱ : பெருங்குடல்‌ வாய்‌; 
பெருங்குடல்‌ முளை : பெருங்‌ 





பெருங்குடல்‌ முளை 
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குடலின்‌ முற்பகுதி. இது ஒரு 
முட்டுக்குழாய்‌. வலது பின்‌ சிறு 
குடலிலிருந்து இது தொடங்கு 
கிறது. இது பின்‌ சிறுகுடலி 
லிருந்து ஒரு தடுக்கிதழ்‌ மூலம்‌ 
பிரிக்கப்படுகிற து. 

6074 : கேயட்டா : கால்சியம்‌ 
டைசோடியம்‌ எடிட்டேட்‌. 
இது ஈய நச்சு நீக்கியாகவும்‌, 
சுண்ணாம்பு நீற்று புண்களை 
ஆற்றும்‌ மருந்தாகவும்‌ பயன்‌ 
படுகிறது. 

0965811 4451760101 
வயிற்று அறுவை மகப்பேறு : 
வயிற்றைக்‌ கீறி கருவகத்தில்‌ 
இருந்து குழந்தையை வெளியே 
எடுக்கும்‌ அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
முறை. 

09658122 560110 : கருப்பை 
அறுவை மருத்துவம்‌ : வயிற்றைக்‌ 
கறிக்‌ குழந்தையை வெளிப்‌ 
படுத்தும்‌ அறுவை மருத்துவ 
முறை. ரோமானிய முதல்‌ 
பேரரசர்‌ ஜூலியஸ்‌ சீசர்‌ இந்த 
முறையில்‌ பிறந்ததாகக்‌ கூறுவர்‌. 
எனவே அவர்‌ பெயரால்‌ இது 
'சீசேரியன்‌ முறை' என்று 
அமைக்கப்படுகிறது. 

08651ய௱ 137 (13706) : சீசியம்‌ 
137 : நீல ஒளி வரையுடைய கார 
இயல்புடைய வெள்ளி போன்ற 
கதிரியக்க உலோகம்‌. 'கோ 
பால்ட்‌' என்ற உலோகத்திற்குப்‌ 
பதிலாக ஒளிக்கற்றை மருத்துவ 
முறையில்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
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ஊகிகளாக அல்லது குழாய்‌ 
களாக முத்திரை இடப்பட்டு, 
ரேடியத்திற்குப்‌ பதிலாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

0816 ௦01080 : அருந்தக முகடு: 
உணவுக்‌ குளிகையினால்‌ மேற்‌ 
புறக்‌ காற்று வழி முற்றிலுமாகத்‌ 
தடைப்படுதல்‌. உணவுக்குழாய்‌, 
குரல்வளை இரண்டிலும்‌ குழல்‌ 
அடைப்பு உண்டாகும்‌. இந்த 
அறிகுறிகள்‌ நெஞ்சுத்தசை 
அழிவைத்‌ தூண்டிவிடும்‌. 
021176 : காஃபின்‌ : காப்பி, 
தேயிலை போன்ற குடிவகை 
களில்‌ உள்ள மைய நரம்பு 
மண்டலத்திற்குக்‌ கிளர்ச்சியூட்டக்‌ 
கூடிய மர உப்புச்சத்து. இது 
சிறுநீர்‌ பெருக்கியாகக்‌ கொடுக்கப்‌ 
படுகிறது. எனினும்‌, முக்கியமாக 
நோவகற்றும்‌ மருந்துகளில்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

வோ ௦௦ : கெயின்‌ மனப்‌ 
பான்மை : அழித்திடும்‌ தன்மை 
யுள்ள சகோதர விரோதம்‌. 
இதில்‌ உடன்பிறந்தவர்களில்‌ 
ஒருவர்‌, பெற்றோரின்‌ அதரவைப்‌ 
பெற்றமைக்காக மற்றொரு 
உடன்பிறப்பின்‌ மீது விரோதம்‌ 
காட்டுகிறார்‌. விவிலியத்தில்‌ 
அதாம்‌, ஏவாளின்‌ மகனான 
கெயின்‌, தனது சகோதரன்‌ 
அபெலை இந்த விரோதத்‌ 
தினால்‌ கொன்றுவிடுகிறான்‌. 
அந்தக்‌ கெயின்‌ பெயரால்‌ இது 
அமைக்கப்படுகிறது. 


021580 01/568256 
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08158501 0156856 : காற்றழுத்த 
நோய்‌ (கேய்சான்‌ நோய்‌); 
அழுத்தக்‌ காற்றறை நோய்‌ : 
அழுத்தம்‌ மிகுந்த காற்றின்‌ 
ஊடாக உழைப்பவர்களுக்கு 
உண்டாகும்‌. காற்றமுத்தம்‌ 
திடீரெனக்‌ குறைவதால்‌ இந்த 
2நாய்‌ ஏற்படுகிறது. நீரில்‌ 
மக்குளிப்போர்‌ மேற்பரப்புக்கு 
வரும்போதும்‌, விமானிகள்‌ 
மிகுந்த உயரத்திலிருந்து &ழே 
துதிக்கும்‌ போதும்‌ இது 
நேரிடுகிறது. இரத்தத்திலுள்ள 
கரைசலிலிருந்து நைட்ரஜன்‌ 


குமிழ்கள்‌ வெளிவருவதால்‌ இது 


உண்டாகிறது. காற்றமழுத்தத்தைப்‌ 
படிப்படியாகக்‌ குறைப்பதன்‌ 
மூலம்‌ இதனைத்‌ தடுக்கலாம்‌. 
0௮120௫! : காலாட்ரில்‌ : காலைமன்‌ 
டைபன்ஹைடி ராமின்‌ அடங்‌ 
கியுள்ள கழுவு நீர்மம்‌, களிம்பேடு 
அகியவற்றின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
ணாரா ா6 : காலமைன்‌ : அய 
அக்சைடு கலந்த இளஞ்சிவப்பு 
நிறத்‌ துத்தநாகக்‌ கார்போனேட்‌. 
தோலில்‌ குருதியை உறையச்‌ 
செய்யும்‌ இதன்‌ மென்மையான 
செயல்முறைக்காக இது கழிவு 
நீர்மங்களிலும்‌, களிம்பேடு 
களிலும்‌ பெருமளவில்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. கார்பாலிக்‌ 
அமிலத்தின்‌ மென்மையான 
கரைசலில்‌ காலமைன்‌ கரைந்‌் 
துள்ள காலமைன்‌ கழிவு நீர்மம்‌, 
எரிச்சலை நீக்கி நோவகற்றும்‌ 
தன்மை உடையது. 


0312ஈ0ப5 801101011ப5 : பேனா 
வடிவ உறை : ஒரு பேனாவின்‌ 
வடி விலுள்ள மூளையின்‌ நான்‌ 
காவது குழிவுப்‌ பள்ளத்தின்‌ 
அடித்தளத்தின்‌ தாழ்மட்ட 
பகுதி. இது திண்ணிய இழைப்‌ 
பொருள்களிடையே காணப்‌ 
படுகிறது. 

02100௦0115 ரராா95 : கால்போட்‌ 
வளையம்‌ : கடுமையான குருதிச்‌ 
சோகையில்‌ காணப்படும்‌ நீல 
வண்ண இழைபோன்ற துகள்‌ 
கள்‌. அமெரிக்க மருத்துவ 
அறிஞர்‌ ரிச்சர்ட்‌. கால்போட்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
0210816005 : சுண்ண நீற்று சார்ந்த; 
சுண்ணம்‌ சார்ந்த : சுண்ண 
நீற்றுச்‌ சார்புள்ள, சுண்ண 
நீற்றலான. 

02/088௨வ! 5ரயா : பாத எலும்புக்‌ 
குதிமுள்‌ : பாத எலும்பின்‌ 
முண்டிலிருந்து முன்புறம்‌ 
துருத்திக்‌ கொண்டிருக்கும்‌ ஒரு 
கூர்மையான குதிமுள்‌. 
0891081680 80000/51115 : பாத 
எலும்பு வீக்கம்‌ : குதிகால்‌ தசை 
நாணின்‌ :இணைப்பிடத்தில்‌ 
உள்ள பாத எலும்பின்‌ பிற்‌ 
பகுதியில்‌ வலியும்‌ வீக்கமும்‌. 
091081600ப0௦10 : பாத இணைப்பு 
எலும்பு சார்ந்த : பாத எலும்பு 
மற்றும்‌ இணைப்பு எலும்பு 
தொடர்புடைய. 
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08/081600(8 : குதிகால்‌ வலி : 
நிற்கும்போது அல்லது நடக்‌ 
கும்போது குதிகாலில்‌ ஏற்படும்‌ 
வலி. 

2810216௦116ய/2 : பாத மற்றும்‌ 
சிம்பு எலும்பு சார்ந்த : பாத 
எலும்பு மற்றும்‌ சிம்பு எலும்பு 
தொடர்புடைய. 

0981080160 31௦ய12 : பாத மற்றும்‌ 
கைகால்‌ எலும்பு சார்ந்த : பாத 
எலும்பு மற்றும்‌ கைகால்‌ 
படகெலும்பு தொடர்புடைய. 


09/0816080801010 : பாத மற்றும்‌ 
அங்கைப்‌ படகெலும்பு சார்ந்த : 
பாத எலும்பு மற்றும்‌ அங்கைப்‌ 
படகெலும்பு தொடர்புடைய. 
௦2/0௨16ப5 : பாத எலும்பு 
இணைப்பு எலும்பு மற்றும்‌ 
கணு எலும்புடன்‌ மூட்டினால்‌ 
இணைந்திருக்கும்‌ குதிகால்‌ 
எலும்பு. 

௦ வரரா : வெடிச்சிரிப்பு : 
பொருத்தமில்லாமல்‌ மட்டுமே 
உரக்கச்‌ சிரித்தல்‌, இது முரண்‌ 
மூளை நோயுடன்‌ தொடர்பு 
உடையது. 


0௮101127௦0! : கால்சிஃபெரால்‌ : '02' 
என்ற வைட்டமின்‌-ட என்னும்‌ 
ஊட்டச்‌ சத்து வகை. இதனைச்‌ 
செயற்கை முறையிலும்‌ தயாரிக்‌ 
கலாம்‌. வைட்டமின்‌-ட குறை 
பாடு காரணமாகக்‌ குழந்தை 
களுக்கு உண்டாகும்‌ “குழந்தைக்‌ 
கணை' என்ற எலும்பு மென்மை 


ட 
யாகும்‌ நோயைக்‌ (ரிக்கெட்ஸ்‌) 
குணப்படுத்த இது கொடுக்கப்‌ 
படுகிறது. 

081/017110241/௦ : சுண்ணக மய 
மாக்குதல்‌; மென்திசு சுண்ணம்‌ 
ஏற்றம்‌; மென்திசு கரையேற்றம்‌; 
மாற்றிடச்‌ சுண்ணமயம்‌ : ஒரு 
கரிமப்பொருளிலுள்ள கால்சியம்‌ 
உப்புகள்‌ அதில்‌ படிவதால்‌ 
அந்தப்‌ பொருள்‌ கடினமாகிச்‌ 
சுண்ணக மயமாகும்‌ மாறுதல்‌. 
இது எலும்புகளில்‌ இயல்பாகவும்‌, 
தனிமங்களில்‌ நோயியல்‌ 
முறையிலும்‌ உண்டாகலாம்‌. 
வேரோல0 : உலர்த்தல்‌ : ஒரு 
தூளைத்‌ தயாரிப்பதற்காக 
வறுத்தல்‌ மூலம்‌ உலர்த்தல்‌. 
02[01160 0௦௦ : புடமிட்ட எலும்பு: 
உலர்‌ வெப்பமூட்டுதல்‌ மூலமாகத்‌ 
தயாரிக்கப்பட்ட, எளிதில்‌ 
தகர்ந்துவிடக்கூடிய தூளாக 
மாற்றப்பட்ட எலும்பு. 
081011௦515 : மிகைச்சுண்ணப்‌ 
படிவு : 1. திசுக்களில்‌ கால்சியம்‌ 
உப்புகள்‌ அளவுக்கு மீறி 
படிவதால்‌ உண்டாகும்‌ நோய்‌. 
2. புறத்தாலடிச்‌ சுண்ணமய 
(மாக்கல்‌. 

0210102212 : சுண்ணக்குறைபாடு: 
உடல்‌ திசுக்களிலும்‌ திரவங்்‌ 
களிலும்‌ கால்சியம்‌ குறைவாக 
இருத்தல்‌. 

09/௦10ரஈ : கால்சிட்டோனின்‌ : '௦' 
உயிரணுக்களில்‌ சுரக்கும்‌ இயக்கு நீர்‌ 
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(ஹார்மோன்‌), இது இரத்தத்தில்‌ 
உள்ள கால்சியம்‌ அளவை 
முறைப்படுத்துவதில்‌ இது 
முக்கியப்‌ பங்கு வகிக்கிறது. 
௦2101171௦1 : கால்சிட்டிரியால்‌ 
வைட்டமின்‌ டி என்ற வளர்‌ 
கதை வினை மாற்றப்பொருள்‌. 
இது குடலில்‌ கால்சியமும்‌ 
ஃபாஸ்பேட்டும்‌ உறிஞ்சப்படு 
வதையும்‌ எலும்புத்‌ திசுக்களில்‌ 
அவை படிவதையும்‌ ஊக்கு 
விக்கிற து. 


09101ய௱ : கால்சியம்‌/ சுண்ணம்‌ 
(௦8) : சுண்ணாம்பு. ஓர்‌ உலோகத்‌ 
தனிமம்‌. அணு எண்‌ 20, அணு 
எடை 20, சுண்ணாம்புக்கல்‌ 
லின்‌ முக்கியமான அமைப்பான்‌. 


௦8101பா ௦86! 6/008 
கால்சியம்‌ தடுப்புப்‌ பொருள்‌ : 
தசை உயிரணுக்களினுள்‌ கால்‌ 
சியம்‌ அயனிகள்‌ பாய்வதைத்‌ 
தடுக்கிற மருந்துகளின்‌ குழுமம்‌ 
எதுவும்‌. இந்த மருந்துகள்‌, 
இதயக்குத்தல்‌, மிகை அழுத்‌ 
தம்‌, இதய விரைவுத்‌ துடிப்பு 
அகியவற்றைக்‌ குணப்படுத்தப்‌ 
பயன்படுகின்றன. 


02101ப௱ ௦10106 : கால்சியம்‌ 
குளோரைடு : குருணை வடிவில்‌ 
உள்ள கால்சியம்‌ உப்புகளில்‌ 
ஒன்று. நீரில்‌ கரையக்கூடியது. 
கால்சியம்‌ குறைபாட்டு நோய்க்கு 
உடலில்‌ செலுத்தப்படுகிறது. 


031௦1யா 01ய6௦216 : கால்சியம்‌ 
குளுக்கோனேட்‌ : பரவலாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ கால்சியம்‌ 
உப்புகளில்‌ ஒன்று. கால்சியம்‌ 
குறைபாட்டு நோய்கள்‌ அனைத்‌ 
திலும்‌, ஈயநச்சு நிலையிலும்‌ 
இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. - 
081010 180181 சுண்ண 
(கால்சியம்‌) லாக்டேட்‌ : கரையும்‌ 
தன்மையுள்ள கால்சியம்‌ உப்பு 
களில்‌ ஒன்று. இது கால்சியம்‌ 
குளோரைடை. விடக்குறைந்த 
எறிச்சலாட்டும்‌ இயல்புடையது. 
கால்சியம்‌ குறைபாட்டு நோய்‌ 
கள்‌ அனைத்திலும்‌ கால்சியம்‌ 
குளுக்கோனேட்‌ போன்று வாய 
வழியாகக்‌ கொடுக்கப்படுகிறது. 


௦வ101ப௱ ௦8/81 சுண்ண 
(கால்சியம்‌) ஆக்சாலேட்‌ : இது 
ஒருவகை உப்பு. இது சிறுநீரில்‌ 
அதிகச்‌ செறிவுடன்‌ இருந்தால்‌, 

சிறுநீர்க்‌ கல்லடைப்பு உண்டாகும்‌. 
021/01ய12 : சிறுநீர்க்‌ கால்சியம்‌ : 
சிறுநீரில்‌ கால்சியம்‌ இருத்தல்‌. 
௦81௦ய/ப5 : கல்லடைப்பு; உடல்‌ 
கல்காரை உடலின்‌ உள்‌ 
உறுப்புகளில்‌ உண்டாகும்‌ கல்‌ 
போன்ற தடிப்பு. இது முக்கிய 
மாகத்‌ தாதுப்‌ பொருள்களினா 
லானது. இது சுரப்புப்பாதை 
களில்‌ அல்லது உட்குழிவுகளில்‌ 


- ஏற்படுகிறது. 


0910ப1ப5-01112ர௫/ : பித்தக்கல்‌. 


“ல்பட 
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091/9201214 : உடல்‌ வெப்பம்‌ பரவு 


தல்‌ : உடலின்‌ ஓர்‌ உறுப்பில்‌. 


பயன்படுத்தப்படும்போது 
வெப்ப உணர்வு பரவுதல்‌. 

ெ!*: பின்கால்‌ தசை : கெண்டைக்‌ 
கால்‌ காலின்‌ பின்பகுதியிலுள்ள 
தசைப்பகுதி. இது கெண்டைக்‌ 
கால்‌ புடைப்புத்தசை, உள்ளங்‌ 
கால்‌ தசை ஆகியவற்றால்‌ 
அனது. 

02/11655 : காலுறைக்‌ குறைவான: 
காலின்‌ பின்புறச்‌ சதைப்பகுதி. 
0214 றய5௦/6 : ஆடு தசை. 


0917-1௦௦1( : முதலில்‌ முளைக்கும்‌ 
பல்‌. 

0அ[10211௦ : துல்லிய அளவீடு : 
அறியப்பட்டுள்ள தரநிலை 
யுடன்‌ அல்லது துல்லியமானது 
என அறியப்பட்டுள்ள ஒரு 
கருவியுடன்‌ ஒப்பிட்டு ஒரு 
கருவியின்‌ துல்லியத்தை அறுதி 
யிடுதல்‌. 

௦வ[101240 : துல்லியம்‌ அளவீட்டுக்‌ 
கருவி : குழாயின்‌ உள்‌ குறுக்‌ 
களவுக்‌ கூடுதல்‌ குறைவுகளைக்‌ 
கணக்கிடுவதற்கான கருவி. 
0211004ப5 : குடல்‌ அழற்சிக்‌ 
கிருமி : திருமியினால்‌ கொள்ளை 
நோயாகப்‌ பரவும்‌ இரைப்பை- 
குடல்‌ அழற்சியை உண்டாக்‌ 
கும்‌ கிருமி. 

02110௱லா(8 : தற்கவர்ச்சி: 1. ஒருவர்‌ 
தனது சொந்த அழகில்‌ 


நம்பிக்கை கொண்டிருத்தல்‌. 
2, அழகினால்‌ மட்டுமே ஒரு 
பொருளில்‌ இயல்புக்கு முர 
ணாகக்‌ கவர்ச்சிக்‌ கொள்ளுதல்‌. 
0கட்ட& : கால்லா : வெள்ளைக்‌ 
குருதியணுப்‌ பெருக்கக்‌ காப்பு 
மூலம்‌. இது குழந்தைப்‌ பரு 
வத்தில்‌ ஏற்படும்‌ வெள்ளைக்‌ 
குருதியணுப்‌ பெருக்கம்‌ “பி” 
உயிரணு நிணநீர்த்திசுக்கட்டி 
ஆகியவற்றின்‌ குறியீடு. 
08110510/ : தோல்‌ தடிப்பு (தோல்‌ 
காய்ப்பு); காய்ப்பு : அழுத்தம்‌ 
அல்லது உராய்வு காரணமாகத்‌ 
தோல்‌ பரபரப்புடன்‌ கடின 
மாகிவிடுதல்‌. இது பெரும்‌ 
பாலும்‌ பாதங்களிலும்‌ உள்ளங்‌ 
கைகளிலும்‌ ஏற்படுகிறது. 
௦91105 பா மூளைக்கோள 
இணைப்பு : மூளைக்‌ கோளங்்‌ 
களில்‌ இடையிலான பெரிய 
இணைப்பு. 

02110ப5௭௨55 : காய்ப்பு; தடிப்பு; 
சொரணையின்மை. 


031105 : தோலின்‌ மேல்‌ தடிப்பு; 
தோல்‌ காய்ப்பு; கல்முண்டு; இழை 
எலும்பு : எலும்பு முறிவு குண 
மாகும்போது எலும்பு மூனை 
களில்‌ உண்டாகும்‌ சுண்ண 
மயமாக்கிய திசு. 

வ௱ர்‌, ௦விற௨ : அமைதி 
யூட்டும்‌ பொருள்‌ : நோவாற்றும்‌ 
மருந்து 

ேவ௱6(2-பேசாு ௦801/1/06 
கால்மெட்‌ - குவரின்‌ கிருமி : காச 
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நோய்ச்‌ சிகிச்சைக்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ ஒரு கிருமி. 
திரும்பத்‌ திரும்ப வளர்ப்பதன்‌ 
மூலம்‌ இது தனது வீரியத்தை 
இழக்கிறது. காசநோயைக்‌ 
குணப்படுத்துவதற்கு அம்மை 
மருந்து மூலம்‌ செலுத்தப்‌ 
படுகிறது. ஃபிரெஞ்சு பாக்டீரி 
யாவில்‌ அறிஞர்கள்‌ ஆல்பெர்ட்‌ 
கால்‌ மெட்டு, காமில்‌ குவரின்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 


0௮1௦001115 : கால்மோடுலின்‌ : 
நாளங்களுக்கிடையிலான புரதம்‌. 
இது கால்சியத்துடன்‌ இணைந்து, 
பலவகை நாளச்‌ செயல்முறை 
களைத்‌ தூண்டி விடுகிற து. 

௦2101 : வீக்க வெப்பம்‌; உடல்‌ 
வெப்பம்‌; தோல்‌ வெப்பம்‌; 
வெப்பக்‌ கூறு : வீக்கத்தின்‌ 
போது ஏற்படும்‌ நான்குவகை 
அறிகுறிகளில்‌ ஒன்று வெப்பம்‌. 
081011௦ (65 : கலோரிச்‌ சோதனை; 
வெப்பச்‌ சோதனை : புறக்‌ காதுக்‌ 
குழாயினுள்‌ சூடான அல்லது 


குளிர்ந்த திரவத்தைப்‌ பாய்ச்சிக்‌” 


காது மையப்புமையில்‌ நோய்‌ 
இருக்கிறதா என்பதைக்‌ கண்டு 
அறிவதற்கான சோதனை. 
காதில்‌ நோயில்லாமல்‌ இருந் 
தால்‌, காதில்‌ 'நிஸ்டாக்மஸ்‌' 
என்ற பொருள்‌ இருக்கும்‌. 
நோயுற்ற காதில்‌ இந்தப்‌ 
பொருள்‌ உற்பத்தியாவதில்லை. 
091016 : கலோரி; வெப்ப அலகு; 
கனலி : வெப்ப அளவை அலகு. 


"சிறிய அலகாக 


நடைமுறையில்‌, கலோரி மிகச்‌ 
இருப்பதால்‌ 
அது பயன்படுவதில்லை. வளர்‌ 
சிதை மாற்றத்தில்‌ கிலோ. 
கலோரிதான்‌ வெப்ப அளவை 
அலகாகப்‌ பயன்படுகிறது. ஒரு 
கிலோ கலோரி என்பது, ஒரு 
கிலோகிராம்‌ நீரின்‌ வெப்பத்தை 
ஒரு பாகை சென்டி கிரேடுக்கு 
உயர்த்துவதற்குத்‌ தேவைப்படும்‌ 
வெப்பத்தின்‌ அளவு ஆகும்‌. 
அறிவியலில்‌ பொதுவாக 
கலோரிக்குப்‌ பதிலாக ஓர்‌ அலகு 
ஆற்றல்‌ பணி, வெப்பத்தை குறிக்க 
'யூல்‌' என்ற அலகு பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. ஒரு 'யூல்‌' 
என்பது ஏறத்தாழ 1/4 கலோரி. 
021017171௦ 21/06 : வெப்ப அளவு : 
உணவு அல்லது எரிபொருள்‌ 
தரும்‌ சூட்டின்‌ அளவு. 
0210119246 : வெப்பம்‌ சார்ந்த : 
வெப்பம்‌ அல்லது சக்தியின்‌ 
உற்பத்தி தொடர்புடைய. 
௦2/07௱௦ : கனல்மானி : சூட்‌ 
டின்‌ அளவு காட்டும்‌ கருவி. 
0210௫ : கனலளவை. 


௦2/016 ௦பா53 : கலோரி சுரப்பி : 
பெருந்தமனிக்கும்‌, மூச்சுக்‌ 
குழாய்க்குமிடையில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ மசகுநீர்ச்சுரப்பி. இத்தாலிய 
உடல்‌ உட்கூறியலறிஞர்‌ லூகி 
கலோரி பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 
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021/01'5 (8916 : காலோட்‌ 
முக்கோணம்‌ : திசுப்பைத்‌ தமனியில்‌ 
மேற்புறத்திலும்‌, திசுப்பை 
நாளத்தில்‌ க&ீழ்ப்புறத்திலும்‌, 
கல்லீரல்‌ நாளத்தில்‌ நடுப்பகுதியிலும்‌ 
உருவாகும்‌ ஒரு முக்கோணம்‌, இது 
பித்தப்பை அறுவை மருத்துவத்தில்‌ 
ஓர்‌ ஆபத்தான பகுதியாகும்‌. 
பிரெஞ்சு அறுவை மருத்துவ 
வல்லுநர்‌ ஜீன்‌-ஃபிரான்ஸ்‌ காலோட்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
௦8143௮712 : மண்டைத்‌ தூபி : 
மண்டையோட்டின்‌ மேற்‌ 
பகுதியில்‌ உள்ள தூபி போன்ற 
பகுதி. இதில்‌, நெற்றி, உச்சி, 
பின்புற எலும்புகள்‌ அடங்கி 
யுள்ளன. இதனைத்‌ தலையுச்சி 
வட்டம்‌ மூடியிருக்கும்‌. 
வேளார்பாட: மண்டை ஓடு. 


0வ6-ஊர65 0156856 : கால்‌ 
வே-பெர்த்தஸ்‌ நோய்‌ : துடை 
எலும்பின்‌ தலைப்‌ பகுதியின்‌ 
எலும்பு முனையில்‌ ஏற்படும்‌ 
நச்சு நுண்மமில்லாத திசு நசிவு. 
ஃபிரெஞ்சு எலும்பு மருத்துவ 
அறிஞர்‌ ஜார்ஜ்‌ பெர்த்தெஸ்‌, 
ஜெர்மன்‌ அறுவை மருத்துவ 
அறிஞர்‌ பெர்த்தஸ்‌ பெயரால்‌ 
- அழைக்கப்படுகிறது. 

2] 340020121ய௱ : திசுக்‌ 
கட்டி நோய்க்‌ கிருமி : அரை 
சார்ந்த திசுக்கட்டியை உண்‌ 
டாக்கும்‌ கிராம-எதிர்படி 
நோய்க்‌ கிருமி. 


081/011௦08 : வேர்‌ முடியை 
உருவாக்கும்‌ உயிர்மத்‌ தொகுதி. 


09]% : குவளைக்குழி : 1. குவளை 
போன்ற அமைப்புடைய உறுப்பு 
அல்லது குழிவு. 2. சிறுநீரகக்‌ 
கூம்பின்‌ காம்பு உறுப்பினை 
மூடியிருக்கும்‌ சிறுநீரக இடுப்‌ 
புக்‌ கூட்டின்‌ குவளைபோன்ற 
நீட்சி. 

௦௦௦11 : காம்கோலிட்‌ : லிதியம்‌ 
கார்போனேட்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


௦! 580௩ மங : ஒட்டக முதுகு 
வளைவு : மேகவெட்டை நோய்‌, 
தட்டம்மை, உள்ளுறுப்பு நோய்‌ 
ஆகியவற்றில்‌ காணப்படும்‌ 
இரட்டை நாள்‌ முறைக்‌ காய்ச்சல்‌ 
கூர்முனை வளைவு. 

கோர : சி. ஏ. எம்‌. பி (கே) : 
சுழற்சி அடினோசின்‌ மானோ 
பாஸ்பேட்‌ (0010 081056 
11௦00-0௦502 என்பதன்‌ சுருக்கம்‌. 


ஸரி! 06 140108 50015 : 
கேம்பல்‌-டெ-மார்கன்‌ புள்ளிகள்‌ : 
தோல்‌ விரிவடையும்போது 
வெளிறாதிருக்கிற 'ராஸ்‌ பெரி 
பழச்சிவப்பு நிறத்தைக்‌ கொண்ட 
புள்ளிகள்‌. ஆங்கில அறுவை 
மருத்துவ வல்லுநர்‌ கேம்பல்‌- 
டி-மார்கன்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

ழ்‌ : கற்பூரம்‌ (சூடம்‌) : 
வயிற்று உப்புசம்‌ அகற்றும்‌ 
மருந்தாகப்‌ பயன்படுகிறது. 
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இருமல்‌ மருந்துகளில்‌ கற்பூரம்‌ 
கலந்த அபினிக்‌ கரைசலாகச்‌ 
சேர்க்கப்படுகிறது. கற்பூர எண்‌ 
ணெய்‌ நோவசற்றுவதற்கு வெளிப்‌ 
பூச்சு மருந்தாகப்‌ பயன்படுகிறது. 
ெொர௱ள்‌ச : பார்வைப்‌ பரப்பு 
அளவுமானி : பார்வைப்‌ பரப்‌ 
பெல்லையை அளவிடும்‌ ஒரு 
சாதனம்‌. 


ொரு!௦0201ன : காம்பிலோ 
பாக்டர்‌: கிராம்‌ சாயம்‌ எடுக்காத, 
நகரும்‌ திறனுடைய நீண்ட 
பாக்டீரியம்‌. இது பல நாட்கள்‌ 
நீடிக்கக்‌ கூடிய கடுமையான 
வயிற்றுப்‌ போக்கினை உண்‌ 
டாக்குகிறது. 
௦22/-2௮4௱ வர்க 
பாதை. 


உணவுப்‌ 


கோவ! மாரா : பிறப்புப்‌ பாதை. 
வ! 48018! : யோனிக்‌ குழாய்‌. 


௦812(10ப/01௦ஈ1 : எலும்புக்‌ குழாய்‌ 
மாற்று மருத்துவர்‌ : 'கானலி 
குலஸ்‌' என்ற உடலில்‌ உள்ள சிறு 
கால்வாய்‌ போன்ற அமைப்பின்‌ 
பிற்பகுதிச்‌ சுவரைத்‌ துண்டித்து 
விட்டு, வடிகால்‌ குழாயினை ஓர்‌ 


எலும்புக்‌ கால்வாயாக மாற்றுதல்‌. 


௦வல0ப/ப5 : கானலிகுலஸ்‌: மென்‌ 
குழாய்‌; நுண்கால்வாய்‌; சிறு குழல்‌: 
உடலிலுள்ள சிறு கால்வாய்‌ 
போன்ற அமைப்பு. புருவத்தின்‌ 
விளிம்பிலிருந்து, கண்ணீர்ப்‌ 


பை வரையுள்ள குழாய்‌ இதற்கு : 


எடுத்துக்காட்டு. 


௮௦8105 : கடற்பஞ்சுத்‌ தன்மை 
யுடைய, புரைத்தமென்‌ எலும்பாகிய: 
எலும்புகளில்‌ இழை யிதழ்க்‌ 
குறுக்குப்‌ பின்னல்‌ அமைப்பு 
மூலம்‌ கடற்பஞ்சு போன்ற; தேன்‌ 
கூடு போன்ற தன்மையுடைய. 

௦6006 0௦16 : மெல்லெழும்பு. 


௦31௮152110 : செல்வழியாக்கம்‌ : 
திசுவில்‌ செல்வழிகள்‌ உண்டாகுதல்‌. 
சே : புற்றுநோய்‌; புற்று 
உடலின்‌ எந்தப்‌ பகுதியிலுள்ள 
தாறுமாறான வளர்ச்சி எதனை 
யும்‌ இது குறிக்கிறது. இந்த 
வளர்ச்சி தேவையின்றி ஏற்படு 
கிறது, உடலிலுள்ள சத்துப்‌ 
பொருள்களை ஒட்டுண்ணி 
போல்‌ உண்டு வளர்கிறது. இது 
தீங்கிலா வளர்ச்சி 





புற்று நோய்‌ 
புற்று 





௦206[916 
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உறுப்புகளை உள்ளிருந்து 
அழிக்கிறது. அண்டைத்‌ திசுக்‌ 
களைத்‌ தாக்கி உறுப்புகளை 
உருமாற்றுகிறது. 

0௦0061812 : புற்றுவை. 


0810௦61005 : புற்றுநோய்‌ போன்ற: 
புற்றுநோய்‌ கொண்ட. 


௮௦௭1௦01088! : புற்றுக்கொல்லி : 
புற்று நோய்க்கொல்லி மருந்து. 
081௦68100[10018 : புற்றுநோய்‌ கிலி; 
புற்று நோயச்சம்‌; புற்று மருட்சி : 
புற்றுநோய்‌ பற்றிய அளவுக்கு 
மீறிய அச்சம்‌. 

08ஈ0610ப5 : புற்று சார்ந்த 
உக்கிரமான வளர்ச்சி தொடர்‌ 
புடைய. 


ராயா : வாய்ப்புண்‌ : 7, மிக 
விரைவாகப்‌ பரவும்‌ நைவுப்‌ 
புண்‌. 2. ஊட்டச்சத்து குறை 
பாடு உடைய குழந்தைகளின்‌ 
வாயில்‌ ஏற்படும்‌ தசையமுகல்‌ 
போன்ற நைவுப்புண்கள்‌. இது 
'போரியாலிஸ்‌ வின்சென்டி' 
என்ற கிருமியால்‌ உண்டாகிறது. 
௦8௦1ய௱ 0175 : குழந்தை வாயப்‌ 
புண்‌; வாயழுகல்‌ : நரம்புத்‌ தளர்ச்சி] 
யுடைய குழந்தைகளின்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ தசையமுகலுடன்‌ 
கூடிய வாய்ப்புண்‌. அஃப்ரிக்‌ 
காவில்‌ ஊட்டச்சத்துக்‌ குறை 
வுடைய குழந்தைகளுக்குத்‌ 
தட்டம்மை ஏற்படும்போது 
இதுவும்‌ உண்டாகிறது. 


020108 : இருதிரிபுக்‌ காளான்‌ : 
இரு திருபுருப்‌ படிவங்களை 
யுடைய காளானில்‌ ஒரு வகை. 
நொதி (ஈஸ்ட்‌) போன்ற உயிர 
ணுக்களையடைய இது சில 
வகை இழைமங்களை உண்‌ 
டாக்குகிறது. இயற்கையில்‌ 
பரவலாகக்‌ கிடைக்கிறது. 


ொப்ொ6 : சள்ளை நோய்‌. 


80/01 : குருதிக்காளான்‌ 
நோய்‌ : குருதியில்‌ இருதிரிபுக்‌ 
காளான்கள்‌ இருத்தல்‌. 
080/018515 : இருதிரிபுக்‌ காளான்‌ 
நோய்‌; சள்ளைநோய்‌ : இரு திரிபு 
காளான்களில்‌ ஒருவகையினால்‌ 
உண்டாகும்‌ ஒருவகை தொற்று 
தோர்‌. 

ரா6 : கோரைப்‌ பல்‌ : நாய்க்கு 
இருப்பது போன்ற கோரைப்‌ 
பல்‌. ஒவ்வொரு தாடையிலும்‌ 
உளிப்பல்‌ எனப்படும்‌ முன்‌ 
வாய்ப்பற்களுக்கும்‌, முன்கடை 
வாய்‌ பற்களுக்குமிடையில்‌ இரு 
கோரைப்பற்கள்‌ அமைந்து 
உள்ளன. 

லவோரஈ௦௦1 : கோரைப்பல்‌: 
கோரப்பல்‌ : நாய்க்கு இருப்பது 
போன்ற கோரைப்பல்‌, ஒவ்வொரு 
தாடையிலும்‌ உளிப்பல்‌ எனப்‌ 
படும்‌ முன்‌ வாய்ப்‌ பற்களுக்கும்‌ 
முன்‌ கடைவாய்ப்பற்களுக்கு 
மிடையில்‌ இரு கோரைப்‌ 
பற்கள்‌ அமைந்து உள்ளன. 
இவற்றைக்‌ 'கோரப்‌ பற்கள்‌' 
என்றும்‌ கூறுவார்‌. 
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கோர : சிமிழ்‌. 


02/௦5 : முடிநரை / வாய்ப்புண்‌: 
1. முடி நரை, 2. வாயில்‌ ஏற்படும்‌ 
வலி உண்டாகும்‌ சிறிய எரிச்ச 
லூட்டும்‌ வாய்ப்புண்‌. 

மா : வாய்ப்‌ புண்‌ 


கொடா : அழற்‌ காய்ச்சல்‌ : 
தொண்டைப்‌ புண்‌ காய்ச்சல்‌. 
215 ராப/௦2 : கானா வாழைப்‌ 
பிசின்‌ : 'கானா' எனப்படும்‌ 
இந்தியக்‌ கல்வாழை என்ற சணல்‌ 
இனச்‌ செடியின்‌ பிசின்‌. ஒரு 
காலத்தில்‌ நரம்புக்கோளாறு 
களின்போது மூளைப்பகுதியைச்‌ 
சமனப்படுத்தும்‌ மருந்தாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த 
மயக்கமூட்டும்‌ மருந்தினைப்‌ 
பயன்படுத்துவது பல நாடுகளில்‌ 
தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. 
௦ொர்டலி15௱ : மனித இறைச்சி 
உண்ணல்‌ : மனித இறைச்சியை 
மனிதர்‌ உண்ணுதல்‌. 

௦8௦௩ 6௨! ௱618518565 
பீரங்கிக்‌ குண்டு உறுப்படை 
மாற்றம்‌ நுரையீரலினுள்‌ 
உள்ள உருண்டை வடிவமான 
ஒன்று அல்லது பல பெரிய 
உறுப்பிடை மாற்றக்‌ கரணைகள்‌. 
இவை சிறுநீரக உயிரணுப்‌ 
புற்றுநோய்‌. 

௦௦ 5000 : பீரங்கி ஒலி 
இதயம்‌ முழுமையாக அடைபடும்‌ 
போது, முதல்‌ இதய ஒலியின்‌ 
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தீவிரம்‌, துடி.ப்புக்குத்‌ துடிப்பு 
மாறுபடுகிறது. இந்த வெடிப்பு 
ஒலி, பீரங்கி அலைகளுடன்‌ 
ஓத்திருப்பதில்லை. 

யி : குழாய்க்கருவி; உடல்‌ 
வடிகுழாய்‌; கடின வடிகுழாய்‌ 
துளைக்கருவி உட்கொண்ட 
குழாய்க்கருவி, உடலில்‌ திரவங்‌ 
களைச்‌ செலுத்தவும்‌, உடலி 
லிருந்து திரவங்களை வெளியே 
எடுக்கவும்‌ பயன்படுகிறது. 
ொ௱ப2(6 : குழாய்க்கருவி செரு 
குதல்‌ : ஒர்‌ இடைவெளி வாயி 
லாக ஒரு குழாய்க்‌ கருவியைச்‌ 
செருகுதல்‌. 

௦ொ௱யி3110ஈ : குழாய்க்கருவி 
செலுத்துதல்‌ : துளைக்கருவி உட்‌. 
கொண்ட குழாய்க்கருவியை 
உடலினுள்‌ செலுத்துதல்‌. 
கொர்௱வ/025 : கொப்புள ஈ 
கொப்புளம்‌ உண்டாகப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ ஈ வகை. 


லவோர்ப5 : கடைக்கண்‌ : கண்‌ 
இமைகள்‌ கூடுமிடத்திலுள்ள 
கோணம்‌. 

0808016௨௭௦6 : மின்னேற்றச்‌ 
சேமிப்புத்‌ திறன்‌ : ஒரு மின்‌ 
ஏற்றத்தைச்‌ சேமிப்பதற்கான 


- திறன்‌. 


0820112110 : திறனூட்டம்‌ 

பெண்ணின்‌ இனப்பெருக்கக்‌ 
குழாயில்‌ நிகழும்‌ செயல்முறை. 
இது விந்தணு முட்டைகள்‌ 


அ! .- - ----  -டடடடடபப்யயயயய்யயயயய்ய்வயயய்வயவவய வை வையை 
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கருவுறும்படி. செய்வதற்கு இயல்‌ 
விக்கிறது. 

08066 680806 : தலைக்கட்டு. 
0821180/ : தந்துகி; மயிரிழை 
போன்ற நுண்குழல்‌; நுண்புழை 
யுடைய. 

08011/82018518 : தந்துகிக்‌ குழாய்‌ 
விரிவாக்கம்‌ : தந்துகிக்‌ குழாயின்‌ 
விரிவாக்கம்‌. 

02ற1(6!/ப௱ : எலும்புக்குமிழ்‌ 
விலா எலும்பு போன்ற ஒரு 
நீண்ட எலும்பின்‌ முனையிலுள்ள 
குமிழ்‌ போன்ற கொண்டை. 
௦8 1ய/ய௱ : எலும்புக்கொண்டை: 
ஓர்‌ எலும்பின்‌ முனையிலுள்ள 
எடுப்பான, சிறிய உருண்டைக்‌ 
கொண்டை. 


ஸேோி'6 வா : கேப்லான்‌ 
நோய்‌ : போலி 8ல்வாத மூட்டு 
நோய்‌ உடைய சுரங்கத்‌ தொழி 
லாளர்கள்‌, நுரையீரலில்‌ போலிக்‌ 
£ல்வாதக்‌ கரணை நோய்க்கு 
ஆளாகிறார்கள்‌. இந்தியாவில்‌ 
கோலார்‌ தங்க வயல்‌ மருத்துவ 
மனையில்‌ பணி அற்றிய பிரிட்டிஷ்‌ 
மருத்துவ அறிஞர்‌ அந்தோணி 
கேப்லான்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

2௦0/1௦011206 : குருதியோட்ட 
நோய்க்கிருமி : வாய்‌ உட்குழியில்‌ 
காணப்படும்‌ சூழ்நிலைத்‌ தகவுத்‌ 
திறனுள்ள, ஆக்சிஜன்‌ இல்லாத 
கிராம்‌-எதிர்படி நோய்க்கிருமி. 


இது மண்ணீரல்‌ இல்லாத 
நோயாளிகளிடம்‌ குருதியோட்ட 


நோய்த்தொற்றினை உண்டாக்கு 
கிறது. 
௦800௦08000 : கார்பன்டை 


யாக்சைடு அளவு கருவி : உள்‌ 
இழுக்கப்பட்ட கார்பன்டை 
யாக்சைடின்‌ அளவைச்‌ தொடர்ந்து 
பதிவுசெய்தல்‌. 


0௦றர்‌!(6 : கார்பன்டையாக்சைடு 
பாக்டீரியா : கார்பன்டையாக்‌ 
சைடு அடங்கியுள்ள சூழலில்‌ 
சிறப்பாக வளரும்‌ பாக்டீரியா. 


௦801௭1 : சிதறல்‌ ஒலி : விரி 
வாக்கிய இரைப்பையில்‌ 
காற்றும்‌, திரவமும்‌ அடங்கி 
இருக்கும்‌ போது கேட்கப்படும்‌ 
சிதறல்‌ ஓலி. 


மற : காப்புறை அமைத்தல்‌ : 
1. பல்லின்‌ வெளியில்‌ தெரியும்‌ 
சதைப்பகுதியின்‌ மீது ஒரு 
காப்புப்‌ பொருளை வைத்தல்‌. 
2. ஒப்பனை நோக்கத்துக்காக 
பல்லின்மீது ஒரு செயற்கை 
முகடு அமைத்தல்‌. 3. செவிலித்‌ 
தொழிலில்‌ ஓர்‌ அளை ஈடு 
படுத்துதல்‌. 

போலார்‌ : கேப்ரியோமைசின்‌ : 
மருந்தினால்‌ குணமாகாத காச 
நோயாளிகளுக்கு சிரை வழி 
செலுத்தப்படும்‌ ஒரு வலுவற்ற 
காசநோய்‌ எதிர்ப்பு மருந்து. 
இது கானாமைசின்‌, வயோமைசின்‌ 
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அகியவற்றுடன்‌ சேர்ந்து 
குறுக்குத்‌ தடையாக அமையும்‌. 
0805/௦ய௱ : செம்மிளகு : வெப்பு 
மிளகை உள்ளடக்கிய விதை 
உறையடைய செடியில்‌ விளை 


யம்‌ செம்மிளகு. 


௦30510 : கேப்சிட்‌ புரதம்‌ 
.கேப்சோமர்ஸ்‌ எனப்படும்‌ புரத 
உட்பிரிவுகள்‌ அடங்கிய 
நோய்க்‌ கிருமியை மூடியுள்ள 
புரதம்‌. 

௦8050௦௱௦௭ : கேப்சோமர்‌ : ஒரு 
நோய்க்‌ இருமியின்‌ கேம்சிட்‌ 
புரதத்தின்‌ ஒரு புரதமாக 
அமைந்துள்ள ஒரு குறுகிய 
நாடா போன்ற புரதம்‌. 

௦205 ப!3 0805ப/86 : கவச உறை : 
ஓர்‌ உறுப்பினை அல்லது கட்ட 
மைப்பினை சுற்றியுள்ள பொதி 
யுறை, ஒரு பொதி கூடு. 
0205ப!6 : பொதியுறை : 1. கவச 
உறை, 2. உளன்‌ பசையினாலான 
ஒரு தனிப்பொதியுறை. 3. சிறு 
நீரகங்களுக்கான உருண்டை 
வடி.வப்‌ பொதிகூடு. 4, இரட்டை 
மட்டில்‌ இரு முனைகளையும்‌ 
மூடியுள்ள சட்டைக்கை 
போன்ற சவ்வு, 

௦280165 : காராப்பிரஸ்‌ 
குளோனிடின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

௦310௦2௦1௦1 : கார்பக்கோல்‌ 
துணைப்பிரிவு நரம்பு மண்ட 


லத்தைச்‌ செயற்படத்‌ தூண்டும்‌ 
மருந்து. அசிட்டி.ல்கோலிங்‌ 
போன்றது. எனினும்‌ வாய்வழி 
கொடுத்தால்‌ செயலூக்கம்‌ 
உடையது. களசி வழி செலுத்‌ 
தினால்‌ நிலையான செயற்பாடு 
டையது. அறுவைச்‌ சிகிச்சைக்குப்‌ 
பிறகு சிறுநீரை நிலைப்படுத்து 
வதற்கும்‌ குடல்‌ நலிவின்‌ 
போதும்‌, கண்விழி விறைப்பு 
நோயின்போது கண்சொட்டு 
மருந்தாகவும்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
(படுகிறது. 

௦303௱32601௩6 : கார்பாமா 
செப்பின்‌ வலிப்பு நீக்மும்‌ 
மருந்து. நோவையும்‌ அகற்று 
கிறது. இயக்கம்‌, உணர்ச்சி, 
சுவை மூன்றையும்‌ தூண்டும்‌ 
முத்திற மண்டை. உணர்வு 
நரம்புக்கோளாறுக்கும்‌ பயன்‌ 
படுகிறது. 

௦3௦814ஈ௦ ஈ8௧௦௱௦0/௦01ஈ : கார்‌ 
பாமினோ ஹேமோகுளோபின்‌: 
கார்பன்டையாக்சைடுக்கும்‌, இரத்தத்‌ 
திலுள்ள குருதி உருண்டைப்‌ 
புரதத்திற்கும்‌ (ஹேமோகுளோ 
பின்‌) இடையிலுள்ள கூட்டுப்‌ 
பொருள்‌. 

௦8103௫! : கார்பாரில்‌ : தலைப்‌ 
பேனுக்குப்‌ பயன்படும்‌ மருந்து. 
0210210%01௦16 : கார்பெனோக்‌ 
சோலோன்‌ : அடிவயிற்று நோய்‌ 
களைக்‌ குணப்படுத்தும்‌ மருந்து. 
ஆனால்‌, சிறுகுடல்‌ புண்களை 


இது ஆற்றாது. 





0270100098 


ம்‌ : கார்பிடோப்பா 
பார்க்கின்சன்‌ நோய்‌ எனப்படும்‌ 
அசையா நடுக்க நோய்க்குச்‌ 
சிகிச்சையளிப்பதில்‌ லவோடோப்பா 
என்ற மருந்துடன்‌ சேர்த்துப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ டி கார்போக்கிலேஸ்‌ 
தடுப்பான்‌. 

௦8101௱22016 : கார்பிமாசோல்‌ : 
கேடயச்சுரப்பு எதிர்ப்பு மருந்து. 
அயோடினும்‌, டைரோசினும்‌ 
இணைவதைத்‌ தடுக்கிறது. இது, 
மெதில்‌ தயோராசிலைவிட 
வீரியம்‌ மிக்கது; குறைந்த நச்சுத்‌ 
தன்மையுடையது. கேடயச்‌ சுரப்புக்‌ 
கோளாறுகளுக்கு மருந்தாகப்‌ 
பயன்படுகிறது. 

௦210௦13702 : கார்போஹைடி 
ரேட்‌ (கரிநீரகி); மாவுச்சத்து; மாவுப்‌ 
பொருள்‌ : மாச்சத்து வகை, 
சர்க்கரை, பழவெல்லம்‌ முதலிய 
பொருள்களின்‌ இனம்‌, கார்பன்‌, 
ஹைட்ரஜன்‌, அக்கிஜன்‌ அடங்கிய 
கரிமக்கூட்டுப்பொருள்‌. தாவரந்‌ 
களில்‌ இயற்கையில்‌ நடைபெறும்‌ 
ஒளிச்சேர்க்கை முறையின்படி 
உருவாகிறது. கார்போ- ஹைட்‌ 
ரேட்டுகள்‌ ிவப்பத்தை 
உண்டாக்கக்‌ கூடியது. 
௦21001ய12 : வண்ணச்‌ சிறுநீர்‌ 
பசுமை நிறமான அல்லது 
அடர்‌ வண்ணமுடைய சிறுநீர்‌, 
கார்பாலிக்‌ அமில நச்சின்‌ 
போது கார்பாலிக்‌ அமிலம்‌ 
வெளியேறுவதால்‌ இந்த நிறம்‌ 
ஏற்படுகிறது. 
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௦21௦ : கார்பன்‌ (கரிமம்‌): கரியம்‌: 
கரி : உலோகத்‌ தொடர்பற்ற 
தனிமம்‌. உயிர்ப்‌ பொருள்கள்‌ 
அனைத்திலும்‌ இது உள்ளது. 
கார்பன்டையாக்சைடு என்னும்‌ 
வாயுவாக உள்ளன. பல்‌ உள்‌ 
ளெரிதலிலும்‌, வளர்ச்சிதை 
மாற்றத்திலும்‌ இது ஒரு கழிவுப்‌ 
பொருள்‌. மூச்சு விடும்போது 
கார்பன்டையாக்சைடு வெளி 
ஏறுகிறது கார்பன்மானாக்சைடு 
ஒரு நச்சு வாயு. 

௦870௦1 01௦)0106 060, : கார்பன்‌ 
டையாக்சைடு (06) : கார்பனின்‌ 
இறுதியான வளர்சிதை மாற்றப்‌ 
பொருள்‌. இது நிறமற்ற, மணமற்ற 
வாயுக்‌ கூட்டுப்பொருள்‌. இது 
உணவில்‌ அடங்கி உள்ளது. இது 
பெரும்பாலும்‌ நுரையீரல்கள்‌ 
வாயிலாகவும்‌, சிறிதளவு சிறுநீர்‌, 
வியர்வை வழியாகவும்‌ வெளி 
யேற்றப்படுகிறது. குருதி வடி.நீரில்‌ 
இருக்கும்‌ 00, அளவு, நீர்க்‌ 
கலவைக்‌ கரைசல்‌ வடிவத்துடன்‌ 
இணைந்து கார்போனிக்‌ அமிலமாக 
உருவாகிறது. இது நோய்‌ நீக்கக்‌ 
குளிர்பதனத்தில்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

௦8௨௭0௦186௱1/2 : கார்போனிக்‌ 
அமில மிகைக்‌ குருதி : குருதியில்‌ 
கார்போனிக்‌ அமிலம்‌ அளவுக்கு 
மிகுதியாக இருத்தல்‌. 
020௦26 : கார்போனேட்‌ : கார்‌ 
போனிக்‌ அமிலத்தின்‌ ஓர்‌ உப்பு. 





௦௮0௦௦ பரப 0856 
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௦210௦/6 ஊார்டு0256 : கார்பானிக்‌ 


நீர்நீக்கி : செரிமானப்‌ பொருள்‌ 
(என்சைம்‌) அடங்கிய ஒரு 
துத்தநாகம்‌. இது திசுக்களி 
லிருந்து இரத்தத்திற்கு கார்பன்‌ 


டையாக்சைடை மாற்றுவதற்கு 


உதவுகிறது. கார்பானிக்‌ அமில . 


மானது கார்பன்டையாக்‌ 
சைடாவும்‌, நீராகவும்‌ பகுத்துச்‌ 
சிதைவதை ஊக்குவிப்பதன்‌ 
மூலம்‌ பல்லடிக்‌ காற்றுக்கும்‌ 
கார்பன்டையாக்சைடை 
மாற்றுகிறது. 

0810௦1 ௱௦௦)406 00 : கார்பன்‌ 
மானாக்சைடு (00,) : நிலக்கரி 
யைத்‌ திறமையின்றியும்‌ அரை 
குறையாகவும்‌ எரியவிடுவதால்‌ 
உண்டாகும்‌ ஒரு நச்சுவாயு. 
இது நிறமற்றது; மணமற்றது; 
சுவையற்றது. இதனைப்‌ புலன்‌ 
களால்‌ கண்டறிய இயலாது. 
இந்த வாயுவினால்‌, உணர்‌ 
விழப்பு, மிகை நரம்பியக்கம்‌, 
மயக்கம்‌, நரம்புச்‌ சேதம்‌, 
நெஞ்சுப்பைக்‌ குருதிப்பற்றாக்‌ 
குறை, நெஞ்சுப்பைப்‌ பிறழ்வு 
இதயத்துடிப்பு போன்றவை 


ஏற்படும்‌. எந்திர முறைக்‌ காற்‌. 


றோட்டத்துடன்‌ 100% அக்சிஜன்‌ 
செலுத்தி இதற்குச்‌ சிகிச்சை 
யளிக்கப்படுகிற து. 

௦81001 1480101106 006 
கார்பன்‌ டெட்ராக்‌ குளோரைடு 
(01) : ஈதர்‌ போன்ற மண 
முடைய தெளிவான நிறமற்ற 


திரவம்‌. 'இது நச்சுத்‌ தன்மை 
யுடையது. இதனால்‌, ஈரலிலும்‌, 
சிறுநீரகத்திலும்‌ கடுமையான 
செயலிழப்பு ஏற்படுகிறது. 
௦௮1௦0 : கார்போனில்‌ : கார்பன்‌ 
மானாக்சைடின்‌ ஈரணுடைய 
மூலஅணு. 

௦210௦18141 : கார்போபிளாட்டின்‌: 
உயிரணு நஞ்சேற்றப்‌ பொருள்‌ 
அடங்கிய ஒரு பிளாட்டினம்‌. 
௧௬ அண்டப்புற்று நோயைக்‌ 
குணப்படுத்துவதில்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படுகிறது. 
௦31௦5 ய86௱௦01001॥ : கார்‌ 
போக்சிஹேமோகுளோபின்‌ 
தார்பன்மானாக்சைடும்‌ ஹேமோ 
குளோபினும்‌ இணைவதால்‌ 
உண்டாகும்‌ ஒரு நிலையான 
கூட்டுப்பொருள்‌. இதன்‌ மூலம்‌ 
இரத்தச்‌ சிவப்பணுக்கள்‌ தங்கள்‌ 
சுவாசப்‌ பணியை இழக்கின்றன. 
௦210௦01356 : கார்போக்சிலேஸ்‌: 
அமினோ அமிலங்களிலிருந்து 
கார்போக்சில்‌ குழுமத்தை 
அகற்றுவதை ஊக்குவிக்கிற ஒரு 
செரிமானப்‌ பொருள்‌. 


௦0190௦ : கார்போக்‌ சிலேற்‌ 
றம்‌ : ஹைடிரஜனுக்குப்‌ பதிலாக 
ஒரு கார்போக்சில்‌ மூலக்‌ 
கூறினை ஏற்றுதல்‌. 

ோழார்‌௮| : கார்பிரிட்டால்‌ : கார்பு 
சோமால்‌, பென்டோபார்‌ 
பிட்டோன்‌ தயாரிப்புகளின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 
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௦௨0௦2! : கார்புரோமால்‌ : ஒரு 
வகைக்‌ தூக்கமருந்து. 
௦மயா௦(6 அரசபிளவை; 
பிளவைக்கட்டி ; பிளவை : பல 
மயிர்மூட்டுப்பைகளிலும்‌, 
சுற்றுப்புறத்‌ தோலடித்‌ திசுக்‌ 
களிலும்‌ ஏற்படும்‌ கடுமையான 
கட்டி. இதில்‌ 8ழ்‌ வெளி 
வருவதற்குப்‌ பல வாய்கள்‌ 
இருக்கும்‌. 

02௦0௦11ஈ : கார்கோலின்‌ : கார்பக்‌ 
கால்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


௦81011௦06ஈ : புற்றுத்‌ தூண்டு 
பொருள்‌; (கார்சினோஜீன்‌;; புற்று 
ஊக்கி; புற்றுச்சினை : புற்றுநோய்‌ 
வளரத்‌ தூண்டுகிற ஒருபொருள்‌ 
அல்லது கிருமி. 
௦810௦0212515 : புற்று நோயாக்‌ 
கம்‌ : புற்றுநோயை வரவழைத்தல்‌. 
௦3011௦961௦ : புற்றுநோய்‌ சார்ந்த : 
புற்றுநோய்‌ உண்டாக்குகிற. 
௦21011௦018 ஸூ௩0௦௱௦ : புற்றுப்‌ 
போல்‌ கட்டி; புற்றுருவான : குடல்‌ 
வாலில்‌ உண்டாகும்‌ உயிர்த்‌ 
தசைமங்களைப்‌ பொறுத்து 
உக்கிர வேகமுடையதாகவும்‌, 
மருத்துவத்தைப்‌ பொறுத்துப்‌ 
பெரும்பாலும்‌ கடுமையின்றி 
யும்‌ இருக்கும்‌ கட்டி. இதிலி 
ருந்து செரோட்டோனின்‌ 
எனப்படும்‌ பொருள்‌ சுரக்கிறது. 
இப்பொருள்‌, மிருதுவான 


தசையைத்‌ தூண்டி, வயிற்றுப்‌ 
போக்கு (பேதி), ஈளை நோய்‌ 
சார்ந்த இசிப்பு, முகத்தின்‌ 
நரம்பு நாளங்களில்‌ குருதிப்‌ 
பாய்ச்சல்‌ போன்ற கடுமையான 
நோய்களை உண்டாக்குகிறது. 
031011௦௱௨ : எலும்புத்‌ தசைப்‌ 
புற்று; பிளவை; புற்றுநோய்‌ 

எலும்புத்‌ தசை, உயிரணுக்கள்‌, 
உள்ளு றுப்புகள்‌ போன்ற புற 
அடர்‌ படலத்‌ திசுக்களிலும்‌ 
சுரப்பு களிலும்‌ புற்று நோய்‌ 
போன்ற வளர்ச்சி உண்டாதல்‌. 
இதில்‌ நோய்க்‌ குறிகள்‌ புலனாவ 
தில்லை. இதிலுள்ள உயிரணுக்‌ 
கள்‌, புற்றுநோய்‌ உயிரணுக்களைப்‌ 


தீங்கிலா வளர்ச்சி 





எலும்புத்‌ தசைப்‌ புற்று 
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பெரிதும்‌ ஒத்திருக்கின்றன. 
இதனைப்‌ புற்றுநோயின்‌ தொடக்க 
நிலை எனலாம்‌. இதில்‌ சுற்றுப்‌ 
புறத்‌ திசுக்களைப்‌ புறத்தே 
தள்ளிவிட்டு, அதில்‌ புற்று 
தானே வளர்கிறது. இதனால்‌ 
தாறுமாறான தசை வளர்ச்சி 
உண்டாகிறது. கருப்பை, சிறுநீர்ப்‌ 
பை முன்வாயில்‌ சுரப்பி அகிய 
வற்றில்‌ இது முக்கியமாக 
ஏற்படுகிறது. 

௦81011௦௱210515 : புற்றுநோய்‌ 
பரவல்‌ ; புற்று மையம்‌ : உடல்‌ 
எங்கும்‌ புற்றுநோய்‌ பரவு 
வதற்குரிய ஒரு நிலை. 
௦ொ0௦௱240ப5 : புற்று நோய்க்‌ 
குரிய. 


08011௦5210008 : எலும்பு-திசுப்‌ 
புற்று : எலும்புத்‌ தசைப்புற்று, 
சிசப்புற்று இரண்டின்‌ தனிமங்‌ 
களையும்‌ உள்ளடக்கிய ஓர்‌ 
உக்கிரமான கட்டி . 

௦37018 : உணவுக்‌ குழாய்‌ வாயில்‌; 
இரைப்பை வாய்‌; சுரப்பிலா 
இரைப்பை பகுதி; இதய முனை : 


இணைப்பையை நோக்கித்‌. 


திறந்திருக்கும்‌ உணவுக்‌ குழாய்‌ 
வாயில்‌. 

௦810120 : 1. நெஞ்சுப்பைக்குரிய : 
இதயம்‌ சார்ந்த 2. இரைப்பையின்‌ 
மேற்புறத்துக்குரிய: உணவு 
அடைப்பு : தடங்கல்‌ இல்லா 
இருந்தும்‌ இரைப்பைக்குள்‌ 
உணவு செல்ல முடியாதிருத்தல்‌. 


பாதிக்கப்பட்ட உணவுக்குழாயின்‌ 
சில பகுதிகளில்‌ தசையடுக்குகளி 
னுள்‌ நரம்புக்கணு உயிரணுக்கள்‌ 
அழிந்துபடுவதால்‌ இது 
உண்டாகிறது. 

மாரடைப்பு : முளைப்‌ பகுதிக்குப்‌ 
போதிய இரத்த ஒட்டத்தைச்‌ 
செலுத்தும்‌ இதயத்தின்‌ நட 
வடிக்கை நின்று போவதால்‌ 
மாரடைப்பு உண்டாகிறது. 


0210120 8251 : இதயம்‌ நிற்றல்‌. 


0270130 - 021௦111281101 : இதய 
அழுத்த அளவீடு. 
0810120 ராரூறஊாமா௦ரரு : இதய 


ட வீக்கம்‌. 


02012௦ றாப5016 : இதயத்‌ தசை. 
0210121018 : நெஞ்சுப்பை எரிச்சல்‌; 
நெஞ்சுவலி : இரைப்பையின்‌ 
மேற்புறத்தண்டை ஏற்படும்‌ 
எரிச்சல்‌. ப 
08101601௦0 : நெஞ்சுப்பை 
முனை அறுவை : இரைப்பை 
யின்‌ நெஞ்சுப்பை முனையில்‌ 
அறுவை செய்தல்‌. 


03101081910100/ : இதய-குருதி 
நாள ஆய்வியல்‌ : இதயம்‌ மற்று 
குருதி நாளங்கள்‌ பற்றிய உயிரியல்‌. 
௦2101௦௦321! : நெஞ்சுக்குரிய. 
௦8101௦02/8518 : சுருங்குதசைத்‌ 
தளர்ச்சி : இரைப்பையின்‌ நெஞ்‌ 
சுப்பைச்‌ சுருங்கு தசைகள்‌ தளர்‌ 
வடைதல்‌. 


0210100112107 
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02701/00112101 : இதய விரிவாக்கி: 
இரைப்பை உணவுக்குழாய்‌ 
இணைப்பையை பிரிவாக்குவதில்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒரு சாதனம்‌. 
02701002/௦ : நெஞ்சுப்பை நோய்‌; 
இதயம்‌ சார்ந்த : குருதிநாளங்‌ 
களில்‌ குருதியுறைவு (குருதிக்‌ 
கட்டு) ஏற்படுதல்‌ போன்ற 
நெஞ்சுப்பை சார்ந்த நோய்‌. 
02101௦018௱ : நெஞ்சுத்‌ துடிப்புப்‌ 
பதிவு வரைவி; இதய மின்னலை 
வரைவி: நெஞ்சுத்‌ துடி ப்பளக்கும்‌ 
கருவிபதிவு செய்த நெளிவரை. 
௦8101௦03 : நெஞ்சுத்‌ துடிப்புப்‌ 
பதிவு வரைவு மானி; இதயத்‌ 
துடிப்பு வரைவி : நெஞ்சத்‌ துடிப்‌ 
பைப்‌ பதிவு செய்யும்‌ கருவி. 
02701௦10 : நெஞ்சுப்பை வடிவான; 
இதயவடிவம்‌ : நெஞ்சுப்பை 
வடிவான வளைவு. 
02101௦1ஈ1010௦௫ : இதயச்‌ செயற்‌ 
பாட்டுத்தடை : இதயத்தின்‌ செயற்‌ 
பாட்டைத்‌ தடை செய்தல்‌. 
0210101௦04 : இதயவியல்‌ : இதயத்‌ 
தின்‌ கட்டமைப்பு, செயற்பாடு, 
இதயத்தில்‌ உண்டாகும்‌ நோய்‌ 
கள்‌ அவற்றைக்‌ குணப்படுத்தும்‌ 
முறைகள்‌ அகியவற்றை ஆராயும்‌ 
மருத்துவ அறிவியல்‌ துறை. 
0201௦11011 : நெஞ்சுப்பைக்‌ 
கொழுப்பு : மேகநோய்க்கான 
குருதி வடிநீர்ச்‌ சோதனைகள்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ இரத்தக்‌ 


கிருமிபோன்ற காப்பு மூலத்‌ 
தர்வப்பொருள்களுடன்‌ கூடிய 
பாலூட்டி இதயத்தின்‌ ஃபாஸ்‌ 
போ கொழுப்புப்‌ பொருள்‌. 
௦31010100154 : இதயவியலறிஞர்‌ : 
இதய நோய்களைக்‌ குணப்‌ 
படுத்துவதில்‌ துறைபோகிய ஒரு 
மருத்துவ வல்லுநர்‌, 

0210101515 : இதயப்‌ பகுப்பாய்வு: 
இதயத்தைச்‌ சுருக்குகிற பசை 
களைப்‌ பிரித்தெடுப்பதற்கான 
ஓர்‌ அறுவைச்‌ சிகிச்சை நடை 
முறை. 
0210101801 : இதயத்தசை 
இளக்கம்‌ : இதயத்தசையை 
மென்மையாக்குதல்‌. 
௦801௦60814 : இதய விரி 
வாக்கம்‌; பேரிதயம்‌; இதயலீக்கம்‌: 
இதயம்‌ விரிவடைதல்‌. 


௦0/௦2 : இதயத்தசைக்‌ 
கோளாறு; இதயத்‌ தசைநோய்‌; 
இதயத்தசைவழு : இதயத்தசை 
யில்‌ ஏற்படும்‌ கடுமையான 
கோளாறு. இந்த நோய்க்கான 
காரணம்‌ அறியப்படவில்லை. 
நெஞ்சுப்‌ பையின்‌ உள்வரி 
மென்தோலில்‌ அல்லது சில 
சமயம்‌ நெஞ்சுப்‌ பையை மூடிக்‌ 
சொண்டிருக்கும்‌ சவ்வில்‌ பெரும்‌ 
பாலும்‌ இது உண்டாகிறது. 

08101000/௦0௦0ு : இதயத்தசை 


இணைப்பு தசையுறைக்கு 
இரத்தம்‌ செல்வதை அதிகரிப்‌ 
பதற்காக இதயத்தசைக்கு 


க அ அத ப அட ட படப்பட பபடடப்ப ட்டம்‌ 


௦9101/௦134/௦1071ு/ 


அல்லது இதய மேலுறைக்கு 
நெஞ்சுத்தசையைப்‌ பொருத்துதல்‌ 
போன்ற ஒரு தசைப்‌ பகுதியை 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை மூலம்‌ 
பொருத்துதல்‌. 

௦21010௱04௦1௦ஈ0 : இதயத்தசை 
ஒட்டறுவை : உணவுக்‌ குழாய்‌ 
வாயிலுக்கான அறுவைச்‌ சிகிச்சை. 
இதய-உணவுக்குழாய்‌ சந்திப்பு 


வெட்டுப்பட்டி ருந்தால்‌, அவற்றை. 


இணைப்பதற்கு இந்த அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை செய்யப்படுகிறது. 
௦௨10100௦16 : இதய ஒலி 
வரைவி; இதய ஒலிக்கருவி; இதய 
ஒலி பேசி : இதய ஒலிகளைக்‌ 
கேட்பதற்கு உதவும்‌ ஒலிக்கருவி. 
இதயத்துடிப்பினை அளவிட்டுப்‌ 
பதிவு செய்கிற மின்னணுவியல்‌ 
சாதனத்தின்‌ மூலம்‌ நாடித்‌ 
துடிப்பினை வரைபடமாக 
வரைய இது உதவுகிறது. கருப்‌ 
பைச்‌ சிசுவின்‌ நாடித்‌ துடிப்பை 
அறியவும்‌ இதனைப்‌ பயன்‌ 
படுத்தலாம்‌. 

021010016018 : நெஞ்சுபையடைப்பு; 
இதயச்‌ சுருக்கம்‌ நிறுத்தல்‌ 
திறந்தநிலை இதய அறுவைச்‌ 
சிகிச்சையின்போது, நெஞ்சுப்‌ 


பையின்‌ தசைப்பகுதியின்‌ அசை 


வைக்‌ குறைப்பதற்காக மின்‌ 
எந்திரவியல்‌ மூலம்‌, மருந்து 
அல்லது வெப்பத்தணிப்பு (ு- 
னால மூலம்‌ செயலிழக்கச்‌ 
செய்தல்‌. 


3! ௦210107801 


௦8101௦ ப1௱௦ாறு : இதயம்‌- நுரை 
யீரல்‌ சார்ந்த : இதயம்‌, நுரையீ 
ரல்கள்‌ இரண்டும்‌ தொடர்பான 
திறந்தநிலை இதய அறுவைச்‌ 
சிகிச்சையின்போது இதய- 
நுரையீரல்‌ பக்கவழி பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. இரத்த ஓட்‌ 
டத்திலிருந்து இதயமும்‌, நுரை 
யீரல்களும்‌ நீக்கப்பட்டு, அவற்‌ 
க்குப்‌ பதிலாக ஓர்‌ இறைப்பு 
ஆக்சிஜனேற்றி சக்க 
படுகிறது. 

௦8010 0/1௦11௦ : நெஞ்சுப்பை- 
சிரைப்பை தொடர்புடைய :: நெஞ்‌ 
சுப்பை மற்றும்‌ இரைப்பை 
தொடர்புடைய. 


௦3101௦1210 : இதயத்துடிப்புப்‌ 


பதிவுக்கருவி : இதயத்துடிப்‌ 


பினைக்‌ கண்ணால்‌ பார்க்கும்‌ 
படி. பதிவுசெய்யும்‌ கருவி. 
௦80108ா௮ : இதயம்‌-சிறு நீரகம்‌ 


சார்ந்த; இதய நீரக : இதயம்‌, 
சிறுநீரகங்கள்‌ இரண்டும்‌ 
தொடர்பான, 

02810101௦5 ர£24௦0/ : இதயம்‌ 


சுவாச மண்டலம்‌ சார்ந்த; இதய 
மூச்சு : இதயம்‌, சுவாச மண்‌ 
படலம்‌ இரண்டும்‌ ட்டர்‌ 
புடைய. 


௦31019801மு : இதயச்சுவர்‌ தை 
யல்‌ : வழக்கமாக காயங்களுக்கு 
அறுவைச்‌ சிகிச்சையில்‌ பயன்‌ 
படுத்துவதுபோல்‌, இதயச்‌ 
சுவருக்குத்‌ தையலிடுதல்‌. 
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02101௦5006 : உள்‌ இதயச்‌ 
சோதனைக்‌ கருவி : இதயத்தின்‌ 
உட்பகுதியைப்‌ பரிசோதனை 
செய்வதற்காக, ஆடிகளும்‌, 
ஒளிச்சுடரும்‌ பொருத்தப்பட்ட 
ஒரு கருவி. 

௦8101/05085௱ : நெஞ்சுப்பைச்‌ 
சுருக்கம்‌ : உணவுக்குழாயின்‌ 
முனைகோடியின்‌ இயக்கக்‌ 
கோளாறு, இரைப்பையின்‌ 
உணவுக்குழாய்‌ திறப்புக்‌ குழாய்‌ 
தளர்ச்சியடையத்‌ தவறுதல்‌. 
௦3701/014012010 : இதயம்‌- மார்புக்‌ 
குழி சார்ந்த; இதய மார்பு 
இதயம்‌, மார்புக்குழி இரண்டும்‌ 
தொடர்புடைய சிகிச்சையின்‌ 
ஒரு தனிப்பிரிவு. 
௦2101010௦1801௦ 1241௦ : இதய- 
மார்புக்கூட்டு விகிதம்‌ : விலா 
எலும்புகளுக்குள்ள மார்புக்‌ 
கூட்டின்‌ அகலத்தில்‌ இதயத்‌ 
தின்‌ அகலத்தின்‌ விழுக்காடு. 
இதயத்தின்‌ குறுக்கு வெட்டு 
விட்டம்‌, எலும்பு மார்புக்‌ 
கூட்டின்‌ அகலத்தில்‌ 50% 
குறைவாக இருக்க வேண்டும்‌. 
இதய விரிவாக்கத்தில்‌ இந்த 
விகிதம்‌ அதிகமாக இருக்கும்‌. 
02101010000180147 : சூல்சிசு 
இதயத்துடிப்பு அளவீடு : கருப்‌ 
பையில்‌ இருக்கும்‌ குழந்தையின்‌ 
இதயத்துடிப்பு வீதத்தை அள 
விடுவதற்கான ஒரு நடைமுறை. 
இதனை ஒரு புற ஓலிக்கருவி 
மூலமாக அல்லது கருப்பையி 


லிருக்கும்‌ குழந்தையின்‌ கபாலச்‌ 
சருமத்தில்‌ ஒரு மின்முனை 
யைப்‌ பொருத்தி, இந்த இதயத்‌ 
துடிப்பு வீதம்‌ பதிவ செய்யப்‌ 
படுகிறது. குழந்தை பிறப்பதற்கு 
முன்கருவை அடுத்துச்‌ சுற்றி 
யுள்ள சவீவுக்குழியினுள்‌ ஓர்‌ 
அக இறங்கு குழலைச்செலுத்தி 
அல்லது தாயின்‌ அடி வயிற்றில்‌ 
ஒரு புற நுண்ணிடை இயக்க 
மானியை வைத்து தாயின்‌ 
அடிவயிற்றுச்‌ சுருக்கத்தையும்‌ 
அளவிடலாம்‌. 

௦210101௦31 8௩0௦0௦ : இதய 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை நோய்க்‌. 
குறிகள்‌ : இதய அறுவைச்‌ 
சிகிச்சையினைத்‌ தொடர்ந்து, 
காய்ச்சல்‌ குலையுறை அழற்சி, 
நுலையீரல்‌ உறைச்சொரிவு 
ஆகியவை ஏற்படுதல்‌. 

120 ரொ£5( : இதயம்‌ நிற்றல்‌. 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை நடந்த பல 
வாரங்களுக்கு அல்லது மாதங்‌ 
களுக்குப்‌ பிறகு இது ஏற்பட 
லாம்‌. இது ஒரு .தன்னியக்க 
ஏமத்தடை வினை என்று 
கருதப்படுகிறது. 

௨01010)/6 : இதய நச்சுப்‌ 
பொருள்‌; இதய நச்சு: இதயத்திற்குத்‌ 
தீங்கு விளைக்கும்‌ மருந்து 
எதனையும்‌ இது குறிக்கும்‌. 
081010 1ப//(15 இதயத்‌ 
தடுக்கிதழ்‌ அழற்சி : இதயத்‌ 
தடுக்கிதழ்களின்‌ வீக்கம்‌. 
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௦31010/814ப1040௱6 : இதயத்‌ 
தடுக்கிதழ்‌ அறுவைக்‌ கருவி : 
இதயத்‌ தடுக்கிதழின்‌ ஒர 


பகுதியை வெட்டியெடுப்ப 
தற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
கருவி. 


௦201085012 : இதயம்‌ குருதி 
நாளம்‌ சார்ந்த; இதயக்‌ குழலிய : 
இதயம்‌, குருதி நாளங்கள்‌ 
இரண்டும்‌ தொடர்புடைய. 
௦301௦61510 : இதயத்துடிப்பு 
மீட்பு; இதயத்‌ திருப்பம்‌ : இதயத்‌ 
துடி ப்பினை இயல்பான நிலைக்கு 
மீட்பதற்காக மின்னியல்‌ சாதன 
அதிர்ச்சியைப்‌ பயன்படுத்துதல்‌. 
021015 : இதய வீக்கம்‌; இதய 
அழற்சி : நெஞ்சுப்பை அழற்சி. 
௦270௦றஸ்11॥ஈ : கார்டோஃபைலின்‌: 
அமினோஃபைலவின்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌, 
02௮1012514 : அட்டைச்‌ சோதனை : 
எலும்புகளிடையிலான தசை 


களின்‌ முழுமைத்‌ திறனைச்‌. 


சோதனை செய்வதற்காக, 
நோயாளிகள்‌ விரல்களை முற்றி 
லும்‌ நேராக நீட்டி வைத்துச்‌ 
கொண்டு கையை காட்டும்படி 


கூறப்படுகிறார்‌. விரல்களுக்‌ 


கடையிலான பிளவில்‌ ஒரு 
விறைப்பான காகிதக்கற்றை 
செருகப்படுகிறது. விரல்களுக்கு 
இடையே அதனைப்‌ பற்றிக்‌ 
கொள்ளும்படி. அவர்‌ கேட்டுப்‌ 
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படுகிறார்‌. இயல்பாக அவவாறு 
பற்றிக்‌ கொள்கிற விரல்கள்‌ 
எதிர்ப்பைக்காட்டும்‌. எலும்பு 
களுக்கு இடையிலான தசைகள்‌ 
பலவீனமாக இருந்தால்‌ விரல்‌, 
களின்‌ பிடிப்பு பலுவீனமாக 
இருக்கும்‌. காகிதம்‌ பிளவு 
வழியாக நழுவி விழுந்து விடும்‌. 
03% : கவனிப்பு: கவலைக்கிடமாக 
உள்ள நோயாளிகளைத்‌ தீவிர 
மாகக்‌ கவனித்தல்‌; முதலில்‌ 
நோய்‌ பீடித்த ஒருவரின்‌ 
அடிப்படை மருத்துவக்‌ கவனிப்பு 
ஒரு மருத்துவ வல்லுநர்‌ ஒரு 
மருத்துவரை இரண்டாம்‌ 
நிலையில்‌ கவனித்தல்‌; விரிவான 
மருத்துவக்‌ கவனிப்புக்காக 
அலுவலர்களும்‌, கருவிகளுடைய 
ஒரு பெரிய மருத்துவமனையில்‌ 
ஒரு நோயாளியைக்‌ கவனித்தல்‌. 


௦௮1 : பல்‌ சொத்தை: எலும்புத்‌ 
திசு மரிப்பு; சொத்தை : பல்‌ சொத்‌ 
தையாதல்‌,; எலும்பு உள்ளழிவு. 
வோர்‌ : குரல்வளை அடிக்கட்டை; 
கவை : குரல்வளை இரு மூச்சுக்‌ 
குழாய்களாகப்‌ பிரியும்‌ இடத்‌ 
தில்‌ உள்ள அடிக்கட்டை. (8ல்‌) 
வடிவ குருத்தெலும்பு மூலம்‌ 
முனைப்பாகக்‌ காட்டப்படும்‌ 
அடி க்கட்டை. அமைப்பு. 
ர்‌௦0616 : பல்‌ சொத்தை ஊக்கிக்‌ 
கிருமி : பல்‌ சொத்தையினை 
உண்டாக்கும்‌ கிருமி எதுவும்‌. 
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1௦05 : பல்சொத்தை சார்ந்த : 


1. பல்சொத்தை தொடர்புடைய; 


(2) குழிகள்‌ உள்ள பற்கள்‌. 

௦81125 (ப06 : கார்லன்‌ குழாய்‌ : 
நுரையீரல்களின்‌ மூச்சுப்பை 
யின்‌ கொள்திறனை அளவிடு 


வதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 


இரட்டை ஒளிர்வு இதய 
உள்ளுறைச்‌ செருகு குழல்‌. 
ஸ்காண்டிநேவிய குரல்வளை 
நோய்‌ வல்லுநர்‌ இ. கார்லன்‌ 
என்பாரின்‌ பெயரால்‌ அழைக்‌ 
கப்படுகிறது. 

௱ர்பாச : கேமிட்டின்‌ : வளர்‌ 
சிதை மாற்றம்‌ செய்யக்கூடிய 
பால்மிட்டிக்‌ மற்றும்‌ கொழுப்பு 
அமிலங்கள்‌ போன்ற 
வேதியியல்‌ பொருள்‌. 


ோ௱ர்ஈ21/6 : வயிற்று உப்புச 
மருந்து; இரைப்பைக்‌ குடல்‌ வலி 
நீக்கி; பசியூட்டி : வயிற்று உப்பு 
சத்தை நீக்குகிற மருந்து இல 
வங்கப்பட்டை, கிராம்பு, 
இஞ்சி, ஜாதிக்காய்‌ போன்றவை 
இந்த வகையைச்‌ சேர்ந்தவை. 
ோ௱ப5( 6 : கார்மஸ்டின்‌ 
உடற்கட்டி எதிர்ப்பு நைட்லோ 
சூரியா எனப்படும்‌ ஒரு கூட்டுப்‌ 
பொருள்‌. (80110). 

சோல! : பாலுணர்வு சார்ந்த : புல 
னுணர்வுக்குரிய; சதை வேட்‌ 
கைகள்‌ தொடர்பான, 
0816௦ப€ ஈ௦!6 : தசைப்பிண்டம்‌: 
கருப்பையினுள்‌ உள்ள ஒரு 


தசைக்‌ கட்டி. இது இரத்தக்‌ 
கட்டி, கருச்சிதைவினால்‌ வெளி 
ஏறாமல்‌ இருக்கும்‌ இறந்து 
போன கருச்சிசு அல்லது அதன்‌ 
பகுதி ஆகியவற்றினாலானது. 

சேரரரரி021/௦ : திசு மாற்றம்‌ : 
எலும்பு-ஈரல்‌ முதலிய உறுப்புக்‌ 
கள்‌ தசை அல்லது தசைநார்‌ 
போன்ற பொருளாக மாற்ற 
மடைதல்‌, ப 
சோரட்‌ : திசு மாறுபாடு : எலும்பு 
-ஈரல்‌ முதலியவற்றைத்‌ தசை 
அல்லது தசைநார்‌ போன்று 
மாற்று; தசை அல்லது தசை 
நார்‌ போன்று மாறுபடு. 


“சோமு : மிகைதசை வளர்ச்சி: 


உடம்பில்‌ மிகையாய்த்‌ தோன்றும்‌ 
தசை வளர்ச்சி 

081016186௱(/2 : கரோட்டினே 
மியா: இரத்தத்தில்‌ கரோட்டின்‌ 
இருத்தல்‌. இதனால்‌, தோல்‌ 
மஞ்சள்‌ நிறமாக மாறுகிறது. 
0810(2165 : கரோட்டீன்‌; மஞ்‌ 
சளம்‌ : இயற்கையாகக்‌ கிடைக்‌ 
கும்‌ நிறமிகளின்‌ தொகுதி. இது 
ஆல்ஃபோ, பீட்டா, காமா என்ற 
மூன்று வடிவங்களில்‌ உள்ளது. 
இதில்‌ பீட்டாவடி வம்‌, உடலில்‌ 
வைட்டமின்‌-& ஊட்டச்சத்‌ 
தாக மாற்றப்படுகிறது. 
027016110105 : கரோட்டின்‌ நிறமிக்‌ 
குடும்பம்‌ : இயற்கையில்‌ கிடைக்கும்‌, 
செம்மஞ்சள்‌ வண்ணமுள்ள 





021௦110 


சுமார்‌ 100 நிறமிகளின்‌ தொகுதி. 
இவை பெரும்பாலும்‌ சடி. 
சளில்‌ காணப்படுகிறது. இவற்றில்‌ 
சில கரோட்டின்கள்‌ அகும்‌. 


021௦00 : கழுத்துத்‌ தமனி; தலைத்‌ 
தமனி : கழுத்தின்‌ இருபுற முள்ள 
பெரும்‌ குருதி நாளங்கள்‌ 
இரண்டில்‌ ஒன்று இது தலைக்குக்‌ 
குருதியை கொண்டு செல்கிறது. 





கழுத்துத்‌ தமனி 


ொறா௦ி௦0ு/ : சன்னிச்‌ சேட்டை: 
உணர்வு தன்வசமிழந்த நிலை 
யில்‌ படுக்கை, துணி முதலிய 
வற்றை தாறுமாறாகப்‌ பிடித்து 
இழுத்தல்‌. 

03101/8ர18 : கரோட்டிடைனியா: 
ஒருபக்கம்‌ கழுத்தின்‌ மத்தியில்‌ 
உற்பத்தியாகி, அதே பக்கத்து 
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முகம்‌, காது, தாடை, பல்‌ 
அல்லது கழுத்துக்குக்கழே 
வரை ஒரேசமயத்தில்‌ அவ்வப்‌ 
போது பரவுகிற இலேசான 
வலி. இது கழுத்து தமனி மீதான 
தொட்டுணர்வு மென்மை, அதன்‌ 
மேலுள்ள திசுக்களின்‌ உணர்விழப்பு' 
அசகியவற்றுடன்‌ ஏற்படுகிறது. 
௦21021 : மணிக்கட்டு எலும்பு 
மணிக்கட்டிலுள்ள எலும்பு 
எதுவும்‌. 





மணிக்கட்டு எலும்பு 


௦றவ! (பாாா6£! 891௦6 

மணிக்கட்டு எலும்புக்குழாய்‌ நோய்க்‌ 
குறித்‌ தொகுப்பு : கையிலுள்ள 
நடுநரம்புப்‌ பகிர்மானப்‌ பகுதி 
யில்‌ ஏற்படும்‌ இரவு நேர நோவு, 


க ததத வைபவ ப்டட்டப்யியிவயயயயயெயயகிலமயயவ்வயைவயவகை 
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மரமரப்பு. கூச்சம்‌, அகியவை 
தசை நார்த்தளையின்‌ &ழே 
நரம்பு செல்லும்போது ஏற்‌ 
படும்‌ அழுத்தம்‌ காரணமாக 
இந்நோய்‌ உண்டாகிறது. நடுத்‌ 
தர வயதுப்‌ பெண்களுக்கு இந்த 
நோய்‌ பெரும்பாலும்‌ உண்டாகும்‌. 
0210061808! : மணிக்கட்டு; 
எலும்பு மண்டலம்‌ தொடர்பான : 
மணிக்கட்டு, உள்ளங்கை எலும்‌ 
புகள்‌, அவற்றை இணைக்கும்‌ 
தசைநார்கள்‌ அகியவை 
தொடர்‌ புடைய, 


0810006021 ; கைகால்‌ இசிப்பு ; 
கைகள்‌, பாதங்கள்‌ தொடர்பு 
டைய நோய்‌ உறுப்புச்‌ சுருக்கம்‌ 
காரணமாக உண்டாகும்‌ முறை 
நரப்பிசிவில்‌ கைகள்‌ பாதங்‌ 
களின்‌ இசிப்பு ஏற்படுகிறது. 
சொர : நோய்‌ கிடத்தி; நோய்ப்‌ 
பரப்பி; தாங்கி : தான்‌ நோய்க்குட்‌ 
படாமல்‌ நோய்க்‌ கிருமியைப்‌ 
பரப்பும்‌ உயிரினம்‌. 

ர்‌'6 0152256 : கேரியோன்‌ 
நோய்‌ : வேளாண்மைப்‌ பணி 
களினால்‌ உண்டாகும்‌ ஒருவகை 
நோய்‌, இந்த நோய்க்கிருமி 
களைத்‌ தன்‌ உடலுக்குள்‌ தானே 
ஊசியால்‌ செலுத்திக்கொண்டு 
இறந்து போன டேனியல்‌ 
கேரியோன்‌ என்ற பெரு நாட்டு 
மாணவன்‌ பெயரால்‌ இது 
அழைக்கப்படுகிறது. 


081111306 : குருத்தெலும்பு; குருத்து : 
அழுத்தத்தைத்‌ தாங்க வல்ல 
அடர்த்தியான இணைப்புத்‌ 
திசு. இது செயற்படும்‌ முறை 
யைப்‌ பொறுத்து இது பல 
வகைப்படும்‌. ஒரு குழந்தையின்‌ 
எலும்புக்கூட்டில்‌ அதிகமான 
குருத்தெலும்புகள்‌ உள்ளன, 
குழந்தை வளர்ந்து உரிய வய 
தடையும்போது இந்தக்‌ குருத்‌ 
தெலும்புகளில்‌ பெரும்‌ பாலா 
னாவை எலும்புகளாக மாறி 


விடுகின்றன. 


02111/801ஈ௦10 : குருத்தெலும்பு 
போன்ற. 


(/091ஈ௦ப5 : குருத்தெலும்புக் 
குரிய : குருத்தெலும்பாலான. 

௦2யா௦!உ : தசைத்‌ திரளை; தசை 
மேடு : வான்கோழி முதலிய 
பறவைகளின்‌ தலையில்‌ அல்லது 
கழுத்தில்‌ இருப்பதைப்‌ போன்ற 
தசைத்திர்ளை முதிரா இளமைப்‌ 
பருவத்தில்‌ பெண்‌ குறியின்‌ 
புறவாயை மூடியிருக்கும்‌ தாள்‌ 
போன்ற மைத்‌ திரைச்‌ சவ்வில்‌ 
ஏற்படும்‌ தசைத்‌ திரளையானது 
கன்னிமைத்‌ திரைச்‌ சவ்வினைக்‌ 
கிழித்து விட்டுக்‌ கருப்பைக்‌ 
குழாய்‌ வாயைச்‌ சூழ்ந்து கொள் 
கிறது. கண்ணீர்‌ சார்ந்த தசைத்‌ 
திரளானது, கண்ணின்‌ உட்‌ 
கோணத்தில்‌ தசைத்‌ திரளை 
யாக முனைப்பாக வளர்கிறது. 


௦21105 5101௩ : கார்வாலோ 


-ஓலிக்குறி : இரைப்பைக்‌ காப்பு 
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வாயில்‌ மூவிதழ்‌ சுருக்கமுடைய 
நோயாளிகள்‌ மூச்சிழுக்கும்‌ 
போது இதயச்‌ சுருக்கத்துக்கு 
முன்பு ஏற்படும்‌ முணுமுணுப்பு 
ஓலி அதிகமாக இருத்தல்‌. 
இதனை உட்கார்ந்த நிலையில்‌ 
நன்கு கேட்கலாம்‌. ரிவெரோ- 
கார்வாலோ என்ற மெக்சிக்கோ 
- மருத்துவரின்‌ பெயரால்‌ இது 
அழைக்கப்படுகிறது. 

௦2 : செதுக்குக்‌ கத்தி : பல்‌ 
மருத்துவத்தில்‌ உலோகப்பூச்சு 
அல்லது மெழுகு மாதிரியை 
செதுக்குருவாக்கம்‌ செய்வது 
போல்‌ ஒரு பொருளை வடி வம்‌ 
அமைப்பதற்குப்‌ பயன்‌ படுத்தப்‌ 
படும்‌ ஒரு கத்தி அல்லது ஒரு 
கருவி: ள்‌ 
095020௦ : தொடர்செயல்முறை : 
தானே பரப்பும்‌ அல்லது 
விரிகாக்கம்‌ செய்யும்‌ ஒரு 
தொடர்ச்சியான செயல்முறை. 
இதில்‌, இறுதிக்‌ கட்டத்தை 
எட்டும்‌ வரையில்‌, ஒவ்வொரு 
செயல்முறையும்‌ அடுத்த செயல்‌ 
முறையைத்‌ தொடங்கி வைக்கிற 
வகையில்‌ அமைந்த தொடர்‌ 
செயல்முறைகள்‌ அமைந்திருக்கும்‌. 
095028 : குடலிளக்கப்பட்டை : 
குடலிளக்கும்‌ மருந்தாகப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ வடஅமெரிக்காவின்‌ 


கலிபோர்னியா மாநில மரம்‌. 


பட்டை வகை. இப்பட்டையி 
லிருந்து மாத்திரைகளும்‌, திரவமும்‌, 
வடிநீரும்‌ தயாரிக்கப்படுகின்றன. 


0856 : நோய்‌ நிகழ்வு : (1/ நோய்‌ 
நிகழ்தல்‌ (2) ஒரு நோயாளி (3) 


உறை. 


085௦69(6 : பாலுறைவு : உறைபாற்‌ 
கட்டியாக மாறுதல்‌. 

0256214101 : உறைச்சளிக்‌ கட்டி; 
பாலாடைக்‌ கூழ்மை : காச 
நோயில்‌ ஏற்படுவது போன்று 
ஒரு மென்மையான பால்‌ 
போன்ற சளிக்கட்டி உருவாதல்‌. 


0256-0௦௦1 : மருத்துவத்‌ தொழில்‌ 


முறைக்குறிப்பேடு. 
0256 ஈரா கரியகக்‌ 
கடும்பதப்படுத்தல்‌ : பரப்பில்‌ 


கரியக மூட்டுவதன்‌ மூலம்‌ 
இருப்பைக்‌ கட்டுப்படுத்துதல்‌. 
௦25௨1 : பால்‌ புரதம்‌ : உறைபால்‌ 
கட்டியின்‌ அடிப்படைக்‌ கூறு. 
பால்‌ இரைப்பையில்‌ நுழைந்த 
தும்‌ உண்டாகிற ஒருவகைப்‌ 
புரதம்‌. இது கால்சியத்துடன்‌ 
இணைவதால்‌ திட்பமாகிறது. 
035841௦961 : பால்‌ புரதமூலம்‌ : 
பாலிலுள்ள முக்கியமான 
புரதம்‌. இது நீரில்‌ கரைவ 
தில்லை. ஆனால்‌ கரிமமில்லா 
உப்புகளினால்‌ (அனங்க உப்பு 
கள்‌) இது பாலில்‌ கரைசலாக 
வைத்திருக்கப்படுகிறது. நீரில்‌ 
கரையக்‌ கூடியதும்‌ கரைந்து 
வெப்பத்தால்‌ கட்டியாகக்கூடி 
யதுமான பால்‌ கருப்புரதத்தின்‌ 


வீத அளவு, தாய்ப்பாலை 
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856005 


விடப்‌ பசும்பாலில்‌ அதிகம்‌. 


பால்‌ உறைவிக்கும்‌ பொருள்‌ 


(ரென்னின்‌) இருப்பதால்‌ பால்‌ 
கருப்புரதம்‌ கரையாத பால்‌ 
புரதமாக மாற்றப்படுகிறது, 

09560ப5 : உறைபாற்கட்டி சார்ந்த: 
(1) பாற்கட்டியை ஓத்த. 
(2) திசுக்கள்‌ பாற்கட்டி, போல்‌ 


உருமாற்றமடைதல்‌. 
085600 06961612110 : உறை 
பால்‌ திசுச்சிதைவு : உறைபால்‌ 


கட்டி போன்ற அமைப்புடைய 
திசுக்கள்‌ உருவாதல்‌. மேகக்‌ 
கட்டி காரணமாகத்‌ திசுக்கள்‌ 
சத்தின்றித்‌ தேய்ந்து சிதைவதால்‌ 
இது உண்டாகிறது, 

512 : கேசிலான்‌ : திரவ 
உணவுகளை மட்டுமே 
உண்ணக்‌ கூடிய திலையிலுள்ள 
நோயாளி களுக்குப்‌ போதிய 
புரதம்‌ கிடைக்கும்படி 
செய்வதற்காகக்‌ கொடுக்கப்‌ 
படும்‌ ஒருவகைத்‌ தூள்‌ மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. இதில்‌ 90% 
புரதம்‌ அடங்கியுள்ளது. 
௨50 16851 : நீர்க்கட்டிச்‌ 
சோதனை : கிருமி நீக்கிய நோய்‌ 
நீர்த்‌ தேக்கத்‌ திரவத்தை 0..2 மி.லி. 
அளவு ஊளசி மூலம்‌ செலுத்தி 
செய்யப்படும்‌ சோதனை. வெண்‌ 
ணிறக்‌ கொப்புளம்‌ தோன்று 
மானால்‌, அது நோய்‌ நீர்த்தேக்கக்‌ 
கட்டி. இருக்கிறது என்பதைக்‌ 
குறிக்கும்‌. 
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0955845 : கூவைக்கிழங்கு : நார்ச்‌ 
சத்து மிக அதிகமாக உள்ள 
கூவைக்‌ கிழங்கின்‌ வேர்‌; மர 
வள்ளிக்‌ கிழங்கு. 

09586116 : ஊடுகதிர்ச்சுருள்‌ 
பேழை : ஊடுகதிர்ச்சுருளை 
வைத்திருப்பதற்காக, தீவிர 
மாக்கிய திரையினையுடைய 
ஒரு தட்டையான, ஒளி ஊடு 
ருவாத பேமை. படக்சுருள்‌ 
அல்லது காந்த நாடாவுக்கான 
ஒரு பேழை. உயிரணுக்கரு 
மையம்‌ சூழ்ந்த டி என்‌ஏ-இன்‌ 
ஒரு கூறு. இதற்குப்‌ பதிலாக, 
இடைமாற்றம்‌ மூலம்‌ மற்றொரு 
டி என்‌ஏ வரிசையை அமைக்கலாம்‌. 
2251: வார்ப்புரு : (7) பல்‌ மற்றும்‌ 
தாடையின்‌ ஒரு நேர்‌ படிவம்‌. 
இதன்‌ மீது பல்தொகுதி அதா 
ரங்கள்‌ செய்யப்படுகின்றன. 
(29 ஒரு பல்‌ கருவியின்‌ மெழு 
குப்‌ படிவத்தின்‌ துல்லியமான 
உலோகப்‌ படிவத்தை எடுத்தல்‌. 
(32) ஓரு பொருள்‌ எந்த 
உறுப்பின்மீது படிந்துள்ளதோ 
அந்த பொருளின்‌ வடிவத்தில்‌ 
உருவாக்கப்பட்ட பொருள்‌. 
(4) எலும்புமுறிவு அல்லது 
இடப்பெயர்வு ஏற்பட்ட இடம்‌ 
அசையாமல்‌ இருப்பதற்காகப்‌ 
போடப்படும்‌ இறுக்கமான 
படைக்கட்டு. 

085166 [ஈர151௦ 120107 : கேசில்‌ 
உள்ளார்ந்த காரணி : இரைப்‌ 
பையில்‌ சுரக்கும்‌ ஒரு பொருள்‌. 





௦35101 ௦1 


202 02120௦1116 


கன ட பப ட பபப பபடப்பப்ட்ட்டட்ட ப ப்ப பபப பபப டப்கை்‌ 


இது பி-12 வைட்டமினைச்‌ 
சரணிப்பதற்கு இன்றியமை 
யாதது. இந்த வைட்டமின்‌ 
இல்லை என்றால்‌, கடுங்குருதிச்‌ 
சோகை உண்டாகும்‌. 
அமெரிக்க மருத்துவ அறிஞர்‌ 
வில்லியம்‌ கேசில்‌ என்பவரின்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
09510 ௦11 : விளக்கெண்ணெய்‌; 
ஆமணக்கு நெய்‌ : ஆமணக்கு 
விதையிலிருந்த எடுக்கப்படும்‌ 


எண்ணெய்‌. குடலிளக்க மருந்‌ 


தாகவும்‌, மசகு எண்ணெயாக 


வம்‌ பயன்படுகிறது. வேனல்‌ 
கட்டி, புண்‌ ஆகியவற்றுக்கு 
துத்தநாகக்‌ களிம்புடன்‌ சேர்த்து 
மருந்தாகப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
025(12160 : விதையடிப்பு : விந்தகம்‌ 
(அண்டம்‌) எனப்படும்‌ விரைகளை 
அல்லது ௧௫ அண்டத்தை நீக்கு 
வதன்‌ மூலம்‌ இனப்பெருக்க 
ஆற்றல்‌ ' அழிக்கப்படுதல்‌. 
025(7216 : விதையடி : விரைகளை 
அல்லது ௧௬ அண்டத்தை 
நீக்குதல்‌. 
025(12001 : விரை நீக்கம்‌; ஆண்மை 
நீக்கம்‌; காயடித்தல்‌ : ஆண்களின்‌ 
விரையை அல்லது பெண்களின்‌ 
கருப்பையை அறுவைச்சிகிச்சை 
மூலம்‌ நீக்குதல்‌. இயக்கு நீர்‌ 
(ஹார்மோன்‌) சார்ந்துள்ள 
புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சையின்‌ 
ஒரு பகுதியாக இவ்வாறு 
செய்யப்படுகிறது. 


௦௦5பவிறு : விபத்து : (1) காயம்‌ 
அல்லது மரணம்‌ உண்டாகும்‌ 
ஒரு விபத்து. (2) விபத்தில்‌ 
காயமடைந்த கொல்லப்பட்ட 
ஓர்‌ ஆள்‌. (3) மருதீ துவமனையில்‌ 
விபத்து நோயாளிகளுக்கு அவ 
சரச்‌ சிகிச்சை அளிப்பதற்காக 
தனியாக அமைக்கப்பட்டுள்ள 
இடை விபத்து அரங்கம்‌. 

095ப15(105 : நோய்‌ ஆய்வியல்‌ : 
ஒரு தோயின்‌ பொதுவான 
தன்மைகளை அறுதியிடுவதற்‌ 
காக நோய்‌ நிகழ்வுப்‌ பதிவணங்்‌ 


களைப்‌ பகுப்பாய்வு செய்தல்‌. 


௦2120௦1150 (0 (கோக) : 
உயிர்ப்பொருள்‌ மாறுபாடு; வளர்ச்‌ 
சிதை மாற்றம்‌; சிதைவியம்‌; 
உயிரியச்‌ சிதைவு : உயிர்ப்‌ பிராணி 
யின்‌. உடலில்‌ ஏற்படும்‌ 
தொடர்ச்சியான வேதியியல்‌ 
வினைகள்‌. இந்த வினைகளி 
னால்‌, உணவாக உட்கொள்ளப்‌ 
படும்‌ சிக்கலான பொருள்கள்‌, 
எளிமையான பொருள்களாகப்‌ 
பகுக்கப்படுகின்றன. அப்போது 
ஆற்றல்‌ வெளிப்படுகிறது. இந்த 
ஆற்றல்‌ உடலின்‌ உயிர்ப்‌ 
பொருள்‌ கட்டமைப்புக்கும்‌ 
பிற நடவடிக்கைகளுக்கும்‌ 
இன்றியமையாதவை. 


02300௦1106 : வளர்சிதை மாற்றப்‌ 
பொருள்‌ : அழிவு உண்டாக்கும்‌ 
உயிர்ப்பொருள்‌ வேதியியல்‌ 
மாறுபாட்டில்‌ உண்டாகும்‌ ஒரு 
பொருள்‌. 
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021201011௦ 
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௦௭1801016 : நாடித்துடிப்பு குறுக்கு 
வெட்டு : நாடித்‌ துடிப்புப்‌ 
படியெடுப்பின்‌ &ழ்‌ நோக்கிய 
கோட்டின்‌ மீது மேல்நோக்கிய 
குறுக்கு வெட்டு. 

098206 : கேட்டஜென்‌ : முடி 
வளர்ச்சிச்சுழற்சியில்‌ வளர்ச்சிக்கும்‌, 
ஒய்வுநிலைக்கு மிடையிலான 
இடைநிலை. 

0918/256 : ஊக்குபொருள்‌ 
மனிதர்‌ உயிரணுக்களில்‌ ஹைட்‌ 
ரஜன்‌ பெராக்சைடு முறிவினை 
ஊக்குவிப்பதற்காக உள்ள ஒரு 
செரிமானப்‌ பொருள்‌ 
(என்சைம்‌) நொதி. 

09121603) : விறைப்புநிலை 
தன்னை மறந்த ஒரு மயக்க 
நிலை. இந்த நிலையில்‌ முகம்‌, 
உடம்பு, உறுப்புகள்‌ ஆகிய 
வற்றின்‌ தசைகள்‌ ஒரு விறைப்‌ 
பான நிலையில்‌ இருக்கும்‌. 
0212175615 : இயைபியக்க ஊக்கு 
விப்பு : தான்‌ மாறாமல்‌ மற்றப்‌ 
பொருள்களில்‌ வேதியியல்‌ 
மாற்றம்‌ உண்டாக்கத்‌ துணை 
செய்தல்‌. 

08121/91 : இயைபியக்க ஊக்கி; 
வினையூக்கி; கிரியா விளையூக்கி; 
ஊக்கி : இயைபியக்கத்தை 
ஊக்குவிக்கும்‌ ஒரு மருந்து. இது 
இந்த வினையின்போது தான்‌ 
எந்தவித மாற்றமும்‌ அடைவ 
தில்லை. 


91214௦ (6௦0 : வினையூக்கத்‌ 
தற்காப்பு மூலம்‌ : உயிரியல்‌ 
முறையில்‌ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 
ஒரு செரிமானப்‌ பொருள்‌. 
இதில்‌ ஒரு ஒற்றைப்‌ பால்படு 
நோய்‌ எதிர்ப்பொருளின்‌ சேர்ந்து 
தெரிந்தெடுத்த பிணைப்புப்‌ 
பகுதிக்குள்‌ புகுத்தப்படும்‌ வினை 
ஊளக்கவினை நடைபெறுகிறது. 
௨2516 : சிகிச்சைத்‌ தொடர்‌ 
வரலாறு: நோயாளியின்‌ சிகிச்சைக்குப்‌ 
பிந்திய தொடர்‌ வரலாறு. 


௦8180/85௱ : மாப்பசை; பற்று : 
வீக்கத்திற்குக்‌ கட்டுகிற மாப்பசை. 
௦ெ13120/ : அசைவற்ற நிலை; 
துயிற்சோர்வு : கடுமையான மன 
அதிர்ச்சி அல்லது அச்சம்‌ 
போன்ற உணர்ச்சியினால்‌ தசை 
விறைப்பு உண்டாகி ஏற்படும்‌ 
அசைவற்ற நிலை. இந்த 
நிலையின்‌ போது நோயாளி 
நினைவுடனேயே இருப்பார்‌. 


08181801 : கண்புரைநோய்‌ (கண்‌ 
படலம்‌); விழிப்புரை; புரை : 
முதுமை காரணமாகக்‌ கண்ணின்‌ 
விழி ஆடியில்‌ வெண்படலம்‌ 
ஏற்படுவதால்‌ பார்வை மங்குதல்‌. 
இது பிறவி நோயாகவோ, 
முதுமை, நோய்‌, வளர்சிதை 
மாற்றக்கோளாறுகள்‌, நீரிழிவு 
காரணமாகவோ ஏற்படலாம்‌. 


௦ர்‌ : மூக்கடைப்பு; தடுமன்‌; 
சளிமூக்கு; கபக்கட்டு : தடுமன்‌; 


021. 
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நீர்க்கோப்பு, சளிச்சவ்வு 


அழற்சி. 
சான்‌ 2!: சளிச்சவ்வு அழற்சிக்குரிய. 


091210018 : மாறாட்டக்‌ கோளாறு: 
கரிமம்‌ சாராத கோளாறுகளில்‌ 
இயக்க முரண்பாடுகள்‌. இதில்‌, 
அதிகரித்த மனவலிமையும்‌, 
நிலையான தோரணைகளும்‌ 
உண்டாகும்‌. இது நினைவு 
சொல்‌  செயல்மாறாட்டக்‌ 
கோளாறாகும்‌. இது அடிக்கடி 
உணர்விழப்புடன்‌ கூடிய பித்த 
நிலையில்‌ உண்டாகும்‌. 
0242110018 : கண்கவிழ்‌ நோய்‌ : 
இரு கண்களும்‌ கீழ்‌ நோக்கியே 
பார்த்திருக்கும்‌ ஒரு நிலை. 

094 01௫6 ரவா : பூனைக்கடிக்‌ 
காய்ச்சல்‌ : பூனைக்கடி காரண 
மாக பாஸ்டியூரிலா மல்ட்டே. 
சிடோ என்ற கிருமியினால்‌ 
உண்டாகும்‌ நோய்‌. இதனால்‌ 
தடுப்பூசி போடும்‌ இடத்தில்‌ 
£ீழ்க்கட்டும்‌, மூட்டுவலியும்‌ 
உண்டாகிறது. 

02160௦1246 : கேட்டக்கோல 
மைன்‌ : உயிரியல்‌ முறையில்‌ 


மிகுந்த வினையூக்கமுடைய 


இரண்டு அமீன்களில்‌ ஒன்று. 
எபினெஃப்ரைன்‌ (அட்ரின 
லைன்‌), நோர்‌ எபினெஃப்ரலன்‌ 
(நோர்‌ அட்ரினலைன்‌) ஆகியவை 
அந்த இரு அமீன்கள்‌. இவை 
நரம்பு மண்டலத்தின்‌ மீது 
முக்கியமான விளைவைக்‌ 
கொண்டி ருக்கின்றன. ்‌ 


024001 : நரம்பிழை; தையல்‌ 
நரம்பு: விலங்கின்‌ குடல்‌, தசை 
நாளங்களிலிருந்து இழைக்கப்‌ 
படும்‌ நரம்பிழை அல்லது 
நரம்புக்‌ கம்பி. 

சோர்‌ : பேதிமருந்து : குடல்‌ 
கசடுகளை நீக்குவதற்குக்‌ குடல்‌ 
இளக்கம்‌ உண்டுபண்ணுகிற 
பேதியாகிற மருந்து. இது 
மலக்கட்டு அதிகமாவதைத்‌ 
தடுக்கிறது. 

௦2400811-0 : கேத்தெப்சின்‌ “டி : 
கருப்பை இயக்குநீரால்‌ 
தூண்டப்படும்‌ லைசோசோமல்‌ 
புரீசாட்னேஸ்‌. மார்பக எலும்புப்‌ 
புற்நின்போது இதன்‌ அளவை 
அதிகரிக்கலாம்‌. 

௦24255 : கசடு நீக்கம்‌; தூய்மை 
யாக்கி: (குடல்‌) கழுவல்‌ 
வயிற்றிளக்கம்‌; பேதி; குடல்‌ 
கசடு நீக்கம்‌, உளவியலில்‌. மன 
நோயாளியின்‌ உணர்ச்சியைத்‌ 
தூய்மைப்படுத்துதல்‌. 

084௦12 : ஊடு குழல்‌; வடிகுழாய்‌; 
வடிகுழல்‌ : நீர்மம்‌ அல்லது 
வாயுக்களை உடற்‌ குழாய்களில்‌ 
ஏற்றவோ வடிய விடவோ 
உதவும்‌ குழல்‌. இது ரப்பர்‌, 
நெகிழ்வுக்‌ கண்ணாடி, வெள்ளி 


போன்ற உலோகங்கள்‌, குழைமப்‌ 


பொருள்கள்‌ ஆகியவற்றால்‌ 


தயாரிக்கப்படுகின்றன. அண்மையில்‌, 
இழைம ஒளியியல்‌ இதய 
இறக்கும்‌ குழல்‌ கண்டுபிடிக்கப்‌ 
பட்டுள்ளது. இதிலுள்ள ஒளித்‌ 
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துடிப்புகளைக்‌ செகொண்டு 
இரத்தத்தில்‌ ஆக்சிஜனின்‌ பூரித 
அளவைக்‌ கணக்கிடலாம்‌. 


௦91024௦156 : குழல்‌ செருகல்‌ : 
ஒர்‌ உறுப்பினுள்‌ இறங்கு குழ 
லைச்‌ செலுத்துதல்‌. பொது 
வாக, இது தேங்குபைகுழல்‌ 
செருகலைக்‌ குறிக்கிறது. 

09(06121122(100 : இறங்குங்குழல்‌ 
அளவீடு; குழல்‌ செலுத்துகை : 
சிறு நீர்ப்பை, இதயக்குழாய்‌, 


நரம்புகள்‌ அகியவற்றை இறக்‌ . 


குங்குழலை இறக்கி அழுத்‌ 
தத்தை அளவிடுதல்‌. 

021466 : மனஅவா ஆற்றல்‌ : 
ஒரு பொருள்‌ அல்லது கருத்து 
சார்ந்த மனஅவா ஆற்றலின்‌ 
அளவு. 

௦21௦06 : எதிர்மின்வாய்‌ 

1. எலக்டி.ரான்கள்‌ வெளிப்படும்‌ 
எதிர்மின்வாய்‌. 2. ஒரு வெற்‌ 
றிடக்‌ குழாயிலுள்ள எலக்டி 
ரான்‌ கற்றை அதாரம்‌. 
091௦11௦0ஈ : பல நோய்‌ மருந்து : 
சஞ்சீவி. ப 

02100 : நேர்மின்‌ அயனி : எதிர்‌ 
துருவத்துக்கு நகர்கிற ஒரு 
நேர்மின்னேற்றத்துடன்‌ கூடிய 
ஓர்‌ அயனி. 

08(-60124011 2/2 : பூனைக்கீறல்‌ 
காய்ச்சல்‌ : பூனை பிறாண்டுவ 
தால்‌ உண்டாகும்‌, கிருமியினால்‌ 


பரவும்‌ நோய்‌. இந்நோய்‌ கண்டவர்‌ . 
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களுக்கு, பூனை பிறாண்டி௰ 
ஒரு வாரத்திற்குப்‌ பிறகு 
காய்ச்சலும்‌ சுரப்பி வீக்கமும்‌ 
ஏற்படும்‌. 

0281-5019140 0156856 : பூனை 
பிறாண்டல்‌ நோய்‌ : பூனை பிறாண்டி 
யதால்‌ அல்லது கடித்ததால்‌ 
உண்டாகும்‌ நோய்‌. இதில்‌, 
கொப்புளம்‌, அல்லது நிணநீர்‌ 
கரணை உண்டாகும்‌. இது ஒரு 
வகைப்‌ பாக்டீரியத்தினால்‌ 
உண்டாவதாகும்‌. இது தானே 
வரம்புறுத்தும்‌ நோய்‌ என்றும்‌ 
கருதப்படுகிறது. 

௦8ப0 : வால்‌ : ஒரு வால்‌ 
அல்லது வால்‌ போன்றதொரு . 
துணையுறுப்பு. 

௦8ப0௮! : வால்‌ சார்ந்த : 1) வால்‌ 
போன்ற கட்டமைப்புடைய. 
(2) வால்‌ பக்கமாக உள்ள. 


080031 318651211௦ : வால்வழி 
செலுத்தும்‌ மயக்க மருந்து : 
இடுப்பு மூட்டு முக்கோண 
எலும்பிலுள்ள வால்‌ குழாயின்‌ 
வழியாகச்‌ செலுத்தப்படும்‌ 
மயக்க மருந்து. 

௦௦0௨16 : வாலுடைய : தலை, 
உடல்‌ என பகுக்கக்கூடிய 
வளைவான நீண்ட பழுப்பு 


்‌. நிறப்‌ பொருள்‌ திரட்சியுடைய. 


09ப! : தலைக்‌ கவச மென்தோல்‌ : 
மகப்பேற்றின்போது குழந்தை 
தலையைக்‌ கவிந்துள்ள மென்‌ 
தோல்‌. 
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0911110௦2௭ ௨ : பூக்கோசுக்‌ 
காது: குத்துச்‌ சண்டையின்‌ 
காயங்‌ களினால்‌ நிலையாகத்‌ 
தடிப்புப்‌ பெற்று விட்ட காது. 


02ப1/110 ரா : பூக்கோசு 
வளர்ச்சி : விரைந்து பரவக்கூடிய, 
தன்னியல்பாக வளரத்தக்க புற்று 
நோய்‌ வகை. பாதிக்கப்பட்ட 
பரப்பில்‌ இது திடீரென ஒரு 
வீண்தசைத்‌ திரட்சியாக எழுகிறது, 
0280521018 : தோல்‌ நரம்பு வலி; 
எரிச்சல்‌ வலி; எரிக்குத்து வலி : 
தோலைச்‌ சார்ந்த நரம்பில்‌ 
ஏற்படும்‌ புற அதிர்ச்சிப்‌ புண்ணில்‌ 
இருந்து உண்டாகும்‌ கடும்‌ 
வேதனை தருகிற நரம்பு வலி. 
இதனைத்‌ ' தன்னியல்புப்‌ பிரிவு 
வலி ' என்றும்‌ கூறுவர்‌. 
௦3ப5(/6 : கடுங்காரம்‌; எரிகாரம்‌; 
எரி : உயிர்ப்பொருளான இமை 
மங்களை கரித்து தின்னும்‌ 
எரிச்சல்‌ தரும்‌ பொருள்‌. ஆறி 
வரும்‌ புண்மீது முதலில்‌ ௨௫ 
வாகும்‌ புதுவளர்ச்சி. திசுக்கள்‌, 
பால்‌ உண்ணிகள்‌ போன்ற 
மிகை வளர்ச்சிகளை நீக்கு 
வதற்கு இது பயன்படுகிறது. 
கார்போலிக்‌ அமிலம்‌. கார்‌ 
பன்டையாக்சைடுக்‌ குழம்பு, 
வெள்ளி நைட்ரேட்டு அகிய 
வை இவ்வகையைச்‌ சேர்ந்த, 
மிகுதியாகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
பொருள்களாகும்‌. 
0௦ப42115211௦ஈ : சூடுபோடுதல்‌ : 
நோயுற்ற திசுக்களை அழிப்ப 
தற்காக அல்லது அவை 


குணமாவதைத்‌ துரிதப்படுத்து 
வதற்காக, ஒரு கடுங்காரப்‌ 
பொருளினால்‌ மின்னோட்டத்‌ 
தினால்‌, சூட்டுக்கோலினால்‌ 
சூடுபோடுதல்‌ அல்லது உறையச்‌ 
செய்தல்‌. 


-02ப1௦1156 : சூடு இடுதல்‌; தீய்த்தல்‌; 


மின்‌ வழித்‌ தீய்த்தல்‌; மின்‌ எரிவு: 
ஒரு சூட்டுக்கோல்‌ கொண்டு 
புண்ணைச்‌ சுட்டுத்‌ திசுக்களை 
அளித்தல்‌, காரப்பொருளினால்‌ 
புண்ணைச்‌ சுட்டுத்‌ திசுக்களை 
அளித்தல்‌. 

௦3ப(6ர : சூட்டுக்கோல்‌ : மின்‌ 
விசை, வெப்பம்‌, உறையச்‌ 
செய்தல்‌, சில்வர்‌ நைட்ரேட்‌, 
பொட்டாசியம்‌ ஹைடிராக்‌ 
சைடு, நைட்ரிக்‌ அமிலம்‌ 
போன்ற கடுங்காரப்‌ பொருள்‌ 
மூலம்‌ திசுக்களை அழிக்கப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒரு 
சாதனம்‌. 

௦௦6ஈ௦ப5 : குடைவான : அப்பு 
எலும்பின்‌ இருபுறமும்‌. உள்ள, 
உள்நாளக்‌ குருதிக்குரிய குடை. 
வான எலும்பு உட்புழை வழி. 
இது உதடுகள்‌, மூக்கு, கண்‌ 
குழிகள்‌ ஆகியவற்றிலிருந்து 
இரத்தத்தை வடிக்கிறது. இந்தப்‌ 
பகுதிகளில்‌ ஏற்படும்‌ குருதி 
நச்சுப்பாட்டினால்‌, குடைவு 
எலும்பு வழி அழற்சி உண்டா 
கிறது. 

030/14901௦00 : திண்பொருள்‌ குழிவு 
கள்‌; பொந்தாதல்‌ : நுரையீரல்‌ 


பொ 
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காசநோயில்‌ ஏற்படுவது போல 
குழிவுகள்‌ தோன்றுதல்‌. 

வரரா : கேவிட்ரான்‌ : 'செவிப்‌ 
புலன்‌ கடந்த ஒலியலை அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை உடல்‌ நீர்‌ வாங்கி' 
என்ற கருவியின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 


௦பறு : உட்குழிவு; புண்‌ குழி; 
வளை; பொந்து; குழிவு : ஓர்‌ 
அடைப்புக்குள்‌ உள்ள ஓர்‌ 
உட்புழை அல்லது துளை அடி 
வயிற்று உட்குழிவு என்பது 
உதரவிதானத்திற்கும்‌ கீழே 
உள்ளது. மண்டையோட்டு 
உட்குழிவு என்பது மூளை 
பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டு 
உள்ள எலும்புக்கூண்டு ஆகும்‌. 
மூக்கில்‌ உள்ள உட்குழிவை 
மூக்கின்‌ இரு முளைகளின்‌ 
இடைப்பகுதி இரு பாதி 
களாகப்‌ பிரிக்கிறது. 
௦0ப : இதயக்‌ கவனிப்புப்‌ பிரிவு : 
இதயக்‌ கோளாறுகளுக்குத்‌ 
தவிரச்‌ சிசச்சையளிக்கும்‌ பிரிவு. 
001: இடுப்புமூட்டுஇடப்‌ பெயர்வு: 
பிறவியிலேயே இடுப்பு மூட்டு 
இடம்‌ பெயர்ந்திருத்தல்‌. 
06011810்‌ : செடிலானிட்‌ 
லானாட்‌ டோசைட்‌- என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
060௦௦810 : செடோகார்ட்‌ : சோர்‌ 
பிடெனிட்ரேட்‌. என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌, 


112 (02745 : காஃபி 
நஞ்சேற்றம்‌; காஃபின்‌ நோய்‌ : 


காஃபி, தேயிலை போன்ற 
குடிவகைகளிலுள்ள மர உப்புப்‌ 
பொருளினால்‌ உண்டாகும்‌ 


கோளாறு நிலை. 


06101206: செஃப்டிரியாக்சோன்‌: 
மேகவெட்டை நோயைக்‌ குணப்‌ 
படுத்தப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
செஃபாலோஸ்பெரின்‌ என்னும்‌ 
மருந்து. 

061பால 6 : செஃபுரோக்சிம்‌ : 
பெனிசிலினை எதிர்க்கும்‌ நுண்‌ 
உயிரிகளுக்கு எதிராகப்‌ பயன்‌ 
படுத்தக்கூடிய ஒருவகை மருந்து: 
௦விடளாா : செல்பெனின்‌ : மெத்தி 
சிலின்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


௦6182௦ : செலிவாக்‌ : மெத்தில்‌ 
செல்லுலோஸ்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்பெயர்‌. 

061 : ஓருயிரணு : ஓர்‌ உட்கருவை 
கொண்டுள்ள ஒரு நுண்ணிய 
ஊன்மம்‌. இரத்தச்‌ சிவப்பு 
அணுக்கள்‌ போன்ற சில உயிர்‌ 
அணுக்களில்‌ உட்கரு இருப்பது 
இல்லை. வேறு சில உயிர்‌ 
அணுக்களில்‌ பல உட்கருக்கள்‌ 
உள்ளன. 

0611 68% : உயிரணு வங்கி 
மிகவும்‌ தாழ்ந்த வெப்ப நிலை 
யில்‌ உயிரணுக்களை உறைய 
வைத்துப்‌ பாதுகாத்தல்‌. 

0611 61௦௦% : உயிரணுத்தொகுதி : 
நுரையீரல்‌, இதய மேலுறை, 
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இதயச்செவுள்‌ ஆகியவற்றின்‌ 
நீர்மங்களில்‌ காணப்படும்‌ சளி, 
உமிழல்‌, சிதைபொருள்‌ ஆகிய 
வற்றிலிருந்த பெறப்படும்‌ கன்‌ 
மெழுகில்‌ பதித்த மாதிரிப்‌ 
பொருள்‌. ப 

௦6!| 6௦46 : உயிரணுக்கணிப்‌ 
பான்‌ : உயிரணுக்களைக்‌ கணக்கு 
இடுவதற்காகப்‌ பயன்‌ படுத்தப்‌ 
படும்‌ ஒரு மின்னணுக்‌ கருவி. 


081 பே!(பா£ : உயிரணு வளர்ப்பு: 


ஆய்வுக்கூடத்தில்‌ உயிரணுக்‌. 


களை வளர்த்தல்‌. . 


௦1-86 : உயிரணுவற்றவை : 
உயிரணுக்கள்‌ எவையும்‌ இல்லா 
திருக்கிற நீர்மங்கள்‌, திசுக்கள்‌. 
0611 /மா௦(/௦ஈ : உயிரணுச்‌ சந்திப்பு: 
இரு உயிரணுக்களிடையிலான 
அவற்றினால்‌ அளிக்கப்படுகிற 
ஒட்டுந்தன்மையுடைய உயிரணுக்‌ 
கிடையிலான சந்திப்புப்‌ பகுதி. 


௦6! 211௦5 : உயிரணு இயக்க 
வியல்‌ : உயிரணுக்கள்‌ அவற்றின்‌ 
வளர்ச்சி, பிளவு அகியவை 
பற்றி ஆய்வு செய்தல்‌. 

௦61| ஈ855 : உயிரணுத்‌ திரள்‌ : ஓர்‌ 
உறுப்பாக அல்லது உருவமைப்‌ 
பாக உருவாகிற உயிரணுக்களின்‌ 
ஒரு தொகுதி. 

0611௦03816 : பொதிபெொருள்‌ 
(செலோஃபேன்‌! .: மரப்பசைச்‌ 
சத்தினின்றும்‌ செய்யப்படும்‌ 
பளிங்குநிறத்‌ தாள்‌ போன்ற 


பொதி பொருளின்‌ வணிகப்‌ 


பெயர்‌. 


௦2[ப12ா : உயிரணுச்சவ்வு : உயிரணு 
தொடர்பான, உயிரணு விலான 
அல்லது உயிரணு விலிருந்து 
பெறப்பட்ட சவ்வுப்‌ பொருள்‌. 
இது ஓவ்வொரு உயிரணுவையும்‌ 
சூழ்ந்திருக்கும்‌. இது உயிரணுவுக்‌ 
குள்ளேயும்‌, அதிலிருந்து வெளி 
யேயும்‌ பொருள்கள்‌ செல்வதைக்‌ 
கட்டுப்படுத்துகிற து. 

0611ப1///5 : இழைம அழற்சி; 
புரையோடுதல்‌; உயிரணு அழற்சி: 
புறத்தோலுக்கு அடுத்துச்‌ 
£முள்ள இழைமத்தின்‌ அழற்சி 
அல்லது வீக்கம்‌. 


௦611ப/௦56 : மரக்கூறு (செல்லு 


. லோஸ்‌! : செடியினங்களின்‌ மரக்‌ 


கட்டைகளுக்கும்‌ பருத்தி போன்ற 
இழைமங்களுக்கும்‌ உயிர்மங்‌ 
களின்‌ புறத்தோட்டுக்கும்‌ மூல 
மான பொருள்‌. 

06151ப5 : செல்சியஸ்‌ : அண்டர்ஸ்‌ 
செல்சியஸ்‌ (1701-1744) கண்டு 
பிடித்த நூற்றளவையாகப்‌ பகுக்கப்‌ 
பட்‌ நூற்றளவை வெப்பமானி. 
௦ம்‌ : காரை : உரியமுறையில்‌ 
தயாரிக்கப்படும்போது உறுதி 


- யான திரள்பொருளாக இறுகி 


விடக்கூடிய ஒருபொருள்‌. 

௦/5 : பல்காரை அழற்சி: 
பல்காரையில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
௨ு௱௦(௦0/25௫ : பல்காரையணு : 
வளரும்‌ பல்லின்‌ உள்படலத்தின்‌ 
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அல்லது பல்‌ உள்‌ பையின்‌ ஓர்‌ 
உயிரணு. 

சோா(௦௦12512 : பல்காரைச்‌ 
சிதைவு : ஒரு பல்லின்‌ வேர்ப்‌ 
பகுதியின்‌ காரைசிதைந்து 
போதல்‌. 

0621௦ 0616515 கற்கூழ்‌ 
காரை வளர்ச்சி : ஒரு பல்லின்‌ 
பற்கூழின்‌ வேரிலுள்ள காரை 
யின்‌ வளர்ச்சி. 

ஊொளார்ப௱ : பற்காரை : பல்லின்‌ 
வேர்ப்பபகுதியை மூடியிருக்கும்‌ 
சுண்ணமாக மாறிய திசுப்‌ 
படுகை. 


௦65௦0 : உள்ளுணர்வு; பகுத்‌ 
தடக்கி : அகமனத்திலுள்ள 
விரும்பத்தகாத உணர்ச்சிச்‌ 
சிக்கல்கள்‌ உணர்த்‌ தளத்தில்‌ 
தோன்றாதபடி தடுக்கும்‌ 
உள்ளுணர்வு. 

௦506 : கணக்கெடுப்பு : மருத்துவ 
மனையிலுள்ள நோயாளிகளின்‌ 
எண்ணிக்கையைக்‌ கணக்செடுத்தல்‌. 
௦௦ஈ(101206 : சென்டிகிரேடு : 1. 100 
பாகை கொண்ட. 2. 100” 
அளவாகப்‌ பகுக்கப்பட்ட ஒரு 
வெப்பமானி. 

௦ : சென்டிகிராம்‌ : ஒரு 
கிராமின்‌ நூற்றில்‌ ஒரு பகுதி, 

௦ (16 : சென்டிலிட்டர்‌ : ஒரு 
லிட்டரில்‌ நூற்றில்‌ ஒரு பகுதி. 
௦்ன்‌ா6 : சென்டிமீட்டர்‌ : ஒரு 
மீட்டரின்‌ நூற்றில்‌ ஒரு பகுதி 


அங்குலத்தை 2.54 மூலம்‌ 
பெருக்குவதன்‌ மூலம்‌ சென்டி 
மீட்டராக மாற்றலம்‌. 


௦8(/0620 : பூரான்‌ : இது நூற்றுக்‌ 
கால்‌ பூச்சிவகையைச்‌ சேர்ந்தது. 
இது பல பகுதிகளைக்‌ கொண்ட 
தட்டையான நீண்ட உடலைக்‌ 
கொண்டது. 


கோரவ! ௦0௨ ௱ட(௦ற௨ரு/ : தசை 
நலிவு உள்மையம்‌ : அது. தன்‌ 
இனக்க&ற்று ஆதிக்கம்பெற்ற 
தசை'நலிவுநோயின்‌ உள்‌ மையம்‌. 
இது கைக்குழந்தைகளிடம்‌ 
அறிதுயில்‌ நிலையையும்‌, மையம்‌ 
நோக்கிய தசைநலிவையும்‌ 
உண்டாக்குகிறது. 

062! ௭8௦ப6$ நறா655மா௫, : 
மையச்‌ சிரை அழுத்தம்‌: வலது 
துவாரத்திலுள்ள இரத்தத்தின்‌ 
அழுத்த அளவு. இது ஓர்‌ 
இறங்கு குழல்‌, ஒரு காற்று 
அழுத்தமானி ஆகியவற்றின்‌ 
உதவியுடன்‌ அளவிடப்படுகிறது. 
௦௦ர்1*ம921 : விரிமை வளர்ச்சி; 
நடு விலகிய : மையத்திலிருந்து 
புறம்‌ நோக்கி விரிவடையும்‌ 
போக்குடைய நோய்‌. பெரிய 
அம்மை (வைசூரி) நோயின்‌ 
கொப்புளம்‌. இவ்வாறு விரி 
வடையும்‌ தன்மையுடையது. 
கோர்ார1ப06 : விரைவேகச்சுழற்சி 
எந்திரம்‌; மையவிலக்கி : வெவ்‌ 
வேறு எடைச்செறிவுள்ள பொருள்‌ 
களை விரைவேகச்‌ சுழற்சியி 
னால்‌ பிரிக்கும்‌ எந்திரம்‌. 


யச்‌ 
௩ 
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௦6மா/௦௦ய/கா : மைய நுண்ண: 
ஒரு நுண்ணறையின்‌ மையம்‌. 


௨ர1௦16 : மையக்கழியிழை 
விந்தணுக்கசையணுக்கள்‌, 
உயிர்மக்‌ கதிர்கள்‌ போன்ற ஒரு 
சில இழைமக்‌ கட்டமைப்பு 
சுளில்‌ உள்ள நுண்‌ குழாய்களின்‌ 
மீச்சேர்ம இணைவுகளின்‌ மைய 
மாக அமைந்துள்ள, விலங்கு 
உயிர்‌ அணுக்களிலுள்ள கழி 
போன்ற அமைப்பு. இது ஓர்‌ 
உயிரணுவின்‌ மையத்தில்‌ காணப்‌ 
படும்‌. இது பிளவியக்கத்துக்கு 
முன்னதாக இரு குழவிக்கழி 
பிழைகளாகப்‌ பிளவுபட்டு, 
பிளவியக்கத்தின்போது எதிர்‌ 
துருவங்களுக்குச்‌ சென்றுவிடுகிறது. 
ோம்ரற௦2! : குவிமையப்‌ போக்கு 
டைய; மையநோக்கு அசைவு; 
மையம்‌ நாடு; நடு ஒன்றிய 
மையத்தை நோக்கிச்‌ செல்லும்‌ 
போக்குடைய நோய்‌. சின்னம்‌ 
மை (தட்டம்மை) நோய்க்‌ 
கொப்புளம்‌ இத்தகைய தன்மை 
உடையது. 


௨0௦6 : மையப்புள்ளி : ஒரு 
இனக்&ற்றின்‌ இடுக்குப்பகுதி. 
இது ஒரு இனக்கற்றின்‌ இரு 
கூறுகளை இணைக்கும்‌ புள்ளி. 
௦2110506 : மையக்கீற்று : ஓர்‌ 
உயிரணுவின்‌ திசுப்பாய்மத்தின்‌ 
ஒரு பகுதி. இது, மையக்கழி 


யிழைகளைக்‌ கொண்ட ௧௫௬ 


மையத்தின்‌ அருகே அமைந்துள்ளது. 


௦யர£௦5டான€ : மையமண்டலம்‌: 
மையக்கீற்றின்‌ திசுப்‌ பாய்மம்‌. 
டு! : சென்டில்‌ : பெண்ட்ரோ 
௦பு(ளுவாசைட்‌ என்னும்‌ மருந் 
தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
06ற2/2/0/8 : மண்டைக்குத்தல்‌; 
தலைவலி : தலையில்‌ ஏற்படும்‌ 
வலி, மண்டையிழு. 


0601819101 : மண்டைக்குத்தலுக் 
குரிய. 


௦6/26 : தலையையுடைய 


௦ஊாவிலபா : செஃபாலக்சின்‌ : 
சிறுநீர்க்‌ கோளாறுகளுக்கு 
வாய்வழி கொடுக்கப்படும்‌ 
செல்பாலோரிடின்‌ என்ற 


மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


௦602௭ 2௦௱௨ : மண்டைத்‌ 
தோல்‌ குருதிச்‌ சேகரம்‌; மண்டைக்‌ 
குருதிக்‌ கட்டி : ௨ச்சி வட்டக்‌ 
குடுமித்தோலின்‌ எலும்படிச்‌ 
சவ்வுகளில்‌ இரத்தம்‌ சேகர 
மாதல்‌. 


௦௦0௮௦ : தலைநோய்‌ மருந்து; 
தலைப்பாகம்‌. 

060310 ௦௨% : பண்ணை 
மண்டையோட்டின்‌ நீளத்துக்கும்‌ 
அகலத்துக்கும்‌ இடையேயுள்ள 
விழுக்காட்டுத்தகவளவு. 
றாவ : மூளை அழற்சி. 


_ 06208/௦௦6(6 : மூளைப்‌ புடைப்பு 


முறிவு : மூளையின்‌ பகுதியில்‌ 
ஏற்படும்‌ மூளைப்‌ புடைப்பினை 


2281௦60165 
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மண்டையோடு வழியாக முறிவு 


செய்தல்‌. 

௦௮9/5 : மூளை 
அழற்சி : மூளைச்சவ்வு வீக்கம்‌. 
௦60ஈ2௨௦௱ஊ்ருு : தலையளவு 
மானி: உயிருள்ள மனிதரின்‌ 
தலையின்‌ அளவினை அளவிடுதல்‌. 


௦6றாவ/௦0்ரு/ : மூளைநோய : 
தலையை அல்லது மூளையைப்‌ 
பாதிக்கும்‌ ஒரு நோய்‌. 
0602/௦0௦11௦ : தலைக்குழி : 
முதிர்கருவின்‌ தலையின்‌ அள 
வுக்கும்‌, தாயின்‌ இடுப்புக்‌ 
குழிக்கும்‌ இடையிலான உறவு. 
௦2/0710116 : சிஃபாலோரிடின்‌: 
சிஃபாலோபோரினிலிருந்து 
எடுக்கப்பட்ட ஓரளவு செயற்‌ 
கையான உயிர்‌ எதிர்ப்புப்‌ 
பொருள்‌. 

௦0608106௦1 : சிஃபாலோஸ்‌ 
போரின்‌ : சார்டி னியாவில்‌ 1948இல்‌ 
சாக்கடையிலிருந்து சேகரிக்கப்‌ 
பட்ட ஒருவகைப்‌ பசளை 
மண்ணில்‌ இருந்த மண்‌ கிருமி 
களிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட 
உயிர்‌ எதிர்ப்புப்‌ பொருள்களில்‌ 
ஒரு பெருங்‌ குழுமம்‌. இதில்‌ 
இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட உயிர்‌ 
எதிர்ப்பு மருந்துகள்‌ பல 
நோய்களின்‌ சிகிச்சைக்குப்‌ 
பயன்படுகிறது. 


௦6021050011ய௱ சிஃபோ 
லோஸ்போரியம்‌ : மண்ணில்‌ 
காணப்படும்‌ முக்கியமான 


காளான்‌ வகை. இவற்றிலிருந்த 
சிஃபோலோஸ்‌ போரின்‌ உயிர்‌ 
எதிர்ப்பொருள்கள்‌ பெறப்படு 
கின்றன. 


௦6றவி௦1ர : சிஃபாலோத்தின்‌ : 
சிஃபாலோஸ்போரின்‌ என்ற 
நோய்‌ எதிர்ப்பொருளை ஓத்த 
செம்பாதிச்‌ செயற்கைப்‌ பொருள்‌. 
06012101001800030ப5 : தலைக்‌ 
குழி முதிர்கரு : தலைக்கும்‌ 
மார்புக்‌ குழிக்கும்‌ ஒத்த நிலை 
யில்‌ உள்ள ஒருங்கிணைந்த 
முதிர்கரு. 

0௦0115/0௦௱6 : சிஃபாலோட்டோம்‌: 
குழந்தை பிறப்பதை எளிதாக்கு 
வதற்காக முதிர்கருவின்‌ தலையைத்‌ 
துண்டிப்பதற்கான கருவி. 


௦6021/௦1௦ஈ௫ : முதிர்கருத்‌ தலை 
அறுவை : குழந்தைப்‌ பிறப்பதை 
எளிதாக்குவதற்காக முதிர்‌ கருவின்‌ 
தலையை அறுவை செய்தல்‌. 
௦62016 : செஃப்ராடின்‌ : சிறு 
நீர்க்குழாய்க்‌ கோளாறுகளுக்கு 
முக்கியமாகப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ ஒரு கலவை எதிர்ப்புப்‌ 
பொருள்‌. இது பொதுவாக 
வாய்வழி கொடுக்கப்படுகிறது. 
ஊசி வழியாக செலுத்தும்‌ 
மருந்தும்‌ உண்டு. 
௦2௩௦௦௦1042 : செராமோடோன்‌ 
ஷியா : பல்‌ மருத்துவத்தில்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ வெண்களி 
மண்‌ போன்ற பொருள்‌. 
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061216 : கண்மேற்சவ்வு அழற்சி. 
0612101௦௱6 : செராட்டோட்டோம்‌: 
விழிவெண்படலத்தை பிளவுறுத்து 
வதற்கான ஒரு கத்தி, 

06102112 : ஒட்டுண்ணிமுட்டைப்‌ 
புழு : ஒட்டுண்ணிப்புழு வகை 
யின்‌ தொடக்க வளர்ச்சியைச்‌ 
சேர்ந்த சுதந்திரமாக நீந்தும்‌ 
முட்டைப்‌ புழு நிலை. 

௦669 1121011125 : மெழுகு 
நெகிழ்‌ திறன்‌ : மெழுகு போன்ற 
நெகிழ்திறன்‌. ஒர்‌ ஆளை ஒரு 
நிலையில்‌ வடி வாக்கம்‌ செய்து, 
அந்த நிலையிலேயே பேணிவர 
முடியும்‌. 


௦௦2! : தானியம்‌ : கார்போஹை 
(உ ரேட்டுகள்‌ (70%-80%), புரதம்‌ 
(8%-15%), இழைமம்‌ அடங்கியுள்ள 
கேகோதுமைம, 
பார்லி, ஓட்ஸ்‌ 
போன்ற உணவு 
தானியம்‌. 


06 6€[|௨, 
061606110ப5 : சிறு 
மூளைக்குரிய 

சிறுமூளை பற்றிய. 
06606110501121 : 
சிறுமூடை- 
தண்டு வடம்‌ 
சார்ந்த : சிறு 
மூளை, தண்டு 
வடம்‌ அகியவை 
தொடர்பான. 


066061/ய௱ : சிறுமூளை : 
தலையின்‌ பின்பக்கத்திலுள்ள 
மூளையின்‌ பகுதி. நுட்பமான 
தன்னியல்பு அசைவுகளை 
ஒருங்கிணைப்பதும்‌ நிற்பதைக்‌ 
கட்டுப்படுத்துவதும்‌ இதன்‌ 
முக்கிய பணிகள்‌. 

௦8மவ! : மூளைசார்ந்த : மூளை 
மண்டலம்‌ சார்ந்த. 

062! ராமரா : மூளைக்‌ 
கோளங்கள்‌ : மூளையின்‌ இரு 
பெரும்‌ பிரிவுள்‌. 


௦௦ஸா215௱ : மன-மூளைச்‌ செயல்‌ 
கோட்பாடு : மனத்தின்‌ செயல்கள்‌ 


எல்லாம்‌ மூளையில்தான்‌ 
தோன்றுகின்றன என்னும்‌ 
கோட்பாடு. 





முன்தோற்றம்‌ 


மூளைச்‌ செயல்‌ கோட்பாடு 
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06௦0121101 : மூளை இயக்கம்‌; 
பெருமூளையியக்கம்‌; மூளைத்‌ 
திறன்‌; அறிதிறன்‌ : மூளை 
செயற்படுதல்‌, மனதின்‌ செயற்‌ 
பாடு, எண்ணம்‌. 

௦1/6 : மூளையழற்சி; பெரு 
மூளையழற்சி. 

௦616010௦8100515 : கொழுப்புத்‌ 
திசு: கொழுப்பு உயிரணுக்களில்‌ 
செராட்டினுடன்‌ கூடிய கொழுப்பு 
திசு வடிவம்‌. 

௦8௦52! : மூளை - முதுகந்‌ 
தண்டுத்‌ தொடர்பு : மூளைக்கும்‌ 
முதுகந்தண்டு வடத்திற்கும்‌ 
ஒருங்கேயுள்ள தொடர்பு. 
சோஷ்‌ா௦-உறரா2! ரவ : சன்னி : 
- மூளைப்போர்வை அழற்சி. 


௦60௦-8012! ரிய/ம்‌ : மூளைத்‌ 
தண்டுவட : மூளையைச்‌ சுற்றி 
யும்‌ முதுகரு தண்டிற்குள்ளே 
யும்‌ உள்ள திரவம்‌. 
௦6ம்‌ : மூளைஅறுவை; 
மூளை நாளம்‌ சார்ந்த : சீழ்கட்டி 
யிலிருந்து சழை வெளியேற்று 
வதற்காக மூளைக்கட்டியை 
பிளத்தல்‌. 

௦ஸா0350ய18 : மூளைநாளம்‌ 
சார்ந்த : மூளையின்‌ இரத்த 
நாளங்கள்‌ தொடர்புடைய, 
மூளைக்கு இரத்தம்‌ கொண்டு 
செல்லும்‌ தமனியைத்‌ திடீரென 
தாக்கும்‌ நோய்‌ எதுவும்‌. 


06மாயா௩ : பெருமூளை 
தலையின்‌ முன்பக்கத்திலுள்ள 
பெருமூளை. 





- பெருமூளை 


௦61௦01350/:மெழுகுஉருவமைப்புக்‌ 
கலை : மெழுகினால்‌ உடல்‌ 
உட்கூறு உருமாதிரிகளையும்‌ 
நோயியல்‌ மாதிரிகளையும்‌ 
உருவாக்குதல்‌. 
௦௦1041201௦ : உறுதிச்சான்றளிக்கத்‌ 
தக்க : 1. சுகாதார அதிகாரி 
களுக்கு அறிவிக்கப்பட வேண்டிய 
தொற்று நோய்கள்‌ தொடர்‌ 
பானது. 2. ஒரு காப்பாளரின்‌ 
அல்லது நிறுவனத்தின்‌ கவனிப்பு 
தேவைப்படுகிற மனக்‌ கோளா 


இடைய ஆள்‌. 
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௦811ிரி60 02௦16 : சான்றளிக்‌ ப்‌ 
பட்ட நோயாளிகள்‌ : 1956 ற 
அண்டு மனநலச்சட்டம்‌ நடை 
முறைக்கு வருவதற்கு முன்பு 
மனநோய்‌ மருத்துவமனையில்‌ 
இருந்து தானாகவே வெளிச்‌ 
செல்ல முடியாதிருந்த நோயா 
ளிக்கு “சான்றளிக்கப்பட்ட 
நோயாளிகள்‌” எனக்‌ குறிப்பிட்‌ 
டனர்‌. இப்போது இவர்களை 
“இருத்தி வைக்கப்பட்ட நோயா 
ளிகள்‌”என்கின்றனர்‌. 

௦6(11120 ஈர: சான்றளிக்கப்‌ 
பட்ட பால்‌ : என்புருக்கி நோய்‌ 
(காசநோய்‌) கிருமிகள்‌ தொடர்‌ 
பற்றதெனச்‌ சான்றளிக்கப்பட்ட 
பால்‌, 

ய : காது அழுக்கு; காது 
குரும்பை; காது மெழுகு; குரும்‌ 
பை; குரும்பி:: புறக்காதுக்‌ குழா 
யிலுள்ள தனிவகைச்‌ சுரப்பி 
களிலிருந்து வெளிப்படும்‌, 
பழுப்புநிற மெழுகு போன்ற 
அழுக்கு. இந்த அழுக்கினை 
எடுக்கப்‌ பயன்படும்‌ காதுக்‌ 
குரும்பி. 

௦ோயாபா௦1/515 : காதுமெழுகுப்‌ 
பகுப்பாய்வு : காதுமெழுகினைக்‌ 
கரைத்தல்‌. 


௦6 ப௱ரா௦ய5 04210 : செவிப்புலன்‌ 
சுரப்பி : புறச்செவிப்புலன்‌ குழாயை 
இணைக்கிற தோலிலுள்ள 
திருத்தியமைத்த வியர்வைச்‌ 
சுரப்பி. 


0௦6௩02 : கழுத்துச்சார்ந்த; கருப்பைக்‌ 
கழுத்துசார்‌ : ஒர்‌ உறுப்பின்‌ கழுத்‌ துப்‌ 
பகுதி சார்ந்த 
0611060101 
கழுத்து அறுவை மருத்துவம்‌; 
கருப்பை அகற்றல்‌; கருப்பை 
நீக்கல்‌: கருப்பைக்‌ கழுத்தினை 
அறுத்து எடுக்கும்‌ அறுவை 
மருத்துவம்‌. 

௦6 5101/5 : கருப்பைக்‌ கழுத்து 
அழற்சி; கருப்பை வாய்‌ அழற்சி; 
கருப்பை அகற்றல்‌ : கருப்பை 
யின்‌ கழுத்தில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 


கருப்பைக்‌ 


ஙு: கருப்பை வாய்‌; கருப்‌ 
பைக்‌ கழுத்து : ஓர்‌ உறுப்பின்‌ 
கழுத்துப்‌ பகுதி. கருப்பையின்‌ 
கழுத்து. 

0651ப௱ : சீசியம்‌ : ஒர்‌ உலோகத்‌ 
தனிமம்‌. இதன்‌ அணு௭எண்‌$£. 
இதன்‌ புற்றுநோய்‌ திசுக்களை 
ஒளிவீசும்படி செய்வதற்காக 
இதன்‌ ஓரகத்‌ தனிமங்கள்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகின்றன. 

0651008 : தட்டைப்புழு வகை : 
நாடாப்புழுக்கள்‌, சவவுப்புழக்‌ 
கள்‌ உள்ளடங்கிய தட்டைப்‌ 
புழுக்குடும்பத்தின்‌ ஒர்‌ உட்‌ 
பிரிவு. இவை ஒரு நாடாப்‌ 
புழுவின்‌ தலையையும்‌ ஒரு சங்‌ 
கிலித்‌ தொடர்‌ கூறுகளையும்‌ 
கொண்டிருக்கும்‌. 
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0651010628 : தட்டைப்புழு வகை 
சார்ந்த : நாடாப்புழுக்கள்‌ 
உள்ளடங்கிய தட்டைப்புமு 
வகையைச்‌ சேர்ந்த ஒரு பிரிவு. 


௦631௦1 : செட்டாவ்லோன்‌ 
செட்ரிமைடு என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

றா : செட்டிப்ரின்‌ : எமிப்‌ 
ரோனியம்‌ புரோமைடு என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌, 


௦61 : செட்ரிஹெக்ஸ்‌ 
செட்ரிமைடு என்ற கலவை 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
௦ம்‌ : செட்ரிமைடு : நுரைக்‌ 
கும்‌ இயல்புள்ள ஒரு வகை 
நோய்‌ நுண்மத்தடை. மருந்து. 
காயங்கள்‌, தீச்சுட்ட புண்கள்‌, 
தோலில்‌ கிருமி நீக்கம்‌ செய்தல்‌ 
ஆகியவற்றுக்குப்‌ பயன்படுகிறது. 
0௮041015 5100 : சாட்விக்‌ 
குறியீடு : கருவுற்ற நான்காவது 
வாரத்தில்‌ காணப்படும்‌ அதி 
கரித்த நாளப்பெருக்கத்தினால்‌ 
கருவகத்திலும்‌ யோனிக்‌ குழா 
யிலும்‌ உண்டாகும்‌ கருநீல- 
ஊதா நிற மாற்றம்‌. அமெரிக்கப்‌ 
பண்‌ நோயியல்‌ மருத்துவ 
வல்லுநர்‌ ஜேம்ஸ்‌ சாட்விக்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
௦26 : உரசல்‌ காயம்‌ : தேய்த்தல்‌ 
அல்லது உராய்வு காரணமாக 
ஏற்படும்‌ காயம்‌. 


௦20 : உரசுதல்‌ : துணியால்‌ 
அல்லது நெருக்கத்திலுள்ள 
தோலினால்‌ ஏற்படும்‌ உரசல்‌ 
காரணம்‌ தோலில்‌ உண்டாகும்‌ 
புறத்தோல்தடிப்பு நோய்‌ (செந்‌ 
தடிப்பு) மற்றும்‌ தோல்‌ மெலிவு 
நோய்‌. , 

02025' : சாகாஸ்‌“நோய்‌ / இதய 
வீக்கம்‌ : டரரைப்பானோசோமா 
குரூசி (7ரூழ8ா௦50௱8 0ப2]) 
எனப்படும்‌ ஒட்டுண்ணி நுண்‌ 
உயிரியினால்‌ பரப்பப்படும்‌ ஒரு 
வெப்பமண்டல நோய்‌. இந்த 
நோய்‌ கண்டவர்களுக்கு அதிகக்‌ 
காய்ச்சல்‌ உண்டாகும்‌; இதயத்‌ 
தசைகள்‌, மண்ணீரல்‌, ஈரல்‌ 
முதலியவற்றில்‌ வீக்கம்‌ உண்‌ 
டாகும்‌. கார்லோஸ்‌ சாகாஸ்‌ 
(0௨105 ௦048025-1879-1934) என்ற 
பிரேசிலிய மருத்துவ மேதை 
யின்‌ பெயரால்‌ இந்நோய்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. 

௦௮/2210ஈ : கண்‌ சுரப்பிக்‌ கட்டி; 
இமைப்புருடு : கண்ணிலுள்ள 
'மெய்போமியன்‌' என்ற சுரப்பி 
களில்‌ .ஏற்படும்‌ கட்டி. 

02!% : சீமைச்சுண்ணாம்பு : உள்‌ 
ளூரில்‌ கிடைக்கும்‌ கால்சியம்‌ 
கார்போனேட்‌, உணவுப்பாதைப்‌ 
புண்ணுக்குப்‌ புளிப்பகற்றும்‌ 
மருந்துகளிலும்‌, வயிற்றுப்‌ 
போக்குக்குச்‌ செறிவிப்பு மருந்து 
களிலும்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
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௦2206 : எதிர்த்தூண்டல்‌ : ஒரு 
தொற்றுத்தடை முறையின்‌ 
பயன்திறனைப்‌ பரிசோதிப்‌ 
பதற்காக, ஒவ்வாமை விளைவு 
களை உண்டாக்கும்‌ ஒரு 
பொருளை (காப்புமூலம்‌) 
தொற்றுத்‌ தடை. செய்யப்பட்ட 
மனிதருக்கு அல்லது விலங்‌ 
குக்குச்‌ செலுத்துதல்‌. 

01௮106 : செயல்‌ தடுப்புக்‌ கசிவு: 
செயல்‌ தடுக்கும்‌ உட்கசிவு. 


௦௦6 : கிரந்திப்புண்‌; வன்‌ 
கிரந்தி; மேகப்பிளவை : நிணநீர்ச்‌ 
சுரப்பிகளின்‌ வீக்கத்தால்‌ உண்‌ 
டாகிறது. 

௦௨௦௦10 : கிரந்தி போன்ற புண்‌; 
தொற்றுக்‌ கிரந்தி; பால்‌ நோய்க்‌ 
கட்டி; மென்‌ கிரந்தி : தொற்று 
மூலமாக மட்டுமே வரும்‌ 
கிரந்தி நோய்‌. இதனால்‌ ஆண்‌ 
குறியிலும்‌ பெண்களின்‌ ௧௬ 
வாயிலும்‌ வலியுடன்‌ புண்கள்‌ 
உண்டாகின்றன. வன்கிரந்தியில்‌ 
அவ்வளவாக வலியிருக்காது. 
ணா : செல்வழி : பல்வேறு 
பொருள்கள்‌ பாய்வதற்கு இயல்‌ 
விக்கும்‌ ஒரு கடப்புக்‌ குழாய்‌, 
தடம்‌ அல்லது வழி. 

௦ர221255 : கீழ்த்தாடையற்ற. 
01௨1௨௦1621 : பண்பு; நடத்தை; 
இயல்பு ஒருவரின்‌ ஒட்டு 
மொத்த மன இயல்புகள்‌; 
குறிப்பாக அவரது நடத்தை 


முறை நோயாளியின்‌ இயல்பான 
நடத்தையிலிருந்து மாறுபட்ட 
விசித்திர நடத்தை முறையாக 
இருக்கலாம்‌. வழக்கமாக மரி 
யாதைக்குரியவராக நடந்து 
வந்தவர்‌ இழிவாக நடந்து 


- கொள்ளுதல்‌ மனநோய்‌ மூளை 


நோயின்‌ காரணமாக இருக்கலாம்‌. 


3௦௦1-80 ப௦காம்‌ உொபரூ5$௱ : 
சார்கொட்‌-பூஷார்ட்‌ நோய்‌ / நுண்‌ 
தமனி விரிவாக்கம்‌ : உயர்‌ 
இரத்த அழுத்தம்‌ காரணமாக 
மூளையின்‌ ஒரு சிறிய தமனி 
யில்‌ உண்டாகும்‌ ஒரு நுண்விரி 
வாக்கம்‌. இது ஜீன்‌ சார்கோட்‌, 
சார்லஸ்‌ பூஷார்ட்‌ என்ற மருத்‌ 
துவ அறிஞர்களின்‌ பெயரால்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. 

௮௦௦1-ல்‌ : சார்கோட்‌- 
லேடன்‌ படிகம்‌ : அஸ்துமாவி 
லுள்ள சளியில்‌ அல்லது 
பெருங்குடல்‌ சீழ்ப்புண்ணி 
லுள்ள நரகலில்‌ காணப்படும்‌ 
நிறமற்ற, கோணவடிவ, ஊசி 
போன்ற படிகம்‌. ஜீன்‌ சார்‌ 
கோட்‌, ஜெர்மன்‌ மருத்துவ 


அறிஞர்‌ எர்னெஸ்ட்‌ லேடன்‌ 


அகியோரின்‌ பெயரால்‌ அழைக்‌ 
கப்படுகிறது. 

ோ2௦௦1-1421௨-10௦1 0156256 : 
சார்கோட்‌-மேரி-பல்‌ நோய்‌ : 
காலின்‌ வெளிப்புறத்திலுள்ள 
சிம்பு எலும்புத்தசைத்‌ தேய்‌ 
மானம்‌. ஃபிரெஞ்சு நரம்பியல்‌ 
வல்லுநர்கள்‌ ஜீன்‌ சார்கோட்‌, 
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பியர்மேரி, பிரிட்டிஷ்‌ மருத்‌ 
துவ அறிஞர்‌ ஹோவர்‌ டூத்‌ ஆகி 
யோரின்‌ பெயரால்‌ இந்நோய்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. 

18௦06 1120 : சார்கோட்‌ மூவி 
னை நோய்‌ : 1. கண்‌ விழிகள்‌ 
ஓயாமல்‌ ஊசலாடும்‌ விழிநடுக்‌ 
கம்‌, மனநடுக்கம்‌, தெற்றுவாய்‌ 
ஆகிய மூன்றும்‌ இணைந்த 
நோய்‌. இது நுரையீரல்‌ 
தடிப்பின்போது உண்டாகிறது. 
(2) விட்டுவிட்டு காய்ச்சல்‌ 
வருதல்‌, விட்டுவிட்டு வலி 
காமாலை ஏற்படுதல்‌ அகிய 
மூன்றும்‌ இணைந்த தோய்‌, 
இது கடுமையான பித்தப்பை 
அழற்சியின்போது காணப்படும்‌. 
037௦01”5 1011% : சாக்கோட்‌ மூட்டு: 
இயங்குகிற உடலுறுப்புகளில்‌ 
ஒரு மூட்டு ஒத்தியங்க முடி 
யாமல்‌ முற்றிலுமாகத்‌ தாறு 
மாறாக இருத்தல்‌. இந்த 
நிலையில்‌ நோவு இருப்ப 
தில்லை. 

ரோலா ' 124 : சார்லஸ்‌ விதி : ஒரு 
குறிப்பிட்ட அளவு வாயு, 
மாறாத வெப்பநிலையில்‌ அதன்‌ 
முழுவெப்ப நிலைக்கு நேர்விகி 
தத்தில்‌ தனது கனஅளவை விரி 
வாக்கம்‌ செய்கிறது. இந்த 
விதியை ஃபிரெஞ்சு இயற்பிய 
லறிஞர்‌ ஜேக்ஸ்‌ சார்லஸ்‌ 
விளக்கிக்‌ கூறினார்‌. 


277 0661 


வர : வரைபடம்‌ : 1. ஒரு 
நோயாளியினுடைய நோயின்‌ 
போக்கை அவணப்படுத்திக்‌ 
காட்டும்‌ ஒரு வரைதாள்‌. 
இதில்‌, வெப்பநிலை, நாடித்‌ 
துடிப்பு, சுவாச வேகவீதம்‌, 
இரத்த அழுத்தம்‌, உடல்‌ எடை, 
உட்கொள்ளும்‌ திரவத்தின்‌ 
அளவ, வெளியேறும்‌ திரவத்‌ 
தின்‌ அளவு அகியவை பதிவு 
செய்யப்பட்டிருக்கும்‌. 2. பல்‌ 
தொடர்பான ஊடுகதிர்‌ பட 
முடிவுகள்‌ பதிவு செய்யப்படும்‌ 
மருத்துவ வரை படம்‌. 
௦2006-01556 : சிறுநீர்வாய்‌ 
எரிச்சல்‌ : மிகைச்‌ சிறுநீர்க்‌ கழி 
வின்போது ஏற்படும்‌ எரிச்சல்‌ 
உணர்வு. 

0160 : தடுப்பு : 1. சரிபார்த்தல்‌. 
2. தடுத்து நிறுத்துதல்‌. 3. பல்லின்‌ 
பதிவை எடுப்பதற்காகப்‌ 
பயன்படும்‌ கடி ப்பதற்குக்‌ கடின 
மான மெழுகு. 

௦௦௦0 : பரிசோதனை : உடல்‌ 
நிலையைக்‌ கண்டறிவதற்காக 
ஒரு மருத்துவர்‌ மருத்துவ 
முறையில்‌ உடலைப்‌ பரிசோ 
தனை செய்தல்‌. 

௦2௦( : கன்னம்‌ : 1. கண்ணுக்குக்‌ 
£மே வாயின்‌ பக்கவாட்டச்‌ 
சுவராக அமைந்துள்ள முகத்தின்‌ 
பக்கம்‌. 2. உடலின்‌ பின்புறத்தில்‌ 
புடைப்பாக உள்ள பிட்டப்‌ 


பகுதி. 





௦615 

விர : உதடு லீக்கம்‌; 
உதட்டழற்சி : உதடுகள்‌ வீங்கி 
இருக்கும்‌ நிலை. 

0611001854) : உதட்டு அறுவை 
மருத்துவம்‌ : உதட்டின்‌ மீது 
செய்யப்படும்‌ ஒட்டுறுப்பு 


அறுவை மருத்துவம்‌. 

௦ள!௦515 : வாய்‌ வெடிப்பு; கடை 
வாய்ப்‌ புண்‌; கடைவாய்‌ வெடிப்பு: 
வாயின்‌ கோணங்கள்‌ மெலிந்து 
நலிவுறுதல்‌. பின்னர்‌ வெடிப்புகள்‌ 
ஏற்படலாம்‌. ரிபோஃபிளேவின்‌ 
குறைபாட்டினால்‌ 
உண்டாகலாம்‌. 


௦௨௦0௦0௦113: கைக்‌ 
கொப்புளம்‌ : கைகளின்‌ தோலில்‌ 
முக்கியமாக விரலில்‌ ஒரே 
மாதிரியாகக்‌ கொப்புளங்கள்‌ 
தோன்றுதல்‌. இதனால்‌ 
நுண்ணிய குமிழ்கள்‌ உண்டாகி, 
அவற்றில்‌ எரிச்சலும்‌ ஏற்படும்‌. 
பாதங்‌ களிலும்‌ இது போன்ற 
கொப்‌ புளங்கள்‌ உண்டாகும்‌. 
௦௪/26 : அயம்நீக்கப்பொருள்‌ : 
ஒரு நச்சுப்‌ பொருளைச்‌ செயல்‌ 
இழக்கச்செய்யும்‌ ஒரு கூட்டப்‌ 
பொருள்‌. இது அயம்‌ நீக்கப்‌ 
பொருள்‌. 

ரவ 80814 : அயம்‌ நீக்க 
வினையூக்கி : ஈயம்‌, உள்ளியம்‌ 
என்ற சவ்வீரம்‌ (அர்செனிக்‌), 
பாதரசம்‌ போன்ற உலோகங்களி 
னால்‌ ஏற்படும்‌ நஞ்சூட்டத்தைக்‌ 


இது. 
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குணப்படுத்துவதற்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ ஒரு வேதியியல்‌ 
பொருள்‌. 

0612(4௦1 : குறட்டித்தல்‌ : சில 
உலோக அயனிகளை தங்கள்‌ 
மூலக்கூற்றுக்‌ கட்டமைப்பினுள்‌ 
நிலைப்படுத்துகின்ற கரையக்‌ 
கூடிய கரிமப்பொருள்‌ கள்‌. 
நச்சுணவு நேர்வுகளில்‌ இதனைக்‌ 
கொடுக்கும்போது அவ்வாறு 
உருவாகும்‌ புதிய கூட்டுப்‌ 
பொருள்‌, சிறுநீர்‌ வழியாக 
வெளிவருகிறது. 


௦2510 : சிராய்ப்பு நீக்கி: 
தோலின்‌ மேலுள்ள படலங் 
களை அழிப்பதற்கு ஒரு வேதி 
யியல்‌ பொருளைப்‌ பயன்‌ 
படுத்துதல்‌. 

௦ /௦வ! : வேதியியல்‌ பொருள்‌: 
1. வேதியியல்‌ தனிமங்கள்‌ 
அடங்கிய ஒரு பொருள்‌. 
2. வேதியியல்‌ சார்ந்த. 


ளர்க : வேதியியல்‌ : தனி 
மங்களின்‌ பல்வேறு கூட்டுப்‌ 
பொருள்களையும்‌ அவற்றின்‌ 
கட்டமைப்பையும்‌ ஆராய்ந்தறி 
யும்‌ அறிவியல்‌. 

ண ௦211201லா4 : வேதியல்‌ 
கவர்பொருள்‌ : ஓர்‌ உயிரியை 
அல்லது உயிரணுவைத்‌ தன்னை 
நோக்கிவரும்படி செய்கிற ஒரு 
வினையூக்கி, 


ஊவா ௦0ப%6ரு 
தீர்ப்பு 


: கடுங்காரத்‌ 
்‌ புண்‌ நச்சறுப்பதற்கு 
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ஒரு கடுங்காரப்பொருளைப்‌ 
பயன்படுத்தி சூட்டுக்கோலினால்‌ 
புண்ணைச்‌ சுடுதல்‌. 

வண ௦0601௦0௨ : கழலை : 
வேதியியல்‌ ஏற்பியின்‌ கடுமை 
இல்லாத கட்டி. கழுத்துக்குருதி 
நாளத்துக்கு அருகிலுள்ளகட்டி 
அல்லது கழுத்து நரம்புத்‌ திரள்‌ 
கழலை இதற்குச்‌ சான்று. 
ரோோ௦!ர2515 : வேதியியல்‌ 
விளையூக்கம்‌ : வேதியியல்‌ 
தூண்டுதல்‌ காரணமாக ஓர்‌ 
உயிரியின்‌ அதிகரித்த நடவடி க்சை. 


௦2௦1 ப௦16014/515 : எலும்பு 
உராய்வுத்‌ தடுப்பு ஊசி : தில 
வகைத்‌ தண்டெடலும்புகளில்‌ 
இடையிலான மெல்லெலும்புத்‌ 
தகட்டின்‌ உராய்தலுக்கு 
கைமோபாப்பைன்‌ என்ற மருந்‌ 
தினை ஊசிமூலம்‌ செலுத்துதல்‌. 
ஊவ௦ாய௦!601/515 : இயக்குநீர்‌ 
செலுத்துதல்‌ : ஓர்‌ இயக்குநீரை 
(என்சைம்‌), அதனைக்‌ கரையும்‌ 
படி செய்வதற்காக, எலும்பற்ற 
வட்டினுள்‌ ஊசி மூலம்‌ 
செலுத்துதல்‌. 
௦8௦0211601 : வேதி 
யியல்‌ இழைம அழிப்பு : மூளை 
யின்‌ கோள இணைப்பு இழை 
யின்‌ ஒரு பகுதியை வேதியியல்‌ 
முறையில்‌ அழித்தல்‌. 
ஊஊ : வேதியியல்‌ 
தடுப்பு : புற்றுநோய்‌ உண்டாவதைக்‌ 


குறைப்பதற்கு சருணவை அல்லது 
மருந்துகளைப்‌ பயன்படுத்துதல்‌. 
ோவோ௦ா௦01126 : வேதியியல்‌ 
முற்காப்பு; நோய்‌ மருத்துவம்‌ : 
வேதியியல்‌ பொருள்களைக்‌ 
கொடுத்து நோய்‌ வராமல்‌ 
(அல்லது நோய்‌ மீண்டும்‌ 
தாக்காமல்‌) தடுத்தல்‌. 
006௱௦051/011210 : மருந்தியல்‌ 
மன நோய்ச்‌ சிகிச்சை : மருந்து 
மூலம்‌ மனநோயைக்‌ குணப்‌ 
படுத்தம்‌ முறை. 

0160720101 28007 : வேதி 
யியல்‌ கதிரியக்கச்‌ சிகிச்சை: 
நோய்ச்‌ சிகிச்சையில்‌ வேதி 
யியல்‌ மருத்துவம்‌, கதிரியக்க 
மருத்துவம்‌ அகியவற்றைப்‌ 
பயன்படுத்துதல்‌. ள்‌ 
௦206060401 : வேதியியல்‌ 
இணைப்புப்‌ பொருள்‌; வேதியியல்‌ 
பொருளேற்பி; வேதியேற்பி : 
உயிருள்ள உயிரணுவிலுள்ள 
ஒரு வேதியியல்‌ இணைப்புப்‌ 
பொருள்‌. இது வேறு சில 
வேதியியல்‌ பொருள்களுடன்‌ 
இணையும்‌ நாட்டமும்‌, திறனும்‌ 
உடையது. 

ஊனில்‌ : வேதியியல்‌ துலங்‌ 
கல்‌ : ஒரு வேதியியல்‌ தூண்டு 
தலுக்கான தன்‌ விருப்பம்‌ 
இல்லாத துலங்கல்‌. 
006௱0ா6515181௦6€ : வேதியில்‌ 
எதிர்ப்பு : ஒரு மருந்தின்‌ விளை 
வுக்கு உயிரணுக்களின்‌ நுண்ணு 
யிரிகளின்‌ எதிர்ப்பு. 
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ற ௦52ா51006 : வேதியியல்‌ 
உணர்திறன்‌ : வேதியியல்‌ கல 
வையில்‌ மாறுதல்களை 
உணரும்‌ திறம்‌. 

௦ ஊவ௦56ா500ு : வேதியியல்‌ 
உணர்வி ; ஒரு வாசனையைக்‌ 
கண்டறிவது போன்ற உணர்வுப்‌ 
புலன்‌ தொடர்புடைய. 


௦ஊ௦5(5 : இமை வீக்கம்‌; தண்டு 
நரம்பிணைப்பு அழற்சி 

புடைத்த தண்டு நரம்பின்‌ 
மேல்முனை இணைப்பில்‌ 
ஏற்படும்‌ இழைம அழற்சி 
அல்லது வீக்கம்‌. 

௦௦1205 : உயிரணு இயக்கம்‌; 
வேதியீர்ப்பு : வேதியியல்‌ தூண்‌ 
டுதலுக்கிணங்க குறிப்பிட்ட 
திசையில்‌ உயிரி முழுமையாகப்‌ 
பெயர்ந்து செல்லும்‌ இயக்கம்‌. 
௦௦5111 : நுண்ணுயிர்‌ 
அழிப்பான்‌ : நுண்ணுயிரிகளை 


அழிக்கின்ற ஒரு வேதியியல்‌ 


கூட்டுப்பொருள்‌. 
௦ரோ௦5பாரவு : வேதியியல்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌ : வேதியியல்‌ 
கூட்டுப்பொருள்கள்‌ மூலம்‌ 
திசுக்களை அழித்தல்‌; உறுப்‌ 
பெல்லைக்குள்‌ மட்டும்‌ பரவும்‌ 
தொடக்க நிலைத்‌ தோல்‌ புற்று 
களை அறுத்தெடுப்பதற்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ ஓர்‌ உத்தி. 
ணவ 2515 : - செயற்கைப்‌ 
பொருளாக்கம்‌ : பிற வேதியியல்‌ 


வினையூுக்கிகளிலிருந்து புதிய 
வேதியியல்‌ கூட்டுப்பொருளை 
உருவாக்குதல்‌. 

ரஸல்‌ : வேதியியல்‌ ஈர்ப்புப்‌ 
பொருள்‌ குறியிடத்துக்கு 
இரத்த வெள்ளை உயிரணுக்‌ 
களை ஈர்க்கும்‌ ஒரு பொருள்‌. 
௦0 ௦(2/2௱௦௦(௦ஈ0 : வேதி 
யியல்‌ நரம்பு அறுவை மருத்துவம்‌: 
வேதியியல்‌ முறையில்‌ மூளை 
நரம்பு முடிச்சின்‌ ஒரு பகுதியை 
அழித்தல்‌. 

றர : வேதியியல்‌ 
பொருள்‌ மருத்துவ முறை; நோய்‌ 
உண்டாக்கும்‌ கிருமிகளை 
அழிக்கும்‌ திறனுள்ள வேதியியல்‌ 
சேர்மத்தைக்‌ கொண்டு நோய்‌ 
குணப்படுத்தும்‌ முறை. 
ரள : வேதியியல்‌ செரி 
மானப்‌ பொருள்கள்‌ : உயிர்‌ வேதியியல்‌ 
வினைகளை எளக்குவிக்கிற 
செரிமானப்‌ பொருள்களைப்‌ 


போன்றே வேதியியல்‌ வினை 


"களை ஊக்குவிக்கின்ற சிறிய, 


கரையக்கூடிய, கரிம மூலக்கூறு 
களின்‌ ஒரு குழுமம்‌. 

௦0௦! : செண்டோல்‌ : செனோ 
டி.யாக்சிக்கோலிக்‌ அமிலத்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 
0௩௨1௦06௦)0/0௦11௦ 8010 : செனோ 
டியாக்சிகோலிக்‌ அமிலம்‌: பித்த 
நீரில்‌ கலந்திருக்கும்‌ ஒரு துப்புரவுப்‌ 
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பொருள்‌. பித்தப்பையில்‌ 
விளையும்‌ கல்போன்ற கடும்‌ 
பொருளைக்‌ கரைப்பதற்கு 
வாய்வழி இது உட்கொள்ளப்‌ 
படுகிறது. 

ஊரு ௨9/௦௨ : செங்குருதி 
நாளக்‌ கட்டி : தளர்ந்த குருதி 
நாளக்கட்டி.. இக்‌ கெம்புக்கல்‌ 
போன்ற செந்நிறக்‌ கொப்‌ 
புளமாக இருக்கும்‌. இதனை 
வெளிறிய வளையம்‌ சூழ்ந்து 
இருக்கும்‌. முதியவர்களின்‌ 
உடல்நடுப்பகுதியிலும்‌, கை 
கால்பகுதி களிலும்‌ உண்டாகும்‌. 
இதன்‌ நடுப்பகுதியில்‌ விரி 
வடைந்த மெல்லிய தந்துகிகள்‌ 
அடங்கியிருக்கும்‌. 

வாரு 60 0௦10௦பா : கெம்புச்‌ 
செந்நிறம்‌ : கார்பன்‌ மோனாக்‌ 
சைடு நஞ்சூட்டத்தில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ சளி-சரும நிறமாற்றம்‌. 
ரவு 120 5006 : கெம்புச்‌ செம்‌ 
புள்ளிகள்‌ : 8-0-1 அசிட்டில்‌ 
ஹெக்சோ சாம்டேஸ்‌ என்ற 


செரிமானப்பொருள்‌ குறை. 


பாட்டினால்‌ 04, என்ற குறிப்‌ 
பிட்ட கொழுப்புப்பொருள்‌ 
மிகுதியாகச்‌ சேர்வதால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ டேய்‌-சாக்ஸ்‌ நோய்‌, 
நியமான்‌- பிக்‌ என்ற நோய்‌ 
அகியவை பிடித்த நோயாளி 
களின்‌ பார்வை விழிமையத்தி 
லுள்ள ஒளிர்வான செந்நிறப்‌ 
புள்ளிகள்‌. 


0125( : நெஞ்சு ; மார்பு ; மார்புக்‌ 
கூடு. _ 
01851-170ப016 : மார்புக்‌ கோளாறு. 


ரில ஈ6 - 80065 ॥6601ா2110ஈ : 
சுவாசச்‌ சுழற்சி : சுவாசம்‌ ஏறியும்‌ 
இறங்கியும்‌ வரும்‌ சுழற்சி. சில 
சமயம்‌ மூச்சுவிடுதல்‌ மிக 
வேகமாக நடைபெறும்‌; வேறு 
சமயம்‌, சுவாசம்‌ மிக மெதுவாக 
நடைபெறும்‌. 
/85௱3 

கண்‌ 
நரம்புக்‌ டூ 


குறிக்கீடு , பட்‌ சிடு த்‌ 
குறுக்குக்‌ ஜி சின்‌ எ 
கூட்டு 

கண்‌ நரம்‌ 
புகள்‌ % 
வடிவில்‌ 
குறுக 
காகச்‌ 


சந்தித்தல்‌ 





கண்‌ நரம்புக்‌ 


குறிக்கீடு 


ர்க 16016 : ஷிபா ஊசி 
தோலினூடே பித்துப்பை ஊடு 
கதிர்ப்படத்துக்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ நெகிழ்திறன்‌ 
உள்ள நீண்ட ஊசி. ஒரு 
ஐப்பானியப்‌ பல்கலைக்‌ 
கழகத்தின்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 


அ அ வப பபப டடபபயயயயயயயயயயயய்‌ 


்‌, 
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ர்ச்‌ : கோழை நெஞ்சு. 
௦௦-0௦ : சின்னம்மை; தட்‌ 
டம்மை; பயற்றம்மை; நீர்க்கொள் 
வான்‌ : இது முதலில்‌ இடுப்பில்‌ 
தோன்றி கிறுகிறு கொப்‌ 
புளங்களாக வெடிக்கும்‌. இவை 
பொருக்காகி, தழும்பு இன்றி 
ஆறிவிடும்‌. 

ேர்பாரபரு : இரத்தப்போக்குக்‌ 
காய்ச்சல்‌ (சிலகுன்குன்யா) 
வெப்ப மண்டலங்களில்‌ கொசு 
வினால்‌ உண்டாகும்‌ ஒருவகை 
இரத்தப்‌ போக்கு ஏற்படும்‌ 
காய்ச்சல்‌ வகையில்‌ ஒன்று. 
மிடி : குளிர்க்‌ கொப்புளம்‌; 
பனி வெடிப்பு : கடுங்குளிரினால்‌ 
ஏற்படும்‌ கன்றிய கைகால்‌ 
கொப்புளம்‌. இதனால்‌ கடுமை 
யான நமைச்சல்‌ ஏற்படும்‌. 


௦1/10 : குழந்தை : சைக்குழந்தை 
நிலைக்கும்‌ முதிர்வு நிலைக்கும்‌ 
இடைப்பட்ட மனிதர்‌. குழந்தைக்கு 
உடலாலும்‌, உணர்வாலும்‌, பாலிய 
லாலும்‌ ஊறுவிளைவித்தல்‌. 
கருக்குழந்தையைப்‌ பெற்றெடுத்தல்‌. 
ஒரு குழந்தையைப்‌ பெபற்‌ 
றெடுக்கும்‌ செயல்முறை. 

ரிம்‌ 0ம்‌: பேறுகால நிலை ; 
பிள்ளைப்‌ பேற்று நிலை. 


ரய டரா : பிள்ளைப்பேறு 
குழந்தை பெறுதல்‌. 


ரிம்‌ ஈர்ள்காயிார : குழந்தை 
உருக்குலைவு நோய்‌ : குழந்தையை 
உருக்குலையும்படி செய்யும்‌ 
நோய்‌. ப 


௦௦2510: ஒட்டுண்ணி உயிரி: 
பெருங்குடல்‌ வாயிலும்‌, பெருங்‌ 
குடலிலும்‌ கூட்டுவாழ்வு உயிரி 
களாகக்‌ காணப்படும்‌ ஓாா்‌ 
ஒட்டுண்ணி ஓரணுயுயிர்‌. 
ரோக : மாற்றுமரபணு 
உயிரணு : ஓர்‌ அளின்‌ உயிர்‌ 
அணுக்களில்‌ மரபணுமுறையில்‌ 
மாறுபட்ட உயிரணுக்கள்‌ 
இருத்தல்‌. இந்த உயிரணுகள்‌ 
இருவேறு சூல்‌ முட்டைகளி 
லிருந்து வந்து இருப்பதே 
இதற்குக்‌ காரணம்‌. இதனால்‌ 
நோய்‌ எதுவும்‌ உண்டாவ 
தில்லை. 


பார்றஈலு. 866056 8௨௩௦8 
புகைபோக்கி ஒற்றடைப்‌ புற்று 
நோய்‌ புகைபோக்கியில்‌ 
படியும்‌ ஒற்றடை போன்று 
விதைப்பையில்‌ உண்டாகும்‌ 
புற்றுநோய்‌ வகை. 

ரா : முகவாய்க்கட்டை : கழ்‌ 
உதட்டுக்குக்கழேயள்ள &ழ்த்‌ 
தாடையில்‌ எடுப்பாகவுள்ள 
புறப்பகுதி. 

௦ர்ஈ௦௦ய9ர : கக்குவான்‌ இருமல்‌. 
௦11௦ துண்டெலும்பு 
முதுகெலும்புக்‌ கணு. 





பநோரஃ$€ வார்‌ ஈ... 
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ரொர௱56 (24 5106 : சீன ஒளிப்‌ 
புழை : பச்சிளங்‌ குழந்தையின்‌ 
மண்டையோட்டின்‌ ஊடுறுப்‌ 
பொளியூட்டம்‌. இது மூளை 
நீர்க்கோர்ப்பும்‌, மயிர்க்கண்‌ 
துளை நீர்க்கோர்ப்பும்‌ உடையது. 
மூளைக்கோளங்கள்‌ இன்மை 
யால்‌ ஒளி ஊடுருவும்‌ தன்மை 
இல்லாது இருப்பதை இது 
காட்டுகிறது. 

௦ார்ர6ீ6€ 72618யொவார்‌ ஜாப்‌: 
சீன உணவக நோய்‌ : மானோ 
சோடியம்‌ கிளட்டா மேட்‌ 
எனப்படும்‌ சீன உணவகங்களில்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ பதப்படுத்‌ 
தும்‌ பொருளினால்‌ உண்டாகும்‌ 
மிகு உணர்ச்சித்திறன்‌ காரண 
மாக திடீரென விளையும்‌ 
ஓவ்வாமை விளைவு. இதனால்‌ 
கடும்‌ தலைவலி, மரமரத்தல்‌, 
நீர்வேட்கை, படபடப்பு, அடி 
வயிற்றிலும்‌ நெஞ்சிலும்‌ 
வலிகள்‌, வியர்த்தல்‌, குருதிப்‌ 
பாய்வு ஆகியவை உண்டாகும்‌. 
ரர்‌ : திணறல்‌ ; மூச்சு வாங்க 
முடியா எய்ப்பு நிலை. 
ர்ார்௦ரீ௦ா : சினியோஃபான்‌ 
நோய்த்தடுப்பு மருத்தவத்திலும்‌ 
கடுமையான வயிற்றுப்பூச்சி 
நோய்க்காகவும்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ வயிற்றுப்பூச்சிக்‌ கொல்லி 
மருந்து. 

ர்வு : பக்கவடிவம்‌ : ஒரு பக்க 
மாகத்‌ திரிபடைதல்‌ போன்று 


மூலக்கூறுகளில்‌ ஏற்படும்‌ சமச்‌ 
சீரின்மை. ஒரு மூலக்கூறின்‌ 
முப்பரிமாண வடிவம்‌. இது 
இடப்பக்க வடிவமாகவோ 
வலப்பக்க வடிவமாகவோ 
இருக்கலாம்‌. 

௦/000019 : கால்நோய்‌ மருத்து 
வர்‌: கால்‌ காய்ப்பு ; விரல்‌ உகிரர்‌: 
காலின்‌ காய்ப்பு, விரல்‌ கணு 
வீக்கம்‌, மெய்க்குரு போன்ற 
நோய்களுக்குச்‌ சிகிச்சை 
அளிக்கும்‌ மருத்துவர்‌. 
ரோர£௦ற௦ல்‌ : கால்நோய்‌ மருத்து 
வம்‌: காலின்‌ காய்ப்பு, விரல்‌ 
கணுவீக்கம்‌, மெய்க்குரு முத 
வியவற்றுக்கான மருத்துவம்‌. 
ார்ா௦ரா301/06 : வர்ம மருத்துவம்‌: 
ஒரு மனிதனின்‌ உடல்‌ நிலைக்கு 
அவனது நரம்பு மண்டலம்‌ 
மட்டுமே முழுமுதற்‌ காரணம்‌ 
என்ற கோட்பாட்டை அடிப்‌ 
படையாகக்‌ கொண்ட ஓர்‌ 
உடல்‌ நலக்காப்பு முறை. 
1௦01201106 : வர்ம மருத்துவர்‌; 
கரப்பொருத்து : தண்டெலும்பில்‌ 
தடவி நரம்புகளின்‌ செயற்‌ 
தடுப்பு நோவினைக்‌ குணப்‌ 
படுத்தும்‌ முறை. 

௦ொர்ா௦றா3010 : வர்ம மருத்துவம்‌; 
கரப்பொருத்தர்‌ : தண்டெலும்‌ 
பில்‌ தடவி நரம்புகளின்‌ செயல்‌ 
தடுப்பு நோவினைக்‌ குணப்‌ 
படுத்தும்‌ மருத்துவர்‌. 


ணத கைக ணை கின கைள க கக சக னைக வணனர கைள க ணக ளை கனை கக்‌ வை ளகக ளிக்க வய வவைவாட மடக்காமல்‌ 
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௦்‌/ராட 0126 : திண்தோல்‌ சிதல்‌ 
நோய்க்கிருமி : பறவைகளிட 
மும்‌, மனிதரிடமும்‌ திண்தோல்‌ 
சிதல்‌ நோய்‌ உண்டாக்கும்‌ 


நோய்க்கிருமி போன்ற நுண்ணு 


__ யிரிகள்‌. இந்நோயில்‌ சிலவகை, 


பறவைகள்‌ மூலம்‌ மனிதருக்குப்‌ 
பரவுகிறது. பாலுறவு வழியாக 
"வம்‌ இந்நோய்‌ பரவுகிறது. 
இந்நோய்‌ கண்ட குழந்தைகள்‌ 
அதிக அளவில்‌ பிறக்கின்றன. 
இது கண்ணிமை அரிப்பு 
நோய்க்கும்‌ காரணமாக இருக்கிறது. 
௦்ர்சாறு 1௦515 : திண்தோல்‌ சிதல்‌ 
நோய்‌ : திண்தோல்‌ சிதல்‌ 
நோய்க்‌ கிருமியினால்‌ உண்டா 


கும்‌ ஒரு கோளாறு அல்லது | 


நோய்‌. 
௦1/௦2! : குளோரல்‌ : காரமான 
நெடியுடைய எண்ணெய்‌ போன்ற 
திரவம்‌. 

௦/ாக௱மமா! : குளோராம்புசில்‌ : 
கடும்‌ நிணநீர்ப்புற்று, நிணநீர்த 
திசுக்கட்டி, அகிய நோய்களில்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ காரச்சார்பு 
உயிரணு நஞ்சேற்ற வினையூக்கி. 
௦/6? : குளோராமைன்‌-7: 
காயங்களில்‌ தெளிப்பதற்கு 
பயன்படுத்தப்படும்‌ நச்சு நீக்கி 
மருந்து. 
௦1௦212 : மிகுகுளோரைடு 
நோய்‌ : இரத்தத்தில்‌ குளோரைடு 


_ரெப்‌ொல! ரரேக்‌6 : 


அளவு மிகுதியாக இருக்கும்‌ 
நோய்‌. 

011/௦3513 : தவிட்டுப்படை; மங்கு: 
தோலில்‌, முக்கியமாக முகத்தில்‌, 
பொன்‌ தவிட்டு நிறத்தில்‌ 
படரும்‌ படை நோய்‌. பெண்‌ 
களுக்குக்‌ கருவுற்றிருக்கும்‌ 
போது இது உண்டாகிறது. 
குளோரல்‌ 
ஹைட்ரேட்‌ : நரம்புத்‌ தளர்ச்சி 
யினால்‌ உறக்கமின்மை ஏற்‌ 
படும்போது கொடுக்கப்படும்‌ 
விரைவாகச்‌ செயற்படும்‌ 
சமனப்படுத்தும்‌ மருந்து. 
01௦21/5௱ : குளோரின்‌ உலர்‌ 
வெறியப்‌ பழக்கம்‌ : குளோரின்‌ 
(பாசிக) உலர்வெறியம்‌ தரும்‌ 
மயக்கக்‌ கோளாறு. 

௦51௦8௭ ய!! : குளோராம்புசில்‌ : 
அறுவைச்‌ சிகிச்சையின்போது 


"நோய்க்கிருமித்‌ தடை மருந்தாகப்‌ 


பயன்படுத்தப்படும்‌ மருந்து. 

௦/௦ாவாரவ!02! : குளோராம்‌ 
ஃபெனிக்கோல்‌ : அநேகமாக 
வாய்வழியாகக்‌ கொடுக்கப்‌ 
படும்‌ உயிர்க்கொல்லி மருந்து 
நச்சுக்‌ காய்ச்சல்‌ (டைபாய்டு) 
போன்ற நோய்களுக்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 
01/௦0/011216 : குளோர்சைக்‌ 
ளிசின்‌ புண்ணுண்டாகிய 
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இடத்தில்‌ இரத்தத்தில்‌ விழுப்புப்‌ 
பரவிச்‌ செயலாற்றாமல்‌ தடுக்கும்‌ 
மருந்துகளில்‌ ஒன்று. இதனை 
எதிர்‌ விழுப்புப்‌ பொருள்‌ 


என்றும்‌ கூறுவர்‌. பயண: 
நோய்க்கும்‌ இது பயன்‌ 
படுகிறது. 


௦1010182600)406 : குளோர்டை 
யாசிப்பாக்சைடு : மன இறுக்கம்‌ 
ஆகியவற்றைக்‌ குணப்படுத்தும்‌ 
மருந்து. தசையைத்‌ தளர்ச்சி 
யடையச்‌ செய்யும்‌ குணமும்‌ 
உடையது. இதனை வாய்வழி 
யாகவோ ஊசி மூலமாகவோ 
. செலுத்தலாம்‌. 

௦/௦ஊ1௦ : குளோரெட்டிக்‌ : பித்த 
நீரை அதிகரிக்கும்‌ ஒரு வினை 
யூக்கி. 

௦1/௦12௦1006 : குளோரெக்சோ 
லோன்‌ : சிறுநீர்‌ கழிப்பதைத்‌ 
தூண்டும்‌ மருந்து: 
01௦012 : குளோர்ஹெக்‌ 
சிடின்‌ : பலவகைப்‌ பாக்டீரியாக்‌ 
களுக்கு எதிராகப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ நுண்ணுயிரிகளைக்‌ 
கொல்லும்‌ கரைசல்‌ மருந்து. 
பேர்டு ள்க : குளோர்ஹைடிரியா: 
வயிற்றில்‌ ஹைடீரோகுளோரிக்‌ 
அமிலம்‌ மிகுதியாக இருத்தல்‌. 
௦/௦1ா2120 : குளோரினேற்றிய : 
குளோரினேற்றிய பொருள்‌. 


ஒருசலவைப்‌ பொருளாகவும்‌ 


௯. 


௯ 


ஒரு நச்சு நீக்கியாகவும்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ எலுமிச்சை கால்‌ 
சியம்‌ ஹைப்போ குளோரைட்‌ 
மற்றும்‌ கால்சியம்‌ குளோரைடு. 


௦௦6 : குளோரின்‌ (பாசிகம்‌) : 
நிறநீக்க. நோய்க்கிருமித்‌ தடைக்‌ 
காப்பு, போருக்குரிய நச்சு வாயு 
ஆயுதங்கள்‌ அ கியவற்றில்‌ 
நெஞ்சு திணற அடிக்கும்‌, கார 
மணமுடைய வாயுவடிவத்‌ 
தனிமங்களில்‌ ஒன்று. இது 
பசுமஞ்சள்‌ நிறம்‌ உடையது. 
௦1௦ர்6 மரா : குளோரின்‌ 
கரைசல்‌. 


௦0/௦௱ள்‌182016 : குளோர்‌ மெத்‌ 
தியாசோல்‌ : உறக்க மூட்டும்‌ 
மருந்து. மருந்துறைகளாகவும்‌, 
ஊளசி மருந்தாகவும்‌ கிடைக்‌ 
கிறது. இது மன உளைச்சலைத்‌ 
தணிக்கக்‌ கூடியது. 

௦1௦0௦௦1250! : குளோராக்ரிசால்‌ : 
பாக்டீரியாக்களைக்‌ கொல்லும்‌ 
மருந்து. ஊசி மருந்துக்‌ குமிழ்‌ 
களைப்‌ பாதுகாப்பாக வைக்கப்‌ 


பயன்படுகிறது. 


௦1/௦1௦06 : குளோரோடின்‌ : 
அபினிச்சத்து, ஈதர்‌, குளோ 
ரோஃபார்ம்‌ அகியவை கலந்த 
ஒரு சகுரைசல்‌. இது உறக்க 
மூட்டும்‌ மருந்தாகப்‌ பயன்‌ 
படுகிறது. 

௦1௦1௦14௦௱ : மயக்க மருந்து 
(குளோரோஃபார்ம்‌) : எளிதில்‌ 


கணக கைக கை மன்னை சில்‌ ககாள்ளை னக கள காகக்‌ கக ளிவிக ககக ககக 9 சனக கனாகரவைவவய பகலக யவை வைல 
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ஆவியாகும்‌, இனிமை கலந்த 
சுவையுடைய, நிறமற்ற உணர்ச்‌ 
சியகற்றும்‌ நீர்மம்‌. 

௦ : குளோரோமா; பசும்‌ 
புத்து : முகத்திலும்‌, மண்டை 
ஓட்டிலும்‌, முள்ளெலும்பு 
களிலும்‌ எலும்புகளை மூடி 
யுள்ள சவ்வின்மீது உண்டாகும்‌ 
பசு மஞ்சள்‌ நிறமுடைய 
வளர்ச்சிகள்‌. 
௦௦ா௦ரர௦ன : நச்சுக்காய்ச்சல்‌; 
முதுகந்தண்டு நோய்‌, மூளை 
அதிர்ச்சி அகியவற்றில்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ குளோரா ஃபெனிக்கோல்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


௦1௦௫ : பச்சையம்‌; பச்சை 
நிறமிகள்‌ : தாவரங்களில்‌ ஒளிச்‌ 
சேர்க்கை நடைபெறுவதற்கு 
உதவுகிற பசியநிறப்‌ பொருள்‌. 
இப்போது இது செயற்கை 
யாகத்‌ தயாரிக்கப்பட்டு, மண 
மகற்றும்‌ பொருளாகப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 

௦1/௦1௦0ய46 : முறைக்காயச்சல்‌ 
மருந்து (குளோரோக்குவின்‌) : 
முறைக்காய்ச்சலில்‌ (மலேரியா) 
பயன்படுத்தப்‌ படும்‌ மருந்து. 
கொள்ளை நோய்‌ பரவும்‌ 


பகுதிகளில்‌ உப்புடன்‌ இது: 


கலக்கப்படுகிறது. வீக்கத்தைக்‌ 
- குறைக்கும்‌ தன்மையும்‌ கொண்டது. 
௦101௦515 : பசலை நோய்‌: : 
இளம்‌ பெண்களிடம்‌ பசுமை 


நிறம்‌ படரும்‌ சோகை என்ற 
பசலை தளர்ச்சி நோய்‌. 


௦11௦164680! : குளோரோக்சைனால்‌: 
நோய்கிருமிக்‌ கொல்லியாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒரு வகை 
மருந்து. 

௦1216 : குளோர்புரோ 
மாசின்‌ : மிகுந்த மருந்தியல்‌ 
வினைபுரியக்கூடிய ஒரு மருந்து. 
இது தூக்க மருந்தாகவும்‌, 
வாந்தித்‌ தடுப்பு மருந்தாகவும்‌, 
வலிப்புநோய்‌ எதிர்ப்பு மருந்தாகவும்‌ 
குருதியமுத்தம்‌ குறைக்கும்‌ 
மருந்தாகவும்‌ பயன்படுகிறது. 
உளவியல்‌ கோளாறுகளின்போது 
பயன்படுத்தத்தக்க சிறந்த மருந்து. 
0௩1௦1௦ரா௦08௱॥0௦௨ : குளோர்‌ 
புரோப்மைட்‌ : நீரிழிவு நோய்க்குக்‌ 
கொடுக்கப்படும்‌ மருந்து. டயா 
பினீஸ்‌, மெலிட்டாஸ்‌ போன்றவை 
இவ்வகையைக்‌ சேர்ந்தவை. 


011௦10ா௦11%௨௭6 : குளோரோ 
புரோத்திக்சின்‌ : ஒருவகை நோவ 
கற்றும்‌ மருந்து. முரண்‌ மூளை 
நோய்களின்போது பயன்படுத்‌ 
தப்படுகிறது. அனால்‌ நீண்ட 
காலம்‌ சிகிச்சையளிக்கும்போ து 
இது அவ்வளவாகச்‌ செயற்படு 
வதில்லை. 

௦1/௦0/011௨ : குளோர்டெட்‌ 
ராசைக்ளின்‌ : டெட்ராசைக்ளின்‌ 
மருந்தின்‌ ஒருவகை. 
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௦11௦11/2110௦06 : குளோத்த5லி 
டோன்‌ : சிறுநீர்‌ கழிவதைகத்‌ தூண்டு 
வதற்கு வாய்வழி கொடுக்கப்படும்‌ 
மருந்து. இது ஒரு நாள்‌ விட்டு 
ஒருநாள்‌ கொடுக்‌ கப்படுகிறது. 
இது 48 மணிநேரம்‌ செயற்படக்‌ 
கூடியது. 

௦௦11182106 : குளோர்தையா 
சைடு : சிறுநீரகக்குழாய்‌ மறு 
ஈர்ப்பைத்‌ தடைசெய்யும்‌ 
முதலாவது தையாசிட்‌ என்ற 
சிறுநீர்ப்‌ பெருக்கி. 
௦/6 : குளோடா 
ஃபெனிராமின்‌ : ஷிஸ்டாமின்‌ 
எதிர்ப்புப்‌ பொருள்‌ தயாரிப்‌ 
பிலிருந்து பெறப்படும்‌ ஒரு 
பைரிடின்‌. 

ெ/௦யா2516 : குளோர்யூரசிஸ்‌ : 
சிறுநீரில்‌ குளோரைடுகள்‌ சுரத்தல்‌. 


௦/௦யாரக : குளோர்யூரியா : சிறு 
நீரில்‌ மிகுதியான குளோரைடுகள்‌ 
இருத்தல்‌. 

0௦00௦136 0051 : சாக்கலேட்‌ 
நீர்க்கட்டி; சாக்கலேட்‌ பந்து : 
கருப்பையின்‌ உட்புறச்‌ சவ்வில்‌ 
ஏற்படும்‌ நீர்க்கட்டி. இது நிலை 
மாறிய இரத்தத்தைக்‌ கொண்டி 
ருக்கும்‌. இது பெரும்பாலும்‌ 
பெண்‌ கருப்பையில்‌ உண்டாகிறது. 
0௦1 : மூச்சுத்தடை ; திணறல்‌ ; 
மூச்சமைப்புத்‌ திணறல்‌. 


௦௦186௱1/8 : பித்தசோகை 
குருதியில்‌ பித்தநீர்‌ தேங்கு 
வதால்‌ உண்டாகும்‌ நோய்‌. 
0௦180௦0916 : பித்தபேதி. பித்த 
பேதியையுண்டாக்கும்‌. 


0012000ப6 : பித்தபேதி மருந்து; 


பித்தநீர்‌ ஓட்ட ஊக்கி : குடலுக்‌ 
குள்‌ பித்தநீர்‌ பாய்வதை அதி 
கரிக்கும்‌ மருந்து. 
௦௦1391௦௦80௦௱5 : பித்தநீர்ச்‌ 
சுரப்பிப்‌ புற்று : உள்கல்லீரலில்‌ 
பித்தநீர்‌ நாளங்களின்‌ மேல்திசு 
விலிருந்து எழும்‌ சுரப்பிப்‌ 
புற்றுநோய்‌. 

0௦12101௦08 : பித்தநீர்‌ நாள 
ஊடுகதிர்ப்படம்‌; பித்தக்குழாய்‌ 
வரைவி : கல்லீரல்‌, பித்தநீர்‌ 
நாளங்களைப்‌ பரிசோதனை 
செய்த ஊடுகதிர்‌ (எக்ஸ்ரே) 
படம்‌. ஊடுகதிர்‌ ஊடுருவாத 
பொருளினை வாய்வழியே 
கொடுத்தும்‌, நேரடியாக ஊசி 
மூலம்‌ செலுத்தியும்‌ இந்தப்‌ 
படம்‌ எடுக்கப்படுகிறது. 
00௦1801016 : பித்தநீர்நாளக்‌ கிளை: 
பித்தநீர்‌ நாள மண்டலத்தின்‌ 
முனைக்கிளைகளில்‌ ஒன்று. 
010183101௦ 214(05 : பித்தநீர்நாள 
வீக்கம்‌ : நுரையீரல்‌, பித்த நீர்‌ 
நாளங்களில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
0௦16௦2101727௦ : பித்தநீர்‌ கால்சி 
2ஃபெரால்‌ : 0-2 என்ற வைட்டமின்‌. 





0௦16 00/51 


சீருணவிலிருந்து பெறப்படும்‌ 
அல்லது 7-டிஹைடிரோ கொலஸ்‌ 
டிராலை ஒளிர்வூட்டுதல்மூலம்‌ 
தோலில்‌ செயற்கையாக 
உண்டாக்கும்‌ பொருள்‌. 
0௦160/51 : பித்தப்பை. 


0௦1604/513000ப6 : பித்தப்பை 
துப்புரவுப்‌ பொருள்‌ : பித்தநீர்ப்‌ 
பையைக்‌ காலி செய்வதற்குப்‌ 


பயன்படும்‌ ஒரு வினையூக்கி. 


0௦16 0/51௮1012 : பித்தப்பை விரி 
வாக்கம்‌ : பித்தநீர்ப்பை விரி 
வடைதல்‌. 

01௦12 0/5120100௫௬ு7 : பித்தப்பை 
அறுவை மருத்துவம்‌; பித்தப்பை 
நீக்கம்‌ : பித்தநீர்ப்பையினையும்‌, 
சிறு குடவினையும்‌ அறுவை 
செய்து அப்புறப்படுத்துதல்‌. 
01௦1603/511415 பித்தப்பை 
அழற்சி : பித்தநீர்ப்பையில்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ வீக்கம்‌. 

01௦1605100 ப002௦510ஈ14 : பித்‌ 
தப்பை-முன்சிறுகுடல்‌ பிணைப்பு: 
பித்தநீர்ப்பைக்கும்‌, முன்‌ சிறு 
குடலுக்கும்‌ இடையில்‌ ஒரு 
பிணைப்பை ஏற்படுத்துதல்‌. 
பொதுப்பித்தப்பை நாளத்தில்‌ 
அழற்சி அல்லது அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை காரணமாக நெரிசல்‌ 
கோளாறு ஏற்படும்போது 
இந்தப்‌ பிணைப்பு ஏற்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. ப 


206 0௦16 0510510014 


0௦1௦051008 : பித்தப்பை 
ஊடு கதிர்ப்படம்‌; பித்தப்பை 
வரைவி : ஊடுகதிர்‌ ஊடுருவாத 
பொருளை கொடுத்த பின்பு 
பித்த நீர்ப்பையினை ஊடு 
கதிர்ப்படம்‌ மூலம்‌ பரிசோதனை 
செய்தல்‌. 
0௦160/90/61யா௦510மு: பித்தப்‌ 
பை-இடைச்‌ சிறுகுடல்‌ பிணைப்பு: 
பித்தநீர்ப்பைக்கும்‌ இடைச்சிறு 
குடலுக்கும்‌ (நடுச்சிறுகுடல்‌/ 
இடையில்‌ ஒரு பிணைப்பை 
ஏற்படுத்துதல்‌. கணையத்தின்‌ 
தலைப்பகுதியில்‌ ஏற்படும்‌ வளர்ச்சி 
காரணமாக உண்டாகும்‌ மஞ்சட்‌ 
காமாலை அடைப்பின்போது 
இது ஏற்படுத்தப்படுகிறது. 
௦௦1௨51௦141 : கோலசிஸ்‌ 
டோக்கினின்‌ : பித்தநீர்ப்பையை 
சுருங்கச்‌ செய்கிற ஓர்‌ இயக்கு 
நீர்‌ (ஹார்மோன்‌). மேற்குடல்‌ 
சவ்வில்‌ இது சுரக்கிறது. 
௦௦160/5(01/(/12515 : பித்தப்பைக்‌ 
கல்‌ : பித்தநீர்ப்பையில்‌ கல்‌ 
போன்ற பொருள்‌ உண்டாதல்‌. 
௦௦16050510 : பித்தநீர்‌ வடி 
குழல்‌ அறுவை மருத்துவம்‌ : பித்த 
நீர்ப்பைக்கும்‌ அடிவயிற்றுப்‌ 
பரப்புக்குமிடையில்‌ அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை மூலம்‌ ஏற்படுத்தப்‌ 
படும்‌ குழல்‌ உறுப்பு. பித்தநீர்ப்‌ 
பையிவிருந்து கற்களை அகற்றிய 
பிறகு வடிகுழல்‌ அமைப்பதறி 


_ காக இது ஏற்படுத்தப்படுகிறது. 
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௦௦160481010004 : பித்தப்பை 
அறுவை; பித்தப்பை திறப்பு : 
பித்தநீர்ப்பையில்‌ சிறுதுண்டு 
அறுத்தெடுத்தல்‌. 
011௦10/5109851105101ு : பித்தப்‌ 
பை நாளநீக்கம்‌ : பித்த நீர்ப்‌ 
பைக்கும்‌ இரைப்பைக்கும்‌ 
இடை யிலான குருநாளப்‌ 
பிணைப்‌ பினை அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 


00160181௦0 : பித்தப்பை 
ஊடுகதிர்ப்படம்‌ : பித்தநீர்ப்பை 
ஊடுகதிர்ச்சோதனை மூலம்‌ 
பெறப்படும்‌ பித்தநீர்ப்பை ஊடு 
கதிர்ப்படம்‌. 
011௦1698௦0௦110௦1௦ஈட : பித்தக்‌ 
கல்‌ அறுவைச்‌ சிகிச்சை : பொது 
வான பித்தநீர்‌ நாளத்திலுள்ள 
கல்‌ போன்ற பொருளை அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 
0110160௦௦௦510ஈட0 : பித்தநீர்‌ 
வடிப்பு : பொதுவான பித்தநீர்‌ 
நாளத்திலிருந்து ஒரு '7 ' குழாய்‌ 
மூலம்‌ பித்தநீரை வடி த்தெடுத்தல்‌. 
கல்போன்ற பொருள்‌ இருக்கிறதா 
என்று பரிசோதனை செய்த 
பிறகு இவ்வாறு செய்யப்படு 
கிறது. 

0௦160௦01௦1) : பித்தநீர்‌ நாள 
அறுவை : பொதுவான பித்தநீர்‌ 
நாளத்தில்‌ அறுவை செய்தல்‌. 
௦11௦16ஞ்‌1॥ : கோலடில்‌ : கோலின்‌ 
தியோஃபிலினேட்டு என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


௦1௦1611/7/8516 : பித்தக்‌ கற்கள்‌ : 
பித்தநீர்ப்பையில்‌ அல்லது பித்த 
நாளங்களில்‌ கல்போன்ற 
பொருள்கள்‌ இருத்தல்‌. 
௦161147௦௫7 : பித்தநீர்க்‌ 
குழாய்‌ பிளவுறுத்தம்‌ : பித்தநீர்ப்‌ 
பைகளில்‌ கற்களை அகற்று 
வதற்காக பித்தநீர்க்குழாய்‌ 
வழியே அறுவைச்‌ கிகிச்சை 
மூலம்‌ பிளவுறுத்தல்‌. 
௦86/8 : குருதிப்பித்த நீர்‌ 
நோய்‌ : குருதியில்‌ பித்தநீர்‌ அல்‌ 
லது பித்த நீர்நிறமி இருத்தல்‌. 
௦௦௪ : பித்தநீர்‌. 

0௦(618 : வாந்திபேதி (காலரா) : 
கொள்ளைநோயாகப்‌ பரவும்‌ 
ஒரு கொடிய தொற்று நோய்‌, 
கிழக்கு நாடுகளில்‌ மிகுதியாகக்‌ 
காணப்படுகிறது. இந்‌ நோய்‌ 
கண்டவர்களுக்கு அபரிமிதமாக 
தண்ணீர்‌ கலந்த மலங்கழியும்‌; 





காலரா 
நோய்க்‌ கிருமி 


00௦1218௨08 


வாந்தியும்‌ உண்டாகும்‌. கைகால்‌ 
நோவும்‌ ஏற்படும்‌. உடனடியாகச்‌ 
சிகிச்சை செய்யாவிட்ட்டால்‌ 
மரணம்‌ உண்டாகும்‌. மாசுபட்ட நீர்‌, 
அளவுக்கு அதிகமான மக்கள்‌ 
நெரிசல்‌, சுகாதாரமற்ற சூழ்நிலை 
காரணமாக நோய்க்கிருமி பரவி 
பெருமளவு உயிர்ப்பலி ஏற்படு 
கிறது. 

0௦167806 : காலரா நஞ்சு : கால 
ராக்கிருமிகள்‌ மூலம்‌ உண்டா 
கும்‌ அயல்‌ நஞ்சு. 

01௦1281௦ : வாந்திபேதிக்குரிய ; 
கொள்ளை நோய்‌ சார்ந்த. 
௦௦1௨716 : பித்தம்‌ நிரம்பிய. 
௦௦1821 : பித்தநீர்‌ ஊக்கி : 1. நுரை 
ரல்‌ பித்த நீரை உற்பத்தி செய்‌ 
வதை ஊக்குவிக்கும்‌ பொருள்‌. 
2) பித்தநீர்‌ உற்பத்தியை ஊக்கு 
விக்கும்‌ வினையூக்கி. - 
01௦161௦ ராரா! : சிடு 
- சிடுப்பு; முன்கோாபக்‌ குணம்‌ : 
எளிதில்‌ சீற்றம்‌ கொள்ளுகிற 
சிடுசடுப்பான நடத்தைப்‌ 
போக்கு. இது, நான்குவகை 
நடத்தைப்‌ போக்குகளில்‌ ஒன்று. 
௦௦௦6 : வேனிற்கால வாந்தி 
பேதி : வேனிற்காலத்தில்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ வாந்திபேதுநோய்‌. 


0016512515 : பித்தநீர்‌ அடைப்பு; 


பித்த நீரோட்டத்‌ தடை; பித்தத்‌ 
தேக்கம்‌ ;: பித்தநீர்‌ பாய்வது 
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குறைதல்‌ அல்லது அடைக்கப்‌ 
படுதல்‌. உள்‌ கல்லீரல்‌ பித்தநீர்‌ 
அடைப்பு என்பது, தடுப்பு 
வகையைச்‌ சேர்ந்த மஞ்சள்‌ 
காமாலையினால்‌ உண்டாகிறது. 


0௦12512240 : காதுக்‌ கழலை: 
கொலாஸ்டிரால்‌ அடங்கிய, 
பையில்‌ அடைபட்டுள்ள, 
கடுமையாக இராத கழலை. 
இது பெரும்பாலும்‌ நடுக்காதில்‌ 
ஏற்படுகிறது. 

௦ஈ௦1௦51ன௦1 : கொழுப்பினி; 
கொழுலியம்‌; கொலஸ்டிரால்‌ : 
கொமுப்புத்தன்மை வாய்ந்த 
படிகம்‌ போன்ற பொருள்‌. 
மூளை நரம்புகள்‌ நுரையீரல்‌, 
இரத்தம்‌, பித்தநீர்‌ ஆகியவற்றில்‌ 
இது காணப்படுகிறது. அது 
எளிதில்‌ கரைவதில்லை. இது 
பித்த நீர்ப்பையில்‌ தமனிச்‌ 
சுவர்களிலும்‌ உறைந்து விடும்‌. 


ஒளிபடும்‌ போது, இது 
வைட்டமின்‌-0 என்ற ஊட்டச்‌ 
சத்து ஆகிறது. 


0௦16516101ய718 குருதிக்‌ 
கொழுப்பு : சிறுநீரில்‌ கொழுப்பு 
(கொலஸ்டிரால்‌) இருத்தல்‌. 

0௦01251610615 : கொலஸ்டிரால்‌ 
மிகைப்படிவு : கொலஸ்டிரால்‌ 
அளவுக்கு அதிகமாகப்‌ படிதல்‌, 
௦௦/0 1 : கொழுப்பு மூல 
அணு : ஹைடிராக்சில்‌ குழுமத்‌ 
தை அகற்றுவதன்‌ மூலம்‌ உண்‌ 
பாகும்‌ கொழுப்பு மூல அணு. 


011017 3ு 
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௦௦ ஜார்ஊாகரு : பித்த உப்பு 
மருத்துவம்‌ : பித்தநீர்‌ உப்புப்‌ 
பொருள்களைச்‌ செலுத்திச்‌ 
சிகிச்சையளித்தல்‌. 
௦௦1506 : கொலஸ்டிரால்‌ 
பிசின்‌ : குடலில்‌ பித்தநீர்‌ அமி 
லங்களுடன்‌ இணைந்து கொள்‌ 
கிற ஓர்‌ அடிப்படையான 
அயனிப்‌ பரிமாற்றப்பிசின்‌. இவ்‌ 
வாறு இணைத்து உண்டாகும்‌ 
பொருள்‌ ஈர்த்துக்‌ கொள்ளப்‌ 
படுவதில்லை. எனவே, இது 
இரத்தத்தில்‌ கொலஸ்டிரால்‌ 
அளவைக்‌ குறைக்கிறது. 
௦௦116 : பித்த நீர்‌ ; பித்த அமிலம்‌: 
அடிப்படைப்‌ பித்த அமிலங் 
களில்‌ ஒன்று. இது பெரும்பாலும்‌ 
கிளைசினுடன்‌ அல்லது டாரி 
னுடன்‌ இணைந்து காணப்படு 
கிறது. இது கொழுப்பை 
ஈர்க்கவும்‌, மிகைக்கொழுப்பை 
வெளியேற்றவும்‌ உதவுகிறது. 
௦௦6 : கோலின்‌ : லெசித்தின்‌ 
அசிட்டில்கோலின்‌ போன்ற 
வையாக அமைந்துள்ள விலங்குத்‌ 
திசுக்களில்‌ காணப்படும்‌ ஒரு 
வேதியியல்‌ பொருள்‌. இது 
வைட்டமின்‌-8 தொகுதியின்‌ 
ஒரு பகுதி எனக்‌ கருதப்படு 
கிறது. இது உடல்‌ வளர்ச்சிக்கு 
ஒரு காரணியாக அமைந்து 
உள்ளது. நுரையீரலில்‌ கொழுப்புப்‌ 
படிவதை இது தடுக்கிறது. பால்‌ 
பொருள்களில்‌ இது மிகுதி 
யாகக்‌ கிடைக்கிறது. 


௦01101116௨ ௱௭௮ு௱௦6/பா௱ா 11581 
091806: கோலின்‌ மக்னீசியம்‌ 
டிரைசாலிசைலேட்‌ : சாலிசிலிக்‌ 
அமிலத்தின்‌ ஒருவழிப்‌ பொருள்‌. 
இது வீக்கத்தைக்‌ கட்டுப்படுத்தும்‌ 
தன்மை வாய்ந்த மருந்து. 
ரான! : நரம்பு இழைசார்ந்த: 
நரம்புக்‌ கடத்தியாக அகிட்டில்‌ 
கோலினாய்‌ பயன்படுத்தும்‌ 
நரம்பு இமைமங்கள்‌ தொடர்‌ 
புடைய. 


௦௦1116 2௦01௫11126 : கோலின்‌ 
தியேஃபைலினேட்‌ : இது ஒரு 
கூட்டுப்‌ பொருள்‌. இது பொது 
வான விளைவுகளில்‌, அமினோ 
பைலின்‌ போன்றது. எனினும்‌, 
வினைபுரிவதில்‌, ஓழுங்காக 
இயங்காதது. 

௦௦111651ள௭856 : கோலினெஸ்‌ 
டெராஸ்‌: நரம்பு முனைகளில்‌, 
அ௫சிட்டில்‌ கோலினை நீரிடைச்‌ 
சேர்மப்‌ பிரிப்பு செய்து கோலி 
னாகவும்‌, அசிட்டிக்‌ அமில 
மாகவும்‌ பிரிக்கும்‌ ஒரு செரி 
மானப்‌ பொருள்‌ தொகுதி. 


௦௦111௦1410 : நரம்புத்தடைப்‌ 
பொருள்‌ :1. அ௫ிட்.ரல்‌ சோவினின்‌ 
அல்லது நரம்பு இழையிவினை 
யூக்கிகளின்‌ பிணையைத்‌ தடை. 
செய்தல்‌. 2. பரிவு நரம்புகளால்‌ 
பழங்கப்‌்படும்‌ உறுப்புகளிலும்‌, 
தன்னியக்கத்‌ தசைகளிலும்‌ 
உள்ள அசிட்டில்‌ சோலினின்‌ 
வினையைத்‌ தடை செய்கிற ஒரு 
வினையூக்கி. 





ள்‌! 


௦௦111௦4௨10 கோலின்‌ 
ஒப்புப்பொருள்‌ : அசிட்டில்‌ 
கோலினை ஓத்த வினையுடைய 
பொருள்‌. 

௦9ியாக : பித்தநீரில்‌ சிறுநீர்‌ : 
1. பித்தநீரில்‌ சிறுநீர்‌ இருத்தல்‌. 
2. பித்தநீர்‌ நிறமிகளினால்‌ சிறு 
நீர்‌ நிறம்‌ மாற்றமடைதல்‌. 
௦௦02! : குருத்தெலும்பு சார்ந்த. 
ரோள்00ாடு : குருத்தெலும்பு 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை : ஒரு 
குறுத்தெலும்பை : அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 
ளா : எலும்பு குருத்து மூலம்‌. 
௦௦௩௦1(15 : குருத்தெலும்பு 
வீக்கம்‌ : குருத்தெலும்பு அழற்சி. 
௦ர௦ள்௦யூார்௨ : குருத்தெலும்பு 
நோவு. 

0ர௦ஈ௦்‌௦0/515 : குருத்தெலும்பு 
கரைதல்‌. - 

0௩௦௱௭௭௦௱௨ : குருத்தெலும்புக் 
கழலை : குருத்தெலும்புக்‌ கட்டி : 
குருத்தெலும்பில்‌ உண்டாகும்‌ 
கடுமையாக இராத கழலை. 
இதனை அகற்றிய பின்பும்‌ 
மீண்டும்‌ ஏற்படலாம்‌. 
௦0௦1௦௦0125 : முதிராக்குருத்‌ 
தெலும்பு : உயிரணுவை உற்பத்தி 
செய்யும்‌ முதிரா குருத்தெலும்பு. 
௦0௦௩07001851008 : எலும்பு 
முனைக்கட்டி : வயது வந்தவர்‌ 
களின்‌ நீண்ட எலும்புகளின்‌ 
எலும்பு முனைகளில்‌ உண்டாகும்‌ 


292. ௦௦10101001 


ஒரு வலியற்ற கட்டி. இதில்‌ 
கருப்பைக்‌ குருத்தெலும்பு 
போன்ற இழையம்‌ மிகுந்த 
திசுக்கள்‌ அடங்கியிருக்கும்‌. 
௦௦ ஈ௦்‌௦௱218016 : குருத்தெலும்பு 
மென்மையாதல்‌. 


0௩௦18்‌00/5018512 : எலும்பு 
முனை வளர்ச்சித்தடை : நீண்ட 
எலும்புகளின்‌ எலும்பு முனை 
களின்‌ வளர்ச்சியைச்‌ சீர்குலைத்‌ 
தல்‌. இது நீண்ட எலும்புகளின்‌ 
வளர்ச்சி, குறுக்கம்‌ ஆகிய 
வற்றைத்‌ தடைசெய்கிறது. 
ர௦0்‌௦1048 5ப|றர216 : கோண்டி 
ராய்ட்டின்‌ சல்‌ஃபேட்‌ : இணைப்‌ 
புத்‌ திசுக்களில்‌, குறிப்பாகக்‌ 
குருத்தெலும்பு, எலும்பு, குருதி 
நாளங்கள்‌, விழி வெண்படலம்‌ 
அகியவற்றின்‌ ஆதாரப்‌ பொரு 
ளில்‌ காணப்படும்‌ ஒரு கிளைக்‌ 
கோசாமினோகிளைக்கான்‌. 


௦௦16 : கோண்ட்ரோ 
பைட்‌ : ஒரு எலும்பின்‌ எடுப்‌ 
பான பகுதியில்‌ வளரும்‌ இயல்பு 
மீறிய எலும்புத்‌ திரட்சி. 
௦௦ஈ௦105270௦௦ : குருத்தெலும்பு 
ஊன்ம வளர்ச்சி : குருத்தெலும்பில்‌ 
ஏற்படும்‌ உக்கிரமான ஊன்ம 
வளர்ச்சி. 

௦௦1௦௭௭0515 : குருத்தெலும்‌ பாக்‌ 
கம்‌ : குருத்தெலும்பு உருவாதல்‌. 
0௦௦௦௦1 : குருத்தெலும்புப்‌ 
பிளவு : குருத்தெலும்பையும்‌ 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை மூலம்‌ பிளத்தல்‌, 
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ரோம : எலும்புக்‌ குருத்து. 
௦0212 : தண்டெலும்பு விலங்கு 
கள்‌ : தங்கள்‌ வளர்ச்சிநிலையின்‌ 
போது ஒரு தண்டெலும்பு 
அல்லது அதன்‌ ௧௬ மூலத்‌ 
தடங்களுடைய உயிரினப்‌ பெரும்‌ 
பிரிவு சார்ந்த விலங்குகள்‌, 
006 : ஆண்குறி விறைப்பு : 
ஆண்குறி கடும்‌ நோவுடன்‌ 
விறைத்திருத்தல்‌. இதனால்‌ 
மூத்திரக்குழாய்‌ அழற்சியும்‌ 
ஏற்படுகிறது. 

௦101010 : காக்காய்‌ வலிப்புடைய. 
௦௦1/5 : விந்து இழை வீக்கம்‌; 
விந்துக்குழல்‌ அழற்சி : விந்து 
இழை வீக்கம்‌. 

௦1010௦1௦ : தண்டெலும்புக்‌ கட்டி: 
தண்டெலும்பிலுள்ள முதிரா 
எச்சங்களிலிருந்து உண்டாகும்‌ 
உக்கிரமான கட்டி. இது, 
இடுப்படி. முக்கோண மூட்டெ 
லும்பு சார்ந்த புனித குத 
எலும்புப்‌ பகுதியிலுள்ள பத்து 
எலும்புத்தொகுதியில்‌ ஐந்தாவது, 
ஆறாவது எலும்புகளில்‌ பெரும்‌ 
பாலும்‌ உண்டாகிறது. 
௦ா௦ா0010௦00ா (00100101) 
தண்டுவடப்பிளவுறுத்தம்‌ : தண்டு 
வடத்தில்‌ (முதுகுத்தண்டு) 
ஏற்படும்‌ குடுமையான இடை 
விடாத வலியைப்‌ போக்குவதற்‌ 


காகத்‌ தண்டு வடத்திலுள்ள- 


நரம்பு இழைமங்களின்‌ 
கற்றையை அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
மூலம்‌ பிளவுறுத்தல்‌. 


010162 : சுயக்கட்டுப்பாடிலா 


- வலிப்பு : இது வலிப்பு வகையில்‌ 


ஒன்று. நோயாளியின்‌ கட்டுப்‌ ' 
பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்டு 
ஏற்படும்‌ நோய்‌. இதனை 
நடனவலிப்பு என்றும்‌ கூறுவர்‌. 
௦10160811210516 : வாதவலிப்பு: 
நடனவலிப்பு எனப்படும்‌ சுயக்‌ 
கட்டுப்பாடில்லாத வலிப்பு 
களிலும்‌, மூளையில்‌ நைவுப்‌ 
புண்‌ ஏற்படுவதன்‌ காரணமாக 
கைகளும்‌ பாதங்களும்‌ காரண 
மின்றி நடுங்குகிற உறுப்பு 
நடுக்கம்‌ எனப்படும்‌ சுழல்‌ 
வாதத்திலும்‌ புலப்படும்‌ ஒரு 
கோளாறு. 

௦௦!08118040515 : கருப்பைப்‌ 
புறச்சவவு : பாலூட்டிகளில்‌ 
கருக்கொடியின்‌ கருவுயிர்ப்‌ 
பகுதியாக அமைகிற கருப்பைப்‌ 
புறத்தோலும்‌, உயிரகப்பையும்‌ 
இணைவதால்‌ உண்டாகும்‌ 
முதிரா நிலைப்‌ புறச்சவ்வுப்‌ 
படலம்‌. 

௦1௦081010௦1௨ : கருப்பைக்‌ 
கட்டி : கருக்கொடியிலிருந்து 
கருப்பையினுள்ள மிக அரிதாக 
வளரும்‌ உக்கிரமான கட்டி. 
0110061251 : கருப்பைப்புறத்‌ 
தோல்வளர்ச்சி : கருப்பையில்‌ 
புறத்தோல்‌ வளருதல்‌. 
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ள்ளாா௦/ம : கருப்பை புறத்தோல்‌ 
போன்ற.. 


ரா வார்ஈ01115 : 
அழற்சி : குளோராய்ட்‌ நரம்பு 
வலையினுள்‌ நிணநீர்‌ ஊடுருவு 
வதால்‌ உண்டாகும்‌ மூளை 
அழற்சி நோம்‌. 

௦௦1௦ : கருப்பைப்‌ புறத்தோல்‌; 
௧௬ வெளியுறை ; சவ்வுறை : 
கருப்பையைச்‌ சுற்றியிருக்கும்‌ 
புறச்சவவு. 

0௦1௦4௦ ஈரி : கருப்பை புறத்‌ 
தோல்‌ துய்யிழை : கருப்பையின்‌ 
புறத்தோலிலுள்ள மயிர்‌ போன்ற 
இழை. இதிலிருந்து நச்சுக்‌ 
கொடியின்‌ முதிர்‌ கருப்‌ பகுதி 
உருவாகிறது. 


பாதை பட 2-3) 


கருப்பைத்‌ துய்யிழை ஆய்வு :' 


பேறுகாலத்திற்கு முந்திய பல்‌ 
வேறு கோளாறுகளுக்காகக்‌ 


கருப்பைப்புறத்தோல்‌ 


துய்யிழையில்‌ செய்யப்படும்‌ 
உயிர்ப்பொருள்‌ ஆய்வு. 

மர்ம பரி1பட கவற : 
கருப்பை உயிரணு மரபணுச்‌ 
சோதனை : கருவுற்றபின்‌ 59-11 
வாரங்களில்‌ புறஒலி வழிகாட்டு 
தலின்‌ 8ழ்‌, பேறு காலத்துக்கு 
முந்தி நோயைக்‌ கண்டறியும்‌ 
ஒரு நடைமுறை. இதில்‌ கருக்‌ 
கொடியிலிருந்து எடுக்கப்படும்‌ 
கருப்பை உயிரணுக்ளை மரபணு 


கருப்பை 


இயல்புபிறழ்ச்சி இருக்‌ கிறதா 
என்பதை அராய்தறிதல்‌. 
ராவ்ாவ! : கருப்பை-கண்‌ 
விழிப்புறத்திரை : கருப்பைப்‌ 
புறத்தோல்‌ மற்றும்‌ கண்விழிப்‌ 
பின்புறத்திரை தொடர்புடைய. 
௦௦1௦15 : கருப்பைப்‌ 
புறத்தோல்‌ கண்‌ விழித்திரை 
அழற்சி : கருப்பைப்‌ புறத்‌ 
தோலிலும்‌ கண்விழிப்‌ பின்புறத்‌ 
திரையிலும்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
00௦1௦ /௦2ு : கருப்பைப்‌ 
புறத்தோல்‌-கண்விழித்திரை 
நோய்‌ : கருப்பைப்புறத்தோல்‌ 
கண்விழிப்பின்புறத்திரை 
இரண்டையும்‌ பாதிக்கும்‌ ஒரு 
நோய்‌. 

௦௦11௦2 : திசுத்திரட்சி 
இயல்புமீறிய பகுதியில்‌ அமைந்‌ 
துள்ள இயல்பான திசத்‌ இரட்‌சி. 
௦௦௦/0: கண்‌ கரும்படலம்‌; ௧௬ 
விழிப்படல ஊடு சவ்வு: விழித்‌ 
திரைப்படலத்தின்‌ தொடர்ச்சி 
யாக இருக்கும்‌ கண்‌ விழியின்‌ 
பின்பக்கத்தின்‌ நடுப்பகுதியில்‌ 
அறில்‌ ஐந்து பகுதியாக அமைந்‌ 
துள்ள நிறமியான செல்குழாய்ப்‌ 
படலம்‌. இது வெளிப்புறம்‌ 
வெண்விழிக்‌ கோளத்தின்‌ புறத்‌ 
தோலுக்கும்‌, உட்புறம்‌ கண்‌ 
விழியின்‌ பின்புறத்திற்கும்‌ 
இடையில்‌ அமைந்துள்ளது. 
இது ஒளிக்கதிர்கள்‌ ஊடுருவு 
வதைத்‌ தடுக்கிறது. 
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0101010115 


295 ரொோ௦ு௱21/0 5௦0125 





௦௦1௦101465 : கண்விழி பின்படல 
அழற்சி; கருவிழி பின்படல 
அழற்சி: விழித்திரைப்படலத்தைப்‌ 
பாதிக்கும்‌ ஒரு சிதைவு மாற்றம்‌. 
0௦1௦10௦0011/6 : கண்வீக்கம்‌ : 
கண்‌ கரும படலத்திலும்‌, கண்‌ 
ணிமை இழை உறுப்பிலும்‌ 
ஏற்படும்‌. 

ரொர்னாக5 156256 : கிறிஸ்துமஸ்‌ 
நோய்‌ : குருதிக்கட்டு எனப்‌ 
படும்‌ மிக அரிதாக உண்டாகும்‌ 
ஒரு நோய்‌. இது சிறு காயத்தி 
லிருந்து குருதிப்‌ பெருக்கிடும்‌ 
பரம்பரை நோயாகும்‌. இதனை 
குருதிக்‌ கட்டு-6 நோய்‌ (86௦ 
0ஈ118-8 0/56886) என்றும்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. இது 
குழந்தைகளிடம்‌ முதன்முதலில்‌ 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால்‌ இதனைக்‌ 
'குழந்தை நோய்‌' என்றும்‌ 
கூறுவர்‌. "80 (%” எனப்படும்‌ 
புரதம்‌ இல்லாமையினால்‌ இரத்தம்‌ 
உறைவது நின்றுபோவதால்‌ 
இந்தோய்‌ உண்டாகிறது. 
ொர்5(12ா'5 1ரக0 : கிறிஸ்டியன்‌ 
மும்மை நோய்க்குறிகள்‌ : திசு 
உயிரணு அழிவில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ மூன்று நோய்க்குறிகள்‌. 
இதில்‌ உயிரணுச்சிதைவு எலும்பு 
றைவுப்புண்‌, இயல்புக்கு மீறிய 
கண்விழிப்பிதுக்கம்‌, இனிப்பு 
இல்லா நீரிழிவு மூன்று நோய்‌ 
குறிகள்‌ உண்டாகின்றன. 
ஹென்றி கிறிஸ்டியன்‌ என்ற 
அமெரிக்க மருத்து அறிஞரின்‌ 


பெயரால்‌ இது அமைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

சோர்வா ஸாரா : கிறிஸ்‌ 
டியன்‌ நோய்‌ : அளவுக்கு மீறி 
அபினி உட்கொள்வதால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ தன்‌ இனக்கற்று நோய்‌, 
இதனால்‌, கட்டைவிரல்களும்‌ 
முனைகோடி விரல்‌ எலும்புகளும்‌ 
குட்டையாகி விடுகின்றன. 


௦151-6 0/56856 
கிறிஸ்டியன்‌-வெபர்‌ நோய்‌ : சீழ்க்‌ 
கட்டியில்லாத திசுப்படல 
அழற்சி நோய்‌ மறுக்களித்தல்‌. 
இதனால்‌, தோல்‌ சிவப்பாதல்‌, 
அழற்சி புண்ணாதல்‌, தோல்‌ 
சுருக்கம்‌ ஆகியவை தோன்றி 
தோலடியில்‌ கடுமையான வலி 
உண்டாகும்‌. 

ரோவர்‌ : குரோமிய நிற மாறு 
பாடு : அண்ணீரகச்‌ சுரப்பி 
களின்‌ சில உயிரணுக்களைப்‌ 
போன்று, குரோமியம்‌ உப்பு 
களினால்‌ வலுவாக நிறம்‌ 
வேறுபடுதல்‌. 

சர ா௦ு2 : குரோமியக்‌ 
கட்டி : குரோமிய நிற உயிரணுக்‌ 
களில்‌ அடங்கியுள்ள கட்டி, 
௦211௦ : நிறம்‌ சார்ந்த : 7. நிறம்‌ 
தொடர்புடைய. 2. குரோ 
மாட்டின்‌ தொடர்புடைய. 
ரோ 210 0௦0125 : கருந்திரள்‌ 
கட்டி : கருநிறமுடைய நீள்‌ 
வட்டமான திரட்சி. இது 
அமீபாக்கட்‌.டி களில்‌ 1-4 எண்‌ 
ணிக்கையில்‌ காணப்படும்‌. 
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ராகா : குரோமாட்டின்‌ 
டி.என்‌.ஏ, புரதம்‌ ஆகியவை 
அடங்கியுள்ள உயிரணுக்க 
ளினுள்‌ உள்ள பொருள்‌. 
௦௱2(௦008௱ : நிற ஆய்வுப்‌ 
பதிவு; நிற வரைவு : நிறங்கள்‌ 
பற்றிய ஆய்வின்‌ முடிவுகளைப்‌ 
பதிவ செய்தல்‌. 
ரோ௦2௦0ரு : மூலக்கூறு 
பகுப்பு சிக்கலான மூலக்‌ 
கூறுகளின்‌ கலவைகளிலிருந்து 
மூலக்கூறுகளைத்‌ தனித்தனியே 
பிரித்தெடுக்கும்‌. ஆய்வுக்கூட 
உத்தி. இது இயலர்ப்பாற்றல்‌ 
மூலம்‌  சேர்மாற்றங்களைப்‌ 
பிரிக்கும்‌ முறையைப்‌ பயன்‌ 
படுத்துகிறது. 

க(01/516 : பச்சையப்‌ பகுப்‌ 
பாய்வு : பச்சையப்‌ பொருள்‌ 
களிலுள்ள குருணைகளை 
சிதைத்தெடுத்தல்‌. ஒரு நியூரானி 
லுள்ள நிசால்‌ பகுதிகள்‌ இதற்கு 
எடுத்துக்காட்டு. இதன்‌ வெளிப்‌ 
புறச்‌ செயல்முறை உயிரணு 
காலியாவதால்‌ அல்லது சேதம்‌ 
அடைவதால்‌ உண்டாகிறது. 
௦2௦006 : நிறவேதியியல்‌ 
அணுக்கள்‌ : 1. நிறமி உயிரணு 
எதுவும்‌. 2. நிறத்தை உண்டாக்கும்‌ 
உயிருள்ள உயிரணு. 3. ஒரு 
வேதியியல்‌ கூட்டுப்பொருளி 
லுள்ள அதன்‌ நிறத்துக்குக்‌ 
காரணமான அணுக்களின்‌ 


குழுமம்‌. 


0௦௱210௦0518 வண்ணக்‌ 
காமாலை : இது ஒரு வகைக்‌ 
கண்‌ நோய்‌. இந்த நோய்‌ உள்ள 
வர்களுக்கு நிறமற்ற பொருள்கள்‌ 
கூட வண்ணச்‌ சாயலுடன்‌ 
தெரியும்‌. மேலும்‌ பொருள்‌ 
நிறம்‌ மாறிக்‌ காட்சி தரும்‌. 


௦ர210010௱ரு : நிறம்‌ உணர்‌ 
திறன்‌ அளவீடு : வண்ணம்‌ 
உணர்திறனை அளவிடுதல்‌. 


௦௦க(பா/2 : சிறுநீர்‌ நிறத்திரிபு: 
சிறுநீர்‌ இயல்பு மீறி நிறத்திரி 


படைதல்‌. 


ொ௦௱ம்‌!2510ஈட 00516 : ஒட்டுயிர்ப்‌ 
பூசணநோய்‌ தோலிலும்‌, 
தோலடியிலும்‌ உள்ள திசுக்‌ 
களில்‌ ஒரு பகுதிக்குள்‌ காணப்‌ 
படும்‌ கடுமையான ஓஒட்டுயிர்க்‌ 
காளான்‌ நோய்‌. இதனால்‌, 
காலிபிளவர்‌ தோற்றத்துடன்‌ 
கரடுமுரடான நசிவுப்‌ புண்கள்‌ 
உண்டாகும்‌. 

௦௦ 8010 குரோமிக்‌ 
அமிலம்‌: குரோமியமாக்கிய 
நரம்பிழையில்‌ உறை பொரு 
ளாகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 59 
கரைசல்‌. அதிக அடர்த்தி 
வாய்ந்த கரைசல்கள்‌ கடுங்‌ 
காரத்தன்மை வாய்ந்தவை. 


கொப்ப : குரோமியம்‌ : ஒரு 


வேதியியல்‌ தனிமம்‌. அணுஎண்‌ 
24 உடையது. உணவுச்சிற்றளவு 
தனிமங்களில்‌ இன்றியமையாத 





ரோ ௦1251 


௦௦1851 : கருமுளை உயி 
ரணு : ஒரு நிறமி உயிரணுவாக 
வளர்கிற ஒரு கருமுளை உயிரணு; 
ரோ௦௱௦0/5108000/ : வண்ணச்‌ 
சாயமுறை; சிறுநீர்ப்பை அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை : ஒரு சாயப்பொருளை 
வாய்வழியாகச்‌ செலுத்தி மூத்‌ 
திரக்கசிவு நாளத்துளையில்‌ உள்‌ 
அறுவைசெய்து சிறுநீர்ப்பை 
யை அகற்றுதல்‌. 
௦ாா௦௱௦0616515 வண்ண 
உற்பத்தி : வண்ணம்‌ அல்லது 
நிறமி உற்பத்தியாதல்‌. 
ரோ ஊ€ : குரோமாட்டின்‌ 
குருணை : கருமுளை அணு 
இயக்கமாற்றத்தின்‌ தொடக்க 
நிலைகளில்‌ ஒரு நிறப்புரியின்‌ 
மீது தோன்றும்‌ செறிவான 
குரோமாட்டின்‌ குருணைப்‌ 
பண்புகளில்‌ ஒன்று. 
றாவ : நிறப்புரி மைய 
இழை : ஒரு நிறப்புரியின்‌ நீள 
வாக்குப்‌ பகுப்பின்‌ காரணமாக 
அமைந்துள்ள இரண்டு இழை 
கள்‌ போன்ற அமைப்பின்‌ மைய 
இழை. இது குரோமாட்டின்‌ 
குருணைகள்‌ நெடுகே அமைந்தி 
ருக்கும்‌. 

௦௦! : வண்ண ஏற்பி; கறை 
படும்‌ உயிரணு: மிக எளிதாகக்‌ 
கறைபடக்கூடிய உயிரணு 
அல்லது திசு. சில நுண்ணாய்வு 
உந்திகளில்‌ இந்தக்‌ கறை மிக 
அதிகமாகப்படும்‌. 
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௦௦௦0110௦06 கறைபடா 
உயிரணு : மிக எளிதாகக்‌ கறை 
படாத உயிரணு அல்லது திசு. 
௦௱௦0௦018 : கறைபடாத்‌ 
தன்மை : சாயங்களினால்‌ மிக 
குறைவாகக்‌ கறைபடும்‌ தன்மை. 


௦௦006 : வண்ணஉயிரணு: 
தாவரங்களிலும்‌ சிலவகை 
ஒற்றையணு உயிரிகளிலும்‌ 
காணப்படும்‌ உயிருள்ள ஒரு 
வண்ண உயிரணு. 


௦௦50௦௫ : சிறுநீரக நோய்‌ 
ஆய்வு : சாயப்பொருள்களை 
வாய்வழியாக உட்செலுத்தி 
சிறு நீரின்‌ நிறத்தைக்‌ கொண்டு 
சிறுநீரகக்‌ கோளாறுகளைக்‌ 
கண்டறிதல்‌, 

ரோ ௦5௦௱௮! 81 : நிறப்புரி 
ஆர்‌.என்‌.ஏ : ரியோநூக்ளிக்‌ 
அமிலத்தின்‌ மீச்சேர்மக்கூறுகள்‌. 
இவை, டிஎன்‌ஏ இருபடி 
யாக்கம்‌ செய்யப்பட்ட பின்பு, 
பின்காடி சரத்தில்‌ டி.என்‌.ஏ.- 
இன்‌ கவடு வளர்வதற்கு ஆதார 
மாக இருக்கின்றன. ப 
ரோ௦௱௦5௦௱6 : இனக்கீற்று; 
பண்புக்காரணித்தொகுப்பு; அணு 
குருமி; நிறமி; நிறக்கோல்‌ 
உயிர்மப்‌ பிளவுப்‌ பருவத்தில்‌ 
உயிரியலான பங்கு கொண்ட 
இனமரபுப்‌ பண்புகளைக்‌ 
கொண்டிருப்பதாகக்‌ கருதப்‌ 
படும்‌ இனக்கூறின்‌ கம்பியிழை 


ல அ ப வ மத்த பப்ப பபப பபப வவ பவடய பவ வளய வப்‌ 


௦௦௦௦1௦1௦03 





௫ 


இனக்கீற்று இரட்டித்தல்‌ 
போன்ற பகுதி. இது இரட்‌ 
த்துப்‌ பெருகும்‌ தன்மை 
யுடையதாகும்‌. 
௦௦1௦101010007 : காலவரிசை 
உயிரியல்‌ : உயிரியல்‌ நிகழ்வு 


களை-குறிப்பாகத்‌ திரும்பத்‌ 
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திரும்ப நடைபெறும்‌ அல்லது 
சுழல்‌ முறையில்‌ நடைபெறும்‌ 
நிகழ்வுகளை-காலவரிசையில்‌ 
அறிவியல்‌ முறையில்‌ அராய்தல்‌. 
௦௦ : நாட்பட்ட நோயாளி. 


ாா௦ா௦02றா : காலவரிசைப்‌ 
பதிவுக்‌ கருவி:-: காலத்தின்‌ சிறு 
சிறு இடைவெளிகளைப்‌ பதிவு 
செய்யக்கூடிய ஒரு கருவி. 
ர௦௦!001021 806 : காலவரிசை 
வயது; காலக்கிரம வயது : ஒரு 
மனிதரின்‌ உண்மையான வயது 
(அண்டுகளில்‌). 
ோ௦ாா௦015௱ : காலமுறை 
மாற்றம்‌ : இதயத்‌ துடிப்பு கால 


முறைப்படியான அசைவுகளின்‌ 


வேகவீதத்தைத்‌ திருத்தியமைத்தல்‌. 
௦500௨3 : நிறமாற்ற நோய்‌: 
தோலிலும்‌, கண்ணிலும்‌ 
இணைப்புத்‌ திசுக்களில்‌ தங்க 
உப்புகள்‌ படிவு செய்வதன்‌ 
காரணமாக தோலும்‌, விழி 
வெண்படலத்திலும்‌ கரும்‌ 
பழுப்பு நிறத்தில்‌ ஏற்படும்‌ நிற 
மாற்றம்‌. 

ரு 501/116 : கிரிசோட்டைல்‌ 
சுருள்‌ சுருளான நீண்ட இமை 
மங்களுடன்‌ கூடிய பாம்பு வடி 
விலான வெள்ளைக்‌ கல்நார்‌. 
யடி நயரீர்சா ஏுாோ௦ற௦ 
கொழுக்மொழுக்‌ நோய்‌ : ஒரு 
மத்திய ௪௨றக்க மூச்சு நிறுத்தம்‌. 
உடல்பருமனாகவும்‌, மென்மை 
யாகவும்‌ உள்ள அண்களை 
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இது பாதிக்கிறது. அடிப்படை 
உயிர்ப்புக்‌ குறைபாடு காரண 
மாக இது உண்டாகிறது. 


௦ம௦51615 810௩ : முகச்சுரிப்பு : 
முக நரம்பில்‌ துளையிடுவதால்‌ 
முகம்‌ அளவுக்குமீறிச்‌ சுரித்துப்‌ 
போதல்‌. இது, முறை நரம்பிசிவு 
நோயின்‌ அறிகுறி. 

6 : உணவுப்பால்‌; குடல்கூழ்‌; 
குடற்பால்‌; குடற்சாறு : உடலில்‌ 
உணவிலிருந்து ஊறும்‌ கொழுப்பு 
கலந்த வெள்ளை குடல்‌ நிணநீர்‌. 


௦117271௦05 உணவுப்பால்‌ 
சார்ந்த : 1. உடலில்‌ உணவிலி 
ருந்து ஊறும்‌ கொழுப்பு கலந்த 
வெள்ளி நிணநீர்‌ என்ற 
உணவுப்பால்‌ உற்பத்தியாதல்‌. 
2, உணவுப்பால்‌ கொண்டு 
செல்லப்படுதல்‌. 

ரர்‌ : கொழுப்புப்புரதம்‌: 
உணவு உண்டபிறகு திசுக்களுக்‌ 
குப்‌ புறவளர்ச்சிக்‌ கொழுப்பின்‌ 
(கொலஸ்டிரால்‌) முக்கிளி 
சரைகள்‌, பல்வேறு அப்போலிப்‌ 
புரதங்கள்‌ ஆகியவற்றைக்‌ 
கொண்டு செல்லும்‌ ஒருவகைக்‌ 
கொழுப்புப்‌ புரதங்கள்‌. 
௦ர1௦௱ப௦ா2/8 : சைலோ 
மைக்ரோன்‌ மிகுநோய்‌: இரத்தத்‌ 
தில்‌ சைலோமைக்ரோன்கள்‌ 
மிகுதியாக இருத்தல்‌. இதில்‌ முக்‌ 
கிளிசரைடு அளவும்‌ அதிகமாக 
இருக்கும்‌. 


௦02: உணவுப்பால்‌ கசிவு; 
மார்பியல்‌ குடல்‌ கூழ்‌ : நுரையீரல்‌ 
உட்குழிவிற்குள்‌ மார்பக நிண 
நீர்‌ குழலிலிருந்த உணவுப்‌ பால்‌ 
கசிதல்‌. 

0111 யார2 : கிறுநீரில்‌ உணவுப்பால்‌; 
குடற்பால்‌ நீரிழிவு; கொழுநீர்‌ : 
சிறுநீரில்‌ உணவுப்பாற்கூறு 


காணும்‌ உடற்கோளாறு. 


ரேகா : கைமார்‌ : கைமோட்‌ 
ரிப்சின்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

ரூரா௦ : உணவுச்‌ சாறு ; இறைப்‌ 
பைக்‌ குழம்பு குடலில்‌ 
உண்டாகும்‌ உணவின்‌ குழம்பு. 
இது கனமான மஞ்சள்‌ நிற 
அமிலம்‌. இது இரைப்பையி 
லிருந்து, முன்சிறு குடலுக்குச்‌ 
செல்கிறது. இதன்‌ அமிலத்‌ 
தன்மை, உணவுச்சாறு அடிக்‌ 
கடி. இடைவெளிகளில்‌ வெளி 
யேறும்‌ வகையில்‌ இரைப்பையின்‌ 
வாயில்‌ காப்பைக்‌ கட்டுப்‌ 
படுத்துகிறது. 

நே௱ர்ரிசச் : உணவு குழம்புரு 
வாதல்‌ : உணவு குழம்பாக 
மாறும்‌ மாறுபாடு. 

ராமா! : கைமோரால்‌ 
டி.ரிப்சின்‌, கைமோட்ரிப்சின்‌ 
போன்ற செரிமானப்‌ பொருள்‌ 
கலவையின்‌ (என்சைம்கள்‌) 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


௦௦1005 கைமோட்‌ 
ரிப்சின்‌ : புரதத்தைச்‌ சீரணிக்கக்‌ 


௪ அ வ அவபபபபப்ட்டடப்ப்ப்யயயயயயயயவயய வயலை 


ரூ௱௦ரு 05110௦0068 


சூடிய ஒரு செரிமானப்‌ பொருள்‌ 
(என்சைம்‌). இது கணையத்தில்‌ 
சுரக்கிறது. 

ரர 0911௦020 : கைமோடி 
ரிப்சினோஜன்‌ : கணையத்தில்‌ 
உற்பத்தியாகும்‌ கைமோடி 
ரிப்சின்‌ என்ற செரிமானப்‌ 
பொருளின்‌ முன்னோடி. டிரிப்‌ 
சின்‌ என்ற செரிமானப்‌ பொரு 
ளின்‌ வினையின்‌ மூலம்‌ கை 
மோடி ரிப்சினாக மாற்றப்‌ 
படுகிறது. 

௦02 : சிக்காட்ரின : நியோ 
மைசின்‌, பாசிட்ராசின்‌ அடங்‌ 
கிய ஒரு தயாரிப்பின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. இது அமினோ அமில 
மாகக்‌ கிடைக்கிறது. இது 
காயங்களைக்‌ குணப்படுத்துகிறது. 
௦106: சைடெக்ஸ்‌ : நுட்பமான 
அறுவைச்சிகிச்சைக்‌ கருவி 
களிலும்‌ ஆடிகளிலும்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ பாக்டீரியாக்‌ 
கொல்லி மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

௦0௦0௫௦ : சைடோமைசின்‌ : 
ஜெண்டாமைசின்‌ சல்‌ஃபேட்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


010216((6 றற 5104 : சிகரட்‌ 
தாள்‌ தோல்‌ : தவறான ஒருங்‌ 
கிணைப்பு, |, ॥॥ வகை எலும்புப்‌ 
புரதச்‌ செய்முறை காரணமாக 
பளபளப்பான மிக மெருது 
வான மேற்பரப்புடன்‌ தோலைக்‌ 
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குறிப்பாக நுண்ணுயிராக்கம்‌ 
செய்தல்‌. இது, எஹ்லர்ஸ்‌- 
டான்லெஸ்‌ நோய்வகையில்‌ 
காணப்படுகிறது. 

௦1/29: கண்ணிமை மயிர்‌ 
கண்ணிமைகளில்‌ - காணப்படும்‌ 
இழை போன்ற உறுப்பு. 


சபற: இழைம உறுப்பு சார்ந்த : 


1. கண்ணிமை மயிர்‌ அல்லது . 
மயிர்போன்ற உறுப்பு கொண்டு 
உள்ள. 2. இழைமயிர்‌ அல்லது 
தசை போன்ற கண்‌ உறுப்புகள்‌ 
தொடர்புடைய. 
0111243 : இழை உறுப்பு உயிர்‌ : 
ற்றை அணு உயிரியின்‌ ஓர்‌ 
உட்பிரிவு. இது இடம்‌ பெயர்‌ 
வதற்குக்‌ கால்போல்‌ பயன்படும்‌ 
இழை உறுப்பினைக்‌ கொண்டி 
க்கும்‌. ... 

0111601010 இழையுறுப்பு 
அறுவை மருத்துவம்‌ : 1. இழை 
யுறுப்பின்‌ பகுதியை அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 
2. கண்ணிமையின்‌ மயிர்‌ 
வரிசை அடங்கிய கண்ணிமை 
யின்‌ ஒரு பகுதியை அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 
0௦101௦ : சிமெட்டிடின்‌ 
இரைப்பை அமிலம்‌ சுரப்பதை 
தடுக்கக்கூடிய (1, ஏற்பிகளுக்கு 
எதிரானது. சரணப்பாதைப்‌ 
புண்ணைக்‌ குணப்படுத்த இது 
பயன்படுத்தப்‌. படுகிறது. 
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றல 
ல : சிமெக்ஸ்‌ : மூட்டுப்‌ 
பூச்சி வகையைச்‌ சேர்ந்த 


இரத்தம்‌ உறிஞ்சும்‌ பூச்சிக்‌ 
குடும்பத்தைச்‌ சேர்ந்த ஒரு 
வகை. 

011௦11௦௦2106 : சிங்கோக்கைன்‌ : 
ஆற்றல்‌ வாய்ந்த உறுப்பெல்லை 
உணர்வு நீக்கி. இது தோல்‌ 
மேற்பரப்பு உணர்வு நீக்கி 
யாகவும்‌ (1/% - 2), ஊடுருவு 
உணர்வு நீக்கியாகவும்‌ (0.05% - 
0.2%), முதுகந்தண்ட. உணர்வு 
நீக்கியாகவும்‌ பயன்படுகிறது. 
இது களிம்பு வடிவிலும்‌ 
கிடைக்கிறது. 

௦௩௦2 : சிங்கோனா : இது ஒரு 
தென்‌ அமெரிக்க மரம்‌. இதன்‌ 
பட்டையிலிருந்து காய்ச்சல்‌ 
மருந்துப்பொடி. தயாரிக்கப்‌ 
படுகிறது. சிங்கோளனைன்‌, 
சிங்கோனிடின்‌, கொயினா, 
கொயினிடின்‌ ஆகிய மருந்துப்‌ 
பொருள்களும்‌ இதன்‌ வேர்‌, 
தண்டுப்பட்டையிலிருந்து 
தயாரிக்கப்படுகின்றன. 
ளர்க : சிங்கோனிசம்‌ 
திங்கோளனா மரப்பட்டையி 
லுள்ள காரச்சத்தின்‌ ஆற்றல்‌ 
அளவு கடந்து செயற்படுவதால்‌ 
ஏற்படும்‌ கோளாறு. இதனால்‌, 
தோல்‌ சிவப்பாதல்‌, காதிரைச்‌ 
சல்‌, பார்வை மங்குதல்‌, தலைச்‌ 
. சுற்றல்‌, குமட்‌ _ல்‌, வாந்தி, பேதி 


உண்டாகின்றன. காரச்சத்து 
மிக அதிகமாக இருக்குமா 
னால்‌, தோல்படை, உறக்க 
மயக்கம்‌, கண்குருடு, ஆழ்ந்த 
மன இறுக்கம்‌ ஏற்படும்‌. 
௦௦௦0 : சிங்கோஃபென்‌ : 
£ல்வாதம்‌, வாதக்காய்ச்சல்‌ 
அகியவற்றுக்குப்‌ பயன்படும்‌ 
நோவகற்றும்‌ மருந்து. 
01183101௦0201௦012ற௫7 : ஊடகச்‌ 
சலனப்படம்‌ : இதய அறைகள்‌, 
இரத்த நாளங்கள்‌ வழியாக ஒரு 
மாறுபடு ஊடகம்‌ செல்லும்‌ 
பாதையைக்‌ காட்டும்‌ சலனப்‌ 
படங்கள்‌. 

0/௦ ரறரு : இதய ஒளிப்‌ 
படப்‌ பதிவு : இதயம்‌, இரத்த 
நாளங்கள்‌ ஆகியவற்றின்‌ உருக்‌ 
காட்சிகளைத்‌ திரைப்பட உத்தி 
மலம்‌ ஒளிப்படமாகப்‌ பதிவு 
செய்தல்‌. 

௦00/2 : வளைய அறு 
வைச்‌ சிகிச்சை : முன்புற மூளை 
மடி.ப்புச்‌ சுருளை மின்‌ பகுப்பு 
முறையில்‌ அழித்தல்‌. 
போரியா : அரைக்கச்சை வளை 
யம்‌ : 1, சுற்றி வளைந்துள்ள 
அமைப்பு அல்லது வளையம்‌. 
2, மூளை மடிப்புச்‌ சுருளில்‌ 
நீளவாக்கில்‌ செல்லும்‌ ஒரு 
இழைக்கற்றை. 
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ளா : இலவங்கப்‌ பட்டை : | படிவ &யிரி களுக்கு எதிராகச்‌ 
இலவங்க மரப்பட்டை, வயிற்று செயற்படக்‌ கூடியது. 

உப்புச்சத்தை அகற்றும்‌ தன்மை | 017246 : வளையக்‌ கொப்புளம்‌; 
யுடையது. சிலசமயம்‌ வயிற்றுப்‌. | வட்ட உர, வட்ட வட்டமான : 
போக்கு மருந்துடன்‌ சேர்த்துப்‌ | கிரந்தி நோயில்‌ படர்தாமரை 
பயன்படுத்தப்படுகிற து. போன்று தோலில்‌ உண்டாகும்‌ 


ஜொலி : சிப்ரோஃபிளாக்சா | ய்‌ உருவக்கொப்புளங்கள்‌. 


சின்‌ : ஃபுளுரோகுவினோலோன்‌ | ௦1௦ய/844௦ஈ : குருதிச்சுற்றோட்டம்‌: 
என்னும்‌ செயற்கை நோய்‌ | சாதாரணமாக உடலெங்கும்‌ 
முறியம்‌. இது பல கிராம்‌-நேர்‌ | ஏற்படும்‌ இரத்தச்‌ சுழற்சியை 
படிவ மற்றம்‌ கிராம்‌-எதிர்‌ | இது குறிக்கும்‌. 


்‌ ்‌ ண்ட பெருந்தமனி 


பப்‌ "நுரையீரல்‌ தமனி 


ல்ச்‌ 
ட! ஆர்ச்‌ 
பண்னககளைய் வங்க ற 









க்கை படட நுரையீரல்‌ சிரை 


வலது இதய ஊற்றறை 


இல்‌ 
ரு இடது இதய ஊற்றறை. 


இடது இதய கீழறை 
வலது இதயக்‌ கீழறை “* 


குருதிச்‌ சுற்றோட்டம்‌ 





பொய்‌ 


ொ௦யா0610 : சுன்னத்து செய்தல்‌; 
முனைத்தோல்‌ வெட்டல்‌; நுனித்‌ 
தோல்‌ நீக்கம்‌ : தோல்‌ நுனியிதழ்‌ 
அகற்றுதல்‌. 

௦ர௦பா௱பப௦(௦ : சுற்றுச்‌ சுழற்சி : 
உறுப்பினை அல்லது கண்ணை 
சுற்றிச்‌ சுழலச்‌ செய்தல்‌. 
ொ௦யா0வ! மைனாவாய்‌; 
வாயைச்சுற்றி ; வாய்சூழ்‌ 
மைனாவின்‌ வாயைச்‌ சுற்‌ 
யுள்ளது போல்‌ வாய்த்தோலைச்‌ 
சுற்றி வெண்ணிறம்‌ தோன்றுதல்‌. 
செம்புள்ளி நச்சுக்காய்ச்சலின்‌ 
ஓர்‌ அறிகுறி. 

0110 ப௱5$010௦0 : சுற்றிவட்ட 
மிடுதல்‌ : ஒரு குறிப்பிட்ட 
எல்லைக்குள்‌ கட்டுப்படுத்து 
தல்‌; சுற்று வரையறை செய்தல்‌. 
௦௦யர$வாப்வர்டு : சிந்தனைச்‌ 
சிதறல்‌ : சிந்தனைச்‌ செயல்‌ 
முறை சிதறுதல்‌. இதில்‌ 
முக்கியத்‌ துவமல்லாத அற்ப 
நுணுக்‌ கங்களை ஒருவர்‌ 
அவசியமின்றி மிக விரிவாகக்‌ 


கற்பனை செய்‌ வார்‌. 


ொ௦பாாவ!!216 : சூழ்வளையம்‌; 
வட்டப்பொட்டு : நாக்கின்‌ அடிப்‌ 
பகுதியிலுள்ள பெரிய சுற்று 
அடுக்குத்தசை போன்று 
சூழ்ந்து பரவியுள்ள வளையம்‌. 
போ௦515 : உறுப்புத்‌ தடிப்புக்‌ 
கோளாறு; கரணை நோய்‌; ஈரல்‌ 
இறுக்கி : உறுப்பின்‌ இழைமம்‌ 


இற்றுப்‌ போய்‌ இணையங்கள்‌ 
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மட்டுமீறி வளர்ச்சியடையும்‌ 
கோளாறு. 


015௦000ஈடு : சுருள்சிரைஅறுளை: 
ஒரு சுருள்‌ சிரையின்‌ ஒரு 
பகுதியைத்‌ துண்டித்து எடுத்தல்‌. 
015010 : நரம்புக்‌ காழ்ப்பு; சுருள்‌ 
மலி : நரம்புப்‌ புடைப்புக்‌ 
கோளாறு. 


01501241ஈ : பிளாட்டினக்‌ கூட்டுப்‌ 
பொருள்‌ : உக்கிர வேகமுடைய 
நிலைகளில்‌ சிகிச்சையளிப்பதற் 
குரிய ஒரு பிளாட்டினம்‌ 
கூட்டுப்‌ பொருள்‌. 

015121 : தேக்கப்புழை : 1. உண 
வுப்பால்‌, நிணநீர்‌, மூளைத்‌ 
தண்டுவடநீர்‌ போன்ற திரவங்‌ 
களைத்‌ தேக்கிவைத்துக்‌ கொள்ளப்‌ 
பயன்படும்‌ உட்‌ குழிவு அல்லது 
உட்புழை. 2. ஊன்ம உள்‌ 
கூழ்மச்‌ சவ்வின்‌ தட்டையான 
பைகளுக்கு அல்லது இருஅணு 
உறைச்‌ சவ்வுகளுக்கு இடை 
யிலுள்ள மிக நுண்ணிய இடம்‌. 
0190௦0 : மூளைக்‌ குழி 
ஆய்வுப்‌ படம்‌ : ஒளி ஊடுருவக்‌ 
கூடிய ஊடகத்தை ஊசிமூலம்‌ 
சவ்வு வழியாகச்‌ செலுத்திய 
பிறகு பெருமூளையின்‌ புழை 
யுறையினை ஊடுகதிர்ப்பட 
முறையில்‌ ஆராய்தல்‌. 

015001 : மரபணு அலகு 
மரபணுப்பொருளின்‌ மிகச்‌ 
சிறிய அலகு. இது மரபணுவை 
ஓத்தது எனக்‌ கருதப்படுகிறது. 


அ அ ப. ட | வைகையை கைய ளை களாய்‌ அபா ட்‌ 
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18௦51 : சிட்டானெஸ்ட்‌ 
பிரிலோக்கைன்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்பெயர்‌. 

௦111௦ 8010 : சிட்ரிக்‌ அமிலம்‌ 
எலுமிச்சைப்‌ பழங்களிலுள்ள 
அமிலம்‌. வயிற்று உப்புசத்தை 
குணப்படுத்த பொட்டாசியம்‌ 
சிட்ரேட்டாகக்‌ கொடுக்கப்‌ 
படுகிறது. 

௦141ஈ : சிட்ரின்‌ (வைட்டமின்‌ - 9); 
இழைமக்‌ குருதி நாளங்களின்‌ 
முறிவெளிமைப்‌ பண்பை இயக்கு 
வதாகக்‌ கருதப்பட்ட நீரில்‌ 
எளிதாகக்‌ கரையம்‌ பண்புடைய 
எலுமிச்சைப்பழ ஊட்டச்சத்து, 
இது வைட்டமின்‌- என்ற 
ஊட்டச்சத்தின்‌ வினையை 
அதிகரிக்கிறது. எலுமிச்சை 
இனத்தைச்‌ சேர்ந்த பழங்கள்‌, 
கருமுந்திரிப்பழம்‌ போன்ற 
வற்றில்‌ இது உள்ளது. 

௦14ய/1 8/8 : குருதியில்‌ மிகை 
சிட்ருலின்‌ : இரத்தத்தில்‌ சிட்‌ ௬லின்‌ 
என்ற அமினோ அமிலம்‌ 
மிகுதியாக இருத்தல்‌. 

௦1 யயாரக : சிறுநீரில்‌ மிகைச்‌ 
சிட்ருலின்‌ : சிறுநீரில்‌ சிட்ருலின்‌ 
என்ற அமினோ-அமிலத்தின்‌ 
அளவு அதிகமாக இருத்தல்‌. 
௦880016௩௦6 : சேணோசை 
புலன்‌ கடந்தவற்றைக்‌ கேட்கும்‌ 
கேள்வியாற்றல்‌. 

ர : பற்றுக்கருவி : ஒர்‌ உறுப்‌ 


பினை அல்லது கட்டமைப்பை 
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அழுத்துவதற்கான அறுவைச்‌ 
சிகிச்சைச்‌ சாதனம்‌. 

௦80 : மேகநோய்‌ (வெட்டை! : 
வெட்டை தோய்த்தொற்று 
படர்தல்‌. 

0180016௨1௫ : சிதறல்‌ ஒலி 
நீரைச்‌ சிதறியடித்தல்‌ போன்ற 
ஓலி, 

01818 06| : கிளாரா உயிரணு 
மூச்சுக்குமாய்மேல்‌ திசுவில்‌ 
உள்ள இமை உறுப்புகளைக்‌ 
கொண்ட புறத்தோல்‌ உயிரணுக்‌ 
களிடையே துருத்திக்‌ கொண்டி 
ருக்கும்‌ வட்டவடிவமான புறத்‌ 
தோல்‌ இல்லாத உயிரணு. 
அஸ்திரிய உடல்‌ உட்கூறிய 
லறிஞர்‌ மாக்ஸ்‌ கிளாரா-வின்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
ொரர/௦2( : தெளிவுப்‌ பொருள்‌ : 
ஒரு திரவத்தின்‌ கலங்கல்‌ நிலையை 


"'தெளியச்செய்யும்‌ ஒரு பொருள்‌. 


பொடா : கிளாரித்ரோமை 
சின்‌ : நோய்‌ நுண்மங்களைக்‌ 
கொல்லும்‌ இயல்புள்ள ஒரு 
மேக்ரோலைடு. இது ஏராள 
மான கிராம்‌-நேர்வு, கிராம்‌- 
எதிர்வு உயிரிகளுக்கு எதிராக 
வேலை செய்கிறது. 
01855117102110 : வகைப்பாடு : சில 
பொதுவான பண்பியல்புகளின்‌ 
அடிப்படையில்‌ வர்க்கங்களாக 
அல்லது குழுமங்களாக முறை 
பட வகைப்படுத்துதல்‌. 

௨ 





01285(0061॥௦ 
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013510061௦ : பிளவுறுத்தம்‌ 
இனக்கீற்றுகள்‌ போன்றவற்றை 
பிளவுறுத்துதல்‌. 

0180010210 : நொண்டுதல்‌; கால்‌ 
ஊனம்‌; கால்‌ தசைவலி : கால்‌ 
களுக்கு இரத்தம்‌ செல்வது 
தடைபடுவதால்‌ காலை 
நொண்டி நடத்தல்‌. நாளங்களில்‌ 
இசிப்பு அல்லது நோய்‌ 
காரணமாக இது 
உண்டாகலாம்‌. 


01205(10ர1018 : ஒதுக்கிட அச்சம்‌: 
ஒதுக்கிடம்‌ என்றாலே அச்சம்‌ 
உண்டாகும்‌ கோளாறு. 
012ப51₹0றார்‌12 : தனிமை வேட்கை : 
ஓர்‌ அடைக்கப்பட்ட அறையில்‌ 
அல்லது இடத்தில்‌ தன்னற்‌ 
தனியாக இருக்க வேண்டும்‌ 
என்பதில்‌ இயல்பு கடநீத 
நாட்டம்‌. 

012ப51பயா௱ : மூளை மென்படலம்‌: 
மூளைக்கோளங்களில்‌ உள்ள 
சாம்பல்‌ நிறப்பொருளின்‌ மென்‌ 
படலம்‌. 


0127௦16 : கழுத்துப்பட்டை எலும்பு. 





கழுத்துப்பட்டை எலும்பு 


/2ஊயி21(6 : கிளாவலானேட்‌ : 
ஒரு பீட்டா லேக்டாமேஸ்‌, 
கட்டமைப்பில்‌ நோய்‌ நுண்மத்‌ 
தன்மையுடையது. பெனிசி 
லினை எதிர்க்கும்‌ உயிரினங்‌ 
களில்‌ லேக்டாமேசைச்‌ செய 
லிழக்கச்‌ செய்யும்‌ பெனிசிலின்‌ 
களுடன்‌ தொடர்புடையது. 


௦13ஊய/3116 : கிளாவுலானிக்‌ அமி 
லம்‌: பென்சிலினை எதிர்க்கும்‌ 
பாக்டீரியா உற்பத்தி செய்யும்‌ 
செரிமானப்‌ பொருளைத்‌ தடை 
செய்வதற்கு அமோக்சிலினு 
டன்‌ சேர்த்துப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ அமிலம்‌. 

௦௦05 : எலும்புத்‌ தடிப்பு : எடுப்‌ 
பாள எலும்பின்‌ மீது அழுத்தம்‌ 
காரணமாக உண்டாகும்‌ 
தடிப்பு. 

௦13870௦0௦0 : வளை நகப்‌ பாதம்‌; 
வளை அங்கால்‌; புலிப்பாதம்‌; 
முடங்கு கால்‌ : பாதத்தின்‌ நீள 
வளைவு உயரத்தில்‌ அதிக 
மாகும்‌ ஓர்‌ உறுப்புத்‌ திரிபு. 
கால்‌ விரல்‌ பகுதி வளைந்து 
விடுவதால்‌ இது உண்டாகிறது. 
இது பிறவியிலோ அல்லது 
நோயாலோ ஏற்பட்டு இருக்கலாம்‌. 
௦1௦ ஈவார்‌: வளை நகக்கை; 
மடங்குகை; வளைவு அங்கை; 
முடக்கை கை வளைந்து, 
வளைந்த நகம்போல்‌ தோற்ற 
மளித்தல்‌. காயத்தினால்‌ அல்லது 
நோயினால்‌ இது உண்டாகலாம்‌. 


கஷனிர்‌? 


அ த வப ட்ட்டடடப்ப்டடய்யயயய்யயயயயய்வெயயிய்யவியயயயயயவையயவையயயகமை 
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016818௮௦6 : தடை ஒழிப்பு .: 
1. ஏதேனுமோரிடத்திலிருந்து 
எதையேனும்‌ அகற்றும்‌ செயல்‌. 
2. இரத்தத்திலிருந்து ஒரு 
பொருளை அகற்றுதல்‌. 

01211 : பிளவு; வெடிப்பு 

1. முதிராக்‌ கருநிலையில்‌ ஏறி 
படும்‌ ஒரு வெடிப்பு. 2. பிறவி 
டிலேயே உதட்டில்‌ ஏற்பட்‌ 
டிருக்கும்‌ ஒருபிளவு; பொது 
மேலுதட்டில்‌ மத்தியிலிருந்து 
சற்று விலகி இந்த பிளவு 
ஏற்பட்டிருக்கும்‌. 3. மேல்‌ 
வாய்ப்பகுதியான அண்ணத்தில்‌ 
பிறவியிலேயே ஏற்பட்டிருக்கும்‌ 
ஓர்‌. இடைவெளி. பெரும்‌ 
பாலும்‌ பிளவு உதட்டுடன்‌ 
இது சேர்ந்து இருக்கும்‌. 

0121 றவி246 : பிளவு அண்ணம்‌; 
அண்ணப்‌ பிளவு : இடது, 
வலது அண்ணங்கள்‌ பிறவியி 
லேயே இணையாமலிருத்தல்‌, 
பிளவுபட்‌.. மேல்‌ உதடு (ஓலு 
வாய்‌) என்ற கோளாறுடன்‌ 
தொடர்புடையது. 

௦1610௦%௦ஈட : கருவாய்‌ அறுவை: 
கடினமான மகப்பேற்றின்‌ 
போது குழந்தைப்‌ பேற்றினை 
எளிமை ஆக்குவதற்காக முதிர்‌ 
கருவின்‌ வாய்ப்பட்ட எலும்‌ 
பினை அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
முறை பிளவுறுத்துதல்‌. 


- பெறல௦: முகட்டு நிலை : 


011105 8556686821 80௦0௦6 
ப்பா25 80 (6௨ 810சரடு : முதி 
யோர்க்கான கிளிஃப்டோன்‌ 
கணிப்பு நடைமுறை : முதியோ 
ரின்‌ புலனுணர்வுச்‌ செயற்பாடு. 
நடத்தை முறை ஆகியவற்றை 
அளவிடுவதற்கான பரிசோ 
தனைகளின்‌ தொகுதி. 
0111301211௦ : வாழ்க்கைத்‌ திருப்பு 
முனை : 1. வாழ்க்கையின்‌ முக்‌ 
கியத்‌ திருப்புக்கட்டம்‌. 2. உடல்‌ 
மாறுதல்‌ ஏற்படுவதாகக்‌ கருதப்‌ 
படும்‌ நெருக்கடி கண்டம்‌. 3. 
45-60 வயதுகளுக்கு . இடைப்‌ 
பட்ட தளர்ச்சிமிக்க பருவத்தில்‌ 
ஏற்படும்‌ நெருக்கடியான நிலை 
மை. 4. ஒரு பெண்‌ தன்‌ வாழ்‌ 
நாளில்‌, தனது இனப்பெருக்க 
அண்டுகளில்‌ இருந்து இனப்‌ 
பெருக்கம்‌ செய்யாத ஆண்டு 
களுக்கு மாறும்‌ காலக்கட்டம்‌. 
012 வரு : தட்பவெப்பச்‌ 
சிகிச்சை : நோயாளியை அவர்‌ 
குணமடைவதற்கு ஏற்புடைய 
தட்பவெப்ப நிலையுள்ள இடத்‌ 
துக்குக்‌ கொண்டு செல்வதன்‌ 
மூலம்‌ நோய்க்குச்‌ சிகிச்சை 
யளித்தல்‌. 

/. ஒரு 
நோயின்‌ மிகக்கடுமை வெளிப்‌ 
படும்‌ உயர்நிலை. 2. உணர்ச்சித்‌ 
துடிப்பு. 

௦ கடா : கிளிண்டமைசின்‌ : 
லிங்கோமைமசினிலிருந்து 
கிடைக்கும்‌ வழிப்பொருள்‌. 
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இது தாய்க்‌ கலவையைவிட 
அதிகச்‌ செயலூக்கம்‌ வாய்ந்தது. 
ர்‌ : மருந்தகம்‌ ; பண்டுவமனை: 
1. நோயாளிகள்‌ படுக்கை 
அருகிலேயே மருத்துவத்துறை 
அல்லது அறுவைத்‌ துறைக்குரிய 
பயிற்சி போதிக்கும்‌ நிலையம்‌. 
2. ஊர்தி மருத்துவ நோயாளி 
களைக்‌ கவனிக்கும்‌ நிலையம்‌. 
01111௦21 : மருத்துவப்‌ பயிற்சி 
சார்ந்த; மருத்துவ : படுக்கை 
மருத்துவப்‌ பயிற்சியைச்‌ சார்ந்த. 
நோயாளிகளைப்‌ பரிசோதனை 
செய்தல்‌, அவர்க்குச்‌ சிகிச்சை 
அளித்தல்‌ குறித்து ஏட்டில்‌ 
படித்ததை நடைமுறைப்‌ பயிற்சி 
மூலம்‌ கற்றல்‌ சார்புடைய. 
௦11ஈ/௦18ா : மருத்தகத்‌ தொழி 
லாற்றுநர்‌: நோயாளிகளைக்‌ 
கவனிப்பதில்‌ ஈடுபட்டுள்ள ஒரு 
சுகாதாரத்‌ தொழிலாற்றுநர்‌. 
பேங்டிஈ : கிளினிமைசின்‌ 
அக்சிடெட்ராசைக்ளின்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
01111200217௦1௦016 : மருந்தக 
வேதியியல்‌ : ஆய்வுக்‌ கூடத்தில்‌ 
சடல ஆய்வு அல்லது உடல்‌ 
திசுஆய்வு மூலம்‌ புலனாகும்‌ 
கோளாறுகள்‌ மூலமாக நோயா 
ளியின்‌ நோய்‌ இயல்புகளை 
அராய்தல்‌. 

பொ: கிளினிஸ்டிக்ஸ்‌ : சிறு 
நீரிலுள்ள குளுக்கோஸ்‌ அளவை 


அளவிடுவதற்காகப்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படும்‌ குளுக்கோஸ்‌ ஆக்சி 
டேஸ்‌ என்ற வினைஊக்கிப்‌ 


பொருள்‌. 

சொர்‌(6% : கிளினிடெஸ்ட்‌ : சிறு 
நீரில்‌ சர்க்கரை போன்ற 
பொருள்களின்‌ குறைவைப்‌ 
பரிசோதிப்பதற்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ தாமிர சல்பேட்‌ 
விளையூக்கி மாத்திரைகள்‌. 
0111௦௦ : சேணமண்டை : 
மண்டையோட்டின்‌ மேற்பரப்‌ 
பில்‌ சேணம்‌ வடிவம்‌ போல்‌ 
தோற்றம்‌ அளிக்கும்‌ ஒரு உட்‌ 
குழிவான பரப்பு. இது வளர்ச்சி 
நிலையில்‌ ஏற்படும்‌ ஒரு 
கோளாறு. 

௦11௦0800௫5 : விரல்கோட்டம்‌ : 
ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்‌ 
பட்ட விரல்கள்‌ நிரந்தரமாகக்‌ 
கீழ்நோக்கி வளைந்திருத்தல்‌ 
அல்லது திரிபடைந்திருத்தல்‌, 
0110 : பிடிப்பு ஊக்கு : கத்திரியில்‌ 
வெட்டப்பட்ட காய விளிம்பு 
களைப்‌ பிடித்துக்‌ கொள்வதற் 
கான ஓர்‌ உலோகச்‌ சாதனம்‌. 
0115600௨42 : கிளிஸ்யோமீட்டர்‌: 
உடலின்‌ அச்சுக்கும்‌ இடுப்பு 
எலும்புக்கும்‌ இடையிலான 
கோணங்களை அளவிடுிவதநறீ 
கான ஒரு சாதனம்‌. 
01140110601000 : பெண்கந்து 
அறுவை மருத்துவம்‌ : பெண்‌ 


தனைத்‌ ளக ளை கை கைக கை சவ சகச சச எனி “ண்கள்‌ சனை எங்கக வைகள்‌ சினி வகைகைகைக அவரவ விவைன்‌ வை பண டப வாவா வை்்ைகைல்‌ 
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கந்தினை (பெண்லிங்கம்‌) அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 

்‌ பிரப 05 : பெண்கந்து வீக்கம்‌; 
அல்குல்‌ வீக்கம்‌ : பெண்கந்தில்‌ 
(பெண்லிங்கம்‌) ஏற்படும்‌ 
வீக்கம்‌. 

௦1/11௱60314 : பெண்லிங்க 
விரிவாக்கம்‌ : பெண்லிங்கம்‌ 
விரிவடைந்திருத்தல்‌. அண்மை 
பூக்க இயக்குநீரனளவு, அளவுக்கு 
அதிகமாக இருப்பதால்‌ இது 
உண்டாகிறது. 

0111015 : பெண்கந்து (பெண்‌ 
லிங்கம்‌); அல்குல்‌; பெண்குறி : 
பிறப்பு வாயில்‌ மேட்டுக்குச்‌ 
சற்றுக்‌ கழே அமைந்துள்ள 
ஒரு சிறிய நிமிர்த்தக்கூடிய 
உறுப்பு. 

01107 : பெண்லிங்கப்‌ பொருமல்‌: 
1. மிகை ஊட்டத்தால்‌ பெண்‌ 
லிங்கம்‌ பொருமுதல்‌. 2. பெண்‌ 
லிங்கம்‌ இடைவிடாது எழுந்து 
நிற்றல்‌. 

014௦8001 : மண்டையோட்டுக்‌ 
குழி; ஊடுகதிர்ப்படம்‌ : பின்பக்க 
மண்டையோட்டுக்‌ குழியை 
ஊளடுததிர்ப்படம்‌ மூலம்‌ பார்த்தல்‌. 
011405 : சரிவுப்‌ பரப்பு : 7. 
$ழ்நோக்கியச்‌ சரிவான பரப்பு. 


2, பின்பக்க மண்டையோட்டுக்‌ : 


குழியில்‌ பின்புறசேணக்குழியில்‌ 
இருந்து எலும்புப்‌ பெரும்புழை 


வரையிலுள்ள சரிவான பரப்பு. 


01௦203 : நிணவெலும்புப்‌ பிளவு : 
நிணவெலும்பு வீக்கத்தில்‌, சீழ்‌ 
வெளிப்படுத்தும்‌ மேலுறை 
வழியாக ஏற்படும்‌ பிளவு. 


0102000201 : நிணவெலும்பு 
பிளவு சார்ந்த : நிணவெலும்புப்‌ 
பிளவிலிருந்து தோன்றுகிற. 


01௦0678501 றா௦ற101216 : குளோ 
பெராசோல்‌ புரோப்பியோனேட்‌ : 
தோல்‌ தடிப்பு (படை) போன்ற 
நோய்களுக்குத்‌ தோலில்‌ பூசு 
வதற்குப்‌ பயன்படும்‌ மருந்து. 
0௦7826 : குளோஃபாசைமின்‌: 
தொழுநோய்‌ அறிகுறிகளைக்‌ 
கட்டுப்படுத்துவற்கு வாய்வழி 
கொடுக்கப்படும்‌ சிவப்பு நிறச்‌ 
சாயப்பொருள்‌. 
01௦4107206 : குளோஃபிப்ரேட்‌ : 
இரத்தத்தில்‌ கொலஸ்டிராலைக்‌ 
குறைக்கும்‌ மருந்து. எலும்பு 
முறிவின்போது கொழுப்பு 
படியாமல்‌ தடுக்கப்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படுகிற து. 

௦௦ம்‌ : குளோமிட்‌ : குளோமி 
பீன்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

0௦௱ர்ற்சா€ : குளோமிஃபீன்‌ : 
கருவறாத பெண்களிடம்‌ ௧௬ 
அணுவைத்‌ தூண்டி, மாத 
விடாய்‌ வரவழைத்து, அவர்‌ 
களின்‌ கருவுறும்‌ திறனை அதி 
கரிக்கக்கூடிய ஒரு செயற்கைக்‌ 
கலவைப்‌ பொருள்‌. 
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௦௱டுவ௱ர : குளோமிப்பிராமின்‌; 
சுறுசுறுப்பைக்‌ குறைப்பதைத்‌ 
தடுக்கும்‌ மருந்துகளில்‌ ஒன்று. 
3-15 நாட்கள்‌ இம்‌ மருந்தினை 
உட்கொண்டபின்‌ இது செயற்‌ 
படத்‌ தொடங்கும்‌. இதனை 
நரம்பு வழியாகச்‌ செலுத்தலாம்‌. 
010௦001116 : குளோமோ 
சைக்ளின்‌ : டெட்ராசைக்ளின்‌ 
மருந்தின்‌ ஒரு திருந்திய வடிவம்‌. 
நீண்டகால முகப்பருவுக்கு 
ஏற்றது. 
௦1௦௮16 : பதிப்புருவாக்கத்‌ திறன்‌: 
பதிப்புருக்கள்‌ செய்வதற்கான 
திறம்பாடு. 

௦1௦16 : பதிப்புருவாக்கம்‌/படி 
யாக்கம்‌: துல்லியமான நேர்ப்‌ 
படிவாக்கம்‌. பெரும்பாலும்‌ 
நேரொத்த மரபு அணுக்களின்‌ 
ஒரு குழுமத்தை அல்லது 
மரபணு முறையில்‌ நேரொத்த 
உயிரணுக்களின்‌ அல்லது உயிரி 
களின்‌ ஒரு குழுமத்தைக்‌ குறிக்‌ 
கிறது. 

௦1௦6 : குளோனிடின்‌ : மெத்‌ 
தில்‌ டோப்பா என்ற மருந்‌ 
தினைப்‌ போன்றது தாழ்ந்த 


குருதியமுத்த நிலையைக்‌ 
குறைக்கிறது. எனினும்‌, சில 
நோயாளிகளுக்கு வாய்வறட்சியை 


உண்டாக்குகிறது. இதனைச்‌ 
சிறிதளவில்‌ கொடுத்து வந்தால்‌, 
கடுமையான ஒற்றைத்‌ தலை 
வலியைத்‌ தடுக்கிறது. 


௦1௦15௱ : தசை இசிவு : அடுத்து 
அடுத்து உண்டாகும்‌ தசை 
இசிவின்‌ ஒருநிலை. 
0101௦0௦46௦ : பதிப்புருவாக்கம்‌ 
சார்ந்த : ஒரு பதிப்புருவாக்‌ 
கத்தில்‌ இருந்து எழுகிற அல்‌ 
லது அதில்‌ அடங்கியிருக்கிற. 
௦11௦1௦1௦/48516 : ஈரல்‌ வீக்கம்‌ : 
பித்த நீர்‌ வழிகளைப்‌ பாதிக்கிற 
ஈரல்‌ தட்டைப்‌ புழுவினால்‌ 
உண்டாகும்‌ ஒருவகை நோய்‌. 
இது பச்சையான அல்லது 
சரியாக வேகவைக்காத மீன்‌ 
உண்பதால்‌ உண்டாகிறது. 
இதனால்‌, பித்தநீர்‌ நாளங்கள்‌ 
வீக்கமடையும்‌, கடுமையாக 
நோய்‌ தொற்றும்‌, கல்லீரல்‌ 
வீக்கம்‌, ஈரல்‌ அரிப்பு ஏற்படும்‌. 
௦௦ : தசைத்‌ துடிப்பு; வலிப்பு : . 
மாறிமாறிச்‌ சுருக்கமும்‌ தளர்வு 
மாக வரும்‌ தசைத்‌ துடிப்பு. 
010511101ப௱ : குளோஸ்டிரிடிய 
நுண்ணுயிர்‌ ஒரு வகைப்‌ 


பாக்டீரியா 


குருதி சிவப்பு நுண்ணுமிர்‌ வகை. இது 


நரம்பிசிவு 
ேே நாய்‌. 
தகரக்கல. 
உணவு 





நச்சுப்பாடு 

மபேபோன்ற 

நோய்களை 

குளோஸ்டிரிடய உண்டாக்‌ 
நுண்ணுயிர்‌ குகிறது. 
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01௦4: உறைகட்டி ; உறைகுருதி : 
. இரத்தம்‌ போன்று உறைந்து 
கட்டியாதல்‌. 2. இரத்தம்‌ 
அல்லது நிணநீர்‌ போன்று 
மென்மையான உறைந்து 


போன ஓரு திரட்சி. 


01௦1110 78௦4௦ : உறைவுக்காரணி: 
இரத்தம்‌ உறைவதற்குத்‌ தேவை 
யான, இரத்தத்திலுள்ள பல 
பொருள்களில்‌ ஒன்று. 
01௦4722016 : கிளாட்ரிமாசோல்‌: 
பூஞ்சக்காளான்‌ எதிர்ப்புவினை 
ஊளக்கியாகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
இமிடாசோல்‌ என்ற ஓரு வழிப்‌ 
பொருள்‌. 

௦௦06 ௦11 : கிராம்பு என்ணெய : 
கிராம்பிலிருந்து எடுக்கப்படும்‌ 
எண்ணெணய்‌. இது, தோய்க்‌ 
இிருமித்‌ தடுப்பு, வயிற்று உப்பு 
சத்‌ தடுப்பு, நோயாறறுதல்‌ 
ஆகிய பண்புகளை உடையது. 
பல்‌ வலியையும்‌ போக்கக்‌ 
கூடியது. 

௦௦2011/1ஈ : குளோக்சாசிலின்‌ : 
பென்சிலினை எதிர்க்கும்‌ 
நோய்க்‌ இருமிக்கு எதிராகச்‌ 
செயல்‌ படும்‌ ஒரு செயற்கைப்‌ 
பென்‌ சிலின்‌. இதனை வாய்‌ 
வழி யாகக்‌ கொடுக்கலாம்‌. 


௦1பட060 110275 : விரல்‌ பருமன்‌ 
நோய்‌; விரல்‌ முனைத்‌ திரள்‌; திரள்‌ 
முனை விரல்‌ : நகங்களுக்கு 
அடியில்‌ விரல்கள்‌ பருமனாக 
வும்‌ அகலமாகவும்‌ இருத்தல்‌. 


இதற்கான காரணம்‌ தெரிய 
வில்லை. எனினும்‌ இதயநோய்‌ 
அல்லது நுரையீரல்‌ நோய்‌ 
உள்ளவர்களுக்கு இந்நோய்‌ 
உண்டாகிறது. 

௦1ய்01ஈ௩0 : விரல்‌ நுனி பருத்தல்‌ : 
பூச்சிக்கடி யினால்‌ விரல்‌ நுனி 
பருத்துப்‌ போதல்‌. 

01பம்‌1௦0% : கோணற்கால்‌ (தொட்‌ 
டிக்‌ கால்‌; பிறவி வளைபாதம்‌ : 
பிறவியிலேயே கால்கள்‌ திருகு 
முறுகலாக அமைந்திருத்தல்‌. 
இருகால்கள்‌ அல்லது ஒருகால்‌ 
கோண்ற்காலாக அமைந்து 
இருக்கலாம்‌. 

௦1பாறாறர : குருதியணு ஒட்டித்‌ 
திரள்‌; கொத்தாடுதல்‌. 

010515 : குடல்‌ கழுவு நீர்மம்‌. 
௦10516 1620280106 : ஒற்றைத்‌ 
தலைவலி : முகமும்‌, கழுத்தும்‌ 
அடங்கிய தலையின்‌ ஒரு 
பக்கத்தில்‌ திடீரென ஏற்படும்‌ 
கடும்‌ வலி. 

0141௦5 ௦1 : கிளட்டன்‌ மூட்டு: 
பிறவியிலேயே உண்டாகும்‌ 
கிரந்தி நோயில்‌ முழங்கால்‌ 
மூட்டுகளில்‌ ஏற்படும்‌ ஒரு 
சீர்மை மூட்டிணைப்பு. பிரிட்‌ 
டிஷ்‌ அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
வல்லுநர்‌ ஹென்றி கிளட்டன்‌ 
பெயரால்‌ அமைக்கப்படுகிறது. 
01/5௦0851 : கிளைசோடிராஸ்ட்‌ : 
குடலை ஊடுககிர்ப்படம்‌ எடுட்‌ 
பதற்கு ஆயத்தமாகக்‌ குதவாம 
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வழியே குடல்‌ கழுவுவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ கருவியின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


ரொ : சி.எம்‌.வி. : முழங்கால்‌ 
தண்டு தொடர்பான 'சைட்டோ 
மெகாலோ வைரஸ்‌ நீமெயில்‌' 
(சி.எம்‌.வி.) என்பதன்‌ சுருக்கம்‌. 


8 : மைய நரம்பு மண்டலம்‌ 
(சி.என்‌.எஸ்‌. : மைய நரம்பு 
மண்டலம்‌ (ஷோ! 4௨௩௦ ப5 
994516) என்பதன்‌ சுருக்கம்‌. 
0900ப/ப1॥ 211/௦ : ஒன்றுக்கு 
மேற்பட்ட தனிப்‌ பிணியின்‌ 
குருதியணுக்களுடன்‌ ஒன்றிணைந்த 
ஆய்வு மூலங்களின்‌ கள்‌ 
திரட்சி, 


0௦80ய/8॥* : உறைபொருள்‌ 
ச)றுகி உறையச்‌ செய்கின்ற ஒரு 
வினையூக்கி. இது முக்கியமாக 
இரத்தத்தை உறையச்‌ செய்கிறது. 
0௦80ப/856 : உறை பொருள்‌ : 
குருதிநீரை (பிளாஸ்மா) 
உறையச்‌ செய்யும்‌ ஒரு 
பாக்டீரியா உண்டாக்கும்‌ ஒரு 
வகைச்‌ செரிமானப்‌ பொருள்‌ 
(என்சைம்‌) நொதி. 

௦௦90ப!86 : உறையச்செய்‌் 

1. கட்டியாக உறையும்படி. செய்‌ 
தல்‌. 2. உறை கட்டியாகச்‌ 
செய்தல்‌. 

0௦80ப/00240ம/ : உறையா நோய்‌: 
இரத்தம்‌ உறைவதைப்‌ பாதிக்கிற 


ஒரு கோளாறு. குருதி நாளத்‌ 
தினுள்‌ இரத்தம்‌ உறைவதை 
இது பாதிக்கிறது. 

௦௦80ய/ப௱ : உறைவித்த பொருள்‌: 
உறையச்‌ செய்யப்பட்‌! _ பொருள்‌. 
008/6506 : தோல்‌ திரட்சி : நோய்‌ 
பாதித்த தோல்‌ பகுதியில்‌ 
ஏற்படும்‌ திரட்சி. 
00816506106 
ஒட்டல்‌. 


உள்ளுறுப்பு 


0௦0௨1111௦1 : கூட்டிணைவு 
ஏற்கெனவே தனித்தனியாக 
இருக்கும்‌ உறுப்புகளை 
ஒருங்கு இணைத்தல்‌. 
0௦301 : இணக்கு : காயத்தின்‌ 
விளிம்புகளை ஏறக்குறைய 
இணக்கமாகப்‌ பொருந்தச்‌ 
செய்தல்‌. 

00810181௦1 : நாள இறுக்கம்‌ : 
குழாய்‌ அல்லது நாளம்‌ சுருங்கி, 


குறுகி இறுக்கமடைதல்‌. 
009156 6௦ : கடும்‌ நடுக்கம்‌. 
௦௦0௦3184 : கோபாலமின்‌ : 
வைட்டமின்‌-12 தொகுதியின்‌ 
பொது இனப்‌ பெயர்‌. 


௦௦௦21 : கோபால்ட்‌ : வெண்ணிற 
உலோகவகை. இது அணு எண்‌ 
22 உடைய தனிமம்‌. இதனை 
மிகச்‌ சிறிதளவு உணவில்‌ 
சேர்த்தால்‌ ஊட்ட ச்சத்தாக 
அமையும்‌. வைட்டமின்‌-8 
(கோபாலமின்‌) என்ற ஊட்டச்‌ 
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சத்தில்‌ இது ஒர்‌ அமைப்பு 
ஆகும்‌. இரத்த சோகையை 
இது தடுக்கிறது. 

௦௦0210 6106 : கோபால்ட்‌ நீலம்‌ : 
கோபால்ட்‌ என்னும்‌ வெண்‌ 
ணிற உலோக வகையிலிருந்து 
எடுக்கப்படும்‌ நீலவண்ணப்‌ 
பொருள்‌. 

0௦௦316 : கோக்கைன்‌ : கோக்‌ 
கோ என்ற தென்‌ அமெரிக்கச்‌ 
செடியின்‌ இலைகளிலிருந்து 
உண்டு பண்ணப்பட்டு, உடற்‌ 
பகுதியை உணர்ச்சி இழக்கச்‌ 
செய்யும்‌ மருந்துப்‌ பொருள்‌. 
௦௦௦/5 : கோக்கைன்‌ கோ 
ளாறு : மரத்துப்போகச்‌ செய்யும்‌ 
கோக்கைன்‌ மருந்து வகை 
அளவுக்கு மீறிப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுவதால்‌ உண்டாகும்‌ கோளாறு, 
0௦௦8011௦06 : கோகார்சினோ 
ஜன்‌ : தானே புற்று நோயை 
உண்டாக்காமல்‌, புற்று நோயை 
உண்டாக்குகிற ஒரு பொருளின்‌ 
வினையை உளக்குவிக்கிற ஒரு 
பொருள்‌. 

0௦௦01012 : கோக்கிடியா : ஒரணுவின்‌ 
ஓர்‌ உட்பிரிவு. இதில்‌ முதிர்ச்சி 
யடைந்த டிராஃ்போசோயிட்டுகள்‌ 
உள்‌ உயிரணுவுடையவை. 
அதே மூல உயிரில்‌ இனப்‌ 
பெருக்கமும்‌, அகிதல்விதை 
உற்பத்தியும்‌ நடைபெறுகிறது. 
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0௦௦010101065 : கோக்கிடியோ 
டிஸ்‌: ஓரளவு வறண்ட பகுதி 
களிலுள்ள மண்ணில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ ஒரு பூஞ்சண வகை. 
0௦௦௦100௦10 : கோக்கிடியோடின்‌: 
கோக்கிடியோடிஸ்‌ இமிட்டிஸ்‌ 
என்ற நோய்க்கிருமி வளர்ச்சி 
யினால்‌ உண்டாகும்‌ துணைப்‌ 
பொருள்களை உடைய ஒரு 
திருமி நீக்கிய கரைசல்‌. இது 
தோலடி நோயைக்‌ கண்டறி 
வதற்கான சோதனையில்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 
00௦0/01௦14௦௱௨ : கோக்கிடியோ 
டோமா : நுரையீரலில்‌ உள்ள 
குருணைக்கட்டிக்‌ கரணை. 
இது அடிப்படை நரம்புக்‌ கர 
ணையினைத்‌ தொடர்ந்து ஊடு 
கதிர்‌ மூலம்‌ காணப்படுகிறது. 
0000101௦18௦0/௦0515 : கோக்கி 
டியோமைக்கோசிஸ்‌ : கோக்கி 
மியோடிஸ்‌ இமிட்டிஸ்‌ என்ற 
நோய்க்‌ கஇருமியினால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ ஒரு நோய்‌. இதில்‌, 
நுரையீரல்‌ கபம்‌ போன்ற 
நசிவப்புண்‌ தென்மேற்கு 
அமெரிக்காவில்‌ பாலை சார்ந்த 
பகுதிகளில்‌ மட்டுமே காணப்‌ 
படுகிறது. 

0௦001010515 : கோக்கிடியோசிஸ்‌: 
கோக்கிடியா எனப்படும்‌ 
ஒற்றை உயிரணு ஒட்டுயிரினால்‌ 
உண்டாகும்‌ தொற்று நோய்‌. 
இந்த நோயின்‌ அறிகுறிகள்‌ 


பெரும்பாலும்‌ புலப்படாமல்‌ 
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இருக்கும்‌. இது வயிற்றுப்போக்கின்‌ 
போது நீர்த்த சீதத்தை உண்‌ 
டாக்குகிறது. 
0௦௦௦101பா : கோக்கிடியம்‌ : இது 
ஓர்‌ ஒற்றை உயிரணு ஒட்டு 
ண்ணி. இது மேல்தோல்‌ உயி 
ரணுக்களில்‌ இனப்பெருக்கத்தை 
உண்டாக்குகிறது. 
0000002011105 : கோக்கே பாசில்‌ 
லஸ்‌ : இது குறுகிய, தடித்த பாக்‌ 
ரிய சலாகை. இது முட்டை 
வடிவில்‌ அல்லது லேசான நீள்‌ 
வட்டவடிவில்‌ அமைந்திருக்கும்‌. 
0006ப5 : கோளக்கிருமி; வட்ட 
நுண்ணுயிர்‌; பரல்‌ நுண்மி 
கோள வடிவம்‌ உள்ள நோய்க்‌ 


கிருமி. 


குருதி சிவப்பு நுண்ணுயிர்‌ 





வட்ட நுண்ணுயிர்‌ 


0000/069| : குத எலும்பு சார்ந்த : 
உள்வால்‌ எலும்புப்‌ (குத 
எலும்பு) பகுதி தொடர்பான 
அல்லது அதில்‌ அமைந்துள்ள. 
0௦௦0)% : உள்வால்‌ எலும்பு (குத 
எலும்பு) வால்‌ எலும்பு: தண்டு 
எலும்புக்‌ கண்ணிகளின்‌ கடைசி 
எலும்பு. 


ரா அச்‌ ௭9 ஆ 





உள்வால்‌ எலும்பு 


௦௦௦16௦ : செவிச்‌ சுருள்‌ வளை; 
உட்‌ காது சுருள்‌ குழாய்‌; திரி 





௦௦௦வுல்ார்க : உள்வால்‌ எலும்பு 
நோவு : உள்வால்‌ எலும்புப்‌ 
(குத எலும்பு) பகுதியில்‌ ஏற்படும்‌ 
நோவு. 





00௦1௦3 ௩0186 
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சுருளை : 
போன்று சுருண்டு வளைந்து 
இருக்கும்‌ கருள்‌ வளை. 
0௦௦11/227 12 : செவிச்சுருள்‌ 
வளைச்‌ சாதனம்‌ : செவிட்டுத்‌ 
தன்மையைக்‌ குணப்படுத்து 
வதற்கான ஒரு சாதனம்‌. இதில்‌, 
செவியின்‌ சுருள்வளையின்‌ 
உள்ளே பொருத்துப்பட்ட. 
மின்வாய்கள்‌ அடங்கியிருக்கும்‌. 
இது ஒலி உண்டாக்கு நரம்புத்‌ 
தூண்டல்களை மூளைக்கு 
அனுப்பிவைக்கிறது. 
௦௦௦16௦5800 ப1100ர7 : செவிச்‌ 
சுரூள்வளை அறுவைச்‌ சிகிச்சை: 
செவியின்‌ சுருள்வளை தாளத்‌ 
துக்கும்‌ நுண்மைக்குமிடையில்‌ 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை மூலம்‌ 
உண்டாக்கும்‌ ஒரு இடை 
கடத்தி. செவிநிண நீர்த்துளி 
களை விடுவிப்பதற்கு வட்டச்‌ 
சன்னல்‌ வழியாக இந்தச்‌ 
சிகிச்சை செய்யப்படுகிறது. 


0௦௦11211 : கலவை மருந்து 
பல்வகை ஆக்கக்கூறுகள்‌ அல்‌ 
லது மருந்துகள்‌ அடங்கிய ஒரு 
கலவை. 

00௦௦8 : கோக்கோ : கெக்கேயோ 
மரத்தின்‌ விதை, சாக்லேட்‌ 
செய்யப்‌ பயன்படும்‌ கெக்கே 
யோ விதைத்தூள்‌,; கெக்கேயோ 
விதையிலிருந்து இறக்கப்படும்‌ 
பானம்‌. இதன்‌ விதையிலிருந்து 


எடுக்கப்படும்‌ வெண்ணெய்‌, 


காதில்‌ நத்தைக்‌ கூடு 


கட்டி, வீக்கம்‌ முதலிய நோய்‌ 
களுக்கு இடும்‌ இளக்கு மருந் 
தாகப்‌ பயன்படுகிறது. 
0௦0105(2011௦ : மாறாநிலைப்பாடு: 
நீரின்‌ கொதிநிலை வரையிலும்‌ 
ரூடாக்கினால்‌ மாற்றமடையாத 
நிலைப்பாடு. 


0௦06 : ஒழுக்க நெறி : 1. ஒழுக்க 


"நெறியினை முறைப்படுத்தும்‌ 


சாதி முறைகளின்‌ அல்லது 
நெறிமுறைகளின்‌ ஒரு தொகுப்பு. 
2, செய்திகளை அனுப்புவதறி 
கான ஒரு குழுவுக்‌ குறிமுறை. 

0௦0616 : கோடன்‌ உறங்க 
வைக்கும்‌ மருந்தாகப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ அபினியிலுள்ள 
உப்புச்சத்து இருமலை அடக்கும்‌. 
0௦06060603 : சகச்சார்புநிலை: 
சார்ந்து வாழ்பவருடன்‌ 
நெருங்க இணைந்து வாமும்‌ 
நெருக்கடி நிலை. 

0௦0 11511 பர்‌௨2 : 'காட்‌' மீன்‌ 
முள்ளெலும்பு : முள்ளெலும்பின்‌ 
கனிம அடர்த்தி போகப்‌ 
போகக்‌ குறைதல்‌. இதனால்‌, 
முள்‌ எலும்புகளுக்கிடையி 
லான வட்டு விரிவடைகிறது. 


0௦0110 51/51 : குறியீட்டுமுறை: 
நோய்களை வகைப்படுத்தும்‌ 
முறை. இதில்‌ பொதுவாள 
பண்பியல்புகளுக்கேேற்ப 
நோய்கள்‌ குழுமமாகப்‌ பகுக்கப்‌ 
படுகின்றன. இதன்‌ மூலம்‌ நோய்‌ 
நிகழ்வினை புள்ளி விவர அடிப்‌ 
படையில்‌ ஆய்வு செய்ய 





601461 ௦1] 
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முடிகிறது. இதனை உலகச்‌ 
சுகாதார அமைவனம்‌, “பன்னாட்டு 
நோய்கள்‌ வகைப்பாடு” என்னும்‌ 
பெயரால்‌ தயாரிக்கிறது. இது 
தேசிய மற்றும்‌ பன்னாட்டுப்‌ 
பயன்பாட்டுக்கு ஏற்றுக்‌ 
கொள்ளப்பட்டுள்ளது. 
0௦0114௦2௦1! : மீன்‌ எண்ணெய்‌; மீன்‌ 
நெய்‌ : மருந்தாகப்‌ பயன்படும்‌ 
மீன்‌ ஈரல்‌ எண்ணெய்‌. இதில்‌ 
வைட்டமின்‌-& வைட்டமின்‌-6 
அடங்கியுள்ளது. இந்த ஊட்‌ 
டச்‌ சத்துப்‌ பொருள்கள்‌ குறை 
பாட்டினை ஈடுசெய்ய இது 
கொடுக்கப்படுகிற து. 


0௦0௦௱1ஈ௨௭௭௦௦ இனக்கீற்று 
நோய்நிலை : ஒரு மரபணுவின்‌ 
வைவொரு இணை இனக்‌ 
கற்றும்‌ ஒரு விளைவினை 
வெளிப்படுத்துகிற ஒரு நோய்‌ 
நிலை. 


00௦1110124 : குணகம்‌ : 1. ஓரு 
பொருளின்‌ இயல்பு அளவின்‌ 
அல்லது அளவு வீதத்தின்‌ 
எண்ணுருக்‌ கோவை. 2. இரு 
மாறுபட்ட அளவுகளுக்கிடை 
யிலான விகிதத்தின்‌ அல்லது 
மாறுபட்ட சில காரணிகளி 
னால்‌ உண்டாகும்‌ விளைவின்‌ 
எண்ணுருக்‌ கோவை. 
0௦61021212 : ஒற்றை வயிற்றுக்‌ 
குழி உயிரினம்‌ : நீர்ப்பாம்பு, 
இழுது மீன்‌, கடற்பஞ்சு போன்ற 
வயிற்றுக்கு நி உபிரினங்கள்‌. 


0061180 : வயிற்றுக்குரிய; உடற்‌ 
குழி : அடி வயிற்றுக்‌ குழிசார்ந்த. 
தமனிகள்‌, சிரைகள்‌, நரம்புகள்‌ 
ஆகியவற்றையும்‌ குறிக்கும்‌. 
0061180 0156256 : வயிற்றுக்குழி 
நோய்‌ மாப்புரதத்தினால்‌ 
உண்டாகும்‌ குடல்‌ நோய்‌, 
இதனால்‌ கடும்‌ வயிற்றுப்‌ 
போக்கு ஏற்படும்‌; வளர்ச்சி 
குன்றும்‌, இரத்த சோகை 
உண்டாகும்‌. பிற சத்துக்‌ குறை 
பாடுகளும்‌ ஏற்படும்‌. கோதுமை 
அல்லது பிற மாப்புரதம்‌ உள்ள 
தானிய உணவுகளைக்‌ கொடுக்‌ 
கும்‌ போது தொடக்கத்தில்‌ 
குழந்தைகளுக்கு இந்நோய்‌ 
ஏற்படும்‌. வயது வந்தவரா்களுக்‌ 
கும்‌ உண்டாகும்‌. 

0௦61௦௱ : வயிற்றுக்குழி : பவழம்‌ 
போன்ற பல உயிர்மங்கள்‌ 
கொண்ட உயிரினங்களுக்கு 
மேம்பட்ட உயிர்வகைகளின்‌ 
வயிற்றுக்குழி. இது நுரையீரல்‌, 
வயிற்றுள்ளுறை, குலையுறைக்‌ 
குழிகளாக வளர்கிறது. 
௦0௦3ஆ௱6 : செரிமான ஊக்கி; 
துணை நொதிப்பி; இணை 
என்சைம்‌ : ஒரு செரிமானப்‌ 
பொருளைச்‌ (என்சைம்‌) செயற்‌ 
பட ஊக்குவிக்கும்‌ பொருள்‌. 
001800 : சகக்‌ காரணி : குருதிச்‌ 
சிவப்பு, சகசெரிமானப்‌ பொருள்கள்‌, 
மக்னீசியம்‌ அயனிகள்‌ போன்ற 
செரிமானப்‌ பொருள்‌ வினைக்கு 


இன்றியமையாத ஒரு தனிமம்‌. 
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316 00111762011/01. 





001126 00௦0ம்‌ ௭011 : இரத்த 
வாந்தி : இரத்தம்‌ கலந்த வாந்தி, 
இது காப்பிக்‌ கசட்டினை 
ஒத்திருக்கும்‌. 

00031'5 8௦6 : கோகான்‌ 
நோய்‌ : காதிரைச்சல்‌, செவிட்டுத்‌ 
தன்மை அகியவற்றுடனான 
காது அழற்சிநோய்‌. அமெரிக்கக்‌ 
கண்‌ மருத்துவ அறிஞர்‌ டேவிட்‌ 
கோகான்‌ பெயரால்‌ அமைக்கப்‌ 
படுகிறது. 
0௦0/௦ : புலனுணர்வு; அறிதல்‌ 
நிலை; தெரிதல்‌; அறிகை; நினை 
வுறல்‌ : இவை மூன்றும்‌ ஒட்டு 
மொத்தமாகச்‌ செயற்படுகின்றன, 
எனினும்‌ எந்த ஒரு மன 
இயக்கத்திலும்‌ ஏதேனும்‌ ஒன்று 
ஓங்கியிருக்கலாம்‌. உணர்தல்‌, 
அடையாளம்‌ தெரிதல்‌, எடை 
போடுதல்‌, ஆராய்தல்‌, பகுத்து 
அறிவால்‌ வகைப்படுத்துதல்‌ 
அகிய அனைத்தும்‌ சேர்த்து 
அறிதல்‌ என்னும்‌ ஒட்டுமொத்த 
மான செயல்பாட்டைக்‌ குறிக்‌ 
கும்‌ சொல்லாக அமைந்து 
உள்ளது எனக்‌ கூறலாம்‌. 
௦௦1௦7 : பொதுப்பண்பு மக்கள்‌ 
குழுமம்‌ : 1. ஒரு குறிப்பிட்ட 
பிறப்புக்‌ கால அளவுக்குள்‌ ஒரு 
பொதுவான பண்பியல்பினை 
யுடைய அல்லது அனுபவத்தை 
யுடைய ஒரு மக்கள்‌ குழுமம்‌. 
2. ஓரே நாளில்‌ அல்லது ஓரே 
கால அளவுக்குள்‌ பிறந்த 
மக்களின்‌ ஒரு குழுமம்‌. 
3. ஐயுறப்படும்‌ காரணத்துக்கும்‌ 


நோய்க்குமிடையில்‌ தொடர்பு 
இருப்பதை ஆதரிப்பதற்கு 
அல்லது மறுப்பதற்குச்‌ சான்று 
பெறுவதற்கு நடத்தப்படும்‌ 
நுண்ணாய்வு. 

௦௦11 ௦௦யார்ரர : நாணயக்கணிப்பு 
நோய்‌ : கட்டைவிரல்‌ நுனியும்‌ 
சுட்டு விரல்‌ நுனியும்‌ ஒன்றன்‌ 


மேல்‌ ஒன்ற ஊர்ந்து செல்லும்‌ 


வகையில்‌ அமைந்திருத்தல்‌. 
வாத வலிப்பின்போது இது 


காணப்படும்‌. 


௦௦04116510 : நாணய நசிவுப்புண்‌: 


நுரையீரல்‌ சோற்றுத்‌ திசுவில்‌ 
சிறிய வட்டவடிவில்‌ அல்லது 
முட்டைவடிவில்‌ காணப்படும்‌ 
ஒற்றை றைவுப்புண்‌. இது, 
தோய்க்குறி காணப்படாத 
நோயாளிகளின்‌ மார்பில்‌ ஊடு 
கதிர்ச்‌ சோதனை நடத்தும்‌ 
போது இது புலனாகிறது. 
0௦11 251 : நாணயச்‌ சோதனை : 
ஒரு தனிவகை அசைவு- இயக்கத்‌ 
துடிப்புக்‌ குறி. இதில்‌ மார்பின்‌ 
பின்பக்கத்தில்‌ அல்லது முன்‌ 
பக்கத்தில்‌ இரு நாணயங்களை 
வைத்து எதிர்ப்பக்கம்‌ இயக்கப்‌ 
படுகிறது. இரு பகுதிகளுக்கும்‌ 
இடையில்‌ காற்று இருந்தால்‌, 
உலோக மணியோசை போன்று 
ஒலிகேட்கும்‌. 

001172010 : சகநோய்‌ : இரு 
வேறுபட்ட நுண்ணுயிரிகளி 
னால்‌ ஓரே சமயத்தில்‌ நோய்‌ 
உண்டாதல்‌, 


மேயோ 
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௦104௦0 : இரணிய துத்தம்‌ : 
&ல்வாதம்‌, முடக்கு வாதம்‌ 
முதலிய , வாத நோய்களுக்குப்‌ 
பயன்படும்‌ மருந்துப்‌ பூண்டு 
வகை. 

௦௦10 : தடுமன்‌; நீர்க்கோள்‌ ; சளி : 
இது தட்பவெப்ப நிலைகள்‌ 
திடீரென மாறும்போது ஏற்படக்‌ 
கூடும்‌. ப 

0010 5016 : வாய்ப்புண்‌ : தடுங்‌ 
குளிர்ச்சியினால்‌ வாயில்‌ ஏற்படும்‌ 
புண்‌. 

0௦16௦0௩7/ : பெருங்குடல்‌ அறு 
வை மருத்துவம்‌; பெருங்‌ குடல்‌ 
பகுதி நீக்கம்‌ : பெருங்‌ குடலின்‌ 
ஒரு பகுதியை அல்லது அதை 
முழுவதுமாகத்‌ துண்டித்து 
எடுத்தல்‌. 

00110 : கடும்‌ வயிற்றுவலி; குடல்‌ 
தசைச்‌ சுருக்கு வலி : அடி வயிறு 
வீக்கத்துடன்‌ கூடிய குடல்‌ 
நோவு. 

௦01/401௱ : மலக்கிருமி : கடும்‌ 
வயிற்று வலி உண்டாகும்‌. கிரு 
மியை ஓத்த ஒரு பாக்டீரியம்‌. 
இது மலத்தில்‌ பலுகக்கூடியது. 


0௦110356 : கோலில்பேஸ்‌ 
கொழுப்புத்‌ துளிகளினால்‌ 
செயற்படும்‌ புறச்சுரப்புக்‌ 


கணையங்களில்‌ சுரக்கும்‌ டிரிப்‌ 
சின்‌ இயக்கு புரோஎன்சைம்‌. 


0011ற11021101 : பெருங்குடல்‌ 


அறுவை மருத்துவம்‌ : விரிவாக்கம்‌' 


அடைந்த பெருங்குடலைச்‌ 
சீர்படுத்துவதற்கான அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை. 

௦௦1541 : கோலிஸ்டின்‌ : கிராம்‌ 
சாயம்‌ எடுக்காத உயிரிகளுக்கு 


எதிராகச்‌ செயற்படக்கூடிய 


ஒரு வகை உயிர்‌ எதிர்ப்புப்‌ 
பொருள்‌. 


௦௦1045 : குடல்‌ அழற்சி; பெருங்‌ 
குடல்‌ அழற்சி : பெருங்குடல்‌ 
வீக்கம்‌. இதனால்‌ .குடற்புண்‌ 
உண்டாகலாம்‌. 

௦01396 : எலும்புப்‌ புரதம்‌; சவ்வு 
(கொல்லாஜன்‌! : தோல்‌, தசைத்‌ 
தளை, எலும்பு, குருத்தெலும்பு 
போன்ற இணைப்புத்‌ திசுக்‌ 
களில்‌ அமைந்துள்ள முக்கிய 
மான புரதம்‌. இது நோயுறு 
வதால்‌ வீக்கத்துடன்‌ கூடிய 
நைவுப்‌ புண்‌ உண்டாகிறது. 
இந்நோய்க்‌ காரணம்‌ பலவாக 
இருக்கலாம்‌. 
௦௦!18061356 : கொல்லானேஸ்‌ 
(எலும்புப்‌ புரதச்‌ சிதைப்பான்‌! : 
எலும்புப்‌ புரதம்‌ சிதைவதற்காக 
அதன்‌ மீது செயற்படுகிற ஒரு 
செரிமானப்‌ பொருள்‌. 
00118061௦0185( : எலும்புப்‌ புரத 
உயிரணு : ஓர்‌ எலும்புப்‌ புரத 
உயிரணுவிலிருந்து உருவாகும்‌ 
ஓர்‌ உயிரணு. இது முதிர்ச்சி 
அடைந்ததும்‌ எலும்புப்‌ புநீத 


1_உற்பத்திக்குத்‌ துணைபுரிகிறது. 
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00118086 : தளர்ந்து வீழ்தல்‌; 
செயல்‌ ஒடுக்கம்‌; செயல்‌ சரிவு; 
ஒடுங்கல்‌; தகர்வு: உட்புழையுள்ள 
உறுப்பு அல்லது நாளம்‌ தளர்ந்து 
உள்வீழ்தல்‌. எடுத்துக்காட்டாக, 
நுரையீரல்‌, உள்‌ காற்று அழுத்த 
மாற்றத்தினால்‌ தகர்ந்து வீழ்தல்‌. 
மனம்‌ இடிந்து போவதாலும்‌ 
தளர்ச்சி ஏற்படுவது உண்டு. 


0௦11205110 0ப156 : நாடித்துடிப்பு 
வீழ்ச்சி; குறையழுத்த நாடி; 
வீழ்நாடி : பெருந்தமனியின்‌ உள்‌ 
அழுத்தவிசைக்‌ குறைவினால்‌ 
நாடித்துடிப்பு வீழ்ச்சியடைதல்‌. 


0௦11390501 0800 : ஒடுங்கல்‌ 
மருத்துவம்‌ : செயற்கை நுரையீரல்‌ 
காற்று நோய்ச்‌ அஇகிச்சை 
மற்றும்‌ மார்புக்கூடு அறுவைச்‌ 
ரீரமைப்பு. காச நோயால்‌ 
பாதிக்கப்பட்ட நுரையீரலுக்கு 
ஓய்வு கொடுப்பதற்காக காச 
நோய்‌ எதிர்ப்பு மருந்துகள்‌ 
கொடுப்பதற்கு முன்பு இது 
செய்யப்படுகிறது. 

௦௦1131 6௦6 : காறையெலும்பு 


௦011242121 : பக்கக்கிளை : 1. ஒரு 
பிரதான உறுப்புக்குமிய இணை 
உறுப்பு அல்லது துணை 
உறுப்பு. 2. ஒரு நாளத்தின்‌ 
அல்லது நரம்பின்‌ அருகருகே 
செல்லும்‌ பக்கக்‌ கிளை. 

௦௦51181278! 010ய/811௦ : பக்கக்‌ 
குருதியோட்டம்‌; மாற்றுவழிக்‌ 


குருதியோட்டம்‌; ஒத்திசைவான 
குருதியோட்டம்‌ : முதன்மை 
இரத்தக்‌ குழாய்கள்‌ அடை 
பட்டிருக்கும்போது, துணை 
இரத்தக்‌ குழாய்கள்‌ மூலம்‌ 
இரத்தவோட்டம்‌ நடைபெறு 
வதற்கு மாற்றுவழி! அமைத்தல்‌. 
௦௦116௦ 0 *பய16 : சேகரிப்பு நுண்‌ 
குழல்‌ : முனைகோடி சுருள்‌ 
மடிப்பு நுண்‌ குழல்களிலிருந்து 
சிறுநீரகக்‌ குழிக்குள்‌ சிறுநீரைக்‌ 
கொண்டு வந்து சேர்க்கும்‌ 
பெரிய சிறுநீரக நுண்‌ குழல்‌ 
கள்‌. சிறுநீர்ப்பெருக்கத்‌ தடுப்பு 
இயக்குநீர்‌, இந்தச்‌ சேகரிப்பு 
நுண்‌ குழல்களில்‌ நீர்‌ ஊடுருவும்‌ 
படிசெய்து, திரவச்‌ சமநிலை 
யைப்‌ பேண உதவுகின்றன. 


001125'5 180(ப6 : கோலஸ்‌ 
முறிவு : அர எலும்பின்‌ முனை 
கோடியில்‌ ஊளடுவெட்டு முறிவு. 
இதனால்‌ கை பின்புறமாகவும்‌ 
வெளிப்புறமாகவும்‌ இடம்‌ 
பெயர்ந்துவிடும்‌. அயர்லாந்து 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை வல்லுநர்‌ 
அபிரகாம்‌ கோலஸ்‌ பெயரால்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. 
௦௦11௬241௦0 : நேர்வரிப்பாடு 

1. ஒளிக்கதிர்களை ஒரு போக்கு 
உடையதாகச்‌ செய்தல்‌. 2. ஊடு 
கதிர்க்‌ கற்றையை ஒரு குறிப்‌ 
பிட்ட பகுதிக்குள்‌ செல்லுமாறு 
கட்டுப்படுத்துதல்‌. 

0011/210 : வரிக்குழாய்‌ : ஊளடு 
கதிர்‌ வண்ணப்பட்டையில்‌ 
பட்டை மீது நேர்‌ இணை 
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வரிக்‌ கதிர்களை வீசுகிற ஒளிக்‌ 
குழாய்‌. 

0௦1110024௦ : நரிவுறத்தல்‌ : 7. ஓர்‌ 
உடல்‌ திரவம்‌ அளவுக்கு 
அதிகமாக வெளியேறுதல்‌. 
2. திசுக்கள்‌ மென்மையடைதல்‌. 
3. திசுக்கள்‌ சிதைவடைதல்‌. 


0௦110ப2446 : நீர்மமாதல்‌ : திரவம்‌ 
அளவுக்கு அதிகமாக வெளி 
யேறுவதை அல்லது திசுக்கள்‌ 
நீர்மமாவதைக்‌ குறித்தல்‌. 
௦001115100 $ப௱௦ய : மோதல்‌ கட்டி: 
இரு உறுப்புகளில்‌ காணப்படும்‌ 
தனித்தனிக்‌ கட்டிகள்‌ மிக 
அரிதாக ஒன்றிணைதல்‌. இரைப்‌ 
பை- உணவுக்குழல்‌ இணைப்பில்‌ 
இது காணப்படும்‌. 

௦௦11௦001௦1 : கொல்லோடியன்‌ : 
பிசினும்‌, விளக்கெண்ணெயும்‌ 
கலந்த பைராக்சிலின்‌ கரைசல்‌. 
இது தோலில்‌ நெகிழ்திறன்‌ 
கொண்ட படலமாகப்படிகிறது. 
இது பாதுகாப்புக்‌ கட்டுப்‌ 
போடுவதற்குப்‌ பயன்படுகிறது. 
௦௦11௦0 : இழுதுபொருள்‌ (கரைத்‌ 
தக்கை; கூழ்மம்‌; கூழ்மப்‌ புரதம்‌ : 
கரைந்த நிலையினும்‌ சவ்வூடு 
செல்லுமளவு ஒன்று பட்டுக்‌ 
கலவாக்‌ கூழ்நிலைப்‌ பொருள்‌. 
௦௦110192! 9௦1015 : கரைதக்கைத்‌ 
தங்கச்‌ சோதனை; கூழான தங்கச்‌ 
சோதனை : நரம்புக்‌ கிரந்தி 
நோயைக்‌ கண்டுபிடிப்பதற்கு 
மூளைத்‌ தண்டுவட நீரைக்‌ 


கொண்டு செய்யப்படும்‌ பரி 
சோதனை. 


௦110100012518 : இழுதுபொருள்‌ 
கலப்பு : இரத்த ஓட்டத்தினுள்‌ 
இழுதுபொருள்கள்‌ நுழைதல்‌. 
இதனால்‌ அயற்பொருள்‌ 
தாங்கா அதிர்ச்சி உண்டாகும்‌. 
0௦1௦0௦௱2 : கண்விழி வெடிப்பு; 
விழி உருக்குறை : கண்விழியில்‌ 
அல்லது அதன்‌ பகுதிஈளில்‌ 
ஒன்றில்‌, பிறவியிலேயே ஏற்‌ 
படும்‌ வெடிப்பு அல்லது பிளவு. 
0௦10060௦51000 : பிணைப்பு 
அறுவை மருத்துவம்‌ : பெருங்‌ 
குடலையும்‌ பெருங்குடல்‌ 
வாயையும்‌ அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
மூலம்‌ குருதிநாளப்‌ பிணைப்பு 
செய்தல்‌. 

0௦100216515 : பெருங்குடல்‌ 
துளையிடல்‌ : பெருங்குடல்‌ 
விரிவாக்கத்தைத்‌ தடுப்பதற்காக 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
அதில்‌ துளையிடுதல்‌. 
0௦1௦௦௦1௦50 : பெருங்குடல்‌ 
வழி அறுவை : பெருங்குடலின்‌ 
இருபகுதிகளுக்கிடையில்‌ 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை முறையில்‌ 
ஒரு வழி உண்டாக்குதல்‌. 

0௦1௦ 054021250/ : சிறுநீர்ப்பை 
அறுவை மருத்துவம்‌ : பெருங்‌ 
குடலின்‌ ஒரு பகுதியைப்‌ பயன்‌ 
படுத்திச்‌ சிறுநீரகப்பையின்‌ 
கொள்ளளவை அதிகரிப்பதற்‌ 
கான அறுவை மருத்துவம்‌. 
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010ஈ04௦11 : கோலோமைசின்‌ : 
கோலிஸ்்‌டன்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

0௦101 : பெருங்குடல்‌ : குடல்‌ 
வாலிலிருந்து மலக்குடல்‌ வரை 
உள்ள பெருங்குடல்‌ பகுதி. 





பெருங்குடல்‌ 


0௦1௦72241௦ :.உடனுண்‌ வாழ்வு: 
மனித உடலில்‌ கிருமிக்கூட்‌ 
டம்‌ ஒரே உணவை உண்டு 
ஒன்றுக்கொன்று உதவி, கூட்டு 
வாழ்வு நடத்துதல்‌. பிறந்த 
உடனேயே இந்த உடனுண்ணி 
கள்‌ பல உண்டாகிவிடுகின்றன. 
ஆனால்‌ இவை நோய்‌ உண்‌ 
டாக்குவதில்லை. உடனுண்ணி 
களுக்கும்‌ தற்காப்பு அமைப்பு 


முறைக்குமிடையில்‌ சமநிலை 
யின்மை ஏற்படும்‌ போதுதான்‌ 
தோய்‌ தொற்றுகிறது. 
0௦100௦060) : பெருங்குடல்‌ 
பிணைப்பு : பெருங்குடலின்‌ ஒரு 
பகுதியை அடிவயிற்றுச்‌ சுவ 
௬டன்‌ தையல்‌ மூலம்‌ பிணைத்தல்‌. 
௦0௦1௦034 : கிருமிக்‌ கூட்டம்‌; 
நுண்ணுயிர்க்‌ குழுமம்‌ : உடலில்‌ 
ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்‌ 
பட்ட உயிரிகளின்‌ எண்ணிக்‌ 
கை பெருகுவதால்‌ உண்டாகும்‌ 
நோய்க்‌ கிருமிகளின்‌ ஒரு 
கூட்டம்‌. ஒரு கிருமிக்‌ கூட்டத்தில்‌ 
கோடிக்கணக்கான தனித்‌ தனி 
உயிரிகள்‌ அடங்கியிருக்கும்‌. 
0௦1௦2205100ட : செயற்கைக்‌ 
குதவாய்த்‌ திறப்பு : பெருங்‌ 
குடலைச்‌ சீவி நறுக்கி, ஒரு 
செயற்கை குதவாய்‌ ஏற்படுத்து 
தல்‌. பெருங்குடலை அடி 
வயிற்றுச்‌ சுவருடன்‌ பொருத்‌ 
திய பிறகு பெருங்குடலில்‌ இந்த 
வாய்‌ திறக்கப்படுகிறது. 

0௦1௦0 60ரூ பெருங்குடல்‌ 
இணைப்பு : பெருங்குடலின்‌ 
ஒரு பகுதியை அடி வயிற்றுச்‌ 
சுவருடன்‌ இணைத்தல்‌. 
0௦1011616ா : நிறமானி : ஒரு 
திரவத்தின்‌ நிறச்செறிவை 
அளவிடும்‌ ஒரு சாதனம்‌. (எ-டு.) 
இரத்தத்தில்‌ உள்ள சிவப்பணு 
நிறமியின்‌ அளவை இது 
காட்டுகிறது. 
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0௦104 : நிறமானிச்‌ செயல்‌ 
முறை : ஒரு சோதனைக்‌ கரை 
சலில்‌ உருவாகும்‌ வண்ணத்தின்‌ 
மூலம்‌ ஒளி ஈர்ப்புத்‌ திறனை 
ஒரு தரநிலைக்‌ கரைசலின்‌ 
திறனுடன்‌ ஓப்பிட்டுப்பார்க்கும்‌ 
ஓர்‌ ஒளிமானிச்‌ செயல்‌ முறை. 
௦௦1௦51 : பெருங்குடல்‌ செயற்‌ 
கை வாய்‌ அறுவைச்‌ சிகிச்சை : 
பெருங்குடல்‌ இறுதியில்‌ &றிச்‌ 
செயற்கைக்குதம்‌ உண்டாக்குதல்‌. 
0௦10512140 : குழந்தை நோய்‌ 
வகை: பிறந்த குழந்தை 
அருந்தும்‌ முதல்‌ பாலால்‌ 
ஏற்படும்‌ ஒரு வகை நோய்‌. 
௦௦1௦54ய௱ : சீம்பால்‌ : குழந்தை 
பிறந்த முதல்‌ 3 நாட்களில்‌ 
தாயின்‌ மார்பகத்தில்‌ சுரக்கும்‌ 
பால்‌. முறையான பால்‌ 
சுரப்பதற்கு முன்பு இந்தப்‌ பால்‌ 
சுரக்கிறது. 

௦௦1௦௦0) : பெருங்குடல்‌ அறுவை 
மருத்துவம்‌; பெருங்குடல்‌ நீக்கல்‌: 
பெருங்குடல்‌ இறுதிப்பகுதியில்‌ 
£றிச்‌ செயற்கைக்‌ குதம்‌ 
உண்டாக்குதல்‌. 

0௦1௦ பா 011ஈ01௨55 : நிறக்குருடு; 
நிறப்பார்வையின்மை : சில 
நிறங்களைப்‌ பிற நிறங்களி 
லிருந்து பிரித்தறிய இயலாத 
நிலைமை. சிலருக்குச்‌ சில 
நிறங்களைக்‌ காண இயலாது. 
சிவப்பு நிறத்தையும்‌, பச்சை 
நிறத்தையும்‌ பகுத்தறிய முடியாத 


நிலையை 'நிறமயக்கம்‌' 
(டால்டனிசம்‌) என்பார்‌. 


0௦10730112! : பெருங்குடல்‌- 
யோனிக்‌ குழாய்‌ தொடர்பு : 
பெருங்குடல்‌ மற்றும்‌ யோனிக்‌ 


குழாய்‌ சார்ந்த அல்லது 
இரண்டுக்குமிடையிலான 
தொடர்பு. ப 


0௦10651021 : பெருங்குடல்‌- 
சிறுநீர்ப்பை தொடர்பு : பெருங்‌ 
குடல்‌ மற்றும்‌ சிறுநீர்ப்பை 
சார்ந்த அல்லது இரண்டுக்கும்‌ 
இடையிலான தொடர்பு. 
௦௦1015 : யோனிக்குழாய்‌; அல்குல்‌ 
அழற்சி : பெண்ணின்‌ கருப்பை 
வாய்க்குழாயில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
௦௦10006110௦ஈட97 : அடிவயிற்று 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை : யோனிக்‌ 
குழாய்‌ வழியாக அடிவயிற்றில்‌ 
வெட்டுப்பள்ளம்‌ ஏற்படுத்துதல்‌. 
0௦01000616 : நெகிழ்வு நீட்சி : சிறு 
நீர்ப்பையின்‌ அல்லது மலக்‌ 
குடலின்‌ நெகிழ்ச்சி முன்புறம்‌ 
நீண்டு, யோனிக்குழாய்ச்‌ சுவரை 
அழுத்துதல்‌. 

௦௦1000816516 : யோனித்‌ திரவ 
வெளியேற்றம்‌ : யோனிக்குழா 
யில்‌ இருந்து திரவம்‌ வெளி 
யேறுதல்‌. 

0௦10542201 : கருப்பை 
நீக்கம்‌; அல்குல்‌ வழி கருப்பை 
நீக்கம்‌ : யோனிக்‌ குழாய்‌ வழி 
யாக கருப்பையை அகற்றும்‌ : 
அறுவை மருத்துவம்‌. 
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௦௦12௦௱101050006€ : யோனிக்‌ 
குழாய்‌ நுண்ணோக்கோடி 
யோனிக்‌ குழாயிலும்‌, கருப்பை 
வாயிலும்‌ உள்ள உயிரணுக்‌ 
களை நுண்ணாய்வு செய்வதற்‌ 
கான ஒரு தனிவகை ஒளியியல்‌ 
சாதனம்‌. 

0௦1ற௦ாடி£௦௱௦௦றர : கருப்பைக்‌ 
கட்டி அறுவை : கருப்பைத்‌ திசுக்‌ 
கட்டியை அகற்றுவதற்காக 
யோனிக்குழாய்‌ மூலமாகக்‌ 
கருப்பையைக்‌ க&ீறுதல்‌. 
0010006116 : யோனிக்‌ 
குழாய்‌ மருத்துவம்‌; அல்குல்‌ 
அடித்தளத்‌ தைப்பு : காயமுற்ற 
யோனிக்‌ குழாயையும்‌, ௧௫௬ 
வாய்க்கும்‌ பெண்‌ உறுப்புக்கும்‌ 
இடைப்பட்ட பகுதியையும்‌ 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை மூலம்‌ 
சீர்படுத்துதல்‌. 

00௦1000604 : யோனிக்‌ குழாய்‌ 
இணைப்பு : பிதுங்கிய யோனிக்‌ 
குழாயை அடி வயிற்றுச்‌ சுவற்று 
டன்‌ தைத்து இணைத்தல்‌. 
0௦10050006 : யோனிக்குழாய்‌ 
அகநோய்க்‌ கருவி : யோனிக்‌ 
குழாயிலும்‌, கருப்பைவாயிலும்‌ 
உள்ள திசுக்களை உருப்பெருக் 
காடிகள்‌ மூலமாக கண்ணால்‌ 
பார்வையிடுவதற்கான ஓர்‌ 
அகநோவிக்குக்‌ கருவி. 
௦01088 : சிதல்விதை மையம்‌ : 
1. ஒரு சிறிய நரம்பு நாள 
மையம்‌. 2. சிதல்விதையுறையி 
லிருந்து உருவாகும்‌ கருவணு 
வின்‌ ஒரு பகுதி. 


௦2 : முழு மயக்கநிலை; ஆழ்‌ 


மயக்கம்‌; நிறை மயக்கம்‌ : எல்லா 


உணர்ச்சிகளையும்‌ இழந்து 


செயலற்றிருக்கும்‌ முழு மயக்க 


நிலை. 


௦௦ாம்ா€ம்‌ 012! 001130601146 : 
ஒருங்கிணைந்த கருத்தடை 
மாத்திரை : வாய்வழி உட்‌ 
கொள்ளப்படும்‌ பலவகை 
கருத்தடை மருந்துகள்‌. பொது 
வாக, இது மாத்திரையைக்‌ 
குறிக்கிறது. 

௦ாம்ப6/மா : உள்ளெரிதல்‌ 

. எரிதல்‌. 2. வெப்பம்‌ உண்டாகி 
ஆக்சிகரணமாதல்‌, 


0௦௱£௦௦ : தோலடிச்‌ சுரப்பி 
தோலுக்கடியில்‌ காணப்படும்‌ 
கரியமுகடு கொண்ட வெண் 
நிறமான சுரப்பி வகை. 


000௨5 : இணை நாளம்‌ ; ஒரு 
நரம்போடு அல்லது மற்றொரு 
இரத்த நாளத்தோடு இணைந்து 
செல்லும்‌ ஓர்‌ இரத்த நாளம்‌. 
௦ொ௱ா515௱ : கூட்டு வாழ்‌ 
வுத்‌ தொடர்பு : இது ஒரு கூட்டு 
வாழ்வுத்‌ தொடர்பு. இதில்‌ ஓர்‌ 
உயிரி, நலனைப்‌ பெறுகிறது; 
மற்ற உயிருக்குத்‌ தீங்கு ஏற்படுவ 
தில்லை. 

௦525 : உடனுண்ணிகள்‌; 
கூட்டுவாழ்வு உயிரிகள்‌ : ஒன்றுக்‌ 
கொன்று உதவிக்‌ கொண்டு 
ஒரே உணவை உண்டு 
இணைந்து வாழும்‌ உயிரிகள்‌. 





௦௦௱௱ுு55 மாரு 
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ட்‌ 


௦௦௱௱(/55பா௦ாவறு : நரம்பு 
இணைப்புச்‌ சிகிச்சை : துளை 
யின்‌ அளவினைக்‌ குறைப்பதற்‌ 
காக, இருநரம்பு மையங்களை 
இணைக்கும்‌ நரம்பிழைத்‌ 
தொகுதி ஒன்றின்‌ பகுதிகளைத்‌ 
தைத்து இணைத்தல்‌. 
௦௦௱௦06 : கோக்காலி : பயன்‌ 
படுத்தும்போதும்‌ ஒருவர்‌ வசதி 
யாக உட்கார்ந்து கொள்வதற்கு 
இயல்விக்கும்‌ ஒரு கோக்காலி. 
௦௦௱பா/62016 : தொற்று நோய்‌; 
தொற்று; பரவக்கூடிய : ஒருவர்‌ 
இடமிருந்து மற்றொருவருக்கு 
நேரடியாக அல்லது பிற 
சாதனங்கள்‌ வழி பரவக்கூடிய 
நோய்‌. 

௦௦௫8001 : உறுப்புப்‌ பிணைப்பு: 
1. இரட்டைக்‌ குழந்தை கருப்‌ 
பையிலிருந்து வெளிவரும்‌ 
போது, அவ்வாறு வெளி 
வருவதைத்‌ தடுக்கும்‌ வகையில்‌ 
வெளிவரும்‌ உறுப்புகள்‌ ஒன்றோடு 
ஒன்று ஒரே சமயத்தில்‌ 
பிணைந்து கொள்ளுதல்‌. 

2. பற்குழியைத்‌ தங்கத்தினால்‌ 
நிரப்புதல்‌. 

௦௦21101147) : ஒத்தியல்பு; 
பொருந்தும்‌ பண்பு; ஒவ்வுமை : 
உடனியைபு. இரண்டு மருந்து 
கள்‌, இரத்த உயிரியல்‌ பொருள்‌ 
கள்‌, உயிரணுக்கள்‌ போன்றவை 
பாதகமான விளைவுகள்‌ ஏற்‌ 
படாமல்‌ ஒன்றோடொன்று 
ஓத்து இயங்கும்‌ இயல்பு. 


0௦௱0௦152(/௦ : சரியீடு செய்தல்‌; 
ஈடுசெய்தல்‌; இழப்பீடு : ஒருவர்‌ 
தன்னிடமுள்ள சமூகத்தில்‌ 
ஏற்றுக்‌ கொள்ளக்கூடிய ஒரு 
பண்பினை முனைப்பாக (எ.டு) 
தன்னிடமுள்ள ஒரு பலவீனத்‌ 
தை மூடிமறைக்கக்‌ கையாளும்‌ 
உளவியல்‌ தந்திரம்‌. 


௦௦ஈ06 : தகுதிறன்‌ : 1. ஒரு 
காப்பு மூலத்துக்கான எதிர்த்‌ 
தூண்டுதலை ஏற்றுகிற நோய்த்‌ 
தடுப்புத்‌ திறன்‌. 2. போதிய முடி 
வெடுப்பதற்குத்‌ தேவையான 
திறன்களின்‌ தொகுதி. 3. ஒரு 
மருத்துவர்‌ தமது தனித்திற 
மையைத்‌ நடைமுறைப்‌ படுத்து 
வதற்கு அவருக்குள்ள திறமை. 
ஸோ : காம்ப்ளான்‌ : உடல்‌ 
அரோக்கியத்தைப்‌ பேணுவதற்‌ 
குரிய. ஒரு தூள்‌. உணவின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. இதில்‌ 100 
கிராம்‌ தூளில்‌, 31 கிராம்‌ புரதம்‌, 
16 கிராம்‌ கொழுப்பு, 44 கிராம்‌ 
கார்போஹைட்ரேட்டு, போதி 
யளவு கனிம உப்புகள்‌, வைட்ட 
மின்கள்‌ அடங்கியுள்ளன. (இதனை 
வாய்வழியாகவோ திரவமாக 
வோ உட்கொள்ளலாம்‌. 


௦௱றிணா 2! மா : குறைநிரப்புக் 
காற்று; நிரப்புக்‌ காற்று : ஆழ்ந்த 
சுவாசத்தின்‌ மூலம்‌ நுரையீரல்‌ 
களுக்குள்‌ இழுக்கப்படும்‌ கூடுதல்‌ 
காற்று. 

௦௦/௦ 1660 : குறை 
நிரப்பு உணவு; நிரப்புணவூட்டல்‌: 


தத அ பபப ப ப ப பபப்ட்பயயயயயயயவயயயமயைமைகைக்‌ 
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குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால்‌ 
போதிய அளவு கிடைக்காத 
போது அந்தக்‌ குறையை நிரப்பு 
வதற்குகாகக்‌ கொடுக்கப்படும்‌ 
புட்டி, உணவு. 

௦௦0/6” ர)0410ா : குறை 
நிரப்பு நிலைப்பாடு : குறைநிரப்‌ 
பினைப்‌ பயன்படுத்திக்‌ காப்பு 
மூலம்‌ தற்காப்பு மூலக்கோ 
ளாறு ஏற்படுவதைத்‌ தீர்மானிப்‌ 
பதற்கான ஒரு சோதனை. 


0௦016௦ : செறிதேக்க உணர்ச்சி; 
மனப்போங்கு; மனப்பான்மை; 
உளப்போக்கு : அடக்கி உணர்வு 
ஆழத்தின்‌ மறதியில்‌ செறி 
விக்கப்‌ பெற்றுக்‌ குமுறும்‌ 
உணர்ச்சித்‌ தொகுதி. எதிர்‌ 
பாலராகிய பெற்றோர்‌ வகை 
யில்‌, பிள்ளைகளுக்கு உட்செறி 
வாக இருப்பதாகக்‌ கருதப்படும்‌ 
உள்‌உணர்ச்சி இதற்கு எடுத்துக்‌ 
காட்டு. 

0௦! 0150102 : கலப்புக்‌ 
கோளாறு : ஒன்றுக்கு மேற்‌ 
பட்ட மரபணு அமைவிடம்‌, 
சுற்றுச்‌ சூழல்‌ காரணிகள்‌, 
மரபணு வகை இடைவினை 
கள்‌ ஆகியவற்றின்‌ பரப்பரையி 
லிருந்து ஏற்படும்‌ ஒரு கோளாறு. 
௦௦௱லம்‌௦ : இயல்நிறம்‌ : முகத்‌ 
திலுள்ள தோலின்‌ வண்ணம்‌, 
இமை நயம்‌ மற்றும்‌ தோற்றம்‌. 


௦௦௱ற!/3ஈ௦6 : இணக்கம்‌ : 7, சீர்‌ 


குலைவில்லாமல்‌ வடி.வளவும்‌, 1 


வடிவும்‌ மாறுகிற தன்மை. 


2. குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள 
நடைமுறையை அல்லது அறிவு 
ரையை நதநோயாளி கடைப்‌ 
பிடித்து நடக்கும்‌ அளவு. 
௦௦01081107 உடனியக்க 
நோய்கள்‌; சிக்கலான; சிக்கலுற்ற: 
ஓரே சமயத்தில்‌ பல நோய்கள்‌ 
உடனியலுதல்‌. இவ்வாறு ஏற்‌ 
படுவதால்‌ மரணம்‌ விளையலாம்‌. 
0௦௦ னா!/5 : நலமார்ந்த 
மனநிலை; நேர்‌ உளத்திய 
அறிவுக்‌ கோளாறற்ற, நல 
மார்ந்த உள்ளத்துடன்‌ கூடிய 
மனநிலை. 

0௦ஈ1௦யா0 : கூட்டுப்‌ ' பொருள்‌; 
சேர்வை; சேர்மம்‌; சேர்வு 
இரண்டு அல்லது அவற்றுக்கு 
மேற்பட்ட தனிமங்கள்‌ குறிப்‌ 
பிட்ட வீதஅளவுகளில்‌ வேதி 
யியல்‌ முறையில்‌ ஒருங்கி 
ணைந்து, புதுப்பண்புகளுடன்‌ 
உருவாகிய புதிய கலவைப்‌ 
பொருள்‌. 
௦௦௱0௦பாே : மருந்து கலப்பவர்‌. 


௦௦510 : உணர்வாற்றல்‌; 
புரிகை : பொருள்களையும்‌ 
உறவு நிலைகளையும்‌ புரிந்து 
கொள்ளும்‌ திறன்‌. 

0௦255 : கட்டுத்துணி; அழுத்து: 
அடுக்குக்கட்டு; அழுக்கு: வீக்கம்‌ 
அடைவதற்கு நீர்த்‌ தடை 
யிட்டுப்‌ பொதியப்பட்ட ஈரத்து 
உறுப்புகளுக்கு அழுத்தம்‌ 
தருவதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
பஞ்சு திணித்த கட்டுத்துணி. 


0௦௱ரா255॥0 


0௦௱ரா655101 அழுத்தம்‌; 
அழுத்துதல்‌ ; அழுத்தப்படும்‌ 
நிலை; அமுக்கம்‌; நெருக்கம்‌; 
அழுத்தமேற்றல்‌ : உறுப்பினைத்‌ 
துண்டிக்கும்‌ போது ஏற்படும்‌ 
உறுப்படியினைச்‌ சுருங்கச்‌ 
செய்வதற்குக்‌ கம்பளிப்பட்டை 
அல்லது கட்டுத்துணி சொண்டு 
இறுகக்‌ கட்டுப்போட்டு அழுத்‌ 
தம்‌ கொடுத்தல்‌. 

௦௦2580 : அழுத்தும்‌ தசை 
நார்‌; அழுத்தி : அழுத்தி நெருக்கித்‌ 
தட்டையாக்குகிற தசைநார்‌. 
௦௦௱றா௦௱/56 : இணக்குவித்தல்‌; 
ஏற்பமை : மனத்தின்‌ விழிப்பு 
நிலையில்‌ அடக்கி வைத்த 
இயற்கை உணர்வுகளைத்‌ தளரச்‌ 
செய்து மனப்பூசல்களைத்‌ 
தவிர்ப்பதற்குரிய உளவியல்‌ 
செயல்முறை. 


௦௦ஈ௩ய/510 : வல்லந்தம்‌; வற்‌ 
புறுத்தல்‌ ; விரும்பாச்செயல்‌; 
கட்டாயச்செயல்‌; உள்‌ உந்துகை: 
அறிவுக்குப்‌ பொருந்தாத ஒரு 
செயலைச்‌ செய்யும்‌ வலுக்‌ 
கட்டாயமாகத்‌ தூண்டும்‌ 
உணர்வு. இந்த உணர்வினை 
அடக்குவதன்‌ காரணமாக மன 
வுலைவு அதிகரிக்கும்‌. அந்தச்‌ 
செயலைச்‌ செய்தாலொழிய 
இந்த மனவுலைவு நீங்குவ 
தில்லை. 

௦௦110 ப160 10௩௦0807 (071) : 
கணிப்பொறி ஊடுகதிர்‌ உள்தளப்‌ 
படமுறை : உடலின்‌ வழியே 
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ஒரு மெல்லிய துணுக்கினை உருக்‌ 
காட்சியாகப்‌ படமெடுக்கும்‌ 
கணிப்பொறிமுறை. இது ஒரு 
சுற்றோட்ட நுண்ணாய்வு இயக்‌ 
கத்தின்‌ போது சேகரிக்கப்‌ 
பட்ட ஊடுகதிர்‌ (எக்ஸ்ரே) 
ஈர்ப்புத்‌ தகவல்களிலிருந்து 
கிடைக்கிறது. 


௦௦20 : செயல்‌ துணிவாற்றல்‌; 
முனைப்பு : விருப்பு வெறுப்பு 
உணர்ச்சிகளைச்‌ செயற்படத்‌ 
தூண்டும்‌ மன ஆற்றல்‌. 
௦௦௦௮ : உட்குழிவு : ஒரு பரப்‌ 
பளவில்‌ ஓரேசீரான வளைவு 
விளிம்புகளுடன்‌ கூடிய ஒரு 
பள்ளம்‌. 

0௦0௦8௦ : கருவுறுதல்‌ : 1. கருக்‌ 
கொள்தல்‌. 2. கருத்தில்‌ உருவாக்கு 
தல்‌. 3. ஒரு கருத்தினை உரு 
வாக்கிக்‌ கொள்தல்‌. 

0௦ஈ௦601 : கருத்துப்படிவம்‌; 
கருதுகோள்‌ : ஓரினப்‌ பொருள்‌ 
களைச்‌ சுட்டும்‌ பொதுக்கருத்து. 
மரியாதை, அன்பு, ரோஜா 
மலர்‌, வீடு முதலியன பற்றிய 
ஒரு தனிநபரின்‌ பொதுக்‌ 
கருத்து அவருடைய பண்பியல்‌ 
புகளைப்‌ பிரதிபலிக்கிறது. 
0௦0௦4௦ : கருவுறுதல்‌ (சூலு 
உறுதல்‌); கருத்தரிப்பு; சினையாதல்‌; 
கருத்தரிவு : கருப்பையினுள்‌ 
விந்தணுக்கள்‌ பாய்ந்து கருக்‌ 


_ கொள்‌ ல்‌. 
க்‌ ரந்த 
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0௦1௦0௦5006 : மூக்கு ஆய்வுக்‌ 
கருவி : மூக்கு உட்குழிவினை 
அராய்வதற்கான ஒரு சாதனம்‌. 
0௦11010106 : மூக்கெலும்பு 
அறுவைக்‌ கருவி : நடுமூக்குச்‌ 
சுருள்‌ எலும்பினை வெட்டி 
யெடுப்பதற்கான ஒரு சாதனம்‌. 
0௦1௦00/01 : மருந்துக்கலவை : 
வெப்பமூட்டித்‌ தயாரித்த இரு 
மருந்துப்‌ பொருள்களின்‌ ஒரு 
கலவை. 

0௦1௦0101 : கான்கார்டின்‌ 
புரோட்டிரிப்டிலின்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
0௦ஈ௦௭2(4௦1 : உடற்கட்டி; இறுக்கம்‌; 
திரட்சி : சிறு துகள்கள்‌ ஒன்று 


சேர்ந்து கடினமாகத்‌ திரண்ட 


பிண்டம்‌. உடலின்‌ உள்ளுறுப்‌ 
புகளில்‌ ஏற்படும்‌ “கல்லடைப்பு” 


என்ற கல்போன்ற தடி.ப்பையும்‌ 


இது குறிக்கும்‌. 

0௦10055100 : அதிர்வடி; பேரடி; 
உட்காயம்‌; வன்குலுக்கு; நிலை 
குலைவு : அதிர்ச்சியுறும்படி 
யான பெருந்தாக்குதல்‌. தலை 
மீதான பேரடியினால்‌, நினை 
விழப்பு, . உடல்‌. வெளிறுதல்‌, 
உடல்‌ குளிர்ச்சியடைதல்‌, நாடித்‌ 
துடிப்பு அதிகரித்தல்‌ அதிகரிக்கக்‌ 
கூடும்‌. மலம்‌, சிறுநீர்‌ கழிவதைக்‌ 
கட்டுப்படுத்த 
நிலையும்‌ ஏற்படலாம்‌. 


, நுழுவற்று.. 


0௦00652410 : செறிவாக்கம்‌ : 


14. பல்வேறு கோட்பாடுகளை 
ஒன்றாக ஒருங்கிணைத்தல்‌. 


2. அடர்த்தியாக்குவதற்காக 
அழுத்தம்‌ கொடுத்தல்‌, 3. ஒரு 
திரவம்‌ ஒரு வாயுவாக அல்லது 
ஒருதிரவம்‌ ஒரு தடப்பொரு 
ளாக மாறுதல்‌. 4. பல்லில்‌ 
உள்ள குழிவுக்குள்‌ நிரப்புப்‌ 
பொருளைச்‌ செலுத்தி நிரப்‌ 
பும்‌ பொருள்‌. 

0௦10852110 : உறைமானம்‌; 
சுருக்கம்‌; சுண்டுதல்‌; குவிதல்‌; 
திணிதல்‌ : பொருள்கள்‌ 
சுருங்கிச்‌ செறிவடைதல்‌. (௪-டு.) 
ஒரு வாயு சுருங்கி ஒரு திரவமாக 
மாறுதல்‌. 

0010652 : வடிவம்‌ : 1. நீரா 
விப்பொறியில்‌ அவியை நீர்ப்‌ 
பொருளாக மாற்றுவதற்கான 
வாலை. 2.. பற்குழியினுள்‌ 
நிரப்புப்பொருளை நிரப்புவதற்‌ 
கான ஒரு கருவி. 

௦௦௦1 /௦௨யாளில : கட்டுப்‌ பட்ட 
அனிச்சைச்‌ செயல்‌ : வழக்கமான 
நிகழ்ச்சித்தொடர்பு காரணமாக 
முன்‌ அனுபவத்தை ஒட்டி உள்‌ 
மனத்தில்‌ இயல்பாக ஏற்படும்‌ 
எதிர்த்தூண்டுதல்‌ குறிப்பு. தனக்கு 
மணியடித்ததும்‌ உணவு 
கொடுக்கப்படுவதில்‌ பழகிப்‌ 
போன ஓரு தாய்‌, உணவு 
கொடுக்கப்படாவிட்டாலும்‌ 
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மணியடித்ததும்‌ நாக்கில்‌ எச்சில்‌ 
ஊற வருவது இதற்கு எடுத்துக்‌ 
காட்டு. 

௦௦ஈ௦111௦40 : தகவமைப்பு; 
கட்டுப்பாட்டுக்குட்பட்ட; விதிக்‌ 
கிணங்க : தக்க சூழ்நிலையை 
அமைத்து புதிய நடத்தை 
முறையை உக்குவித்தல்‌. 
0௦ஈ௦௦௱ : கருத்தடை உறை, 
அல்குல்‌ உறை; பெண்குறி உறை: 
பாலுறவின்போது ஆணும்‌ 
பெண்ணும்‌ அணிந்து கொள்‌ 
ளும்‌ சவ்வு போன்ற ரப்பரிலான 
காப்பு உறை. இதை அணிந்து 
கொள்வதால்‌ பாலுறவு நோய்‌ 
பரவாமல்‌ தடுக்கலாம்‌. 
௦௦10ப௦0௦ : கடத்துதல்‌; கொண்டு 
செய்கை பொருத்தமான 
ஊடகத்தின்‌ மூலம்‌ வெப்பம்‌ 
ஒளி, ஒலி அலைகளைக்‌ 
கடத்துதல்‌. மின்னோட்டங்‌ 
களைக்‌ கடத்துவதையும்‌, உடல்‌ 
திசுக்களின்‌ வழியாக நரம்புத்‌ 
தூண்டல்களைச்‌ செலுத்து 
வதையும்‌ இது குறிக்கும்‌. 
0௦௩0ப௦401 : கடத்தி : வெப்பம்‌, 
ஒளி, ஒலி, மின்னோட்டம்‌ 
போன்றவற்றைக்‌ கடத்துகிற 
ஒரு பொருள்‌ அல்லது ஊடகம்‌. 
௦௦1௦ : எலும்புமுனை முண்டப்‌ 
பொருத்து எலும்புப்‌ புடைப்பு; 





எலும்பு முண்டு 


எலும்பு முண்டு; எலும்பு வட்டப்‌ 
புடைப்பு. 

௦௦ால்‌1௦௱3 : கரணை வளர்ச்சி; 
முண்டுப்‌ புற்று : சளி வரும்‌ வழி 
களுக்கருகில்‌ கரணை போன்ற 
தோலின்‌ புற வளர்ச்சி. 
0௦ஈ0ு*5 ரிப்‌ : நச்சுத்தடை 
மருந்து : நச்சுத்தடை மருநீ 
தாகப்‌ பயன்படும்‌ சோடியம்‌ 
பெர்மாங்கனேட்டுக்‌ கரைசல்‌. 
மாற்றாக, பொட்டாசியம்‌ 
பர்மாங்கனேட்டும்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 

0௦16 : கூம்பு : 1. வட்ட அடித்‌ 
தளத்திலிருந்து கூர்மையாகிக்‌ 
கொண்டுசெல்லும்‌ ஒரு வடிவம்‌ 
அல்லது உருவம்‌. 2. விழியின்‌ 
பின்புறத்திரையின்‌ ஒளி ஏற்பி 
களில்‌ ஒன்று. 3. கதிர்வீச்சுக்‌ 
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கற்றையினை மையப்படுத்து 
வதற்கு உதவுகிற, நீள்‌ உருளைக்‌ 
கட்டமைப்புடைய இருபுற 


மும்‌ திறந்த ஒரு கூம்பு: 
௦௦ரீடய/211/௦ஈ : நினைவழிவு 


அண்மை நிகழ்வுகள்‌ பற்றிய 


நினைவு அழிந்துபட்டிருக்கும்‌ 
போது ஏற்படும்‌ குழப்பமான 
நிலை. இந்நோயாளி தமது 
நினைவில்‌ ஏற்படும்‌ குறைபாட்‌. 
மூனைத்‌ தமது: சொந்தப்‌ 
புனைவுகளால்‌ நிரப்பிக்‌ கொள் 
கிறார்‌. அந்தப்‌ புனைவுகள்‌ 
உண்மை எளவும்‌ நம்பிவிடுகிறார்‌. 

0௦172௦1401 : இனிப்பான மருந்துக்‌ 
கலவை; லேகியம்‌; திண்பொருள்‌: 
சர்க்கரை, பாகு, தேன்‌ அஆ௫ிய 
வற்றுடன்‌ மருந்துகளை 
கலத்தல்‌. 

ரி ொங்வடு : மந்தண உரிமை: 
ஒருவர்‌ ஒரு தொழிலாற்றுநரின்‌ 
(மருத்துவரின்‌) அறிவுரைகளை 
யும்‌ உதவியையும்‌ இரகசியமாக 
நாடி இருக்கலாம்‌. அவர்‌ 
அந்தச்‌ சூழ்நிலையில்‌ எவ்வாறு 
நாடினார்‌ என்ற தகவல்களை 
அத்தொழிலாற்றுநர்‌ பகிரங்கமாக 
வெளியிடாமல்‌ இருப்பதற்கு 
அவருக்குள்ள உரிமை. 

ர்‌ பா241௦ா : வடிவமைதி : 
1. உடல்‌ மற்றும்‌ அதன்‌ உறுப்பு 
களின்‌ பொதுவான வடிவ 
அமைப்பு. 2. ஒரு மூலக்கூறிலுள்ள 
அணுக்களின்‌ அணு அமைதி. 
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௦௦ரி!0 : மனப்போராட்டம்‌; உளப்‌ 
போராட்டம்‌; சச்சரவு : ஒன்றுக்‌ 
கொன்று மாறான அல்லது 
முரண்பட்ட இரு விருப்பங்கள்‌ 
அல்லது உணர்ச்சி ஒருங்கே 
இருக்கும்‌ மனநிலை. மனப்‌ 
போராட்டம்‌ கடுமையாகும்‌ 
போது விருப்பங்களை அடக்கு 
தல்‌ நடைபெறுகிறது. மனப்‌ 
போராட்டமும்‌ விருப்பங்களை 
அடக்குதலும்‌ பல்வேறு நரம்‌ 
புக்‌ கோளாறுகளுக்கு முக்கிய 
மாக மனக்குழப்ப நோய்க்குக்‌ 
(ஹிஸ்டீரியா) காரணமாகும்‌. 
0௦1ரிபன௦6 : திரட்சி; குவி திறன்‌; 
கூடல்‌ : அடுத்தடுத்துள்ள கொப்‌ 
புளங்கள்‌ அல்லது பருக்கள்‌ 
ஒன்றாக இணைந்து திரட்சி 
யடைதல்‌. 

0௦11012110 : கட்டமைப்பு 

1. ஓர்‌ உறுப்பின்‌, உடலின்‌ 
அல்லது பொருளின்‌ வடிவம்‌ 
அல்லது உருவமைப்பு. 2. நிரப்‌ 
பிடத்தில்‌ ஒரு மூலக்கூறின்‌ 
முப்பரிமாண வடிவமைதி,. 
ரய! : மனக்குழப்பம்‌; 
குழப்பம்‌: இயல்பு நிலைக்கு 
ஓவவாத ஒரு குழப்பமான மன 
நிலை. பல்வேறு உணர்ச்சிகள்‌ 
ஒன்றுகலப்பதால்‌ இது உண்டாகறது; 
பல்வேறு நோய்களின்போது 
இது உண்டாகிறது. 
0௦1061ரவ।! : பிறவி நோய்‌; 
பிறவிக்குறை; பிறப்பு நோய்‌ : 
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பிறவியிலேயே அமைந்த நோய்‌ 
கள்‌ பெரும்பாலும்‌ மரபணுக்‌ 
கோளாறுகளினால்‌ உண்டாகிறது. 


0௦19651401 : குருதித்‌ தேக்கம்‌; 
குருதியோட்டத்‌ தேக்கம்‌ : குருதி 
மட்டுமீறிய அளவில்‌ செறிவு 
கொண்டிருத்தல்‌. நெஞ்சுப்‌ 
பைக்குள்‌ குருதியைக்‌ கொண்டு 
செல்லும்‌ நாளமாகிய சிரையில்‌ 
தடை ஏற்படுவதால்‌ இது 
உண்டாகிறது. 


0௦1065114௨ மர்‌ ரக1/யா6 
குருதித்‌ திரட்சி இதயக்கோளாறு: 
இதயத்தின்‌ ஒன்று அல்லது 
அதற்கு மேற்பட்ட இதயக்‌ 
£ழறைகளிவிருந்து போதிய 
அளவு இரத்தம்‌ வெளிப்படு 
வதைப்‌ பராமரிக்க இதயத்‌ 
தினால்‌ இயலாதிருத்தல்‌. இதனால்‌ 
அளவுக்கு மீறிய குருதித்‌ 
தேக்கம்‌-திரட்சி ஏற்படுகிறது. 
0௦ஈ0/ப// ஈகம்‌ : ஒட்டுப்பசை : ஒரு 
காயத்தை ஒட்டி இணைத்துக்‌ 
குணப்படுத்தும்‌ பசைப்பொருள்‌. 
௦௦/௦௦1416 : கானிக்கோட்டின்‌ : 
நிக்கோட்டின்‌ எனப்படும்‌ 
புகையிலை நஞ்சின்‌ ஒரு வளர்‌ 
சிதை வினைமாற்றப்‌ பொருள்‌. 
இது கடைசியாகச்‌ சிகரெட்‌ 
பிடித்த ஒரு வாரம்‌ வரை 
இரத்தவோட்டத்தில்‌ கண்டறி 
யக்கூடிய அளவுக்கு நிலைத்‌ 
திருக்கும்‌. 

௦௦4௩9 : கானிங்‌ : 1. மூளையின்‌ 
பாகங்கள்‌ அதன்‌ பல்வேறு 


அறை களுக்கிடையே இடம்‌ 
பெயர்தல்‌. இது கன்னப்பொட்‌ 
டெலும்பு கட்டிப்புண்‌ வீக்கம்‌ 
காரணமாக உண்டாகிறது. 
2. பெருமூளைக்கும்‌ சிறு 
மூளைக்குமிடையில்‌ நீண்டுள்ள 
புறச்சவ்வு வழியாகக்‌ கன்னம்‌. 
பொட்டெலும்பு மடல்கள்‌ &ழ்‌ 
நோக்கி இடம்‌ பெயர்தல்‌. 
3. எலும்புப்‌ பெரும்‌ புழை 
வழியாகச்‌ சிறுமூளை அடிச்‌ 
சதை கீழ்நோக்கி நகர்தல்‌. 
௦௦/௦710௦515 : தூசுக்‌ குலைக்‌ 
காய்ச்சல்‌ : தூசு காரணமாக 
உண்டாகும்‌ குலைக்காய்ச்சல்‌. 
இதனால்‌ நுரையீரல்‌ அழற்சி 
ஏற்படும்‌. 

௦௦]ப0216 : இணைவு : 7. இணை 
யாக்கப்பட்ட அல்லது பிணைக்கப்‌ 
பட்ட. 2. வேதியியல்‌ இணைவு 
காரணமாக உண்டாகும்‌ ஓரு 
விளைபொருள்‌. 3. இடுப்பு 
எலும்பு வாயிலின்‌ இணைப்பு 
விட்டம்‌ இடுப்படி மூட்டு 
முக்கோண எலும்பு (புனித 
எலும்பு) முதல்பொது 
எலும்புக்‌ கூட்‌ டுக்கணு 
வரையிலான தூரம்‌. 
௦௦ரப92/௦ஈ௩ : இணைவாக்கம்‌ : 
1. ஓரணு உயிரிகள்‌ இரண்டின்‌ 
அல்லது அண்பால்‌, பெண்பால்‌ 
உயிரணுக்களின்‌ இணைவு, 
2. ல வேதியியல்‌ பொருள்களின்‌ 
உயிரியல்‌ விளைவுகளை முடிவு 


றுத்துகிற இணைவாக்கம்‌. 
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௦௦ரரயா0 க : இமை இணைப்‌ 
படலம்‌: கண்‌ சவ்வு : புற இமை 
யையும்‌ விழிக்‌ கோணத்தையும்‌ 
இணைக்கும்‌ படலம்‌. 

௦ங்யா் : இமை இணைப்‌ 
படல அழற்சி; கண்‌ சவ்வழற்சி : 
இமை இணைப்படலத்தில்‌ 
ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. சுகாதார 
வசதிகள்‌ மிகக்குறைவாக உள்ள 
நாடுகளில்‌ அதிகமாக உண்டாகிறது. 


௦௦௩௱௨(௦ : இணையறுப்பு ஓட்டம்‌; 


இணையொத்த உறுப்புகள்‌ பிறப்பி 
லேயே ஒட்டுக்‌ கொண்டிருத்தல்‌. 


௦௦ ஊரா : குண்டிக்காயக்‌ 
கழலை : குண்டிக்காய்ப்‌ புறப்‌ 
பகுதியில்‌ ஏற்படும்‌ கழலைக்‌ 
கட்டி. இதனால்‌, மட்டுமீறிய 


குருதி அழுத்தம்‌, தசை 
வலிமைக்‌ குறைவு ஏற்படுகிறது. 
௦௦5 வுுளா௦றஉ : ' கோன்‌' 


நோய்‌ : அண்ணீரகக்‌ குண்டிக்‌ 
காய்க்‌ கோளப்புற்று காரண 
மாக உண்டாகும்‌ தொடக்க 
நிலை அல்டோஸ்டெரோன்‌ 
மிகைப்பு நோய்‌. இதனால்‌ 
அல்டோஸ்டெரோன்‌ மிக 


அதிகமாகச்‌ சுரந்து, சோடியம்‌ 


நிலை பெற்று, பொட்டாசி 
யமும்‌ ஹைடிரஜனும்‌ இழக்கப்‌ 


படுகிறது. இதனால்‌ தசைப்‌ 


பலவீனம்‌, உயர்‌இரத்த அழுத்தம்‌, 
மிகைச்சிறு நீர்ப்போக்கு, 
பொட்டாசியம்‌ குறைபாடு ஏற்படு 
கிறது. அமெரிக்க மருத்துவ 
அறிஞர்‌ ஜே. கோன்‌ என்பவர்‌ 
பெயரால்‌ இது அழைக்கப்படுகிறது. 


அரைகுறையான .. 


௦6 : கோனோட்ரான்‌ 
சிலிக்கோன்‌, பெனோட்ரோன்‌ 
அடங்கிய களிம்பு மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


௦௦ஈ5வ0ய்ாாறு : மரபுவழி உறவு; 
தொடர்‌ உறவு : குருதிக்கலப்பு; 
ஒரே குடும்பத்தைச்‌ சேர்ந்தவர்‌. 
களிடையிலான உறவு. இது ஒரு 
தாய்‌ மக்களுக்கும்‌, தொலை : 
உறவினர்களுக்குமிடையில்‌ 
மாறுபட்டிருக்கும்‌. 

0௦1501௦௦ : மனசாட்சி : ஒருவர்‌ 
தனது செயல்களும்‌ உணர்வுகளும்‌ 
சரி அல்லது தவறு என்று 
அறிந்து கொள்ளும்‌ உணர்வு. 
0௦15010051655 : உணர்வுநிலை: 
மனம்‌ செயற்படும்‌ நிலை; மனத்‌ 
தின்‌ விழிப்பு நிலை; மனம்‌ 
தெளிவு 
நிலையில்‌ இருத்தல்‌; நனவு. - 
௦௦158௩ : இசைவளிப்பு : ஒரு 
நோய்ச்‌ சிகிச்சைக்கு அல்லது 
நோய்‌ கண்டறியும்‌ நடை 
முறைக்கு உள்ளாவதற்கு நோயாளி 
இசைவளிக்கிற ஆவணம்‌ 
அல்லது வாய்வழி ஒப்பளிப்பு. 
0௦152௭211௨ 16246 
பராமரிப்பு மருத்துவ முறை : 
விர முறைகளைக்‌ கையாளா 
மல்‌ ஒரு நோய்‌ மோசமடை 
யாமல்‌ தடுக்கும்‌ சிகிச்சை முறை 
இது பாரம்பரியமாக ஓப்புக்‌ 
கொள்ளப்பட்ட. முறை. 


0௦11501102110ஈ : திடமாக்கும்‌ 


மருத்துவம்‌; திட்ப மருத்துவம்‌; 
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௦௦56131101 


இறுகுதல்‌ : வலுப்படுத்தும்‌ 
சிகிச்சை முறை. சீதசன்னியில்‌ 
(நிமோனியா) கசிவு கூட்டிணைவு 
காரணமாக நுரையீரலுக்கு 
ஏற்படும்‌ நிலையைச்‌ சீர்படுத்து 
வதற்கான சிகிச்சை. 
0015161210 : குழுமம்‌ : பொருள்‌ 
சூழ்நிலைகளின்‌ ஒரு குழுமம்‌, 
கூட்டம்‌ அல்லது இணைவு. 
0௦1511021100 : மலச்சிக்கல்‌; 
மலக்கட்டு; மல அடைப்பு 
போதியளவு உணவு அல்லது 
திரவம்‌ உட்கொள்ளாத கார 
ணத்தால்‌ அல்லது இரைப்பைத்‌ 
தசைகள்‌ சீராக இயங்காத 
காரணத்தால்‌ உண்டாகும்‌ 
நிலை. 


0௦ஈ5(/(ய4/௦॥ : உடல்‌ அமைப்பு; 
உடல்வாகு; வாகு. 

௦௦5100 : இறுக்கும்‌ பொருள்‌: 
1. நெருக்கி இறுக்கும்‌ பொருள்‌. 
2. நெருங்கி அழுத்தும்‌ தசை, 
௦௦ா5யாற(10௦ஈ : நோய்நலிவு 
அழிவு; தேய்வு; மெலிவு. ஒரு 
சமயம்‌ உடலை நலிவடையச்‌ 
செய்யும்‌ எலும்புருக்கி நோயைக்‌ 
(காசநோய்‌) குறிக்க இச்சொல்‌ 
பயன்பட்டது. 

0௦15ப௱ற(ப6 : காசநோயாளி : 
நுரையீரல்‌ காசதோயடையவர்‌; 
எலும்புருக்கி நோயாளி); அழிவு 
உண்டாக்கும்‌ நோயர்‌; எலும்பு 
ருக்கி நோய்‌ பிடித்தவர்‌. 
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௦௦801: நோய்த்‌ தொற்றிணைப்பு; 
தொடர்பு; தீண்டல்‌; தொடுகை; 
தொற்று : நோய்‌ தொற்றக்கூடிய 
அளவுக்கு நெருக்கம்‌. 
002012 : ஒவ்வாமை ஊக்கி : 
தோலுடன்‌ அல்லது சளிச்‌ 
சவ்வுடன்‌ நேரடித்தொடர்பு 
காரணமாக மிகை உணர்வு 
உண்டாக்கக்கூடிய ஓவ்வாமை 
ஊளக்கி, 

0011201-1815 : விழியொட்டு 
வில்லை; ஒட்டுவில்லை : கண்‌ 
பார்வைக்கோளாறுகளைத்‌ 
திருத்தக்‌ கண்விழியோடு ஒட்டி 
அணியப்படும்‌ குழைமக்‌ கண்‌ 


-ணாடிவில்லை. 


0௦11480101 : தொற்று; ஒட்டு : 
ஒட்டுவாரொட்டி நோய்‌; தொற்‌ 


இதல்‌, தொற்று நச்சுக்கூறு. 


௦௦௩201௦151 : தொற்று நோய்‌ 
வல்லார்‌; ஒரு நோய்‌ தொற்றவல்லது 
என்ற கோட்பாட்டாளர்‌. 


0௦11301005 : தொற்று பரப்புகிற; 
தொற்றுத்‌ தன்மையுடைய; ஒற்று; 
தொற்று; ஒட்டுவாரொட்டி: 
தொடர்பினால்‌ ஒட்டிக்கொள்ளக்‌ 
சூடய; தொற்றுநோய்‌ கொண்டு 
செல்கிற. 

0௦42 150124/௦ : நோய்த்‌ 
தடுப்பு ஒதுக்கிவைப்பு : ஒரு 
நோயாளியைப்‌ பீடித்துள்ள 
நோய்‌ மற்றவர்களுக்குப்‌ பரவாமல்‌ 
தடுப்பதற்காக நோயாளியைத்‌ 
தனிமையில்‌ ஒதுக்கி வைத்தல்‌. 
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௦௦ம்‌ ராகம்‌ தொற்றுப்‌ 
பொருள்‌ : உடல்பரப்பிலும்‌, 
துணிகளிலும்‌, படுக்கையிலும்‌, 
சாதனங்களிலும்‌ நீர்‌, பால்‌, உணவு 
உட்பட பிற பொருள்களிலும்‌ 
தொற்று நோய்‌ உண்டாக்கக்‌ 
கூடிய ஒரு பொருள்‌ இருத்தல்‌. 
0௦2௦6 : நுகர்வடக்கம்‌ 

1, இயற்கைத்‌ தூண்டல்களைக்‌ 
கட்டுப்படுத்தும்‌ திறன்‌. 2. தற்‌ 
கட்டுப்பாடு 

௦௦ : கட்டப்பட்ட : 71. சிறு 
நீர்கழித்தல்‌, மலங்கழித்தல்‌, 
போன்ற உணர்வுகளை கட்டுப்‌ 
படுத்திவைத்திருத்தல்‌. 2. சிற்‌ 
றின்ப நுகர்வுஅறவே நீக்கிய. 
௦௦ொ(1ுப௦ப5 ஊோ௱ட்ப/240ர௫ு ஐ6!*0 
1162! 0121/515 (040) : இடையறா 
இயங்கு வபைப்‌ பிரிவினை : 
நோயாளி வபைப்‌ பிரிவினையில்‌ 
இருக்கும்போது அவர்‌ இடம்‌ 
விட்டு இடம்‌ இயங்கிக்‌ 
கொண்டிருத்தல்‌. 

௦0௦101110௦ ப5 00514146 81௮/5 
டா௦55பாஉ (0) : பற்குழித்‌ 
தகர்வுத்‌ தடுப்பு மருத்துவம்‌ : பல்‌ 
பொருந்து குழித்‌ தகர்வினை 
யுடைய குழந்தைகளை ஓளி 
ஊளடுருவுச்‌ சவ்வு நோயிலிருந்து 
பாதுகாப்பதற்கான சிகிச்சை 
முறை. 

௦௦ார11ப௦ப5 5ப0௦ப1௨ா6௦ய5 (ஈ - 
5ப11ஈ ॥ாரீப5॥௦ா : கணையரச்்‌ சுரப்பு 
நீர்‌ தொடர்‌ செலுத்தம்‌ : நீரிழிவு 
நோயை உள்‌உட்கூறியல்‌ முறை 
யில்‌ கட்டுப்படுத்துவதற்காகக்‌ 
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கணையச்‌ சுரப்பு நீரை அடித்‌ 
தோல்‌ வழியாகச்‌ சிறிதுசிறி 
தாகத்‌ தொடர்ந்து செலுத்து 
வதற்கு இறைப்பானைப்‌ பயன்‌ 
படுத்துதல்‌. 

௦௦120600௦0 : கருத்தடை. 


0௦18061146 : கருத்தடைச்‌ 
சாதனம்‌; கருத்டை மருந்து : கருவு 
றாமலிருப்பதற்காக ஆண்‌- 
பெண்‌ அணிந்துகொள்ளும்‌ 
சாதனம்‌. வாய்வழி உட்‌ கொள்‌ 
ளப்படும்‌ மாத்திரைகளையும்‌ 
இது குறிக்கும்‌. 

0௦4801 : நோய்‌ பிடித்தல்‌ 
நோய்கள்‌ எளிதில்‌ பற்றுதல்‌ 


அல்லது தொற்றுதல்‌. 
நோயுடன்‌ தொடர்பு. 
0௦18௦01116 : தசைச்சுருக்கம்‌; 


சுருங்கு தசை : தசைத்‌ திசுக்கள்‌ 
எளிதில்‌ சுருங்கக்கூடி.ய ஆற்றல்‌ 
கொண்டிருத்தல்‌. 

0௦4க௦11/ம/ : குறுக்கம்‌: வடி 
வளவைக்‌ குறுக்குகிற அல்லது 
சுருக்குகிற திறன்‌. 

௦௦14801101 தசையிழைச்‌ 
சுருக்கம்‌; இறுக்கம்‌; சுருக்கம்‌ : 
தசை இழைகள்‌ இறுக்க 
மடைந்து சுருக்கமடை_ தல்‌. 
0௦11721155 பா2 எதிர்நிலை 
முறிவு: மண்டையோட்டில்‌ 
உள்ளது போன்ற ஓர்‌ எலும்பில்‌ 
அடிபட்ட இடத்திற்கு நேர்‌ 
எதிரான புள்ளியில்‌ ஏற்படும்‌ 
மறிவு. 
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௦௦010211௦0 : சிகிச்சை 
நிறுத்த அறிகுறி; முரண்பட்ட; அறி 
குறி: கூடாப்பயன்‌; பொருந்தாமை; 
கூடாமை : ஒரு நோய்க்குரிய 
ஒருவகைச்‌ சிகிச்சை முறையை 


நிறுத்திவிடலாம்‌ அல்லது 
தவிர்த்துவிடலாம்‌ என்பதைக்‌ 
காட்டும்‌ அறிகுறி. 


௦௱ரா60௦பர : எதிரீட்டக்‌ காயம்‌; 
எதிர்க்காயம்‌ : தாக்கம்‌ ஏற்பட்ட 
இடத்திற்கு நேர்‌ எதிரான 
இடத்தில்‌ தாக்குவிசை காரண 
மாக உண்டாகும்‌ காயம்‌ 
அல்லது சேதம்‌. ஒரு திரவத்தை 
கொண்டிருக்கிற மண்டை 
யோடு போன்ற உறுப்பில்‌ இது 
ஏற்படும்‌. 

௦௦ர்£ப510ா : சேர்க்கைப்‌ பல்‌ : 
1. பல்‌ வளைவின்‌ இயல்புமீறிய/ 
வரிசை. 2. பற்கள்‌ ஓரே கூட்ட 
மாகச்‌ சேர்ந்திருத்தல்‌. 
0௦ஈ4ப51௦1 : சிராய்ப்பு : தோலில்‌ 
கிழிசல்‌ ஏற்படாமல்‌ ஏற்பட்டு 
உள்ள சிராய்ப்புக்‌ காயம்‌. 
௦௦ப5 : 1. ஒரு கூம்பு அல்லது 
கூம்பு வடிவக்‌ கட்டமைப்பு. 
2. ஒரு கிட்டப்பார்வைக்‌ 
கண்ணின்‌ பின்பக்கக்‌ கருவிழிப்‌ 
பிதுக்கம்‌. 

0௦11௩21650810௦6 : உடல்நலம்‌ 
தேறும்‌ காலம்‌ உடல்நல 
மீட்டாக்கம்‌ : ஒரு நோய்‌, அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை அல்லது காயம்‌ 
குணமாகியபின்‌ படிப்படியாக 
உடல்தேறி நலம்‌ பெறும்‌ நிலை. 


0௦1௩௦/65061 உடல்நலம்‌ 
தேறுபவர்‌ : 7. நோய்‌ நீங்கி உடல்‌ 
நலம்‌ மீளப்பெற்று வருபவர்‌. 
2. நோய்‌ நீங்கி நலம்‌ பெறு 
கின்ற. 

0௦1ு6௦11௦0 : உகைப்பியக்கம்‌; 
வாகித்தல்‌; சுற்றுமுறை : வெப்ப 
மின்னாற்றல்கள்‌ தம்மால்‌ இயக்‌ 
கப்படும்‌ அணுக்களின்‌ இயக்‌ 
கத்தினால்‌ பரவுதல்‌. காற்று 
அல்லது திரவத்தில்‌ சூடான 
பகுதியிலிருந்து குளிர்ந்த பகு 
திக்கு வெப்பம்‌ பரவுதல்‌. 
௦௦51௦1 : நிலைமாற்றம்‌; 
மாற்றம்‌ : உளவியல்‌ போராட்‌ 
டம்‌, உடலியல்‌ அறிகுறிகளாக 
வெளிப்‌ படுதல்‌. 


௦௦1௭0/ப(/௦5 : மூளை மடிப்புகள்‌; 
மடி-மடிப்பான; வளைசுற்று; 
சுருட்டை; சுருள்‌; மடிப்பு : மூளை 
மேற்பரப்பிலுள்ள நெதெளிவு 
மடிப்புகள்‌. 

0௦ஈய1/51015 : வலிப்பு; இசிவு : 
மட்டுமீறிய மூளைத்தூண்டுதல்‌ 
காரணமாக ஏற்படும்‌ தசைகள்‌ 
தானாகவே சுருங்குதல்‌. 


0௦1ப!8101 (ஊறு : அதிர்ச்சி 
மருத்துவம்‌ : மன நோயாளிகளுக்கு 
மருந்து அல்லது மின்‌ விசை 
மூலம்‌ திடீரென உணர்வற்ற 
நிலையை உண்டாக்கி மனநோய்‌ 
களுக்குச்‌ சிகிச்சையளிக்கும்‌ 
மருத்துவமுறை. முக்கியமாகப்‌ 
பித்துநிலைச்‌ சோர்வு, முரண்‌ 
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மூளை நோய்‌ போன்ற மகன்‌ 
கோளாறுகளைக்‌ குணப்படுத்த 
இந்த முறை பயன்படுகிறது. 
௦௦ய/ 9146 (ராறு : அதிர்வு 
மருத்துவம்‌; வலிப்பு மருத்துவம்‌: 
மின்விசை மூலம்‌ அதிர்ச்சி 
யளித்துச்‌ சிகிச்சையளிக்கும்‌ 
மருத்துவ முறை. 

0௦018)/'8 ௨8௨ : கூலே குருதிச்‌ 
சோகை : இரத்தத்தில்‌ ஏற்படும்‌ 
“தாலசேமியா மேஜர்‌” எனப்படும்‌ 
மரபணுக்கோளாறு. இது 
தாமஸ்‌ கூலே என்ற குழந்தை 
மருத்துவ அறிஞரின்‌ பெயரால்‌ 
அமைக்கப்படுகிறது. 

௦௦௦119 : வெப்பநிலைக்‌ குறைப்பு: 
உடல்வெப்பநிலையை பனிக்‌ 
கட்டிப்‌ பைகள்‌ அல்லது குளிர்‌ 
ஈரத்துணி மூலம்‌ வெப்ப 
நிலையைக்‌ குறைத்தல்‌. 


0௦௦05 (651 : சிவப்பணு எதிர்ப்‌ 
பொருள்சோதனை : இரத்தச்‌ 
சிவப்பணுக்களுக்கு எதிரான 
உயிர்ப்பொருள்களைக்‌ கண்ட 
நிவதற்கான மிகுந்த உணர்‌ 
திறனுடைய சோதனை முறை. 
௦௦௦06”5 19861 : கூப்பர்‌ தசை 
நார்‌ : மார்பகத்தில்‌ காணப்படும்‌ 
அதார இமைம அமைப்புகள்‌. 
பிரிட்டிஷ்‌ அறுவைச்சிகிச்சை 
வல்லுநர்‌ சர்‌ அஸ்ட்லி கூப்‌ 
பரின்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. ப 


௦௦௦1021100 : ஒருங்கியக்கம்‌; 
ஒருங்கிணைவு; ஒருங்கிசைவு : 
உடல்‌, தசை ஒன்றோடொன்று 
ஒருங்கிசைந்து இயங்குதல்‌. 
இதனால்‌ உறுப்புகளின்‌ அசை 
வுகள்‌ முழுக்கட்டுப்பாட்டுடன்‌ 
நடைபெறும்‌. 

௦0௦008 : செம்பு; தாமிரம்‌ 
விலங்குத்‌ திசுக்கள்‌ அனைத்தி 
லுமுள்ள இன்றியமையாத தனி 
மம்‌. இது சில்வகைப்‌ புரதங்‌ 
களிலும்‌, செரிமான்ப்‌ பொருள்‌ 
களிலும்‌ (என்சைம்‌) ஓர்‌ 
அமைப்பானாகும்‌. 

௦௦9 : சமாளிப்பு முறை 

1. ஒருவர்‌ மன அழுத்தத்தைச்‌ 
சமாளித்து, சிக்கலுக்குத்‌ தீர்வு 
கண்டு, ஒரு முடிவு எடுக்கும்‌ 
ஒரு செய்முறை. 2. ஒரு பல்லின்‌ 
முகட்டில்‌ அல்லது அடி வேரில்‌ 
பூசப்படும்‌ மெல்லிய உலோகப்‌ 
பூச்சு 

0௦ற௦3(/10௦ஸ்‌ : குடல்‌ தற்காப்பு 
மூலம்‌ : குடலிலுள்ள பொருள்‌ 
களில்‌ உண்டாகும்‌ ஒரு தறி 
காப்பு மூலம்‌. இது குடல்‌ சளிச்‌ 
சவ்விலுள்ள குருதிநீர்‌ உயி 
ரணுக்களினால்‌ உண்டாகிறது. 


0௦00701218 : ஆபாசமொழி; இழி 
மொழி; ஆபாசப்பேச்சு : மூனை 
யின்‌ முன்புறப்பகுதி சீர்‌ கெடுவ 
தால்‌ உண்டாகும்‌ மூளைக்‌ 
கோளாறின்‌ அறிகுறியாக ஆபா 
சமாக அல்லது அசிங்கமாகப்‌ 
பேசுதல்‌. 
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0௦0௦180119 : இயல்முரணிய 
பாலுணர்ச்சி : இதில்‌ மலஜலம்‌ 
பற்றி எண்ணுவதும்‌, அதனைப்‌ 
பார்ப்பதும்கூட ஓர்‌ இன்ப 
உணர்ச்சியை உண்டாக்குகிறது. 
0௦0௦12 : கோப்ரோலாக்ஸ்‌ 
டையாக்டில்‌ சோடியம்‌ சல்‌ 
போசசினேட்‌ மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 
0௦0ா௦0௦100ு1!8 : மிகைப்போர்‌ 
பைரின்‌ போக்கு : ஒருவகை 
போர்ப்பைரின்‌ வளர்சிதை 
மாற்றப்‌ பிழை. இது ஒரு மரபுக்‌ 
கோளாறு. இதில்‌ மலஜலங்்‌ 
களில்‌ போர்ப்பைரின்‌ அதிக 
அளவில்‌ வெளிப்படும்‌. 


0௦௦1௦0௦101" : கோப்ரோ 
போர்ப்பைரின்‌ : மலஜலத்தில்‌ 
பொதுவாகக்‌ காணப்படும்‌ இரு 
போர்ப்பைரின்‌ கூட்டுப்‌ 
பொருள்களில்‌ ஓன்று. இது 
பிலிரூபின்‌ என்ற நிறமியின்‌ 
சிதைவினால்‌ உண்டாகிறது. 


0௦0௦0௦10ு/ரய*3 : கோப்ரா 
போர்ப்பைரினூரியா : சிறுநீரில்‌ 
மலஜல போர்ப்பைரின்‌ மிகை 
யாக இருத்தல்‌. 

௦0௦0௦56101 : குடல்‌ சேர்மானப்‌ 
பொருள்‌ : பித்தச்சுரப்பியின்‌ 
நெருக்கத்தினால்‌ குடலில்‌ 
தோன்றும்‌ சேர்மானப்‌ பொருள்‌. 
0றய8 : இணைப்பு : 1. இரு கட்‌ 
டமைப்புகளை இணைக்கும்‌ 


ஒரு குறுகிய உறுப்பு. 2. நாக்கின்‌ 


மேற்கூரையாக அமைந்துள்ள 
முதிரா நிலைத்தொண்டைத்‌ 
தளத்தில்‌ உண்டாகும்‌ மிதமான 
புடைப்பு. 

0080019 : முன்கை தோளிணை 
எலும்பு : முன்கை எலும்புடன்‌ 
இணையும்‌ தோள்பட்டை 
எலும்புடன்‌ ஒன்றிணைந்த 
எலும்பு. 

௦6 : கோராமைன்‌ : நிகெத 
மைடு என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


00060000 : நாள அறுவை 
சிகிச்சை : ஒரு நாளத்தை குறிப்‌ 
பாகக்‌ குரல்வளை அதிர்வு 
நாளத்தை அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
முறையில்‌ துணித்தல்‌, தொப்‌ 
புள்‌ கொடி யறுப்பு. 

௦0/1௦ : கோர்டிலோக்ஸ்‌ 
வெராப்பாமில்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

0000060(6515 : தொப்புள்சிரைத்‌ 
துளைப்பு : கருவுயிரின்‌ இரத்த 
மாதிரியை எடுப்பதற்கு மீயொலி 
வரைவு வழிகாட்டுதலில்‌ &ழ்‌ 
தோல்வழித்தொப்புள்‌ சிரைத்‌ 
துளைப்புச்‌ செய்தல்‌. 
0010௦௦0 : தண்டுவடக்குழாய்ப்‌ 
பகுப்பு : தண்டு வட.த்தின்‌ கடை 
மட்ட வடக்குழாயினை பகுத்தல்‌. 


௦௦16 : உள்மையம்‌; நடுப்பகுதி; 


முனை; உட்புறம்‌ : ஒரு கொப்‌ 
புளத்தின்‌ மையத்திலுள்ள 
அணிப்‌ பகுதி. 


0016010019 


001௦௦(0118 : திரிபிடக்கண்மணி: 
கண்ணின்மணியின்‌ அமைப்பு 
விழித்திரையின்‌ மையத்தில்‌ 
அமைந்திருப்பதற்குப்‌ பதிலாக 
விசித்திரமான இடத்திலமைந்து 
இருத்தல்‌. 

௦௦1௦ ப/24/515 : உள்மையப்பகுப்பு: 
இழை உறுப்பிலிருந்து விதித்‌ 
திரைப்படலத்தின்‌ வெளிவிளிம்‌ 
பை அறுவைச்‌ சிகிச்சை மூலம்‌ 
பிரித்தல்‌. 
௦௦814/515 : இணைப்புப்‌ பிளப்பு : 
விரியாடியின்‌ பொதியுறைக்கும்‌ 
விழித்திரைப்‌ படலத்துக்கு 
மிடையிலான இணைப்பினை 
பிளவுறுத்துதல்‌. 
௦௦1௨ஊ௭௱௦ா0110515 கண்மணி 
உருவாக்கம்‌ : ஒரு செயற்கைக்‌ 
கண்மணியை அறுவைச்‌ சிகிச்‌ 
சை முறைப்படி. உருவாக்குதல்‌. 
0௦20018507 : கண்மணி திரிபு 
நீக்கச்‌ சிகிச்சை : திரிபடைந்த 
அல்லது புழை அடைப்புடைய 
கண்மணியை அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
மூலம்‌ திருத்தி அமைத்தல்‌. 
௦௦12 : கார்லான்‌ : கோர்ட்சால்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
லோ : காய்ப்பு; தோல்‌ காயப்பு; 
ஆணி விழுதல்‌; கால்‌ ஆணி : 
காலடியிலோ கால்‌ விரலிலோ 
மிகுந்த உராய்வு அல்லது மட்டு 
மீறிய அழுத்தத்தால்‌ ஏற்படும்‌ 
மேல்தோல்‌ தடிப்பு. 


- படலம்‌ 
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௦௦௩23 : விழி வெண்படலம்‌; ௧௬ 
விழி; ஒளிப்படலம்‌ : விழித்திரைப்‌ 
படலத்திற்கும்‌ கண்மணிக்கும்‌ 
முன்பாகவுள்ள ஒளி ஊடுருவக்‌ 
கூடிய சவவுப்படலம்‌. 





விழி வெண்படலம்‌ 


௦௦23! 9271 : கருவிழிப்படல 
மாற்று மருத்துவம்‌; கருவிழிச்‌ 
சீரமைவு; கருவிழி ஒட்டு : ஒளி 
ஊடுருவாத விழிவெண்‌ பட 
லத்தை மாற்றிவிட்டு, வேறொரு 


வரின்‌ ஆரோக்கியமான விழி 


வெண்படலத்தைப்‌ பொருத்துதல்‌. 
0௦16001253) : கருவிழிப்படல 
மாற்றுச்‌ சிகிச்சை : விழிவெண்‌ 
படலத்தை மாற்றிப்‌ பொருத்து 
வதற்கான அறுவைச்‌ சிகிச்சை. 
௦௦16௦50162 : கண்விழிப்புறப்‌ 
: தண்விழியின்‌ புறத்‌ 
தோலாக விழிவெண்படலமும்‌, 
வெள்விழியும்‌ அமைந்திருத்தல்‌. 
௦௦ாரு : கால்‌ காய்ப்பு நோய : 
காலில்‌ தோன்றும்‌ காயப்பு தன்மை: 
காலில்‌ காய்ப்பு நோயுடைய. 


ரய ஸை 


அச வபபபபப பப படட்ப்ப்பப்ப்பயயிய்யயியயயமயயவமயயமயயகமையயக்‌ 


0௦௦181 
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அ அ ப பபப பப ப்ட்டடட்பயியயயயயயயயகமமயவைய கையக 


௦௦௦8 : நெஞ்சுப்பை சார்ந்த : 
1, மகுடம்‌ போன்ற அல்லது 
மகுடத்துக்குரிய. 2. நெஞ்சுப்‌ 
பைச்‌ சுவரின்‌ தசைக்குக்‌ குருதி 
வழங்கும்‌ நாளங்களைக்‌ குறிப்‌ 
பிடும்‌ சுற்று உறுப்பு. 

0௦1018 வர்க : நெஞ்சுப்பை 
நாளம்‌; 
இதயம்‌ 
சஉார்‌ : 
நெஞ்சுப்‌ 
ைப ச்‌ 
சுவரின்‌ 
தசைக்கு 
இரத்தம்‌ 
வழங்கும்‌ 
நாளம்‌ 
(தமனி) இது மகுடம்‌ போல்‌ 
சுற்றியிருக்கும்‌. 

௦௦௦ ர௦யி2110ஈ : நெஞ்சுப்‌ 
பைக்‌ குருதியோட்டம்‌ : நெஞ்சுப்‌ 
பையைச்‌ சுற்றி இரத்த ஓட்டம்‌. 
௦௦௦1௨ ஈரய5௦5 : மகுடக்கிருமி 
கள்‌ : புதிதாகக்‌ கண்டு பிடிக்கப்‌ 
பட்டுள்ள ஒரு நோய்க்‌ கிருமிக்‌ 
குழுமம்‌. இது தடுமனை 
உண்டாக்குகிறது. 





நெஞ்சுப்பை நாளம்‌ 


மோ : பிண ஆய்வாளர்‌ : 
இங்கிலாந்தில்‌ வன்முறை காரண 
மாக ஒரு மரணம்‌ ஏற்பட்டிருக்கும்‌ 
என ஐயுறப்படும்போது மரணத்‌ 
திற்கான காரணத்தை அறிவதற்‌ 
தாகச்‌ சடலத்தை ஆராயும்‌ ஓர்‌ 
அதிகாரி. இவர்‌ பொதுவாக, 


- மெய்யம்‌ 


ஒரு வழக்குரைஞராகவோ, 
மருத்துவராகவோ இருப்பார்‌. 
0௦1௦1௦1820 : கீழ்த்தாடை 
எலும்பு அறுவைச்‌ சிகிச்சை : 
பாலூட்டி உயிரினங்களின்‌ &ழ்த்‌ 
தாடையிலுள்ள காக்கையின்‌ 
அலகுபோல்‌ வளைந்த எலும்புப்‌ 
பகுதிகளை ௮ றுவைச்‌ சிகிச்சை 
முறையில்‌ அகற்றுதல்‌. 
௦௦௦ : பரு உடல்‌ 
உடலியல்பு 


ட பரு 


௦௦1056 ;: உயிரிலா மனிதஉடல்‌ : 
சவம்‌. 

௦௦ாரயா௦ா2!6 : இதயக்‌ கீழறை 
மிகு அழுத்தம்‌ : நுரையீரல்‌ 
நோயைத்‌ தொடர்ந்து ஏற்படும்‌ 
இதயநோய்‌. இதனால்‌, வலது 
இதயக்‌ கீழறையில்‌ அழுத்தம்‌ 
அதிகமாகிறது. 

௦௦06 : உடலி; பிணம்‌ (சடலம்‌); 
உடல்‌ சிறப்புத்‌ திசு உறுப்பு; 
- தடம்பில்‌ தனி 
இயல்பு வாய்நீத கட்டமைப்பு. 
0௦0 ப5016 : சிற்றுடலி; குருதிக்‌ 
கணம்‌; இரத்த அணு; சிறு 
மெய்யம்‌; குறுதியணு : குருதியில்‌ 
உள்ள நுண்‌ அணுவுடலி. இது 
பொதுவாக, இரத்தச்‌ சிவப்‌ 
பணுக்களையும்‌, வெள்ளணுக்‌ 
களையும்‌ குறிக்கிறது. 
௦௦20046௨ : தீங்கு தவிர்க்கும்‌ 
பொருள்‌; செப்பமான : தீங்கினை 
எதிர்த்து இயங்கும்‌ தன்மை 
யுடைய பொருள்‌. 


த ௮ உடப்பு டன்டட்‌ வனுலப்புண பதக்‌ ப அன்‌ வகர 


0011618110 
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௦6121(40 : இடைத்தொடர்பு : 
ஒன்றற்கொன்று தொடர்புடைய 
எதிரிணையான பொருள்களை 
ஒன்றற்கொன்று தொடர்புடைய 
தாக்கும்‌ ஓரு புள்ளி விவர 
அட்டவணை. 


0011103115 றப[56 . தே £ரிகான்‌ 
நாடி : நீர்ச்‌ சம்மட்டி நாடி, 
அயர்லாந்து மருத்துவ அறிஞர்‌ 
சர்‌ டொமினிக்‌ கோரிகானின்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
௦0௦11௦1811 : உடல்வலுவூட்டி 
உடல்‌ வலிமையூட்டும்‌ மருந்து. 
0௦11ப02101.: நெளிவான ; முகம்‌ 
சுளிக்கும்போது புருவ சுருக்கு 
தசை. 

௦௦% : மூளை மேலுறை; புறணி; 
மூடி : மூளையின்‌ மேலுள்ள 
சாம்பல்‌ நிறப்‌ பொருள்‌. 


0௦11/08! : புறஉடல்‌ சார்ந்த : 1. புறணி 


சார்ந்த 2, உள்ளுரி சார்ந்த. 


மென்மையான எலும்புத்‌ திசு 
வைச்‌ சுற்றியுள்ள எலும்பு. 
0௦111005121௦16€ : அண்ணீரகப்‌ 
புறணி இயக்குநீர்‌ : அண்ணீரகப்‌ 
புறணியிலிருந்து சரக்கும்‌ இயற்‌ 
கையான குண்டிக்காய்‌ இயக்கு 
நீர்‌. இது நுரையீரலில்‌ கிளைக்‌ 
கோஜன்‌ படிவதையும்‌, சோடியம்‌ 
நிலைபெறுவதையும்‌, பொட்‌ 
டாசியம்‌ வெளியேறுவதையும்‌ 
தூண்டுகிறது. 

0௦1110051610105 : குண்டிக்காய்‌ 
இயக்குநீர்‌ : குண்டிக்காய்ச்‌ சுரப்பி 


மேலுறையில்‌ உண்டாகும்‌ இயக்கு 
நீர்கள்‌: (ஹார்மோன்‌). 
0011400170 : புறக்‌ கபச்‌ சுரப்பு 
நீர்‌ : புறக்கபச்‌ சுரப்பியில்‌ சுரக்கும்‌ 
இயக்குநீர்‌. இது குறிப்பாகக்‌ 
குண்டிக்காய்‌ மேலுறை இயக்கு 
நீரைச்‌ சுரக்கத்‌ தூண்டுகிறது. . 
00111501 : கோர்ட்டிசால்‌ : மனிதரி 


டமுள்ள முக்கியமான குளூகச்‌ 


கோ கார்ட்டிக்காய்ட்‌ இதன்‌ 
அளவு, காலையில்‌ எழுந்தவுடன்‌ 
மிக அதிகமாகவும்‌, நள்ளிரவில்‌ 
மிகக்‌ குறைவாசவும்‌ இருக்கும்‌. 
மன அழுத்தத்தின்‌ போதும்‌, 
நோயின்போதும்‌ இதன்‌ அளவு 
அதிகரிக்கிறது. இதன்‌ 95% 
புரதத்துடன்‌ பிணைந்திருக்கும்‌. 
சுதந்திர மாகவுள்ள சிறிதளவு, 
உயிரியல்‌ முறையில்‌ மிகவும்‌ 
செயலூக்கமுடையதாக இருக்கும்‌. 
இது குளுக்கோகார்ட்டிக்காய்ட்‌ 
ஏற்பிகள்‌ மூலமாகச்‌ செயற்படு 
கிறது. 
00௦1015016 : கார்ட்டிசோன்‌ 
குண்டிக்காய்ச்‌ சுரப்பியில்‌ சுரக்கும்‌ 
இயக்குநீர்களில்‌ (ஹார்‌ மோன்‌) 
ஒன்று. இதனை உடல்‌ பயன்‌ 
படுத்துவதற்கு முன்பு கார்டி சாலாக 
மாற்றிக்‌ கொள்கிறது. 
௦௦றால்வ0 வாமா : கோரினிபாக்‌ 
டீரியம்‌ : கோரினிபாக்டீரியேசியே 
என்ற பாக்டீரியக்‌ குடும்பத்தைச்‌ 
சேர்ந்த சலாகை வடிவிலான 
கிராம்‌ நேர்‌ படிவ வகை. இது 
தொண்டை அழற்சிநோயை 
உண்டாக்குகிறது. 
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௦௦றுவ்வ௦எரயா : கோரிள்பாக்‌ 
டீரியம்‌ : பாக்டீரிய வகையைச்‌ 
சேர்ந்த கிராம்‌ சாயம்‌ எடுக்கும்‌ 
தன்மையுடைய பாக்டீரியம்‌. 


௦௦/23 : மண்டைச்சளி (தடுமன்‌! 
சளி; நீர்க்கோள்‌ : குறைந்த காலம்‌ 
நீடிக்கக்கூடிய தடுமன்‌ நோய்‌. 
இது மிக விரைவாகத்‌ தொற்றக்‌ 
கூட யது. 

0௦52106510 : கோசால்ஜெசிக்‌ : 
டெக்ஸ்டிரோப்புரோப்‌ ஆக்சி 
ஃபீன்‌, பாராசிட்டமால்‌ ஆகிய 
இரண்டும்‌ கலந்த கலவை 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
0௦51௦515 : ஒப்பனை மருத்துவ 
முறை : நோயாளியின்‌ தோற்றம்‌ 
பற்றிய அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
நடைமுறைகள்‌. இது ஓப்‌ 
பனைக்காகச்‌ செய்யப்படும்‌ 
அறுவைச்சிகிச்சை அல்லது 
சிகிச்சைமுறை. 

௦௦௱௦ : ஒப்பனைப்‌ பொருள்‌: 
முகம்‌, முடி ஆகியவற்றை 
அலங்கரிப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
சிங்காரிப்புப்‌ பொருள்‌. 

00513 : விலா எலும்பு : 1. விலா 
விலுள்ள நீண்ட வளைவான 24 
எலும்புகளில்‌ ஓன்று. 2. உட 
லின்‌ பக்கத்திலுள்ள விலா 
எலும்பினைச்‌ சார்ந்த. 

0௦5121 : விலா எலும்பு : உடலின்‌ 
பக்கத்திலுள்ள எலும்பு. 
0௦512௦ : விலா எலும்புள்ள. 
0௦511௦ : மலச்சிக்கலுள்ள. 
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0௦5100110ஈ045 : விலாக்‌ குருத்‌ 
தெலும்பு அழற்சி : விலாக்‌ குருத்‌ 
தெலும்பு இணைப்புகளில்‌ 
ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. இதில்‌ விலாக்‌ 
குருத்தெலும்பு இணைப்பு 
களின்மீது உறுப்பெல்லைக்‌ 
குள்‌ இலேசான வலியும்‌ மென்‌ 
மைத்‌ தன்மையும்‌ உண்டாகும்‌. 
0௦5100௦015 : விலா குருத்‌ 
தெலும்பு அழற்சி : விலாக்‌ குருத்‌ 
தெலும்பில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
0௦510018/10ப!2 : விலா-கழுத்துப்‌ 
பட்டை எலும்பு நோய்‌. 
0051011818/2156 : விலா குறுக்‌ 
கீட்டுத்‌ தசை சார்ந்த : விலா 
எலும்புகள்‌, முள்ளெலும்பு 
களின்‌ குறுக்க&ட்டுத்‌ தசைகள்‌ 
தொடர்புடைய. 
0௦51042102! : விலா-முள்ளெ 
லும்பு சார்ந்த : விலா எலும்புகள்‌, 
மார்பக முள்ளெலும்புகள்‌ சார்ந்த, 
0௦510)10௦10 : விலா-மார்பு 
எலும்பு சார்ந்த : விலா எலும்பு 
கள்‌, மார்பெலும்பின்‌ கீழ்க்‌ 
கோடிக்‌ குருத்துசார்ந்த. 
௦௦3-௱ : கோட்டாசைம்‌ : கணை 
யச்‌ செரிமானப்‌ பொருளின்‌ 
(என்சைம்‌) வணிகப்‌ பெயர்‌. 


0௦% 82214 : கட்டில்‌ மரணம்‌ : ஒரு 
குழந்தை இரவில்‌ கட்டிலில்‌ 
தூங்கும்‌ போதே சிறிதும்‌ 
எதிர்பாராமல்‌ திடீரென ஏறி 
படும்‌ மரணம்‌. ஒரு மாதம்‌ 
முதல்‌ ஒரு வயது வரையுள்ள 
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குழந்தைகளுக்கு இந்த மரணம்‌ 
உண்டாகிறது. இதற்கான காரணம்‌ 
இன்னும்‌ கண்டறியப்படவில்லை. 
பிறக்கும்போது குறைந்த எடை 
யுடைய குழந்தைகளுக்கு 2 
மாதங்களில்‌, பின்‌ பனிக்காலத்தில்‌ 
பெரும்பாலும்‌ இந்த மரணம்‌ 
குளிர்‌ பகுதிகளில்‌ உண்டாகிறது. 
0௦0/160௦ : கருப்பை உட்பிரிவு ; 
நச்சுக்‌ கொடியின்‌ கருப்பைப்‌ 
பரப்பிலுள்ள உட்பிரிவுகளில்‌ 
ஒன்று. 

௦௦பா : இருமல்‌ : மூச்சுக்காற்று 
வழிகளில்‌ புகும்‌ அயல்பொருள்‌ 
களை அல்லது திரளும்‌ சுரப்பு 
களை அகற்றுவதற்காக அனிச்‌ 
சைச்செயலாக அல்லது தன்னு 
ணர்வுடன்‌ தூண்டப்படும்‌ ஒரு 
பாதுகாப்புச்‌ செயல்முறை. 
0௦ப91-0௦0 : இருமல்‌ சொட்டு 
மருந்து. 

0௦ய/௦ஈம்‌ : மின்னலகு/கூலாம்ப்‌ : 
ஒரு நொடியில்‌ ஒரு ஆம்பியர்‌ 
மின்னலகால்‌ ஈர்க்கப்படும்‌ மின்‌ 
விசையின்‌ அளவு. ஃபிரெஞ்சு 
இயற்பியலறிஞர்‌ சி. கூலாம்ப்‌ 
என்பவரின்‌ பெயரால்‌ அமைக்‌ 
கப்படுகிறது. 

௦௦ப௱2ெொி : கூமாரின்‌ : செடி. 
கொடி வகைகளிலிருந்து 
கிடைக்கும்‌ படிக உருவ மணப்‌ 
பொருள்‌ வகை. இது :%6 
வைட்டமின்‌ சார்ந்த உறைவுக்‌ 
காரணிகளின்‌ கல்லீரலுக்குரிய 
கூட்டிணைப்புக்‌ கூட்டுப்பொருள்‌. 
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0௦பா% : கணிப்பு : கணக்கிடுதல்‌. 
பொருள்களின்‌ ஒரு கன அளவுக்கு 
எந்த அலகுகள்‌ என்று எண்மான 
முறையில்‌ கணக்கிடுதல்‌. இதன்‌ 
படி. பாக்டீரியாக்கள்‌, இரத்த 
உயிரணுக்கள்‌, பல்வேறு வெள்ளி 
உயிரணுக்கள்‌ போன்றவை 
கணக்கிடப்படுகின்றன. கதிர்‌ 
வீச்சின்‌ அளவு ஒருகால அலகு 
அடிப்படையில்‌ கணக்கிடப்‌ 
படுகிறது. 

எதிர்வினை : 
ஒரு வினையூக்கிக்கு எதிரான 
செயல்முறையை உடைய ஒரு 
மருந்தின்‌ வினை. 


0௦பா*101510 : எதிர்வெட்டு : 
ஒரு சுத்தமான காயம்‌ அடை 
யும்போது அதிலிருந்து சீழை 
வெளியேற்றுவதற்காக காயத்‌ 
தின்‌ விளிம்புகளில்‌ இரண்டாம்‌ 
முறைசெய்யப்படும்‌ கீறல்‌. 
0௦மார்சா-1ரார்கார்‌ : உடலெலரிவு 
மருந்து; எரிவூட்டி : உடலெரிவு 
மூலம்‌ நோய்த்தீர்வு நாடும்‌ 
மருந்துவகை. 

௦௦பார்‌6-00150 : நச்சு மாற்று : 
நச்சுமுறிவு மருந்து. 
0௦ய4௦151100% : எதிர்‌ அதிர்ச்சி : 
இதயக்கீழறைத்‌ தசைத்‌ துடிப்‌ 
பைத்‌ தடுப்பதற்காகவும்‌, சீரான 
மின்னியல்‌ நடவடிக்‌ கையை 
மீட்பதற்காகவும்‌ இதயத்துக்குக்‌ 
கொடுக்கப்படும்‌ உயார்‌ அழுத்த 
மின்னோட்ட அதிர்ச்சி, 
0௦பார்‌ன5(கரா : எதிர்கறை பொருள்‌: 
முந்தையக்‌ கறையை எடுப்பாகக்‌ 
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காட்டுவதற்காகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
ஒரு சுறை உண்டாக்கும்‌ பொருள்‌. 
0௦யார்‌ஊ*ா20110 : எதிர்‌ இழுவை: 
எலும்பு முறிவைக்‌ குறைப்‌ 
பதற்காக, ஒரு இழுவைக்கு 
எதிராகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
இன்னொரு இழுவை. 
௦௦பர1% : இரட்டை : அடுத்தடுத்த 
முதிராக்‌ $ழறைச்‌ சுருக்கங்‌ 
களின்‌ இரட்டைகள்‌... 
0௦0206 : போலி நோய்‌ : பழங்‌ 
குடி. மக்களிடையே மனைவி 
யின்‌ பேறுகாலத்தில்‌ கணவன்‌ 
மேற்கொள்ளும்‌ போலி நோய்‌. 
௦௦ எரே : துவர்சுரப்பி அழற்சி: 
துவர்‌ சுரப்பியில்‌ ஏற்படும்‌ 
வீக்கம்‌. மலக்குடலுக்குள்‌ சுட்டு 
விரலைவிட்டு, இவற்றில்‌ ஒன்றின்‌ 
மீது கட்டைவிரலை முதலில்‌ 
வைத்து, பிறகு ஆசன வாயின்‌ 
நடுமடிப்பிலும்‌ வைத்து இது 
உணரப்படுகிறது. 

008/061"6 18௦5 : துவர்‌ சுரப்பிகள்‌. 


௦௦௦3 : இடுப்பு; சப்பை : இடுப்பு 
மூட்டு. 

௦௦0௦%: கோவசூரி/மாட்டம்மை: 
பசுக்களின்‌ மடுக்காம்புகளைப்‌ 
புண்ணாக்கும்‌ நோய்வகை. இது 
பசுக்களிடமிருந்து மனிதருக்‌ 
. கும்‌ பரவக்கூடும்‌. 

0091019 : இடுப்புவலி; சப்பைவலி: 
இடுப்பு மூட்டில்‌ ஏற்படும்‌ 
நோவு. 


009618 ; காக்சியெல்லா : கணைச்‌ 
சூட்டு நோயை உண்டாக்கும்‌ 
ஒருவகைப்‌ பாக்டீரியா. அமெரிக்கப்‌ 
பாக்டீரியாவியலறிஞர்‌ 
செஹரால்டு காக்ஸ்‌ என்பவரின்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
காக்சியெல்லா பர்னெட்டி என்ற 
பாக்டீரியா, அடுமாடுகளிட 
மிருந்து மனிதருக்குத்‌ தொற்றும்‌ 
கியு- காய்ச்சல்‌ என்ற நோயை 
உண்டாக்குகிறது. 


௦௦015 : இடுப்பு வீக்கம்‌; இடுப்பு 
அழற்சி; சப்பை அழற்சி : இடுப்பு 
மூட்டில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
080116 : வெடிப்பொலி : மூச்சுச்‌ 
சிற்றறைகளிலும்‌ மையம்‌ நோக்‌ 
கிய முனைகோடி காற்று வழி 
களிலும்‌ சிலசமயம்‌ உட்குழி 
களிலும்‌ விட்டுவிட்டு உண்டா 
கும்‌ வெடிப்பொலிகள்‌. 

018016 ௦22 : குழந்தைக்‌ குல்லாய்‌; 
தொட்டில்‌ தொப்பி : குழந்தை 
களுக்கு உச்சி வட்டக்குடுமித்‌ 
தோலில்‌ உண்டாகும்‌ செதிள்‌. 
வார : சுளுக்கு ; பிடிப்பு ; தசை 
நார்ச்‌ சுரிப்பு; தசை மரத்தல்‌; சூரை 
பிடித்தல்‌; தசை இசிவு; பிடியிறுக்கம்‌ : 
கடுங்குளிரினால்‌ அல்லது மட்டு 
மீறிய தளர்ச்சியினால்‌ உண்டா 
கும்‌ தசைநார்‌ இசிப்பு. இது, 
முறை நரம்பிசிவு, உணவு நச்சு, 
வாந்திபேதி (காலரா) போன்ற 
நோய்களின்போது உண்டாகலாம்‌. 
௦3௫ : சுளுக்கான : சுளுக்கால்‌ 
பீடிக்கப்பட்ட ,; சுளுக்குப்‌ பிடிப்பு 
நோயை உருவாக்கத்தக்க. 
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0181(க[6 : கபாலம்‌ சார்ந்த : மண்டை 
யோடு (கபாலம்‌) அல்லது ௨_ம்பின்‌ 
உச்சிப்பகுதி தொடர்புடைய. 


லா! ஈம்‌: மண்டையோட்டுக்‌ 
குறியெண்‌; தலைசார்‌ : நீளத்தின்‌ 
நூறுவீதமாகக்‌ கணிக்கப்படும்‌ 
மண்டையோட்டின்‌ வடிவளவு 
வரைக்‌ குறியெண்‌. 


வாசி] 2ய1( : மண்டையோட்டுக்‌ 
கவிகை : முதிர்‌ கருமண்டை 
யோட்டின்‌ நகரக்கூடிய பகுதியாக 
முன்பக்க, உட்பக்க, பின்புற 
எலும்புகள்‌ அமைந்துள்ளன. 
இவை குழந்தை பிறக்கும்‌ 
போது வெளிவருவதற்கு பிறப்பு 
வழியை நெகிழச்‌ செய்து வழி 
உண்டாக்கிக்‌ கொடுக்கின்றன. 
௦ாவ॥01665119 மண்டை 
யோட்டுத்‌ திரிபு : கருமுனை 
மண்டையோடு திரிபாக வளர்ந்‌ 
திருத்தல்‌. இதில்‌ சில பகுதிகளில்‌ 
எலும்பு உருவாகாமலிருக்கும்‌. 
௦ா8ா1௦௦ர : மண்டையோட்‌ 
டியல்‌ : மண்டையோடு சார்ந்த 
புற உடலமைப்பு ஆய்வியல்‌. 


௦1211௦1380 பா18 மண்டை 
யோட்டுப்‌ பள்ளம்‌ : கருமுனை 
மண்டையோடு திரிபாக வளர்ந்து 
இருத்தல்‌. இதில்‌ உட்புறப்‌ 
பகுதிகள்‌ பள்ளங்கள்‌ இருக்கும்‌. 

02/௦6 : மண்டையோட்டுமானி: 
மண்டையோட்டை அளக்கும்‌ கருவி 


௮ார்‌ொள்று : மண்டையோட்டு 
அளவியல்‌; தலையளவு : மண்டை. 
யோடுகளை அளவிடும்‌ அறிவியல்‌. 


௦3௦ ௩0/௦2: மண்டை 
யோட்டுக்‌ கட்டி : மூளைக்கும்‌ 
கபச்சுரப்‌.பிக்குமிடையில்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ கட்டி, 

௦ாவா/2/3௫ : மண்டையோட்டு 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை : மண்டை 
யோட்டில்‌ ஏற்படும்‌ குறை 
பாடுகளை அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
செய்து குணப்படுத்துதல்‌. 
௦3/௦ வ01801515 முது 
கெலும்புப்‌ பிளவு : மண்டை 
யோடும்‌ முதுகெலும்பும்‌ பிறவி 
யிலேயே வெடித்துப்‌ பிளவு 
பட்டிருத்தல்‌. 

வாரு : இளம்‌ மண்டை 
யோட்டு மருத்துவம்‌; மண்டைத்‌ 
திறப்பு; தலைத்திறப்பு : இளஞ்‌ 
சூலின்‌ மண்டையோட்டைத்‌ 
தகர்த்துக்‌ கூறுபடுத்துதல்‌. 
சர்ப : மண்டையோடு; மண்‌ 
டைக்கூடு; கபாலம்‌ : மரளையை 
மூடியுள்ள எலும்புகளின்‌ தொகுதி, 
௦ாஷ!(ரா : கிராஸ்னிட்டின்‌ 
கொலாஸ்பாஸ்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


௦18553௱௦(பாட: இரத்தவுறைவு: 
உறை குருதியின்‌ அடர்‌ பகுதி , 
உறைந்த இரத்தக்‌ கட்டி. 
௩ : பாலேடு : 1. பாலின்‌ மேற்‌ 
பரப்பில்‌ படலமாகப்‌ படர்ந்திருக்கும்‌ 
கொழுப்புச்‌ சத்துடைய பாலெடு. 
2. வெப்ப மண்டலத்தில்‌ பயன்‌ 
படுத்துவதற்கான எண்ணெயும்‌ 
நீரும்‌ கலந்த ஓரளவு திட 
வடி .விலான பசைக்‌ குழம்பு. 
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ாணெ ௦ (872 : இருபுளியகி : 
பொட்டாசியம்‌ பைடார்ட்ரேட்‌, 
மருந்துக்குப்‌ பயன்படும்‌ வகையில்‌ 
புடமிட்டு மணியுருப்படுத்திய 
சாம்பர இரு புளியகி. 

062116 : தசைச்சாற்று உயிர்ப்‌ 
பொருள்‌; தசைப்புரதம்‌ : தசையின்‌ 
சாற்றில்‌ காணப்படும்‌ உயிர்ப்‌ 
பொருள்‌ மூலக்கூறு; முதுகெலும்‌ 
புள்ளவற்றுக்குரிய வரிநிலைத்‌ 
தசையின்‌ நிலையான தனிச்‌ 
சிறப்புக்கூறு. 

௦௦20 பா12 : மிகைத்தசைப்‌ புரதப்‌ 
போக்கு : சிறுநீரில்‌ கிரியோட்‌ 
டின்‌ என்ற தசைப்புரதம்‌ அதிக 
அளவில்‌ வெளியேறுதல்‌. 
௦162101௦௦3 : தசைஇழைமப்‌ 
போக்கு : கடும்‌ கணைய அழற்சி 
யின்போது மலத்துடன்‌ தசை 
இழைமங்கள்‌ வெளியேறுதல்‌. 
இதனை நுண்ணோக்கி மூலம்‌ 
காணலாம்‌. 


01605016 : நச்சரிபொருள்‌ 
மரக்‌&லிலிருந்து எடுக்கப்படும்‌ 
எண்ணெய்‌ வடிவிலான ஆற்றல்‌ 
வாய்ந்த நச்சரிபொருள்‌. 


௦ா6ா/(2110ஈ : குறுகுறு ஒலி; (எலும்‌ 
பில்‌! நரநரப்பு; உராயொலி; உரம்‌ 
ஒலி : உடைந்த எலும்பின்‌ இரண்டு 
துண்டங்கள்‌ உராய்வதைப்‌ 
போன்று மருத்துவர்‌ ஆய்வினால்‌ 
நுரையீரல்களில்‌ கேட்கப்படும்‌ ஒலி, 
௦501 : கிரிசோல்‌ : ஆற்றல்‌ 
வாய்ந்த பூச்சிக்‌ கொல்லி 
மருந்து. வேதியியல்‌ முறையில்‌ 
லபினாலுடன்‌ தொடர்புடையது. 


0185( : எலும்பு முகடு : எலும்பின்‌ 
மீதுள்ள ஒர்‌ எடுப்பான வரை 
முகடு. 

ராரா : அங்கக்கோணல்‌ : 
கேடயச்‌ சுரப்பி சுரப்பாற்றல்‌ 
இழந்த போவதன்‌ காரணமாக 
ஏற்படும்‌ அங்கக்கோணல்‌ 
அல்லது தடைபட்ட வளர்ச்சி : 
யுடன்‌ அறிவுமந்தம்‌ ஏற்படும்‌ 
நிலை. குள்ள உருவம்‌, பெரிய 
தலை, பருத்த கால்கள்‌, உலர்நீத 
தோல்‌, குறைந்த தலை மயிர்‌ 
வீங்கிய கண்‌ இமைகள்‌, குறு 


திய கழுத்து போன்ற அங்கக்‌ 


கோணல்கள்‌ ஏற்படுதல்‌. 
௦ாவர்பே!2ா : வெடிப்புசார்ந்த : ஒரு 
வெடிப்பு-குறிப்பாக பல்லெ 
யிறு வெடிப்பு-தொடர்பான. 
௦மாார்‌ா௱ : சல்லடைத்துளை 
எலும்பு; சல்லடைக்கண்‌; சல்லடை: 
சல்லடை போல்‌ சிறுதுளை 
களுள்ள முக்கடி எலும்பு. இது 
முகர்தல்‌ நரம்புகள்‌ செல்வதற்கு 
அனுமதிக்கிறது. 

010: கழுத்து சுழுக்கு : முதுகுப்‌ 
பிடிப்பு. 

௦1௦௦147௦10 : குருத்தெலும்புக் 
கீறல்‌ : குரல்வளைக்‌ குருத்தெலும்பு, 
கேடயக்‌ குருத்தெலும்புக் 
குருத்துகளின்‌ வழியாகக்‌ &றல்‌. 
௦1௦௦8112௦1 : குருத்தெலும்பு 
சவ்வுக்கீறல்‌ : தோல்‌ மற்றும்‌ 
கேடயக்‌ குருத்தெலும்புச்‌ சவ்வு 
வழியாகக்‌ &றுதல்‌. இது மூச்‌ 
சடைப்பை நீக்குவதற்குச்‌ 
செய்யப்படுகிறது. 
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௦10010 : குரல்வளைக்‌ குருத்‌ 
தெலும்பு : மோதிர வடிவமுள்ள 
குரல்வளைக்‌ குருத்தெலும்பு. 
011515 : நோய்த்திருப்புமுனை; 
அச்சநிலை; இடர்நிலை : ஒரு 
நோயில்‌ ஏற்படும்‌ திருப்புக 
கட்டம்‌. எடுத்துக்காட்டாக, 
காய்ச்சலின்‌ அறிகுறிகள்‌ தளர்வதற்கு 
வெப்பத்‌ தணிவு ஏற்படுதல்‌. 
௦௦5 0156256 : குரோஷன்‌ 
நோய்‌ : சிறு குடல்‌ வீக்கம்‌. 
பொதுவாகக்‌ கடைச்சிறுகுடல்‌, 
பெருங்குடலின்‌ வலப்பக்கம்‌, 
இரைப்பையின்‌ சுவர்‌ முழுவதும்‌ 
வீக்கமடைந்து இது ஏற்படுகிறது. 
நீளமான வெடி.ப்புகளாக நைவுப்‌ 
புண்கள்‌ உண்டாகும்‌. இரத்தத்‌ 
துடனான மலப்போக்கில்‌ இது 
காணப்படும்‌. பி. குரோஹன்‌ என்ற 
அமெரிக்க மருத்துவ அறிஞரின்‌ 
பெயரால்‌ இது அழைக்கப்படுகிறது. 
01௦௦016801 : கூன்‌ ; கூன்‌ விழுந்த; 
கூனல்‌ முதுகு. 

௦1௦0-௦௦ய0 : உணவடைப்பு 
தொண்டைப்‌ பை இறுக்கத்‌ 
தால்‌ துன்பமடைகிற. 

01௦55 106 : பல்‌ திரிபு : பற்கள்‌ 
இயல்புமீறி விலகுவதால்‌ அல்லது 
தாடை இயல்பு மீறி இடம்‌ 
பிறழ்வதால்‌ மேல்‌, கீழ்‌ பற்கள்‌ 
இயல்புமீறி ஒன்றின்‌ மேல்‌ 
ஒன்று படிந்திருத்தல்‌. 

01059 0௨6010 : இனக்‌ கலப்பு : 
வெவ்வேறு இனங்களைச்‌ 
சேர்ந்த விலங்குகளை அல்லது 
தாவரங்களைக்‌ கலப்பு செய்தல்‌. 


0௦55 ரூ6 : ஓரக்கண்‌ : ஒரு 
கண்ணின்‌ பார்வை அச்சு மற்ற 
கண்ணிலிருந்து விலகி ஏற்படும்‌ 
இரட்டைப்‌ பார்வைக்கோளாறு. 
01085 |60 120 : சப்பணத்‌ தோல்‌ 
மடிப்பு : பிளாஸ்டிக்‌ அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை செய்யும்போது மற்ற 
காலின்‌ தோல்மடிப்பைப்‌ பயன்‌ 
படுத்துதல்‌. 

01085 1220(0பர10: குறுக்கு எதிர்‌ 
விளைவு : பல்வேறு காப்பு 
மூலங்களுடனான தற்காப்பு 
மூலத்தின்‌ எதிர்விளைவு. 
0085 76515181௦6 : குறுக்குத்‌ 
தடையாற்றல்‌ : ஒரு மருந்துக்கான 
எதிர்ப்பாற்றலை வளர்க்கிற 
உயிரிகள்‌. இது ஒரே மாதிரியான 
பிற மருந்துகளுக்குத்‌ தானாகவே 
எதிர்ப்பாற்றல்‌ பெறுகிறது. 


005810 பள : டிஎன்‌ஏ பரி 


மாற்றம்‌ : முதலாவது ௧௫௬ முனைப்‌ 
பகுப்பின்‌ தொடக்க நிலையில்‌ 
ஒவ்வொரு இனக்கீற்று உறுப்பினர்‌ 
களிடையே டி.என்‌.ஏ. நீட்சி 
களின்‌ பரிமாற்றம்‌ நடை பெறுதல்‌. 
010121102௦ : சங்கிலிக்கறுப்பன்‌ 
பாம்பு : நச்சப்பாம்புகளின்‌ ஒரு 
குடும்பம்‌. வாலில்‌ கலகலவென்று 
ஒலிசெய்யும்‌ முன்வளையங்களுடன்‌ 
கூடிய நச்சுப்‌ பாம்பு வகை. 
01018141௦1 : குரோட்டாமிட்‌ 
டோன்‌ : சொறி சிரங்கினை 
குறிப்பாகக்‌ குழந்தைகளின்‌ 
சொறி சிரங்கினைக்‌ குணப்படுத்து 
வதற்கான மருந்து. இது சொறி 
சிரங்கில்‌ பூச்சிகளைக்‌ கொன்று, 
எரிச்சலைத்தடுக்கிறது. 


௦ர௦யற 


0௦ : காற்றுக்குழல்‌ அழற்சி : 
கொடிய இருமலோடு கூடிய 
குழந்தைகளின்‌ காற்றுக்‌ குழல்‌ 
அழற்சி நோய்‌. தொண்டையில்‌ 
உண்டாகும்‌ கரகரத்த ஓலி. 


000205 0186256 : குரூசோன்‌ 
நோய்‌ : பிறவியில்‌ உண்டாகும்‌ 
ஒரு நோய்‌. இதில்‌ தாழ்ந்த 
நெற்றி, கூரிய உச்சித்தலை 
போன்ற மிகைமண்டைத்‌ திரிபு, 
கண்விழிப்பிதுக்கம்‌, பார்வை 
நரம்பு சூம்புதல்‌ போன்ற 
கோளாறுகள்‌ உண்டாகும்‌. 
ஆக்டேவ்‌ குரூசோன்‌ என்ற 
பிரெஞ்சு நரம்பியல்‌ வல்லு 
நரின்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

ாய66 : கண்டமாலை நோய்‌. 
றாய5 : வேர்‌ உறுப்பு : உடலின்‌ 
பல்வேறு உறுப்புகளில்‌ கால்‌ 
போன்ற அல்லது வேர்‌ போன்ற 
அமைப்பு. எடுத்துக்காட்டாக, 
உதாரவிதான வேர்‌. 


0701௦0 08/59 : கவட்டுவாதம்‌; 
ஊன்றுகோல்‌ : மணிக்கட்டு, 
விரல்கள்‌, கட்டைவிரல்கள்‌ 
ஆகியவற்றின்‌ நீட்டுத்‌ தசை 
களில்‌, அக்குளில்‌ உள்ள ஆரை 
நரம்புகளில்‌ அடிக்கடி அழுத்‌ 
தம்‌ ஏற்படுவதன்‌ காரணமாக 
உண்டாகும்‌ முடக்குவாதம்‌. 

றோ9௦5116513 : குளிர்‌ உணர்வு : 
குறைந்த வெப்பநிலையில்‌ 
மிகுந்த குளிர்ச்சியை உணர்தல்‌. 


றோ௦ி120௦ : குளிர்நிலை திசு 
அகற்றல்‌ அபரிமிதமான 
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குளிர்ச்சி மூலம்‌ அழிப்பதன்‌ 
வாயிலாக திசுவை அகற்றுதல்‌. 
ரோ0061105 : தாழ்வெப்பலியல்‌; 
உறைநிலையியல்‌ : தாழ்ந்த 
வெப்பநிலை பற்றிய இயற்பிய 
லின்‌ கிளைத்துறை. 


01900100ய௨/3 : மிகைக்‌ 
கிரையோகுளோபுலின்‌ : இரத்‌ 
தத்தில்‌ கிரையோகுளோபுலின்‌ 
அளவு மட்டுமீறி இருத்தல்‌. 

0000100ப1115 கிரையோ 
குளோபுலின்‌ : சில நோய்களின்‌ 
போது இரத்தத்தில்‌ இயல்புக்கு 
மீறிய அளவில்‌ புரதங்கள்‌ 
அடங்கியிருத்தல்‌. இவை 
தாழ்ந்த வெப்பநிலையில்‌ கரைவ 
தில்லை. இதனால்‌ விரல்கள்‌, 
பாதங்கள்‌ போன்ற சிறிய இரத்த 
நாளங்களில்‌ தடை ஏற்படுகிறது. 


லப : குளிர்முறைப்‌ பாது 
காப்பு; குளிர்பொருத்தல்‌ : தாழ்ந்த 
வெப்பநிலை உண்டு பண்ணும்‌ 
முறைகள்‌ பற்றிய ஆய்வு. 
ரோ௦ற்௭6 : உறைமுறைப்‌ புரை 
நீக்கம்‌ : உறையவைக்கும்‌ முறை 
மூலம்‌ கண்ணில்‌ புரையை 
நீக்குதல்‌. 

௫020101206 : குளிர்நிலை வீழ்‌ 
படிவு : குருதி நீரிலிருந்து 
கிடைக்கும்‌ கரையக்கூடிய ஒரு 
பொருள்‌. இது குளிர்விக்கும்‌ 
போது வீழ்படிவாகக்‌ கிடைக்‌ 
கிறது. இதில்‌ காரணி-41| 
மிகுதியாக இருக்கிறது. 
றோ00125௫2(/௦ஈ : குளிர்நிலைப்‌ 
பாதுகாப்பு : மிகவும்‌ தாழ்ந்த 
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வெப்பநிலையில்‌ பெரும்பாலும்‌ 
திரவ நைட்ரஜனில்‌ உயிரணுக்‌ 
களைப்‌ பாதுகாத்தல்‌. 


00ரர௦0௦06 : உறை ஆய்வுக்‌ 
கருவி; குளிரூட்டுக்‌ கருவி : 
உயிர்ப்பொருள்‌ ஆய்வுக்குப்‌ 
(௦1௦05) பயன்படும்‌ கருவி. இது, 
திரவ நைட்ரஜன்‌ கருவியுடன்‌ 
இணைக்கப்பட்ட நெகிழ்திற 
னுடைய உலோகக்‌ குழாய்‌ ஆகும்‌. 
இதன்‌ முனைகள்‌ பல்வேறு 
அளவுகள்‌ உள்ளன. இந்த முனையை 


-1800 வரைக்‌ குளிர்விக்கலாம்‌. 


௦௦6 : குளிர்நிலைப்புரதம்‌: 
ஒரு கரைசலைக்‌ குளிர்விக்கும்‌ 
போது வீழ்படிவாகப்‌ படிந்து, 
சூடாக்கும்போது மீண்டும்‌ 
கரைகிற ஒரு புரதம்‌. 

0௦5124 : தாழ்‌ குளிர்சாதனம்‌ : 
உறைநிலைக்கும்‌ குறைந்த 
வெப்பநிலையில்‌ செயற்படக்‌ 
கூடிய குளிர்சாதனம்‌. 


ரூ௦5யாரற : உறை அறுவை 
மருத்துவம்‌; குளிரூட்ட அறுவை 
முறை; குளிர்‌ அறுவை : நோயுற்ற 
திசுக்களை அகற்றுவதற்குத்‌ 
.. தாழ்ந்த வெப்ப நிலையில்‌ நடத்தப்‌ 
படும்‌ அறுவை மருத்துவம்‌. 
இதில்‌ கத்திக்குப்‌ பதிலாக உறை 
ஆய்வுக்கருவி பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

விவா ௦0(0டு : குளிர்‌ நிலை 
அறுவை மருத்துவம்‌: அபரிமிதக்‌ 
குளிர்ச்சியை பயன்படுத்தி 
மூளை நரம்பு முடிச்சின்‌ ஒரு 
பகுதியை அழித்தல்‌. 


ரூ : குளிர்‌ மருத்துவம்‌: 
குளிர்ச்சியைப்‌ பயன்படுத்தி 
நோய்களைக்‌ குணப்படுத்தும்‌ முறை. 
௦0010061௦0 : அறியாத நோய்க்‌ 
காரணம்‌; கானல்‌ கர... 

ரூ 000/5 : அண்ட இறக்க 
மின்மை; இறங்கா விரை; மறை 
விரை : உயிரின விதைப்பை 
யினுள்‌ (அண்ட கோசம்‌), விதை 
(அண்டம்‌). இறங்காமலிருக்கிற 
ஒரு வளர்ச்சிக்‌ குறைபாடு. 
விதைகள்‌ அடிவயிற்று அல்லது 
தொடை அடிவயிற்று இணைப்புக்‌ 
குழாயிலே இருந்து விடுகின்றன. 
0101050011810515 கடும்‌ 
வயிற்றுப்போக்கு : கடுமையான 
வயிற்றுக்‌ கழிச்சலுடனும்‌, அடி 
வயிற்றுத்‌ தசைச்‌ சுரிப்புடனும்‌, 
காய்ச்சலுடனும்‌ உண்டாகும்‌ 
வயிற்றுப்போக்கு நோய்‌. இது 
கிரிட்டோஸ்‌ போரிடியம்‌ 
என்னும்‌ ஓரணுக்‌ கிருமியினால்‌ 
உண்டாகிறது. 
ரறர௦50௦ரயய௱ : கிரிப்டோஸ்‌ 
போரிடியம்‌ : மனிதர்களிடமும்‌ 
வீட்டு விலங்குகளிடமும்‌ 
குடலில்‌ காணப்படும்‌ கோள 
வடிவ ஓரணுக்‌ கிருமி. இது 
காய்ச்சல்‌, கடும்‌ வயிற்று 
வலியுடனான வயிற்றுக்‌ 
கழிச்சலை உண்‌ டாக்குகிறது. 


ரூவா : பளிங்குப்‌ பொருள்‌: 


1. பளிங்கு போன்று தெளிவான 


ஒளி ஊடுருவக்கூடிய பொருள்‌. 
2. பளிங்குப்‌ பொருள்கள்‌ 
தொடர்புடைய. ப 
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ர/5021ய/க : பளிங்குப்‌ பொருள்‌ 
கழிவு பளிங்கு போன்ற 
பொருள்கள்‌ வெளியேறுதல்‌. 


05121 41௦164 : பளிங்கு ஊதா; 
படிக ஊதா : பிரகாசமான ஊதா 
நிறமுடைய, நச்சுத்தடை அனி 
லின்‌ சாயம்‌. புண்கள்‌, தோல்‌ 
நோய்கள்‌ அகியவற்றுக்கு 0.5% 
கரைசலாகப்‌ பயன்படுகிறது. 


0/512!16 : பளிங்கு; படிகம்‌ 
படிக: ஒளி எளிதில்‌ ஊடுருவக்‌ 
கூடிய, படிகம்‌ போன்ற அமைப்‌ 
புடைய அமைவுகள்‌. விழித்‌ 
திரைப்படலத்தின்‌ முன்‌ புற 
முள்ள முட்டைவடிவமுள்ள 
குமிழ்‌. ஒளி எளிதில்‌ ஊடுருவக்‌ 
கூடிய கண்முகப்புக்‌ குமிழ்‌ 
எனப்படும்‌. 

பேட்‌! : முழங்கை சார்ந்த : முன்‌ 
கை எலும்பு அல்லது முழங்கை 
தொடர்பான. 


பேம்‌!*8! (யா ஷூார்‌ா௦ற 6 
முழங்கை எலும்புப்புழை நோய்‌: 
முழங்கையில்‌ முன்கை எலும்‌ 
பில்‌ ஏற்படும்‌ புமை. இதனால்‌ 
வலி, மரத்துப்‌ போதல்‌, பின்னர்‌ 
தசை நலிவு ஏற்படும்‌. 

௦255 : செயற்கைச்‌ சுவாசக்‌ 
. கருவி; மார்புக்கவசம்‌ : செயற்‌ 
கையாகச்‌ சுவாசிப்பதற்காக 
உடலில்‌ கவசம்‌ போல்‌ பொருத்‌ 
தப்படும்‌ ஒர்‌ எந்திரச்‌ சாதனம்‌. 
0ய/0௦5003/ : உள்ளுறுப்புக்‌ 
காட்சிக்‌ கருவி; அல்குல்‌ வழி 
இடுப்புக்‌ குழி நோக்கல்‌ : உடலின்‌ 
உட்டறம்‌ காண உதவும்‌ கருவி. இது 


யோனிக்‌ குழாய்‌ வழியாகச்‌ 
செலுத்தப்படுகிறது. 

பே!(பா6 : நுண்ணுயிர்‌ வளர்ப்பு; 
பண்ணை: வளர்மம்‌ . நுண்ணு 
யிரிகளில்‌ செயற்கையான. 
ஊளடகங்களில்‌ பொருத்தமான 
சூழ்நிலைகளில்‌ வளர்த்தல்‌. 
போ௱ப/8046 2014௦ : திரள்‌ வினை; 
குழுமிய செயல்‌; குவிந்த; தொடர்‌ 
சேர்மை : மெதுவாக வெளியேறும்‌ 
மருநீதின்‌ வேளை அளவினை 
அடிக்கடிக்‌ கொடுப்பதால்‌, 
அதன்வினை அதிகரிக்கிறது. 
இதனால்‌ உடலில்‌ மருந்து 
திரள்கிறது: நச்சு அறிகுறிகள்‌ 
திடீரெனத்‌ தோன்றுகின்றன. 
இத்தகைய திரள்‌ வினைபுரியும்‌ 
மருந்துகளுக்கு பார்பிட்டுரேட்‌, 
ஸ்டிரைக்னின்‌, பாதரச உப்புகள்‌ 
ஆகியவை எடுத்துக்காட்டுகள்‌. 


போப5 : ஆப்பு எலும்பு : பின்‌ 


- உச்சிமண்டை எலும்பு, குதி 


முள்‌ போன்ற பிளவுகள்‌ சூழ்ந்த 
மூளைக்‌ கோளங்களின்‌ இரு 
பக்கங்களிலுள்ள புறமடல்‌. 


போர்யேயட : புறத்தோல்வளை : 
புறத்தோலிலுள்ள சிரங்குப்‌ 
பூச்சியின்‌ வலை. : 
௦யரா௦ற816€ : செல்லுலோஸ்‌ 
சவ்வு : இரத்தக்‌ கலவைப்‌ பிரிப்‌ 
பில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒரு 
செல்லுலோஸ்‌ சவ்வு. 
௦பரறார : குருதி வாங்குதல்‌; 
கிண்ணக்குழி : காற்று நீக்கப்‌ 
பட்ட கண்ணாடிக்‌ குமிழ்‌ 
உதவியால்‌ குருதி வாங்குதல்‌. 





௦பற0110-01855 


௦றாா0-01855 : இரத்த உறிஞ்சு 
கருவி ; காற்று நீக்கப்பட்ட 
கண்ணாடிக்‌ குமிழ்‌ மூலம்‌ 
இரத்தம்‌ உறிஞ்சும்‌ கருவி. 
௦யரயி/8 : கிண்ண அடைப்பு : அரை 
வட்‌... மென்குழல்களின்‌ கடைப்‌ 
பகுதியை அடைத்துக்கொள்ளும்‌ 
கிண்ண வடிவ அமைப்பு. 
பபறயிறாரு : ஊடு தாய்க்‌ 
குழாய்ச்‌ சோதனை : ஊடு தாய்க்‌ 
குழாய்‌ செயற்படுவதைச்‌ சோதனை 
செய்யும்‌ முறை. இதில்‌ நோயா 
ளியை ஒரு சுழல்‌ நாற்காலியில்‌ 
உட்கார வைத்து வேகமாகச்‌ 
சுழற்றப்படுகிறது. சுழற்சிக்குப்‌ 
பிந்திய தலைச்‌ சுற்றலும்‌, விழி 
- நடுக்கமும்‌ வரைபடத்தில்‌ பதிவு 
செய்யப்படுகின்றன. 

போலா : ஊக்க அழிவு நஞ்சு; 
தாவர நச்சுச்சாறு : அர 
போன்ற தென்அமெரிக்கச்‌ 
செடியின்‌ வேர்‌ வகையிலிருந்து 
எடுக்கப்படும்‌ கொடிய நஞ்சு 
வகை. 


போ2ா6 : அயர்வு நீக்க மருந்து: 
வேர்‌ வகையிலிருந்து எடுத்து 
அறுவை மருத்துவத்தில்‌ தசை 
களுக்கு அயர்வு அகற்றப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ கொடிய நச்சு 
மருந்து. 

௦ப6 : குணப்படுத்துதல்‌ : 1. நோய்‌ 
நீக்குதல்‌; குணமடையச்செய்‌ 
தல்‌. 2. மீண்டும்‌ உடல்‌ நலம்‌ 
பெறச்செய்தல்‌. 3. ஒரு 
நோயைக்‌ குணப்படுத்துவதில்‌ 
பயனுள்ள மருந்து. 
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போ : நோய்‌ நீக்குநர்‌ 
குணமாக்குபவர்‌ ; மருத்துவர்‌. 
போ((206 : சுரண்டு மருத்துவம்‌; 
வழித்தெடுத்தல்‌; சுரண்டுதல்‌, 
திருகியம்‌ : உட்குழிவிலுள்ள 
மிகையான அல்லது ஆரோக்கிய 
மற்ற தஇசுவினை சுரண்டு கருவி 
யினால்‌ சுரண்டி. எடுத்தல்‌. 


பொச!்‌௦ : சுரண்டு கருவி; கருப்பை 
வழிப்பி; சுரண்டி : உட்குழிவுகளி - 
லுள்ள ஆரோக்கியமற்ற திசுக்‌ 
களைச்‌ சுரண்டி எடுப்பதற்கு 
அறுவை மருத்துவர்‌ பயன்‌ 
படுத்தும்‌ சிறிய சுரண்டு கருவி. 


பொலிோர5 : சுரண்டு பொருள்‌ : 


உட்குழிவுகளிலிருந்து சுரண்டி 
எடுக்கப்பட்ட பொருள்‌. இது 
நோயினைக்‌ கண்டறிவதற்காகப்‌ 
பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்படு 
கிறது. 

போர்‌: கியூரி : கதிர்வீச்சு அலகு. 
பிரெஞ்சு விஞ்ஞானிகள்‌ பியர்‌ 
தியூரி, மேரி கியூரி ஆகியோரின்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 


போ!ர0'5 பள : சிறுகுடல்‌ புண்‌ : 
பரவலான தீப்புண்‌ அல்லது 
ஆவிப்பொக்குளங்கள்‌ காரண 
மாக, இரைப்பையில்‌, அல்லது 
முன்‌ சிறுகுடலில்‌ உண்டரா்கும்‌ 
சீழ்ப்புண்‌. 

பெங1௦251266 : வளைவு விலா 
எலும்பு வளைந்த விலா 
எலும்புகளுள்ள. 
போுர்ொர்்‌6 : வளை பல்‌ 
வளைவான பல்‌. 


அ அவவ ப. -|டட்ட்டடட்ட்பயயய்யயயயயயயய்வையையயவவையவயையவ வையக வகைகளை களையா வகைப்‌ 


பே5ாரா0'6 0156225656 
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போரார'6 0/5662856 : பருமன்‌ 
நோய்‌ : கபச்‌ சுரப்பியில்‌ ஒரு 
கட்டி காரணமாக அளவுக்கு 
மீறிக்‌ கார்ட்டிசோல்‌ உற்பத்தி 
யாவதன்‌ விளைவாக அரிதாக 
ஏற்படும்‌ மட்டுமீறிய உடல்‌ 
பருமன்‌. இது பெரும்பாலும்‌ 
பெண்களுக்கு ஏற்படுகிறது. 
போரஈர'6 ஈரி: : நாடித்துடிப்பு 
வீழ்ச்சி : இரத்த அழுத்தம்‌ அதி 
கமாகி, நாடித்துடிப்பு வீழ்ச்சி 
யடைதல்‌. இது மூளைப்‌ பகுதி 
யில்‌ நைவுப்புண்‌ காரணமாக 
இது உண்டாகிறது. 

௦பகார0'5 ஐ9ுார்‌ொ௦ா6 : குஷிங்‌ 
நோய்‌ : அண்ணீரக மிகையணு 
வளர்ச்சி சார்ந்த கபத்தினால்‌ 
உண்டாகும்‌ ஒரு நோய்‌. இதில்‌ 
வெளிர்‌ முகம்‌, பைத்தியம்‌, 
முகப்பரு, குருதிமிகை, இடுப்பு 
பருமன்‌, மிகை அழுத்தம்‌, 
நிறமிக்‌ கோடுகள்‌, எலும்பு 
மெலிவு, வயிற்றுப்புண்‌, மாத 
விடாய்கோளாறு, காயம்‌ 
எளிதில்‌ குணமாகாதிருத்தல்‌, 
எளிதில்‌ நோய்‌ தொற்றுதல்‌ 
போன்றவை உண்டாகும்‌. 


௦பே5ற : பற்குவடு; குமிழ்‌; முனை; 
கதுப்பு இதழ்‌ : பல்லின்‌ நுனி 
போன்ற முனைப்பகுதி. 
0013120௦05 : தோல்சார்ந்த; தோல்‌ 
உணர்வு; சரும : உடல்‌ தோல்‌ 
சார்ந்த, 

பேர்‌ : சிரைப்பிளப்பு : நரம்பு 
வழியாகத்‌ திரவங்களை அல்லது 
மருந்துகளைச்‌ செலுத்துவதற்குக்‌ 


குழாய்‌ கருவியை அல்லது 
களசியைச்‌ செருகுவதற்காக ஒரு 
சிரையைப்‌ பிளத்தல்‌. 


- பேர்‌/06: மேல்தோல்‌; புறத்தோல்‌; 


சிறுசருமம்‌; மீந்தோல்‌ : நகத்தைச்‌ 
சுற்றியுள்ளது போன்ற தோலின்‌ 
மேலீடான புறத்தோல்‌. 


௦பர102201100 : தோல்‌ அழற்சி : 
தோலில்‌ ஏற்படும்‌ ஒரு வீக்கம்‌ 
அல்லது எரிச்சல்‌. 

பே : மெய்த்தோல்‌ : தோல்‌; 
மேல்தோல்‌, உள்தோல்‌ அடங்‌ 
கிய உடலை மூடியுள்ள காப்புக்‌ 
கவசம்‌. 


ரோொரகனவ ௦0/௦1 சயான 
ஹேமோகுளோபின்‌ : சயனைடு 
நஞ்சூட்டத்தில்‌ நீலமெத்திலீன்‌ 
உட்செலுத்திய பிறகு உண்டாகும்‌ 
சயனைடு மற்றும்‌ மெத்தோ 
குளோபின்‌ கலந்த ஒரு கூட்டுப்‌ 
பொருள்‌. . 

0ூூ21008012118 : சயானோபாக்டீரியா; 
பாக்டீரியா அடங்கிய பச்சையம்‌. 


21௦௦௦௦3/8॥ஈ : சயானோகோ 
பாலமின்‌ : ஈரல்‌, மீன்‌, இறைச்சி, 
முட்டை அகியவற்றில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ வைட்டமின்‌ 8... இரத்தச்‌ 
சிவப்பணுக்கள்‌ முதிர்ச்சியடை 
வதற்கு இது தேவைப்படுகிறது. 


ரூவா௦ரார்‌! : சயானோபில்‌ 
கரைப்பட்டதும்‌ நீலநிறமடையும்‌ நீர்‌ 
உயிரணு. 


வூ௦051௨: சயானோப்சியா : 
எல்லாப்‌ பொருள்களும்‌ நீலநிற 





௦515 


மாகத்‌ தோன்றும்‌ ஒரு கோளாறு. 
கண்புரை அகற்றிய பிறகு தற்‌ 
காலிகமாக இது ஏற்படலாம்‌. 
1௦515 : தோல்நீலம்‌; நீல 
வேற்றம்‌; நீலத்தன்மை; நீலம்‌ 
பூரித்தல்‌; நீலமை : ஆக்சிஜன்‌ 
சரிவர ஊட்டம்‌ பெறாத குருதி 
சுழல்வதனால்‌ தோல்‌ நீல நிற 


மாகக்‌ காணப்படும்‌ நோய்‌. 


வூம்சா6((05 : தண்ணாள்லியல்‌ : 
1. கணிகளையும்‌ நரம்பு மண்ட 
லத்தையும்‌ ஒப்பாய்வு செய்தல்‌. 
2. கட்டுப்பாட்டு மற்றும்‌ செய்தித்‌ 
தொடர்பு பற்றிய அறிவியல்‌. 
வூக௱2(௦6 : சைக்ளாமேட்ஸ்‌ : 
சைக்ளாமிக்‌ அமிலத்தின்‌ உப்பு. 
இது சர்க்கரையைப்‌ போல்‌ 30 
மடங்கு இனிப்புடையது. வெப்‌ 
பத்தில்‌ உறுதியாக இருக்கக்‌ 
கூடியது. இது புற்று நோய்‌ 
உண்டாக்கக்‌ கூடியது என 
ஐயுறப்படுவதால்‌ உணவுப்‌ 
பொருள்களில்‌ சேர்க்கத்‌ தடை 
விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
ுொம்‌ே216 : சைக்ளாண்டிலேட்‌ 
குருதிநாள விரிவகற்சி மருந்து : 
குருதி நாள விரிவகற்சி செய்கிற 
மருந்து; நரம்பு தளர்த்து மருந்து, 
001108! பாத : காலமுறை 
வாந்தி; தொடர்வாந்தி; சுழல்‌ 
வாந்தி : குழந்தைகளுக்குக்‌ கால 
முறையில்‌ ஏற்படும்‌ நோய்‌. 
ரூ 10 : சைக்ளிமார்‌ஃப்‌ 10: 
வாந்தி, குமட்டல்‌ இல்லாமல்‌ 
நோவு தீர்ப்பதற்காக ஊசி 


350 000100௦0௨0] 


மூலம்‌ செலுத்தப்படும்‌ மருந்து. 
இதன்‌ 1மி.லி கரைசலில்‌ 10 மி.கி 
மார்‌ஃபின்‌ டார்ட்ரேட்டும்‌, 
50மி.கி. சைக்ளிசிங்‌ டார்ட்‌ 
ரேட்டும்‌ அடங்கியிருக்கும்‌. 
வூ : கண்படல வீக்கம்‌; விழிக்‌ 
கருத்திரை அழற்சி : பின்புற 
விழி வெண்படலத்திலுள்ள 
வெண்‌. உயிரணுக்களின்‌ சிறு 
சிறு தொகுதிகள்‌ படிவதால்‌ 
உண்டாகும்‌ கண்‌ படல வீக்கம்‌. 
இது பெரும்பாலும்‌, விழித்‌ 
திரைப்‌ படலத்தில்‌ ஏற்படும்‌ 
வீக்கத்துடன்‌ சேர்ந்து உண்டா 
கிறது. 

வூ௦!/211௦ : சைக்ளிசின்‌ (எதிர்‌ 
விழுப்புப்‌ பொருள்‌) : ஹிஸ்டமின்‌ 
எனும்‌ விழிப்புப்‌ பரவிச்‌ செய 
லாற்றாது தடுக்கும்‌ மருந்து. 
ஒவ்வாமைக்கு எதிர்‌ மருந்து. 
வாந்தியை கட்டுப்படுத்தும்‌. 
0ூ௦1௦02%14006 : சைக்ளோபார்‌ 
பிட்டோன்‌ : உறக்கம்‌ வருவது 
தாமதமாகும்போது பயன்படுத்‌ 
தப்படும்‌, குறுகிய காலம்‌ செயற்‌ 
படும்‌ பார்பிட்ரேட்‌ மருந்து. 
ூ௦1௦01௦10101/5 : கண்கரும்படல 
அழற்சி : கண்ணிமையும்‌, கண்‌ 
கரும்படலமும்‌ வீக்க மடைதல்‌. 
௦௦௦0௦1 8று : வெள்விழி 
ஆய்வு : கண்விழி விறைப்பு 
நோயின்போது கண்ணிமைப்‌ 
பகுதி அருகிலுள்ள புறச்‌ சவ்‌ 
வில்‌ ஒர்‌ உறை ஆய்வு கருவி 
யைச்‌ செலுத்துதல்‌. 
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0010010515 : கண்வாதச்‌ சவ்‌ 
வூடு பிரிப்பு : கண்விரி விறைப்பு 
நோயில்‌ கண்கூட்டினுள்‌ 
அழுத்தத்தைக்‌ குறைப்பதற்குப்‌ 
புற அறைக்கும்‌ கண்‌ கரும்‌ 
படலத்துக்குமிடையில்‌ ஒரு 
தொடர்பை ஏற்படுத்துதல்‌. 
001௦02 ௭ஈர : அகமின்‌ வெப்ப 
மருத்துவம்‌ : கண்விழி விறைப்பு 
நோய்ச்சிகிச்சையில்‌ கண்ணி 
மையில்‌ அகமின்‌ வெப்ப மூட்டு 
தலைப்‌ பயன்படுத்துதல்‌. 
301௦91! : சைக்ளோஜில்‌ : சைக்‌ 
ளோப்பெண்டோலேட்‌ ஹைட்ரோ 
குளோரைடு என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌, 

01010 : நெறிவட்டம்‌ : 1. ஒரு 
வட்டத்தை ஒத்திருத்தல்‌. 
2. அணுக்களின்‌ ஒரு வளையம்‌. 
3. மனப்போக்கில்‌ குறிப்பிட்ட 
மாறுபாடு. 

001006110126 0௦௦0101106 : 
சைக்ளோபென்டோலேட்‌ ஹைட்ரோ 
குளோரைடு : முறுகுதசை வேத 
னையைத்‌ தணிக்கப்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படும்‌ ஒரு மருந்து. 
0701000௦118 : கண்சுழற்சி : சாய்‌ 
வான தசைகளின்‌ பலவீனம்‌ 
காரணமாக கண்கள்‌ அவற்றின்‌ 
முன்பின்‌ அச்சினைச்‌ சுற்றிச்‌ 
சுழலும்‌ போக்கு. 

0/010018 : ஒற்றைக்கண்‌ பார்வை 
“நோய்‌ : வளர்ச்சியின்போது இரு 
கண்களின்‌ சுழற்சியும்‌ ஒருங்‌ 


கிணைந்து ஒற்றைக்கண்‌ பார்வை 
உண்டாதல்‌. 

0701006018 : கண்வாதம்‌ : கண்‌ 
தசைகளில்‌ ஏற்படும்‌ வாதம்‌. 


07/0100160105 : கண்‌ வாத மருந்து; 
சூழலி வாதம்‌ சார்ந்த : கண்‌ 
தசையில்‌ வாதமுண்டாக்கும்‌. 
ஆட்ரோப்பின்‌ (ஹாம்ட்ரோப்‌ 
பின்‌, ஸ்கோப்போலாமைன்‌, 
லாக்செசின்‌ போன்ற மருந்து 
கள்‌. கருவிழி மையப்‌. பாப்பா 
எனப்படும்‌ பாவை துவாரத்‌ 
தைக்‌ குறுக்கவும்‌ விரிவாக்கவும்‌ 
செயல்படும்‌ தசைகளை இயங் 
காமல்‌ செய்யும்‌ மருந்து. 
00௦086 : சைக்ளோப்ரோப்‌ 
பேன்‌ : மயக்க மருந்தாகப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ வாயு. எளிதில்‌ 
தீப்பற்றக்கூடியது. இதைப்‌ 
பயன்படுத்துவது இன்று பெரும்‌ 
பாலும்‌ நிறுத்தப்பட்டுவிட்ட து. 
090100 : நெற்றிக்கண்‌ : 1. நெற்றியில்‌ 
மட்டும்‌ ஒற்றைக்கண்ணு டைய 
ஓர்‌ அரக்கப்‌ பிராணி. 2. கருவில்‌ 
உண்டாகும்‌ ஒற்றைக்கண்‌ கோளாறு; 
0901056116 : சைக்ளோசெரின்‌ : 
பல நுண்ணுயிரிகளுக்கு எதிராகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌. நோய்‌ 
நுண்ணுயிரிகளுக்கு எதிராகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌. நோய்‌ 
நுண்மத்‌ தடைமருந்து. 
0001050011 சைக்ளோஸ்‌ 
போரின்‌ : நோய்த்தடைக்‌ காப்பு 
மருந்து. இது நோய்‌ எதிர்ப்‌ 
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பொருள்கள்‌ உற்பத்தியாவதைத்‌ 
தடைசெய்வதில்‌, காசநோய்க்‌ 


கூட்டு மருந்துகளுடன்‌ சேர்த்துக்‌ 


கொடுக்கப்படுகிறது. 
ங்க : ஊசல்‌ மனநிலை; 
சுழல்‌ உள்ளம்‌ : பெரும்‌ உற்சாகத்‌ 
திற்கும்‌ சோர்வுக்கும்‌ மாறி 
மாறி வரும்‌ மனநிலை. 
01000 : கண்பாவை அறுவை 


மருத்துவம்‌ : கண்விழி விறைப்பு 


நோயைக்‌ குணப்படுத்துவதற்‌ 


கான அறுவைச்‌ சிகிச்சை, 
கண்ணிமையில்‌ £றேல்‌ ஏற்படுத்தி 
- இது செய்யப்படுகிறது. 

்‌. ஐூபின்‌௦ா : சைக்ளோட்ரான்‌ : 
கதிரியக்க ஓரகத்‌ தனிமங்களைதீ 
(ஐசோடோப்‌) தயாரிப்பதற்‌ 
கான ஒரு கருவி. 


615 : கருப்பம்‌ (சூல்‌; கருவுறல்‌ 


சூல்‌ : ஒரு பெண்‌ சருவுற்றிருக்கிறாள்‌ 
என்பதைக்‌ காட்டும்‌ அறிகுறிகள்‌. 


ரூர்ஈமொ௦௨ : குருதிக்‌ குழாய்‌ 


கட்டி; உருளைப்புற்று : வியர்‌ 
வைச்‌ சுரப்பி, உமிழ்நீர்ச்‌ சுரப்பி 
போன்றவற்றின்‌ குருதிக்‌ குழாய்‌ 
உள்வரிச்‌ சவ்வில்‌ ஏற்படும்‌ கட்டி, 
வ11ஈ : சைல்லின்‌ : கறுப்புத்திரவ 
வகையைச்‌ சேர்ந்த நோய்த்‌ 
தொற்றுத்‌ தடுப்பு மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 
ராவ : சைனோமெல் 
. லியோத்தை ரோமைன்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வாணிகப்‌ பெயர்‌. 


00௦௦16 : சைப்ரோட்டெ 
ரோன்‌ : ஆண்பால்‌ இயக்கு நீர்‌ 
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மத்தைக்‌ குறைக்கும்‌ மருந்து. 
இது மட்டுமீறிய பாலுணர்‌ 
வினைக்‌ குறைப்பதற்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 
ரூம்ல : வளைவு அள்வு 
மானி : உடலின்‌ வளை பரப்புகளை 
அளவிடுவதற்கான ஒரு கருவி. 
வூ5்‌: நீர்க்கட்டி; நீர்ப்பைமுண்டு; 
பந்து; திசுப்பை : உடலிலுள்ள 
கழிவுநீர்களைக்‌ கொண்ட பை 
போன்ற கட்டி. 


005180610௦ 0800௦௮ : சுரப்பிக்‌ 
கட்டி : சுரப்பி மேல்‌ திசுவிலிருந்து 
உண்டாகும்‌ உக்கிர வேசக்‌ கட்டி. 
0513081௦12 : சுரப்பி நீர்க்கட்டி; 
பந்துக்‌ கோளப்‌ புத்து : சுரப்பித்‌ 
இசுக்களில்‌ ஏற்படும்‌ நீர்க்கட்டி 
போன்ற வளர்ச்சி. பெண்களின்‌ 
மார்பகத்தில்‌ இது ஏற்படக்‌ 
கூடும்‌. 

௫5121018 : சிறுநீர்ப்பை நோவு; 
சிறுநீர்ப்பை வலி : சிறுநீர்ப்பை 
யில்‌ ஏற்படும்‌ வலி. 
வூ512்ொர்ாப்ஈயா/௨ : தயோனின்‌ 
மிகுதிக்கோளாறு : இது ஒரு 
பரம்பரை நோய்‌. இது சுரப்பித்‌ 
தயோனினை வளர்சிதை மாற்‌ 
றம்‌ செய்யும்‌ திறனைக்‌ குறைக்‌ . 
கிறது. இதனால்‌ இரத்தத்திலும்‌; 
திசுவிலும்‌, சிறுநீரிலும்‌ தயோ. 
னின்‌ அளவை அதிகரிக்கிறது. 
இது மனக்சோளாறுடன்‌ தொடர்பு 
உடையது. 


வரவா : சிஸ்டியாமின்‌ : ஈரல்‌ 
சேதத்தைக்‌ குணப்படுத்த நரம்பு 
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வழி ஊசிமூலம்‌ செலுத்தப்படும்‌ 
மருந்து: 

0/812000ஈடு : சிறுநீர்ப்பை அறுவை 
மருத்துவம்‌ : சிறுநீர்ப்பையின்‌ 
ஒரு பகுதியை அல்லது அதை 
முழுவதுமாக அகற்றுவதற்குச்‌ 
செய்யப்படும்‌ அறுவை மருத்துவம்‌. 
5186 : சிஸ்டைன்‌ : கந்தகம்‌ 
அடங்கியுள்ள ஓர்‌ அமினோ 
அமிலம்‌. சீரணத்தின்போது 
புரதங்களைச்‌ சிதைப்பதால்‌ 
இது உற்பத்தியாகிறது. 

051/௦ : சிறுநீர்ப்பைக்குரிய 
பித்தப்பைக்குரிய. 

0510600515 : தோலடிக்கட்டி : 
எலும்புத்தசை, மூளை, தோலடித்‌ 
திசு அகியவற்றில்‌ நாடாப்‌ புழு 
வின்‌-முட்டைப்‌ புழுவின்‌ உறை 
யினால்‌ உண்டாகும்‌ நோய்‌. 
இது தோலுக்கடியில்‌ பட்‌ 
டாணி போன்ற உருண்டைக்‌ 
கட்டிகளை உண்டாக்கும்‌. இழுப்பு 
நோயையும்‌ ஏற்படுத்தும்‌. 
0511007005 : முட்டைப்பருவ 
குடற்புழு : குடற்புழுவின்‌ முட்டைப்‌ 
புழுப்பருவம்‌. இது மண்டை 
யோட்டுத்‌ தசைகளிலும்‌ மூளை 
யில்‌ திரண்டு, காக்காய்‌ வலிப்பு 
நோயை உண்டாக்குகிறது. 
௫51௦ 11௦515 : மிகுவியர்வைச்‌ 
சுரப்பு : ஐரோப்பாவிலுள்ள 
காக்கசஸ்‌ மலைப்பகுதியிலுள்ள 
வெள்ளை இமைகளுக்குப்‌ 
பொதுவாக ஏற்படும்‌ ஒரு மரபு 


நோய்‌. இந்நோய்‌ கண்டவர்‌ 
களுக்கு புறத்தோல்சுரப்பிகளில்‌ 
அளவுக்குமீறி சுரப்பு நீர்‌ சுரக்கும்‌. 
கனமான சளி, உள்‌ உறுப்புச்‌ 
சுரப்பிகளில்‌ தடை உண்டாக்கும்‌. 
அளவுக்கு அதிகமாக வியர்வை 
சுரந்து வியர்வையிலுள்ள 
குளோரைடு அளவை அதிகரிக்கும்‌. 
ரூ5(1 06 : சிஸ்டைன்‌ : சீரணம்‌ 
நடைபெறும்போது புரதங்கள்‌ 
சிதைவதனால்‌ உண்டாகும்‌ 


அமினோ அமிலம்‌ அடங்கிய 


ஒரு கந்தகம்‌. இது சஸ்டோ 
ன்‌ இரு மூலக்கூறுகளாக 
எளிதாகப்‌ பகுக்கப்படுகிற து. 


0351100515 : சிஸ்டைன்‌ படிவு 
நோய்‌ : படிக சிஸ்டைன்‌ உடலில்‌ 
படிகிற ஒரு வளர்சிதை மாற்றக்‌ 
கோளாறு. இது மரபாக வரும்‌ 
நோய்‌. இந்நோய்‌ கண்டவர்களுக்குச்‌ 
சிறுநீரில்‌ சிஸ்டைனும்‌, பிற 
அமினோ அமிலங்களும்‌ சுரக்கும்‌. 


பரப! : சிறுநீர்‌ சிஸ்டைன்‌ : 
சிறுநீரில்‌ சிஸ்டைனும்‌, பிற 
அமினோ அமிலங்களும்‌ சரக்‌ 
கும்‌ ஒரு வளர்ச்சிதை மாற்ற 


நோய்‌. இது சிறுநீரகக்‌ கல்‌ 


ஏற்படக்‌ காரணமாகிறது. 


511/5 : சிறுநீர்ப்பை அழற்சி; 
திசுப்பை அழற்சி : சிறுநீர்ப்பை 
யில்‌ வீக்கம்‌ உண்டாதல்‌. பொது 
வாகப்‌ பாக்டீரியாவினால்‌ இது 
ஏற்படுகிறது. பெண்களின்‌, 
மூத்திர ஒழுக்குக்‌ குழாய்‌ குறு 
கலாக இருப்பதால்‌, பெரும்‌ 
பாலும்‌ பெண்களுக்கே இது 
ஏற்படுகிறது. 
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நடு : விழியுறைத்‌ துளை : 
1. ஒரு குழிவில்‌ அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை மூலம்‌ துளையிடுதல்‌. 
2. விழியாடி ணாத 
யிடுதல்‌. 

0/500616 : சிறுநீர்ப்பைச்‌ சரிவு; 
அல்குலில்‌ சிறுநீர்ப்பை பிதுக்கம்‌: 
சிறுநீர்ப்பையின்‌ பிற்பகுதிச்‌ 
சுவர்‌, யோனிக்குழாயின்‌ முன்‌ 
புறச்‌ சுவர்‌ மீது சாய்ந்திருத்தல்‌. 
0/51000616 : சிறுநீர்க்‌ குழாய்‌ 
இறக்கும்‌ : சிறுநீர்ப்பையினை 
யோனிக்குழாயினுள்‌ இறங்க 
விடுதல்‌. 


0510 61/1001350 : சிறுநீர்ப்பை- 


யோனிக்‌ குழாய்‌ புரை அறுவை : 
சிறுநீர்ப்பை-யோனிக்குழாய்‌ 
புரையோட்டினை அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை மூலம்‌ சீர்செய்தல்‌. 

_ ரே5100180ர : சிறுநீர்ப்பை ஊடு 
கதிர்ச்சோதனை; சிறுநீர்ப்பை 
- வரைவியல்‌ : சிறுநீர்ப்பையை 
ஊடுகதிர்‌ படமெடுப்பு மூலம்‌ 
பரிசோதனை செய்தல்‌. 
095(018/பா௩௦510௱ட : சிறுகுடல்‌ 
நீர்க்கட்டி அறுவைச்‌ சிகிச்சை : 
இடைச்சிறுகுடலுடன்‌ இணைந்து 
இருக்கும்‌ நீர்க்கட்டியை அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 
0/51011046௦(௦ஈட : சிறுநீர்ப்பைக்‌ 


கல்‌ அறுவை : ஒரு சிறுநீர்ப்பை 


யின்‌ சுவரில்‌ துளையிட்டு அதி 
லுள்ள கல்லை அகற்றுதல்‌. 


394 
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0451001250 


0/5(0111018515 : சிறுநீர்ப்பைக்கல்‌: 
சிறுநீர்ப்பையில்‌ கல்‌ அல்லது 
கற்கள்‌ இருத்தல்‌. 
0451010004 : உயிர்மவியல்‌: 
உயிர்மங்களைப்‌ பற்றி ஆயும்‌ 
உயிரியல்‌ பிரிவு. 


_ 0/5101/515 : உயிர்மக்‌ கூறுபாடு. 


05100௦18 : சிறுநீர்ப்பை ஆய்வு 


மானி : சிறுநீர்ப்பை செயற்படும்‌ 


முறையை ஆராய்ந்தறிவதற்கான 
ஒரு சாதனம்‌. இது சிறுநீர்ப்பை 
யின்‌ கொள்ளளவு, உள்‌அழுத்‌ 
தம்‌, எச்சச்சிறுநீர்‌ அகியவற்றை 
அளவிடுகிறது. 


05102 : சிறுநீர்ப்பை அழுத்த 


- மானி; சிறுநீர்ப்பை அளவி : சிறு 


நீர்ப்பையில்‌ பல்வேறு நிலை 
களில்‌ அழுத்தத்தை அளவிடு 
வதற்கான கருவி. 

05001௫ : சிறுநீர்ப்பை அழுத்த 
வியல்‌; சிறுநீர்ப்பை அளவு : சிறு 
நீர்ப்பையில்‌ பல்வேறு நிலை 
களில்‌ அழுத்த மாறுபாடுகள்‌ 
குறித்து ஆராய்தல்‌. 

095100 60 சிறுநீர்ப்பைப்‌ 
பிணைப்பு : பித்தப்பையை அல்‌ 
லது சிறுநீர்ப்பையை அடி 
வயிற்றுச்சுவற்றுடன்‌ அல்லது 
பிற ஆதாரப்‌ பகுதிகளுடன்‌ 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை மூலம்‌ 
இணைத்தல்‌. 

சிறுநீர்ப்பை 
அறுவை மருத்துவம்‌; சிறுநீர்ப்பை 
சீரமைப்பு; சிறுநீர்ப்பை அமைப்பு: 
சிறுநீர்ப்பைக்‌ கோளாறினை 


0451004/61115 


399 071001386௫ 





அறுவைச்‌ சிகிச்சை மூலம்‌ 
சீர்படுத்துதல்‌. 

0510061115 : சிறுநீர்ப்பை 
அழற்சி : சிறுநீர்ப்பையும்‌ சிறு 
நீரக இடுப்புக்‌ குழியும்‌ வீக்க 
மடைதல்‌. 

0481080006 : சிறுநீர்ப்பை உட்புற 
ஆய்வுக்கருவி; சிறுநீர்ப்பை 
நோக்கி; சிறுநீர்ப்பை உட்காட்டி : 
சிறுநீர்ப்பையின்‌ உட்புறத்தை 
ஆராய்வதற்கான கருவி. 


0781085000) : சிறுநீர்ப்பை உட்புற 
ஆய்வு : சிறுநீர்ப்பையின்‌ உட்‌ 
புறத்தைச்‌ சிறுநீர்ப்பை உட்புற 
ஆய்வுக்கருவிமூலம்‌ ஆராய்தல்‌. 
0750100 : சிறுநீர்ப்பை உள்‌ 
அறுவை; சிறுநீர்ப்பை அகற்றல்‌; 
சிறுநீர்ப்பைத்‌ திறப்பு : சிறுநீர்ப்‌ 
பைக்குள்‌ செய்யப்படும்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌. 
04510யா௨(ாா1(/5 : சிறுநீர்க்‌ குழாய்‌ 
அழற்சி : சிறுநீர்ப்பை, மூத்திர 
ஒழுக்குக்‌ குழாய்‌ ஆகியவற்றில்‌ 
ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 

510 பா6(ா௦031ர : சிறுநீரக 
ஊடுகதிர்ப்படம்‌ : கதிரியக்க ஒளி 
ஊடுருவுப்‌ பொருள்‌ மூலமாகச்‌ 
சிறுநீர்ப்பையையும்‌, சிறுநீர்க்‌ 
குழர்யையும்‌ ஊடுகதிர்ப்‌ படம்‌ 
எடுத்தல்‌. 

பூரா : சைட்டாமென்‌ : சையா 
னோகோபாலமின்‌ என்ற மருந்‌ 
தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
போர2ா6 : சைட்டாராபின்‌ : 
டி.என்‌.ஏ. இணைப்பில்‌ குறுக்கிடும்‌ 


வளர்சிதை மாற்ற மருந்து, இது 
கடுமையான வெண்குட்‌டத்தைக்‌ 
குணப்படுத்தப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

0710012970515 : உயிர்‌ நுண்ம 
நோய்‌ நாடல்‌ : நுண்ணிய உயிர 
ணுக்களை ஆராய்ந்து நோய்க்‌ 
காரணங்களைக்‌ கண்டறிதல்‌. 
90௦௦6 : 7. திசுப்பாய்மத்தி 
லுள்ள குருதிப்‌ புரதத்தின்‌ ஒரு 
வகை. இது எலெக்டிரானையும்‌ 
ஹைடிரஜனையும்‌ எடுத்துச்‌ 
செல்கிறது. 2. மிட்டோக்‌ 
கோண்டிரியாவில்‌ காணப்படும்‌ 
சைட்டோக்குரோமும்‌ தாமிர 
மும்‌ அடங்கிய அக்சிடோஸ்‌ 
என்னும்‌ செரிமானப்பொருள்‌ 
தொகுதி. 

0100216105 : உயிர்‌ நுண்ம 
மரபணுவியல்‌ : இயல்பான மற்‌ 
றும்‌ இயல்புக்கு மாறான இனக்‌ 
கீற்றுகள்‌ (குரோமோசோம்‌) 
பற்றியும்‌, மனிதரிடமும்‌ அவற்‌ 
றின்‌, நடத்தை முறை குறித்தும்‌ 
ஆராய்ந்தறியும்‌ அறிவியல்‌. 
901007 : உயிர்‌ நுண்மவியல்‌; 
உயிரணுவியல்‌ : உயிர்மங்களைப்‌ 
பற்றி ஆராயும்‌ உயிரியல்‌. 
3101/516 : உயிர்மக்‌ கூறுபாடு 
உயிரணு முறிவு; உயிரணு அழிவு: 
உயிர்‌ நுண்மங்களின்‌ சீர்கேடு. 
அழிபாடு, சிதைவு, கரைவு 
முதலியன. 

03100125௱ : சைட்டோபிளாசம்‌; 
திசுப்பாய்மம்‌; திசு௨ள்பாய்மம்‌ : 
உயிரணுவியல்‌, ௧௬ மையத்தின்‌ 





0/10521 


உள்ளடக்கங்கள்‌ நீங்கலாகப்‌ 
பிற வாழும்‌ பொருள்களின்‌ முக்கிய 
பகுதியாக அமைந்துள்ள ஒரு 
சிக்கலான வேதியல்‌ கூட்டுப்‌ 
பொருள்‌. 

வு௩௦531 : சைட்டோசார்‌ : சைட்‌ 
டாராபின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


வூர்‌பாலராா௦50006 : சிறுநீரக 
ஆய்வுக்கருவி : பின்பக்கச்‌ சிறு 
நீர்க்‌ குழாயையும்‌ சிறுநீர்ப்பை 
யையும்‌ ஆராய்வதற்கான ஒரு 
கருவி. 

ரரி : உயிரணு வேதி 
யியல்‌ : வேதியியல்‌ கூட்டுப்‌ 
பொருள்கள்‌ உயிரணுவினுள்‌ 
பதிர்ந்தளிக்கப்படுவதையும்‌, 
அவற்றின்‌ செயல்‌ முறைகளை 
யும்‌ ஆராய்ந்தறிதல்‌, 
0ூ1001801௦515 : திசுப்பாய்ம 
நோய்‌ நாடல்‌ . நீர்மங்களிலுள்ள 
அல்லது கசிவுகளிலுள்ள உயிர்‌ 
அணுக்களை ஆராய்வதன்‌ 
மூலம்‌ நோய்க்குண நிலைமை 
களைக்‌ கண்டறிதல்‌. 


3400742110 : திசுப்பாய்ம 
வேறுபாடு : கருமுனை உயிர்‌ 
அணுக்களில்‌ வெவ்வேறு 
வகைக்‌ கட்‌.மைவுகள்‌ உருவாதல்‌. 
வூ /ஈ : சைட்டோலிசின்‌ : ஒரு 
துணைப்பொருளுடன்‌ சேர்ந்த 
ஒர்‌ உயிரணுவை அழிப்பதற்‌ 
கான ஒரு தற்காப்பு மூலம்‌. 

01௦060211௦ திசுப்பாய்ம 
உயிரணு வீக்கம்‌ : திசுப்பாய்ம 


ணத ததை சதக க கை வ னை கச தகை ச னை வட வைக ககா கை அவாவை பககக கக்‌ அவ கணவ 


356 ப 001௦008818 


அ அவவவபபபப ப டட்டடடட்டபெயய்ய்யயயய்ய்யயய்வமமவவவைவையய வைகையை வசை 





உயிரணு வீக்கங்களில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ அணு உள்ளடக்கங்களுடன்‌ 
எடுப்பாகப்‌ பெருக்கமடைந்த 
உயிரணுக்கள்‌ தொடர்பான. 


1068012818 : திசுப்பாய்ம 
மாற்றம்‌ : உயிரணுவின்‌ வடிவ 
மும்‌ செயல்முறையும்‌ மாற்ற 
மடைதல்‌. 

ஞூ : திசுப்பாய்ம மானி : 
உயிரணுக்களை எண்ணி அள 
விடுவதற்கான ஒரு கருவி. 


040௦10௦100] உயிரணு 
ஆய்வியல்‌ : உயிரணுக்களின்‌ 
கட்டமைப்பினை ஆய்ந்தறிதல்‌. 
0400211௦96 11௦ உயிரணு 
நோய்க்குணமாற்றம்‌ : உயிரணுக்‌ 
களில்‌ நோய்க்‌ குணமாறுதல்‌ 
களை உண்ட ரக்குவதற்கான 


திறம்பாடு. 


0/400840௦120151 உ. யி ராணு 
ஆய்வறிஞர்‌ : நே பில்‌ உயி 
ரணுக்களை .:11:1 2 ப்ட்க்றவதுல்‌ 


துறைபோதிய மாுஜ்தூல்‌ வல்லுநர்‌, 


040021௦1௦0 : உயிரணு: நோய்‌ 
ஆய்வியல்‌ : நோய்க்குண நிலை 
மைகளை உயிரணு மாதிரி 
களை நுண்ணோக்காடி. மூலம்‌ 
ஆராய்வதன்‌ மூலம்‌ ஆராய்ந்து 
அறிதல்‌ தொடர்பான சிறப்பு 
மருத்துவ ஆய்வுத்துறை. 
0ூ௦086/8 : உயிரணுக்‌ குறைவு 
நோய்‌ : இரத்தத்தில்‌ உயிரணுத்‌ 
தனிமங்களின்‌ எண்ணிக்கை 
குறைவாக இருத்தல்‌. 
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04௦0 : உயிரணு அழிப்பு : 
விழுங்கணுக்கள்‌ மூலம்‌ பிற 
உயிரணுக்களைச்‌ செலுத்துத 
லும்‌ அழித்தலும்‌. 
3400௦2! : நரம்பணுப்பகுதி : 
உயிரணுக்கு அருகிலுள்ள நரம்‌ 
பணுவின்‌ ஒரு பகுதியை குறித்தல்‌. 
040516 : சைட்டோசின்‌ : நியூக்‌ 
ளிக்‌ அமிலங்களில்‌ நியூக்ளி 
யோசைட்ஸ்‌, சிஹ்டைடின்‌, 
டாக்சிசிஸ்டைடின்‌ ஆகியனவாக 
அமைகிற ரிபோஸ்‌ அல்லது 
டிஆக்சிரைபோசுடன்‌ செறி 
வாக்கம்‌ செய்யப்பட்ட ஒரு 
பைரிமைடின்‌ ஆதாரப்பொருள்‌. 
0005161610 உயிரணுக்‌ 
கட்டமைப்பு : உயிரணுக்களின்‌ 
வடி. வத்தைப்‌ பேணி வருகிற 
ஓர்‌ உயிரணுவின்‌ உள்முகக்‌ 
கட்‌._மைப்பு. இது மூன்று வகை 
இழைமங்களைக்‌ கொண்டது. 
நுண்‌இழைமங்கள்‌, நுண்குழாய்‌ 
இழைமங்கள்‌, இடைநிலை 
இழைமங்கள்‌. 

1௦5௦1 : சைட்டோசால்‌ : மிட்‌ 
டோக்கோண்டிரியா, ஊன்ம 
உள்‌ கூழ்ம வலைச்‌ சவ்வு 
இல்லாத திசு உள்‌ பாய்மம்‌. 
௫ூ௩௦512516 : வெள்ளணுத்‌ திரட்சி: 
வீக்கம்‌ ஏற்பட்டுள்ள இடத்தில்‌ 


இரத்த வெள்ளணுக்கள்‌ 
திரண்டிருத்தல்‌. 

0/10512(1௦ : உயிரணுப்‌ பெருக்கத்‌ 
தடை : உயிரணுக்கள்‌ வளர்வதை 
யம்‌, பெருக்கமடைவதையும்‌ 
தடுத்தல்‌. 

040109 : உயிரணுநச்சுப்‌ பொருள்‌: 
உயிரணுக்களின்‌ செயற்பாடு 
களைத்‌ தடுக்கிற அல்லது 
உயிரணுக்களின்‌ அழிவை உண்‌ 


'டாக்குகிற அல்லது இரண்டையும்‌ 


விளைவிக்கிற ஒரு தற்காப்பு 
மூலம்‌ அல்லது நச்சுப்பொருள்‌. 
010%70015ஈ : உயிரணு நகர்வு : 
1. ஒரு தூண்டு பொருளை 
நோக்கி அல்லது அதிலிருந்து 
விலகிச்‌ செல்கிற. உயிரணுக்கள்‌. 
2. நோய்க்கிருமிகள்‌, பாக்டீரியா 
அல்லது மருந்துகள்‌ தங்களின்‌ 
தாக்கத்தை உடலின்‌ ஒரு சில 
உயிரணுக்களின்‌ மீது செலுத்து 
கிற போக்கு. 

00201௦ : உயிரணு ஒட்டுயிரி : 
ஒருசில ஒட்டுண்ணிகளைக்‌ 
குறிக்கிற உயிரணுக்களினுள்‌ 
வளர்‌ கிற அல்லது அதனுடன்‌ 
இணைந்‌ துள்ள உயிரி. 
நேரயார௨ : சிறுநீர்‌ உயிரணு 
சிறுநீரில்‌ உயிரணுக்களின்‌ 
ஏதேனும்‌ ஒரு வகை அடங்கி 
இருத்தல்‌. 


020003 : கண்ணாடி விரியன்‌ : 
கொடிய நச்சுக்‌ கொண்ட 
பாம்பு இனம்‌. 

0200$519 8 10௦௱௨ : இதய 
நரம்புக்‌ கோளாறு : மிகுதியான 
இதயத்துடிப்பும்‌ இடது பக்க 
நெஞ்சில்‌ வலியும்‌ ஏற்படும்‌ 
இதயக்‌ கோளாறு. 
0200/௦808121013 : கண்ணீர்ச்‌ 
சுரப்பி வலி : கண்களில்‌ உள்ள 
கண்ணீர்ச்‌ சுரப்பியில்‌ வலி 
ஏற்படுதல்‌. 

0200ூ20212௦10ஈ01ு  கண்ணீர்ச்‌ 
சுரப்பி அகற்றல்‌; கண்ணீர்ச்‌ 
சுரப்பி நீக்கம்‌ : கண்ணீர்ச்‌ 
சுரப்பியை சிறு அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை மூலம்‌ அகற்றி 
விடுதல்‌. 

ப80ரோ/0808(/5 : சுரப்பி வீக்கம்‌; 
கண்ணீர்ப்பை அழற்சி : கண்‌ 
கடையிலுள்ள கண்ணீர்ச்‌ 
சுரப்பியில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
சோர்ந்து செயலற்றிருக்கும்‌ 
போது இது உண்டாகலாம்‌. 
0200௦01௦22 : கண்ணீர்ப்‌ 
பைச்‌ சளி ஒழுக்கு : கண்ணீர்ப்‌ 
பையிலிருந்து சளி வெளி 
யேறுதல்‌. 





0203/00/5101011௦51000 : கண்‌ 
னீர்ப்பை-நாசி வழித்‌ திறப்பு : 
மூக்கினுள்‌ கண்ணீர்‌ வடிய 
அறுவை மருத்துவம்‌. மூக்குக்‌ 
கண்ணீர்‌ நாளத்தில்‌ தடங்கல்‌ 
ஏற்படும்‌ பொமுது, கண்ணீர்ச்‌ 
சுரப்பியிலிருந்து மூக்கினுள்‌ 
கண்ணீர்‌ வடியச்‌ செய்வதற்கு 
மேற்கொள்ளப்படும்‌ அறுவை 
மருத்துவம்‌, 

08000௦0151: கண்ணீர்ப்பை : கண்‌ 
கடையலுள்ள கண்ணீர்ப்பை 
யைக்‌ குறிக்கும்‌ பழைய சொல்‌. 


02800௦ 051601000004 : கண்ணீர்ப்‌ 
பை அறுவை மருத்துவம்‌; கண்‌ 
ணீர்ப்பை நீக்கம்‌ : கண்ணீர்ப்‌ 
பையின்‌ எந்தப்‌ பகுதியையும்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
அகற்றுதல்‌. 

03017007/5(1115 : கண்ணீர்ப்பை 
அழற்சி : கண்ணீர்ப்பையில்‌ 
உண்டாகும்‌ வீக்கம்‌. இதனால்‌ 
கண்ணீர்‌ நாளங்கள்‌ அடைப்‌ 
படுகின்றன. 
0901005100130134 : கண்ணீர்‌ 
நாள ஊடுகதிர்ப்படமெடுத்தல்‌; 
கண்ணீர்ப்பை வரைவியல்‌ 
கண்ணீர்வழியும்‌ நாளத்தை 
ஊடுகதிர்‌ (எக்ஸ்ரே) மூலம்‌ 
படம்‌ எடுத்து ஆராய்தல்‌. 
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0201001500 : கண்ணீர்‌ 
நாள ஊடுகதிர்ப்படமெடுத்தல்‌; 
கண்ணீர்ப்பை வரைவியல்‌ : 
கண்ணீர்வழியும்‌ நாளத்தை 
ஊடுகதிர்‌ (எக்ஸ்ரே) மூலம்‌ 
படம்‌ எடுத்து ஆராய்தல்‌. 
0௮00௦ வ/5101111௦510டு : மூக்கி 
னுள்‌ கண்ணீர்‌ வடிய அறுவை 
மருத்துவம்‌; கண்ணிர்ப்‌ பை-நாசி 
வழிதிறப்பு : மூக்குக்‌ கண்ணீர்‌ 
நாளத்தில்‌ தடங்கல்‌ ஏற்பட்‌ 
டி ருக்கும்போது, கண்ணீர்ப்பை 
யிலிருந்து மூக்கினுள்‌ கண்ணீர்‌ 
வடியுமாறு செய்வதற்கான 
அறுவை மருத்துவம்‌. 
0400௦0/510000 : கண்ணீர்ப்பை 
கிழிப்பறுவை; கண்ணீர்ப்பை 
கிழிப்பு : கண்ணீர்ப்பையைக்‌ 
கிழித்தல்‌. 

0200/௦ : கண்ணீரின்‌; கண்ணீருக் 
குரிய; கண்ணிர்ப்பைக்குரிய; 
கண்ணீர்‌ நாளம்‌ தொடர்பான. 
80௦110: கண்ணீர்‌ பாதைக்‌ 
கட்டி; கண்ணீர்க்கல்‌ : கண்ணீர்‌ 
வழியும்‌ பாதைகளில்‌ கட்டி 
உண்டாதல்‌. 

020005 : கண்ணீர்‌ ஒழுக்கு : 
கண்ணிலிருந்து நீர்‌ ஒழுகும்‌ 


நிலை.. கண்ணீர்‌ குழல்‌ தளர்ச்சி, 


அடையும்‌ போது, இந்த 
நிலைமை ஏற்படும்‌. 
02000௦ : கண்ணீர்‌ மிகைப்பு: 
கண்ணிலிருந்து அளவுக்கு 
அதிகமாகக்‌ கண்ணீர்‌ வடிதல்‌. 
02061 : விரல்‌ : கால்‌ விரல்‌. 


கெரு/௦0: இடைத்தோல்‌ இணைப்பு 
விரல்‌; ஒட்டிய விரல்கள்‌; கூட்டு 
விரல்‌ : வாத்தின்‌ கால்‌ விரல்கள்‌ 
போன்று, இடைத்தோலால்‌ ஒன்று 
பட்டி ணைந்த விரல்கள்‌. 
0204/11/5 : விரல்‌ வீக்கம்‌; விரல்‌ 
அழற்சி : விரல்‌ அல்லது கால்‌ 
விரல்‌ வீக்கம்‌. எலும்புகளை 
மூடியுள்ள சவ்வு வீங்குவதால்‌ 
விரல்‌ வீங்குகிறது. பிறவி மேக 
நோய்‌, காச நோய்‌ போன்ற. 


03001௦010௫ : கைரேகை 
ஆராய்ச்சி : கை ரேகைகளின்‌ 
அமைப்பு; வடிவம்‌, எண்ணிக்கை 
ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக்‌ 
சொண்டு ஆராய்ச்சி மேற்கொள்வது: 
0200/1000100515 விரல்‌ 
முடக்கம்‌; விரல்‌ வளைவு : கை 
அல்லது கால்‌ விரல்கள்‌ நிரந்தர 
மாக வளைந்துவிடுவது. தொழு 
நோய்‌ பாதிப்பால்‌ விரல்கள்‌ வளைவது 


020041௦0௦0 : விரல்‌ சைகை 


மொழி; விரல்மொழி : ஊமைகள்‌ 
செவிடர்களுடன்‌ பேசுவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ விரல்‌ சைகை மொழி. 


. 0200101515 : விரல்‌ இழப்பு; விரல்‌ 


நீக்கம்‌; விரல்‌ அகற்றுதல்‌ : விரலை 
நீக்குதல்‌; விரலை வெட்டி 
விடுதல்‌, அறுவை மருத்துவம்‌ 
மூலம்‌ விரலை சரிசெய்தல்‌. 


வரு : பாற்பண்ணை. 


012101 8%/௪[08 : டால்கன்‌ மூடி : 
பெண்களுக்கான கருத்தடைப்‌ 
பொருள்‌, கருப்பைக்குள்‌ வைக்கப்‌ 
படும்‌ கருத்தடைப்‌ பொருள்‌. 
031(01'5 12 : டால்டன்‌ விதி. 
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02௮100118௱ : டால்டானியம்‌. 
08௱ற 0௦௦74 : ஈரங்காத்தல்‌. 
081820! : டெனாசால்‌, 

௦0 6 : நடனவிழிகள்‌. 


08௩௦6 : இறகு ஒவ்வாமை; 
செதில்‌ ஒவ்வாமை. 


ம்ப : தலைப்பொடுகு; அசறு; 
பொடுகு : மண்டையில்‌ செகிள்‌ 
உதிர்தல்‌. இது ஒரு வகைத்‌ 
தோல்‌ நோய்‌. 

- சொவ்ரவள : முடக்குக்‌ காய்ச்சல்‌: 
கணுத்தோறும்‌ கடும்வவி உண்டு 
பண்ணும்‌ கொள்ளைக்‌ காய்ச்சல்‌ 
வகை. இதனை 'டெங்கு”க்‌ 
காய்ச்சல்‌ என்றும்‌ கூறுவர்‌. 
கோள்‌ : டாந்த்ரான்‌ : முகத்தை 
ப மிருதுவாக்கும்‌ பொருள்‌ கொண்ட 
ஒருவகை மருந்து. இது பேதி 
மருந்தாகவும்‌ பயன்படுகிறது. 
இது மாத்திரைகளாகவும்‌, திரவ 
மாகவும்‌ கிடைக்கிறது. 
டான்ட்ரியம்‌ 
என்ற 


ப3ாராாயா : 
டாண்ட்ரோலீன்‌ 
மருந்தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 
02111௦1816 : டான்ட்ரோலீன்‌ : 
தசைச்சுரிப்புக்‌ கோளாறு 
களைக்‌ குணப்படுத்தும்‌ மருந்து. 
கடுமையான இசிப்பு நோய்‌, 
இழைமைக்‌ காழ்ப்புக்‌ கோளாறு, 
தண்டு வடக்காயம்‌ போன்ற 
வற்றுக்குப்‌ பயன்படுகிறது. 
0௮௦! : டயோனில்‌ : கிளைபென்‌ 


கிளாமைடு என்ற மருந்தின்‌. 


வணிகப்பெயர்‌. நீரிழிவு நோயாளி 
களுக்கு இது கொடுக்கப்படுகிறது. 
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0805016 : டாப்சோன்‌ : சல்‌ஃபோ 
னிலிருந்து வழிப்‌ பொருளாக 
எடுக்கப்படும்‌ மருந்து. இது 
தொழுநோயைக்‌ குணப்படுத்தக்‌ 
கொடுக்கப்படுகிறது. 


ப்‌38/06 : டாரானைடு 
டைக்ளோர்‌ஃபினாமைடு என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


033 : டாராப்ரிம்‌ : பைரி 
மெத்தமின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்பெயர்‌. 

031125 0156856 : டாரியர்நோய்‌: 
வெகு அரிதாகக்‌ காணப்படும்‌ 
ஒரு பரம்பரை நோய்‌. ஃபிரான்ஸ்‌ 
நாட்டின்‌ தோல்‌ நோய்‌ வல்லுநர்‌ 
இதனைக்‌ கண்டறிந்ததால்‌, 
இந்தப்‌ பெயரைப்‌ பெற்றது. 
0211 : இருள்‌; இருண்ட. 

0211 8080121100 : இருள்‌ இசை 
வாக்கம்‌; இருள்‌ தகவமைப்பு : 
விழிகள்‌ அதிக : ஒளியைக்‌ 
கண்ணுற்ற பின்பு குறைந்த 


' ஒளியைக்‌ காண்பதற்கு விழித்‌ 


திரை தன்னைத்‌ தயார்படுத்திக்‌ 
கொள்ளும்‌ காலம்‌. 

௦௨% ரி219 ஈ14௦105000/ : இருள்‌ 
வெளி நுண்ணோக்கல்‌ : 
ஸ்பைரோக&ட்‌ நுண்ணுயிரி 
களைக்‌ கண்டறிய உதவும்‌ 
பரிசோதனை முறை. கறுப்புப்‌ 
பின்புலத்தில்‌ இக்கிருமிகள்‌ 
ஒளிர்வதைக்‌ காண இயலும்‌. 
07௦ பா 0 1॥/பாராஈ௭ : இருள்‌ 
பின்னணி ஓளிர்வு. 


0211 £22801/9/௮1(1௦ : கருமை மீள்‌ 
செயலாக்கம்‌ : புற ஊளதாக்ககிர்‌ 





0211௦5 


களால்‌ அழிக்கப்பட்ட டி.என்‌.ஏ, 
தனக்குரிய நொதிப்‌ பொருள்‌ 
களால்‌ சீராக்கிக்‌ கொள்ளுதல்‌. 


081005 : டார்ட்டாஸ்‌ தசை; 
விரைப்பைச்‌ சுருங்குதசை 

விரைப்பையின்‌ கீழ்ப்பகுதியில்‌ 
உள்ள சுருங்கு தசை); விரை 
களின்‌ வெப்பநிலையை சமப்‌ 
படுத்துவதற்கு இத்தசை உதவுகிறது. 
03க/5௱ : கூர்தல்வாதம்‌/உயிர்‌ 
மலர்ச்சிக்‌ கோட்பாடு : சார்லஸ்‌ 
டார்வின்‌ (1809 - 82) அராய்ந்து 
நிறுவிய உயிரினத்‌ தோற்றக்‌ 
கோட்பாடு. உயிர்கள்‌ தங்கள்‌ 
சூழ்நிலையில்‌ உயிர்‌ வாழ்வதற்குத்‌ 
தங்களைச்‌ சிறந்த முறையில்‌ 
தகவமைத்துக்‌ கொண்டு வளர்‌ 
சிதை மாற்றம்‌ பெற்று பரிணா 
மம்‌ பெறுகின்றன என்று கூறுவது 
படி மலர்ச்சிக்‌ கோட்பாடாகும்‌, 
ொகர்ா'5 51பன௦!௨ : டார்வின்‌ 
எலும்புப்‌ புடைப்பு : காதின்‌ 
மேலுள்ள எலும்புப்‌ புடைப்பு. 
இது மனிதரிடம்‌ சிறிதாகவும்‌ 





டார்வின்‌ எலும்புப்‌ புடைப்பு 
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குரங்குகளிடம்‌ பெரிதாகவும்‌ 
இருக்கும்‌. , 
ளர்‌ று : டார்வினியக்‌ 
கோட்பாடு : “அனைத்துப்‌ பிராணி 
களின்‌ வழித்தோன்றல்களும்‌ 
தங்கள்‌ பெற்றோர்களி லிருந்து 
சற்றே வேறுபட்டி ருக்கும்‌” என்று 
சார்லஸ்‌ டார்வின்‌ (1809-1882) 
வகுத்த உயிர்‌ மலர்ச்சிக்‌ கோட்பாடு. 
எனும்‌ படி மலர்ச்சிக்‌ கொள்கை. 
அவ்வாறு மாறுபட்ட வழித்‌ 
தோன்றல்களில்‌ தங்கள்‌ சூழல்‌ 
களுக்கேற்பத்‌ தங்களைத்‌ 
தகவமைத்துக்‌ கொள்ளும்‌ திறன்‌ 
உடையவை &யிர்‌ வளர்கின்றன, 
மற்றவை இறந்து விடுகின்றன. 
0250 6௦8708 17801பா6 : உந்து 
பலகை முறிவு : முன்‌ இருக்கையில்‌ 
உட்கார்ந்திருக்கும்‌ ஒருவர்‌ முன்‌ 
னோக்கி வீசப்படுவதால்‌ அவரது 
இடுப்பு மூட்டு நழுவி துண்டாகி 
எலும்பு முறிவு ஏற்படுதல்‌. 
98பரர்சா ௦6 : சேய்‌ உயிரணு : 
உயிரணு பகுபடுவதன்‌ மூலம்‌ 
உண்டாகும்‌ உயிரணு. தாய்‌ 
மூலக்கூறு கதிரியக்கத்தில்‌ 
சிதைவடைவதால்‌ உண்டாகும்‌ 
ஒரு நியூக்ளைடு. 

0212 : தரவு; தகவல்‌; விவரம்‌. 
02ய௦பம்‌1௦1 : டானோருூபிசின்‌ : 
டாக்சோரூபிசின்‌ போன்றது. 
கடுமையான வெண்குட்டத்‌ 
திற்குக்‌ கொடுக்கப்படுகிறது. 
இது டி. ஆக்சிரிபோ நியூக்ளிக்‌ 
அமிலம்‌ (0௫) உண்டாவதை 
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தடைசெய்வதாக நம்பப்படு 
கிறது. இது கடுமையான எலும்பு 
மச்சைக்‌' குறைபாட்டி னையும்‌, 
இதயத்‌ தசைகளில்‌ நச்சுத்‌ 
தன்மையையும்‌ உண்டாக்கக்‌ 
கூடியது... 

02/15 920 : டேவிஸ்‌ வாயடைப்பு: 
வாயை விரித்துப்‌ பிடித்துக்‌ 
கொள்வதற்காக-குறிப்பாக 
தொண்டையில்‌ இருபுறமும்‌ 
நிணத்‌ திசுக்‌ கோளங்களை 
அகற்றுவதற்கான அறுவைச்‌ 
சிகிச்சையின்போது பிடித்துக்‌ 
கொள்வதற்காக-பயன்படுத்தும்‌ 
ஒரு பற்றுக்‌ கருவி. 

ெர்2 : தோல்நோய்‌ வகை. 

ஸு ௦816 ; பகல்‌ நேரக்‌ கவனிப்பு: 
பகல்‌ நேரத்தில்‌ பெற்றோர்கள்‌ 
வேலைக்குச்‌ சென்றிருக்கும்‌ 
போது கைக்குழந்தைகளையும்‌ 
பள்ளி வயது வராத குழந்தை 
களையும்‌. கண்காணிக்கவும்‌, 
அவர்களின்‌ தேவைகளைக்‌ 
கவனிக்கவும்‌ உள்ள வசதி. 
௦86 ௦061௨ : பகல்‌ நேர 
கவனிப்பு மையம்‌. 

பஸ, சோர : பகற்‌ கனவு. 
0620 : இறப்பு; இறந்தவர்‌. 

0620 641 : இறந்து பிறத்தல்‌ : 
கருப்பையிலே குழந்தை செத்துப்‌ 
பிறத்தல்‌. இதில்‌ சுவாசம்‌ இராது; 
வேறு உயிரியக்க அறிகுறிகளும்‌ 
இகுப்பதில்லை.. 
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0230-0௦ : இறந்து பிறந்த. 
0630-082௩ : கொள்ளை நோய்‌ 
பிண வண்டி. 


. 0220 50306 : வெற்றுவெளி. 
பஸ டராளொ5 : பகல்‌ குருடு : 


மங்கலான ஒளியில்‌ மட்டுமே 
பொருள்களை ஒன்றாகப்‌ பார்க்க 
இயலும்‌ பார்வைக்‌ கோளாறு. 


0620-0105 : பிண ஆடை : 
பிணக்‌ கோடித்துணி. 

0620 063! : பிணப்‌ பலகை 
பிணம்‌ கிடத்தும்‌ பலகை. 


ஸு ரவ! : பகல்‌ மருத்துவ 
மனை : நோயாளிகள்‌ நாள்‌ 
தோறும்‌ வந்து செல்வதற்கான 
ஒரு மையம்‌. இது பொழுது 
போக்கு வசதிகள்‌, தொழில்‌ 
முறை மருத்துவ வசதிகள்‌ 
செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இது 
உளவியல்‌ துறையில்‌ பெரிதும்‌ 
பயன்படுகிறது. 


0.0.7 : டிடிட்டி : டைகுளோரோ- 
டைஃபினைல்‌ டிரைகிரோத்தான்‌ 
என்ற பூச்சிக்கொல்லி மருந்தின்‌ 
சுருக்கப்‌ பெயர்‌. இதனை டைக்கோ 
ஃபோன்‌ என்றும்‌ அழைப்பார்‌. 
இது பூச்சிகளின்‌ நரம்பு மண்‌ 
டலத்தைத்‌ தாக்கி அழிக்கிறது. 
மிகவும்‌ அற்றல்‌ வாய்ந்த பூச்சி 
கொல்லி மருந்து. 

020 ₹061ப5 ஷுர்‌0ா6 : இறந்த 
கருமுளை நோய்‌ : கருப்பையில்‌ 
கருமுளை இறந்துபோய்‌ 48 
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மணிநேரத்துக்கு மேல்‌ இருப்ப 
தால்‌ உண்டாகும்‌ ஒரு நோய்‌. 
0௨௦7 : செவிடு; காது மந்தமான; 
கேளாத; கேள்‌ உணர்‌ வின்மை : 
1. செவியால்‌ கேட்க இயலாத 
நிலை. 2. கேட்க விரும்பாத 
நிலை. 

06914 210 : காது கேட்கும்‌ கருவி : 
செவித்துணைக்‌ கருவி. 


0227 8 யொர : செவிட்டூுமை. 


062781 : பேரொலி: செவி 
அதிர்வொலி : கூச்சலினால்‌ 
காதடைக்கச்‌ செய்தல்‌. 
0௦௦720 : ஒலித்தடை : ஒலித்‌ 
தடைப்‌ பொருள்‌. 

02274 ராபர்‌6 : செவிட்டூுமை; பேச்சுக்‌ 
கேள்‌ உணர்வின்மை; கேட்பு 
பேச்சுப்புலன்‌ இன்மை : பேசவும்‌, 
கேட்கவும்‌ இயலாத நிலைமை 
யில்‌ உள்ளவர்‌. 

ரி ௱பப்க௱ : செவிட்டு ஊமை; 
கேட்புப்‌ பேச்சுப்‌ புலனின்மை : 
ஒருவர்‌ வாயால்‌ பேசவும்‌, 
செவியால்‌ கேட்கவும்‌ இயலாத 
நிலைமையில்‌ இருத்தல்‌. 
0௨24௦55 : செவிடு; செவிட்டுத்‌ 
தன்மை; கேட்புத்‌ திறனின்மை; 
கேளாமை : கேட்கும்‌ சக்தியை 
முழுவதுமாக அல்லது பகுதி 
யாக இழந்து போன நிலை. 
ொப்ன்சா : அமினோ நீக்கம்‌: 
அமினோ அமிலங்கள்‌ போன்ற 
கரிமக்கூட்டுப்‌ பொருள்களில்‌ 


இருந்து அமினோ பொருள்களை 
அகற்றுதல்‌. 

௨ெ/௦ய/2110 : மூட்டு நழுவல்‌; 
மூட்டு தன்னுடைய இயல்பான 
இட த்திலிருந்து நழுவி விடுதல்‌ 
அல்லது நகர்ந்து விடுதல்‌. 
0240 : இறப்பு (சாவு); மரணம்‌: . 
சாதல்‌; மாள்வு; உயிர்‌ நீத்தல்‌ : 
உடலின்‌ இன்றியமையாத 
இயக்கங்கள்‌ நின்றுபோதல்‌. 
பொதுவாக நாடித்‌ துடிப்பு 
நின்றுவிடுதல்‌. சுவாசம்‌ 
இல்லாதிருத்தல்‌ போன்ற அறி 
குறிகளால்‌ இது கணிக்கப்படு 
கிறது. மூளைத்தண்டு இறுதி 
யாகவும்‌ குணப்படுத்த முடியாத 
அளவுக்கும்‌ சேதமடைந்திருந்த 
போதிலும்‌ எந்த முறைச்‌ 
சுவாசத்தினாலும்‌ இன்றியமையாத 
இயக்கங்கள்‌ நடைபெறலாம்‌. 
எனவே, மரணத்தைக்‌ கண்டறிய 
கடுமையான சோதனைகள்‌ 
நடத்தப்படுகின்றன. 
022111-8000ு37 : மரணத்‌ துயர்‌; 
மரண வேதனை : சாத்துயர்‌. 
062111-060 : மரணப்படுக்கை; 
இறுதிப்‌ படுக்கை. 

02244 கொ : மரண வியர்வை. 
0௦2247 - ௪௦யா0 : மரணப்‌ புண்‌ : 
சாவுக்‌ காயம்‌. 

0௦2௦௨ஈ0௦% : டேபின்டோக்ஸ்‌ : 
டாக்சிலாமின்‌, பைரோடாக்‌ 
சின்‌, ஹைடிரோ குளோரைடு 
கலந்த டைசைக்ளோமின்‌ தயா 
ரிப்பின்‌ வணிகப்பெயர்‌. ௧௬ 





0௨!112460 


வுற்ற தாய்மார்களின்‌ மசக்கையின்‌ 
போது வாந்தியையும்‌ குமட்டலையும்‌ 
நிறுத்தக்‌ கொடுக்கப்பட்டு வந்தது. 
இப்போது இதனால்‌ குழந்தைகள்‌ 
கோர உருவுடன்‌ பிறக்கலாம்‌ என்று 
ஐயுறப்படுவதால்‌, இதைப்‌ பயன்‌ 
படுத்துவது நிறுத்தப்பட்டு 
விட்டது. 

020॥111381620 : வலுக்குறைந்த; 
நலிவான. 

ப்ரி : நரம்புத்‌ தளர்ச்சி; வலு 
விழப்பு நோய்‌ : நரம்புத்தளர்ச்சி 
காரணமாக உடல்சோர்வும்‌ 
தசைத்தளர்ச்சியும்‌, ஊக்கக்‌ 
கேடும்‌ உண்டாகும்‌ நிலை. 
பொரா : அயற்‌ பொருள்‌ 
நீக்கம்‌; கசடு எடுத்தல்‌ : ஒரு 
காயத்தின்‌ சேதமடைந்த திசு 
விலிருந்து அயல்‌ பொருளை 
அப்புறப்படுத்துதல்‌. 

ஸொர5 : மடிவுச்‌ சிதறல்‌; உணவுத்‌ 
துகள்‌; குப்பைக்கூளம்‌ : உயி 
ரூட்டம்‌ பெறாத திசுக்கள்‌ அல்‌ 
லது அயல்‌ பொருள்கள்‌ சிதைவு 
அதல்‌. 

015௦0ய1௩6 : டெப்ரிசோக்கு 
வின்‌ : தாழ்ந்த இரத்த அழுத்தத்‌ 
தைக்‌ குணப்படத்துவதற்கான 
மருந்து. 

யப ௦022110ஈ : கட்டி 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை : பெரிய உ௨க்‌ 
கரமான கட்டித்‌ திரட்சிகளை 


வெட்டி. எடுத்துக்‌ குறைத்தல்‌. | 
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ட௨:3௭௭௦1 : டெக்காட்ரோன்‌ : 
டெக்சாமெத்தாசோன்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 

0௨௦௨ பாஸ்‌ : டெக்கா டுரா 
போலின்‌ : ஆண்பால்‌ செயற்கை 
இயக்குநீர்‌ உயிர்ப்பொருளின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. இது நரம்பு 
வழியாகச்‌ செலுத்தப்படுகிறது. 
புற்றுநோய்‌ உயிரணுக்கள்‌, 
உளஸ்டி ரோஜன்‌' என்ற பொருளை 
எடுத்துக்‌ கொள்வதைத்‌ தடுக்கிறது. 


-0608101110211௦ . சுண்ணகமகற்று 


தல்‌; பற்சுண்ணம்‌ நீக்கம்‌; சுண்ணம்‌ 
எடுத்தல்‌ : பல்‌ சொத்தையை 
அகற்றுதல்‌, கால்சியம்‌ வளர்சிதை 
மாற்றுக்‌ கோளாறுகளிவ்‌ 
எலும்பை அகற்றுதல்‌ போன்று, 
கனிம உப்புகளை நீக்குதல்‌. . 
02௦௦22 : உயிர்ப்பு உதவும்‌ 
குழாய்‌ நீக்கம்‌ அறுவை 
உயிர்ப்புக்‌ குழாயை அகற்‌ அதல்‌. 
0௦௦20 : வடித்திறுத்தல்‌; இறுத்தல்‌: 
வண்டலை அடியில்‌ படிய 
விட்டு, திரவத்தை மட்டும்‌ 
வடித்து இறுத்தல்‌. 

0௦௦212(௦ : வடித்து வடிகட்டல்‌; 
வடித்து இறுத்தல்‌. 

0208010416 : தலைநீக்கல்‌; தலை 
கொய்தல்‌. 

020201811௦ : தலை வெட்டல்‌; 
தலைவெட்டு; தலை கொய்வு; 
தலை அகற்றல்‌; தலை சீவல்‌ : 





060225 ப!2110 
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உடலிலிருந்து தலையைத்‌ 
துண்டித்து வேறாக எடுத்தல்‌; 
தலையை வெட்டுதல்‌; எலும்பின்‌ 
தண்டிலிருந்து தலைப்‌ பகுதியைத்‌ 
தனியாக பிரித்தெடுத்தல்‌. 
06028ப!3040 : தோலுறை நீக்கம்‌; 
கூடு எடுத்தல்‌ ;: மென்தோல்‌ 
பொதியுறையினை அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 
060810௦௦)0/1256 : டீகார்பாக்சி 
லேஸ்‌ : அமினோ அமிலங்கள்‌ 
போன்ற கூட்டுப்‌ பொருள்களி 
லிருந்து கார்பன்‌ டையாக்சைடு 
விடுபடுவதற்கு ஊக்குவிக்கிற 
ஒரு செரிமானப்‌ பொருள்‌. 
0௨03) : சிதைவுறுதல்‌; மரித்தல்‌; 
திசுமரித்தல்‌; திசு அழுகல்‌; திசுச்‌ 
சிதைவு : கரிமப்பொருள்‌ சிதை 
வுறுதல்‌; ஓர்‌ அணு கதிரியக்க 
முறையில்‌ சிதைவுறுதல்‌. 
06௦8ம2816 : மூளை இயக்க 
நிறுத்தம்‌; முளியம்‌ : மூளை 
செயற்படுதல்‌ இல்லாதிருத்தல்‌; 
ஆழ்ந்த உணர்வற்றநிலை; ஒரு 
நோயாளியின்‌ நான்கு உறுப்பு 
வாதத்திற்கு உட்பட்டு நோயாளி 
உணர்வற்று இருக்கும்நிலை. 
இது பெரு மூளை கடுமையாகச்‌ 
சேதமடைந்திருப்பதைக்‌ 
குறிக்கிறது. 
060676201216 0௦511101 : உணர்‌ 
விழப்புநிலை : மூளைத்தண்டின்‌ 
அடிப்பகுதியில்‌ அழுத்தம்‌ 


காரணமாக ஒரு நோயாளி 
உணர்விழந்துள்ள நிலை. இந்‌ 
நிலையில்‌ கைகள்‌ வளைந்து 
இருக்கும்‌, உட்புறம்‌ சுழலும்‌; 
உள்ளங்கால்‌ வளைந்து இடுப்பு 
நீண்டிருக்கும்‌. 

060106 : பதின்பெல்‌ : மின்விசை 
அல்லது ஒலிவிசை போன்ற 
இருவிசைகளின்‌ விகிதத்தை 
அளவிடுவதற்கான ஓர்‌ அலகு. 
இது, 'பெல்‌' எனப்படும்‌ 
ஒலிகள்‌-மின்னோட்டங்கள்‌ 
முதலியவற்றின்‌ செறிவினை 
ஒப்பிட்டுப்‌ பார்ப்பதற்கான 


அளவின்‌ பத்தில்‌ ஒருபகுதி. 


06௦10811 : டெசிக்கெய்ன்‌ 
அமித்தோக்கெய்ன்‌ ஹைடிரோ 
குளோரைடு என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

06010ப8 : கருச்சவ்வு; கருப்பை 
உட்படலம்‌; கருவுரியம்‌ : குழந்தைப்‌ 
பேற்றுக்கு பிறகு வெளிப்படும்‌ 
மெல்லிய கருச்சவவு. 
020/பே2! 50806 : கருச்சவ்வு 
இடைவெளி : கருவுற்ற தொடக்க 
நிலையில்‌ எஞ்சியிருக்கும்‌ 
கருப்பை உட்குழிவு. 
06௦1980௦2௨ : கருப்பைக்கட்டி : 
கருச்சவ்வுத்‌ திசு அடங்கியுள்ள 
ஒரு கருப்பைக்‌ கட்டி. 
06010ப௦ய5 : பல்‌ விழுதல்‌ : பற்கள்‌ 
மீண்டும்‌ முளைப்பதற்காகப்‌ 
பருவத்தில்‌ விழுதல்‌. 


06013! 
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060௮! : பதின்முறை. 


06௦112: : டெக்ளினாக்ஸ்‌ : டெப்‌ 
பிரிசோக்குவின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
“வணிகப்‌ பெயர்‌. 


06௦௦௦140௦1 : வடிநீர்‌ (கஷாயம்‌) : 
தாவரப்‌ பொருள்களை நீருடன்‌ 
சேர்த்துக்‌ கொதிக்க வைப்பதன்‌ 
மூலம்‌ தயாரிக்கப்படும்‌ ஒரு 
திரவத்‌ தயாரிப்பு. 
06௦010ப7221௦1 : நிற நீக்கம்‌. 


06௦௦0௦5210 : சரிநிலைக்‌ 
காப்புச்‌ செயலின்மை; ஈட்டுத்‌ 
திறன்‌ இழப்பு; செயலிழப்பு : இதய 
நோய்களில்‌ சரிநிலைக்காப்பு 
செயற்படாதிருத்தல்‌. 


016௦௦0௦560 : அழுகிய. 


060௦0 ௦51110 ஆக்கச்‌ 
சிதைவு: 1. சிதைதல்‌, அழுகுதல்‌. 
2. ஒரு கூட்டுப்‌ பொருளை 
அதன்‌ ” ஆக்கக்‌ கூறுகளாகப்‌ 
பிரித்தல்‌. 
06௦௦655100 : அழுத்தம்‌ 
தளர்த்தல்‌; அழுத்தக்‌ குறைப்பு] 
அழுத்த நீக்கம்‌ : காற்றுப்புகாப்‌ 
பேழை மூலம்‌ நீரடியிலும்‌, பிற 
இடங்களிலும்‌ உழைப்பவர்‌ 
களுக்கு நேரும்‌ அழுத்த மிகுதி 
யைத்‌ தடுத்தல்‌. 
06௦௦065510 5/010655 
அழுத்தத்‌ தளர்வு நோய்‌: ஆழ்‌ 
கடலில்‌ மூழ்கியவர்களுக்கும்‌, 
மீகாமர்களுக்கும்‌ அழுத்தக்‌ 
குறைவினால்‌ உண்டாகும்‌ ஒரு 
வகை நோய்‌. 


06௦௦10/11௦189 : உடல்‌ தகுதி 
இழப்பு : உகந்த அளவு உடற்‌ 
பயிற்ச செய்யத்‌ தவறுதல்‌ 
காரணமாக உடல்‌ தகுதியை 
இழத்தல்‌. 

06௦௦106518015 : மூக்கடைப்பு 
நீக்க மருந்து; சளி இளக்கி : மூக்‌ 
கடைப்புகளைக்‌ குறைக்கும்‌ 
அல்லது நீக்கும்‌ மருந்து. 
இதனை வாய்வழியாக உட்‌ 
கொள்ளலாம்‌; அல்லது துளி 
களாக விடவோ, தெளிக்கவோ 


செய்யலாம்‌. 


0600௦1065110ஈ : மூக்கடைப்பு 
நீக்கம்‌; அடைப்பு நீக்கம்‌; திரட்சி 
நீக்கம்‌ மூக்கடைப்பினை 
நீக்குதல்‌. 

06௦௦1(3௱ர2(௦ : நச்சு நீக்கம்‌ : 
தங்குவிளைவிக்கும்‌ பொருள்‌ 
களை நீக்குதல்‌. 


06௦௦1110211௦ : புறப்பகுதி நீக்கம்‌: 
ஓர்‌ உறுப்பின்‌ மேலுறையை 
அல்லது புறப்பகுதியை அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை மூலம்‌ நீக்குதல்‌. 
06௦1௭௦ : குறைமானம்‌ : 1. ஒரு 
பொருளின்‌ அளவு அல்லது 
வீரியம்‌ குறைதல்‌. 2. திரும்பத்‌ 
திரும்ப ஏற்படும்‌ தூண்டுதலுக்கு 
நரம்பு மண்டலத்தின்‌ துலங்கல்‌ 
குறைதல்‌. 3. காய்ச்சலின்போது 
உடல்‌ வெப்பநிலை குறைதல்‌. 


0601600006 : முதுமைத்‌ தளர்ச்சி. 


06௦ய116ப5 : கிடை நிலை; கிடைவு. 


06ப559110 
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0600552110 : நரம்பிழைக்‌ 
குறுக்கு வெட்டு; குறுக்குப்பின்னல்‌: 
நரம்பிழைகள்‌ ஒரு புள்ளியில்‌ 
குறுக்காக வெட்டுதல்‌. கண்‌ 


நரம்பிழைகள்‌ இவ்வாறு 
அமைந்திருக்கும்‌. 
060111272ா024/௦ஈ : தனிப்பண்பு 


நீக்கம்‌ : தனிச்‌ சிறப்பான ௮ம்‌ 
சங்களை நீக்கி மீண்டும்‌ மூல 
வடி வத்துக்குக்‌ கொண்டுவருதல்‌. 
9260 : ஆழ்‌; ஆழ்ந்த. 
0212602100 : மலநீக்கம்‌; மலக்‌ 
கழிப்பு; மலப்போக்கு : மலத்தை 
நீக்குதல்‌. 

0௦1601 : குறை. 

0212௦௦ : நோய்‌ எதிர்ப்பு; அரண்‌; 
காப்பு : 1. ஒரு நோயை எதிர்த்‌ 
தல்‌. 2. காயத்துக்கு எதிரான 
பாதுகாப்பு நடவடிக்கை. 
06161650610௦௦ வெப்பத்‌ 
தணிவு; இறக்கம்‌; காய்ச்சல்‌ 
தணிப்பு : காய்ச்சலின்‌ அறிகுறிகள்‌ 
தளர்வுறுதல்‌. 

0எ11ம!1181100 : நுண்ணிழைப்‌ 
பிரிவுத்‌ தடுப்பு; உதறல்‌ நீக்கல்‌; 
குறுநடுக்கமெடுப்பு : இதயத்‌ 
தசை நார்‌ நுண்ணிழைகளாகப்‌ 
பிரிவதைத்‌ தடுத்தல்‌. 
0ெிம!18000 : நுண்ணிழைப்புப்‌ 
பிரிவுத்‌ தடுப்பி; உதறல்‌ நீக்கி; 
குறுநடுக்கமெடுப்பு : தசைநார்‌ 
நுண்ணிழைகளாகப்‌ பிரிவதைத்‌ 
தடுக்கும்‌ மருந்து. 


செரு : குறைவு. 
0271101204 : குறைபாடுடைய. 


06110121௦0) 0166856 : குறைபாட்டு 
நோய்‌; பற்றாக்குறை நோய்‌ : 
நல்ல உடல்நலத்துக்கு இன்றி 
யமையாத பொருள்‌ உணவில்‌ 
குறைவாக இருப்பதால்‌ உண்டாகும்‌. 
குறிப்பாக, வைட்டமின்கள்‌ 
குறைபாட்டினால்‌ ஏற்படும்‌ 
நோய்‌. 


0210121% : குறை. 

சொர : வரையறை : 1. ஒரு 
நோயின்‌ செயல்‌ முறையின்‌ 
வரையறைகளைத்‌ துல்லியமாக 
அறுதியிடுதல்‌. 2. ஊடுகதிர்‌ 
ஒளிப்‌ படச்சுருளில்‌ உருக்காட்சி 
களைப்‌ பதிவு செய்தல்‌. 
061௦௱நறு : ஊனம்‌. 


0606122410 : இனச்சிதைவு; 
திசு அழிவு; திசு செயலிழப்பு; 
நலிவு; அழிவு : திசுக்கள்‌ சீர்‌ 
கேடுற்று 8ழ்நிலை நோக்கித்‌ 
தாழ்வுறுதல்‌. உயிர்கள்‌ இனப்‌ 
பண்பு அழிந்து கீழ்‌ நோக்கி 
மடங்கிச்‌ செல்லுதல்‌. இது மேல்‌ 
நோக்கிய உரு மலர்ச்சிக்கு எதிர்‌ 
மாறானது. 


0691/01119 : தோலுரிப்பு : அடி 
நிலைத்‌ திசுவிலிருந்து தோலைத்‌ 
தனியாகப்‌ பிரித்தெடுத்தல்‌. 

06008084௦0 : தரக்குறைவு; நிலை 
இறக்கம்‌; நிலையழிவு; இயற்‌ 
குறைவு : இயற்பியல்‌, வளர்‌ 
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சிதை அல்லது வேதியல்‌ மாற்ம்‌ 
காரணமாகச்‌ சற்று எளிமையான 
வடி வத்துக்குத்‌ தரங்குறைதல்‌. 
0௨150௦61௦6 : காயப்பிளப்பு; 
வெடிப்பு : ஒரு காயத்தைப்‌ 
பிளத்தல்‌ அல்லது கட்டியை 
உடைத்தல்‌. 


021/010011016512701 : டிஹைடிரோ 
கொலஸ்டிரால்‌ தோலில்‌ 
காணப்படும்‌ ஒருவகை ஸ்டிரால்‌. 
இது ஒளிப்பிறக்கம்‌ காரணமாக 
இயல்பூக்கம்‌ ஏற்பட்டபிறகு "0" 
வைட்டமினாக உருவாகிறது. 

ொடரொ214௦ : நீரிழப்பு; உடல்‌ 
வரட்சி; உடல்‌ நீர்க்குறை; நீர்‌ 
வற்றல்‌; நீரின்மை; வற்றல்‌ 

உடலிலிருந்து திரவம்‌ அளவுக்கு 
மீறி வெளியேறி விடுவதால்‌ 
உண்டாகும்‌ நிலை. உடலி 
லிருந்து வெளியேறும்‌ திரவத்தின்‌ 
அளவுக்குச்‌ சமமான அளவு 
திரவம்‌ உடலுக்குள்‌ செல்லா 
திருப்பதால்‌ இழ்நிலை உண்டா 
கிறது. இரத்தப்‌ போக்கு, 
வயிற்றுப்போக்கு, அளவுக்கு 
அதிகமான வியர்வை, வாந்தி 
போன்றவை பொதுவாக இந்தச்‌ 
சமநிலையைச்‌ சீர்குலைக்கிறது. 


01௦௦01011௦ 8010 : டிஹைடிரோ 
கோலிக்‌ அமிலம்‌ : ஈரலிவிருந்து 
பித்தநீர்‌ உற்பத்தியாவதைத்‌ 
தூண்டுகிற ஒரு பித்தநீர்‌உப்பு. 

ர௦௭௦௦௦11/005161006 : டிஹை 
டிரோகார்ட்டிகோஸ்ரெடரோன்‌ : 
அண்ணீரகப்‌ புறணியிலிருந்து 
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தனியாகப்‌ பிரிக்கப்பட்ட உடலியல்‌ 
இயல்பூக்க இயற்கை இயக்குநீர்‌. 
06]3ஈ5' 810௦06 : டிஜான்ஸ்‌ 
நோய்‌ : கன்னத்தில்‌ ஏற்படும்‌ 
வலி, உணர்விழப்பு, கண்விழிப்‌ 
பிதுக்கம்‌, இரட்டைப்‌ பார்வைக்‌ 
கோளாறு. இது கண்‌ குழித்‌ 
தளத்தில்‌ ஏற்படும்‌ ஒரு நைவுப்‌ 
புண்ணைக்‌ குறிக்கிறது. பிரெஞ்சு 
கண்மருத்துவ அறிஞர்‌ எம்‌.சி. 
டி ஜான்ஸ்‌ என்பவரின்‌ பெயரால்‌ 
அமைக்கப்படுகிறது. 
0/ொயரகா௦வா௦ஈ : வலிப்பு 
நோய்க்கனவு நிலை : சிலவகைக்‌ 
காக்காய்‌ வலிப்பு நோயின்‌ 
போது ஏற்படும்‌ கனவு நிலை. 
இதில்‌ எல்லா நிகழ்வுகளும்‌ 
ஏற்கனவே நடந்தது போன்று 
அறிமுகமான நிகழ்வுகள்‌ என்ற 
உணர்வு ஏற்படும்‌. 

06]6011௦ஈ : மனச்சோர்வு : குடற்‌ 
கழிவு; மலம்‌ மனம்‌ கிளர்ச்சி 


_ யின்றி சோர்ந்திருக்கும்‌ நிலை. 


0814 : தாமதம்‌; சுணக்கம்‌. 
011௩02 : பிழையாளி. 
0௦21110ப6$ ]ாவார்‌6 : இளம்‌ 
பிழையாளி. 

0611005081 : கசிவுறுதல்‌; நீர்ப்பு: 
காற்று வெளியில்‌ ஈரத்தை 
உறிஞ்சிக்‌ ககிவுற்று திரவமாதல்‌. 
061111005 : சன்னி சார்ந்த; அறிவு 
நிரம்பிய : மூளைக்கோளாறினால்‌ 
ஒருவகை மயக்க வெறி கொண்ட_ 
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ப61ரர்யா : சன்னி; பிதற்றல்‌; மனத்‌ 
தடுமாற்றம்‌; பதைப்பு : வெறிப்‌ 
பிதற்றலான நிலை. அதிகமான 
காய்ச்சல்‌, மனநோய்‌ நிலை 
களில்‌ இது உண்டாகும்‌. 


0614/ரபரா நாஉாசாக : நடுக்க 
மூளைக்‌ கோளாறு; குடிப்பழக்கம்‌; 
பிதற்றம்‌; நடுக்குச்சன்னி 
அளவுக்கு மீறிய குடியினால்‌ 
ஏற்படுகிற வலிப்பு அல்லத 
நடுக்கத்தடன்‌ கூடிய வெறிப்‌ 
பிதற்றலுள்ள மூளைக்‌ கோளாறு. 
0 : பிள்ளைப்பேறு; ஈனுதல்‌; 
குழந்தை வெளிப்பாடு; பிறப்பு. 
01/௩, நாணோர்பா€ : குறை 
பிறப்பு. 

06143 5191 : 'டெல்டா' குறியீடு : 
சிறுமூளைச்‌ சிரைக்‌ குழிவுப்‌ 
புழைக்‌ குருதியுறைவில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ ஒரு நிரப்புக்‌ கோளாறு. 
0௦11200411! : டெல்ட்டாகோர்ட்‌ 
டிரில்‌ : பிரட்னிசோலோன்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


0௨1045 : நிறமயக்கம்‌; நிறப்‌ 
பார்வையின்மை : நிறக்குருடு : 
பச்சையையும்‌ சிவப்பையும்‌ 
வேறு பிரித்தறிய இயலாத 
கோளாறு நிலை. 

061510 : மருட்சி; திரிபுணர்வு; 
எண்ண மயக்கம்‌; மாறுகோள்‌ : 
ஒருவரின்‌ பண்பாட்டுக்கும்‌; 
பழக்கத்திற்கும்‌, அறிவுத்‌ திறனுக்‌ 
கும்‌ முரணான ஒரு போலி 
நம்பிக்கை. இந்த நம்பிக்கையைக்‌ 


காரண காரியங்களைக்‌ கூறி 
மாற்றுவது கடினம்‌. பல்வேறு 
உளவியல்‌ நோய்களின்போது 
இந்த அறிகுறி தோன்றக்கூடும்‌ 
குறிப்பாக, முரண்‌ மூளை 
நோய்‌, அறிவுப்‌ பிறழ்ச்சி, 
முதுமைத்‌ தளர்ச்சி போன்ற 
நிலைகளில்‌ இது ஏற்படும்‌. 
06௱௮021/0ஈ : (திசு எல்லை) 
வரையறை; வேற்றுமைக்‌ கோடு; 
வரையறுத்தல்‌ : நோயுற்ற 
திசுக்களும்‌ அரோக்கியமான 
திசுக்களும்‌ சந்திக்குமிடத்தில்‌ 
இரண்டுக்குமிடையில்‌ எல்லை 
குறித்தல்‌. 

(60 : அறிவு குழம்பிய; 
பைத்தியம்‌ பிடித்த : மூளைத்‌ 
தளர்ச்சியால்‌ அறிவு குழம்பிய 
நிலை. 

068118 மூளைக்குறை; 
மூளைக்‌ கேடு; மனத்தளர்வால்‌ 
ஏற்படும்‌ பைத்திய நிலை. 
0௦௦01 : சமுதாய நிலை 
ஆய்வு; மக்கள்‌ நிலை மதிப்பீடு; 
மக்களியல்‌ : மக்களை தொகை 
பற்றிய, குறிப்பாக மக்கள்‌ 
தொகை, மக்கள்‌ தொகைக்கட்‌ 
டமைப்பு, மக்கள்‌ தொகையின்‌ 
இடப்பரவல்‌ ஆகியவற்றில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ மாறுதல்களை அறிவியல்‌ 
முறையில்‌ ஆய்வு செய்தல்‌. 
0/4 : அறிவுக்‌ குழப்பம்‌; 
முதுமை மறதி : மனத்தளர்ச்சி 
யினால்‌ உண்டாகும்‌ அறிவு 
குழம்பிய பைத்தியநிலை. 
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இதனால்‌, 
குறையும்‌. தன்னைக்‌ கவனித்துக்‌ 
கொள்ளும்‌ திறன்‌ குறையும்‌. 
06௦211011௦ %21204/01116 
டிமெத்தில்குளோர்‌ டெட்ராசைக்‌ 
கிளின்‌ : டெட்ராசைக்ளின்‌ 
மருந்து வகைகளில்‌ ஒன்று. 


ொ௱)்‌ா21(10 :செயல்விளக்கம்‌. 


05 : டெம்செர்‌ ;: மெட்டி. 


ரோசின்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


௨ோ௱ப/௦64 நோயாற்றும்‌ 
மருந்து; எரிச்சல்‌ அடக்கி; 
உறுத்தல்‌ அடக்கி; இளக்கி 
நோயைத்‌ தணிக்கும்‌ மருந்து. 
இது வழுவழுப்பான திரவம்‌. 
இது எரிச்சலை நீக்கும்‌; வீக்கத்‌ 
தைக்‌ குறைக்கும்‌. 
06ர௱ரவ21100 : மையலின்‌ 
நீக்கம்‌: நரம்பு இழைகளின்‌ 
மேலுறை யிலிருந்து மையலின்‌ 
என்னும்‌ வெண்ணிறக்‌ கொழுப்புப்‌ 
பொருளை அழித்தல்‌. 

6 6!1ஈ1221100 : நரம்பிழை 
உறையழிவு : நரம்பிழைகளைச்‌ 
சுற்றியுள்ள மேலுறைகள்‌ 
அழிந்து போதல்‌. அணு 
உள்ளரிக்‌ காழ்ப்பின்‌ போது 
இது உண்டாகும்‌. 
0624பால்‌ி0ா : புரத மாற்றம்‌; 
இயல்‌ முறி : செயல்‌ முறையை 
இழப்புக்கு வழிசெய்யும்‌ மிதமான 
வெப்பம்‌ மூலம்‌ புரதங்களை 
மாற்றுதல்‌. 


நினைவாற்றல்‌ 
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0௦௦106 : இழைமப்‌ பிரிவு : ஒரு 
நரம்பு உயிரணுவின்‌ உடற்பகுதி 
யிலிருந்த்‌ கிளையாகப்‌ பிரியும்‌ 


| இழைமங்களின்‌ ஒரு பிரிவு. 





இழைமப்‌ பிரிவு 


ொள்‌ர(/௦ ய : இழைமப்‌ புண்‌; 
கிளையோட புண்‌ : விழி வெண்‌ 
படலத்தில்‌ வரிவரியாக ஏற்படும்‌ 
சீழ்ப்புண்‌. இதனால்‌, தேமல்‌ 
படர்ந்து மரம்‌ போன்ற கிளைப்‌ 
பிரிவுகள்‌ உண்டாகிறது. ஐடோக்‌ 
சூரிடின்‌ என்ற மருந்தின்‌ மூலம்‌ 
இது குணமாக்கப்படுகிறது. 

0221௦ : நரம்புத்‌ துண்டிப்பு; 
நரம்பு எடுப்பு; நரம்பிழப்பு : 
நரம்புத்‌ தொடர்பினைத்‌ 
துண்டிக்கும்‌ முறை. ஒரு நரம்பில்‌ 
ஏற்படும்‌ அடைப்பினை நீக்குவதற்கு 
இவ்வாறு செய்யப்படுகிறது. 

9ப6 : மூட்டுவலிக்‌ காய்ச்சல்‌; 
'டெங்கு' காய்ச்சல்‌ : மூட்டுகள்‌ 
தோறும்‌ கடுமையான நோவு 





0௦1(10061811௦ 
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'டெங்கு' காய்ச்சல்‌ கொசு 
உண்டு பண்ணக்கூடய கொள்ளை 
காய்ச்சல்‌. தலைவலியும்‌ கண்‌ 
சிவப்பாதலும்‌, முதுகிலும்‌ 
மூட்டுகளிலும்‌ கடுமையான 
வவியையும்‌ உண்டாக்கும்‌. 
இந்நோய்‌ ஒவ்வொரு முறை 
தாக்கும்போது 3-6 நாட்கள்‌ 
நீடிக்கிறது. இது வெப்ப 
மண்டலங்களில்‌ ஒரு வகை 
கொசுவினால்‌ உண்டாகிறது. 
இதே கொசு மஞ்சள்‌ காய்ச்‌ 
சலையும்‌ உண்டாக்குகிறது. 
9610061210 : நைட்ரஜன்‌ 
நீக்கம்‌ : ஒருவரின்‌ உடம்பி 
லிருந்து நைட்ரஜனை நீக்குதல்‌. 
இதன்‌ மூலம்‌ 100% ஆக்சிஜன்‌ 
சுவாசிப்பதற்கு வழிவகுக்கப்‌ 
படுகிறது. 

0/6 ோா2 501௫ : எலும்பு 
வரிச்சல்‌ : பிறவியில்‌ ஏற்படும்‌ 


கோணக்காலைச்‌ சரிப்படுத்து 
வதற்கு எலும்பைக்‌ கட்டப்‌ 
பயன்படும்‌ வரிச்சல்‌. இது 
உலோகத்தினால்‌ செய்யப்பட்ட 
பாதத்தைக்‌ கொண்டி ருக்கும்‌. 
இதனுடன்‌ குழந்தையின்‌ பாதம்‌ 
இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 
பாரு -3ோர௦ாரு ர6பா௦0211]ு 
டென்னி-பிரவுன்‌ நரம்புக்‌ 
கோளாறு : நரம்பு மண்டலம்‌ 
நேரடியாகத்‌ தொடர்பு 
கொள்ளாதிருக்கிற உக்கிர 
வேகம்‌ தொடர்பான நரம்புக்‌ 
கோளாறுகள்‌ மற்றும்‌ தசை 
நலிவுகள்‌. 

06156 ராலாய/6 : அடர்‌ துகள்‌ : 
20, கா, கால்சியம்‌, பைரோ 
பாஸ்பேட்‌, செரோட்டோனின்‌ 
ஆகியவை அடங்கியுள்ள 
தகட்டணுக்களிலுள்ள ஒரு 
வட்டவடிவச்‌ சேமிப்பிடம்‌. 
06ஈ510௱%8 : செறிவு மானி : 
1. பாக்டீரியா வளர்ச்சியை அள 
விடுவதற்கான ஒரு கருவி. 
2. ஊடுகதிர்‌ ஒளிப்படத்தின்‌ 
ஒளியியல்‌, செறிவினை 
அளவினை அள விடுவதற்கான 
ஒரு கருவி. 

பொறு : அடர்த்தி; அடர்வு. 
(ல! : பல்‌. 


ர றி௮0ப6 : பல்‌ கரை 

பற்களைச்‌ சுகாதார முறையில்‌ 
துப்புரவாக வைத்துக்‌ கொள்ளாத 
தன்‌ காரணமாகப்‌ பற்களில்‌ 





06111216 
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பாக்டீரியாக்கள்‌ 
காரையாகப்‌ படிதல்‌. 


திரண்டு 


0௦4216 : பல்லுள்ள : பற்களைக்‌ 
கொண்டிருக்கிற. 


0௦(/௦16 : சிறுபல்‌. 


பி௦ப்ர்‌1௦6 : பற்பசை; பற்பொடி : 
பல்துலக்க உதவும்‌ பொருள்‌. 


௨௦16 : பற்காழ்‌; பல்திசு 
பல்லின்‌ பெரும்‌ பகுதியான 
காழ்க்கூறு. பற்களில்‌ உண்டாக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌ எலும்பு போன்ற 
பல்‌ திச. 





பற்காழ்‌ 
0௦1154 : பல்‌ மருத்துவர்‌. 


0௦ர்‌்(௦ா : பல்‌ முளைப்பு; பல்‌ 
அமைவு; பல்‌ அமைப்பு : பல்‌ 
வரிசையைக்‌ குறிக்கிறது. 
மனிதரிடம்‌ பருவத்தில்‌ வாழத்‌ 
தக்க பற்கள்‌ 'பாற்பற்கள்‌' எனப்‌ 
படும்‌. இவற்றின்‌ எண்ணிக்கை 
பொதுவாக 20 வயது வந்தவர்‌ 


்‌ களுக்குப்‌ பொதுவாக 32 பற்கள்‌ 


உள்ளன. இவை இரண்டாம்‌ 
நிலைப்‌ பற்கள்‌ எனப்படும்‌. 
06பா€ : பல்‌ தொகுதி; கட்டுப்‌ 
பல்‌; பற்கட்டு : செயற்கைப்‌ பல்‌ 
தொகுதி. 

0௦ ஈப021௦ஈ : புறணி நீக்கம்‌; தோல்‌ 
நீக்கம்‌ : அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
மூலம்‌ அல்லது நோய்க்குண 
நிலை மூலம்‌ காப்புப்‌ 
படலத்தை அல்லது உறையை 
நீக்குதல்‌, 

ட௨ாபனா ரபா : டென்வர்‌ தட 
மாற்றம்‌ : வயிற்று உறுப்பு உறை 
சார்ந்த சிரையில்‌ தடமாற்றம்‌. 
இது மகோதரத்தைத்‌ தளர்த்தி, 
சிறு நீரகத்தின்‌ செயற்பாட்டை 
மேம்படுத்துகிறது. 

06௦80121 மணமகற்றும்‌ 
மருந்து; நாற்றம்‌ போக்கி; நாற்றம்‌ 
அகற்றி; வாடை முறி : அருவருப்‌ 
பான வாசனையை அகற்றக்‌ 
கூடிய ஒரு பொருள்‌. பொட்டாசியம்‌ 
பெொர்மாங்கனேட்டு, ஹைட்ரஜன்‌ 
பெராக்சைடு ஆகியவை இந்த 
வகையைச்‌ சேர்ந்தவை. 
காயங்களின்‌ நாற்றத்தை அகற்ற 
இவை பயன்‌ படுகின்றன. 
0௦௦14௦1004 : மருத்துவ அறிவியல்‌ : 
மருத்துவம்‌ பற்றிய ஒழுக்கவியல்‌, 
01௦௦55111021101 : எலும்புக்‌ கனிம 
நீக்கம்‌ : எலும்பிலிருந்து கனிமப்‌ 
பொருள்‌ இழக்கப்படுதல்‌ 
அல்லது நீக்கப்படுதல்‌. 


06௦0001106 206(2(௦ 


06௦0௦01106 806126 : டியாக்‌ 
சிக்‌ கோர்ட்டோன்‌ அசிட்டேட்‌ : 
குண்டிக்காய்ச்‌ சுரப்பியின்‌ மேலு 
றையில்‌ சுரக்கும்‌ முக்கியமான 
இயக்குநீர்‌ (ஹார்மோன்‌?. இது, 
சோடியம்‌, பொட்டாசியம்‌ 
அகியவற்றின்‌ வளர்சிதை மாறி 
றத்தைக்‌ கட்டுப்படுத்துகிறது. 
முன்னர்‌, அடிசன்‌ நோயைக்‌ 
கட்டுப்படுத்துவதற்கு இது 
முக்கியமாகப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
பட்டது. 

06௦5006210 : ஆக்சிஜன்‌ 
நீக்கம்‌ : ஆக்சிஜனை நீக்கி விடுதல்‌. 
02௦1௦1ப01610 2010 : டிஆக்சி 
ரிபோநீயூக்ளிக்‌ அமிலம்‌ (டி.என்‌.ஏ 
-: உயிரணுக்‌ கரு மையத்‌ திலும்‌ 
நோய்க்‌ கிருமிகளிலும்‌ காணப்‌ 
படும்‌ .இனக்கீற்றுகள்‌ குரோ 
மோசோம்‌' எனப்படும்‌ சிக்கலான 
மூலக்கூறுகள்‌. இவை மரபுப்‌ 
பண்புகளை வழிவழியாகக்‌ 
கொண்டு செல்கின்றன. 
02ல00ூர056 : டி ஆக்சிரிபோஸ்‌: 
டி.என்‌.ஏ-இன்‌ பகுதியாக 
இருக்கும்‌ ஓரு பென்டேோஸ்‌ 
சர்க்கரை. 

0208௦ : துறை; புலம்‌. 
0608ம்‌, 025பவடு : அவசர 
நோயகம்‌; விரைவு மருத்துவத்‌ 
துறை; அவசர மருத்துவப்‌ பிரிவு. 
வரார்‌, ௦1௦086010௦ : முட்‌ 
நீக்கியல்‌ துறை. 
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06றஈ0௦௦6 : பழக்க அடிமை : 
தவறான பொருள்களைப்‌ பயன்‌ 
படுத்தும்‌ பழக்கத்துக்கு அடிமைப்‌ 
பட்டி ருக்கும்‌ நிலை. போதை 
மருந்து போன்ற பொருள்களை 
அடிக்கடிப்‌ பயன்படுத்தும்‌ 
பழக்கத்துக்கு அடிமைப்பட்டிருத்தல்‌, 
060615012!12901000 : ஆளுமை 
இழப்பு உணர்வு : ஒருவருக்குத்‌ 
தன்னுடைய ஆளுமையை 
இழந்து விட்டதாகத்‌ தோன்றும்‌ 
அடிமை மனப்பான்மை. 
முரண்‌ மூளை நோய்‌, மனச்‌ 
சோர்வு போன்ற நிலைகளில்‌ 
இந்த உணர்வு ஏற்படும்‌. 
பெஸாா(வி0ஈ : நிறமி நீக்கம்‌ : 
வெண்குட்டநோயில்‌ போன்று 
இயல்பான நிறமி இழக்கப்‌ 
படுதல்‌ அல்லது நிறமி நீக்கப்‌ 
படுதல்‌. 

060112(/௦ : முடி அகற்றல்‌; முடி 
நீக்கம்‌. 

2112401125 : மயிர்‌ நீக்கம்‌; மயிர்‌ 
பிடுங்கல்‌; முடியகற்றல்‌ : முடி 
களைதல்‌. 

ஜென்‌ : செறிவுக்குறைப்பு; 
வெறுமையாக்கல்‌ உட 
லிருந்து இரத்தம்‌, நீர்மங்கள்‌, 
அயம்‌, கொழுப்பு, புரதம்‌ 
போன்ற பொருள்களை நீக்குதல்‌. 
0௨11240165 : மயிர்‌ நீக்கும்‌ 
மருந்துகள்‌; மயிரழிப்பி : உடலில்‌ 
அளவுக்கு அதிகமாகவுள்ள 
மயிரினைத்‌ தற்காலிகமாக 


ன ள்‌ 


60௦! 


நீக்கும்‌ மருந்துகள்‌. பேரியம்‌ 
சல்‌ஃபைடு இந்த வகையைச்‌ 
சேர்ந்தது. 

06010 : டெப்பிக்சால்‌ : ஃபுளுப்‌ 
பெந்திக்சால்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. ப 


0600191158110 முனைப்பு 
நீக்கம்‌: உயிரணுச்‌ சவ்வினூடே 
இயல்பான அற்றலை எதிமாறாக்‌ 
குதல்‌. இதனால்‌ சோடியம்‌ 
உட்செல்ல வழி ஏற்படும்‌. 


060051 : படிவு : 1, ஒரு படிவுப்‌ 
பொருள்‌ அல்லது வீழ்படிவு. 
2. உடலின்‌ ஏதேனும்‌ பகுதியில்‌ 
திரளும்‌ பொருள்‌. 

0800 : சேமிப்பிடம்‌: சேமமனை. 


06001 றா€ர3214101 கசிவு 
மருந்து : ஊசிக்‌ கருவியிலிருந்து 
மெல்ல மெல்லச்‌ கசிந்து வெளி 
யேறும்‌ வகையில்‌ வடிவமைக்‌ 
கப்பட்ட. ஒரு மருந்து. மெத்தில்‌ 
பிரட்னி சோலோன்‌, மேட்ரோக்‌ 
சபிரோ ஜெஸ்டிரோன்‌ என்ற்‌ 
இந்தவகை மருந்துகள்‌. 

06றா௦55100 : மனச்சோர்வு; மீக்‌ 
கவலை : அளவுக்கு மீறிய மனச்‌ 
கவலை காரணமாக உண்டாகும்‌ 
மனக்கோளாறு. இது இரு 
வகைப்படும்‌. 1. நரம்பியல்‌ 
வகை, இது எதிர்வினைகளை 
உண்டாக்கக்கூடியது. 2. உளவியல்‌ 
வகை: இது உள்ளத்தில்‌ உடனடியாக 
உண்டாகக்‌ கூடியது. இந்த 
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உணர்வுடையவர்கள்‌, உயிர்‌ 
வாழ்வது வீண்‌ என்று கருதித்‌ 
தற்கொலைக்கு முயலக்‌ கூடும்‌. 
06011141௦1 : செயலிழப்பு 
தேவை பகுதி அல்லது செயற்‌ 
பாடு இழக்கப்படுதல்‌ அல்லது 
இல்லாதிருத்தல்‌. 

06றா05618 : டெப்போப்ரோவெரா: 
மெட்ராக்சிப்ரோ லெஸ்டி ரோன்‌ 
அசிட்டோன்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


மறக வஷுரள்‌ா௦ுா€ : கையறு 
நிலை : பெற்றோர்களால்‌ கை 
விடப்படும்‌ குழந்தைகளுக்கு 
இது முக்கியமாக உண்டாகிறது. 
இதனால்‌, வளர்ச்சிக்குறைவு, 
ஊட டச்சத்துக்‌ குறைபாட்டி 
னால்‌ பானை வயிறு, பெரும்‌ 
பசி, மயிர்‌ கொட்டுதல்‌, எடை 
ஏறுதல்‌ அகியவை ஏற்படுகின்றன. 
06011001ஈ 61172106 : டெப்டிரோப்‌ 
பின்‌ சைட்ரேட்‌ : மூச்சுக்‌ குழல்‌ 
அடைப்பு, மூச்சுக்குழல்‌ ஈளை 
நோய்‌ (அஸ்துமா), மார்புச்‌ 
சளி நோய்‌ அகியவற்றுக்கு 
மாத்திரையாகவும்‌, உளசி மருந்‌ 
தாகவும்‌ கொடுக்கப்படும்‌ மருந்து. 
06௮0௭1 : சீர்குலைவு. 
டெர்க்கம்‌ 
நோய்‌ : தோலுக்கடியில்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ கொழுப்புக்‌ கட்டி. 
இதனால்‌ பலவிதமான வலி 
உண்டாகும்‌. அமெரிக்க நரம்பியல்‌ 
௦௦9ரரன்சிஸ்டெரர்க்கம்‌ என்பவரின்‌ 
பெயரால்‌ அமைக்கப்படுகிறது. 
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0616211221100 : திரிபுணர்வு; 
மாயையுணர்வு : மக்கள்‌, நிகழ்ச்‌ 
சிகள்‌, சூழ்நிலைகள்‌ மாறிவிட்ட 
தாகத்‌ தோன்றும்‌ உணர்வு. 
இயல்பான மக்களிடமும்‌ கனவு 
களின்போது இந்த உணர்வு 
ஏற்படலாம்‌. சிலசமயம்‌, முரண்‌ 
மூளை நோய்‌, மனச்சோர்வு 
நிலைகளிலும்‌ இந்த உணர்வு 
உண்டாகக்கூடும்‌. 

067615110 : தற்காதல்‌ நோய்‌ : 
இயல்பு நிலைக்குப்‌ பொருந்தாத 
சிந்தனை. இதனை தற்காதல்‌ 
நோய்‌ என்றும்‌ கூறுவர்‌. 
பொ2௦ : வருவிப்புப்‌ பொருள்‌; 
- வருவித்த; பெறப்பட்ட : 1. மூலப்‌ 
பொருளாக இல்லாத ஒரு 
பொருள்‌. 2. மற்றொரு பொரு 
ளிவிருந்து வருவிக்கப்படும்‌ ஒரு 
பொருள்‌. 3. முந்தையக்‌ கட்டமைப்‌ 
பிலிருந்த வளரும்‌ பொருள்‌. 
பொ : மெய்த்தோல்‌. 

௱2 : தோலின்‌ அடிப்பகுதித்‌ 
தோல்‌. 

பொ௱ா2 : தோல்‌ மரு நீக்கம்‌ : 
பட்டைச்சீலை மூலமாக அல்லது 
எந்திரவியல்‌ முறைகள்‌ மூலமாக 
தோலின்‌ மேலுள்ள வடுக்கள்‌, 
பச்சைகுத்தல்‌ போன்றவற்றை 
நீக்குவதற்கான அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை முறை. 

௪32! : தோல்சார்‌. 


03௦ : சோம்‌ : தோலாலான. 


0242400142 : தோல்சுருக்கம்‌: 
உடல்நலிந்து தோல்‌ சுருங்குதல்‌. 
215 : தோல்‌ அழற்சி : 
தோலில்‌ உண்டாகும்‌ வீக்கம்‌; 
தோல்‌ தடிப்பு நோய்‌ என்றும்‌ 
கூறுவர்‌. 

0௦௱2(00611ய1//5 : திசு அழற்சி: 
தோலுக்கடியிலுள்ள இணைப்புத்‌ 
திசுக்கள்‌ வீக்கமடைதல்‌. 
02௱2௦௦௦616 : தோல்‌ மடிதல்‌ 
வீக்கமடைந்த தோலும்‌, தோலடித்‌ 
திசவும்‌ தளர்ந்து மடி ப்புகளாகி 
விடும்‌ போக்கு, 
0௦2௦10 : தோல்‌ சார்ந்த; தோல்‌ 
போன்ற; தோலில்‌ உருவான : 
தோல்‌ போன்ற அல்லது தோல்‌ 
தொடர்பான. 
0612(001/21/௦5 : தோலியல்‌; 
தோல்‌ ரேகையியல்‌; ரேகை ஆய்வு : 
விரல்‌ நுனிகள்‌, உள்ளங்கைகள்‌, 
பாதங்கள்‌ ஆகியவற்றின்‌ தோலில்‌ 
காணப்படும்‌ கோடுகளை அராய்ந்து' 
வளர்ச்சி முரண்பாடுகளை அறிதல்‌. 
0624௦0௨010 : தோல்‌ உட்‌ 
கூற்றியல்‌. 

022010 9151 தோலியல்‌ 
வல்லுநர்‌; சருமவியல்‌ மருத்துவர்‌; 
தோலியலார்‌ : தோல்‌ நோய்களை 
ஆராய்ந்து குணப்படுத்தும்‌ 
வல்லுநர்‌. 

௨ொ௱36$௦1௦0ூ : தோல்‌ ஆய்‌ 
வியல்‌; தோலியல்‌ : தோல்‌, 


அதன்‌ கட்டமைவு, செயற்‌ 


பணிகள்‌, தோலில்‌ உண்டாகும்‌ 


டட யவை வை சைகை சைகை சைகை கை வைகை கவை கைக வைகள்‌ வை ப்‌ வைவ்‌ வையை யய பாயாக ட 
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நோய்கள்‌, அவற்றுக்கான 
சிகிச்சை முறை அகியவை 
குறித்து ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. 
021௱20௦௱௦ : தோல்‌ வெட்டு 
கருவி; தோல்‌ செதுக்கி; தோல்‌ 
வெட்டி தோல்‌ மாற்றுச்‌ 
சிகிச்சைக்காகத்‌ தோலைப்‌ பல்‌ 
வேறு கனஅளவுகளில்‌ துண்டு 
களாக வெட்டுவதற்குப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ ஒரு கருவி. 
0ஊ௱2௱0ாம/௦௦515 : தோல்‌ பூசண 
நோய்‌ : தோலில்‌ ஏற்படும்‌ 
பூசண நோய்‌. 

0௨௱ 3101051115 தோல்‌ 
வீக்கம்‌; தோல்‌ தசையழற்சி 
தோலிலும்‌ தசைகளிலும்‌ 
ஏற்படும்‌ கடுமையான வீக்கம்‌. 
இதனால்‌, இழைம அழற்சியும்‌, 
தோல்‌ நலிவும்‌ ஏற்படுகிறது. 


௨௱24௦010125 : தோல்‌ பூசணம்‌: 


மேல்‌ தோலைப்‌ பாதிக்கும்‌ 
பூசண வகை. 


ொ௱3௦010/1௦515 : தோல்‌ பூசண 
நோய்‌; தோல்‌ தாவர நோய்‌ : 
பூசண வகைகளினால்‌ தோலவில்‌ 
ஏற்படும்‌ நோய்‌. 

022௦018504 : தோல்‌ மாற்று 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை : காயம்‌, 
அறுவைச்சிகிச்சை அல்லது 
நோய்‌ காரணமாக உண்டாகும்‌ 
சருமக்கோளாறினை மூடுவதற்கு 
உயிருள்ள தோலினை மாற்றிப்‌ 
பொருத்துதல்‌. 


08௱21௦515 : தோல்‌ நோய்‌ வகை; 
வீக்கமிலா தோல்‌ நோய்‌ : தோல்‌ 
நோய்களைக்‌ குறிக்கும்‌ பொது 
வான சொல்‌. 

9687௱ 2101116180] தோல்‌ 
சிகிச்சை: தோல்‌ நோய்களுக்குச்‌ 
சிகிச்சை யளித்தல்‌. 


- 082௦௦௦ : தோல்‌ அறுவைக்‌ 


கத்தி :1. தோலை அல்லது சிறிய 
கட்டிகளை &றிப்‌ பிளப்பதற்‌ 
கான ஒரு கத்தி. 2. ஒரு புற 
நரம்பு வேருக்கு நேரிணையான 
தோலின்‌ பகுதி. 


0௦௱2102001௦515 : ஒட்டுண்ணித்‌ 


தோல்‌ நோய்‌ விலங்கு 
ஒட்டுண்ணி மூலம்‌ உண்டாகும்‌ ஒரு 
தோல்‌ நோய்‌. 


சொ : உண்மைத்‌ தோல்‌; உட்‌ 
தோல்‌; உட்சருமம்‌ : மேல்‌ 
தோலுக்குக்கீழ்‌ உள்ள தோலின்‌ 
படிகை. 


0௦௦01004௦5 : தோல்‌ பிளவு 
ஆய்வு : விரல்கள்‌, பாதங்கள்‌, 
உள்ளங்கைகள்‌, குதிங்கால்‌ 
அகியவற்றிலுள்ள தோல்‌ 
பிளவுகளின்‌ அமைப்பு முறை 
களை ஆராய்தல்‌. 

0௦௱௦02018 : கீறல்‌ தழும்பு; 
சரும வரைவியல்‌ : மழுங்கல்‌ 
ஊளசி அல்லது நகம்‌ கீறியதால்‌ 
ஏற்படும்‌ தழும்பு. 

02௱௦!08 : தோல்‌ நீர்க்கட்டி; 
தோலிய : பல்வேறு தோல்‌ 


பனா 0161 


தொங்கல்களையடைய தோலினால்‌ 
பொதியப்பட்டுள்ள நீர்க்கட்டி. 
இது புருவம்‌, மூக்கு, உச்சந்‌ 


தலை ஆகியவற்றில்‌ காணப்படும்‌. 


இவை வீக்கமடைந்த நோய்‌ 


பீடி.க்கக்‌ கூடும்‌. அப்போது இவுற்றை 
கறி விடவேண்டியிருக்கும்‌. 


08௱௦]61 : டெர்மோஜெட்‌ 


தோலுக்குள்‌ அழுத்தம்‌ மூலம்‌ 


திரவங்களைச்‌ செலுத்துவதற்‌ 
கான ஒரு கருவியின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. இது வலியில்லாத ஒரு 
முறை. 

௨ொ௱௦௱6௦0515 : தோல்‌ காளான்‌ 
நோய்‌ : தோல்‌ காளான்‌ கிருமி 
களால்‌ உண்டாகும்‌ தோல்‌ நோய்‌, 
020216 : டெர்மாவேட்‌ 
குளோபெட்டாசோல்‌ புரோப்‌ 
பியோனேட்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


085914பா2(/0ஈ : ஆபூரிதமாக்கம்‌ : 
ஒரு பூரிதமடைந்த கரிமக்‌ 
கூடடுப்பொருளை ஒரு பூரித 
மடையாத கூட்டுப்பொருளாக 
மாற்றுவதற்கான ஒரு செயல்‌ 
முறை. 

(?650௱6('6 ஈரமா : டெஸ்‌ 
ஸிமெட்‌ சவ்வு : விழிவெண்பட 
லத்தின்‌ பின்பக்கப்‌ பரப்பி 
லுள்ள உள்வரித்தாள்‌ சவ்வின்‌ 
ஆதாரச்‌ சவ்வு. ஃபிரெஞ்சு 
உடல்‌ உட்கூறியல்‌ அறிஞர்‌ ஜீன்‌ 
டெஸ்ஸிமெட்‌ என்பவரின்‌ 
பெயரால்‌ அமைக்கப்பட்டது. 
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0856151(1281101 : கூருணர்வு 
நீக்கம்‌; உணர்வழிப்பு; உணர்ச்சி 
நீக்கம்‌ : கூருணர்வினைக்‌ குறைப்‌ 
பதற்காக அல்லது நீக்குவதற்‌ 
காகக்‌ காப்பு மூலங்களை (8- 
10615) ஊசி மூலம்‌ செலுத்துதல்‌. 


ப! : டெசெரில்‌ : மெத்தி 
செர்கிடு என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌, 


0656100116 : டெசெர்ப்பிடின்‌ : 
கூருணர்வைக்‌ குறைக்கும்‌ 
திறனுடைய செர்பின்‌ என்ற 
மருந்துடன்‌ தொடர்புடைய 
ஒரு மருந்து. 

0251611106 : டெஸ்‌ஃபெரி 
யோக்சாமைன்‌ : ஓர்‌ அயம்‌ நீக்கி 
மருந்து. இரத்தத்தில்‌ சிவப்‌ 
பணுக்கள்‌ குறைவாக இருப்பதற்கு 
அடிக்கடி இரத்தம்‌ செலுத்து 
வதால்‌ உண்டாகும்‌ இரும்பு 
நச்சினை நீக்குவதற்கு இது 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
0651008100 : உலர்த்தல்‌ : 
ஆரோக்கிய முதுகெலும்புத்‌ 
தகட்டிலுள்ள நீர்த்திண்டு 
விளைவினைக்‌ குறைத்தல்‌. 
0851006£ ா0௦ஸ்‌ : மாதிரித்‌ தற்‌ 
காப்புமூலம்‌. : ஒரு குறிப்பிட்ட 
நோக்கத்துக்காக மரபணு 
முறைப்படி உருவாக்கப்பட்ட 
ஒரு நோய்த்தடைக்காப்பு 
புரதப்‌ பொருள்‌. 

02510ா2௱ரஈ6 : டெசிப்பிராமின்‌ : 


- மனச்சோர்வினை நீக்கும்‌ ஒரு 


மருந்து. 





06513105106 


06512௦5106 : டெஸ்லானோ 
சைட்‌ : இயற்கையான கிளைக்‌ 


கோசைடு. இது இதய நோயைக்‌ 


குணப்படுத்தும்‌ மருந்து. 
0651100 ர00014௦86௱(௨ . : 
சர்க்கரைத்‌ தாழ்நிலைக்‌ கணிப்புத்‌ 


தவறு : நோயாளியின்‌ இரத்தத்தைப்‌ . 


பெறும்போதோ, அதைப்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ போதோ நேரும்‌ 
தவறுகளால்‌ அந்த நோயாளிக்குச்‌ 
சர்க்கரைத்‌ தாழ்நிலை உள்ளது 
எனத்‌ தவறாக கணிக்கப்படுதல்‌. 
0௦51௦பர/ரஈர : பொருக்கு அகற்று 
தல்‌ : காயத்தின்‌ பொருக்கினை 
அகற்றும்‌ முறை. 

பெறா : டெஸ்மோப்பிர 
சின்‌ : மிகுதியான சிறுநீர்ப்‌ 
போக்கினை நிறுத்தும்‌ மருந்து. 
0௨5௱((5 : இணைப்பிழையழற்சி; 
. நாண்‌ அழற்சி; பிணைய அழற்சி: 
இணைப்பிழையில்‌ அழற்சி ஏற்‌ 
படும்‌ நிலைமை. 


025௦06 : ஏந்தணு; தாங்கணு; 
தாங்கும்‌ அணு: ஆதரவணு : 
பலம்‌ தரும்‌ திசுவணு. திசுவுக்கு 
ஆதாரமாக விளங்கும்‌ அணு. 
025௦19 : வயிற்றுத்தசை 

1. அடுக்குத்‌ தசையின்‌, குறிப்பாக 
மலக்குடல்‌ அடி.வயிற்றின்‌ தசை 
நார்‌. 2. தசை நார்க்கட்டி 
அல்லது இழைநார்த்‌ தசைக்‌ 
கட்டி. 

025௱௦1256 : டெஸ்மோலேஸ்‌ : 
ஒரு வகை நொதி. இது, ஓர்‌ 


_ அபபட -ைவைவைைவசைககை 
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அடி. மூலக்கூறாக அமைவதற்கு 
சில வேதியியல்‌ குழுமங்களைச்‌ 
சேர்ப்பதற்கு வினையூக்கம்‌ 
செய்கிற ஒரு செரிமானப்‌ பொருள்‌. 


085௱௦80௱6 : டெஸ்மோசோம்‌ : 
புறத்தோல்‌ உயிரணுக்களுக் 
கடையிலான நெருங்கிய 
தொடர்புடையதும்‌, இணைப்‌ 
புடையதுமான ஒரு பகுதி. 
வெரு : இணைப்பிழைப்‌ 
பிளப்பு; நாண்‌ பிளப்பு; பிணையப்‌ 
பிளப்பு : இணைப்பிழையைப்‌ 
பிளந்து ஆய்வு செய்தல்‌. 
0250௦13518 : ஒற்றை உயிரணு 
அடுக்கு அழுத்தம்‌ : உயிர்ம 
உட்பிழம்புக்‌ கட்டமைப்புக்‌ 
கூறாகிய ஓர்‌ அடர்த்தியான 
உயிரணுத்தாங்கி வினையூக்கம்‌. 
இதில்‌ உக்கிரமான புறத்தோல்‌ 
உயிரணுக்கள்‌, உயிரணுக்கள்‌ 
ஒற்றை அடுக்காக அழுத்தப்படு 
கிறது. இது மார்பகத்தின்‌ ஊடு 
ருவும்‌ நாளப்புற்று நோயில்‌ 
முக்கியமாகக்‌ காணப்படும்‌. 
0௦1110085121016 
டெசோக்சி கார்ட்டிகோஸ்‌ 
டெரோன்‌: டி.யாக்சிகார்ட்டோன்‌ 
அசிட்டேட்‌ என்னும்‌ மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


0௨250821௦1 : செதிளுதிர்வு; 
செதிலுறிவு : செதிள்‌ உதிர்‌ 
வித்தல்‌. 


02 9/ு௦௭௦515 : நேரத்திரிபு 
மூளைக்‌ கேர்ளாறு : ஒருவரின்‌ 
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தற்போதைய இடஅமைப்பு 
நேரத்துக்கும்‌, அவர்‌ பழக்கப்‌ 
பட்ட நேரத்துக்குமிடையிலான 
வேறுபாடு காரணமாக ஏற்படும்‌ 
உள்முக உயிரியல்‌ கடிகார 
மூளைத்‌ திரிபுக்‌ கோளாறு. 


061201௦0 2118 : பிரிந்த பின்‌ 
விழித்திரை ; கண்விழியின்‌ 
பின்புறத்‌ திரையில்‌ நிறமி மேல்‌ 
தோலிழைமத்திலிருந்து நரம்புப்‌ 
பின்புறத்‌ திரையைப்‌ பிரித்தல்‌. 
றா : பிரிப்பு, 


06120௱6ா(, 8௨1ஈ௨ : விழித்‌ 
திரைப்‌ பிரிப்பு. 

0212192( : சலவைப்‌ பொருள்‌: 
தூய்மையாக்கி; மாசுவகற்றி : 
துப்புரவு செய்யும்‌ பொருள்‌; 
மாசு கரைத்துக்‌ கலந்து வேறு 
படுத்தும்‌ திறமுடைய பொருள்‌. 
06181021௦ : நோயாளி மோச 
மடைதல்‌; நோய்‌ மிகைத்தல்‌; நலக்‌ 
கேடு : நோயாளியின்‌ நிலைமை 
படிப்படியாக மோசமடைதல்‌. 
06182 : தீர்வுப்பொருள்‌ : 
ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பைத்‌ தர்‌ 
மானிக்க உதவும்‌ கூறு. 
0612௱!ஈ௨(/௦ஈ : தீர்மானித்தல்‌; 
உறுதி செய்தல்‌ : ஒரு பொருளின்‌ 
இயல்புத்‌ தன்மையை வரை 
யறை செய்தல்‌. 

0510)1020௦ : நஞ்சகற்றுதல்‌; நச்சு 
முறித்தல்‌; நச்சு நீக்கம்‌; நச்சுமுறி : 
ஒரு பொருளிலுள்ள நச்சுத்‌ 
தன்மையை நீக்கும்‌ முறை. 


ே1ர!$ப5 : தேய்மானத்‌ திரள்‌ 
பொருள்‌; சிதை பொருள்‌; கசடு : 
உராய்வினால்‌ வரும்‌ நாட்படு 
தேய்வினால்‌ உண்டாகும்‌ 
பொருள்‌. 


ெப50 : சிறுநீர்ப்பைத்‌ தசை : 
சிறுநீர்ப்பை அமைந்துள்ள 
தசை. 


0௦௦ : டெட்டால்‌ : குளோரோக்‌ 
சைலினால்‌ வகையைச்‌ சேர்ந்த 
நோய்‌ நுண்மம்‌ நீக்கும்‌ 
பொருளின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
0625081௦06 : வீக்கத்‌ தணிவு: 
வீக்கம்‌ குறைதல்‌. திண்மைத்‌ 
தணிவு. 

0601050016% : நுண்நீர்க்கட்டி : 
நாடாப்புழு நீர்க்கட்டி யின்‌ உள்‌ 
சுவரில்‌ உருவாகும்‌ குட்டி நீர்க்‌ 
கட்டி. 

06ப12ா3௮1௦0518 : பச்சை நிறக்‌ 
குருடு : நிறக்குருடு வகைகளில்‌ 
ஒன்று. பச்சை நிறத்தைக்‌ காண 
இயலாத நிலைமை. சிவப்பு 
நிறத்தையும்‌ பச்சை நிறத்தை 
யும்‌ பிரித்து இனம்‌ காண 
இயலாத கண்‌ நோய்‌. 
064850ய1211521100 : இரத்த 
ஊட்டக்‌ குறைவு; குருதி ஓட்டக்‌ 
குறைவு : உடலில்‌ ஒரு குறிப்‌ 
பிட்ட பகுதிக்கு அல்லது திசு 
வுக்கு இரத்த ஓட்டம்‌ குறை 
வாக இருப்பது. 

கபிர்‌ : வளர்ச்சி, 


கணைய 
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௨18110 : விலக்கம்‌; விலகுதல்‌; 
மாறுபடுதல்‌; திறம்புதல்‌. 
0414110ஈ, 58121 : பிரிசுவர்‌ 
விலக்கம்‌. 

0205 0152286 : டேவிக்‌ நோய்‌: 
கண்‌ நரம்புத்தசையழற்சி நோய்‌. 
௦௦/அரான்ஸ்‌ நரம்பியல்‌ வல்லுநர்‌ 
டேவிக்‌ என்பவர்‌ கண்டறிந்த 
நோய்‌. 

08115 910 : தசைவாத வீக்கம்‌ : 
கொள்ளை நோய்‌ போல்‌ 
பரவும்‌ தசைவாத லீக்கம்‌. 
இதனால்‌ விலா எலும்பில்‌ வலி 
உண்டாகும்‌. பார்க்க, பார்ன்‌ 
ஹோல்ம்‌ நோய்‌, 
02411911521101 : உயிரற்றதாக்கு 
தல்‌ : உயிரூட்‌டமளிக்கும்‌ பண்பு 
அகற்றப்படுதல்‌. 

0 : பனித்திவலை; பனித்துளி. 
09010 ற 290262213106 
பனித்துளித்‌ தோற்றம்‌ : இதயச்‌ 
- சுவர்களில்‌ காணப்படும்‌ மிகச்‌ 
சிறிய உருண்டை முடிச்சுகள்‌, 
ே௦௱ப்ா : குடற்புழு நீக்கல்‌; 
குடற்புழு அகற்றல்‌; குடற்பழு 
ஒழித்தல்‌ : குடற்புழு நோயாளியின்‌ 
உடலிலிருந்த குடற்புழுக்களை 
நீக்குதல்‌ அல்லது அழித்தல்‌. 
022௦102501 : டெக்சாமேத்‌ 
தாசோன்‌ : வீக்கத்தைக்‌ குறைக்கும்‌ 
கார்ட்டிசோன்‌ என்ற பொருளைப்‌ 
போல்‌ 30 மடங்கு செயல்‌ 
திறமூடைய மருந்து. சிலசமயம்‌ 


மனை இழைம அழற்சியைத்‌ 
தடுப்பதற்குப்‌ கனக்‌ 
படுகிறது. 

02௱௦்ஊ௱ரா€ : டெக்சாம்‌ஃ 
பீட்டாமின்‌ : ஆம்‌ஃபிட்டாமின்‌ 
போன்ற. ஓரு மையச்‌ செய 
லூக்க மருந்து. சில சமயம்‌, 
உடல்‌ பருமன்‌ நிலையில்‌ 
பசியைக்‌ குறைக்கப்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படுகிற து. 

096%601ஈ6 : டெக்செட்ரின்‌ 
டெக்சாம்‌ஃபிட்டாமின்‌ மருந்‌ 
தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌, 

லெள்வா : டெக்ஸ்டிரான்‌ : இரத்‌ 
தத்தில்‌ நுண்ணிமைமங்கள்‌ 
மிதப்பதற்குரிய அடிப்படை 


ஊனீராகிய நிணநீருக்குப்‌ பதி 


லாகப்‌ பயன்படுத்தும்‌ பொருள்‌. 
சர்க்கரைக்‌ கரைசல்கள்‌ ஒரு 
குறிப்பிட்ட வகை பாக்டீரியா 
வினைபுரிவதால்‌ இது கிடைக்‌ 
கிறது. இரத்தப்போக்கு, 
அதிர்ச்ச போன்ற நிலைகளில்‌ 
6% அல்லது 10% கரைசலாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்‌ படுகிறது. 

லெர்256 : டெக்ஸ்டிரானேஸ்‌ : 
சுக்ரோசிலிருந்து (கரும்பு 
வெல்லம்‌) டெ.க்ஸ்டிரான்‌ ௪௫ 


வாவதைக்‌ குறைக்கும்‌ ஒரு 


வகைச்‌ செரிமானப்‌ பொருள்‌ 
(என்சைம்‌). பல்வீக்கத்தைத்‌ 
தடுப்பதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

060856 : டெக்ஸ்ட்ரேஸ்‌ 
டெக்ஸ்ட்ரேஸைப்‌ பிளந்து 
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ர்‌ 


லர 


லேக்டிக்‌ அமிலமாக மாற்றும்‌ 
குணமுடைய ஒருவகை நொதி. 
லெர்ராஈ : டெக்ஸ்டிரின்‌ : மாவுப்‌ 
பொருள்‌, நீரிடைச்‌ சேர்மப்‌ 
பிரிப்பின்போது (ஹைட்ராலிசிஸ்‌) 
உண்டாகும்‌ பன்முகச்‌ சர்க்கரைப்‌ 
பொருள்‌. இது கரையும்‌ 
தன்மையுடையது. 

0ல100270139 : இதய இடமாற்றம்‌; 
வல இதயம்‌ : இதயம்‌ மார்புக்‌ 
கூட்டின்‌ வலப்புறமாக இட 
மாற்றி இயற்கையிலேயே 
அமைதல்‌. 

02110௦11௦108ஈ : டெக்ஸ்டி 
ரோமெத்தார்‌ஃபன்‌ : இருமலைக்‌ 
கட்டுப்படுத்தும்‌ மருந்து. இது, 
மிட்டாய்‌, பாகு வடிவில்‌ 
கிடைக்‌ கிறது. 

0௦10005110 : வலமிருத்தல்‌; 
வலது பக்கம்‌ அமைதல்‌ : 
உடலில்‌ இயல்பாக இடது 
பக்கத்தில்‌ இருக்க வேண்டிய 
ஓர்‌ உறுப்பு இயல்புத்தன்மை 
மாறி வலது பக்கத்தில்‌ அமைந்‌ 
திருத்தல்‌. 

021056 : பழச்‌ சர்க்கரை 
கரையக்‌ கூடிய தனியொரு 
சர்க்கரைப்‌ பொருள்‌. இது உடலில்‌ 
நீர்‌ வற்றிப்போதல்‌, அதிர்ச்சி 
போன்ற நிலைகளில்‌ நரம்பு 
ஊசிமூலம்‌ செலுத்தப்படுகிறது. 
0௦01௦ 160 : வண்ணார்‌ சிறங்கு; 
வண்ணார்‌ படை : அரை, இடுப்பு, 
வயிறு, தொடை சேரும்‌ இடத்தில்‌ 
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உண்டாகும்‌ படர்தாமரை 
நோய்‌. இந்நோய்‌ சலவைத்‌ 
தொழிலாளர்‌ துணிகளை 
ஒன்றாக வைத்துத்‌ துவைத்து, 
உலர்த்திப்‌ பிரித்துக்‌ கொடுக்கும்‌ 
போது படைக்கு காரணியான 
கிருமி பரவும்‌ என்ற நம்பிக்கை 
யினால்‌ பெயர்‌ ஏற்பட்டது. 


03080! ௨ : டிபெனிலின்‌ 
௦ினோக்கசிபென்சாமின்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
0120 5106/ : சர்க்கரைக்‌ கொழுமம்‌: 
பருவ வயதில்‌ துவங்கும்‌ 
சர்க்கரை நோய்க்கு உடல்‌ பரு 
மனுக்கும்‌ தொடர்புடைய ஒரு 
பொதுவான நோய்க்கிருமி. 
018061௦5 : நீரிழிவு நோய்‌; 
சர்க்கரை நோய்‌ : இரத்தத்திலும்‌ 
சிறுநீரிலும்‌ குறைவாகச்‌ 
சர்க்கரை தோன்றும்‌ நீரிழிவு 
நோய்‌. இனிப்பு இல்லா நீரிழிவு 
(01802125 1151010005) எனப்படும்‌. 
இரத்தத்திலும்‌ சிறுந்ரிலும்‌ சர்க்‌ 
கரைச்சத்து மிகுதியாகத்‌ தோன்று 
வதால்‌ உண்டாகும்‌. நீரிழிவு 
நோயை 'சர்க்கரை நீரிழிவு” 
(012806165 ஈ€!(05) எனப்படும்‌. 


0121052165 1151021056 ்‌ 
சர்க்கரையிலி நீரிழிவு; குருதி 
யிலும்‌ சிறுநீரிலும்‌ சர்க்கரைச்‌ 
சத்தில்லாமல்‌ தோன்றும்‌ 
நீரிழிவு நோய்‌. 

01205 ஈ௱௨!(1(ப6 : சர்க்கரை 
நீரிழிவு; குருதியிலும்‌ சிறுநீரிலும்‌ 
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சர்க்கரைச்‌ சத்து மிகுதியாகத்‌ 
தோன்றும்‌ நீரிழிவு நோய்‌. 
0140௨(4௦ : நீரிழிவு நோயாளி. 
0180610100184 : சர்க்கரை நோய்‌ 
வல்லுநர்‌; நீரிழிவு நோய்‌ வல்லுநர்‌: 
சர்க்கரை நோய்‌ பற்றிய கல்வி 
யிலும்‌ சிகிச்சை முறைகளிலும்‌ 
நிபுணத்துவம்‌ பெற்ற மருத்துவர்‌. 
012011656 : டயாபினீஸ்‌ : நீரிழிவு 
நோய்க்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
குளோரோபுரோப்பாமைடு 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
01௮0001௦1/02518 : உள்‌-வெளிப்‌ 
புரட்டல்‌ : கை,கால்‌ தசைகளை உட்‌. 
புறமாகவும்‌ வெளிப்புறமாகவும்‌ 


வேகமாக, அடுத்தடுத்துப்‌ 
புரட்டும்‌ திறன்‌ பெற்றிருத்தல்‌. 
01201101 : டாயாஜினால்‌ 


சோடியம்‌. அரிட்ரிசோயேட்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


01௮92% 6106 4651 : வயிற்று 
அமிலச்சோதனை : வயிற்றுக்குள்‌ 
குழாயைச்‌ செலுத்தாமல்‌ 
வயிற்றில்‌ அமிலம்‌ உற்பத்தியா 
கிறதா என்பதைக்‌ கண்டறியும்‌ 
ஒரு சோதனை. இந்தச்‌ சோத 
னைக்குப்‌ பயன்படும்‌ பொருள்‌ 
வாய்வழி உட்கொள்ளப்படு 
கிறது. சிறுநீரைப்‌ பரிசோதனை 


செய்துமுடிவு அறியப்படுகிறது. 


01307௩௦515 : நோய்‌ நாடல்‌; நோய்‌ 
அறிதல்‌; அறிதியிடல்‌ : நோயாளி 
யின்‌ புறக்குறிகளின்‌ உதவியால்‌ 
அவர்‌ எந்த நோயினால்‌ அவதி 
யுறுகிறார்‌ என்பதைக்‌ கண்டறிதல்‌. 


01௮0௭05110 : நோயறி; நோய்க்குறி 
யான அறுகியீட்டு : நோயின்‌ 
புறக்குறிகள்‌ மூலம்‌ நோயுறுதி 
செய்தல்‌. 

013018 : வரைபடம்‌. 


01அ11/515 ; கலவைப்‌ பிரிவினை: 
ஊடு பிரித்தல்‌; சவ்வூடு பிரிப்பு : 
இடைச்‌ சவ்வூடாகப்‌ பரவச்‌ 
செய்து சிறுநீர்க்‌ கலவைப்‌ 
பொருள்களைப்‌ பிரித்தல்‌. 
ள்ள : விட்டம்‌. 

012௱1௦1௦1 : டையாமிக்ரோன்‌ : 


கிளிக்கோசைடு என்ற மருந் 
தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


18141௦ 01/௨1 5ய/0௩௦ா6 : 
பயாமினோடை.ஃபினைல்சல்‌ஃபோன்‌: 
முறைக்காய்ச்சல்‌ (மலேரியா), 
தொழுநோய்‌ போன்ற நோய்‌ 
களை உண்டாக்கும்‌ கிருமி 
களுக்கு எதிராகப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ ஒரு செயற்கை மருந்து. 
ப/உ௱௦றா/ஈ6 : டயாமார்‌ஃபின்‌ : 
நோவாற்றும்‌ மருந்தாகப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ அபினிச்‌ சத்திலி 
ருந்து (மார்‌ஃபின்‌) கிடைக்கும்‌ 
வழிப்பொருள்‌. வறட்டு இருமலைக்‌ 
கட்டுப்படுத்தக்கூடயது. எனினும்‌, 
இது போதைப்‌ பழக்கத்தை 
உண்டாக்கிவிடக்‌ கூடும்‌. 
01௮ா௱௦% : டயாமோக்ஸ்‌ : அசிட்டா 
சோலமைடு என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

01௮72 0௦01௦: டயானா மனநிலை: 
பெண்ணிடத்தில்‌ காணப்படும்‌ 
அண்குணங்கள்‌. 


0130606519 
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0180606515 : நாளவழி குருதிப்‌ 
போக்கு : இரத்த நாளங்கள்‌ 
வழியாக இரத்தம்‌ அல்லது 
அதன்‌ பொருள்கள்‌ வெளியேறுதல்‌, 
012011016515 செயற்கை 
வியர்வை: செயற்கையாகத்‌ 
தூண்டப்படும்‌ வியர்வை. 

0120018110 : வியர்வை மருந்து: 
செயற்கையாக வியர்க்கச்‌ 


செய்கிற மருந்து. 


018080௱ : இடைத்திரை; உதர 
விதானம்‌ (உந்து சவ்வு) பிரிப்புத்‌ 
தசை; கருத்திரை; இடைத்திரை : 
ஈரலுக்கும்‌ குடலுக்கும்‌ நடுவே 


உள்ள சவ்வு. 





இடைத்திரை 


01/8ற௩ாக0௱க/(/6 : ஈரல்‌ தாங்கி 


அழற்சி. 

0140747516 : நடுவெலும்பு. 
012௦௨3 : பேதி; கழிச்சல்‌ : 
வயிற்றுப்போக்கு. மகப்பேற்று 


மருத்துவமனைகளில்‌ பிறந்த 
குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும்‌ பேதி 
கடுமையாகத்‌ தொற்றக்கூடியது 
இதனால்‌, இரைப்பை-குடல்‌ 
நோய்‌ உண்டாகக்கூடும்‌. 
01250003/ : தோல்‌ கண்ணாடிப்‌ 
பரிசோதனை : நீரில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ சிதைவுகளைப்‌ பரிசோ 
திக்கும்‌ முறை. ஒரு கண்ணாடி 
பட்டைத்‌ தோல்‌ சிதைவின்‌ 
மீது வைத்து அழுத்தும்‌ போது 
அந்த இடம்‌ வெண்மையாகும்‌. 
அப்போது அச்சிதைவகளைப்‌ 
பரிசோதிப்பது. 

012506 : தொழு நோய்‌ மருந்து: 
தொழுநோய்‌ தடுக்கப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ மருந்து. 
01/251286 : செரிமானப்‌ பொருள்‌ : 
செரிமானத்திற்கு இன்றியமை 
யாது உதவும்‌ முறையில்‌ மாச்‌: 
சத்தினைச்‌ சர்க்கரையாக்கும்‌ 
அமிலப்‌ பொருள்‌. 

0185128516 : எலும்புப்‌ பிரிவு; 
எலும்புப்‌ பிரிப்பு; மூட்டு நழுவல்‌: 
எலும்புகளை முறிவின்றிப்‌ 
பிரித்தல்‌. 

01351016 : நெஞ்சுப்பை விரி 
வியக்கம்‌; இதய விரிநிலை; இதய 
விரிவு: இரத்த நாளத்தின்‌ 
விரிவியக்கம்‌. 

1/4 : அகமின்‌ வெப்ப 
மூட்டுதல்‌; மின்‌ தீய்ப்பு மருத்து 


வம்‌; சுட்டெரித்தல்‌; ஊடு தீய்ப்பு : 





0121 2515 


உட்பகுதிகளுக்கு மின்‌ அலை 
களால்‌ வெப்பமூட்டுதல்‌; பின்‌ 
னோட்ட இயக்கத்தின்‌ மூலம்‌ 
பொருள்களின்‌ உட்‌.பகுதிகளுக்கு 


வெப்பமூட்டுதல்‌; உள்ளுறுப்பு 


களின்‌ வீக்கத்தைக்‌ குறைக்க 
இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
01207௦515 : நோய்த்தன்மை; வற்று 
வாய்‌; நோய்ப்‌ பாங்கு : பரம்பரை 
நோயை உருவாக்கும்‌: தன்மை 
யுள்ள ஒரு நிலைமை. 
(112170201௦ 2010 : டயடிரோஜாயிக்‌ 
அமிலம்‌ : சிறுநீரக வரைபடம்‌ 


மற்றும்‌ தசை வரைபடங்கள்‌ 


எடுப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ ஓர்‌ 
ஊடகம்‌. இதில்‌ சோடியம்‌, 
மெக்ளுமின்‌ உப்புகள்‌ கலந்துள்‌ 
ளன. தண்ணீரில்‌ கரையக்கூடிய 
தன்மையுடையது. 

22! : டயாசிமல்ஸ்‌ : குழம்பு 
வடிவிலுள்ள டயாசிப்பாம்‌ என்ற 
பொருளின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
012260 : டயாசிப்பாம்‌ : இயக்கு 
தசை இறுக்கத்தைத்‌ தளர்த்தக்‌ 
கூடிய மயக்க மருந்து. காக்காய்‌ 
வலிப்பு  நோயின்போது ஊசி 
மூலம்‌ .செலுத்தப்படுகிறது. 


11220)106 : டயஜோக்சைடு 


உக்கிர இரத்த அழுத்தச்‌ 


சிக்கலின்போது சிரை வழி 
யாகத்‌ தரப்படும்‌ இரத்த அழுத்தக்‌ 
குறைப்பி மருந்து. இது இரத்த 
நாளங்களை நேரடியாக அடைந்து 
அவற்றை விரிக்கும்‌. 
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01௦௦௩2 : டைக்கோனால்‌ : டைபைப்‌ 
பானேன்‌ ஹைட்ராகுளோரைடு, 
சைக்ளினின்‌ இரண்டும்‌ கலந்த 
தயாரிப்புப்‌ பொருளின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


01000௨௭ா௨ : டைக்கோஃபேன்‌ : 
ராடைஃபானைல்ட்ரை 
குளோரோ௱ஈதேன்‌ (001) என்ற 
புகழ்பெற்ற பூச்சிக்கொல்லி 
மருந்து. ஒட்டுண்ணிகளை 
நீக்குவதற்கும்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 
ப/வுர்‌ா6 : டைசைக்ளோமின்‌: 
முறுகுதசை வேதனையை நீக்கு 
வதற்குக்‌ கொடுக்கப்படும்‌ மருந்து. 
01ஷுு£6 : டைசினீன்‌ : எத்தாம்‌ 
சிலேட்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயா்‌. 
பளர்வாா௦வ்‌2 : இரட்டை அமீபா 
உயிரி: ஒன்றுபோல்‌ காணப்படும்‌ 


இரண்டு உயிரணுக்கருக்கள்‌ 


“கொண்ட அமீபா நுண்ணுயிரி. 


01% : குறிப்பிடப்பட்ட உணவு; 
சீருணவு; உணவு : அனைத்து 
ஊட்டச்சத்துக்களையும்‌ 
கொண்டுள்ள சீருணவு. 

0/1 : உணவுப்‌ பட்டியல்‌. 
01/4௦ : உணவு சார்ந்த. 

012௦௮! : பத்திய உணவு சார்ந்த. 


0124, மவ18ா௦6ம்‌ : தகஉணவு; 
சமவிகித உணவு. 


0124 ராம்‌ : கலப்புணவு. 


0124, 52147766 : உப்பிலா உணவு. 


ச அஅபபபபபபபபபபடடபப்ப்பயய்யயயய்வயைய 


016180 ரமா 
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012190 1100௨ : உணவு இழைமம்‌: 
காய்கறி இழைமங்களைக்‌ 
. கொண்ட உணவு. இது முக்கிய 
மாக இழைமங்களைக்‌ கொண் 
டது. மலச்சிக்கல்‌, உடல்‌ பருமன்‌, 
நீரிழிவு, இரைப்பைப்‌ புற்று 
போன்ற நோய்களை இது 
தடுக்கக்கூடியது. 

0121211056 : உணவு விதிமுறை; 
உணவூட்டவியல்‌; பத்தியநெறி : 
உடல்‌ நலத்துக்கும்‌ நோய்ச்‌ 
சிகிச்சைக்கும்‌ ஊட்டச்சத்துக்‌ 
களைப்‌ பயன்படுத்துதல்‌. 
0/21221ஈ : டையத்தாசின்‌ 
பார்க்கின்சன்‌ நோய்க்கு எதிராக 
கொடுக்கப்படும்‌ செயற்கை 
மருந்து. 

ப்ர வேந்றாமிா6 : டையெத்தில்‌ 
கார்பாமாசின்‌ : யானைக்கால்‌ 
நோய்க்கு எதிராக வாய்வழி உட்‌ 
கொள்ளப்படும்‌ மருந்து. 
0121941000௦01௦ஈ ரூய்‌௦௦௦106 : 
டையெத்தில்புரோப்பியான்‌ 
ஹைட்ரோகுளோரைடு : மைய 
நரம்பு மண்டலத்தைக்‌ தூண்டக்‌ 
கூடிய ஒருவகை மருந்து. இது 
பசியையும்‌ குறைக்கக்கூடியது. 
0/1! 51116௦47௦1! : டையெத்‌ 
தில்‌ ஸ்டில்போயஸ்டிரால்‌ : இறுதி 
மாதவிடாய்‌. மாதவிடாய்க்‌ 
கோளாறு, பெண்‌ இனப்பெருக்க 


உறுப்புகளில்‌ வீக்கம்‌, மார்பகப்‌ 


புற்று, பெருஞ்சுரப்பிப்புற்று 
அகியவற்றைக்‌ குணப்படுத்தக்‌ 
கூடிய மருந்து. 

0/61/8ா : உணவு முறை வல்லுநர்‌; 
பத்திய நெறியாளர்‌ : பள்ளிகள்‌, 
மருத்துவமனைகள்‌, உணவகங்்‌ 
கள்‌, உணவுப்பொருள்‌ தொழிற்‌ 
சாலைகள்‌ அகியவற்றில்‌ உடல்‌ 
நலத்தைச்‌ சீராக வைத்துக்‌ 
கொள்வதற்கான உணவுமுறை 
கள்‌ குறித்து அலோசனை 
கூறுவதற்கு உள்ள வல்லுநர்‌. 
01605 011515 : டியட்டில்‌ கோளாறு: 
அடிக்கடி சிறுநீர்ப்போக்கு 
ஏற்படும்போது உண்டாகும்‌ 
வுலி, அதிக அளவில்‌ நீர்‌ அருந்து 
வதால்‌ குறைதல்‌. போலந்து 
மருத்துவ அறிஞர்‌ ஜோசப்‌ 
டயட்டில்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

01741௦ய/ஙு : இன்னல்‌; இடர்‌. 
0ரர்ய51௦ா : விரவிப்‌ பரவுதல்‌; 
செரித்தல்‌; விரவுதல்‌ : வெவ்வேறு 
செறிவுகளுள்ள வாயுக்களையும்‌, 
திரவங்களையும்‌ ஒன்றாகக்‌ 
கலக்கும்போது, அவை சம 
அளவுக்கு வரும்‌ வரை தானாக 
விரலில்‌ பரவும்‌ முறை. 
0/ரியா/5வ! : டிஃப்ளுனிசால்‌ 
வீக்கத்தைக்‌ குறைக்கும்‌ மருந்து. 
சாலிசிக்‌ அமில (டபோலோபிழ) 
லிருந்து எடுக்கப்படுகிறது. 


0103517160 


019251710௦ : கீழ்த்தாடைத்‌ தசைப்‌ 
பற்று. 

019654: செரிமானம்‌; செரிப்பித்தல்‌: 
உணவின்‌ காரத்தை வயிற்றினுள்‌ 
ஈர வெப்ப நிலைகளில்‌, தக்க 
வாறு பக்குவம்‌ செய்து செரி 
மானம்‌ செய்தல்‌. 

019௨51 : செரிமானிப்பவர்‌. 
0196511016 : செரிக்கக்கூடிய. 


0106811017 செரிமானம்‌; 
செரித்தல்‌: சத்துப்பொருள்களை 
உடல்‌ ஏஎர்த்துக்கொள்ளும்‌ 
வகையில்‌ உணவ செரிமானம்‌ 
ஏற்படும்‌ உடலின்‌ இயக்கமுறை. 





செரிமானம்‌ 
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01ர251446 : செரிமானம்‌ தரும்‌ 
பொருள்‌ : சத்துப்‌ பொருட்களை 
உடல்‌ ஈர்த்துக்‌ கொள்ளும்‌ 
வகையில்‌ உணவு செரிமானம்‌ 
ஏற்படும்‌ உடலின்‌ இயக்கமுறை. 
01010: இலக்கம்‌; எண்‌; விரல்‌. 
019111 0௦1௩255101 : விரல்‌ 
அழுத்தம்‌ : இரத்தம்‌ வெளியேறு 
வதைத்‌ தடுப்பதற்காகத்‌ தமனி 
யில்‌ விரல்களால்‌ கொடுக்கப்‌ 
படும்‌ அழுத்தம்‌. 

01911௮1176 : டிஜிட்டாலின்‌ : டி.ஜிட்‌ 
டாக்சின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

01911௮1156 : செடி மருந்து : டி.ஜிட்‌ 
டாலிஸ்‌ செடி, வகைகளிலி 
ருந்து எடுக்கப்படும்‌ மருந்து. 
நெஞ்சுப்பையைப்‌ பலப்படத்து 
வதற்குச்‌ சிறந்தது. 
019143115211௦. : டிஜிட்டாலில்‌ 
மருத்துவச்‌ சிகிச்சை : நெஞ்சுப்‌ 
பையைப்‌ பலப்படுத்துவதற்காக, 
டிஜிட்டாலிஸ்‌ என்ற செடி 
வகைகளிலிருந்து எடுக்கப்படும்‌ 
டிஜோக்கசின்‌ என்ற கிளைக்கோ 
சைட்‌ மருந்தினைப்‌ போதிய 
அளவில்‌ கொடுத்தல்‌. இதனை 
சிரைவழியாசவும்‌ செலுத்தலாம்‌. 
(191621 ரவய்‌1௦ரா3றாறு : இலக்க 
முறை ஊடுகதிர்‌ படம்‌ : கணினி 
மயமாக்கிய உருக்காட்சியைப்‌ 
பயன்படுத்தி ஊடுகதிர்ப்பட 
மெடுத்தல்‌. ... ப 
0191421 $ப04£2011௦0 81௦081: . 
இலக்கமுறைக்‌ குறைப்பு; இதய 





010110) 
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அழுத்தப்பதிவு : கணினியைப்‌ 
பயன்படுத்தித்‌ தமனி இரத்த 
ஓட்டத்தினை ஆராய்ந்தறிதல்‌. 
சுற்றியுள்ள திசுக்கள்‌ மூலம்‌ 
உண்டாகும்‌ உருக்காட்சியைக்‌ 
கணினி நீக்கிக்காட்டுகிறது. 
01916௩ : டிஜிடாக்சின்‌ : செடி 
மருந்தின்‌ ஒரு கிளைக்கோ 
சைட்‌ (டிஜிட்‌ £லின்‌) வேதியற்‌ 
பொருள்‌. 

019 : டிஜோக்சின்‌ : டி ஜிடாலிஸ்‌ 
செடி மருந்தின்‌ லெனோசக்சின்‌ 
என்ற கிளைக்கோசைட்‌. 
0ரரபார! : டிகுவானில்‌ : மெட்‌ 
ஃபார்மின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

பரு வ[826 : டைஹைட்ரா 
லாசின்‌ : மட்டுமீறிய இரத்த 
அழுத்தத்தைக்‌ குறைப்பதற்கு 
கொடுக்கப்படும்‌ மருந்து. 
010௦0௦0616 181216 : டை 
ஹட்ரோகோடைன்‌ டார்ட்ரேட்‌ : 
இருமல்‌, சுவாசக்கோளாறுகள்‌, 
வேதனைதரும்‌ காயங்கள்‌ 
ஆகியவற்றைக்‌ குறைப்பதற்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ மருந்து. 
பரூன்‌௦ன0௦1வாபா6 : டைஹைட்‌ 
ரோஎர்கோட்டமின்‌ : கடுமையான 
ஒற்றைத்‌ தலைவலிக்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ எர்கோட்டமின்‌ 
என்ற மருந்திலிருந்து கிடைக்கும்‌ 
மருந்து. 

ோறுள்‌ொ௦வெள் 6 : டைஹைடிரோ 
எமட்டின்‌ : இதய நச்சுத்தன்மை 


குறைவாகவுள்ள எமட்டின்‌ 
தயாரிப்புப்பொருள்‌. பெருங்‌ 
குடல்சீழ்‌ புண்ணைக்‌ குணப்‌ 
படுத்தப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிற து. 
டு : டைஹைட்‌. 
ரோமர்‌ஃபினோன்‌ : உயர்ந்த 
அளவு ஆற்றலுடைய ஒரு 
வகை நோவகற்றும்‌ மருந்து. 
அபினிச்சத்து போன்றது; 
குறைந்த காலம்‌ வினைபுரியக்‌ 
கூடியது. கடுமையான இருமலைத்‌ 
தணிக்க அரிதாகப்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படுகிறது. 

000௦511201 டை 
ஹைட்‌ ரோஹ்டிரப்டோமைசின்‌: 
நுண்மங்களிலிருந்து கிடைக்‌ 
கும்‌ ஸ்டிரப்டோமைசின்‌ என்ற 
நுண்ம எதிர்ப்புப்‌ பொருளிலி 
ருந்து எடுக்கப்படும்‌ வழிப்‌ 
பொருள்‌. அதே நோக்கத்திற்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
98௦130096௦! : டைஹைட்‌ 
ரோடாகிஸ்டெரால்‌ : எண்ணெயி 
விருந்து தயாரிக்கப்படும்‌ மருந்து. 
இரத்தத்தில்‌ கால்சியத்தை அதி 
க்ரிக்கப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
011௦0௦0/01௦500ய௦116 : 
அவயோடோஸைட்ராக்குவினோலின்‌: 
வயிற்றுப்போக்கின்‌ போது 
எமிட்டின்‌ டயோடோச்கின்‌ 
என்ற மருந்துடன்‌ சேர்த்துக்‌ 
கொடுக்கப்படும்‌ மருந்து. 
011௦0௦௦516 : டைஅயோடோ 
டைரோசின்‌ : தைராக்சின்‌ அடங்கி 
யுள்ள ஒரு கரிம அயோடின்‌. 
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கை கை வகைகளை கை சை சவ சக கை ச கைக கன சசககக எச்‌ கன? ணைன ஸ்கை ம்‌ னில்‌ கலை வை வரச பணக்‌ 


011321811௦ விரிவடையச்‌ 
செய்தல்‌; விரித்தல்‌; அகவிப்பு : 
கழுத்துத்‌ தசையினையும்‌, 
கருப்பைச்‌ சவ்‌ வினையும்‌ 
விரிவடையச்‌ செய்தல்‌. 


011210 : விரிவாக்கி : தசைகளை 
விரிவாக்குவதற்கு, 
உட்குழிவுகளை அல்லது புண்‌ 
வாய்களை அகலப்படுத்துவ 
தற்குப்‌ பயன்படும்‌ ஒரு கருவி. 
0113100௦10 : டிலாடிட்‌ : டைஹைட்‌ 
சோமார்‌ஃபினான்‌ என்ற 


மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
0110908402 1பா௦216 : டைலோக்சா 
னைட்‌ ஃபூரோயேட்‌ : வயிற்றுப்‌ 
போக்கை நிறுத்தக்‌ கொடுக்கப்‌ 
படும்‌ மருந்து. 

011ப2ஈ* : நீர்ப்புப்‌ பொருள்‌ : 
கலவையின்‌ செறிவினைத்‌ 
தளர்த்து வதற்கான ஒரு நீர்ப்புப்‌ 
பொருள்‌. 

011 யபி௦ஈ : நீராளம்‌. 

உய்ப்ப டைம்லோர்‌ 
அசிட்டேஹெக்சாமைடு என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


பொறவு : டைமென்ஹெ 
டிரினேட்‌ : பயணநோய்‌, மசக்கை 
வாந்தி, தலைசுற்றல்‌ போன்ற 
வற்றைத்‌ தடுக்கப்‌ பயன்படும்‌ 
சக்கி வாய்ந்த மருந்து. 

௱ன௦201௦1 (84) : டைமர்‌ 
காப்ரால்‌ : ஆர்செனிக்‌, தங்கம்‌ 
அகியவற்றினால்‌ ஏற்படும்‌ 





அல்லத. 


நச்சுத்‌ தன்மையைப்‌ போக்கு 
வதற்குப்‌ பயன்படும்‌ ஒரு கரிமக்‌ 
கூட்டுப்பொருள்‌. இதனை 
பாதரச நச்சுக்கு எதிராகவும்‌ 
பயன்படுத்தலாம்‌. அனால்‌ ஈய 
நச்சுக்கு இதனைப்‌ பயன்படுத்த 
லாகாது. 

ப்௱லி௦006 : டைமெத்திக்‌ கோன்‌: 
ஒரு சிலிக்கோன்‌ எண்ணெய்‌. 
நீரில்‌ கரையும்‌ எரிச்சலூட்டும்‌ 


பொருள்களுக்கு எதிரான 
தோல்‌ காப்பு மருந்தாகப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 


01௦/௦ உன! : திரியபுக்‌ 
குருதிச்‌ சேர்க்கை : புறக்குருதிப்‌ 
பிசுக்களில்‌ நுண்நிறமி மற்றும்‌ 
இயல்புப்‌ பெருஞ்சிவப்பு உயிர 
ணுக்கள்‌ இரண்டும்‌ இருத்தல்‌. 
01௦1011௦05 இருதிரிபுப்‌ 
படிவமைப்பு: நொது, பூஞ்சண 
வலை போன்ற இருவேறுபட்ட 
படிவங்ளை உண்டாக்கும்‌ 


பூஞ்சணத்தின்‌ ஒரு குண இயல்பு. 


மிலி கன்னக்குழி 
கன்னத்தில்‌ விழும்‌ சிறுகுழி. 
018 : டிண்டிவான்‌ : பெ 


னின்டி யோன்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌, 

0॥ஈ௩ : தழும்பு : வடு. 

1௦0! : டையாக்டில்‌ : டையாக்டில்‌ 
சோடியம்‌ சல்‌ஃபோசக்‌ கினேட்‌. 
0100 /15001ப௱ 5ய/0/௦5ப௦01916: 
டையாக்டில்சோடியம்சல்‌ஃபோ 
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சக்கினேட்‌ : மலச்சிக்கலைத்‌ 
தடுக்கப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
மருந்து. இதனை ஒழுங்காகப்‌ 
பயன்படுத்தி வரவேண்டும்‌. 
01௦0௦6 : டையோடோன்‌ : ஊடு 
கதிர்‌ (எக்ஸ்‌-ரே) ஓப்பீட்டுப்‌ 
பொருளாகப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ கரிம அயோடின்‌ கூட்டுப்‌ 
பொருள்‌. 

01௦0௦ய4 : டையோடோக்கின்‌ : 
டை அயோடோ ஹைட்ராச்சி 
குவினோலோன்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
0/௦1௦54 : டயோனோசில்‌ : மூச்சுக்‌ 
குழாய்‌ வரை படம்‌ எடுக்கும்‌ 
போது அல்லது சீழ்த்தேக்கக்‌ 
குழியின்‌ &ழ்‌ வரம்பினை 
நிருணயிப்பதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ ஒர்‌ ஒப்பீட்டு ஊடகம்‌. 
01௦0௩ : டையோப்டெர்‌ 
கண்ணாட. வில்லையின்‌ குவியத்‌ 
தொலைவுக்கேற்ற கோட்ட 
அளவின்‌ அலகு (9). 
01௦0௦௦ : டையோப்டோ 
மானி : கண்ணின்‌ கதிர்க்கோட்‌ 
டத்தையும்‌, கண்‌ சீரமைவுதீ 
திறனையும்‌ அளவிடுவதற்கான 
ஒரு கருவி. 

01௦௨ : ஒளிக்கோட்ட அலகு : 
கண்ணாடி. வில்லையின்‌ குவியத்‌ 
தொலைவுக்‌ கோட்ட அளவுக்‌ 
கூறு. ஒரு ஒளிக்கோட்ட. அலகு 
கொண்ட ஒரு கண்ணாடி 
வில்லையின்‌ குவியத்‌ தொலைவு 
1 மீட்டர்‌. 


01௦44௦5 : ஒளிக்கோட்டவியல்‌ : 
ஒளிக்கோட்டம்‌ பற்றிய 
ஆய்வியல்‌. 

0108012400 : இரட்டைச்சூல்‌ 
முட்டை உருவாக்கம்‌ : ஒரே ௧௬ 
உயிரணுச்சுழற்சியில்‌ இரண்டு 
௧௬ உயிரணுக்களை உருவாக்குதல்‌. 
01040௨ : டையாக்சைடு 
ஒவ்வொரு மூலக்கூற்றிலும்‌ 
இரண்டு ஆக்சிஜன்‌ அணுக்‌ 
களைக்கொண்ட ஆக்சைடு. 
01௦21௦௦1 : டைப்பார்க்கோல்‌ : 
டையெத்தாசின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

0106201106 : டைபெப்டைடு 
புரதத்தை நீரால்‌ பகுப்பதால்‌ 
கிடைக்கும்‌ ஒரு புரதம்‌. 
0102020856 : டைபெப்டிடேஸ்‌ : 
டைபெப்டைடுகளை நீரால்‌ 
பகுப்பதை வினையூக்கம்‌ செய்து 
அமினோ அமிலங்களாக 
மாற்றும்‌ ஒரு செரிமானப்‌ 
பொருள்‌. 

ெொளருள்ளாயாஉ : டைஃபென்‌ 
ஹைட்ராமின்‌ : ஹிஸ்டாமின்‌ 
எதிர்ப்பு மருந்துகளில்‌ ஒன்று. 
வைவாமை, பயணதோய்‌ 
போன்ற நிலைமைகளில்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. இஃது உறக்க 
மூட்டும்‌, வாந்தியைக்‌ கட்டுப்‌ 
படுத்தும்‌. 

படர ல01216 : டைஃபெனாக்சி 
லேட்‌ : கடுமையான வயிற்றுப்‌ 
போக்கை நிறுத்தக்‌ கொடுக்கப்‌ 


த பபப டடடட்பய்யயயியயவய்வமையய மையக்‌ 


௦5 21௦165 
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படும்‌ மருந்து. இது அபினிச்‌ 
சத்து போன்று வினை புரியக்‌ 
கூடியது. இது சுவாச மையத்‌ 
தைச்‌ சமனப்படுத்துகிறது. வாய்‌ 
உலர்ந்து போவதைத்‌ தடுக்கிறது. 
010௦50௮266 : டைஃபாஸ்‌ 
ஃபானேட்ஸ்‌ : எலும்பு திருகு 
நோயில்‌ எலும்பு திருகுவதைக்‌ 
குறைக்கப்பயன்படுத்தப்படும்‌ 
மருந்து. இதனை வாய்‌ வழியா 
கவும்‌ கொடுக்கலாம்‌. 
010/௨ (ப/றாரர்கா!்‌[6) 
தொண்டை அழற்சி நோய்‌ (டிஃப்‌ 
தீரியாா தொண்டை அடைப்பான்‌; 
தொண்டையடைப்பான்‌ நோய்‌ : 
காற்றுகுழல்‌ தோல்‌ போன்ற 
சவ்வினால்‌ அடைக்கப்படுவதால்‌ 
உண்டாகும்‌ தொண்டைத்‌ 


தொற்றுநோய்‌. 
ன ட 





தொண்டை அழற்சி நோய்‌ (டிஃப்தீரியா) 
01ற 2௦10 : டிப்தெராய்ட்‌ 

1. தொண்டை அழற்சி நோய்‌ 
(டிஃப்தரியா) போன்ற ஒரு 


நோய்‌. 2. தொண்டை அழற்சி 
நோய்க்‌ கிருமியினால்‌ உண்டா 


காத ஒரு போலிச்‌ சவீவு. 
பறர்பிபாஉ: டைஃபைலின்‌ : இது 


- ஒரு தியோஃபைலின்‌ தயாரிப்பு, 


இது அமில ஊடகத்தில்‌ நிலைப்‌ 
பாட்டுடன்‌ இருக்கும்‌. குடல்‌ 
மென்சவ்வில்‌ எரிச்சலைக்‌ 
குறைக்கும்‌. 

010100 : டிப்பிப்பானோன்‌ : 


"செயற்கை அபினிச்‌ சத்துப்‌ 


பொருள்‌. தூக்க மருந்தாகவும்‌, 
நோவகற்றும்‌ மருந்தாகவும்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
01016018 : கால்‌ முடக்குவாதம்‌; 
இணை அங்கவாதம்‌; .ஈரங்க 
வாதம்‌; முழுவாதம்‌ : இரு கால்‌ 
களிலும்‌ ஒரே மாதிரியாக : 
முடக்குவாதம்‌ ஏற்படுதல்‌. இது 
பெரும்பாலும்‌ பெருமூளையில்‌ 
ஏற்படும்‌ சேதம்‌ காரணமாக 
உண்டாகிறது. 

010106 : பஞ்சுத்‌ திசு: மண்டை 
யோட்டு எலும்புகளின்‌ இரு 
தளப்‌ பரப்புகளிடையிலான 
ஒரு குறிப்பிட்ட. அளவு மச்சைக்‌ 
துழிவுடைய பஞ்சுபோன்ற எலும்பு, ' 
010104 : முழு இனக்கீற்றுகள்‌ : 
உடல்‌ உயிரணுக்களில்‌ இரு 
இனக்‌£ற்றுத்‌ தொகுதிகளை .: 
யுடைய முழு இனக்கற்றுகள்‌. 
01010018 : இரட்டைப்‌ பார்வைக்‌ 


கோளாறு; இரட்டைத்தோற்றம்‌; 


இரு காட்சி : ஒரே பொருள்‌ 
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இருக்கும்போது அது இரண்‌ 
டாகத்‌ தோன்றும்‌ பார்வைக்‌ 


கோளாறு. 

000 : விரல்‌ சோதனை 

1. அகட்டு நீர்க்கோவை எனப்‌ 
படும்‌ மகோதர நோயின்போது 
உறுப்புகளையும்‌ கட்டிகளையும்‌ 
தொட்டுணர்ந்து ஆய்வு செய்யும்‌ 
ஒரு தனிவகை கைச்சோதனை 
முறை. இதில்‌ விரல்களை அடி 
வயிற்றில்‌ வைத்த அடி.வயிற்றுச்‌ 
சுவர்‌ அழுத்தப்படுகிறது. 2. ஒரு 
கரைசலில்‌ ஒரு பொருள்‌ 
அமிழ்தல்‌. 

01/2 : டிப்ரிவான்‌ : டி சோப்‌ 
ரோஃபோல்‌ என்னும்‌ மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

்‌ றா ரு!!1ா6 : டிப்ரோஃபைலின்‌: 
மூச்சுக்‌ குழாய்த்‌ தசையினைத்‌ 
தளர்த்தும்‌ மருந்து. அதேசமயம்‌ 
இது நெஞ்சுப்பைத்‌ தசையினை 
தூண்டிவிடுகிறது. எனவே, 
இது ஈளை நோய்‌ (ஆஸ்துமா) 
நெஞ்சடைப்பு ஆகியவற்றுக்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
01050௱31(௨ : குடிவெறி : போதை 
தரும்‌ மதுபானங்களைக்‌ குடிக்க 


வேண்டும்‌ என்று ஏற்படும்‌. 


பெரு வேட்கை. 


ப108௦௱கார/ : தணியா மது வேட்கை: 
அல்கஹால்‌ கலந்த மதுபானங்‌ 
களை அருந்த வேண்டும்‌ என்ற 
கட்டுக்கடங்காத தணியாத 
வேட்கை. 

010113 : சிறகுப்பூச்சிகள்‌ : வாய்ப்‌ 
. பகுதிகளில்‌ ஊடுருவும்‌ அல்லது 


உறிஞ்சும்‌ தன்மையுடைய இரு 
இறகுகள்‌ கொண்ட பூச்சிகள்‌. 
ஈ, கொசு போன்றவை இதற்கு 
எடுத்துக்காட்டுகள்‌. 

0110155101 : ஆடிக்கூண்டு பிளவு 
றுத்தல்‌; கண்வில்லை உறைத்‌ 
துளைப்பு; கிழித்தல்‌ : கண்புரை 
நோயின்போது ஆடிப்‌ பொருளை 
ஈர்த்துக்‌ கொள்வதற்கு ஆடிக்‌ 
கூண்டினைப்‌ பிளவுறுத்தல்‌. 
0160 : நேர்‌. 

016013) ௦052௩60 (ஈஊா௮வறு : 
நேரடி நுண்ணாய்வுச்‌ சிகிச்சை 
(00௦1) : ஒரு நோயாளிக்கு 
மருந்தினை வாய்வழியாகக்‌ 
கொடுத்து, அவர்‌ அதனை உட்‌ 
கொள்வதை நேரில்‌ பார்த்தல்‌. 
இது காசநோய்ச்‌ சிகிச்சையில்‌ 
மிக முக்கியமானது. ஏனென்‌ 
றால்‌, இதில்‌ மருந்து முறையாக 
உட்கொள்ளப்படாவிட்டால்‌ 
மருந்து எதிர்ப்பு உயிரிகள்‌ 
தோன்றக்கூடும்‌. 

01223 : டைரெமா : ஹைட்ரோ 
குளோரோத்தியாசைட்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
01521110ு : ஊனம்‌; இயலாமை : 
ஒருவர்‌ இயல்பான முறையில்‌ 
தனது காரியங்களைச்‌ செய்ய 
முடியாத அளவுக்கு அவருடைய 
உடம்பில்‌ பழுது ஏற்பட்டி ௬த்தல்‌. 
01531௦10 : டைசால்சிட்‌ : சால்சா 
லேட்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயா்‌. 


01531110ய1241௦ஈ : மூட்டு அறுவை; 
மூட்டுப்பிரிப்பு : ஒரு மூட்டில்‌ 


அ அ த பபப பப படபப்யயயயயயயயயவவையயயமைகை 
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ஓரிரு உறுப்பினை அறுத்து 
எடுத்தல்‌ மூட்டில்‌ அழுகிய 
எலும்பைப்‌ பிரித்தல்‌. 
0153551௱112410ஈ : செரியுணவு 
மாற்றம்‌ ; செரிமானம்‌ செய்யப்‌ 
பட்ட பொருள்‌ சிறுகூறுகளாகப்‌ 
[பரிரிதல்‌. 


01535(21 : பேரிடர்‌/உற்பாதம்‌ : நில 
நடுக்கம்‌, வெள்ளப்பெருக்கு, 
தீவிபத்து, வெடிவிபத்து, குண்டு 
வீச்சு, நச்சுவாயுக்‌ ௧௫வு, நச்சுப்‌ 
பொருள்‌ கசிவு போன்ற அவசர 
நடவடிக்கைகள்‌ தேவைப்படும்‌ 
எதிர்பாராத, வழக்கத்துக்கு 
மாறான திடீர்‌ பேரிடர்கள்‌. 
015௦ : வட்டம்‌; வட்டத்தகடு. 
015௦, 0014௦ : கண்‌ நரம்பு வட்டம்‌. 
0150601003 : எலும்புத்‌ தகடு 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை : தண்டெலும்புத்‌ 
தகடு ஒன்றை அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 


01568106 : வெளிப்போக்கு; 


வெளியனுப்பு. 

0150081096, ஈ£௱5ராபவ! : மாத 
விடாய்ப்‌ போக்கு. 

0150008004 : முள்ளெலும்புத்‌ 
தகட்டு ஊடுகதிர்ப்‌ படம்‌ : மிக 
நுண்ணிய ஊசி மூலமாகக்‌ &ழ்‌ 
முதுகுப்பகுதித்‌ தகட்டில்‌ நீரில்‌ 
கரையும்‌ சாயப்பொருளைச்‌ 
செலுத்திய பிறகு எடுக்கப்படும்‌ 
ஊளடுகதிர்‌ (எக்ஸ்‌-ரே) படம்‌. 


இது வெளித்தள்ளிய முள்ளெலும்புத்‌ 


தகட்டில்‌ இயல்பான மைலோ 
கிராமுடன்‌ எடுக்கப்படுகிறது. 
0150010பா2(்‌0 : நிறம்‌ பிரிதல்‌. 


015004௦7 : நலக்குறைவு : மன 
உலைவு. 

0150000086 : சீர்குலைவு ; 
குழப்பு ; மன அமைதி குலை. 


0150000056 : மன அமைதிக்‌ 


கேடு. 


015011211௦ வேறுபாடு 
உணர்தல்‌: வேறுபடுத்தி அல்லது 
மாறு பாடு உணர்த்திக்‌ காட்டும்‌ 
செய்‌ முறை. 

0150055101 : உரையாடல்‌: விவா 
தம்‌; கலந்துரையாடல்‌. 

0156956 : நோய்‌; பிணி; நலக்‌ 
கேடு : உடலின்‌ எந்தப்பகுதியின்‌ 
கட்டமைப்பும்‌, செயற்பணியும்‌ 
இயல்பான நிலையிலிருந்து 
பிறழ்வதால்‌ ஏற்படும்‌ கோளாறு. 
இது சில நோய்க்‌ குறிகள்‌ மூலம்‌ 
புலப்படும்‌. 

015635, 0௦௦ : எலும்பு நோய்‌. 
015685, ௦௦81180 : வயிற்று நோய்‌. 
015685, 402 : குறைபாட்டு 
நோய்‌. 

01568560 : நோய்ப்பட்ட. 
015685, 0/6 : நிலைத்த; 
நோய்‌. 

015685, 60106/௦ : மிகைத்த 
நோய்‌; கொள்ளை நோய்‌. 
015625-1/1811/81 : யானைக்கால்‌ 
நோய்‌. 


015635-162114 
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015625-1௦௨7 : இதய நோய்‌. 


015685, 150௦6௱1௦: 28 
இதயக்‌ குருதித்‌ தடை, நோய்‌; 
இதயக்‌ குருதியிலா நோய்‌. 
015635, றாவ! : மனநோய்‌. 


015625, 510 : தோல்‌ நோய்‌. 


015625, 5260171௦ : தனிநோய்‌; 
குறித்த நோய்‌. 
0150080281 : விடுவிப்பு 


1. தாயின்‌ இடுப்பு வளையத்தி 
னுள்ளிருந்து கருவுயிரியின்‌ 
தலை விடுபட்டு வெளிப்படுதல்‌. 
2. உணர்ச்சித்‌ தொடர்பு எதுவு 
மின்றி உளவியல்‌ தானியக்கத்‌ 
துடன்‌ செயற்படுதல்‌. 
015200௨01௭ ; மீட்பு உத்தி : 
இடி. பாட்டில்‌ சிக்கிய ஒருவரை 
அதிலிருந்து மீட்பதற்கான ஓர்‌ 
உத்தி. 

018620ப!1மார்யா : நிலையிலாச்‌ 
சமநிலை : சமமற்ற மற்றும்‌ உறுதி 
யற்ற சமநிலை. 

01600106 : கக்கு : வாந்தியெடு. 
01_1ழ30(௦ : எலும்புப்‌ பிரிப்பு: 
மோதல்‌ காரணமாக எலும்பு 
கள்‌ முறிந்து ஒன்றினுள்‌ ஒன்று 
நுழைந்திருக்குமானால்‌, அந்த 
எலும்புகளின்‌ முறிந்த முனை 
களைத்‌ தனியாகப்‌ பிரித்தெடுத்தல்‌. 
பிறகு, எலும்புகளை சீரான 
நிலையில்‌ பொருத்துவதற்குக்‌ 
கட்டுப்‌ போடப்படுகிறது. 
094720: தொற்றுத்‌ தடை காப்பு 
செய்‌. 


0151720014 : தொற்றுத்‌ தடை 
மருந்து ; நுண்ணுயிர்‌ எதிர்ப்பி; 
தொற்றுநீக்கி ; கிருமி நீக்கி : 
நச்சுத்‌ தடைக்காப்புப்‌ பொருள்‌. 


015176011௦ : தொற்றுத்தை டக்‌ 


காப்புச்செய்தல்‌ ; நுண்ணுயிர்‌ 
நீக்கம்‌ ; தொற்று நீக்கல்‌ : கிருமி 
நீக்கம்‌ : நச்சுத்தடைக்‌ காப்புப்‌ 


பொருள்களைப்‌ பயன்படுத்தி 
ஆடை, இடங்கள்‌ முதலியவற்றி 
விருந்து தொற்றுக்‌ கிருமிகளை 
நீக்கித்‌ துப்பரவு செய்தல்‌. 
015/172512140 : புழு நீக்கம்‌. 


01/51ஈள்ர்ச (1/௦ : தடையுணர்வு 
நீக்கம்‌ : 1. தடையுணர்வை 
ஒழித்தல்‌. 2. சமூக அல்லது 
பண்பாட்டுத்‌ தடைக்கட்டுகள்‌ 
எதுவுமில்லாமல்‌ சுதந்திரமாகச்‌ 
செயற்படுவதற்கான உளவியல்‌ 
சுதந்திர உணர்வு. 
0151௩6021௦ : நிலை குலைதல்‌. 
15/ழவ! : டிசிப்பால்‌ : ஆர்‌ஃபினா 
ப்ரின்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

015110 : டிசிப்பிடின்‌ : பின்புற 
மூளையடி.ச்‌ சுரப்பித்‌ தூள்‌ 
சிறுநீர்க்கழிவு, சர்க்கரையின்மை 
நீரிழிவு, இரவில்‌ சிறுநீர்க்கழிவு 
போன்ற கோளாறுகளுக்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்‌படுகிறது. 
0151002110 : நழுவிய மூட்டு; 
இடப்பிறழ்வு; நிலைமாறுதல்‌; 
பிசகுதல்‌ : உறுப்புகள்‌ இடம்‌ 
பெயர்ந்திருத்தல்‌, இது பிறவியிலேயே 
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நழுவிய மூட்டு 
ஏற்பட்டிருக்கலாம்‌ அல்லது 
அடிக்கடி உண்டாகலாம்‌. 


01500111275204௦ : தமனி அடைப்பு 
நீக்கம்‌; அடைப்பெடுத்தல்‌ : இதயத்‌ 
திலிருந்து இரத்தம்‌ கொண்டு 
செல்லும்‌ நாளமாகிய தமனியில்‌ 
ஏற்படும்‌ அடைப்புகளை நீக்குதல்‌. 
015001 பா ௦௦01440246 : டை 
சோடியம்‌ குரோமோகிளைகேட்‌ : 
ஒவ்வாமையினால்‌ உண்டாகும்‌ 
விமானப்‌ பயணநோய்க்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ மருந்து. 

0150 ௦7௦1 : டைசோப்ரோஃபோல்‌: 
மயக்க மருந்தாக நரம்புவழி 
செலுத்தப்படும்‌ மருந்து. இது 
குறுகிய காலம்‌ செயற்படக்‌ 
கூடியது. 

01501027 : உடல்நிலைக்கோளாறு; 
சீர்குலைவு : உடல்‌ அல்லது மன 
நிலைக்‌ குழப்பம்‌ காரணமாக 

ஏற்படும்‌ குழப்பமான நிலை. 


-015092/5214௦ : உறுப்புத்‌ திரிபு: 


ஓர்‌ உறுப்பின்‌ தனித்தன்மை 
களை இழக்கும்படி செய்யும்‌ 
வகையில்‌ அதில்‌ மாற்றம்‌. 
செய்தல்‌. 

015011242௦ : மனத்தடுமாற்றம்‌; 
நிலைக்குழப்பம்‌ : நேரம்‌, இடம்‌ 
அல்லது அள்‌ தொடர்பாக 
மனத்தில்‌ ஒருவகைத்‌ தடுமாற்ற 
மான குழப்பநிலை உண்டாதல்‌. 


015580 : மருந்தகம்‌ : மருத்துவ 


- மனையில்‌ தங்காத நோயாளி 


களுக்கு மருந்துகள்‌, மாத்திரைகள்‌ 


[ கொடுக்கப்படும்‌ ஓர்‌ இடம்‌. 


01505௦ : மருந்து கூட்டுநர்‌ : 
மருந்து சேர்த்தளிப்பவர்‌. 
0180615200 : மருந்து விளக்க 
நூல்‌ : மருந்துத்‌ தயாரிப்புகளை 
யம்‌ அதன்‌ பயன்பாடுகளையும்‌ 
விவரித்துக்கூறும்‌ ஒரு நூல்‌. 


. 015ற18060 : இடம்‌ பெயர்‌; இடம்‌ 


மாறி. 

015ற0531 : நீங்குதல்‌; போக்குதல்‌. 
0150051001 : நிலையமைப்பு. 
0156௦ா௦0௦111௦ஈ : பொருத்தமில்‌ 
லாமை; வீதமாற்றம்‌. 

0155601401 : பகுத்தாய்வு; பிளப்‌ 
பாய்வு; கூறிடல்‌ : புற்றுநோய்ச்‌ 


சிகிச்சையின்போது .திசுக்களைத்‌ 


தனியாகப்‌ பிரித்தெடுத்து அராய்தல்‌. 
01556௱॥ஈ2160 5016105615 : நடு 
நரம்புத்‌ தடிப்பு நோய்‌ : நடு நரம்பு 
மண்டலம்‌ முழுவதும்‌ திட்டுத்‌ 
திட்டாகத்‌ தடி.ப்புக்‌ காணும்‌ நோய்‌, 


0155111211 


01551ஈர2(4௦ : ஊன்மச்‌ சிதைவு: 
உயிர்ச்சத்து அழிந்து போதல்‌. 
015510211௦ ௦4 ஊசாறு : ஆற்றல்‌ 
அழிவு; சிதறுகை : சக்தியைப்‌ 
படிப்படியாக இழத்தல்‌. 
0155001260 : பிரிந்த. 
0155002110 : கருத்துத்‌ தொடர்பு 
நீக்கம்‌; பிரிப்பு; பிரிகை; பிரிவு : 
குறிப்பிட்ட கருத்துக்களோ 
அவற்றுடன்‌ தொடர்பு கொண்ட 
உணர்ச்சிகளோ தன்னறிவின்றி 
துண்டிக்கப்படுதல்‌. அகநிலையில்‌ 
ஒருவர்‌ மனதில்‌ இரண்டு உணர்வுகள்‌ 
உண்டாகும்படி செய்தல்‌. 
01550101௦1 : சிதைவு; கரைவு; 
கலைப்பு : 1. மரணம்‌, 2. உறுப்புக்‌ 
கூறுபாடு; 3. உடல்‌ உட்கூற்றுக்‌ 
கட்டமைப்பினை கூறுபடுத்துதல்‌. 
01550146 : கலைத்த; கரைத்த : 
ஒரு திடப்பொருளை ஓரு 
திரவத்தில்‌ கரையும்படி செய்தல்‌. 
015121 : முனைகோடி; தொலைவில்‌; 
தூர; அப்பால்‌; கடைநிலை : 
மையத்திலிருந்து அல்லது 
ஆதாரத்திலிருந்து மிகவும்‌ 
விலகியிருத்தல்‌. 

015(8151௦॥ : வீங்குமை; உப்புகை. 
0151௦48515 : ஈரடிக்கண்ணிமை 
மயிர்‌; கூடுதல்‌ இமை மயிர்‌ 
வரிசை; இரட்டை வரி: இமையின்‌ 
உட்புறம்‌, கண்விழியை உறுத்தும்‌ 
வகையில்‌ கூடுகலாக அமைந்‌ 
திருக்கும்‌ கண்ணிமை மயிர்‌ 
வரிசை. 
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015811204௦ : வாலை வடித்தல்‌ : 
ஒரு திரவத்தை ஆவியாகும்‌ 
நிலைவரையில்‌ சூடாக்கி பெறப்‌ 
படும்‌ ஓர்‌ அவியை செறி 
வாக்கித்‌ திண்மைப்படுத்துதல்‌. 
0151(/120 : வடி; காய்ச்சி வடித்த. 
0150011௦ : உருச்சிதைவு; திரிபு : 
1. ஓர்‌ ஓழுங்கான வடிவத்தை 
திருகியோஅல்லது வளைத்தோ 
உருச்சிதைவஏ செய்தல்‌. 2, ஓர்‌ 
உறுப்பின்‌ பகுதியை அல்லது 
கட்டமைப்பினை மாற்றுகிற 
உருச்சிதைவு. 

0151800601 : கவன மாற்றம்‌; 
நோக்கத்‌ திருப்பம்‌ : வெவ்வேறு 
திசையில்‌ எண்ணத்தை மாற்றி 
மனக்கலக்கத்தை உண்டாக்கும்‌ 
ஒருவகை உளவியல்‌ நோய்‌. 
0151180110 : கவன மாற்றம்‌/ 
மூளைக்‌ குழப்பம்‌/மன உலைவு : 
1. ஒருவகை மனக்குழப்ப நிலை. 
2. கூட்டு மேற்பரப்புகளை விரி 
வாக்கம்‌ மூலம்‌ கூறுபடுத்துதல்‌. 
0151285 : இன்னல்‌ / இடுக்கண்‌ / 
கடுந்துன்பம்‌ : கடுமையான ௨_ல்‌ 
அல்லது மனவேதனை. 
0151216ப(1௦ஈ : பங்கீடு; பகிர்வு : 
1. எந்த ஒரு பொருளையும்‌ 
பகுத்து பரப்பீடு செய்தல்‌. 
2, உள்‌ பொருள்கள்‌ பல்வேறு 
இடங்களில்‌ பரவலாக இருத்தல்‌. 
3. நோயுற்ற குறிப்பிட்‌ நோயாளிகள்‌ 
பரவலாக இருக்கும்‌ இடங்கள்‌. 
015(பாம31௦6 : நிலை குலைவு; 
கலக்கம்‌ : 1. இயல்பான நிலை 
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குலைந்து போதல்‌. 2. சராசரி 
நிலையிலிருந்து பிறழ்தல்‌, 

015ய/18௱ : டைசல்‌ஃபிராம்‌ : இம்‌ 
மருந்து உட்கொண்டவர்‌ பின்னர்‌ 
அல்கஹால்‌ போன்ற வெறியப்‌ 
பொருளை உட்கொண்டால்‌ 
குமட்‌_ லும்‌ வாந்தியும்‌ உண்டாக்கக்‌ 
கூடிய ஒரு கந்தக்க்கூட்டுப்‌ 
பொருள்‌ ஆகும்‌. எனவே, இது 
குடிபோதைக்கு அடிமையான 
வர்களுக்கு, அதை முறிக்கப்‌ 


பயன்படுத்தப்படுகிற து. 
015ய1/றர216 : டைசல்‌ஃபேட்‌ 
இரண்டு சல்‌ஃபேட்‌ மூல 


அணுக்களைக்‌ கொண்டுள்ள 
ஒரு கூட்டுப்‌ பொருள்‌. 
01பா215 : சிறுநீர்ப்போக்கு; சிறு 
நீர்‌ மிகைப்பு; நீர்ப்போக்கு : 
அளவுக்கு மீறி சிறுநீர்‌ கழிதல்‌. 
பபாஜ105 : சிறுநீர்ப்போக்கு மருந்‌ 
துகள்‌; சிறுநீர்‌ இறக்கிகள்‌; சிறுநீர்‌ 
இறக்க ஊக்கிகள்‌; நீர்‌ போக்கி; 
நீரகற்றி : சிறுநீர்க்கழிவினைத்‌ 
தூண்டக்கூடிய மருந்துகள்‌. 
0ரபா௱ாவ! : பகவிய. 

014௦06௭௦6 : விழி திறம்புதல்‌ : 
ஒரு பொதுவான நிலையிலிருந்து 
விலகிச்‌ செல்லுதல்‌ அல்லது 
திறம்புதல்‌. 

014675” றகாவ1/515 : காற்றழுத்த 
நோய்‌ : அழுத்தம்‌ மிகுந்த 
காற்றின்‌ ஊடாக உழைப்பவர்‌ 
களுக்கு வரும்‌ நோய்‌. 
ப௦ரர0ய/௦515 : குடல்‌ அழற்சி : 
குடல்களில்‌ பல சிறுபைகள்‌ 


அமைந்திருத்தல்‌. நீண்டகாலச்‌ 
சீருணவுக்‌ கட்டுப்பாட்டில்‌ 
இருக்கும்‌ ஆட்களின்‌ பெருங்‌ 
குடலில்‌ இத்தகைய சிறுபைகள்‌ 
உண்டாகின்றன. இது இழைமக்‌ 
குறைபாட்டினால்‌ ஏற்படுகிறது. 
மலச்சிக்கல்‌, இசிவு போன்றவை 
இந்த நோயின்‌ அறிகுறிகள்‌. 
ெயர/௦ய/ யா : பக்கப்‌ பை. 
(1௦ : பகுப்பு; பிரிவு. 
010311( : டிக்சாரிட்‌ : குளோனிடின்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
0122171655 தலைச்சுற்றல்‌; 
மயக்கம்‌; கிறுகிறுப்பு : கிறுகிறுப்பு; 
மயக்கம்‌. பெரும்பாலும்‌ மனக்‌ 
கவலையினால்‌ உண்டாகிறது. 
01237 : குழப்பமான ; மயக்கமான; 
தலை சுற்றுகிற. 

011 : டி.என்‌.ஏ : டி. அக்சிரிபே 
நியூக்ளிக்‌ அமிலம்‌. (இனக்கீற்று 
அமிலம்‌. 

0௦011௨ : டோபிட்டாமின்‌ : 
இதயத்‌ தசையினை நேரடியாக 
தூண்டிவிடக்கூடிய மருந்து. 
ட௦0ய4்‌6% : டோபுட்ரெக்ஸ்‌ : டோ 
புட்டாமின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்பெயர்‌. 


0௦010 : மருத்துவர்‌. 


0௦011௦0801 : கைரேகை 
ஆராய்ச்சி; கைரேகைகளின்‌ 
அமைப்பு, வடிவம்‌, எண்ணிக்கை 
ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக்‌ 
கொண்டு ஆராய்ச்சி மேற்கொள்வது. 


00௦0/10003/0௦515 
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0௦0141000௦ 515 விரல்‌ 
முடக்கம்‌; விரல்‌ வளைவு : கை 
அல்லது கால்‌ விரல்கள்‌ நிரந்தர 
மாக வளைந்துவிடுவது; தொழு 
நோய்‌ பாதிப்பால்‌ விரல்கள்‌ 
வளைவது. 


9௦04101௦04 : விரல்‌ சைகை 
மொழி; விரல்மொழி : ஊளமைகள்‌, 
செவிடர்களுடன்‌ பேசுவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ விரல்‌ சைகை மொழி. 


0௦04101515 : விரல்‌ இழப்பு; 
விரல்‌ நீக்கம்‌; விரல்‌ அகற்றுதல்‌ : 
விரலை நீக்குதல்‌, விரலை 
வெட்டி விடுதல்‌; அறுவை 
மருத்துவம்‌ மூலம்‌ விரலை சரி 
செய்தல்‌. 

000-510 : முழு நோயாளி. 
00276 : டால்மேன்‌ : ஃபு/ளூராஸ்பாம்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
0௦1! ஐ : பொம்மைக்‌ கண்‌ 
நோய்‌ : தலையின்‌ திடீர்‌ அசைவு 
காரணமாகக்‌ கண்களின்‌ அசைவு 
எதிர்த்திசையில்‌ செல்லுதல்‌. 
தன்னியலான கண்‌ அசைவுக்‌ 
கான மைய அமைப்பு முறையில்‌ 
நைவுப்‌ புண்‌ உண்டாவதால்‌ 
இது உண்டாகிறது. 

0௦1௦10 : டோலோபிட்‌ : டிஃப்ளூ 
னிசால்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வாணிகப்‌ பெயர்‌. 
0௦10 : வேதனை; வலி : துன்பம்‌, 
துயரம்‌, கடுந்துயார்‌. 

0௦1௦%616 : டோலோக்சென்‌ : 
டெக்ஸ்டரோப்போக்கிஃபென்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


00௦௦ : முகடு. 

0085௦ : அகம்சார்ந்த. 
0௦ : மனைசார்ந்த. 
மொ௱ாடு : செயலொழுக்கம்‌ : 
1. வளர்சிதை மாற்ற நடவடிக்‌ 
கை வெகுவாகக்‌ குறைந்துள்ள 
நிலை. 2. நோய்‌ வளர்ச்சி துரித 
மாக இல்லாத ஒரு நிலை. 
0௦ஈரஈவா* : ஆதிக்கப்‌ பண்பு; 
ஓங்கிய; ஆதிக்க மிகைப்பு; விஞ்‌ 
சுகை : உயிரியஇணைக்கலப்பில்‌ 
முதல்‌ தலை முறையில்‌ மேம்‌ 
பட்டு நிற்கும்‌ ஒரு வழிப்‌ பெற்‌ 
றோர்‌ பண்புக்கூறு. 

0௦/1 ளார்‌ : மூளை 
ஆதிக்கப்‌ பகுதி : இடக்கைப்‌ 
பழக்கம்‌, வலக்கைப்‌ பழக்கம்‌ 
உடையவர்களுக்கு மூளையின்‌ 
எதிர்ப்பக்கத்தில்‌ உள்ள பகுதி. 
வலக்கை பழக்கமடையவர்களில்‌ 
90% பேருக்கும்‌ இடக்கை 
பழக்கமுடையவர்களில்‌ 30% 
பேருக்கும்‌ மூளை அதிக்கப்‌ பகுதி 
வலப்புறம்‌ அமைத்திருக்கும்‌. 
9௦ஈ00ர6ா மானா /06 : டோமி 
ஃபென்‌ புரோமைடு : வாயிலும்‌, 
தொண்டையிலும்‌ கிருமிகளி 
னால்‌ உண்டாகும்‌ கோளாறு 
களுக்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
மருந்து. 

0௦1௦ : கொடையாளர்‌; வழங்கி; 
கொடுப்பான்‌ : இரத்தம்‌ செலுத்‌ 
துவதற்கு இரத்தம்‌, அல்லது 
உறுப்பு மாற்று அறுவைச்‌ 
சிகிச்சைக்கு உறுப்பு நன்‌ 
கொடையாக அளிக்கும்‌ அள்‌. 


0௦௦8 ௦௦ஸ்‌ 


0௦1௦௩3 6௦0 : டோனோவன்‌ 
திரட்சி : திசுக்கட்டியை உண்‌ 
டாக்கும்‌ பொருள்‌. இந்தியா 
வில்‌ பணிபுரிந்த அயர்லாந்து 
மருத்துவர்‌ சார்லஸ்‌ டோனோவான்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 


0௦0016 ப/185000 460148/0ப6 : 
டோப்லர்‌ கடுமுனைப்பு ஒலி 
நுட்பம்‌: நெஞ்சுப்பைக்குள்‌ இரத்‌ 
தத்தைக்‌ கொண்டு செல்லும்‌ 
குருதி நாளமாகிய சிரையின்‌ 
வழியாகப்‌ பாயும்‌ இரத்தத்தின்‌ 
வேக வீதத்தை அளவிடுவதற்கு 
கடுமுனைப்பு ஒலியை அனுப்‌ 
பும்‌ ஓர்‌ எந்திரம்‌. சிரை முழு 
வதுமாகத்‌ தடைப்பட்டிருக் 
குமானால்‌, இரத்தம்‌ பாய்தல்‌ 
இராது; எனவே ஓலி வராது. 
0௦0ா3௱ : டோப்ராம்‌ : டோகாப்‌ 
ராம்‌ என்ற மருந்தின்‌ வாணிகப்‌ 
பெயா்‌. 

0௦0௦06 : டோப்டோன்‌ 
கருவிலிருக்கும்‌ குழந்தையின்‌ 
இதயத்துடி ப்பினை எதிரொலித்‌ 
தத்துவத்தின்‌ மூலம்‌ கண்டறிய 
உதவும்‌ ஒரு கருவியின்‌ வணிகப்‌ 
பெபயர்‌. 

டாவ : டோர்பானெக்ஸ்‌ : 
டாந்திரோன்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. ப 
௦௱ார்‌ : ஒடுக்க நிலை. 


௦1 (166௦ ௫040 : டோர்னி 
யர்‌ லித்தோ கருவி : சிறுநீரகத்‌ 
திலுள்ள சிலவகைக்‌ கற்களை 
அதுிர்ச்சியலைகள்‌ மூலம்‌ அழிக்‌ 
கக்‌ கூடிய ஒரு கருவி. 
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0௦152] : முதுகுப்புறம்‌; பின்புறம்‌; 
முதுகிய; புற; முதுகு : முதுகுப்‌ 
பகுதி சார்ந்த அல்லது ஓர்‌ உறுப்பின்‌ 
முதுகுப்புறம்‌. தலையணையை 
ஆதாரமாக வைத்து மல்லாந்து 
படுப்பது முதுகுப்புற நிலையாகும்‌. 


0051110௦ : முதுகுப்புற 
வளைவு : ஒரு மூட்டுப்பகுதியில்‌ 
ஓர்‌ உறுப்பு முதுகுப்புறமாக 
வளைந்திருத்தல்‌. 

0015006ன2! : முதுகு: மையம்‌ : 


முதுகின்‌ மையப்‌ பகுதியை 


அடுத்‌ துள்ள பகுதி, 

0௦591 பாமா : பின்புற இடிப்புப்‌ 
பகுதி; பின்‌ இடை : முதுகுப்புற 
முள்ள இடுப்புப்பகுதி சார்ந்த. 
0௦5806 : மருந்தளவு : ஒரு 
மருந்தினை எந்தெந்த வேளை 
களில்‌ எந்தெந்த அளவுகளில்‌ 
நோயாளிக்குக்‌ கொடுக்க வேண்‌ 


| டும்‌ என்ற அளவு. 
0085: வேளை மருந்து. 


0௦5பா : புறம்‌; முதுகு. 


- 0051௬௦46, 8056௦1 : ஊடு 


கதிர்மானி : ஊடுகதிர்களை 
(எக்ஸ்ரே) அல்லது காமாக்‌ 
கதிர்களை அளவிடக்கூடிய 
ஒரு கருவி. - 

0௦0119 4௱6௦ : இரட்டிப்பாகும்‌ 
நேரம்‌ : 1. ஒரு நைவுப்புண்‌ 
விட்டத்தில்‌ 1.25 மடங்கு அதி 
கரிப்பதற்கான கால அளவு. 
அதாவது, 2 செ.மீ விட்ட 
முள்ள புண்‌ 2.5 செ.மீ யாக 
அதிகரிப்பதற்கான கால அளவு. 


னைக சைகை கை கை வக கைள சை வராக கை சகாய எனா னி ல்கள்‌ அ ககக ரகக அவங்க கனவை அவையவை 


0௦ப006 
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கட்டிகளின்‌ உக்கிர வேகத்தை 
அளவிடுவதற்கு முக்கியமான 
வழி, 


0௦0016 : பீற்றுக்குழல்‌ தாரை; 
உடற்குழி கழுவல்‌; தாரை; உட்‌ 
கழுவு : உட்கழுவு முறையாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ பீற்றுக்‌ 
குழலின்‌ தாரை. 

0௦ப01895 5309 : டக்ளஸ்‌ பை 
வெளியேற்றப்பட்ட காற்றைச்‌ 
சேகரிப்பதற்கான, இடம்விட்டு 
இடம்‌ கொண்டு செல்லக்கூடிய 
ஒரு பெரிய பை. இது உள்ளிழுக்கப்‌ 
பட்ட கார்பன்டையாக்சைடு 
அளவை அளவிடுவதற்குப்‌ பயன்‌ 
படுகிறது. பிரிட்டிஷ்‌ மருத்துவ 
அறிஞர்‌ கிளாட்டக்ளஸ்‌ என்பவரின்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
௦09125 0௦ப௦4 : டக்ளஸ்‌ பொதி 
யுறை : மலக்குடல்‌-சிறுநீர்ப்பை 
சார்ந்த பொதியுறை. ஸ்காட்‌ 
லாந்து மருத்துவர்‌ ஜேம்ஸ்‌ 
டக்ளஸ்‌ பெயரால்‌ அமைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

008 ஒுா0௦ா6 : மனநலிவு 
நோய்‌ : பிறவியிலேயே உண்டா 
கும்‌ கடுமையான மனநோய்‌ 
வகை. இந்த நோய்‌ கண்டவர்‌ 
களுக்கு மங்கோலிய இனத்த 
வரைப்‌ போன்ற முகபாவங்கள்‌ 
உண்டாகும்‌. மட்டைபோல்‌ 
திருகிய கண்கள்‌, மாறுகண்‌, 
தட்டையான பின்தலை ஆகிய 
கோளாறுகள்‌ ஏற்படும்‌. 
டெளனால்‌ விளக்கியது. 


09): டோக்சகப்ராம்‌ : இன்‌ 
றியமையாத பின்‌ மூளை 


மையங்களைத்‌ தூண்டிவிடும்‌ 
ஒரு மருந்து. இது பார்பிட்டு 
ரேட்டினால்‌ ஏற்படும்‌ நச்சுத்‌ 
தன்மையைப்‌ போக்கப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 

0௦601 : டோக்செப்பின்‌ : மனச்‌ 
சோர்வகற்றும்‌ மருந்துகளில்‌ 
ஒன்று. 3-15 நாட்கள்‌ உட்கொண்ட 
பின்‌ செயற்படத்‌ தொடங்கும்‌. 
0௦01001௦11 : டோக்சோருூபிசின்‌: 
உயிர்ம நச்சு நீக்கும்‌ மருந்து. 
குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும்‌ 
வெறுப்பு நோயைக்‌ குணப்‌ 
படுத்தக்‌ கொடுக்கப்படுகிறது. 
0௦00601116 : டோக்சிசைக்ளின்‌ : 
இது ஒரு டெட்ராசைக்ளின்‌. 
இது விரைவாக ஈர்த்துக்‌ கொள்‌ 
ளப்பட்டு, மெதுவாக வெளி 
யேற்றப்படுகிறது நுண்ணுயி 
ரெதிர்‌ மருந்து. 

067 420017௦ : முத்தடுப்பு ஊசி : 
தொண்டை அழற்சி, கக்குவான்‌, 
நசிப்பிசிவு அகிய மூன்று 


நோய்களுக்கும்‌ எதிரான தடுப்பு 
ஊளசி மருந்து. 
வ்‌ : வடிகுழல்‌; வடிகால்‌; 


வடிப்பு: அறுவையில்‌ கட்டி 
முதலியவற்றிலிருந்து சீழ்‌, 
அழுக்கு .நீர்‌ வடிப்பதற்கான 
குழல்‌, 

0311806 : வடிமானம்‌. 

21 120௨-(ப0௦ : சீழ்‌ குழல்‌. 
ஊரா : டிராமமின்‌ : டை 
மென்ஹைட்ரினேட்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


ச [ு ச 
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02500 : முனைப்பு; தீவிகம்‌; பெரு 
மாற்றம்‌ ; கடும்‌ பேதி மருந்து. 
201 : வீச்சு; வளிவேகம்‌. 


062௱ : கனவு : உறங்கும்போது 
எண்ணங்களும்‌, உணர்வுகளும்‌ 
தோன்றுதல்‌. துரிதமான கண்‌ 
அசைவு உறக்கத்தின்போது 
கனவுக்‌ காட்சிகள்‌ தோன்று 
கின்றன. 

016552 : அறுவைத்‌ துணைவர்‌; 
அறுவை மருத்துவத்தின்போது 
மருத்துவருக்கு உதவும்‌ துணைவர்‌; 
காயங்களுக்குக்‌ கட்டுப்‌ போட 
உதவும்‌ மருத்துவ மாணவர்‌. 
065510 : காயக்கட்டு; கட்டு : 
வெளிநோய்‌ தொற்றாமல்‌ 
காயங்களுக்கு அல்லது புண்‌ 
களுக்குக்‌ கட்டுப்போடுதல்‌. 
0655121158 8௦6 : டிரஸ்லர்‌ 
நோய்‌ : நெஞ்சுத்தசையழிவுக்கு 
பிந்திய நோய்‌. இதனால்‌, இடை 
விடாத காய்ச்சல்‌, குலையுறை 
அழற்சி, நுரையீரல்‌ உறையழற்சி 
அகியவை உண்டாகும்‌. இவை, 
தன்னியல்பான நோய்த்‌ தடுப்‌ 
டரினால்‌ உண்டாகலாம்‌. இது, 
அமெரிக்க மருத்துவ அறிஞர்‌ 
வில்லியம்‌ டி. ரஸ்லர்‌ பெயரால்‌ 
அமைக்கப்படுகிறது. 

ர்‌! : துளையிடுதல்‌. 


01 : சொட்டு 
சொட்டாக விழுதல்‌. 


சொட்டு 


(௦16008 : டிரோலெப்டான்‌ : 
மூரோம்பெரிடால்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


0௦௬௦12 : டிரோமோரான்‌ 
லெவோர்ஃபானால்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
000 : துளி; திவளை : 1. ஒரு 
திரவத்தின்‌ கோள வடிவ நுண்‌ 
துளி. 2. ஓர்‌ உறுப்பு தனது 
இயல்பான இயக்கத்திலிருந்து 
வீழ்ச்சியடைதல்‌. 

0௦0 21(2016 : நிலைதடுமாற்றம்‌: 
உடலின்‌ கீழ்ப்பகுதி உறுப்புகள்‌ 
திடீரென நிலையிழப்பதால்‌ 
அவ்வப்போது நிலை தடுமாறி 
விழுதல்‌. 

01006110௦1 : டிராப்பெரிடால்‌ : 
நரம்புத்‌ தளர்ச்சியைப்போக்கும்‌ 
மருந்து. அறுவைச்‌ சிகிச்சைக்கு 
முந்திக்‌ கொடுக்கப்படும்‌ மருநீ 
தாகப்‌ பயன்படுகிறது, சுவாச 
மண்டலத்தைப்‌ பாதிக்காமல்‌, 
நினைவிழப்பு ஏற்படாமல்‌, ஒரு 
பற்றற்ற மனநிலையை இது 
உண்டாக்குகிறது. 

௦1% : சிறுதுளி; துளிச்சொட்டு: 
1. மிகச்சிறிய துளி. 2. ஒரு நுண்‌ 
ணுயிரி மீது படையெடுத்துத்‌ 
தாக்கும்‌ நோய்‌. இது துகள்‌ 
களினால்‌ பரவுகிறது. 

070006 : துளி முனைக்குழாய்‌; 
சொட்டுவான்‌ : திரவத்துளிகளை 
வெளியேற்றுவதற்குப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ ஒரு பக்கம்‌ குறுகிய 
முனையடைய ஒரு குழாய்‌. 
01௦05 : சொட்டு மருந்து : துளி 
மருந்து. 





௦05] 
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0௦08) : நீர்க்கோவை மகோதரம்‌; 
பெருவீக்கம்‌; மீவீக்கம்‌ : உடலின்‌ 
புழையிடங்கள் தோறும்‌ நீர்‌ 
திரண்டு தேங்குவிக்கும்‌ நோய்‌. 


00௦513௭௦1௦16 : டிராஸ்டானா 
லோன்‌ : உயிர்ப்பொருள்‌ ஆக்கு 
வதற்குரிய ஒரு பொருள்‌. மார்பு 
புற்றுச்‌ சிகிச்சையில்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படுகிறது. 

ய : மருந்து : கண்டறியப்‌ 
பட்ட நோயைத்‌ தடுப்பதற்கும்‌, 
அந்த நோய்க்குச்‌ சிகிச்சையளிப்‌ 
பதற்கும்‌, நோயின்‌ அறிகுறிகள்‌ 
குறைப்பதற்கும்‌ பொருள்‌ 
எதனையும்‌ குறிக்கும்‌ பொதுச்‌ 
சொல்‌. நோயைக்‌ குணப்படுத்தும்‌ 
மருந்துகளை நோய்ச்‌ சிகிச்சை 
மருந்துகள்‌ என்றும்‌, சட்ட 
விரோதமாக உட்கொண்டு 
அடிமையாகிவிடும்‌ மருந்து 
களை போதை மருந்துகள்‌ 
என்னும்‌ கூறுவர்‌. 

பய00151 : மருந்து வணிகர்‌. 


பயா“ : செவிப்பறை. 


பரோமாா55 : மது மயக்கம்‌; 
மதுமை. 
ராரா : உலர்தல்‌. 


டய்‌11-2௦௱௨௦௱1 வு : 
ரூபின்‌-ஜான்‌௪ன்‌ நோய்‌ : ஈரல்‌ 
உயிரணுக்களில்‌ இடப்பெயர்வு 
கோளாறு காரணமாக இரத்தத்தில்‌ 
பிலிரூபின்‌ மிகுதியாகவுள்ள 
குடும்ப வழி நோய்‌. அமெரிக்க 
நோயியல்‌ அறிஞர்கள்‌ இசாடோர்‌ 


ரூபின்‌, ஃபிராங்க்‌ ஜான்சன்‌ 
அகியோரின்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

0 ப0௦111(260016 : தசைநலிவு 
நோய்‌ : பொதுவாக 3-5 வயது 
டைய சிறுவர்களுக்கு ஏற்படும்‌ 
கோளாறு. இந்த நோய்‌ கண்ட 
வர்களுக்குப்‌ படிப்படியாகத்‌ 
தசை நலிவடையும்‌, இயக்கத்‌ 
திறன்‌ இழப்பு ஏற்படும்‌. குமர 


பருவத்தில்‌ அல்லது 20 
வயதுகளில்‌ சுவாசத்தடை 
அல்லது மார்‌ அடைப்பு 


ஏற்பட்டு மரணம்‌ ஏற்படலாம்‌. 


பமா 6'5 ஈுப50ப!8ா 0611௦- 
ஈர : டஷேன்‌ தசை வளர்ச்சிக்‌ 
குறைபாடு : பாலியல்‌ தொடர்‌ 
புடைய மரபியல்‌ மங்கல்‌ நோய்‌. 
தசை வளர்ச்சிக்குறைபாடுகளில்‌ 
பொதுவாக காணப்படுகிறது. 
இது இரண்டு வயதுக்குப்பின்‌ 
தோன்றி, உடலின்‌ மையம்‌ 
நோக்கிய உறுப்புத்‌ தசைகளை 
பாதிக்கிறது. இதனால்‌ பெரும்‌ 
பாலும்‌ போலி உறுப்புப்‌ 
பெருக்கம்‌, நெஞ்சுப்பைச்‌ சுருக்கம்‌ 
அகியவை ஏற்படுகின்றன. 
(பிரெஞ்சு நரம்பியலறிஞர்‌ 
கில்லோம்‌ டஷேன்‌ பெயரால்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. 

0ப௦ : நாளம்‌. 

001655 : நாளமில்லா. 


0ப011655 912105 : நாளமற்றச்‌ 
சுரப்பிகள்‌; நாளமில்‌ சுரப்பு; நாள 
மில்லா : இழை நாளமில்லாமலே 


த பபப பப பபபப்ட்்பெய்யபியயயயயிவயய்வயயய்கையயயவயயையய ய 


ப்பரீடூ 51 


நேரடியாகக்‌ குருதிக்குள்‌ கசிவு 
நீர்‌ பரப்பும்‌ சுரப்பிகள்‌. 

பய்‌ ஒர ; டஃபி குருதிக்‌ 
குழுமம்‌ : இரண்டு காப்பு மூலங்‌ 
கள்‌ அடங்கிய ஒரு இரத்தக்‌ 


குழுமம்‌. இது இணை இனக்‌ 


கற்று மரபணுக்கள்பமூலம்‌ தர்‌ 
மானிக்கப்படுகிறது. 

[0ப025 1650 : டேகாஸ்‌ சோதனை : 
பொதுவாக உடம்பின்‌ நடுப்‌ 
பகுதிப்‌ பக்கமாகவுள்ள முழங்‌ 
கையினால்‌ எதிர்ப்‌ பக்கமுள்ள 
தோளைக்‌ கையினால்‌ தொட 
முடியும்‌. தோல்‌ பிறழ்ந்த ஒரு 
நோயாளி, இவ்விதம்‌ எதிர்ப்புறத்‌ 
தோளைத்‌ தொட இயலாது. 
இதைக்‌ கண்டறிவதற்கான 
சோதனை இது. அமெரிக்க 
மருத்துவ அறிஞர்‌ லூயி கோஸ்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
01/௦5 (65 : டியூக்‌ சோதனை : 
இச்சோதனையில்‌ தோலில்‌ 
குத்தி, உறிஞ்சு காகிதத்தினால்‌, 
இரத்தம்‌ பாய்வது நிற்கும்‌ 
வரையில்‌ இரத்தம்‌ தொடர்ச்சி 
யாக எடுக்கப்படுகிறது. இரத்‌ 
தம்‌ கசிவதற்கான இயல்பான 


நேரம்‌ 3-5 நிமிடம்‌. 


0ய/0:௦132%: டல்கோலாக்ஸ்‌ : (ஸ்‌ 
கோடில்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


பப! : மந்த. 
0பெ!1௮10 : மூடன்‌; மந்தன்‌. 


பப : மந்தம்‌; குறையொலி : 
சதசன்னி, கழலைக்கட்டி, நுரை 
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யீரல்‌ கசிவ, நுரையீரல்‌ கெட்டி 
யாதல்‌, திசு விரிவாக்கம்‌ 
உண்டாக்கும்‌ நோய்‌. 


பபாறாஈர : திணிப்பு; பொதித்தல்‌. 
பயாவா ௱6ஊாகா/5௱ : டங்கன்‌ 
செயல்முறை : பனிக்குடம்‌ 
உடையும்‌ போது குழந்தை 
வயிற்றிலிருந்து பிரிந்து வருவது 
8ழ்‌ முனையிலிருந்து தொடங்கு 
கிறது. உறுப்பு முழுவதுமே 
கருப்பை வாய்க்குள்‌ திணிக்கப்‌ 
படுகிறது. கடைசியாக மேல்‌ 
முனை கருப்பைக்‌ குழியிலிருந்து 
வெளிவருகிறது. இந்தச்‌ செயல்‌ 
முறையை பிரிட்டிஷ்‌ பெண்‌ 
பாலுறுப்பியலறிஞர்‌ ஜேம்ஸ்‌ 
டங்கள்‌ விவரித்தார்‌. அவர்‌ 
பெயரால்‌ இந்தச்‌ செயல்முறை 
அமைக்கப்படுகிறது. 
0ப௦08௮! : முன்சிறுகுடல்‌ சார்ந்த: 
முன்சிறுகுடல்‌ தொடர்புடைய. 
பே௦ப௱ : முன்குடல்‌. 


00௦062! ப/௦2 : முன்சிறுகுடல்‌ 
புண்‌ : அமிலம்‌, பெப்சின்‌ அகிய 
வற்றின்‌ வினை காரணமாக 
முன்‌ சிறுகுடல்‌ சுவரில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ சீழ்ப்புண்‌. இதனால்‌, 
உணவு உண்டபின்‌ கடுமை 
யான வலி ஏற்படுகிறது. இந்த 
வலி பல மணி நேரம்‌ நீடிக்கும்‌. 
எனவே இதனைப்‌ பசி வலி என்றும்‌ 
கூறுவர்‌. வலி ஏற்படும்போது 
உணவு உண்டால்‌ வலி குறை 
கிறது. இந்தப்புண்‌ காரணமாக 
இரத்தக்கசிவு உண்டாகி, மலத்‌ 
துடன்‌ இரத்தம்‌ போகும்‌. 


00௦021601௦ 
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0ப௦0216010ஈடு : முன்சிறுகுடல்‌ 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை : முன்சிறு 
குடலின்‌ பகுதியை அல்லது 
அதனை முழுவதும்‌ அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 
0ப௦021(15 : முன்சிறுகுடல்‌ 
அழற்சி; சிறுகுடல்‌ : முன்சிறு 
குடலில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
0ப௦081௦8112௦510ஈடு : முன்சிறு 
குடல்‌ இடைவழி : முன்சிறுகுட 
லுக்கும்‌ குடலுக்குமிடையில்‌ 
அறுவைச்சிகிச்சை மூலம்‌ ஓர்‌ 
இடைவழி உண்டாக்குதல்‌. 
00௦061௦0௨0 : முன்சிறுகுடல்‌ 
ஊடுகதிர்‌ஆய்வு : முன்சிறு 
குடலை ஊடுகதிர்‌ 
எடுப்பதன்‌ மூலம்‌ ஆய்வு 
செய்தல்‌. 
00௦061௦ற31016816010ஈ0ு : முன்‌ 
சிறுகுடல்‌ அறுவை மருத்துவம்‌ : 
கணையத்தின்‌ தலைப்பகுதியில்‌ 
புற்று நோய்‌ ஏற்படும்போது 
முன்‌ சிறுகுடலிலும்‌, கணையத்‌ 
தின்‌ பகுதியிலும்‌ செய்யப்படும்‌ 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை. 
00௦021௦500) : முன்சிறுகுடல்‌ 
உள்‌ முக ஆய்வு : முன்சிறு 
குடலை உள்‌ நோக்குக்‌ கருவி 
மூலம்‌ ஆய்வு செய்தல்‌. 
00௦61௦5100) : முன்சிறுகுடல்‌ 
திறப்பு : முன்சிறுகுடலினுள்‌ 
அடிவயிற்றின்‌ சுவர்‌ வழியாக 
ஒரு நிரந்தரத்‌ திறப்பினை 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை மூலம்‌ 
உண்டாக்குதல்‌. 


0ப௦0௨ப௱ : முன்சிறுகுடல்‌; முன்‌ 
குடல்‌ : மேலேயுள்ள இரைப்பையை 
கீழேயுள்ள மலக்குடலுடன்‌ 
இணைக்கும்‌ சிறுகுடலின்‌ முற்பகுதி, 
0௦03811௦16 : டுவோகாஸ்டி 
ரோன்‌ : கார்பனாக்சோலோன்‌ 
என்ற தயாரிப்பின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. இது பொதியுறை மாத்‌ 
திரையாகக்‌ கிடைக்கிறது. இது 
இரைப்பைக்குள்‌ சென்றதும்‌ 
இரு மடங்கு விரிவடைந்து இத 
னுள்ளிருக்கும்‌ மருந்தினை 


வெளியேற்றுகிறது. 
21/2௦ : டுஃபாலாக்‌ : லாக்டு 
லோஸ்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 


பெயர்‌. 


பெற : இரண்டாம்‌ இதய ஒலி : 
இதயத்துடிப்புமானி மூலமாக 
கேட்கப்படும்‌ இரண்டாவது 
இதய ஒலி. இது முதலாவது 
இதய ஒலியை விடக்‌ குறுகிய 
தாகவும்‌, அதிக ஒலியுடைய 
தாகவும்‌ இருக்கும்‌. 

0யரயு*ாசா'5 6௦ஈ1௨0(பா௦ : விரல்‌ 
குறுக்கம்‌ : கையிலுள்ள விரல்கள்‌, 


விரல்‌ குறுக்கம்‌ 





பி பா30௦11 


முக்கியமாக மூன்றாவது, நான்‌ 
காவது விரல்கள்‌, வலி யின்ரி 
உள்ளங்கயையை நோக்கிக்‌ குறுகுதல்‌. 
டுப்பூட்ரின்‌ விளக்கியது. 
யா80௦11 : டூுராபோலின்‌ 
நாண்ட்ரோலோன்‌ ஃபினைல்‌ 
புரோப்பியோனேட்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
பபொாறொக(சா : மூளை மேல்‌ சவ்வு; 
முருட்டுச்‌ சவ்வு : மூளையையும்‌ 
முதுகுத்‌ தண்டையும்‌ சூழ்ந்துக்‌ 
கொண்டிருக்கும்‌ மூன்று பொதி 
யுறைகளில்‌ வெளிப்புறத்திலி 
ருந்து மேல்‌ சவீவு. 

பொக : காலநீட்சி; காலவரை: 
. ஒரு கோளாறு இருந்துவரும்‌ 
சராசரிக்‌ கால அளவு. 2. ஒரு 
கருப்பைச்சருக்கத்தின்‌ தொடக்கத்‌ 
துக்கும்‌ முடிவுக்கும்‌ இடையி 
லான கால இடைவெளி. 
டியா௦ாாாாஉஊ : டுரோமைன்‌ 
௦௦பெண்டர்மைன்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

0பா௦0ர்‌ : டுரோஃபெட்‌ : ஆஃ 
பிட்டாமின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

பெ5( : தூசு; மாசு. 


டய/2018 : டுவாடிலான்‌ : ஐசோக்‌ 
சுப்ரின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

மரீ: குள்ளன்‌ : வளர்ச்சி இயக்கு 
நீர்‌ (ஹார்மோன்‌) குறைபாடு 
காரணமாக வளர்ச்சிக்குத்‌ 
தடைப்பட்டுக்‌ கூழையாக 
உள்ள அள்‌. 
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செலார்ாா : குள்ளத்தன்மை; 
கூளை; குறுமை : கேடயச்சுரப்பி 
சுரப்பாற்றல்‌ இழந்து போவதன்‌ 
காரணமாக அங்கக்‌ கோணல்‌ 
அல்லது தடையற்ற வளர்ச்சி 
யுடன்‌ அறிவுமந்தம்‌ ஏற்படும்‌ 
நிலையிலும்‌, குடல்‌ சர்ப்புச்‌ 
சக்திக்குறைபாடு, சிறுநீரகம்‌ 
செயலிழத்தல்‌, குழந்தைக்‌ 
கணை (ரிக்கெட்ஸ்‌) போன்ற 
கடுமையான நோய்களின்போதும்‌ 
உடல்வளர்ச்சி தடை படுதல்‌. 
36 : சாயப்பொருள்‌; சாயம்‌ : 
தானே வண்ணம்‌ பெற்றுள்ள 
அல்லது வண்ணமூட்டப்பட்‌ 
டுள்ள அல்லது வேறொரு 
பொருளுக்கு வண்ண மூட்டப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு 
பொருள்‌. 

யூரி௦5 (085) : டிஃப்லோஸ்‌ : இது 
ஒரு ஃபுளோரின்‌ வழிப்பொ 
ருள்‌. எசரின்‌, நியோஸ்டிக்மின்‌ 
போன்று செயல்படக்கூடியது. 
எண்ணெயில்‌ இதன்‌ 0.1% 
கரைசல்‌ கருவிழிப்பாவை விறைப்பு 
நோய்க்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌. ' 
இது ஆர்கனோ பாஸ்பரஸ்‌ 
கூட்டுப்‌ பொருளாக, வேளாண்‌ 
மையில்‌ பூச்சிக்கொல்லி மருந்தாகப்‌ 
பயன்படுகிறது. கூட்டுப்பொருள்‌ 
மனித ருக்குத்‌ தீங்கு விளைக்கக்‌ 
கூடியது. 

நூரு : இறத்தல்‌ ; சாவு ; மரணம்‌. 
ோவ௱ா/6 றஜ0௦1௦04 : செயல்‌ 
திற உளவியல்‌; வல்லாற்றல்‌ உள 
வியல்‌ : ஃபிராய்டிய அல்லது 





நோவு 
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உளவியல்‌ பகுப்பாய்வுக்‌ கோட்‌ 
பாட்டில்‌ காணப்படுவது போன்ற 
தன்னறிவில்லாத ஆற்றலின்‌ 
அல்லது செயலூக்கங்களின்‌ 
முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்‌ 
தும்‌ உளவியல்‌. 

ரவா : திறன்மானி; 
வலிமை அளவு : உடல்‌ உறுப்பு 
களின்‌ வலிமையை அளந்து 
கணிக்கும்‌ கருவி, 


பராஉ : நொடி விசையழுத்தம்‌ 
(டைன்‌! : ஒருகிராம்‌ எடை 
மானத்தை ஒரு நொடியில்‌ 
நொடிக்கு ஒரு சென்டிமீட்டர்‌ 
அளவு செலுத்தவல்ல அளவு 
டைய விசையாற்றல்‌ அலகு. 
005265(16518 : தொடுவுணர்வு 
இன்மை; தொடுவுணர்வுச்‌ சீரின்‌ 
மை; தொடுவுணர்வுக்‌ கேடு: 
தொடு உணர்வு இழக்கும்நோய்‌. 
நே53ா112 : வாய்‌ குளறல்‌ நோய்‌; 
பேச்சுக்குளறல்‌; நாக்குழறல்‌; 
குழறுதல்‌ : நரம்பு மற்றும்‌ தசைக்‌ 
கோளாறு காரணமாகச்‌ சொற்‌ 
களைச்‌ சரிவர உச்சரிக்க முடி 
யாமல்‌, சொற்களைக்‌ குளறிப்‌ 
பேசுதல்‌. இந்நோய்‌ கண்டவர்‌ 
கள்‌ பொதுவாக மிகவும்‌ மெது 
வாகப்‌ பேசுவார்கள்‌; உயிர்மெய்‌ 
எழுத்துக்களின்‌ உச்சரிப்புத்‌ 
தெளிவாக இரா; சொற்களி 
டையே இடைவெளி அதிக 
மிருக்கும்‌. 
யூ5025618 : நடைமுடக்க நோய்‌ : 
மைய நரம்புமண்டல நோய்கள்‌ 


காரணமாக நடப்பதற்குச்‌ 
சிரமம்‌ ஏற்படுத்தும்‌ நோய்‌. 

0/50210ய/13 : கணிப்புத்‌ திற 
னின்மை : எண்களைக்‌ கணித்த 


றியும்‌ திறன்‌ குன்றியிருத்தல்‌. 


0506213 : மலக்கழிப்புச்‌ சிக்கல்‌; 
உருத்திரி; கடுமலர்ச்‌ சிக்கல்‌ : 
வேதனைதரும்‌ உருவழிப்பு. 
0/500௦910018518 : எலும்பு 
வளர்ச்சித்தடை : எலும்பு வளர்ச்சித்‌ 
தடையினால்‌ ஏற்படும்‌ கோளாறு. 
இதனால்‌, உடம்பின்‌ நடுப்பகுதி 
இயல்பாக இருந்தும்‌, கை கால்கள்‌ 
குட்டையாக இருக்கும்‌. 
015௦007௦1௨ : தோல்நிறமாற்ற 
நோய்‌ : தோலின்‌ அல்லது முடி 
யின்‌ நிறமியாக்கத்தில்‌ ஏற்படும்‌ 
கோளாறு. 

050018 : கண்மணிப்‌ பிறழ்ச்சி : 
கண்மணி இயல்பு நிலையிலி 
ருந்து பிறழ்ந்திருத்தல்‌. 
0/6012512 : குருதி நச்சு; தாதுசீர்‌ 
கேடு; செல்திரிபு : இரத்தத்தில்‌ 
நச்சுப்பொருள்கள்‌ இருப்பதால்‌ 
உண்டாகும்‌ நோய்‌. 


0050138000௦112512 : மாற்று 


அசைவு முடக்கநோய்‌ : அடுத்‌ 


தடுத்து - விரைவாக மாற்று 
அசைவுகளைச்‌ செய்ய இயலா 
திருத்தல்‌. 

பூம : வயிற்றளைச்சல்‌; 
சீதபேதி ; வயிற்றுக்கடுப்பு; இரத்த 
பேதி: வயிற்றிலிருந்து இரத்தமும்‌, 


அணத ளா சைகை க சைகை சச கைகள ளை கைகளை அனகை ல்‌ வைககைள கைய) கவ சனக ககைக வ வையில்‌ வவ கக வையக வைலம வ மா்‌ 


0561416518 
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சீழும்‌ கலந்து வெளியேறுவதால்‌ 
வயிற்றில்‌ ஏற்படும்‌ அழற்சி. 


இது ஒரு வகைப்‌ பாக்டீரியாவினால்‌. 


உண்டாகிறது. துப்புரவின்மை, 
வீட்டு ஈக்கள்‌ ஆகியவற்றினால்‌ 
இது பரவுகிறது. 
005௦212519 : அதீத உணர்வு 
தோலில்‌ ஏற்படும்‌ சிறு சிறு 
பொச்குளம்‌, மரமரப்பு, காந்தல்‌, 
வெட்டுணர்வு, குத்துணர்வு போன்ற 
இயல்கட ந்த உணர்வுகள்‌. 
நூ5*மா௦(1௦ா : இயல்பு கடந்த 
இயக்கம்‌; செயல்‌ பிறழ்ச்சி; கெடு 
வினை; திரிபியக்கம்‌; செயற்கேடு: 
உடலில்‌ உறப்பு அல்லது பகுதி 


எதுவும்‌ இயல்புமீறி இயங்குதல்‌. 


060612515 : உருவக்கேட்டு 
வளர்ச்சி; செனிப்புக்கேடு : கர 
வளர்ச்சியின்‌ போது ஏற்படும்‌ 
பொருத்தமில்லா உருவக்கேடு. 
50 ர்க : கருப்பைக்‌ கட்டி : 
கருப்பையில்‌ குறைந்த அளவு 
உக்கிரமுடைய கட்டி. அண்‌ 
அல்லது பெண்‌ பண்புகள்‌ 
உயிரணுக்களில்‌ உருவாவதற்கு 
முன்பே இது உண்டாவதால்‌, 
இதில்‌ இயக்குநீர்‌ (ஹார்மோன்‌) 
சுரப்பதில்லை. 

ர5001௦516 : பிறப்புறுப்பு நோம்‌: 7. 
ஒழுங்கற்ற பாக்டீரியா வளர்ச்சி, 
2. பிறப்புறுப்புகளில்‌ ஏற்படும்‌ 
செயல்முறைக்‌ கோளாறு. 
8112:111121221:112 
வியர்வைக்‌ கட்டி : வியர்வை 
நாளங்கள்‌. அடைபடுவதால்‌ 
தோலில்‌ உண்டாகும்‌ கொப்புளம்‌, 


கொப்புளம்‌; 


06120/௦816 : மையக்‌ கருவீக்கம்‌: 
ஓர்‌ உயிரணுவின்‌ மையக்‌ கருவின்‌ 
இயல்புகடந்த நிலை. 
ப5/2(௦515 : மேல்தோல்‌ திசுக்‌ 
கொம்புப்‌ பொருள்‌ மாற்றம்‌ : மேல்‌ 
தோலின்‌ புறத்திசு உயிரணுக்‌ 
களின்‌ கொம்புப்‌ பொருள்‌ 
மாற்றம்‌. மாறுதலடைதல்‌. 


யூ9146518 : அசைவியக்க இழப்பு; 
அசைவிழப்பு; இயக்கக்‌ கேடு : 
உளவியல்‌ கோளாறுகளுக்குக்‌ 
கொடுக்கப்படும்‌ மருந்துகளின்‌ 
பக்க விளைவாக முகத்‌ தையும்‌, 
வாயையும்‌ தானாக அசைக்க 
முடியாமல்‌ போதல்‌. 

ரூபா15 : தன்னிச்சை அசைவு; 
முடக்கம்‌ : தன்னிச்சையான 
அசைவுகளைச்‌ செய்வதில்‌ 
ஏற்படும்‌ சிரமம்‌. 


51912: பேசும்‌ திறனிழப்பு; சொற்‌ 


கேடு : பேச்சு உறுப்புகளில்‌ : 
ஏற்படும்‌ கோளாறு காரணமாக 
பேசுவது கடினமாக இருத்தல்‌. 
ூ51லர௪ : பேசும்‌ ஆற்றலின்மை; 
சொல்யெழுத்துக்கேடு : எழுதவும்‌ 
படிக்கவும்‌, உச்சரிக்கவும்‌ இயல்‌ 
பாகத்‌ திறனுடைய ஒருவார்‌ 
அந்த ஆற்றல்களை இழந்து 
விடும்‌ நிலை. இது மூளையில்‌ 
காயம்‌ அல்லது புலனுணர்வு 
நரம்புகளில்‌ ஏற்படும்‌ கோளாறு 
காரணமாக ஏற்படும்‌. 
0511010818 : அதீத நிணநீர்க்‌ 
கொழுப்பு நோய்‌ : நிணநீர்க்‌ 
கொழுப்புகளிலும்‌ கொழுப்புப்‌ 





ரோ பர்பு 


புரதச்‌ செறிவுப்‌ பொருள்களி 
லும்‌ ஏற்படும்‌ அதீதநிலைகள்‌. 
மூ௱ச்யாடு : பிறவி வளர்ச்சிக்‌ 
குறைபாடு; முதிர்வுக்கேடு : பிறவி 
யிலேயே வளர்ச்சிக்‌ குறைபாட்‌ 
டுக்கான அறிகுறிகள்‌. குழந்தை 
பிறக்கும்போது எடை மிகவும்‌ 
குறைந்திருத்தல்‌ இந்த அறிகுறி 
களில்‌ ஒன்று. 

யூ5௱(!(8 : உறுப்புக்‌ குறைபாடு; 
பிறவி ஊனம்‌; அங்கக்கேடு : 
உடல்‌ உறுப்புகள்‌ குறைபாடு 
களுடன்‌ இருத்தல்‌. 
பூவாார்‌0௦8 : நோவு மாத 
- விடாய்‌; வலிமிகு மாத விடாய்‌; 
சூதக வலி; சூதக வாய்வு; வலிப்‌ 
போக்க : பெண்களுக்கு கடும்‌ 
வலியுடன்‌ மாதவிடாய்‌ 
தோன்றுதல்‌. 

050618 : கடும்பசி; இயல்பற்ற 
பசி; பசிக்கேடு : இயல்புக்கு 
மீறிய கடும்பசி. 

யூ5$ற32பா12 : நோவுக்‌ கலவி; 
வலிமிகுப்‌ புணர்ச்சி; புணர்ச்சிச்‌ 
சிக்கல்‌: புணர்வலி; புணர்நோவு; 
இடர்புணர்வு : சில பெண்களுக்கு 
உடலுறவின்போது நோவு 
உண்டாதல்‌. 

05060518 (506053) : வயிற்று 
மந்தம்‌; செரிமானக்‌ கோளாறு; பசி 
யின்மை: அசீரணம்‌; செரிமானக்‌ 
கேடு; செரியாமை : உணவு 
செரியாமல்‌ இருத்தல்‌. 


407 0150ஈ௦069 


0052680116 : வயிற்று மந்த 
நோயாளி வயிற்று மந்த 
செரிமானக்‌ கேடு தொடர்பான. 


05018018 : தொண்டைக்குழி 
அடைப்பு; விழுங்க இயலாமை; 
விழுங்கற்கேடு : தொண்டை 
உணவுக்குழாயில்‌ அடைப்பு 
ஏற்பட்டு உணவை விழுங்குவது 
கடினமாக இருத்தல்‌. 

பூ5ற2512 : மொழித்திறன்‌ 
கோளாறு; பேச்சுச்‌ சீரின்மை; பேச்‌ 
சுக்கேடு; உரையிலி : மொழியை 
உருவாக்கிக்‌ கொள்ளவும்‌, 
புரிந்துகொள்ளவும்‌ அனுமதிக்கும்‌ 
மூளை நடவடிக்கை பாதிக்கப்‌ 
பட்ட நிலை. இதில்‌ பேச்சு 
உறுப்புகள்‌ பாதிக்கப்படுவதில்லை. 


0/5018518 : மட்டுமீறிய திசு 
வளர்ச்சி; இயல்பு பிறழ்ந்த 
வளர்ச்சி; வளர்ச்சிக்கேடு : திசுக்‌ 
கள்‌ இயல்புக்கு மீறுதலாக மிகு 
தியாக வளர்தல்‌. 

0501235110 ஈகவோப5 : தோல்‌ மறு : 
ஒருவகை தோல்‌ புண்‌. இதில்‌ 
ஒழுங்கற்ற மறுக்கள்‌ தோன்றும்‌. 
இந்த மறுவின்‌ மையத்தில்‌ ௧௬ 
நிறக்‌ கொப்புளம்‌ உண்டாகும்‌ 
விதைவடி வ மாறுதல்கள்‌ ஏற்படும்‌. 
இது பொதுவாக உக்கிரமாவதற்கு 
முந்திய நிலை எனக்‌ கருதப்படுகிறது. 
யூ5றா௦௦3 : மூச்சுத்திணறல்‌; மூச்‌ 
சிளைப்பு; மூச்சுத்‌ திகைப்பு : மூச்சு 
விடுவதில்‌ இடர்பாடு; மிகவும்‌ 


சங்கடப்பட்டு மூச்சு விடுதல்‌. 


ததத பபப ப ப ட டயபபயயயயயயயயமையமயமைை 
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ரே5ா208 : தசைக்கட்டுபாடிழப்பு: 
தசைகளின்‌ மீது தானியக்கச்‌ 
கட்டுப்பாடு இல்லாதிருத்தல்‌. 
ே5ர2015௱ : நரம்புக்குழாய்‌ 
செயலிழப்பு : முதிர்‌ ௧௫ நரம்பு 
குழாயில்‌ இயல்பான இணைப்பு 
ஏற்படாமல்‌ போதல்‌. 
நோர்ரர்ற (8 : ஒழுங்கற்ற இதயத்‌ 
துடிப்பு; லயக்கேடு : இதயத்‌ துடிப்பு! 
ஒரு சீராக இல்லாதிருத்தல்‌. 
ரூ580௱ா/3 : உறக்கமிழப்பு 
நோய்‌: உறக்கம்‌ வராமலிருக்கும்‌ 
கோளாறு. இதில்‌ உறங்குமளவு, 
உறக்கத்தரம்‌, உறங்கும்‌ கால 
அளவு ஆகியவை சீர்‌ குலைந்து 
போகின்றன. 

00512)12 : தானியக்கமின்மை; சீர்‌ 
இயக்கக்கேடு : தானியக்க அசைவுக்‌ 
கட்டுப்பாடு இல்லாதிருத்தல்‌. 
050018 : கடினப்பிள்ளைப்பேறு: 
பேற்றுக்கேடு : பிள்ளைப்பேறு 
நடைபெறுதல்‌. கருப்பை வாய்‌ 
- விரிவடைவதில்‌ தாமதம்‌ காரண 
மாகக்‌ கடினப்பேறு. 


408 09452005027௱19 
பெர : மனக்கோளாறு 


மனச்சோர்வு உண்டாக்கும்‌ 
நரம்புத்தளர்ச்சியடன்‌ கூடிய 
ஒரு வகை மனக்கோளாறு. 

510/8 : தசை விறைப்பு நோய்‌; 
இறுக்கத்திரிபு : தசைகள்‌ விறைத்துப்‌ 
போகும்‌ நோய்‌, இதில்‌ 
தசைகளை அசைக்கும்போது 
கடுமையான வலி உண்டாகும்‌. 


51௦00 : தவறான ஊட்டச்‌ 
சத்து; உணவுக்குறை, உடற்‌ 
கோளாறு; வளப்பக்கேகடு; 
வளர்ச்சிக்‌ கேடு : ஓர்‌ உறுப்புக்கு 
அல்லது தசைத்‌ திசுக்களுக்கு 
தவறான ஊட்டச்சத்து செல்லுதல்‌. 
நூ5பா£ச : சூடுபிடிப்பு; சிறுநீரின்மை; 
கெடு நீரிழிவு; நீர்க்கடுப்பு 
சிறுநீர்க்‌ கழிக்கும்போது வலி 
உண்டாகும்‌ கோளாறு. 
3520050618 : விந்து உயிரணு 
குறைபாட்டு நோய்‌ : விந்து 
உயிரணு ஒழுங்கற்ற முறையில்‌ 


உண்டாதல்‌. 


62/6'6 0156856 : ஈலே நோய்‌ 
விழித்திரையினுள்ளும்‌, விழி 
நீர்மத்திலும்‌ அடிக்கடி ஏற்படும்‌ 
குருதிப்போக்கு அண்களிடம்‌, 
இரண்டாம்‌, மூன்றாம்‌ பத்தாண்டு 
களில்‌ இது உண்டாகிறது, 
பிரிட்டிஷ்‌ கண்‌ மருத்துவ 
வல்லுநர்‌ ஹென்றி ஈலேஸ்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
6-௮௱(0௦ : இ-காப்பு மூலம்‌ 
கல்லீரலழற்சி உண்டாகும்‌ 
“ஹேப்பாட்டிட்டி ஸ்‌-6” எனப்‌ 
- படும்‌ “இ-அன்டிஜன்‌” என்ற 
காப்பு மூலம்‌. 

621 : காது, செவி : கேட்க 
உதவும்‌ உறுப்பான இஃது ஐம்‌ 
புலன்களுள்‌ ஒன்றாகும்‌. 


ட்‌ 


ஒலி அலைகளை வாங்கி 
உணரச்‌ செய்யும்‌ இவ்வுறுப்பு 
புறச்செவி, நடுச்செவி, உட்‌ 
செவியாகிய மூன்று பகுதிகளைக்‌ 
கொண்டதாக அமைந்துள்ள து. 
621-8016 : காதுவலி. 

621-0ப௱ : செவிப்பறை. 

6218 : காது நுனி. 

621655 : காதில்லா; புறச்‌ செவியற்ற. 
620௦16 : காது ஒட்டி பேசு 
கருவி தொலைபேசியில்‌ 
செவியுடன்‌ பொருந்த வைத்து 
ஒலிவாங்கு கருவி. 

ரு 066 : ஆதி உயிரணு : ஓர்‌ 
ஊட்டுயிர்‌ மரபியல்‌ ௪யிர்மத்‌ 
தினுள்ள ஒரு நோய்க்‌ கிருமி 
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ஒருங்கிணைந்த உடனேயே ஓர்‌ 
ஊட்டுயிர்‌ உயிரணு உற்பத்தி 
செய்யும்‌ ஒரு மரபணு. 

௦௮-(பா்‌ : ஒலியூட்டுப்‌ பறை: 
காது மந்தமானவர்‌ போதிய 
ஒலியுடன்‌ தெளிவாகக்‌ கேட்க 
உதவும்‌ ஒருவகைப்‌ பறைக்‌ கருவி. 


௦8 ய/20: காது குரும்பி. 


2401-௨6 நூர௦ற6 
ஈட்டன்‌-லாம்பார்ட்‌ நோய்‌ 
சுவாசத்‌ தசை நலிவு எனப்‌ 
படும்‌ தசைநோய்‌. இது நுரையீரல்‌ 
சிறு உயிரணுப்‌ புற்றுநோயுடன்‌ 
சேர்ந்து ஏற்படுகிறது. இதனால்‌, 
இடுப்புக்குழி, தோள்‌ என்பு 
வளையத்‌ தசைகள்‌ நலிவடை 
தல்‌, தசை நாண்‌ இயக்கங்களை 
இழத்தல்‌, உடற்பயிற்சிக்குப்‌ 
ரின்‌ பலவீனம்‌ அதிகமாதல்‌ 
போன்றவை உண்டாகின்றன. 
௨0௦18 : குருதிக்‌ குழாய்க்‌ காய்ச்‌ 
சல்‌ : உண்ணிகளினால்‌ பரப்பப்‌ 
படும்‌ நச்சுக்கிருமிகளினால்‌ 
உண்டாகும்‌ குருதிக்‌ குழாய்‌ 
காய்ச்சல்‌, 

௦௦௩20௦ : எலும்பு நீக்கம்‌ : காய 
மடைந்தபின்‌ முறிந்த எலும்புத்‌ 
துண்டுகளை அகற்றுதல்‌. 
6௦௦11௦ : கருப்பைச்‌ சுருக்குப்‌ 
பொருள்‌; கருப்பைச்‌ சுருக்கி; கருத்‌ 
தள்ளி : கருவுற்ற கருப்பையைச்‌ 
சுருங்கச்‌ செய்து, அதிலுள்ள 
௧௬ வெளிப்படுவதை விரைவுப்‌ 
படுத்தும்‌ ஒரு மருந்து. 


410 601௦0810100180 
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6௦௦௦1௦௦௱௨ : குருத்தெலும்புக்‌ 
கட்டி; புறக்குருத்துக்‌ கட்டி : குருத்‌ 
தெலும்பில்‌ உண்டாகும்‌ கடுமை 
யற்ற கட்டி. இது எந்த எலும்பில்‌ 
உண்டாகிறதோ அதன்‌ மேறி 
பரப்பில்‌ நீட்டிக்‌ கொண்டிருக்கும்‌. 
௦௦0ு/ற௦516 : தோலடிக்‌ குருதிக்‌ 
கசிவு; கீரல்‌ குருதிக்‌ கட்டு; கரும்‌ 
குருதித்‌ திட்டு; குருதிக்கட்டு : 
தோலடிக்கடியிலுள்ள இரத்தக்‌ 
குழாய்‌ கசிந்து இரத்தம்‌ கட்டுதல்‌. 
506 : இ.சி.ஜி (எலெக்ட்ரோ 
கார்டியோகிராம்‌! : மின்னியல்‌ 
முறையில்‌ நெஞ்சுத்‌ துடிப்பை 
அளக்கும்‌ கருவி பதிவு செய்த 
வரைபடம்‌. 

8௦0௦0௦ : தோல்‌ நிறமாற்றம்‌: 
தோலில்‌ அல்லது சளிச்‌ சவ்வில்‌ 
நிறம்‌ நீங்கிய பகுதி. இது திச 
வினுள்ளே இரத்தக்‌ கழிவு உண்‌ 
டாவதால்‌ ஏற்படுகிறது. 
௨௦௦16 : சுரப்பிய. 


606116 8௦214 01/80 : வியர்வை 


வெளியேற்றுச்‌ சுரப்பி. 


5௦41௦௦௦௦௦0 : நாடாப்புழு : ஒட்டு 
யிரான வயிற்றினுள்‌ உள்ள புழு. 


2௦௦௦8101௦8 : இதய எதி 
ரொலிப்பதிவு : மின்னியல்‌ முறை 
யில்‌ நெஞ்சுத்‌ துடிப்பை அளச்‌ 
கும்‌ கருவி பதிவு செய்த வரை 
படத்தில்‌ பதிவான இதய 
அசைவுப்‌ பதிவு. 


இதய 


60௦081000௨ 
எதிரொலி வரைவி. 


6000870108 ரு 
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6௦1௦௦2101௦ : புறவொலிச்‌ 
சாதனம்‌; இதய எதிரொலிவரைவு: 
இதயத்தின்‌ கட்டமைப்பையும்‌, 
அதன்‌ இயக்கத்தையும்‌ ஆராய்ந்து 
நோயினைச்‌: கண்டறிவதற்கான 
புறவொலிச்‌ சாதனம்‌. 


£010£॥0608100௨௭ : மூளை 
எதிரொலிப்‌ பதிவு : தலையின்‌ 
குறுக்கே செல்லும்‌ புறவெளி 
அலைகளைப்‌ பதிவு செய்தல்‌. 
இதன்‌ மூலம்‌ மூளையிலுள்ள 
கட்டிகள்‌, இரத்தக்கட்டு போன்‌ 
றவற்றைக்‌ கண்டறியலாம்‌. 
60௦61௦ 60210௦002004/ : தலை 
யூடு புறவொலி; மூளை-எதிரொலி 
வரைவியல்‌ : தலையின்‌ குறுக்கே 
புறவொலி அலைகள்‌ செல்லுதல்‌. 
இதன்‌ மூலம்‌ மூளையிலுள்ள 
கட்டிகள்‌, இரத்தக்கட்டு போன்‌ 
றவற்றைக்‌ கண்டறியலாம்‌. 
600௦06(6௦ : எதிரொலிப்‌ பரப்பு : 
மிக உயர்ந்த அதிர்வெண்‌ 
கொண்ட ஓலி அலைகளை எதி 
ரொலிக்கும்‌ மேற்பரப்பு. 
6௦1௦98௱ : எதிரொலி வரைபடம்‌. 
6௦11௦01200 : எதிரொலி வரைவி. 
௦௦௦9/2014 : எதிரொலி வரைவியல்‌. 


6011012118 : எதிரொலிப்பு நோய்‌; 
சொல்‌ எதிரொலிப்பு : கேட்ட 
சொற்களை அப்படியே திருப்பிச்‌ 
சொல்லும்‌ ஒரு வகை நோய்‌. 
இது பெரும்பாலும்‌ முரண்‌ 
மூளை தோயின்‌ போதும்‌, 


மனத்தளர்ச்சியினால்‌ ஏற்படும்‌ 
பைத்தியத்தின்போதும்‌ உண்‌ 
டாகிறது. 


6௦0௦௫ : குரல்‌ எதிரொலிப்பு. 


60௦1௦12008 : போலிநடிப்பு; செயல்‌ 
எதிர்ச்‌ செயல்‌ : மற்றவர்களின்‌ 
அசைவுகளைத்‌ தன்னறிவில்லாமல்‌ 
அப்படியே நடித்துக்‌ காட்டுதல்‌. 
6௦௦1ய5% : எதிரொலிக்‌ கிருமிகள்‌: 
நோயில்லாத குழந்தை களின்‌ 
மலத்தில்‌ காணப்படும்‌ ஒருவகைக்‌ 
கிருமிகள்‌. இவை, குழந்தை 
களுக்குத்‌ தண்டு மூளைக்‌ 
கவிகைச்‌ சவ்வழற்சி, சுவாசக்‌ 
கோளாறு அகியவற்றை உண்‌ 
டாக்குகின்றன. இவற்றில்‌ 30 
வகைகள்‌ கண்டறியப்பட்டுள்ளன. 
௦15 11510ப/5 : 'எக்‌' புண்புரை : 
கல்லீரல்‌ சிரைக்கும்‌, வலது 
இதய மேலறைக்குள்‌ செல்லும்‌ 
இரு குருதி நாளங்களில்‌ 
ஒன்றுக்கு மிடையிலான ஒரு 
செயற்கைத்‌ தொடர்பு. ரஷிய 
உடலியலறிஞரர்‌ என்‌.எக்‌ 
பெயரால்‌ அமைக்கப்‌ படுகிறது. 
6௦13௱514 (6௦/53) : பேறு 
கால வலிப்பு; ௧௬ இசிவு; சூல்‌ 
வலிப்பு : கருவுற்றிருக்கும்‌ 
போது அல்லது மகப்பேற்றின்‌ 
போது பெண்களுக்குத்‌ திடீரென்று 
தோன்றும்‌ வலிப்பு நோய்‌. 

௦௦1056 : தொடர்‌ வினை இடைக்‌ 
காலம்‌ : ஓர்‌ நோய்க்கிருமி 
யினால்‌ ஓர்‌ உயிரணு தாக்கப்‌ 
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பட்ட நேரத்துக்கும்‌, உயிரணுக்‌ 
களுக்கிடையிலான தொடர்‌ 
வினை ஏற்படுவதற்கும்‌ இடை 
யிலான கால அளவு. 
௨௦௦518 : பேறு காலச்‌ சன்னி; 
பேறுகால வலிப்பு; கர இசிவு; சூல்‌ 
வலிப்பு; அண்மை மறதி : ௧௬ 
வுற்றிருக்கும்‌ போது அல்லது 
மகப்பேற்றின்‌ போது பெண்‌ 
களுக்குத்‌ திடீரென நினை 
விழத்தல்‌; அண்மை நிகழ்ச்சி 
மறத்தல்‌. 
6௦௦1௦01020 : சூழல்சார்‌; சுற்றமைவு 
சார்‌. 


௦௦௦1௦004 : சூழ்நிலையியல்‌ 

உலகில்‌ வாழ்ந்து வரும்‌ உயிரி 
களுக்கும்‌ சுற்றுப்புறச்‌ சூழ்‌ 
நிலைகளுக்கும்‌ இடையில்‌ 
உள்ள நெருங்கிய தொடர்பு 
குறித்த உயிர்‌ அறிவியல்‌ கல்வி. 


600௦௩௦2016 : எக்கனசோல்‌ : ஒரு 
வகைக்‌ காளான்‌ கொல்லி 


மருந்து, இமிடசோல்‌ பிரிவைச்‌ 


சேர்ந்தது; மேல்தோல்‌ காளான்‌ 
நோய்‌ களைக்‌ குணப்படுத்த 
உதவும்‌ மருந்து; தோலின்‌ மேல்‌ 


இம்‌ மருந்தைப்‌ பூச வேண்டும்‌. 


௦௦௦5016816 : உயிர்மண்டலம்‌ 
வாழும்‌ உயிரிகளும்‌ தாவர 
உயிர்களும்‌ உயிர்‌ வாழும்‌ 
அண்டத்தின்‌ பகுதிகள்‌. 
௦௦51059/ : விம்மிதம்‌. 


62518 : வீக்கம்‌. 
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உர: அண்மை நிகழ்ச்சி 
மறதி; அண்மை நிகழ்ச்சி நன 
விழப்பு; அண்மை மறதி : 
அண்மை நிகழ்ச்சிகள்‌ மறந்து 
போய்‌ நெடு நாட்களுக்கு 
முந்திய நிகழ்ச்சிகள்‌ நினைவி 
லிருக்கும்‌ ஒரு வகை நோர்‌. 
பொதுவாக முதுமைக்‌ காலத்‌ 
தில்‌ இது தோன்றும்‌. 
௦௦40081018 : இதய இடமாற்றம்‌ : 
பிறவிலேயே இதயம்‌ இடம்‌ 
மாறி இருத்தல்‌. பிறவியில்‌ 
இதயம்‌ வெளிப்புறமாக அமைந்‌ ப 
திருத்தல்‌. 

௦01008 : புறமூலமுதல்‌ தோற்றப்‌ 
பொருள்‌; புறச்சருமியம்‌; புறத்‌ 
தோல்‌ : கருமுளையின்‌ புற மூல 
முதல்‌ தோற்றப்‌ பொருள்‌. இதி 
லிருந்து, தோல்‌ அடுக்குகள்‌, 
நரம்பு மண்டலம்‌, சிறப்புப்‌ 
புலனுணர்வு உறுப்புகள்‌, கபச்‌ 
சுரப்பி, குண்டிக்காய்ச்‌ சுரப்பி 
ஆகியவற்றின்‌ பகுதிகள்‌ வளர்ந்‌ 
தன என்பார்‌. 

601௦02௦515 : புறமூலமுதல்‌ 
தோற்றப்‌ பொருள்‌ நோய்‌; வெளிச்‌ 
சருமிய நோய்‌ : புறமூல முதல்‌ 
தோற்றப்‌ பொருளிலிருந்து 
எழும்‌ உறுப்பு அல்லது திசுவில்‌ 
உண்டாகும்‌ நோய்‌. 
600061௦515 : புறக்கரு வளர்ச்சி: 
கருப்பைக்கு வெளியே ௧௫ 
வளர்தல்‌. 

6௦(௦0௨9182 : ஒட்டிய இரட்டையர்‌: 
உடலின்‌ பக்கவாட்டுப்‌ பகுதியில்‌ 





601002125116 


ஒட்டிப்பிறக்கும்‌ இரட்டைக்‌ 
குழந்தைகள்‌. 

6000212516 : புற ஒட்டுண்ணி; 
உடல்‌ ஒட்டுண்ணி; புற ஒட்டுயிர்‌: 
தாய்‌ உயிரின்‌ புறப்பரப்பில்‌ 
வாழ்கின்ற ஒட்டுண்ணி. 
௦010018 : உறுப்புப்‌ பிறழ்வு; இட 
மாற்றம்‌; வேற்றிட இடமகல்‌ : ஓர்‌ 
உறுப்பு அல்லது உறுப்பின்‌ 
அமைப்பு பிறழ்நிலையில்‌ அமைந்தி 
ருத்தல்‌. இது பிறவியிலேயே 
அமைந்திருக்கலாம்‌. 

601001௦ : புறநிலைக்‌ கருவுறல்‌; 
இடம்‌ மாறிய; இடம்பெயர்ந்த; 
இடம்‌ மாறித்தோன்றும்‌; இடமகன்ற: 
பொதுவாக அணின்‌ விந்தணு 
பெண்ணின்‌ சினையை மனிதக்‌ 
கருப்பையிலிருந்து ௧௬ வெளி 
யேறும்‌ குழாயில்‌ சந்திக்கிறது. 
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இங்கு கருவுற்ற சினை, பெண்ணின்‌ 
கருப்பைக்குள்‌ சென்று குழந்தை 
யாக வளர்கிறது. சில சமயம்‌ 
கர வெளியேறும்‌ குழாயிலேயே 
வளரும்‌. சினை நிலைபெற்று 
வளர்கிறது. இதனைப்‌ 'புற 
நிலைக்‌ கருவுறல்‌' என்பர்‌. 
601011 : காளான்‌ கிருமி : 
தலைக்‌ காளான்‌ கிருமியில்‌ ஒரு 
வகை. இதில்‌ தூவிக்கு வெளியேயும்‌ 
உள்ளேயும்‌ பொதியாகக்‌ காளான்‌ 
நுண்துகள்‌ போன்று சிதல்‌ 
விதைகள்‌ அமைந்திருக்கும்‌. 
6௦௦203 : புற ஒட்டுண்ணிகள்‌. 


601100200/144. 60110080104/1/௨ : 
விரலிழப்பு; பிறப்பில்‌ விரல்‌ குறை; 
பிறவி உறுப்புக்‌ குறை; விரலற்ற: 
கைகால்‌ விரல்கள்‌ அல்லது 
அவற்றின்‌ பகுதிகள்‌ பிறவி 
லேயே இல்லாதிருத்தல்‌. 
6௦1101௦118 : பிறவி முடம்‌ : பிறவி 
யிலேயே கால்‌ அல்லது கை 
இல்லாமல்‌ பிறப்பது. 
6௦110010 : கண்ணிமை மறிநிலை; 
இமை மயிர்‌ வெளி மடக்கம்‌; 
இமை வெளிப்‌ பிதுக்கம்‌ : அடிக்‌ 
கண்ணிமை வெவளிப்புறமாகத்‌ 
திரும்பியிருத்தல்‌. 

6௦282 : படை (கரப்பான்‌ புண்‌); 
தோல்‌ படை; ஊறல்‌ நோய்‌; கரப்‌ 
பான்‌ : தோல்‌ தடிப்பு நோய்‌ 
வகை. முதலில்‌ தோலின்‌ மீது 
பட்டை பட்டையாகத்‌ தடிப்பு 
தோன்றி, பின்னர்‌ அது கொப்பு 
ளங்கள்‌ உண்டாகும்‌. இக்‌ 
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கொப்புளங்கள்‌ உடைந்து நீர்‌ 
்‌ வெளிப்படும்‌. 

606011 : எடெக்ரின்‌ : எத்தா கிரினிக்‌ 
அமிலத்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
௦0௦௨௦ : வீக்கம்‌; நீர்க்கோவை. 
௨006-0௦16 : பிட்ட எறும்பு. 
601016 : உணவமை. 


50௦501! : எடோசோல்‌ : உப்பில்‌ 
லாத உலர்ந்த பாலின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


₹0ா.& : இடிடிஏ : எத்திலின்‌ 
ப௪டயாமின்டட்ரா அசெட்டிக்‌ 


அமிலத்தின்‌ பெயர்ச்சுருக்கம்‌. 


உடலிலிருந்து தீங்கு விளை 
விக்கும்‌ உலோக அயனிகளை 
நீக்குவதற்கு இதன்‌ கால்சியம்‌, 
சோடியம்‌ உப்புகள்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகின்றன. 


6100116131 : எஃப்கோர்ட்டிலான்‌ : 
1% கோர்ட்டி.சால்‌ குழம்பின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. இது வெப்ப 
மண்டலப்‌ பகுதிகளில்‌ பயன்‌ 


படுத்தப்படுகிறது. 
₹100116501! : எஃப்கோர்ட்டிசால்‌ : 
ஒருநிலைபெற்ற கரைசலி 


லுள்ள கோர்ட்சால்‌ பாஸ்‌ 
பேட்‌ தயாரிப்பின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. இது நரம்பு வழியாகச்‌ 
- செலுத்தப்படுகிற து. 

6116௦1 : விளைவு. 


௦1160100 : வினையியக்கத்‌ தசை: 
ஒரு தசை அல்லது ஒரு சுரப்பி, 


நரம்பிலிருந்து வரும்‌ ஆணை 
களுக்கேற்ப வினைபுரிதல்‌; 
(எ-கா) தசை சுருங்கும்‌ அல்லது 
விரியும்‌; சுரப்பி அதன்‌ சுரப்பு 
நீரைச்‌ சுரக்கும்‌ அல்லது 
சுரப்பை நிறுத்தி விடும்‌. 

ஊ*ாபாவ : பெண்தன்மை : 
அண்மைக்கேடு; மெல்லியல்பு. 


௦11௦௱ர்ாக்‌6€ : ஆண்மையற்ற; 
பெண்‌ தன்மையுள்ள. 

6112௦1: : வெளிச்செல்‌ நரம்பு; புற 
நோக்கு நரம்பு; விடுகை : நாடி 
நரம்புகளில்‌ வெளிநோக்கிச்‌ 
செல்கின்ற நரம்பு. 

௦17510 : ஊறுதல்‌. 

60௦ : தன்‌ முளைப்பு; திமிர்‌; 
மமதை 'நான்‌' என்னும்‌ 
அணவம்‌, தான்‌ என்ற 
எண்ணம்‌. தன்னைத்‌ தவிர 
வேறெதுவும்‌ சிறந்ததில்லை 
என்ற நினைப்பு. 

11௦/2: எர்லிச்‌ நோய்க்கிருமி : 
கோள வடி விலுள்ள உயிரணுப்‌ 
பிணைப்பு நோய்க்கிருமி. இது 
ஒற்றைக்‌ ௧௬ உயிரணுக்களுக்கு 
அல்லது குருணை வடிவ உயிர 
ணுக்களுக்குப்‌ பதிலாகத்‌ தூண்‌ 
டுதல்‌ அறிதிறன்‌ கொண்டிருக்‌ 
கிறது. இது, ஜெர்மன்‌ வேதியி 
யல்‌ அறிஞர்‌ பால்‌ எர்லிச்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
௦11௦01௦515 : ஒட்டுண்ணி நோய்‌: 
விலங்குவழி ஒட்டுண்ணி மூலம்‌ 
பரவும்‌ நோய்‌. இது டெட்ராசைக்‌ 
ளின்‌ அல்லது டாக்சி சைக்ளின்‌ 
மூலம்‌ குணமாகிறது. 
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டஈ!1௦'5 1251 : எர்லிச்‌ சோதனை: 


சிறுநீரில்‌ யூரோபிலினோஜன்‌ 
இருப்பத்தைக்‌ காட்டும்‌ சோதனை. 


6180ய/214௦ : விந்துவெளிப்பாடு; 
விந்து திடீர்‌ வெளியேற்றம்‌; 
பீச்சல்‌; விந்தேற்றம்‌ : அணின்‌ 
உறுப்பிலிருந்து விந்து திடீரென 
வெளிப்படுதல்‌. 


6/80ப12100௫ பே! : விந்துக்குழாய்‌: 
விந்துவை வெளியேற்றும்‌ குழாய்‌. 
விந்துக்குழாயின்‌ நுனிப்பகுதி. 
9/6௦11௦ஈ 1120140ஈ : குருதி வெளி 
யேற்ற அளவு : இதயச்‌ சுருக்கத்தின்‌ 
போது இதயக்‌ கீழறையிலிருந்து 
இரத்தம்‌ வெளியேறும்‌ அளவு. 
5114 : இலாம்‌ : உள்வரித்தாள்‌ 
ஊனீர்‌ இணைப்பு மூலக்கூறு 
(ட்ா்‌௦02//2! 16000 016 808810 
ஈ௦160ய1/9). 

௦(3518006 : நெகிழ்திற எதிர்ப்பு : 
நுரையீரலின்‌ நெகிழ்திற நோய்‌ 
எதிர்ப்புத்திறன்‌. ஒரு லிட்டர்‌ 
கன அளவு மாற்றத்துக்கு 
எத்தசை செ.மீ. நீர்‌ அழுத்த 


மாற்றம்‌ என்ற கணக்கில்‌ 
குறிக்கப்படுகிற து. 
6135125856 : எலாஸ்டேஸ்‌ 


இணைப்புத்‌ திசுக்களில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ ஒரு நொதிப்‌ பொருள்‌. 
௦1254௦ : நெகிழ்‌. 

6195001351 : நெகிழ்க்கட்டு. 
௦௦௦ : முழங்கை : மேற்கையும்‌ 
முன்கையும்‌ இணையும்‌ இடம்‌. 


முழங்கை மூட்டு : மேற்கையும்‌ 
முன்கையும்‌ இணையுமிடத்தில்‌ 
உள்ள மூட்டு. 

1020௫! : எல்டெப்ரில்‌ : செலஜிட்‌ 
மூன்‌ ஹைட்ரோகுளோரைடு 
என்ற பொருளின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


61601146 ௦06781/௦ : தேர்வு 
அறுவை. 

160113 0௦0 : எலெக்ட்ரா 
மனப்பான்மை : தந்தைமீது 


புதல்வி கொண்டுள்ள அளவுக்கு 
மீறிய பாசம்‌. 'எலெக்டிரா' 
என்பது ஒரு கிரேக்கப்‌ பெயர்‌. 
616௦17௦2! மயா : மின்‌ சூட்டுப்‌ புண்‌. 
6160110-0௦யழயா0ய€ : மின்‌ ஊசி 
குத்து மருத்துவம்‌. 

௦16௦170 02101௦0௨௱ (606) : இதய 
மின்னியக்கப்‌ பதிவு; இதய மின்‌ 
னலை வரைவு; இதய மின்‌ வரை 
யம்‌ : இதயத்தின்‌ மின்னியல்‌ நட 
வடிக்கையை நகரும்‌ காகிதப்‌ 
பட்டையில்‌ பதிவு செய்தல்‌. 


216011002101001801 : இதயமின்‌ 
னியக்கப்‌ பதிவு கருவி; இதய 
மின்னலை வரைவி; இதய மின்‌ 
வரைவி : இதயத்தின்‌ மின்னியல்‌ 
நடவடிக்கையை நகரும்‌ காகிதப்‌ 
பட்டையில்‌ பதிவு செய்யும்‌ 
கருவி. 

௦162011003பரரர : மின்சூட்டுக்‌ 
கோல்‌ : ஒரு மின்னோட்டத்தி 
னால்‌ சூடாக்கும்‌ போது, 
திசுக்களைச்‌ சுடாக்குகிற ஒரு 
பிளாட்டினம்‌ கம்பி 


_ அ அப ப((ப(|டட்டடட்டடபயயயயய்ய்பயயயய்யயயயயயயயயவயயயய் வைய வையை 


6160100020 ய/2110 


416 





61601100030ய/2141௦0 : மின்னியல்‌ 
குருதிக்கட்டு; மின்‌ உறைவிப்பி : 
மின்‌ முனைகளின்‌ உதவியுடன்‌ 
குருதி கசியும்‌ முனைகளில்‌ 
குருதியை உறையச்‌ செய்யும்‌ 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை முறை. 

61601100100௦௦1/6௦0182003/ (60௦06): 
செவி நரம்புத்‌ தூண்டல்‌ பதிவு : 
செவியின்‌ சுருள்‌ வளை சார்ந்த 
நரம்புத்‌ தூண்டல்‌ காரணமாக 
உண்டாகும்‌ வினையாற்றலை 
நேரடியாகப்‌ பதிவு செய்தல்‌. 


6[6001௦ 0004015162 1௨80 
(607) : மின்னதிர்வுச்‌ சிகிச்சை 
(இசிடி; மின்‌ வலிப்பு மருத்துவம்‌: 
மனத்தளர்ச்சி நோய்க்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ உடலியல்‌ 
சிகிச்சை முறை. தலையில்‌ மின்‌ 
சாதனம்‌ ஒன்றைப்‌ பொருத்துக்‌ 
குறைந்த அளவு மின்னாற்றலை 
ஒரு வினாடி செலுத்தி 
அதிர்ச்சி யண்டாக்கிச்‌ 
செய்யப்படும்‌ சிகிச்சை. 

62!6011௦0011100087ர : மூளை 
இயக்க நேரப்பதிவு; ஒட்டு மின்‌ 
வரைவு : அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
யின்‌ போது மூளை புறப்பகுதி 
யிலிருந்து இயக்கங்களை நேர 
டி யாகப்‌ பதிவு செய்தல்‌. 

௦16௦100ப11௦ஈ : மின்வழி மரணம்‌: 
எவ்விதமாகவேணும்‌ மின்விசை 
தாக்கி ஏற்படும்‌ மரணம்‌. 

௦16௦1006 : மின்முனை : மருத்து 
வத்தில்‌ மின்‌ சிகிச்சையின்‌ 
போது மின்விசை உடலுக்குள்‌ 


செல்கிற அல்லத உடலிலிருந்து 
வெளியேறுகிற மின்வாய்‌. 


௦/6௦17006 : மின்வாய்‌ : வெற்றுக்‌ 
கல மின்னோட்டத்தில்‌ இரு 
கோடி முனைகளில்‌ ஒன்று. 


61601100651002110 : மின்னியல்‌ 
உலர்த்தல்‌ : உடலிலிருந்து திசு 
வினை உலரச்செய்து, பின்னார்‌ 
அகற்றுவதற்கான மின்னியல்‌ 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை முறை. 


6160110௦01301௦518 : மின்னியல்‌ 
நோய்‌ நாடல்‌; மின்‌ அறுதியீடு : 
நோயினைக்‌ கண்டறிவதில்‌ மின்‌ 
னியல்‌ வரைபடப்‌ பதிவுமுறை 
யைக்‌ கையாள்தல்‌. 


€16611061௦60118/00௨௭ (666) : 
மூளை மின்னியக்கப்‌ பதிவு 
(இஇதஜி); மூளை மின்னலை 
வரைவு : மூளையின்‌ மின்னியல்‌ 
நடவடிக்கைகளை ஒரு நகரும்‌ 
காகிதத்துண்டில்பதிவு செய்தல்‌. 


616௦1106ஈ௦60210918ர1 : மூளை 
மின்னியக்கப்‌ பதிவுக்‌ கருவி; 
மூளை மின்னலை வரைவி : 
மூளையின்‌ மின்னியல்‌ நடவடிக்‌ 
கைகளை ஒரு காகித துண்டில்‌ 
பதிவுசெய்யும்‌ கருவி. 
6160101515 : மின்பகுப்பு : மின்‌ 
விசை மூலம்‌ அயனிகளைப்‌ 
பிரித்தெடுக்கும்‌ முறை. 
6160110046 : மின்பகுப்பான்‌; மின்‌ 
அயனி; மின்பகுனி : மின்‌ பகுப்‌ 
புக்கு உதவும்‌ நீர்மப்பொருள்‌. 
சோடியம்‌, பொட்டாசியம்‌ 


6160101100 012010 
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குளோரைடு, பொட்டாசியம்‌ 
அயனிகள்‌ போன்ற பொருள்கள்‌ 
மின்‌ பகுப்பான்்‌௧களாகப்‌ பயன்‌ 
படுகின்றன. 
௦16௦௦1௦010 : தசைமின்‌ 
னியக்கப்‌ பதிவுக்‌ கருவி; தசை 
மின்னலை வரைவி; தசை மின்‌ 
வரைவி; தசைமின்‌ வரையம்‌ : 
செயல்திறத்‌ தசைகள்‌ உண்டாக்‌ 
கும்‌ மின்னோட்டத்தைப்‌ பதிவு 
செய்யும்‌ கருவி. ப 
6/6201௦ஈ1௦ 102181 : மின்னணு 
வியல்‌ கருப்பைச்‌ சுருக்கமானி : 
கருப்பை உயிரின்‌ இதயத்‌ 
துடிப்பு வேக வீதத்தையும்‌, 
இடுப்பு வலியின்போது பெண்ணின்‌ 
கருப்பையின்‌ சுருக்கங்களையும்‌ 
அளவிடுவதற்கான மின்னணு 
வியல்‌ சாதனம்‌. 
௦/6௦11000ப/௦01800ுு : விழிநிலை 
பதிவுக்‌ கருவி : கண்ணின்‌ நிலை, 
அசைவுகண்விழியின்‌ முன்புறத்‌ 
திற்கும்‌ பின்புறத்திற்குமிடை 
யிலான வேறுபாடு ஆகியவற்றை 
விழிப்பள்ளத்தின்‌ தோலின்‌ மீது 
மின்முனைகளை வைத்துப்‌ பதிவு 
செய்வதற்குப்‌ பயன்படும்‌ கருவி. 
616௦1100௦12515 : இழுதுபொருள்‌ 
இயக்கம்‌ : பயன்முறை மின்‌ 
புலத்தின்‌ தாக்கம்‌ காரணமாக 
ஒரு திரவத்தில்‌ மிதக்கும்‌ இழுது 
பொருள்‌ துகளின்‌ இயக்கம்‌. 
புரதங்களை அடையாளங்‌ 
காண இது பயன்படுகிறது. 


616011000181100 : மின்புலத்‌ 
துடிப்பு வளர்க்கப்படும்‌ 
உயிரணுக்களினுள்‌ டி என்‌ஏ-ஐச்‌ 
செலுத்துவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
துடிப்பூட்டிய மின்புலம்‌. 
6160000215 : மின்னியல்‌ உடல்‌ 
வெப்பம்‌ : ஒரு மின்னியல்‌ 
சாதனத்தினால்‌ உடலில்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ உயர்‌ வெப்பநிலை. 


6160101௦111௦078௱ : விழித்திரை 
மின்னோட்ட வரைபடம்‌; விழித்‌ 
திரை மின்னலை வரைவு; கண்‌ 
திரை மின்வரைவியம்‌ : மின்படி 
யெடுப்பு : ஒளிபடும்போது விழித்‌ 
திரையின்‌ துலங்கல்‌ திறனைப்‌ 
படி யெடுத்தல்‌. ஒரு மின்வாயை 
விழி வெண்படலத்தில்‌ அல்லது 
இமையிணைப்‌ படலத்தில்‌ வைத்தும்‌, 
இன்னொரு மின்வாயை 
நெற்றியிலும்‌ வைத்து இவ்வாறு 
செய்யப்படுகிறது. செயல்‌ 
திறமுடைய கண்‌ விழிப்பின்‌ 
திரையில்‌ உண்டாகும்‌ மின்‌ 
னோட்டங்களைப்‌ பதிவு செய்த 
வரைபடம்‌. 


6160110162 : மின்‌ மருத்துவம்‌. 


ஊர்‌ : தனிமம்‌ (தனிப்‌ 
பொருள்‌): ஒரு கூட்டுப்‌ 
பொருளில்‌ அடங்கியுள்ள 


பொருள்களில்‌ ஒன்று. இத்தனி 
மங்கள்‌, தூய வடிவில்‌ அல்லது 
கூட்டுப்‌ பொருள்களாக 
இணைந்து ஒரு பொருளின்‌ 


முழுமையாக அமையும்‌. 
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212௱6(2! 012 : அடிப்படைச்‌ 
சீருணவு : அஆலிகோபெப்டைடு 
௪ள்‌, அமினோ அமிலங்கள்‌, 
டிஸ்ஸாக்கரைடுகள்‌, மிகக்‌ 
குறைந்த அளவு கொழுப்பு 
அதியவை அடங்கிய அடிப்படைச்‌ 
சீருணவு. கடுமையான தீக்‌ 
காயங்கள்‌ பட்ட நோயாளி 
களுக்கு இது பயன்படுகிறது. 
“உரவு 0௦0 : அடிப்படை 
உயிர்‌ : கருமையம்‌ மூடியுள்ள 
அடிப்படைப்‌ பொருள்களினுள்‌ 
சால்மிடியா உயிர்கள்‌ நுழைந்த 
வுடன்‌ ஆதார உயிரணுவின்‌ 
மீதுள்ள குறிப்பிட்ட சவ்வு 
ஏற்பிகளுடன்‌ ஒட்டிக்கொள் 
கின்றன. 

வ௨ி௨ரவா!/2515 : யானைக்கால்‌ 
நோய்‌; யானைக்கால்‌ வீக்கம்‌ : 
நிணநீர்ச்சுரப்புத்‌ தடை காரண 
மாக ஓர்‌ உறுப்பில்‌ குறிப்பாகக்‌ 
காலில்‌ உண்டாகும்‌ வீக்கம்‌. 
இதனால்‌, தோலிலும்‌, தோலடி 
யிலும்‌ உள்ள திசுக்கள்‌ தடி.மனாகி 
விடுகின்றன. வெப்ப மண்டல 
நாடுகளில்‌ இது அதிகம்‌ காணப்‌ 
படுகிறது. 
வி்‌: உயிர்நீர்‌ (அமுதம்‌); இனிப்பு 
நீர்மம்‌; நீர்‌ மருந்து : இறந்தவர்‌ 


களுக்கு உயிர்‌ தரவும்‌ பிற. 


உலோகங்களைப்‌ பொன்னாக 
மாற்றவும்‌ வல்லதெனக்‌ கருதப்‌ 
பட்ட நீர்மம்‌. மருத்துவத்தில்‌ 
நறுஞ்சுவையுள்ள இனிப்பான 
ஊக்கம்‌ தரும்‌ மருந்து. இதில்‌ 


கணிசமான அளவ இனிப்பும்‌ 
அல்கஹாலும்‌ அடங்கியிருக்கும்‌. 
21110௦ 014௦515 : (முட்டை வடிவ! 
சிவப்பணுக்கள்‌ : இரத்தத்தில்‌ 
சிவப்பணுக்கள்‌ முட்டை வடிவில்‌ 
அமைந்திருக்கும்‌ ஒருவகை 
இரத்த சோகை நோய்‌. 

1116 ற1216 : எல்லிஸ்‌ தகடு 
நீண்ட எலும்பு முறிவுகளில்‌ 
உள்முகமாகப்‌ பொருத்துவதறி 
கான தகடு. பிரிட்டிஷ்‌ எலும்பு 
அறுவை மருத்துவ அறிஞர்‌ 
ஜே. எல்லிஸ்‌ பெயரால்‌அழைக்‌ 
கப்படுகிறது. 

811165 ௦6 : எல்லிஸ்‌ வளைவு : 
நுரையீரல்‌ உறைக்‌ கசிவில்‌ 
ஏற்படும்‌ மந்தத்தின்‌ அளவு. 
இது அக்குள்‌ பகுதியில்‌ மிக 
அதிகமாக இருக்கும்‌. இப்பகுதி 
யிலிருந்து இது முன்னும்‌ பின்‌ 
னும்‌ சரிந்துகொண்டே போய்‌ 
“9” வடிவை அடையும்‌. இது 
அமெரிக்க மருத்துவ அறிஞர்‌ 
சால்வின்‌ எல்லிஸ்‌ பெயரால்‌ 
அமைக்கப்படுகிறது. 
6100211௦ஈ : நீட்சி. 

1 : எல்டிராக்சின்‌ : தைராக்‌ 
சின்‌ என்ற பொருளின்‌ வணிக 
பெயர்‌. . 

௦௱௱2012(10 : மெலிதல்‌; இளைத்‌ 
தல்‌; தேய்வு; இணைப்பு; பெரு 
நலிவு : உடல்‌ அளவுக்கு அதி 
கமாக இளைத்து மெலிந்து 


'போதல்‌. இது உடல்‌ திசுக்கள்‌ 


நலிவுறுவதால்‌ உண்டாகிறது. 








6௱850ய/21/2 419 மு்ரு௦ 
6௱250ய/84101 : காயடித்தல்‌; டத்தில்‌ திண்மப்பொருள்‌ அல்லது 
ஆண்மை நீக்கம்‌; ஆண்மை | காற்றுக்‌ குமிழ்‌. 

அகற்றல்‌: விதையடித்து ஆண்மை 6௱6௦1/515 : குருதிக்‌ காற்றுக்‌ 
அறறுத்ல. குமிழ்‌ சிகிச்சை : ஒரு குருதிக்‌ 


60 : பதித்துவைத்தல்‌ : 
ஒரு திசுத்துணுக்கு கன்‌ மெழுகில்‌ 
பதிக்கப்படுகிற செய்முறை. 
திசுவினை நுண்ணோரக்‌ காடி 
மூலம்‌ ஆய்வு செய்வதற்காக 
மெல்லிய பிரிவாக வெட்டு 
வதற்கு இது பயன்படுகிறது. 
6௱௦16010ஈடு : குருதிக்‌ குமிழ்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌; குருதிக்‌ 
கட்டி நீக்கம்‌ : அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
மூலம்‌ குருதிக்‌ குழாயிலுள்ள 
- காற்றுக்‌ குமிழை அகற்றுதல்‌. 
பொதுவாக ஒரு நுண்ணிய 
குழலை உட்செலுத்தி இது 
_ செயற்படுகிறது. 

6£ம்‌௦!152110ஈ 1௩௭௭ : குருதிக்‌ 
குழாயடைப்புச்‌ சிகிச்சை : தெரிந்‌ 
தெடுத்த தமனிக்‌ குழாய்ச்‌ 
செருகியைச்‌ செலுத்திச்‌ 
சிகிச்சை செய்தல்‌. இது 
இரத்தக்‌ கசிவுப்‌ புள்ளிகள்‌, 
புண்புரை, இரத்த நாளக்கட்டி 
ஆகியவற்றைக்‌ குணப்படுத்தப்‌ 
பயன்படுகிறது. 

ரோடு : குருதிக்குழாயடைப்பு; 
குருதி உறைக்கட்டி அடைப்பு; 
அடை மிதவை : பக்கவாதத்துக்‌ 
குரிய நிலையில்‌ குருதிக்‌ குழாய்‌ 
களில்‌ குருதிக்கட்டி, வழியடைத்தல்‌. 
ஊம்‌௦1ப5 : குருதிக்குமிழ்‌; உள்‌ 
ளெறிகை; தக்கை : குருதியோட்‌ 


காற்றுக்‌ குமிழை-முக்கியமாக 
குருதிக்கட்டியை-உடைத்தல்‌. 
2௱மா௦0216 : பூசு மருந்து : 
மருந்து நீர்‌ பூசித்தேய்த்தல்‌; 
மருந்து நீர்மத்தால்‌ கழுவுதல்‌. 
ாமா௦௦2140 : தடவு மருந்து : 
நோயுற்ற உறுப்பின்‌ மீது பூசித்‌ 
தேய்ப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
நீர்மம்‌. 

ாம்ரூ௦ : கருமுனை; ௧௬; 
முட்டைக்‌ ௧௬ உயிர்‌; முளையம்‌: 
கருவுற்ற தொடக்க மாதங்‌ 
களில்‌ உருவாகும்‌ முதிர்வுறாக்‌ 
கருவுயிரை குறிக்கும்‌ சொல்‌ 





முட்டைக்‌ கரு உயிர்‌ 
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ுர/௦0616515 
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எ ண வைகை கசத ணை கதைவை க ணக கைக்‌ அனகை கை ணண்கைகைக களைக கழல்‌ ப வை வல்வை மகக ரங்கனை வ சவக்‌ க வையாபாடல்‌ 


௨௱ு௫௦0616515 : கருவாக்கம்‌ : 
கர உருவாகும்‌ செயல்‌ முறை. 
ஊற்று௦௦40ரு : கருவழிவு : ௧௬ 
விலேயே உயிரழிவுறுதல்‌. ' 
ஊரு௦062515 : கருவாக்கம்‌ 
“கரு உருவாதல்‌. 

௫௦1௦00 : கருவியல்‌; முளை 
யியல்‌; சிசு வளரியல்‌ : ௧௫ 


உருவாகி வளர்ச்சியடைவது 


பற்றிய ஆய்வியல்‌. 

ஊாம்நுவ : உயிரணுக்கட்டி : கருப்‌ 
புற்று : முதிரா நிலை உயிரணுக்‌ 
களிலிருந்து உண்டாகும்‌ உடற்‌ 
கட்டி. 

ஊ்ரு௦1௦ 6௦0 : ௧௬ 
வளர்ச்சி. 

2ஊாம்ரு௦/௦ (5506 : கருத்‌ திசு. 


சோட்று௦020ு : கருமுளை நோய்‌: 
கருமுளையில்‌ உண்டாகும்‌. ௧௬ 
வற்ற முதல்‌ 3 மாதங்களில்‌ இந்‌ 
நோய்‌ கண்டால்‌ கடுமையான 
விளைவு ஏற்படும்‌. 
ஊட்டு : கருவுயிர்க்கூறு : 
இயற்கையாகக்‌ குழந்தை பிறக்காது 
என்னும்போது, வயிற்றிலுள்ள 
கருவை வெட்டி யெடுத்தல்‌. 
ஊாஉரா௦ார்யற மா௦௱ர்‌ம6 : எமிப்‌ 
ரோனியம்‌ புரோமைடு : நச்சுக்‌ காரம்‌ 
போன்ற ஒருவகை மருந்து. 
இது சிறுநீர்ப்பை, பித்தநீர்ப்‌ 


பை சுருங்குவதைத்‌ தடுக்கிறது. 


2061 01/ ௦63110 
அவசரகால அறுவை. 


8௦5௫ : எமிசைட்‌ : இத்தோசக்‌ 


சிமைட்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. ர 

6௦6516 : வாந்தி; குமட்டல்‌. 
ஊ௨(௦ : வாந்தி மருந்து; வாந்தி 
ஊக்கி; வாந்தி தூண்டி; உமட்டி : 
வாந்தியுண்டாக்குகிற மருந்து. 
ஊஈ6 : எமெட்டின்‌ : வயிற்றுப்‌ 
போக்குக்குப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ மருந்து வாந்தியையும்‌ 
உண்டாக்கும்‌. 

௦55101 : விந்துப்போக்கு; விந்து 
உமிழ்வு; வெளி வீச்சு; வெளிப்‌ 
பாடு : விந்து தன்னையறியாமல்‌ 
வெளியேறுதல்‌. 

௦ஊ௱௱்‌௦018 : இயல்புப்‌ பார்வை; 
நிறை பார்வை : இயல்பான 
அல்லது துல்லியமான கண்‌ 
பார்வை. 

௦௦1/2 : இளக்கு மருந்து; புண்‌ 
கட்டி இளக்கி : கட்டி, வீக்கம்‌ 
முதலிய நோய்களுக்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ இளக்கு மருந்து. 
௦௦௫௦ : மன உணர்ச்சி; மனக்‌ 
கிளர்ச்சி உணர்ச்சி வேகம்‌); மன 
எழுச்சி; உணர்ச்சி வயப்படுதல்‌ : 
2 டலில்‌ ஏற்படும்‌ சில மாறுதல்கள்‌ 
காரணமாகவும்‌, சிலவகை 
நடத்தை முறை காரண 
மாகவும்‌ நம்மிடம்‌ திடீரென 
ஏற்படும்‌ உணர்ச்சிகள்‌. 
௦௦/௦8] : உணர்ச்சிவயப்பட்ட. 


ஊசா்ாவா௱ : மனக்கிளர்ச்சி 


தூண்டும்‌ நிலை. 
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421 6௦60210066 


ப ண ணை தை கை க கை க கை கனை சை வள னக கன்ன சை ்‌ ள்‌? சனை விடக்‌ பப விவ பவை அடைக்‌ 


௨௱௦((/6 : மனக்கிளர்ச்சி தூண்டல்‌. 
ஊ௱ற3ட : பரிவுணர்வு : மற்றொ 
ருவரின்‌ உணர்ச்சிகளில்‌ முழு 
மையாக நுழைந்து கொள்வ 
தற்கு உள்ள திறன்‌. பிறருணர்வு 
டன்‌ தன்னை ஐக்கியப்படுத்திக்‌ 
கொள்ளுதல்‌. 

ஊடு : அதீத வீக்கம்‌ 
ஓர்‌ உறுப்பின்‌ அல்லது பகுதி 
யின்‌ இயல்பு கடந்த வீக்கம்‌. 
ஊறு : திசு விரிவாக்கம்‌; 
காற்றேற்ற விரிவு; காற்றூதல்‌; வளி 
வீக்கம்‌; வளிமை : வாயு 
விரிவடைதல்‌ காரணமாகத்‌ 
திசுக்கள்‌ விரிவடைதல்‌. 
ஊோறா௦்5௱ : அனுபவ மருத்துவம்‌: 
அனுபவ அறிவினால்‌ செய்யப்‌ 
படும்‌ மருத்துவச்‌ சிகிச்சை. 
ஊ1௦54ய௱ : பிளாஸ்திரி. 


ஊடு 051016 : வெற்றுக்‌ கலோரி: 
உணவிலிருந்து பெறப்படும்‌ 
சக்தியின்‌ ஒர்‌ அலகு. இது 
புரதமில்லாத கார்போஹைடி 
ரேட்டுகள்‌, வைட்டமின்கள்‌ 
அல்லது சருணவை இழைமங்்‌ 
கள்‌ வடி.வில்‌ இருக்கும்‌. உப்புக்‌ 
கண்ட உணவுகள்‌ இதற்கு எடுத்‌ 
துக்காட்டு. 

ஊறு : குழிச்சீழ்க்கட்டு; 
சீழ்த்தேக்கம்‌; சீழ்மை : ஓர்‌ உட்‌ 
குழிவான உறுப்பினுள்‌ அல்லது 
இடுக்கினுள்‌ சீழ்‌ சேர்ந்து கட்டி 
யிருத்தல்‌. 


2516 : சீழ்க்கட்டி : சீழ்‌ வைத்‌ 
திருக்கும்‌ ஒருவகைத்‌ தோல்கட்டி. 
ஊய1/0214௦ : குழம்பாக்கம்‌ : 
1. குழம்பாக மாற்றும்‌ செயல்‌ 
முறை. 2. குடலிலுள்ள பெரிய 
உருண்டைத்‌ துகள்களை ஓரே 
ரான சிறிய துகள்களாக 
உடைத்தல்‌. 

௦! : இனாமல்‌ பொருள்‌; பற்‌ 
சிப்பி; தந்தம்‌ : பற்களைப்‌ பள 
பளப்பாக்கும்‌ மேற்பூச்சுப்‌ 
பொருள்‌. 

2ங்0516 : பந்து கிண்ண மூட்டு. 
ஈக : சளிச்‌ சவ்வுப்‌ பொக்‌ 
குளம்‌ : சளிச்சவ்வில்‌ உண்டாகும்‌ 
பொக்குளம்‌. 

21081121018 : அடிவயிற்றுவலி : 
அடி வயிற்று உள்ளுறுப்புகளில்‌ 
ஏற்படும்‌ வலி. 

௦௦602110 : மூளை சார்ந்த. 


௦1௦6021106 : மூளை அழற்சி : 
மூளை வீக்க நோய்‌. 
6௦€0ஈ௦/௦0௦616 மண்டை 
யோட்டுப்‌ பிளவு : மண்டை 
யோட்டில்‌ உள்ள சிறு இடை 
வெளி வழியே மூளையின்‌ ஒரு 
பகுதி பிதுங்கி வெளிவருதல்‌. 
6ஈ௦60310061௦ : மூளைப்பொருள்‌ 
நீட்சி; மூளை இறக்கம்‌; மூளைப்‌ 
பிதுக்கம்‌ மூளையிலுள்ள 
பொருள்‌ மண்டையோட்டின்‌ 
வழியே வெளியே நீட்டிக்‌ 


ன ததத பபப ப பப ப டடட்பயயயயியயயையையயைமை 


606021008௬. 


கொண்டிருத்தல்‌. த. 
மண்டையோட்டுப்‌ பொருத்து 


வாயில்‌ இந்த நீட்சி ஏற்படுகிறது. 


௦௦6022 : மூளை வரைபடம்‌. 


86608108௨0 மூளை 
ஆய்வுப்‌ பதிவு முறை; மண்டை 
நீர்ம அளவு வரைவு; மூளை 
வரைவியல்‌ : மூளையை ஆராய்ந்து 
அதன்‌ முடிவுகளை அச்சப்‌ பதிவு 


களாகப்‌ பதிவு செய்யும்‌ முறை. 


௦௦60௦1௦௱௦ : மூளைப்‌ புற்று. 


6௦602100௦18016 : மூளை மென்‌ 
மையாக்கம்‌; மூளை மென்மை 
யுறல்‌; மூளை கூழாதல்‌; மூளை 


நைவு : மூளையை மென்மை 


யாக்குதல்‌. 


௦௦6 வரு : மூளை-முது 


 குத்தண்டு வீக்கம்‌; மூளைத்தண்டு 
வட அழற்சி : மூளையும்‌ முதுகுத்‌ 
தண்டும்‌ வீக்கமடைதல்‌. 
2௦62௦6௦024 : மூளை- 
முதுகுத்தண்டு நோய்‌; மூளை வட 
நோய்‌ : மூளையையும்‌ முதுகுத்‌ 
தண்டையும்‌ பாதிக்கும்‌ நோய்‌. 
6060௦ : மூளை. 


6௦62108100 மூளைக்‌ 
கோளாறு; மூளை நலிவு; மூளை 
வீக்கம்‌; மூளை நோய்‌; மூளை வழு: 
மூளையைப்‌ பாதிக்கும்‌ ஒரு நோய்‌. 
6ஈ௦60வ/௦1000 : சிசுத்தலைச்‌ 
சிதைப்பு : கருப்பையில்‌ இருக்‌ 
கும்‌ குழந்தையின்‌ தலையைச்‌ 
சிதைத்து குழந்தை பிறக்க வழி 
செய்தல்‌. 


422 80/0௦ 01 


௦௦௦1 ள௦ா2 : குருத்தெலும்புக்‌ 
கட்டி; குருத்தெலும்புத்‌ திசுகட்டி; 


"உட்குருத்துப்‌ புற்று. 


8ஈ௦௦ஈ௭௦௱8410515 : குருத்து 
விரிவாக்கம்‌ : பல்வேறு எலும்பு 
களின்‌ நுண்ணிமைகளுக்குள்‌ 
இருக்கும்‌ குருத்து விரிவடைதல்‌. 
6௦00856 : தானாக மலங்கழிதல்‌; 
மலவீழ்வு : தன்னையறியாமல்‌ 
மலம்‌ கழிதல்‌. இது மன 
நோயுடன்‌ தொடர்புடையது. 


6ஈ௦ 31 : இறுதித்‌ தமனி. 
6ஈ02பா2! : உட்காது. 
610211௭010 : தமனி நாள 


அறுவைச்‌ சிகிச்சை : தடித்து, 
அடைத்துப்போன தமனி 
நாளத்தை அறுவைச்‌ சிகிச்சை 


மூலம்‌ அகற்றி, இயல்பான, 


சுதந்திரமான இரத்த ஓட்டத்தி 
ற்கு வழி செய்தல்‌. 

௦41/5 : தமனி உள்வரி 
வீக்கம்‌; தமனி முனை அழற்சி; 
உட்தமனியழற்சி : இதயத்திலிருந்து 
குருதி கொண்டு செல்லும்‌ 


நாளமாகிய தமனியின்‌ உள்‌ 


- வரியில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 


ஊன/6 : வட்டார நோய்‌; உட்‌ 
பதிவு நோய்‌; இடஞ்சார்‌ நோய்‌ : 
குறிப்பிட்ட சில இடச்‌ சூழுல்‌ 
களையும்‌, மக்கள்‌. சூழலையும்‌ 
சார்ந்து முறையாகக்‌ குறிப்பிட்‌. 
காலங்களில்‌ தோன்றுகிற நோய்‌. 


686010௦007 : வட்டார நோயியல்‌, 
உட்பரவியல்‌ : குறிப்பிட்ட சில 
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இடங்களிலும்‌, மக்கள்‌ சூழல்களிலும்‌, 
குறிப்பிட்ட காலங்களில்‌ தோன்‌ 
றும்‌ நோய்‌ பற்றிய ஆய்வு. 
சொர : தோல்‌ மீது வினை 
புரிதல்‌. 

ட்ா௦1'$ ஈ2॥ : எண்டர்ஸ்‌ ஆணி : 
இடுப்பு உள்‌ எலும்பு முறிவு 
களை உள்‌ முகமாக இணைப்‌ 
பதற்கான அணி. அஸ்திரிய 
எலும்பியல்‌ வல்லுநர்‌ ஜே.எண்‌ 
டர்ஸ்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது 
6ஈ௦௦௦ஈ01/4//5 : மூச்சுக்குழல்‌ 
மேற்படல அழற்சி : மூச்சுக்‌ 
குழலின்‌ மேற்படல அணுக்கள்‌ 
அழற்சியுறல்‌. 

6௯௭௦௦30145 : இதய உள்ளுறை 
யழற்சி; குலையணைச்‌ சவ்வு 
வீக்கம்‌; அக இதய அழற்சி : 
நெஞ்சுப்பையின்‌ உள்வரி மென்‌ 
தோல்‌ வீக்கம்‌. 

௦110003101ப௱ : இதய உள்ளுறை; 
குலையணைச்‌ சவ்வு; அக 
விதயம்‌ : நெஞ்சுப்பையின்‌ உள்‌ 
வரி மென்தோல்‌. 
600061110௮! கருப்பைக்‌ 
கழுத்துப்‌ பகுதி : கருப்பைக்‌ 
கழுத்துப்‌ பகுதியின்‌ உட்‌ 
பக்கத்தைக்‌ குறிப்பது. 
610௦௦2111௦1115 : கருப்பைக்‌ 
கழுத்து வீக்கம்‌; கருப்பை உட்‌ 
பரப்பு அழற்சி; கருப்பை அக 
வழற்சி : கருப்பைக்‌ கழுத்துப்‌ 
பகுதியின்‌ உள்வரிச்‌ சவ்வின்‌ 
வீக்கம்‌. 
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௦0௦௦67: கருப்பைக்‌ கழுத்துப்‌ 
பைச்‌ சீதப்படலம்‌ ; கருப்பைக்‌ 
கழுத்துப்‌ பகுதியில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ புறச்சீதப்‌ படலம்‌. 


680௦01316௨ : 
உட்பரப்பு. 


தலை ஓட்டின்‌ 


6ா0௦௦12/யா : மண்டையோட்டு 
உள்சவ்வு : மண்டையோட்டின்‌ 
உட்பரப்புப்‌ பூச்சுச்‌ சவ்வு. 
மூளையையும்‌ முதுகுத்‌ தண்‌ 
டையும்‌ சூழ்ந்து கொண்டி 
ருக்கும்‌ உறுதியான மேல்‌ சவ்வு. 
௦10௦௦116 : நாளமில்‌ சுரப்பு நீர்‌; 
உட்சுரப்பு : செல்‌ நரம்பிழை 
பின்றி நேரே குருதியினுள்‌ ௧௪ 
கிற சுரப்பு நீர்‌. 
80௦௦111010 : நாளமில்‌ சுரப்பி 
யல்‌; உட்சுரப்பியல்‌ : நாளமில்‌ 
சுரப்பிகளையும்‌, அவற்றின்‌ உள்‌ 
ளார்ந்த சுரப்பு நீர்களையும்‌ 
பற்றி ஆராயும்‌ இயல்‌. 
௦0௦045 : நீர்க்கட்டிப்‌ படலம்‌ : 
நாடாப்புழு நீர்க்கட்டியின்‌ 
உட்பக்கச்‌ சுவரில்‌ காணப்படும்‌ 
வளர்படலம்‌. 

6ஈ0௦04௱ : கருவுறை உள்வரிச்‌ 
சவ்வு; அடித்தோல்‌ படலம்‌; அகச்‌ 
சருமியம்‌ : கருவுயிர்‌ உறையின்‌ 
உள்வரிச்‌ சவ்வு. 
6ஈ0௦067௱வ! 1 ஈப5 4ப௱ா௦மா : 
கருவகக்‌ கட்டி : பெண்‌ குழந்தை 
களிடமும்‌, குமரப்‌ பருவத்தினரி 
டமும்‌ ஏற்படும்‌ கருவகக்‌ கட்டி. 
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இத கனசதுரவடி வத்தில்‌, முதிராத 
நிலை மஞ்சள்‌ கருப்பைகளின்‌ 
தொகுதியாக இருக்கும்‌. 
௦ா0௦௦(/௦8 : பல்வேர்‌ ஆய்வி 
யல்‌ : பல்‌ மருத்துவப்‌ படிப்பில்‌ 
ஒரு பிரிவு. பல்லின்‌ வேர்‌ 
மற்றும்‌ அதைச்‌ சார்ந்த பகுதி 
களைப்‌ பற்றி விரிவாகக்‌ கற்பிக்‌ 
கும்‌ பல்மருத்துவ அறிவியல்‌ 
பிரிவு. 

௦10௦061௦05 : உள்வளர்ச்சி : உட, 
லின்‌ உள்ளிருந்து துவங்குகின்ற 
உள்ளுக்குள்ளேயே வளர்ச்சி 
யடை.கின்ற. 

௦0௦1 : செவி நிணநீர்‌; உள்‌ 
வடிநீர்‌ : காதின்‌ உள்‌ நீர்மம்‌; 
செவி. நிண நீர்‌. 

8௦1/1 : உயிரணுஉட்பொருள்‌: 
சூழப்பட்ட பாக்டீரியாவை 
அழிக்கக்கூடிய உயிரணு உட்‌ 
பொருள்‌. 

6ஈ௦௦௱௦1௦க : கருப்பை உள்‌ 
வரி சவ்வுக்கட்டி; உட்கருப்பைப்‌ 
புற்று கருப்பை உள்வரிச்‌ 
சவ்வில்‌ ஏற்படும்‌ கட்டி. 

_ 8ஈ8௦௱௦1110515 கருப்பை 
வெளிப்புறக்‌ கோளாறு : கருப்‌ 
பைக்கு வெளியேயுள்ள அமை 
விடங்களின்‌ கூறுகளில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ கோளாறு. 

00௦4110515 : பிறழ்வு கருப்பை 
உள்வரிச்‌ சவ்வு; இடமகல்‌ 
கருப்பை உட்படலம்‌ : இயல்புக்கு 
மாறான இடங்களில்‌ கருப்பை 
உள்வரிச்‌ சவ்வு இருத்தல்‌. 


80௦௱!(15 : கருப்பை உள்‌ 
வரிச்சவ்வு வீக்கம்‌; கருப்பை உட்‌ 
படல அழற்சி; கருப்பை அக 
வழற்சி : கருப்பை உட்புறச்‌ 
சவ்வின்‌ வீக்கம்‌. 

௨௦௦ ாப௱ : கருப்பை உள்‌ 
வரிச்‌ சவ்வு; கருப்பை உட்சளிப்‌ 
படலம்‌; கருப்பையகம்‌. 


8ா0௦ற௦010 (பாா௦பா : கருப்பை 
சுரப்புக்‌ கட்டி : ஒருவகை சுரப்பிப்‌ 
புற்றுநோய்‌. இது அடிப்படை 
உட்கருப்புற்று நோயை திசு 
வியல்‌ முறையில்‌ போலச்‌ செய்‌ 
கிறது. இது கர அண்டத்திலும்‌, 
சிறுநீர்ப்பை முன்வாயில்‌ சுரப்‌ 
பியிலும்‌ உண்டாகிறது. 
6ஈ0௦௱௦ள்‌௦10 (யா௦பா : உட்கருச்‌ 
சுரப்பிக்‌ கட்டி : இது ஒரு வகைச்‌ 
சுரப்பிப்‌ புற்று நோய்‌. இது 
அடிப்படை உட்கருபுற்று 
நோயைத்‌ திசுவியல்‌ முறையில்‌ 
போலச்‌ செய்கிறது. இது ௧௫௬ 
அண்டத்திலும்‌, சிறுநீர்ப்பை 
முன்வாயில்‌ சுரப்பியிலும்‌ ஏற்‌ 
படுகிறது. 

6௦௫ : உட்குழிவு அளவீடு: 
ஓர்‌ உட்குழிவின்‌ கொள்ள 
வினை அளவிடுதல்‌. 
௦0௦௦௦31012! 11௦515 (614): 
இதயத்தசை நலிவு நோய்‌ : இது 
வரையறைக்குட்பட்ட தசை 
நலிவு நோய்‌. இது இளம்‌ 
வயதில்‌ ஏற்படும்‌. இதனால்‌, 
இடது, வலது இதயக்‌ கீழை 
கள்‌ இரண்டிலும்‌ உட்பாய்வு 
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வரிகள்‌ அடர்த்தியாகக்‌ கடின 
மாகி, முக்கிளைநரம்பு, நெஞ்சுச்‌ 
சவ்வடைப்பு இரண்டிலும்‌ 
பின்னொழுக்கு உண்டாகும்‌. 
60௦௫௦௦8014! 61௦0 : இதயத்‌ 
தசைத்‌ திசு ஆய்வு : இதய உள்‌ 
ளுறையிலும்‌, அதன்‌ கீழமைந்தி 
ருக்கிற தசையிலும்‌ திசுத்‌ 
துணித்தாய்வு செய்தல்‌. 
௦8௦ட௦0801/ய௱ : கருப்பை- 
நெஞ்சுப்பை தொடர்புடைய : 
கருப்பை-நெஞ்சுப்பைத்‌ தசைப்‌ 
பகுதி தொடர்புடைய. 


60௦ ஈ6பார்ப௱ நரம்பிழை 
இணைப்புத்‌ திசு; அக நரம்பியம்‌: 
நரம்பிழைகளைச்‌ சூழ்ந்திருக்கும்‌ 
நுட்பமான உள்ளார்ந்த 
இணைப்புத்‌ திசு. 
210௦10016856 : நீர்ப்‌ பகுப்பான்‌ 
செரிமானப்‌ பொருள்‌ : குறிப்‌ 
பிட்ட உள்முக டி.என்‌.ஏ, 
ஆர்‌.என்‌.ஏ விந்தணுத்‌ தொகுதி 
களைத்‌ தாக்குகிற நீர்ச்சேர்மப்‌ 
பகுப்பான்‌ வரிசையைச்‌ சேர்ந்த 
செரிமானப்‌ பொருள்களின்‌ 
குழுமம்‌ எதுவும்‌. 

80-0108 : முனை உறுப்பு 
உணர்வு நரம்புகளில்‌ உள்ள 
பொதியுறையடைய முனை. 


0௦08185116 : உடலக ஒட்‌ 
டுண்ணி ; உடல்‌ உள்‌ ஒட்டுண்ணி; 
உடலக ஒட்டுயிர்‌; அக 
ஒண்டுயிர்‌: தாய்‌ உயிரினுள்‌ 
வாழும்‌ ஓர்‌ ஒட்டுண்ணி. 


௦ா0௦0142௱/(/(6 : கண்‌ உள்‌ 
நோய்‌; கண்‌ அகவழற்சி : கண்‌ 
ணின்‌ உள்ளே ஏற்படும்‌ நோய்‌. 
80௦85௱ : ஊன்ம உள்‌ கூழ்மம்‌: 
உயிர்ச்சத்தின்‌ உள்வரிச்சவீவு. 
69௦45 : எண்டார்‌ ஃபின்‌ : 
மூளையில்‌ உண்டாகும்‌ எண்‌ 
டார்‌ஃபின்‌, லியு என்சிஃபாலின்‌, 
மெட்‌ என்சிஃபாலின்‌, டைனார்‌ 
பின்‌ போன்ற உள்வளர்ச்சிப்‌ 
பெப்டைடுகள்‌. 

6ா0௦50006 : அக நோக்குக்‌ 
கருவி; உள்நோக்குக்கருவி 
உடலின்‌ உட்பறத்தைக்‌ காண 
உதவும்‌ கருவி. 

2805161210 : அக எலும்புரு 
வம்‌ : முதுகெலும்புள்ள விலங்கு 
களின்‌ உள்‌ அமைப்பு உருவம்‌. 
௦8௦511௦515 : சவ்வுத்திரைக்‌ 
கசிவு : சவ்வுத்திரையூடு கடந்த 
கசிவு. 

௦1௦0௦50016 : தாய்‌ உயிர்மக்‌ ௧௬ 
: தூய்‌ உயிர்மத்தினுள்‌ உருவான 
உயிர்மக்‌ ௧௫. 

௦்‌௦512பாா : மச்சை உட்சவவு : 
ஓர்‌ எலும்பின்‌ மச்சை உட்குழி 


“வின்‌ உட்புறப்புச்சுச்‌ சவ்வு. 


60௦5120௱3 : மச்சைக்கட்டி 
எலும்பின்‌ மச்சை உட்குழிவில்‌ 
ஏற்படும்‌ ஒருகட்டி. 
610௦510515 : தொடக்கக்‌ குருத்‌ 
தெலும்பு : குருத்தெலும்பின்‌ 
தொடக்கத்தில்‌ உருவாகும்‌ 
எலும்பு. 
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ா0௦1/௦(/௩ : எண்டோத்தெலின்‌ : 
குருதிநாள உள்‌ அணு அடுக்குத்‌ 
திசுவிலிருந்து பெறப்படும்‌ பல 
பெப்டைடுகளில்‌ ஒன்று. இது 
மிகவும்‌ சக்திவாய்ந்த குருதி 
நாள இறுக்க மருந்து. இது 
நீண்டகால அழுத்தத்‌ துலங்கல்‌, 
ஆல்டாஸ்டிரோன்‌ வெளியா 
வதைக்‌ தூண்டுதல்‌, ரெனின்‌ 
வெளியேறுவதைத்‌ தடுத்தல்‌ 
ஆகிய பணிகளைச்‌ செய்கிறது. 


60010611௦0 : உயிரணுக்கட்டி : 
குருதிக்குழாய்‌, உயிரணுக்களில்‌ 
உண்டாகும்‌ உக்கிரமான கட்டி. 
ஊம்‌ பா : உள்வரித்தாள்‌ 
சவ்வு; உள்‌ அணு அடுக்குத்‌ திசு: 
குருதிக்‌ குழாயின்‌ உயிர்மச்‌ செறி! 


வாலான உள்வரித்தாள்‌ சவவு. 


60௦141% : தோல்‌ பூசணம்‌ : ஒரு 
வகைத்தோல்‌ பூசணம்‌. இது 
பெரும்பாலும்‌ முடியின்‌ களடு 
புழையினுள்‌ கட்டியாசவும்‌, 
நுண்மங்களாகவும்‌ உண்டாகிறது. 


௦0௦19 : உயிரணு நச்சு; அக 
நச்சு; உள்நச்சு : உயிரணுவின்‌ 
கட்டமைப்பைக்‌ கொண்ட 
பாக்டீரியா நச்சுப்பொருள்‌. 
இது உயிரணுவை அழிப்பதால்‌ 
உண்டாகிறது. 

டா4௦2 : எண்டோக்சானா : சைக்‌ 
ளேஃபாஸ்‌ஃபாமைட்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌, பெயர்‌. 
௦ா0-01216௨ : முனைத்‌ தகடு 
நரம்புத்‌ தசை அணைப்பில்‌ 
தட்டையான தகட்டு வடிவில்‌ 


உண்டாகும்‌ விரிவாக்கம்‌. இந்த 
இணைப்பில்‌ ஒரு நரம்புச்‌ 
சவ்வின்‌ இயக்க நரம்பு இழை, 
ஒரு மண்டையோட்டுத்‌ தசை 
இழையை இணைக்கிறது. 
60-513206 சாவு 0/56856 
(8௩0) : முனை நிலைச்‌ சிறுநீரக 
நோய்‌ : கடுமையான சிறுநீரக 
நோயின்‌ செயலிழப்பு நிலை. 


6ஈபபொலா௦6 : தாங்கும்‌ திறன்‌ : 
இயல்பு மீறிய உளவியல்‌ அல்‌ 
லது உடலியல்‌ அழுத்தத்தைத்‌ 
தாக்குப்‌ பிடிப்பதற்கான திறன்‌. 
ட்ப : எண்டூரான்‌ : மெத்தில்‌ 
குளோரோத்தியாசைட்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
ஊஊ : குடல்‌ கழுவல்‌; மலக்‌ 
குடல்‌ கழுவல்‌; குடற்‌ கழுவி : 
குடல்‌ கழுவும்‌ அழுத்தக்‌ குழாய்க்‌ 
கருவியைக்‌ குதவாய்‌ வழியே 
செலுத்தி நீரேற்றிக்‌ குடல்‌ 
கழுவுதல்‌. 

ஊரு : ஆற்றல்‌. 

ஊாரிபாவா6 : என்‌ஃபுளுரான்‌ : உப்‌ 
ரீனியேற்றிய ஈதர்‌; இது 
விரைந்து அவியாகக்‌ கூடிய 
ஒரு திரவம்‌. மயக்க மருந்தாகப்‌ 
பயன்படுத்‌ தப்படுகிறது. 
௨௱03062( : குழந்தை தலை 
வெளிப்பாடு : குழந்தை பிறப்‌ 
பதற்கு முன்பு இடுப்புக்‌ குழியி 
னுள்‌ முதிர்கருச்‌ சிசுவின்‌ தலை 
நுழைதல்‌ அல்லது உறுப்பு 
முன்‌ னிலையாதல்‌. 
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௦ா௦ரரர்வா௦ : கண்விழிச்‌ சுருக்‌ 
கம்‌; விழித்துருத்தம்‌; அழுந்துகண்‌: 
கண்விழி அதன்‌ குழியினுள்‌ 
அளவுக்கு மீறி சுருங்கியிருத்தல்‌. 
வா 03006 : நைவுப்‌ புண்‌ : ஓர்‌ 
உறுப்பின்‌ மேற்பரப்பில்‌ 
அமைந்துள்ள தட்டையான, 
வெண்மையான, இழைமமான 
நைவுப்‌ புண்‌. 

ர்‌ 60 17000 : சத்தூட்டிய 
உணவு : உணவுப்‌ பொருள்‌ 
களுக்கு மெருகூட்டும்போது 


ஏற்படும்‌ ஊட்டச்சத்து இழைப்‌ -: 


பினை ஈடுசெய்வதற்காக வைட்‌ 
டமின்கள்‌, கனிமப்பொருள்கள்‌ 
அகியவற்றைக்‌ ககொண்டு 
உணவுக்கு ஊட்ட. மூட்டுதல்‌, 
8ா்‌வா௦603 : ஓரணு ஒட்டுண்ணி; 
அமீபா ஒற்றையணு; குடல்‌ 
வாழுயிருண்ணி : மனிதரைப்‌ 
பிடிக்கும்‌ ஒட்டுண்ணி. இதில்‌ 
மூன்று இனங்கள்‌ உண்டு. ஓர்‌ 
இனம்‌ வாயில்‌ நோய்‌ உண்‌ 
டாக்குகிறது. இன்னொன்று சீத 
பேதிக்குக்‌ காரணமாகிறது. 
௦2! : குடல்‌ வழி. 

௦ார்‌ஊ[௦ : குடற்‌ காய்ச்சல்‌ : குடல்‌ 
சார்ந்த காய்ச்சல்‌. 

ஊார[௦ வள : குடற்‌ காய்ச்சல்‌. 
6ம்‌சர்15 : குடல்‌ அழற்சி : குடல்‌ 
களில்‌ ஏற்படும்‌ 


என்றும்‌. குறிப்பிடுகின்றனர்‌. 


வீக்கம்‌. 
இதனை :குரோன்‌ நோரய்‌' 
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6௦318500௱௦516 : குடல்‌ பின்‌ 
னல்‌; குடல்‌ இணைப்பு : குடல்கள்‌ 
பின்னி ஒன்றுபடுதல்‌. 
66௦08016 : கிராம்‌-எதிர்மறை 
உயிரி : ஆக்சிஜன்‌ உள்ள கிராம்‌ 
எதிர்மறை உயிரி. இது தளர்ச்சி 
யுற்ற நோயாளிகளிடம்‌ சீதசன்‌ 
னியை (டானா) உண்டாக்கு 
கிறது. 

2*££0080161120696 : ௧௬ மூல 
உருவாகா உயிரி : கருமூலம்‌ 
உருவாகாத கிராம்‌ எதிர்மறை 
உயிரிகளின்‌ ஒருவகை. 
ஷிகெல்லா, சால்மோனெல்லா, 
கிளேசி யெல்லா, எஸ்செரிஷியா, 
எர்சினியா போன்ற உயிரிகள்‌ 
இதில்‌ அடங்கும்‌. 

2120012516 : எதிர்மறை உயிரி 
குடலைத்‌ தாக்குதல்‌. : எதிர்மறை 
உயிரி வகையைச்‌ சேர்ந்த 
நெமாட்டோடுகள்‌ குடலில்‌ 
மொய்த்தல்‌. 

ட்ர27001ப5 எனா௱ர்‌௦ய/கா15 : நீள்‌ 
உருளைப்‌ புழு : சிறு குடலி 
லும்‌, பரவும்‌ நீண்ட உருண்ட 
புழு வகை. 

௦42ா௦061௨ : உறுப்பு இடம்‌ 
பெயர்வு; குடல்‌ பிதுக்கம்‌; குடல்‌ 
சரிவு மலக்குடல்‌ இடப்‌ 
பெயர்வு; கருப்பை நெகிழ்ச்சி. 
612100௦1605105(0ஈட0ு : சிறு 
குடல்‌ பிளப்பு : பித்தப்பையிலி 
ருந்து சிறுகுடலுக்குள்‌ ஒரு 
திறப்பினை உருவாக்குதல்‌. 


ணகர கைவ கக கை ளை சக ளை க்கக்‌ ரன்‌ அ ண க களை சைகை வகிக்கக்‌ ளப்‌ ள்‌ சக்‌ கக்க வையை டடக்‌ 
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6௫67௦01815 : குதவாய்‌ நீர்‌ 
நுழைவு; மலக்குடலில்‌ நீர்மமேற்‌ 
றல்‌ : பெருங்குடல்‌ அடிக்கூற்றினுள்‌ 
(குதவாய்‌) நீர்மம்‌ புகுதல்‌. 
௦142001515 : சிறுகுடல்‌ ஆயவு: 
வேறுபாட்டினைக்‌ காட்டும்‌ 
உட்பொருளினை குடல்‌ 
கழுவும்‌ அழுத்தக்‌ குழாய்‌ கருவி 
மூலம்‌ செலுத்தி சிறுகுடலை 
ஆராய்தல்‌. 

௦621௦00616 : உடல்‌ உட்குழிவு: 
மூலக்குடல்‌ நாளத்திலிருந்து 
வெளியே துருத்திக்‌ கொண்டி 
ருக்கும்‌ பையினால்‌ உண்டாகும்‌ 
உடல்‌ உட்குழிவு. 
812௦௦௦௦005 : குடற்‌ கிருமி : 
மனிதர்‌ மற்றும்‌ வெப்ப இரத்தப்‌ 
பிராணிகளின்‌ குடல்களில்‌ 
பரவும்‌ ஒருவகைக்‌ கிருமி 
இனம்‌. சில சமயம்‌ சிறுநீர்க்‌ 
கோளாறு காதுக்‌ காயங்கள்‌, 
குலையணைச்‌ சவ்வு வீக்கம்‌ 
அகியவற்றில்‌ தொற்றுக்‌ கிருமி 
களாகப்‌ பரவுகிறது. 
௦6௦0011115 : குடல்‌ வீக்கம்‌; 
குடல்‌ அழற்சி : சிறுகுடலிலும்‌, 
பெருங்குடலிலும்‌ உண்டாகும்‌ 
வீக்கம்‌. 

6£1்‌ன£௦001051001ு குடல்‌ 
இனைப்பு : சிறுகுடலுக்கும்‌ 
பெருங்குடலுக்குமிடையிலான 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை மூலம்‌ 
இணைப்பு உண்டாக்குதல்‌. 
61$£06 1181051000 குருதி 
நாளப்‌ பிணைப்பு : குடலின்‌ இரு 


பகுதிகளுக்கடையே அறுவைச்‌ 
இிகிச்சை மூலம்‌ குருதி நாளப்‌ 
பிணைப்பு உண்டாக்குதல்‌. 
6௫00351115 : உணவுக்குழல்‌ 
அழற்சி : இரைப்பையும்‌, குடல்‌ 
களும்‌ வீக்கமடை.தல்‌. 
௦௨1££௦028511016 : என்டெரோ 
கேஸ்டிரோன்‌ : குடல்‌ சளிச்‌ 
சவ்வில்‌ சுரக்கும்‌ ஓர்‌ இயக்குநீர்‌. 
இது இரைப்பையிலிருந்து முன்‌ 
சிறு குடலுக்குள்‌ உணவு செல்‌ 
வதைக்‌ கட்டுப்படுத்துகிறது. 
61(60௦1/ஈ256 : குடல்நீர்‌ செரி 
மானப்‌ பொருள்‌ : கு_ல்நீரிலுள்ள 
ஒரு செரிமானப்‌ பொருள்‌. 
௦1467௦1104 : குடற்கட்டி; குடற்கல்‌. 


௦(6£௦ஈ : குடல்‌ நாளம்‌ : உணவு 
செரிமான அடிக்குழாய்‌. 


௦ாரஊா௦1/515 : உறுப்பிணைவுப்‌ 
பிளவு : குடல்‌ வளையங்களுக்கு 
இடையில்‌ அல்லது குடலுக்கும்‌ 
அடி வயிற்றுச்‌ சுவருக்குமிடை 
யில்‌ உறுப்பிணைவில்‌ செயல்‌ 
முறை பிளவு உண்டாக்குதல்‌. 
௦2௦031௦021 : எண்டெரோ 
பேத்தோஜன்‌ : குடல்களில்‌ 
நோய்‌ உண்டாக்கும்‌ ஏதேனும்‌ 
நுண்ணுயிர்‌. 

(6௦024௦024௦ : குடல்நோய்‌ 
சார்ந்த : குடல்களில்‌ நோய்‌ 
உண்டாக்குதல்‌ தொடர்புடைய. 
௦00214714௦ வரர்கார்‌(15 : சிறுகுடல்‌ 
அழற்சி : பாலிஆர்த்திலிட்டிஸ்‌. 
இது அழற்சிப்புண்‌ சார்ந்த 
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குடல்‌ அழற்சி, குளோகன்‌ 
நோய்‌ அகிவற்றுடன்‌ தொடர்‌ 
புடைய எடையைத்‌ தாங்கும்‌ 
மூட்டுகளை இது தாக்கும்‌. 
௦2002 : குடல்‌ நோய்‌ 
குடல்‌ சார்ந்த ஏதேனும்‌ நோய்‌. 
642௦010515 : குடல்‌ கீழ்முகச்‌ 
சரிவு : அடி வயிற்று உட்குழிவினுள்‌ 
குடல்கள்‌ &ழ்‌ முகமாகச்‌ சரிதல்‌. 
௦ார6௦50006 : குடல்‌ உட்புழை 
அகநோக்குக்‌ கருவி : குடலில்‌ 
உள்ள உட்புழையினைப்‌ பார்க்கப்‌ 
பயன்படும்‌ அகநோச்குக்‌ கருவி. 
௦121௦51011 : குடல்‌ அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை அடிவயிற்றுச்‌ 
சுவருக்குள்‌ திறப்பு உண்டாகும்‌ 
வகையில்‌ குடலுக்குள்‌ ஒரு 
செயற்கையான திறப்பினை 
ஏற்படுத்துதல்‌. 

௦ார்‌£ா௦510ர : அறுவைப்‌ புண்‌ 
வாய்‌ புரை; சிறுகுடல்‌ புரை; குடல்‌ 
வாயமைப்பு : சிறு குடலுக்கும்‌ 
வேறேதேனும்‌ பரப்புக்கும்‌ 
இடையில்‌ அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
மூலம்‌ உண்டாக்கிய புண்புரை. 


௦$ளா௦0டு : சிறுகுடல்‌ கீறல்‌ : 
சிறுகு_லினுள்‌ வெட்டுப்பள்ளம்‌ 
ஏற்படுத்துதல்‌. 

66ன1010/ஈ : குடல்‌ நஞ்சு 
குடலில்‌ உண்டாகும்‌ ஒரு நோய்‌ 
நஞ்சு. குறிப்பாகக்‌ குடல்‌ சளிச்‌ 
சவ்வு உயிரணுக்களில்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ நஞ்சு. 


௦௫2010) : குடல்‌ நஞ்சு : 
இரைப்பை குடற்பாதையில்‌ 
பாதிப்பு உண்டாக்கும்‌ ஒரு 
வகை நச்சு. இதனால்‌, வாந்தி, 
வயிற்றுப்‌ போக்கு, அடி.வயிற்‌ 
றில்‌ வலி ஏற்படுகின்றன. 
6162065102] : குடல்‌-சிறுநீர்ப்‌ 
பை இணைப்பு : குடலுக்கும்‌, 
சிறுநீர்ப்பைக்‌ குமிடையிலான 
தொடர்பு இணைப்பு. 
சோர்‌சாவரம5 : இரைப்பைக்‌ குடல்‌ 
கிருமி : இரைப்பைக்‌ குடல்‌ 
வழியைப்‌ பாதிக்கும்‌ நோய்க்‌ 
கிருமி. இது 'பிக்கார்னோ' 
நோய்க்‌ கிருமி வகையைச்‌ 
சேர்ந்தது. இதில்‌ போலியோ 
காக்ஸ்சாக்கி, எக்கோவைரஸ்‌ 
போன்ற கிருமிகளும்‌ அடங்கும்‌. 
6ர்‌௦ர்பக : உணவுக்‌ குழாய்‌ 
நோய்க்‌ கிருமிகள்‌; குடல்‌ அதி 
நுண்ணுயிரி; குடல்‌ நச்சுக்‌ கிருமி: 
உணவுக்குழாய்‌ வழியாக ஊட லுக்‌ 
குள்‌ புகும்‌ நோய்க்‌ கிருமிகள்‌. 
611661௦203 : குடல்‌ ஒட்டுண்ணி : 
குடலில்‌ பரவும்‌ ஒருவகை 
விலங்கு ஒட்டுண்ணி. 

௦௩ ௦!௦00/ : பூச்சியியல்‌ 
பூச்சிகள்‌ பற்றி ஆராயும்‌ 
விலங்கியியலின்‌ ஒரு பிரிவு. 
(௦௦% : என்டோனாக்ஸ்‌ : 50% 
நைட்டிஸ்‌ அக்சைடு, 50% 
ஆக்சிஜன்‌ கலந்த, நோவகற்றும்‌ 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. இது 
சுவாசம்‌ மூலம்‌ செலுத்தப்‌ 
படுகிறது. 


அ வவபஙபஙபப(ப'்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்பயய்ய யய வயயவவைய வகைகளை 
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௦117001௦ : கண்ணிமை பிறழ்ச்சி! 
இமை உட்பிறழ்ச்சி; இமை உள்‌ 


- நோக்கல்‌; உட்சுருட்டு; இமை 


உட்பிதுக்கம்‌ : கண்‌ இமை மயிர்‌, 
கண்விழி உருளையில்‌ படும்‌ 
வகையில்‌ கண்ணிமை தலை 
மாகத்‌ திரும்பியிருத்தல்‌. 
௦௦011௦ : உள்கண்‌ சார்ந்த 
கண்ணின்‌ உட்பகுதி சார்ந்த. 
௦0௦200 : விலங்கு ஒட்டுணி : 
ஓட்டுணிகளுக்கு ஆதாரமான 
உயிரிகளுக்கும்‌ வாழும்‌ ஒரு 
விலங்கு ஓட்டுணி. 

௦ப௦162(6 : கண்விழி அகற்றுதல்‌: 
கண்விழியை அதைச்‌ சூழ்ந்து 
உள்ள பொதியறையிலிருந்து 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை மூலம்‌ 
முற்றிலுமாக அகற்றுதல்‌. 
௦1ப௦1௦211௦ : உறுப்பு நீக்கம்‌; 
தோண்டி நீக்கல்‌; உரித்தல்‌ : உடல்‌ 
உறுப்பினை அல்லது கட்டி 
யினை முழுவதுமாக அகற்றுதல்‌. 
(எ-டு) விழிப்பள்ளத்திலிருந்து 
கண்‌ விழியைப்‌ பிரித்தெடுத்தல்‌. 
௦௱பா௦515 : சிறுநீர்க்‌ கசிவு; சிறுநீர்க்‌ 
கட்டுப்பாடின்மை; உறக்க நீரிழிவு; 
நீர்க்கழிவு - : சிறுநீரை அடக்க 
முடி யாதிருத்தல்‌; படுக்கையில்‌ 
சிறுநீர்‌ கழிதல்‌. 

உங : என்வாக்கார்‌ : குவா 
னாக்சான்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 
௨ாா£ாசா௦௱20 : நஞ்சேற்றம்‌ 
கழித்தல்‌ அல்லது கொட்டுதல்‌ 


. மூலம்‌ கடும்‌ நச்சுப்‌ பொருள்‌ 


களை உட்செலுத்துதல்‌. 
வரனாக! ரூனா : சுற்றுப்‌ 
புறச்‌ சுகாதாரம்‌. 

பரா (வ! 0௦1/ப144௦ஈ : சூழல்‌ 


கேடு. 


ஊரா : சுற்றுச்சூழல்‌ 
உயிர்‌ வாழ்க்கையை அல்லது 
வளர்ச்சியைப்‌ பாதிக்கக்கூடிய 
சுற்றுச்‌ சூழல்‌ நிலைமைகள்‌. 


ஊற : செரிமானப்‌ பொருள்‌? 
நொதிப்பி; உயிர்வினையூக்கி; 
நொதியம்‌; நொதி : உயிருள்ள 
உயிரணுக்கள்‌ உற்பத்தி செய்யும்‌ 
கரையக்கூடிய புரதப்‌ பொருள்‌. 
இது தான்‌ அழியாமலும்‌, மாறு 
தலடையாமலும்‌ ஒருவினை 
யூக்கியாகச்‌ செயற்படுகிறது. 


ஆ௱€ [பார்க்‌ பாறாபயா௦80 
௦௦14 9553 : செரிமாளப்‌ பொருள்‌ 
தொடர்புடைய நோய்த்‌ தடைக்‌ 
காப்பு ஈர்ப்புச்‌ சோதனை (எலிசரி: 
உடலில்‌ 'எய்ட்ஸ்‌' எனப்படும்‌ 
ஏமக்குறைவு நோய்க்கு எதிரான 
பொருள்கள்‌ இருக்கின்றனவா 
என்பதைக்‌ கண்டறிவதற்கான 
ஊளனீர்ச்‌ (இரத்த) சோதனை. 
இச்சோதனை மூலம்‌, “மனித 
தநோய்த்தடைக்காப்புக்‌ குறை 
பாட்டு நோய்க்கிருமிகளுக்கு 
(எச்‌.ஐ.வி.)” எதிராக உடல்வினை 
புரிந்திருக்கிறதா என்பதைக்‌ 
காட்டுகிற து. 

௦36 1251 : நொதிச்‌ சோதனை. 


431 6010111160 





8ாஆ௱௦1௦00ு 

8அ௱௦(௦00 செரிமானப்‌ 
பொருளியல்‌; நொதிப்பியல்‌; 
நொதியியல்‌ : செரிமானப்‌ 


பொருள்களின்‌ கட்டமைப்பு 
பற்றியும்‌, அவற்றின்‌ பணிகள்‌ 
குறித்தும்‌ ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. 
6௦51 : சிவப்பூதாச்‌ சாயம்‌ 
செவ்வதா நிறமுடைய சாயப்‌ 
பொருள்‌. இது ஆய்வுக்கூடங்‌ 
களில்‌ நோய்க்‌ காரணிகளைக்‌ 
கண்டறியப்‌ பயன்படுத்தப்படு 
கிறது. இந்த நிறமியை ஏற்கும்‌ 
உயிரணுக்கள்‌ ஒரு வகை. 
6௦5110086/8 : குருதிச்‌ செவ்‌ 
வணுக்‌ குறைபாடு : இரத்தத்தில்‌ 
குருதிக்‌ செவ்வணுக்களின்‌ 
எண்ணிக்கை இயல்பு மீறி 
குறைந்துபோ.தல்‌. 

6௦510ர1। : சிவப்பூதாச்‌ சாய 
உயிரணு : சிவப்பூதாச்‌ சாயம்‌ 
ஏற்கும்‌ உயிரணுக்கள்‌. 
6௦51100118 : சிவப்பூதாச்‌ சாய 
உயிரணு மிகுதி; குருதிச்‌ செவ்‌ 
வணு நலிவு : இரத்தத்தில்‌ சிவப்‌ 
பூதாச்‌ சாயப்பொருள்‌ உயிர்‌ 
அணுக்கள்‌ அதிகமாக இருத்தல்‌. 
றப! ஈ : இப்பானூட்டின்‌ 
லபெபனிட்டாயன்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 

௨ ௱ஙு௱க : மூளை உட்சவ்வு : 
மூளையின்‌ கழறைகளிலும்‌ 
தண்டுவடத்தின்‌ மையப்புழை 
களிலும்‌ உட்பூச்சுச்‌ சவவுப்‌ 
படலம்‌. 


ஊளவயு/௱௦85( : முதிரா மூளை 
உட்சவ்வுப்படலம்‌ : மூளை உட்‌ 
சவ்வுப்‌ படலத்தின்‌ முதிரா நிலை. 
£06ோ௱௦01851008௨ : மூளை 
உட்சவ்வுக்கட்டி : முதிரா மூளை 
உட்சவ்வுப்படலத்தின்‌ உண்டாகும்‌ 
உக்கிரமான கட்டி. 
2௦ல்‌ : மூளை உட்சவவு 
உயிரணுக்‌ கட்டி : மூளை உட்‌ 
சவ்வுப்படல உயிரணுக்களில்‌ 
உண்டாகும்‌ கட்டி. 

60606 : எஃபெட்ரின்‌ : ஈளை 
நோய்‌ (அஸ்த்மா) காற்றுக்‌ 
குழாய்‌ இசிப்பு ஆகியவற்றிற்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ மருந்து. 
தூசியினால்‌ ஏற்படும்‌ வேனிற்‌ 
காலச்‌ சளிக்காய்ச்சலுக்கும்‌ 
பயன்படுகிறது. 

60ர்கவாள்ப5 : கண்மூளை மடிப்பு: 
கடைக்கண்ணின்‌ உட்புறத்தை 
மறைக்கும்‌ தோல்‌ வளர்ச்சி. இது 
பிறவியிலேயே உண்டாகும்‌ நோய்‌. 
601081701/8 : உணவுக்‌ குழாய்‌ 
அடிப்பகுதி : உணவுக்‌ குழாயின்‌ 
அடி வயிற்றுப்பகுதி. 
2016௦0்‌1௨ : புய எலும்பு 
மேடுகள்‌: புய எலும்பின்‌ கடை 
கோடியில்‌ உள்ள எலும்பு 
முண்டுகளுக்கு மேலேயுள்ள 
எலும்பு மேடுகள்‌. 


றர : உணர்வு வேறுபாடு : 


தொடுதல்‌ அல்லது வெப்பம்‌ 
காரணமாக ஏற்படும்‌ தூண்டுதலில்‌ 
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உண்டாகும்‌ சிறிய மாற்றங்‌ 
களுக்குள்‌ வேறுபாட்டுத்‌ துலங்கல்‌. 
601 ஞ510510 ஈடு ்‌ சவ்வுப்பை 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை : சவவுப்‌ 
பையின்‌ மேற்புறத்தில்‌ செய்யப்‌ 
படும்‌ அறுவைச்‌ சிகிச்சை. 
60102௦1515 : மேல்தோல்‌ 
அழற்சி : மேல்தோல்‌ தளர்ச்சி 
நிலையை அடைதல்‌. ப 
௨06105 : தோல்‌ புள்ளி; கரும்‌ 
புள்ளி : தோலில்‌ இலேசான 
தவிட்டு நிறத்துடன்‌ புள்ளிகள்‌. 
இது நிறமி மணிகள்‌ அதிகரிப்ப 


தால்‌ உண்டாகிறது. 


68/0 ப5 : கடைக்கண்‌ மறைப்பு; 
கண்மூலை மடிப்பு : கடைச்‌ 
கண்ணின்‌ உட்புறத்தை 
மறைக்கும்‌ தோல்‌ வளர்ச்சி. 
இது பிறவி யிலேயே 


உண்டாகிறது. 


60௦ காப/பற நெஞ்சுப்பை 
உட்படலம்‌; இதய வெளியுறை; 
மேல்‌ இதயம்‌ : நெஞ்சுப்‌ பையை 
மூடிக்கொண்டிருக்கும்‌ சவ்வான 
குறையுறையின்‌ உட்கிடப்புறுப்புப்‌ 
படலம்‌. 


60106௦ : கொள்ளை நோய்‌; 
தொற்று நோய்‌; வெளிப்‌ பரவு 
நோய்‌ : ஒரு பகுதியில்‌ பெரு 
வாரியான மக்களை ஓரே 
சமயத்தில்‌ பாதிக்கும்‌ நோய்‌. 

80(//81௦1௦ 0 கொள்ளை 
நோயியல்‌; வெளிப்‌ பரவியல்‌; 
பரவு நோயியல்‌ ; கொள்ளை 
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நோய்கள்‌ பற்றி ஆராயும்‌ 
அறிவியல்‌. 

60/0௨௱ர5 : மேல்‌ தோல்‌; தோல்‌ 
மேலடுக்கு; புறச்‌ சருமம்‌ 
தோலின்‌ மேற்பகுதிப்‌ படலம்‌. 
௦ /ஞஸ்ா20(0ார : விரை நீட்சி 
நீக்கம்‌ : விரையின்‌ மேற்பரப்பில்‌ 
நீட்டிக்கொண்டிருக்கும்‌ சிறிய 
நீளப்‌. பகுதியை அறுவை 
மருத்துவம்‌ மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 
ஊவா : விதை நீட்சி; விரை 
மேவி : விரையின்‌ மேற்பரப்பில்‌ 
நீட்டிக்‌ கொண்டிருக்கும்‌ சிறிய 
நீளப்‌ பகுதி. 

6ரய்ஞ்௱ம்‌/் : விரை நீட்சி 
வீக்கம்‌; விரை மேல்‌ நாள அழற்சி. 
ட1ர்‌! : எப்பிடில்‌ : எத்தாக்ளுசிட்‌ 


என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


60ரரக5ரரபா : மேல்‌ வயிறு; 
வயிற்றறை மேல்பகுதி : இரைப்‌ 
பைக்கு நேரே மேலுள்ள 
அடிவயிற்றுப்‌ பாகம்‌. 


60192௨௭௦16 : உயிரியக்க மாறுதல்‌: 
உயிரிகளின்‌ செல்வாக்கினால்‌ 
உண்டாகும்‌ மாறுதல்கள்‌. அனால்‌ 
இது மரபணுக்‌ கட்டமைப்பில்‌ 
ஏற்படும்‌ மாறுதல்களிடையில்‌ 
உண்டாவதில்லை. 


60191௦1115 : குரல்‌ வளை மூடி : 
நாக்கின்‌ பின்புற முள்ளகுருத்‌ 
தெலும்பின்‌ மெல்லிலை வடிவ 
மூடி. இது நாம்‌ விழுங்கும்போது 


குரல்‌ வளைக்குச்‌ செல்லும்‌ 
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குரல்‌ வளை மூடி 


வாயிலை அடைத்துக்‌ கொள்‌ 
கிறது. 

6019101105 : குரல்வளை மூடி 
வீக்கம்‌; குரல்வளை மூடி அழற்சி. 
20112௦ : மூடிநீக்கம்‌; இமைமயிர்‌ 
நீக்கம்‌; மயிர்நீக்கம்‌ : முடியின்‌ 
வேர்களை ஏமின்பகுப்பு மூலம்‌ 
அகற்றுதல்‌ அல்லது நீக்குதல்‌. 
௦௦்‌/ ம. : காக்காய்‌ வலிப்பு; 
வலிப்பு நோய்‌; இசிவு நோய்‌ : மூளை 
ஒரு கணிப்பொறி போன்றது. 
கணிப்பொறி போலவே, மூளை 
அணுக்கள்‌ ஒன்றோடொன்று 
இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மின்னணு 
வேகத்தில்‌ உடலின்‌ எல்லாப்‌ 
பகுதிகளுக்கும்‌ தொடர்பு கொள்‌ 
கின்றன. சில வேளைகளில்‌ 
மூளையில்‌ வழக்கத்திற்கு மாறாக 
அதிர்ச்சி ஏற்படுகின்றன. இதனை 


'வலிப்பு' என்கிறோம்‌, மூளையி 
லிருந்து கட்டுக்கடங்காமல்‌ 
மின்காந்த அற்றல்‌ வெளிப்படும்‌ 
போது இந்த வலிப்பு உண்டா 
கிறது. மூளை விரைவிலேயே 
இயல்புநிலைக்கு வந்துவிடுவ 
தால்‌ வலிப்பு நோயாளிகள்‌ 
இயல்பாக எந்த நோய்க்‌ குறி 
களும்‌ தென்படுவதில்லை. 
வலிப்பு நோயில்‌ பலவகைகள்‌ 
உண்டு. சாப்பிடும்போது வலிப்பு 
வந்தால்‌ அது “சாப்பாட்டு 
வலிப்பு” (681/0 62/(6284) 
எனப்படும்‌; சிரிக்கும்போது 
ஏற்படும்‌ வலிப்பு (ட8ப0/ர 60- 
1608) அகும்‌, சிலர்‌ வெந்நீரைத்‌ 
தொட்டால்‌ வலிப்பு வரும்‌ 
அது “வெந்நீர்‌ வலிப்பு”. 
இந்நோயாளிகள்‌ ஊர்திகள்‌ 
ஓட்டுவதையும்‌, ஆறு, , குளங்‌ 
களில்‌ குளிப்பதையும்‌, வன்‌ 
முறைக்‌ காட்சிகள்‌ நிறைந்த 
திரைப்படங்களையும்‌, தொலைக்‌ 
காட்சி நிகழ்ச்சிகளையும்‌ பார்ப்‌ 
பதையும்‌, கூரியமூனைகளை 
உடைய பொருள்களைக்‌ கை 
யாள்வதைத்‌ தவிர்ப்பது நல்லது. 
நன்கு உறங்குதல்‌, சமச்சீருணவு 
உண்ணுதல்‌, குறிப்பிட்ட மருத்துவக்‌ 
கவனிப்பு, சிறந்த பொழுது 
போக்கு அகியவை மிகுந்த 
நலன்‌ பயக்கும்‌. 
60!12(16 : காக்காய்‌ வலிப்பு 
நோயாளி; வலிப்பு நோயாளி : 


காக்காய்‌ வலிப்பு நோயுடையவர்‌. 


| ட்டை வையை வைகை வைகை 
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60607௦ : போலி காக்காய்‌ 
வலிப்பு : காக்காய்‌ வலிப்பு 
அல்லது அதன்‌ அறிகுறிகளை 
ஒத்திருக்கிறது. 

டீ0பிர்௱ : எப்பிலிம்‌ : சோடியம்‌ 
வால்புரோயேட்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌, 


60௦௦௦8 : மாதவிடாய்‌; 
நீட்சிக்குறைவு; குறுகியமாத 
விடாய்‌; சீரற்ற மாதவிலக்கு : 
மாதவிடாய்ச்‌ சுழற்சியின்‌ நீட்சி 
குறைதல்‌. 

66 : எப்பினெஃப்ரின்‌ : 
அண்ணீரகச்‌ சுரப்பிகளில்‌ உற்‌ 
பத்தியாகும்‌ அண்ணீரகச்‌ சுரப்பு 
நீர்‌. இது உடலின்‌ உழைப்‌ 
பினை ஈடுசெய்வதற்கு இதயத்‌ 
துடிப்பு, இரத்தம்‌ பாய்தல்‌, 
மூச்சுவிடுதல்‌ அகியவற்றை 
அதிகரிக்கிறது. 
6010ஈ8௭௦௱£ா௦ : நோய்க்கால 
விபத்து : ஏதேனும்‌ நோயின்‌ 
போது ஏற்படும்‌ விபத்து நிகழ்வு. 
60டர௦ா3 : கண்ணீர்‌ வடியும்‌ 
நோய்‌ : நோய்‌ காரணமாகக்‌ 
கன்னத்தில்‌ அளவுக்கு மீறி 
வடிதல்‌. 

6010௩௦1௦01 : எச்ச உறுப்பமைவு : 
கரு அண்டம்‌ சிறுநீரகம்‌ தொடர்‌ 
புடைய ஓர்‌ எச்ச உறுப்பு 
அமைவு. 


80515 : எலும்பு முனை; நீர்‌ 
எலும்புக்‌ குருத்து வளர்முனை : 
வளர்ந்து வரும்‌ ஓர்‌ எலும்பின்‌ 
முனை. 
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605115 : எலும்பு முனை 
நீக்கம்‌; நீள்‌ எலும்பு குருத்து 
முனை அழற்சி. 

60101௦௦ஈ : வபை _மடிப்புப்‌ 
பெருக்கம்‌ : குடல்‌ போன்ற பிற 
வயிற்று உறுப்புகளோடு இரைப்‌ 
பையை இணைக்கும்‌ வகை 
மடிப்பு பெரிதாக அமைந்து . 
இருத்தல்‌. 

௦015088 : கண்‌ இணைப்புத்‌ திசு; 
விழிவெளிப்படல மேலுறை 
கண்வெளிக்‌ கோளத்தின்‌ புறத்‌ 
தோலுக்கும்‌, இமை இணைப்‌ 
படலத்திற்குமிடையிலான தளர்‌ 
வான இணைப்புத்‌ திக... 
6015018115 : கண்‌ இணைப்புத்‌ 
திசு வீக்கம்‌; விழி வெளிப்படல 
மேலுறை அழற்சி. 

6015100000 : கருவாய்க்‌ கீறல்‌ : 
குழந்தை பிறப்பதற்காகப்‌ 
பெண்ணின்‌ கருவாயில்‌ 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை மூலம்‌ கீறல்‌ 
உண்டாக்குதல்‌ 
6015085(6 : கொப்புளப்‌ பொருள்‌; 
கொப்புளம்‌ ஊக்கி; கொப்பு மூட்டி: 
கொப்புளம்‌ உண்டாக்கும்‌ பொருள்‌. 
201512005 : மூக்கில்‌ குருதிக்‌ கசிவு; 
மூக்கில்‌ குருதி ஒழுக்கு; நாசிக்‌ 
கசிவு : மூக்கிலிருந்து இரத்தம்‌ 
கிதல்‌. 

614505 : இணைப்படல மடிப்பு: 
மகப்பேற்றுக்‌ குழாயிலிருந்து 
மூடி. அருகில்‌ வரையில்‌ செல்லும்‌ 
இணைப்படல மடிப்பு. 
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ஜரர்வி பே : மூளை முடிச்சுப்‌ 
பகுதி : மூளை நரம்பு முடிச்‌ 
சுக்குமேலேயும்‌, பின்புறத்திலும்‌ 
உள்ள பகுதி. 

௦ம்‌ 1ச!/22110 : தோலிழைமப்‌ 
படலமாதல்‌; புறத்தோலிய மூட்டம்‌: 
காயம்பட்ட பகுதியில்‌ மேல்‌ 
தோலிழைமப்‌ படலம்‌ படருதல்‌. 
இது காயம்‌ குணமடைவதன்‌ 
இறுதிக்‌ கட்டம்‌. 

்ட்ண்ளயா : மேல்‌ தோலிழைமம்‌; 
புறத்‌ தோலியம்‌; மேல்‌ திசு : சளிச்‌ 
சவ்வின்‌ மேல்தோல்‌ இழைமம்‌. 





மேல்‌ தோலிழைமம்‌ 


ஈறு : எப்பி : சுவை முனைப்‌ 
பற்ற இயக்குநீர்‌; கண்சொட்டு 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
016/0 : எபிசிக்காப்ரான்‌ : 
எப்சிலோன்‌ அமினோ காப்‌ 
ராய்க்‌ அமிலத்தின்‌ வாணிகப்‌ 
பெயர்‌. இது இரத்தக்‌ கசிவை 
தடுக்கிறது. 


605௦ 58/18 : எப்சம்‌ உப்பு 
மக்னீசியம்‌ சல்‌ஃபேட்‌ பேதி 
மருந்து வகை. 

௨றய!(5 : ஈற்றுக்கட்டி; செதில்கட்டி: 
பல்‌ ஈறுகளில்‌ உண்டாகும்‌ 
கட்டி. 

ட்ப! : ஈக்குவானில்‌ : மெப்‌ 
ரோபேமேட்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


60யிர்டார்யா ௦௦548௩ : சமநிலை 
மாறிலி : ஒரு வேதியில்‌ வினை 
யூக்கிகள்‌, உற்பத்திப்‌ பொருள்‌ 
களின்‌ செறிவு நிலைகளைக்‌ 
குறிக்கிற ஒரு மதிப்புரு. இது "6 
என்ற மதிப்பில்‌ குறிப்பிடப்‌ 
படுகிறது. 

6801௦21100 : தொற்றுப்பரவல்‌ 
ஓழிப்பு : தொற்றுவினையூக்கியைக்‌ 
கண்காணிப்பு, கட்டுப்படுத்து 
தல்‌ மூலம்‌ ஒழிப்பின்‌ வாயிலாகத்‌ 
தொற்றுநோய்‌ பரவுவதை 
ஒழித்தல்‌. 

டீம்‌'5 3128 : எர்ப்‌ மண்டலம்‌ : 
மார்பெலும்புப்‌ பக்கக்‌ கிளை 
யாகவுள்ள மூன்றாவது இடது 
இடைவெளி. பொதுவாக இரண்‌ 
டாவது பெருந்தமனி மண்டலம்‌ 
என அழைக்கப்படுகிறது. 
ஜெர்மன்‌ மருத்துவ அறிஞர்‌ 
வில்ஹெல்ம்‌ எர்ப்‌ பெயரால்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. இந்த 
இடத்தில்‌ பெருந்தமனியின்‌ 
விரிகுருதி அழுத்த முணு 
முணுப்பு நன்கு கேட்கிறது. 


ட்‌. பபப்டடப்பப்ப்ப்ப்ப்ப்டப்புவட்ட்ப்பபப் பட்டகம்‌ 
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ட10'$ 2183 : எர்ப்‌ முடக்குவாதம்‌: 
தோள்‌, புயம்‌ அகியவற்றின்‌ 
தசைகளில்‌ ஏற்படும்‌ பக்க 
வாதம்‌. ஐந்தாவது ஆறாவது 
கழுத்து நரம்பு வேர்களில்‌ 
உண்டாகும்‌ புண்‌ காரணமாக 


இது ஏற்படுகிறது. இதனால்‌ 


புயம்‌ செயலிழந்து தொங்கும்‌. 


பெரும்பாலும்‌ பிறவியிலேயே 
ஏற்படும்‌ காயத்தினால்‌ இது 
உண்டாகிறது. 

டாம்‌'5 றவாவ4515 : எர்ப்‌ முடக்கு 
வாதம்‌ : தோள்‌, கதைத்‌ தசைக்‌ 
குழுமத்தில்‌ ஏற்படும்‌ முடக்கு 
வாதம்‌. ஐந்தாவது, ஆறாவது 
முதுகுத்தண்டு நரம்புகளின்‌ 
கழுத்து வேர்ப்பகுதிகளில்‌ இது 
உண்டாகிறது. ஜெர்மன்‌ நரம்பி 
யலறிஞர்‌ வில்ஹெல்ம்‌ எர்ப்‌ 
பெயரால்‌ அமைக்கப்படுகிறது. 
660416 : நிமிர்த்தக்கூடிய; விரைக்‌ 
கக்கூடிய; விரைக்கும்‌ : விறைப்‌ 
பாக்கி எழுப்பக்‌ கூடிய இச. 
660116 (155ப6 : விறைப்புத்‌ திசு: 
விறைத்து நிமிர்ந்து நிற்கும்‌ 
திறனுடைய பஞ்சு போன்ற திசு. 
காண்டுதல்‌ காரணமாக 
இரத்தம்‌ நிறையும்போது இது 
விறைத்து, நிமிர்ந்து நிற்கிறது. 
660101 : நிமிர்க்கும்‌ தசை; நிமிர்த்தி; 
தூக்கி; விறைப்பி : விறைப்பாக்கி 
எழுப்பக்கூடிய தசை. 

8605! : எரெப்சின்‌ சிறு 
குடலிலுள்ள செசரிமானப்‌ 
பொருள்களின்‌ ஒரு குழுமம்‌. 


436 600115 


இது ஓரளவு சீரணமான 
புரதங்களை நீரால்‌ பகுப்பதை 
ஊளக்குவிக்கிற து. 


8ா009800 : தசை இயக்க 
அளவுமானி : தசை சுருங்கும்‌ 
போது ஏற்படும்‌ உழைப்பின்‌ 
அளவினைப்‌ பதிவு செய்யும்‌ 
ஒரு கருவி: 

௦9௦ : தசைத்‌ திறன்‌ மானி; 
தசைப்‌ பணி அளவியல்‌ : தசை 
களின்‌ செயற்பணித்‌ திறனை 
அளவிடும்‌ கருவி, 


600560! : எர்கோஸ்டெரால்‌ : 
மனிதரிடமும்‌ விலங்குகளிடமும்‌ 
தோலடியில்‌ இருக்கும்‌ வைட்‌ 
டமின்‌ அதரவுப்‌ பொருள்‌. 
இது ஒளிபடும்போது வைட்ட 
மின்‌ 0, ஆக மாற்றப்படுகிறது. 
இது கணைச்‌ சூட்டினைத்‌ 
தடுக்கும்‌ இயல்புடையது. 
6901 : கூலநோய்‌; சோளக்‌ 
காளான்‌ : காளான்‌ வகையால்‌ 
ஏற்படும்‌ கூலநோய்‌. மருந்தாகப்‌ 
பயன்படும்‌ நோயுற்ற கம்புக்கூல 
விதை. 

690186 : எர்கோட்டாமின்‌ : 
கம்புக்கூல விதையின்‌ வெடியக்‌ 
கலப்புடைய அல்கலாய்ட்‌' 


வகை வேதியியல்‌ மூலப்பொருள்‌. 


இது கடுமையான ஒற்றைத்‌ 
தலைவலிக்குப்‌ பயன்படுகிறது. 
600115 : ரொட்டி நோய்‌ 
ஊளசிப்‌ போனா தானிய மாவி 
னால்‌ செய்யப்பட்ட ரொட்டி 
யினால்‌ உண்டாகும்‌ நோய்‌. 


6001181௦ 
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௦00186 : எர்கோட்ரேட்‌ 
எர்கோமெட்ரைன்‌ என்ற 


மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


௦பற(1௦ா : பொக்குளம்‌; தோல்‌ 
கொப்புளம்‌ : திடீர்‌ வெடிப்பு, 
பரு. பல்‌ வகையில்‌ ஈற்றினை 
ஊடுருவி ஏற்படும்‌ வெடிப்பு. 
்ஙு51௦ய௦ா ஷூரா : எரிசிக்‌ 
தோன்‌ நோய்‌; குண்டோதரப்‌ பசி: 
அளவுக்குமீறிய இதயத்துடிப்பு, 
அடங்காத பசி, கண்ட 
உணவுகளை உண்ணும்‌ வேட்கை 
அகியவை உண்டாகும்‌ ஒரு 
நிலைமை. கிரேக்கப்‌ புராணத்தில்‌ 
வரும்‌ குண்டோதரன்‌ தீராப்‌ 
பசியுடைய ஒரு கதாப்பாத்திரத்‌ 
தின்‌ பெயரால்‌ இந்த நோய்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. 
6ரு/5106195 : அக்கி; செஞ்சருமம்‌: 
உடல்‌ மீது திண்சிவப்பு நிறம்‌ 
படரும்‌ நோய்‌ வகை. இதனால்‌ 
காய்ச்சலும்‌, செரிமானக்‌ கோளா 
களும்‌ உண்டாகும்‌. 
ரானா : தோல்தடிப்பு நோய்‌; 
செந்தடிப்பு : தோல்‌ மீது சிவப்பு 
நிறத்தில்‌ பட்டை பட்டை 
யாகத்‌ தடிப்பு விழும்நோய்‌. 
ஊ(மா2/012 : தோல்‌ சிவப்புநோய்‌: 
தோலில்‌ வலியும்‌, சிவப்பு 
நிறமும்‌ ஏற்படும்‌ ஒரு நிலை. 
ஊரரா௦01251 : எலும்பு மச்சைச்‌ 
சிவப்பணு; குருத்துச்‌ சிவப்பணு : 
சிவப்பு எலும்பு மச்சையில்‌ 
(எலும்புச்‌ சோறு) காணப்படும்‌ 


கருமைய இரத்தச்‌ சிவப்பணு. 
இதிலிருந்து சிவப்பு அணுக்கள்‌ 
உண்டாகின்றன. 
ட்நுரா௦௦்‌ா : எரித்ரோசின்‌ : எரித்‌ 
ரோமைசின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


௦௦0125 : முதிராச்சிவப்பணு: 
முதிராநிலையிலுள்ள இரத்தச்‌ 
சிவப்பணு. கருமையமுடைய 
சிவப்பணு. 
௦3/௦0128120௱/௦ : முதிராச்‌ 
சிவப்பணு மிகுதி : கருமையமுடைய 
முதிராச்‌ சிவப்பு அணுக்கள்‌ 
அளவுக்கு அதிகமாக இருத்தல்‌. 
ஊா௦12510௱3 : சிவப்பணுக் 
கட்டி : கருமையமுடைய முதிராச்‌ 
சிவப்பணுக்கள்‌ அடங்கிய ஒரு 
கட்டி. 

ஊர்ா௦ர$ : சிவப்பணுக்கள்‌: 
செவ்வணுக்கள்‌ : இரத்தத்தில்‌ 
உள்ள சிவப்பணுக்கள்‌. 
௦ஊர்ரா௦ லவ! : சிவப்பணு 
மிகை உற்பத்தி; சிவப்பணு 
மிகுதல்‌ : இரத்தத்தில்‌ சிவப்‌ 
பணுக்கள்‌ அளவுக்கு மிகுதியாக 
உற்பத்தியாதல்‌. இது அதிச 
உயரங்களில்‌, வாயுமண்டலத்தில்‌ 
ஆக்சிஜன்‌ குறைபாட்டினாலும்‌, 
திசுக்களும்‌ அதிக ஆக்சிஜன்‌ 
செல்ல வேண்டிய தேவை 
யினாலும்‌ உண்டாகிறது. 
௦11௦0100௦1 : சிவப்பணுக்‌ 
குறைபாடு : இரத்தத்தில்‌ சிவப்‌ 
பணுக்கள்‌ எண்ணிக்கை அள 
வுக்குக்‌ குறைவாக இருத்தல்‌. 
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ோர(1ா௦0410515 : சிவப்பணுத்‌ 


திரட்சி : சிவப்பணுக்கள்‌ மொத்தத்‌ 
திரட்சி அதிகரித்தல்‌. 
ர1ா௦ொற2 : செம்படலம்‌ 
தோலில்‌ பரந்த பகுதியில்‌ 
இயல்புக்கு அதிகமாக சிவப்பு 
நிறம்‌ பரவியிருத்தல்‌. 

௦௫010 : செம்மையான : சிவப்‌ 
பணுக்களை உற்பத்தி செய்யும்‌ 
உயிரணுக்களின்‌ பெருக்கத்தைக்‌ 
குறிக்கிறது. 

௦3/1௦ ௱ 6112 செந்தடிப்பு 
நோய்‌: வயதான பெண்களிடம்‌ 
ஏற்படும்‌ ஒரு நோய்‌. மூட்டுப்‌ 
பகுதியில்‌ ஏற்படும்‌ செந்தடிப்பு 
நோயினால்‌ எரிச்சல்‌, வலி 
உண்டாகி இந்நோய்‌ ஏற்படு 
கிறது. இந்த நோயிலிருந்து 
குணம்பெற ஆஸ்பிரின்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 

உங : எரித்ரோமைசின்‌: 
பெனிசிலினைப்‌ போன்ற வாய்‌ 
வழி உட்கொள்ளப்படும்‌ மருந்து, 
௦௫ 1006/க : சிவப்பணுக்‌ குறை 
பாடு; சிவப்பணுக்குறை : சிவப்பு 
உயிரணுக்களின்‌ எண்ணிக்கை 
குறைதல்‌ எரித்ரோசைட்டோ 
பீனியாவின்‌ சொற்‌ குறுக்கமாக 
அமைந்துள்ள து. 
1௦0௦016111 : எரித்ரோபோ 
பாயட்டின்‌ : எலும்பு மச்சையில்‌ 
சிவப்பணு உற்பத்தியைத்‌ தூண்‌ 
டிவிடும்‌ ஓர்‌ இயக்குநீர்‌. இது 
மையம்‌ நோக்கிய சிறுநீரக 
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நுண்‌ குழல்களையொட்டி 


- உள்ள உயிரணுக்களினால்‌ உற்‌ 
பத்தி செய்யப்படுகிற து. 


ரூரா௦53116 : எரித்ரோசின்‌ : பல்‌ 
மாத்திரைகளில்‌ பயன்படுத்துப்‌ 
படும்‌ ஒருவகைச்‌ சிவப்புச்‌ சாயம்‌. 


500218! : எஸ்பாட்டால்‌ : பெத்தானி 
டன்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


650121 : தோல்‌ பொருக்கு 
எரிச்சல்‌ தரும்‌ பொருள்கள்‌, 
அகவெப்ப மூட்டல்‌ போன்ற 
வற்றால்‌ உண்டாகும்‌ தீக்கொப்‌ 
புளத்தின்‌ படரும்‌ பொருக்கு. 
65080௦ : பொருக்குண்டாக்கும்‌ 
பொருள்‌ : தோலில்‌ பொருக்கு 
ஏற்படுத்தும்‌ ஒரு பொருள்‌. 


650ளர௦/ : குடல்‌ கிருமி : முது 


கெலும்பு உயிர்களின்‌ குடலில்‌ 
பரவலாகப்‌ பரவியிருக்கும்‌ ஒரு 
வகைப்‌ பாக்டீரியா. இவற்றில்‌ 
சில்‌ மனிதரும்‌ நோய்‌ உண்டாக்‌ 
கும்‌. முக்கியமாகக்‌ குடற்‌ காய்ச்‌ 
சல்‌ மற்றும்‌ சிறுநீர்‌ தாரை 
அழற்சிக்குக்‌ காரணம்‌. 
65616 : எசெரின்‌ : பித்தநீர்த்‌ 
தடுப்பு மருந்து; ஃபைசோடிச்‌ 
(பின்‌ போன்றது. 

51012 எசிட்ரக்ஸ்‌ 
ஹைட்ரோகுளோர்த்தியாகிட்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
௦5௦01 : எஸ்மோடில்‌ : தசைச்‌ 
சுரிப்புக்‌ கோளாறு தடுப்பு 
மருந்து கார்பக்கோல்‌ போன்றது. 


685806 
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855806 : சாரம்‌ (சாறு) : இயல்பு 
நீக்கிய சாராயத்தில்‌, ஆவியாகக்‌ 
கூடிய ஓர்‌ எண்ணெயின்‌ 
கரைசல்‌. 


6556ஈ1(12] ரீச1 2010 (8௧5) : 
இன்றியமையாக்‌ கொழுப்பு 
அமிலங்கள்‌: அராக்கிடோனிக்‌, 
டைனோலிக்‌, லைனோலெனிக்‌ 
ஆகியவை இன்றியமையாக்‌ 
கொழுப்பு அமிலங்கள்‌ அகும்‌. 
இவை கொழுப்பு வளர்சிதை 
மாற்றத்தை ஊக்குவித்து, தனிமச்‌ 
சுவர்களில்‌ கொழுப்புப்‌ படியாமல்‌ 
தடுக்கின்றன. இவை தாவர 
எண்ணெய்களிலும்‌ உள்ளன. 
₹51002॥ : எஸ்டோப்பெபன்‌ 
பெனிசிலினும்‌, அயோடினும்‌ 
கலந்த கூட்டு மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. நுரையீரல்‌ திசுக்களுக்கு 
ஏற்படையது. 

௦51015 : எஸ்டிரோவிஸ்‌ : குவி 
னெஸ்டி.ரால்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

௦18௦௦ ௨010 : எத்தாக்ரினிக்‌ 
அமிலம்‌ : சிறுநீர்க்‌ கழிவினை 
அதிகரிக்கக்‌ கூடிய ஒரு மருந்து. 
இது, தையாசைட குழும மருந்து 
சுளை விட அதிகத்‌ திறனுடையது 
ஊவா பர்‌௦! : எத்தாம்புட்டால்‌ : 
காசநோயைக்‌ குணப்படுத்தக்‌ 
கூடிய ஒரு செயற்கை மருந்து. 
இதனை வாய்வழி உட்கொள்ள 
லாம்‌. இதனைக்‌ காசநோய்க்கு 
ஐசோனியாசிட்‌ மருந்துடன்‌ 
சேர்த்துக்‌ கொடுத்தால்‌ மிகவும்‌ 
பயனுடையதாக இருக்கும்‌. 


சர்வா 1216 : எத்தாம்சிலேட்‌ : 
குருதிப்‌ போக்கினைத்‌ தடுக்கும்‌ 
ஒரு செயற்கை மருந்து. இதனை 
வாய்வழியே உட்கொள்ளலாம்‌; 
ஊ௫ மருந்தாகவும்‌ செலுத்தலாம்‌. 


6௨௦186 ௦16216 : எத்தனா 
லாமினி யோலியேட்‌ : இழைமக்‌ 
காழ்ப்புக்‌ கோளாறுகளுக்குக்‌ 
கொடுக்கப்படும்‌ ஒரு மருந்து. நாள 
நரம்புச்‌ சிகிச்சையில்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 

சன : ஈதர்‌ : இயலுலகமெங்கும்‌ 
நீக்கமற நிரம்பி, மின்காந்த 
அலைகளின்‌ இயக்கத்திற்குரிய 
தாகக்‌ கருதப்படும்‌ ஊடுபொருள்‌, 
மயக்க மருந்தாகப்‌ பயன்படுகிற, 
எளிதில்‌ அவியாகக்‌ கூடிய 
சேர்ம நீர்மம்‌. 

௦1௦5 : அறவியல்‌; தொழில்‌ 
கோட்பாடுகள்‌ : நன்னெறிகள்‌, 
நம்பிக்கைகள்‌ ஆகியவற்றின்‌ 
அடிப்படையிலான அறவியல்‌ 
தத்துவங்களின்‌ தொகுதி. 
ஊர்ரு1௦௦511201௦1 : எத்தினைல்‌ 
எஸ்டிராடியோல்‌ : வாய்வழி உட்‌ 
கொள்ளப்படுகிற, ஆற்றல்‌ 
வாய்ந்த ஈஸ்டிரோஜென்‌. 


641௦3௱(0௨ : எத்தியோனா 
மைட்‌ : காசநோயைக்‌ குணப்‌ 
படுத்தும்‌ விலையுயர்ந்த செயற்‌ 
கைக்‌ கூட்டுப்பொருள்‌. இத 
னால்‌, இரைப்பை-குடல்‌ பக்க 
விளைவுகள்‌ ஏற்படலாம்‌. 

௦ர/5௫௦௦16 : எத்திஸ்டெரோன்‌ : 
புரோஜெஸ்டாரோனின்‌ பண்பு 


த த த பபப ப ப ப்டடபயயயயயயயியயயயயயவயயய 
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களையுடைய, வாய்வரி உட்‌ 
கொள்ளத்தக்க ஒரு தீவிரக்‌ 
கூட்டுப்பொருள்‌. ஒரு வேளை 
மருந்து உளசியால்‌ செலுத்தப்‌ 
படும்‌ போது அதே அளவு 
புரோஜஸ்டிரானை விட ஆறு 
மடங்கு அற்றல்‌ வாய்ந்தது. 
௦௦0115 : சல்லடை எலும்பு 
உட்புழை லீக்கம்‌ : சல்லடை 
எலும்பு உட்புழைகள்‌ வீக்க 
மடைதல்‌. 


6௦19 : சல்லடை எலும்பு 
முகர்தல்‌ நரம்புகள்‌ செல்வதற்‌ 
குரிய பல துளைகளையடைய 
சதுர வடி வான மூக்கடி எலும்பு. 
6010601011 : மூக்கடி எலும்பு 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை : மூக்கடி 
எலும்பினை அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 
௦௦1௦0 : மனிதப்பண்பு ஆய்வி 
யல்‌ : மனிதரின்‌ நடத்தைமுறை 
களை உயிரியல்‌ முறையில்‌ 
ஆய்வு செய்தல்‌. 

௦/6 : இனத்துக்குரிய : மனித 
இனப்பிரிவுகள்‌ அல்லது பண்‌ 
பாட்டுப்‌ புரிவகள்‌ சார்ந்த; 
மனித இன அராய்ச்சிக்குரிய. 
2௦௦00 : மனித இன ஆய்வி 
யல்‌ : மனித இனவகை வேறு 
பாடுகளையும்‌, தொடர்புகளையும்‌ 
ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. பிறப்பு, 
கருறுதல்‌, கருக்கலைப்பு, 
திருமணம்‌, உணவுமுறை, சுகா 
தாரக்‌ கவனிப்பு, மரணம்‌ 
போன்ற வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகள்‌ 
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தொடர்பான மனப்போக்குகள்‌, 
நெறி முறைகள்‌, நம்பிக்கைகள்‌ 
குறித்து இதில்‌ ஆராயப்படுகிறது 
௦0010002116 : எத்தோப்ரோப்‌ 
பாசின்‌ : தசைச்‌ சுரிப்புக்‌ கோளா 
களுக்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
மருந்து. 

6110500106 : எத்தோசக்சி 
மைட்‌ : இலேசான காக்காய்‌ 
வலிப்பு நோய்க்கு எதிராகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ மருந்து. 
61௦1௦1 : எத்தோட்டாயின்‌ : கடு 
மையான காக்காய்‌ வலிப்பு 
நோய்க்கு எதிரான மருந்து. 
ட்ராகா€ : எத்ரான்‌ : என்ஃபுளூ 
ரான்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


6003101500 ப௱8061816 : எத்தில்‌ 
பிஸ்கோமாசிட்டேட்‌ : குருதி 
உறைவதற்கு எதிராகப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ மருந்து: 
6401௦காம்காக்‌6 : எத்தில்கார்பா 
மேட்‌ : சிறுநீர்க்‌ கழிவினைத்‌ 
தூண்டும்‌ ஒரு கூட்டுப்‌ பொருள்‌. 
ஸு! 01101706 : எத்தில்‌ குளோரைடு: 
சிறிய அறுவைச்‌ சிகிச்சைகளின்‌ 
போது பயன்படுத்தப்படும்‌. 
விரைந்து அவியாகக்‌ கூடிய 
மயக்க மருந்துப்‌ பொருள்‌. 


உ(ஈ91௦2518௭௦! : எத்தில்‌ எஸ்டி 
ரனால்‌ : கடும்‌ எடையிழப்பு 
நோயைக்‌ குணமாக்க உடலில்‌ 
புரத உற்பத்தியை உஊளக்குவிக்‌ 


. கும்‌ ஊட்‌டப்பொருள்‌. 
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6(310123௱ர்‌ா6016216 : எத்திலோ 
லியாமினியோலியேட்‌: இழைமக்‌ 
காழ்ப்பு கோளாறுகளுக்குக்‌ 
கொடுக்கப்படும்‌ மருந்து. 
்ரு॥ நாா௦0௦50216 (18) : 
எத்தில்‌ பைரோஃபாஸ்பேட்‌ : 
வேளாண்மையில்‌ பூச்சிக்‌ கொல்லி 
மருந்தாகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
அர்கனோ ஃபாஸ்பரஸ்‌ மனித 
ருக்கும்‌ பெருந்தீங்கு விளை 
விக்கக்‌ கூடியது. 

௦1111௦01௦1 0124061216 : எத்தினோ 
டியால்‌ டையாசிட்டேட்‌ : கருப்‌ 
பை இரத்தப்‌ போக்கைக்‌ 
கட்டுப்படுத்தும்‌ மருந்து. 
£(௦01412%6 : எட்டோஃபைலேட்‌ : 
தியோஃபைலின்‌ என்ற மருந்‌ 
தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 

621246 : எட்ரிட்டினேட்‌ : கடு 
மையான யானைச்‌ சொறி 
(நமட்டுச்‌ சொறி) நோய்க்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ 'ஏ' வைட்ட 
மின்‌ வழிப்பொருள்‌. 
௦௦1௦0 : சொற்பிறப்பியல்‌ : 
சொற்களின்‌ பிறப்பு, வளர்ச்சி 
பற்றி அராயும்‌ அறிவியல்‌. 
௦ப௦வி1ப5 ௦1! : நீலகிரித்‌ தைலம்‌: 
நச்சுத்‌ தடை மருந்தாகப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ தைலம்‌. இது ஒருவகைத்‌ 
தேவதாரு மரத்திலிருந்து எடுக்‌ 
கப்படுகிறது. 

₹ப௦௦11௦1௦ : யூக்கோர்ட்டோன்‌ : 
குண்டிக்காய்‌ சுரப்பி நீரின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 
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யொரு : யூடெமின்‌ : டையாக்‌ 
சைடின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


600201/௦5 : இன ஆக்க மேம்‌ 
பாட்டியல்‌ : இனத்தை மேம்‌ 
படுத்தி வளம்பட உயர்த்தும்‌ 
வகை முறைகள்‌ பற்றி அராயும்‌ 
ஆய்வுத்‌ துறை. 

60/௦2 : யூக்ளினா : நுண்ணிய 
ஓரணு உயிர்களில்‌ ஒன்று. இது 
சிறிய பச்சை இலைகள்‌ போலத்‌ 
தோற்றமளிக்கும்‌. தேங்கிக்‌ 
கிடக்கும்‌ நீரில்‌ இது பசுமை 
யாகப்‌ படர்ந்திருக்கும்‌. 





யூக்ளினா : நுண்ணிய ஓரணு உயிர்‌ 





6ப01ப௦௦1 





2ப001ப௦௦1 : யூக்ளுக்கோன்‌. 
கிளைபெங்‌ கிளாமைட்‌ என்ற 


மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


6ப01/௦8௱॥௦ : இயல்பு குருதி 
குளுக்கோஸ்‌ : இரத்தத்தில்‌ 
குளுக்கோஸ்‌ இயல்பான 


அளவில்‌ இருத்தல்‌. 
௦091402616 : யூக்ளைக்கேமியா 
சார்ந்த 
தொடர்புடைய அல்லது அதன்‌ 
பண்புடைமை. 

: எத்தினி 


பு : யூஜினான்‌ 


லோஸ்டி ராடியோல்‌ அடங்கிய 


வாய்வழி உட்கொள்ளப்படும்‌ 
கருத்தடை மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


௦ ப30516 ்‌ 
உறுப்பு உயிரணுக்கள்‌ அடங்கி 
யுள்ளதுமான கருமையான நிலை. 


போப்‌ : அலி; ஆண்மையிழந்தவர்‌: 
விரையகற்றப்பட்ட அண்‌. ப 


6பாப0௦1015 : அலிப்பண்பு 


பூப்‌ பெய்வதற்கு முன்பு ஏற்படும்‌ 


ஆண்ட்ரோஜன்‌ குறைபாடு. 
இதனால்‌, குழந்தைப்‌ பருவ 
புறப்பிறப்புறுப்புகள்‌, இரண்டாம்‌ 
நிலை பாலியல்‌ பண்புகள்‌, 
விந்துக்‌ குறைபாடு, அண்மயிர்‌ 
இன்மை, உரத்த குரல்‌, மலட்டுத்‌ 
தன்மை, காஈவேட்கை இன்மை, 
தசை வளர்ச்சி குன்றுதல்‌ 
நீண்ட எலும்பு வளர்ச்சி 
ஆகியவை உண்டாகும்‌. 


ய்க்ளைக்கோமியா 


முதிர்‌ உயிரணு 
மையம்‌ : சவ்வு சூழ்ந்துள்ளதும்‌, - 
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்பாா௦1க : நன்னிலையுணர்வு; 
உயர்வுணர்வு; உவகை; பேரு 
வகை : நன்னிலையில்‌ உள்ளோம்‌ 
என்ற மனநிறைவு நிலை. 


யால: : யூராக்ஸ்‌ : யூரோட்டா 
மிட்டோன்‌ என்ற ஈடக்கட்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


பாஸ்டா : உடலியக்க ஒத்தி 
சைவமைதி : இசைமுறை உட. 
லியக்க ஓத்திசைவமைதிப்‌ 


_ பயிற்சி. 


௦05௦01 : யூசோல்‌ : சுண்ணகக்‌ 
காரத்திலிருந்து தயாரிக்கப்படும்‌ 
நுண்மங்களைக்‌ கொல்லும்‌ 
நச்சுத்தடை மருந்து. 

2ப5(அ01/81 (பம்‌6 : தொண்டைக்‌ 
குழாய்‌; காது-தொண்டைக்குழாம்‌: 
முன்‌ தொண்டையிலிருந்து நடுக்‌ 
காதுக்‌ குழிவரையில்‌ செல்லும்‌ 
குழாய்‌. இது 40-50 மி.மீ. நீள 


முடையதாக இருக்கும்‌. 





காது-தொண்டைக்குழாய்‌ 





6ப11213512 


443 ேவார்‌2110 





6பரஊா2518 : நோவில்லாச்‌ சவவு; 
வலியின்றிக்‌ கொல்லல்‌; கருணைக்‌ 
கொலை; நற்சாவு : குணப்படுத்த 
முடியாத துன்பம்‌ நிறைநீத 
நோயிலிருந்து செயற்கை முறை 
யில்‌ மரணத்தை வருவிக்கும்‌ 
முறை. 

6பரச1௦5 : மரபணு இணக்கச்‌ 
சூழல்‌ : மரபணுக்கள்‌ எளிதாகத்‌ 
தங்களை வெளிப்படுத்திக்‌ 
கொள்வதற்கு இயல்வியக்கத்‌ 
தக்க சூழ்நிலையை அணுகுதல்‌. 
யடி ௦௦0 : இயல்பு மன 
நிலை : சோர்வான அல்லது 
அதீதமான மனநிலை இல்லா 
திருக்கிற இயல்பான மனநிலை. 


௦01010 5126 : கேடயச்‌ சுரப்பி 
இயல்பு நிலை; நல்‌ தையிராய்டு : 
கேடயச்‌ சுரப்பியின்‌ (தைராய்டு) 
இயல்பான இயக்கத்தைக்‌ குறிக்கும்‌ 
நிலை. சமநிலை இயக்கம்‌. 
6ப௫௦௦13 : இயல்பு மகப்பேறு; 
இயல்பாக ஈனல்‌; நற்பேறு 
சிக்கல்கள்‌ எதுவுமின்றி இயல்பாக 
வயிற்று வலி வந்து குழந்தைப்‌ 
பிறத்தல்‌. 

£ப௩௦ரூ! : யூட்டோனில்‌ : மானோ 
மைன்‌ ஆக்சிடேஸ்‌ என்ற தடை 
யுறுத்து மருந்தின்‌ வாணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

வ2௦ப8ம்‌ : பேதி மருந்து; பேதி 
ஊக்கி; வெளியேற்றி : வயிற்றைச்‌ 
சுத்தம்‌ செய்யப்‌ பேதியாகும்‌ 
படி. செய்கிற மருந்து. 


64800211௦0 பெருங்குடல்‌ 
தூய்மையாக்கல்‌; மலம்‌ அகற்றல்‌; 
வெளியேற்றம்‌ : பெருங்குடலி 
லுள்ள மலப்‌ பொருள்களை 
வெளியேற்றுதல்‌. 
620020 : வெளியேற்று கருவி; 
நீக்கி : சவ்வுப்பையிலிருந்து ஒரு 
கல்லை அப்புறப்படுத்துவதற் 
கான கருவி-வெளிப்போக்கி, 
டூ25' 0106 : ஈவான்ஸ்‌ சாயம்‌ : 
நீரில்‌ கரையக்கூடிய ஒரு 
டயாகிச்‌ சாயம்‌. இது நோயைக்‌ 
கண்டுபிடி ப்பதற்கு நரம்பு மூலம்‌ 
செலுத்தப்படுகிறது. அமெரிக்க 
உடல்‌ உட்கூற்று அறிஞர்‌ 
ஹெர்‌ பெர்ட்ஈ”வான்ஸ்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
300816 : ஆவியாக்கு : திரவ 
நிலையிலிருந்து சூடாக்குவதன்‌ 
மூலம்‌ அவியாக (வாயுநிலை) 
மாற்றுதல்‌. 

200௭10 : ஆவியாதல்‌ : திரவ 
நிலையிலிருந்து வாயு நிலைக்கு 
மாறுதல்‌. 

200110 64௦1 : ஆவியாக்கும்‌ 
நீர்மம்‌ : அவியாகித்‌ தோலைக்‌ 
குளிர்விப்பதற்காக வெப்பத்தை 
உறிஞ்சிக்‌ கொள்ளக்கூடிய ஒரு 
வகை நீர்மம்‌. 

வா20 : குடல்‌ முன்‌ பிதுக்கம்‌ : 
அடிவயிற்றிலிருந்து குடல்‌ 
முன்புறம்‌ துருத்திக்‌ கொண்டி 
ருக்கும்‌. 


ணய வைகை கணை கைக சைகை கைக ணைன கை சைகை 6௮ சைகை சசககக ககக விவ ககக வவ வைய்‌ வைபவ பவம்‌ 


665101 
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௦5௦௩ : கண்ணிமை பிறழ்வு; 
வெளிப்‌ புரளல்‌; புறத்திருப்பம்‌; 
வெளித்‌ திருப்பல்‌ : மேல்‌ 
கண்ணிமை வெளிப்புறமாகத்‌ 
திரும்பியிருத்தல்‌. 

6150212110 : உள்ளுறுப்பகற்றல்‌: 
குடல்‌ போன்ற உள்ளுறுப்பு 
களை அகற்றுதல்‌. 

௨௭௦ : தசைத்திரிபு : ஒர்‌ உறுப்‌ 
பினை வெளிப்புறமாகத்‌ 
திருப்பி விடும்‌ ஒரு தசை நோய்‌. 
௦40160 £6500156 : தூண்டிய 
துலங்கல்‌ சோதனை : ஒரு குறிப்‌ 
பிட்ட புறத்தூண்டுதலுக்கு 
மூளை அல்லது தண்டுவடதீ 
தின்‌ மின்விசை இயக்கம்‌ எந்த 
அளவு செயல்படுகிறது என்பதை 
அளவிடும்‌ ஒரு சோதனை. 
'இது ஒரு வரைபடப்‌ படியாகப்‌ 
பதிவு செய்யப்படுகிறது. 
8௦1ப11௦0 : பரிணாமம்‌/௨.௬ 
மலர்ச்சி : வளர்ச்சி நடைபெறும்‌ 
செயல்முறை. ஒரு மக்கள்‌ குழு 
மத்தின்‌ மரபணுக்‌ கட்டமைப்பில்‌ 
ஏற்படும்‌ காலமுறை தொடர்‌ 
புடைய மாற்றம்‌. 


ஊப15100 : கிழித்தெடுத்தல்‌; 
இழுத்தகற்றல்‌; பிடுங்கல்‌ : ஒரு 
கட்டமைப்புப்‌ பொருளை 
வலுக்கட்டாயமாகக்‌ கிழித்து 
எடுத்தல்‌. 

சர9'5 1மா௦மா எலும்பு 
மச்சைக்‌ கட்டி ; ஒரு குழந்தையின்‌ 
ஒரு நீண்ட. எலும்பின்‌ மச்சையில்‌ 


ஏற்படும்‌ கட்டி. இவிங் 
விளக்கியது. 
6211௦ : உடல்‌ ஆய்வு 


உடலைப்‌ பொதுவாகவும்‌, 
திட்டமிட்ட முறையிலும்‌, 
உள்ளமைப்பு சார்ந்தும்‌ ஆய்வு 
செய்தல்‌. இதில்‌ ஆய்வு, கைச்‌ 
சோதனை, தட்டுச்‌ சோதனை, 
அசைவு-இயக்கத்துடிப்புச்‌ 
சோதனை அகியவை அடங்கும்‌. 
ஐ208120௦ : நோவுப்‌ பெருக்‌ 
கம்‌: நோய்ப்‌ பண்வு மிகைத்தல்‌; 
அதிகரித்தல்‌; மிகைவு : நோய்‌ 
அறிகுறிகளின்‌ கடுமை அதிக 
மாதல்‌. 

ஐரோ : பொக்குளம்‌. 


0௮106 1485715100 : பரி 
மாற்ற இரத்த ஊட்டம்‌ : பச்சிளங்‌ 
குழவியிடம்‌ தடைக்‌ காப்பு 
நச்சுப்‌ பொருள்களைக்‌ குறைப்‌ 
பதற்கான நோய்ச்சிகிச்சை 
முறை. இதில்‌ இரத்ததானமாக 
அளிக்கப்பட்ட இரத்தம்‌, குழநீ 
தையின்‌ பெரும்‌ பகுதியான 
ஓட்டக்குருதிப்‌ பதிவாக உட்‌ 
செலுத்தப்படுகிறது. இந்த 
பரிமாற்ற இரத்த ஊட்டம்‌, 
பிறந்த குழந்தையின்‌ குருதிச்‌ 
சோகை நோயைக்‌ குணப்‌ 
படுத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
6௦1016 ஊடகம்‌ 
பொருத்தமான நிலைப்பாட்‌ 
டூனை உண்டாக்கப்‌ பயன்படும்‌ 
ஒரு வேதியியல்‌ விளைவுகளற்ற 
பொருள்‌. 
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ல0/5/0ஈ : துண்டிப்பு; அறுத்தெடுத்‌ 
தல்‌; அரிதல்‌ : ஓர்‌ உறுப்பை 
வெட்டித்‌ துண்டித்து எடுத்தல்‌. 
601211 : தூண்டும்‌ திறன்‌; 
கிளர்ச்சித்தல்‌; தூண்டல்‌ தகைமை: 
எளிதில்‌ சினங்கொள்ளும்‌ 
நிலை; எளிதில்‌ உணர்ச்சியைக்‌ 
கிளறி விடும்‌ நிலை. 

9)0012(1௦ : கிளர்ச்சியுறச்‌ செய்தல்‌; 
தூண்டல்‌; கிளர்வு : ஓர்‌ உறுப்பினை 
அல்லது திசுவைக்‌ கிளர்ச்சியுறச்‌ 
செய்யும்‌ முறை. 

6):0160 : தூண்டல்‌ : புறத்தூண்டு 
தலின்‌ பாதிப்புக்குள்ளாகாத 
கிளர்ச்சியுற்ற, பயனற்ற, இயக்க 
நடவடிக்கை. 

௦012௮௦41௦௩ ௱காட ர்வா5 
வியப்புக்‌ குறி முடி : குறுகலான, 
ஒழுங்கின்றிக்‌ கனமான, முனை 
யில்‌ தட்டையான முடிகள்‌. 
இதில்‌ நுனிநோக்கிச்‌ சிறுத்துச்‌ 
செல்கிற, இணைப்பு மையம்‌ 
நோக்கி அமைந்துள்ள முனை 
கள்‌ இருக்கும்‌. தலை வழுக்கை 
யின்போது இது உண்டாகும்‌. 
6900105101 (1501214௦1) : தொற்றுத்‌ 
தடைக்காப்பு; எற்காமை : தோய்‌ 
தொற்றுவதிலிருந்து பாதுகாப்‌ 
பதற்காக நோயாளியைத்‌ தனி 
யாகப்‌ பிரித்‌ துவைத்தல்‌. 


நோயாளிக்கு நோய்த்தொற்றுத்‌ 


தடைக்காப்பு குறைவாக 
இருக்கும்போது இது தேவைப்‌ 
படுகிறது. 


2௦௦௦1241௦1 : தோல்‌ உரித்தல்‌; 
தோல்‌ பொரிதல்‌ : தோல்‌ 
உரிக்கப்படும்‌ நிலை. 

ஐ : கழிவுப்‌ பொருள்‌ : 
உடலில்‌ வெளிப்படும்‌ கழிவுப்‌ 


பொருள்‌. முக்கியமாக மலம்‌. 


௦016506106 வீண்தசைத்‌ 
திரட்சி: மிகையுறுப்பு; காய்‌, 
கழலை. 


601௦12 : கழிவுப்‌ பொருள்கள்‌; 
கழிவு : மலஜலம்‌ போன்ற இயல்‌ 
பான கழிவுப்பொருள்கள்‌. 
20௦140 : மலங்கழித்தல்‌; கழிப்பு 
வெளியேற்றம்‌ : மலம்‌; கழிவுப்‌ 
பொருள்‌. 
௦௦6100 வூ5ர6 கழிவு 
மண்டலம்‌. 

9௦1௦௦௫ : மலக்கழிப்பு இழை 
நாளம்‌ : மலத்தைக்‌ கழித்து 
வெளியேற்ற உதவும்‌ இழை 
நாளம்‌. 

ஐ0௦02( : வெளிபாய்கிற : குருதி 
நெஞ்சுப்பையிலிருந்து புறஞ்‌ 
செல்கிற. 

௨0௦002211௦ : உள்ளுறுப்பு அகற்‌ 
றுதல்‌; குடல்‌ அகற்றல்‌ : உட்‌ 
கிடப்புறுப்புகளை அவற்றின்‌ 
குழிவிலிருந்து பிடுங்கியெடுத்து 
அகற்றுதல்‌. 

6௭015௦ : உடற்பயிற்சி : இயல்‌ 
பான திறம்பாட்டினைப்‌ பரா 
மரிப்பதற்கு அல்லது மீட்‌ 
பதற்கு அல்லது அதிகரிப்‌ 
பதற்கு மேற்கொள்ளப்படும்‌ 
உடல்‌ அல்லது மூளை நடவடிக்கை. 


அ... | டடட்ப்பயயயயயயவவவையவகைவ கைவ சைசைவை ளை வகையா கய வலம கடமா டாம்‌ 
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யாக! பிணத்தைத்‌ 
தோண்டியெடுத்தல்‌ : புதைத்த 
பிறகு சடலத்தை மண்ணிலி 
ருந்து தோண்டியெடுத்தல்‌. 
6000010515 : துளிவெளியேற்றம்‌: 
ஓர்‌ உயிரணுவிலிருந்து துகள்‌ 
களை வெளியேற்றுதல்‌. 
ஐ)1011211௦1 : திசுப்படலம்‌ உதிர்தல்‌; 
பக்குப்‌ படிமம்‌; தோலுறிதல்‌ : 
திசுப்படலங்கள்‌ சிம்பு சிம்பாக 
உதிர்தல்‌, பால்‌ பற்கள்‌ விழுதல்‌. 


60161211௦1 நீர்மக்கசிவு; 
மூச்செறிதல்‌; மூச்சு விடுகை : 
உடலின்‌ நீர்மங்கள்‌ குருதியுடன்‌ 


சிறிதுசிறிதாகக்‌ கசிந்தொழுகுதல்‌. 
ஐர்பே5(௦ : முழுச்சோர்வு; உடல்‌ 
ஆற்றல்‌ இழப்பு; களைப்பு 

உடலின்‌ உரம்‌ முழுமையாக 
வடிந்து, சோர்வு அட்கொள்ளுதல்‌. 


ஓர்ரி011௦16௱ : அம்மணச்‌ சித்தக்‌ 


கோளாறு; இன உறுப்பைக்‌ காட்டி 
மகிழ்தல்‌ : பிறர்‌ ஏளனத்துக்‌ 
கிடமாக மடத்தனமாக நடந்து 
கொள்ளுதல்‌. பிறப்புறுப்பு 
களை மற்றவர்கள்‌ பார்க்கும்‌ 
படி அம்மணமாகத்‌ திரியும்‌ 
சித்தக்‌ கோளாறு நிலை. இது 
ஆண்களுக்கே ஏற்படுகிறது. 


6912 : எக்ஸ்னா : பென்ஸ்தையாசிட்‌ 


என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


600116 : புறச்சுரப்பு; நாளச்‌ 
சுரப்பிகள்‌; வெளிச்சுரப்பு : புறப்‌ 


44௦ 6000 4௱(0 001179 


பகுதியில்‌ சுரப்பு நீர்‌ சுரக்கும்‌ 
சுரப்பிகள்‌. 

6100011105 பல்பிடுங்கு 
மருத்துவம்‌ : பற்களைப்‌ பிடுங்கி 
எடுத்தல்‌ தொடர்பான பல்‌ 
மருத்துவத்தின்‌ பிரிவு. 
600005 68! : யோனிக்‌ குழாய்‌ 


உயிரணு உருண்டை : கருப்பை 


உயிரணுக்களின்‌ வட்டவடிவக்‌ 
குழுமம்‌. இது மாதவிடாய்க்கு 
6-10 நாட்களுக்குப்‌ பிறகு 
யோனிக்‌ குழாயில்‌ காணப்படும்‌ 
50121 : எக்சோலன்‌ : கரை 
படாத எரிந்து போகாத ஒரு 
டைத்‌ ரோனால்‌ வகை மருந்தின்‌ 
பெயர்‌. 


6001 : எக்சான்‌ : ஒருபாலி பெட்‌ 
டைடை ஒருங்கிணைக்கும்‌ 
ஒரு மரபணுவின்‌ கூறு. 

௦01ப௦12356 : எக்சோநியூக்ளி 
யேஸ்‌ : நியுக்கிளியோட்டைடு 
களின்‌ நீரால்‌ பகுப்பினை ஊக்கு 
விக்கிற ஒரு செரிமானப்‌ பொருள்‌. 


6060104816 : கபம்‌ வெளியேற்றல்‌.. 


60601018110 : இருமிச்‌ சளி 


வெளியேற்றல்‌. 

670001 வ௱!௦ 00146 : கண்விழிப்‌ 
பிதுக்கம்‌ : கண்விழி அளவுக்கு 
மீறிப்‌ பிதுங்கியிருத்தல்‌ இந்‌ . 
நோய்‌ கண்ட வர்களுக்குக்‌ கழுத்து 
வீங்கியிருக்கும்‌. இது கேடயச்‌ 
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கண்விழிப்‌ பிதுக்கம்‌ 
சுரப்பி (தைராய்டு) நோய்களில்‌ 
ஒன்று. 
6௦140181௦5 கண்விழிப்‌ 
பிதுக்கம்‌; விழித்துறுத்தம்‌ 
கண்விழி இயல்புக்கு மீறிப்‌ 
பிதுங்கியிருத்தல்‌. 
001851 : உயிர்ச்சத்துப்‌ புறப்‌ 
படலம்‌. 
6)05%9(0101 : உடல்‌ புறத்தோடு: 
எலும்பாக அல்லது தோலாக 
உள்ள உடலின்‌ புறத்தோடு. 
605(0516 : எலும்புத்திசுக்‌ கட்டி: 
எலும்பு முண்டு : எலும்புத்‌ திசு 
அளவுக்கு மீறி வளர்ந்து கடுமை 
யற்ற ஒரு கட்டியாக உருவாதல்‌. 
800110 : அயல்நாட்டு நோய்கள்‌ : 
அயல்வரவுப்‌ பொருள்‌. வேறு 
வகையில்‌ வந்திருக்காத ஒரு 
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நாட்டில்‌ வெளிநாட்டி லிருந்து 
இறக்கமதியான நோய்கள்‌. 


6000) : எக்சோடாக்சின்‌; புற 
நச்சு; அயல்‌ நச்சு : பாக்டீரியா 
வின்‌ ஒரு நச்சுப்‌ பொருள்‌. இது 
உயிரணு வளர்ச்சியின்போது 
அதன்‌ சூழலுக்குள்‌ புகுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

6)010018 : புறமுக மாறுகண்‌ : 
ஒரு கண்‌ மற்றக்‌ கண்ணைப்‌ 
பொறுத்தவரையில்‌ வெளிப்புற 
மாக மாறுபட்டிருக்கும்‌ ஓரக்‌ 
கண்பார்வை. 


6060101801 : இருமல்‌ மருந்து; 
சளி இளக்கி : கபத்தை வெளிக்‌ 
கொணரும்‌ மருந்து. 


ஐய35ங௨உ ா௦௦௦ : தற்பெருமை 
மனப்போக்கு : ஒருவர்‌ தன்‌ 
சொந்த முக்கியத்துவம்‌ பற்றிப்‌ 
பெரும்பாலும்‌ மிகைபட 
மதிப்புக்‌ கொண்டு அந்த 
உணர்வைத்‌ தங்குதடையின்றி 
வெளிப்‌ படுத்துதல்‌. 
6060101210 : கபம்‌ உமிழ்வு; 
சளி நீக்கம்‌; சளி இளக்கம்‌ 
இருமிச்சளியை வெளிப்படுத்துதல்‌ 
6)%0102110ஈ : மூச்சு வெளியிடுதல்‌; 
வெளிமூச்சு; மூச்சு விடல்‌ : 
மூச்சை வெளியிடுதல்‌; இறந்து 
போதல்‌. 

ல(102(0ஈ : காயப்பரிசோதனை; 
தேடல்‌ : காயத்தைத்‌ தொட்டுப்‌ 
பரிசோதனை செய்தல்‌. 





6)001௦(12 [356 448 6005௦ 





001௦1(181 றா256 : பெரு | மரபணு வெளிப்படையாகப்‌ 
வளர்ச்சி நிலை : வளர்ச்சியின்‌ | புலப்படும்‌ அளவு. 

போது பாக்டீரிய மிகப்பெரு 
மளவில்‌ வளர்ச்சியடையும்‌ 
நிலை. 


69052110ப1/2(1௦ : குருதி வடிப்பு: 
குருதி வடித்தல்‌ : குருதியை 
ட வடித்து வற்றச்‌ செய்து, குருதிச்‌ 
ட்மாவா௦!0! : எக்ஸ்பிரானோலால்‌: | சோகையுண்டாக்குதல்‌. 

புரோப்ரானோலால்‌ என்ற 


மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 621001 : புறநிலை மாற்றம்‌ : 


ஓர்‌ உறுப்பின்‌ உட்பகுதி வெளிப்‌ 
௨(றா855100 : வெளிப்பாடு; | புறமாகத்‌ திரும்பியிருத்தல்‌. 
பிதுக்கல்‌; முகபாவம்‌ : கருப்பை | இது தேங்குகையில்‌ ஒரு வளர்ச்‌ 
யிலிருந்து நச்சுக்கொடி வெளி | ௪5 குறைபாடாக ஏற்படுகிறது. 
'யேறுதல்‌. தாயின்‌ மார்பகத்தி டர 
லிருந்து பால்‌ வெளிப்படுதல்‌ 6)௫6௩0௨0 6௦6௦1 : நீள்‌ பிட்டம்‌ : 
போன்ற வெவளிப்பாடுகள்‌. இரு முழங்கால்களும்‌ ந்ண்டி 
உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தும்‌ | ௬௫42 பிட்டம்‌. இதில்‌ கப்ப! 
முக பாவங்களையும்‌ குறிக்கும்‌. பெரும்பாலும்‌ நேராக இருக்கும்‌. 
லா ச5514௨ ஸூகறா2512 : பேச்சுக்‌ | 612060 ரீவார்டு : விரிவுறு 
கோளாறு : மொழியை மனத்தள குடும்பம்‌ : தாய்‌, தந்த, 
வில்‌ உருவாக்கும்‌ திறன்‌ இருந்த குழந்தைகள்‌ ஆகியோரை உள்‌ 
போதிலும்‌ அந்த மொழியை | மையமாகக்‌ கொண்டிருந்து, 
அறிவார்ந்த முறையில்‌ வெளிப்‌ | அதே குடும்பத்தில்‌ அல்லது 
படுத்த முடியாத நிலை. அதற்கு மிக அருகில்‌ வாழும்‌ 
2%655146 1௦4௦1 802512 : பிற குருதியுறவு உறவினர்‌ 
மொழித்‌ தடுமாற்றம்‌ : சொல்லப்‌ | “275. கொண்டுள்ள ஒரு 
படுவது என்ன, அதற்கு என்ன குடும்பம்‌. 

பதில்‌ சொ ல்வதென நோயாளி | ஓம்‌: நீட்சி மருந்து : மற்றொரு 
நன்கறிந்திருந்தும்‌, அதனை | மருந்தின்‌ செயலை நீட்டிக்கு 
ஒழுங்கு பட மொழிக்‌ குறி | மாறு செய்கிற மருந்து. 
யீடுகளாக ஓருங்கிணைத்துக்‌ 
கூற முடியாதிருக்கும்‌ நிலை. ட. அறி ன 
இதனால்‌ நோயாளி கூறப்படு நீட்டல்‌ ்‌ விரிவாக்கம்‌ , இழுத்தல்‌ 
வதைப்‌ புரிந்துகொள்ள இயலா நீட்டுகை ர ரத்த டட போன 
திருக்கிறார்‌ என்ற எண்ணம்‌ | 5“ -ஒிதுப்புக்வளை நேராக 
உண்டாகிறது. நிமிர்த்துதல்‌. 


௦)மா255ஙா௫ு : புலப்படுதிறன்‌ : ஐம௦05௦ : நீட்டத்தசை : நீட்டி : 
ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதரிடம்‌ உ_ற்பகுதியினை நிமிர்த்தும்‌ தசை. 


69௫61510 : உறுப்பு நீட்டிப்பு, 





6161006010 
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6610060101 : புறத்தூண்டல்‌ 
நரம்பு முனையம்‌ : உடனடியான 
புறச்‌ சூழலினால்‌ தூண்டப்‌ 
படுகிற ஓர்‌ உணர்வு நரம்பு 
முனையம்‌. 

6911102110 : உறுப்பகற்றுதல்‌ : 
வெட்டி நீக்கல்‌ : அழித்தல்‌ : ஓர்‌ 
உறுப்பினை அடியோடு அகற்றி 
விடுதல்‌. 

6118000162 ॥/௱றா!வாா 
மிகைச்செலிச்‌ சுருளை : மின்‌ 
முனையத்தை ஓரு மையக்‌ 
காதாகக்‌ கொண்டுள்ள கேட்புச்‌ 
சாதனத்தைப்‌ பொருத்துதல்‌. 
611201 : செறிவுப்‌ பொருள்‌ : 
தீவிர அமைப்பான்களைக்‌ 
கொண்ட ஒரு செறிவான 
தயாரிப்புப்‌ பொருள்‌. 
611201401 : பல்பிடுங்குதல்‌ 
பல்லை வலிந்து பிடுங்குதல்‌. 
ஒர்ொச௦ப்ய!8ு : மிகை எலும்பு 
மச்சை : எலும்பு மச்சைக்கு 
வெளியில்‌, தண்டுவடத்திற்கு 
வெளியில்‌. 

6ரறொபாவ! : புற உறுப்பு : ஓர்‌ 
உறுப்புக்கு வெளியே); ஓர்‌ 
அமைப்பிற்கு வெளியே. 
ஒர்‌251/51016 : மிகைவேக நாடித்‌ 
துடிப்பு : மிகைத்‌ துடிப்பு : நாடித்‌ 
துடிப்பு சீராகவின்றித்‌ துடித்தல்‌. 
6)ராபே252410ஈ : நீர்மக்‌ கழிவு : 
புறப்பொழிவு : நீர்மம்‌, அதன்‌ 


இயல்பான அடைப்பிலிருந்து 
சுற்றியுள்ள திசுக்களில்‌ கசிதல்‌. 


6)1184610 ப5 நரம்புக்கு 
வெளியே : சிரைக்கு வெளியே. 
6118178800 : புறநாளம்‌ 


இரத்த நாளத்திற்கு வெளியே. 
267௩ லர்‌06ர்‌ : வெளியுலக 
ஈடுபாட்டாளர்‌ : அயல்நோக்கி : 
புறப்பாங்கு : தன்‌ ஆர்வங்கள்‌, 
நடத்தை முறை அனைத்தும்‌ 
மற்றவர்களையும்‌, இயற்கைச்‌ 
சூழலையும்‌ நோக்கிக்‌ கொண்டி 
ருக்கும்‌ ஒரு மனிதர்‌. 

6176 1ரபு இறுதிமுளனை: 
உடலின்‌ இறுதி முனைப்‌ 
பகுதிகள்‌ (எ-டு): கால்விரல்கள்‌, 
கை விரல்கள்‌, தோள்‌, கை; 
முன்கை; மணிக்கட்டு, இடுப்பு; 
தொடை, கால்‌, கணுக்கால்‌; 
பாதம்‌. 

ஓர்ர்ா51௦ : புற இயக்கம்‌; அயல்‌ : 
தசைப்‌ பற்றுகள்‌ வகையில்‌ 
உடல்‌ முதலிலிருந்து களையை 
அல்லது அரைவளையத்தை 
நோக்கிச்‌ செல்லுதல்‌. 

610216 : கசிவுப்பொருள்‌; கழிவு: 
கசிவினால்‌ உண்டாகும்‌ பொருள்‌. 
602110 : கசிதல்‌; வடிநீர்‌ : 
தந்துகிச்‌ சுவர்கள்‌ வழியாக நீர்‌ 
மம்‌, தோல்‌ துளைகள்‌ வழியாக 
வியர்வை கசிதல்‌. 
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665 : கண்கள்‌ : கண்‌ பகுதி, கண்‌ 


ணிருக்கும்‌ முகத்தின்‌ பகுதி. 





கண்கள்‌ 


ரூ602/ : கண்‌ விழி. 
வூ௨-0240 : கண்‌ கழுவு நீர்க்கலம்‌. 
லூமோ௦ : புருவம்‌. 


06-13 : கண்‌ இமை மயிர்‌. 
வரிசை. 


வூ101% : காட்சித்திறம்‌; பார்வைத்‌ 
திறன்‌ : பார்வையாற்றல்‌. 


ப்பார்‌ 


ூ6-5(1ஈ0 : கண்ணிமை நரம்பு: 
கண்ணிமைக்‌ கதுப்பினை 
இயக்ச 
உதவும்‌ 
தடைசப்‌ 
பற்று. 

061661 : 
ேகோரப்‌ 
பற்கள்‌; 
ே மல்‌ 
கோரப்பல்‌: 


ணுச்றே்‌ 
கழே மேல்‌ 
தாடைட 
யிலுள்ள 
கூர்ைம 
யான பல்‌. 


6/6-10014: 
கோரப்பல்‌; 


ஆவணும்‌ 

கழே மேல்‌ 

தாடையில்‌ 
அமைந்துள்ள கூர்மையான பல்‌. 
ஸூ : கண்கழுவு மருந்து. 
வூர்‌. : கண்ணீர்‌ 
கண்ணருகே சரக்கும்‌ நீர்மம்‌. 
ட்பாடுப : எய்மிட்ரின்‌ : ஆட்‌ 
ரோப்பின்‌ மெத்தோ நைட்‌ ரேட்டின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. சிறுகுடல்‌ 
முதற்கூறடுத்த இரைப்பைப்‌ 
பகுதிக்‌ கோளாறுகளுக்குக்‌ 
கொடுக்கப்படுகிற து. 


120612 : கெண்டைக்கால்‌ எலும்பு 
வளர்ச்சி : கெண்டைக்கால்‌ 
தசையின்‌ பக்கம்‌ நோக்கிய 
முனையில்‌ நார்த்திசு வளர்ச்சி 
அல்லது எலும்பு வளர்ச்சி, 
“20௫6 0156256 : ஃபேப்ரி நோய்‌: 
லைசோசோமால்‌ ஆல்‌ஃபா 
கேலக்டோசிடேஸ்‌ குறைபாடு 
காரணமாக தலைமுறை கடந்த 
பண்பு தொடர்பாகப்‌ பாரம்‌ 
பரியமாக வரும்‌ ஒரு மரபணுக்‌ 
கோளாறு. இதன்‌ காரணமாக, 
சிறுநீரகங்களிலும்‌ பிற உறுப்பு 
களிலும்‌ கிளைக்கோலிப்பிட்‌ 
திரள்கிறது. இதனால்‌, 
அவற்றின்‌ செயற்பாடு 
பாதிக்கப்படுகிறது. ஜெர்மன்‌ 
மருத்துவ அறிஞர்‌ ஃபேப்ரி 
பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ படுகிறது. 
1916117006 : காய்ச்சல்‌ தணிக்கும்‌ 
மருந்து. 

1206 : முகம்‌ : நெற்றி முதல்‌ முக 
வாய்க்கட்டை வரையிலுள்ள 
தலையின்‌ முன்பகுதி. இதில்‌ 
நெற்றி, கண்கள்‌, மூக்கு, வாய்‌, 
கன்னங்கள்‌, தாடை அகியவை 
அடங்கும்‌. 

[206-201 : முகவலி ; முகநரம்பு வலி, 


1206-00: முக வளைவு : தாடை 
எலும்புக்கும்‌ கன்னப்‌ பொட்‌ 


டெலும்புகளுக்குமிடையிலான 
தொடர்பினை அளவிடுவதற்‌ 
கான ஒரு சாதனம்‌. இது பல்‌ 
வார்ப்புருக்களைத்‌ தயாரிக்க 
தேவைப்படுகிறது. 
13061 : முகப்பு; கூறு : இணைப்‌ 
பதற்குரிய ஓர்‌ எலும்பின்‌ சிறிய 
வழவழப்பான மேற்பரப்பு. 
12012! : முகத்தசை பிடித்துவிடல்‌; 
முகத்தின்‌; முக. 

12012] 81016 : முக்கோண அளவு: 
காது, மூக்கு, நெற்றிவரைகளி 
டையேயுள்ள கோண அளவு. 
12012] ஈ௦ு6 : முக நரம்பு. 

120181 ற2ா211/516 : முக வாதம்‌. 
120165 : முகத்தோற்றம்‌ : 1. முகத்‌ 
தின்‌ மெய்ப்பாடு அல்லது 
தோற்றம்‌. 2. ஏதேனும்‌ கட்ட 
மைப்பின்‌ மேற்பரப்பு அல்லது 
முகப்பு. 

7201112110 : உறுதுணைபுரிதல்‌ : 
ஒரு நடவடிக்கையை அல்லது 
செய்முறையை வலுப்படுத்துதல்‌. 
*201116/ : வசதி: 

1301006110! : முகம்‌-கழுத்து 
சார்ந்த : முகம்‌, கழுத்து தொடர்‌ 
புடைய. 
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1201001850 : முக ஒட்டுறுப்பு 
அறுவை : முகத்தில்‌ ஒட்டுறுப்பு 
அறுவை மருத்துவம்‌ செய்தல்‌. 
[20100602/21018 : முக நரம்பு 
வலி : முகம்‌, தலை ஆகிய 
வற்றின்‌ நரம்பு வலி. 


120101 : காரணி; மூலக்கூறு 

1. துணையாக்க துணைக்கூறு. 
2. ஓர்‌ இன்றியமையாத மூலப்‌ 
பொருள்‌. 3. ஒரு மரபணு. 
4. உறையவைக்கும்‌ ஒரு காரணி. 
5. உளவியல்‌ முறையில்‌ இயல்‌ 
பூக்கமுடைய பொருள்‌. 
(20101, போ/கா௨!௦ : சோகை 
எதிர்‌ காரணி. ” 


120101, கார வபோ!(௦ : நரம்பழற்சி 
காரணி. 


[௮0401, ெொப்(சார்ப்டு : மலட்டெதிர்‌ 


காரணி. 


(20101, 012161௦0௨௭1௦ : நீரிழிவு 
காரணி. 


20101, ஊராம்‌ : 


காரணி. 


2010, 6௦00 : உணவுக்‌ காரணி. 


சூழற்‌ 


(30101, ௦1 : வளர்ச்சிக்‌ 


காரணி. 


120ய1(241௭6 : சூழ்நிலைத்‌ தகவுத்‌ 
திறன்‌; மாறுபட்ட சூழலில்‌ வாழும்‌ 
பண்பு; தகவிய : பல்வேறு சூழ்‌ 
நிலைகளில்‌ வாழும்‌ ஆற்றல்‌ 
கொண்டிருத்தல்‌. 

190ய10ு : இயற்கை உளச்சார்பு : 
1. ஒர்‌ இயல்பான மன வலிமை 


“அல்லது உணர்வு. 2. கல்வி கற்‌ 


பிக்கும்‌ புலம்‌. 

1360௮1 : மல. 

(26௦110 : மலப்படிவு .: வயிற்றில்‌ 
கழிவுப்‌ பொருள்கள்‌ வண்டல்‌ 
கல்லாகப்‌ படிதல்‌. இதனால்‌ மலச்‌ 
சிக்கலும்‌, வயிற்று வீக்கமும்‌ 
ஏற்படும்‌. 

(2௦095 : மலம்‌; நரகல்‌; கழிவு : 
இரைப்பையிலிருந்து வெளியே 
றும்‌ கழிவுப்‌ பொருள்‌. 
(260011 : கெட்டி மலம்‌; கல்‌ 
மலம்‌. ப 


2௦௦ய10ாம்‌ : மல நாற்ற வாந்தி : 


மலத்தின்‌ நாற்றமுடைய வாந்தி, 


இது பின்‌ குடலில்‌ ஏற்படும்‌ 
தடையினால்‌ உண்டாகிறது. 
20௦119 5196 : ஃபேஜட்‌ நோய்க்‌ 
குறி : மஞ்சள்‌ காய்ச்சல்‌ நோயில்‌ 
எற்படுவது போன்று இடை 
விடாத நாடித்துடிப்பும்‌ உடல்‌ 
வெப்ப அதிகரிப்பும்‌ ஏற்படுதல்‌. 
ஜீன்‌ ஃபேஜட்‌ என்ற அமெரிக்க 
மருத்துவர்‌. பெயரால்‌ இந்த 
நோய்‌ விவரிக்கப்பட்டது. 
வன்ன : பாரென்ஹீட்‌ : உறை 
நிலை 32 பாகையாசவும்‌, 
கொதிநிலை 212 பாகையாசவும்‌ 
கொண்ட ஒருவகை வெப்ப 


மானி. 

12]1பா6 : செயலிழப்பு; இயக்கக்‌ 
கழிவு : செயற்ப. இயலா 
திருத்தல்‌. முன்பிருந்த உடல்‌ 
இயக்கத்தை இழந்து விடுதல்‌. 
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[211பா6. ோ௦ப18400ு/ : சுழற்சி 
நிறுத்தம்‌. 

[211பா6, 627 : இதய அடைப்பு; 
மாரடைப்பு. 


2/1பா6, 602116 : ஈரவழிவு. 
(3116, னறரன! யய : 
புறவோட்ட. நிறுத்தம்‌. 

*211பா6, 12ஈல! : நீரக அழிவு. 


*211பா€ 1௦ 187௩6 : உடல்‌ கரைவு : 
உடல்‌ மெலியும்‌ நோய்‌. இது 
குழந்தைகளை மிகுதியாகப்‌ 
பீடிக்கிறது. ஊட்டச்சத்துக்‌ 
குறைபாடு அல்லது ஊட்டச்‌ 
சத்தினை ஈர்த்துக்‌ கொள்ள 
இயலாதிருத்தல்‌ காரணமாக 
இது உண்டாகிறது. 
(2௩ : மயக்கம்‌ : 1. உடல்‌ பலவீன 
ம டைட வத. ரக வும்‌ , 
உணர்விழக்கப்‌ படுவதாகவும்‌ 
உணர்தல்‌. 2. குருதி யழுத்தக்‌ 
குறையால்‌ ஏற்படும்‌ 
உணர்விழப்பு குருதி மயக்கம்‌. 
3. மூளைக்‌ குருதியோட்டக்‌ 
குறை காரணமாக உண்டாகும்‌ 
உணர்விழப்பு. 

[2156 : போலியான. 


₹2110018॥ ௦8ஈவ! : கருவழிக்‌ 
குழாய்‌; “பாலோப்பியன்‌ குழாய்‌: 
மனிதக்‌ கருப்பையிலிருந்து ௧௬ 
வெளியேறும்‌ குழாய்‌. இத்தாலிய 
உடற்கூறியல்‌ அறிஞர்‌ பாலோ 
பியஸ்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

₹311௦013௩ (8௦% : ஃபாலோப்‌ 
பியன்‌ தசை நார்ச்‌ சவ்வு : கருப்‌ 


பையின்‌ வட்ட வடிவ தசை 
நார்ச்‌ சவ்வு. 

21௦18 (படக : கருவெளியேறும்‌ 
குழாய்‌ : மனிதக்‌ கருப்பையி 
லிருந்து ௧௬ வெளியேறும்‌ 
குழாய்‌. 





கருவெளியேறும்‌ குழாய்‌ 


121101000௪ : ஃபாலோப்பியக்‌ 
குழாய்‌ அறுவை : ஃபாலோப்‌ 
பிய குழாய்களைப்‌ பகுத்தல்‌. 

வாரி/வ! : குடும்ப நோய்‌; குடும்ப 
வழிநோய்‌; குடும்ப : ஒரே குடும்‌ 
பத்தைச்‌ சேர்ந்த பல உறுப்பினா்‌ 
களைப்‌ பீடிக்கும்‌ ஒரு நோய்‌. 


ரிபு : குடும்பம்‌ : 1. ஒரு பொது 
மூதாதையரின்‌ வழி வந்த தனி 
மனிதர்களின்‌ குழுமம்‌. 2. நேசத்‌ 
தொடர்புடைய இனத்தொகுதி. 
3. குடும்பங்கள்‌ ஒருங்கிணைந்து 
வாழ்ந்து, பொதுப்பண்புகளைப்‌ 
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பகிர்ந்து கொள்ளும்‌ ஒரு 
சமுதாயம்‌. 

[உரி றிலாஙார : குடும்ப நலத்‌ 
திட்டம்‌ தம்பதியருக்குப்‌ 
பிறக்கும்‌ குழந்தைகளின்‌ எண்‌ 
ணிக்கையைக்‌ கட்டுப்படுத்தும்‌ 
நோக்குடன்‌ குழந்தைப்‌ பிறப்புக்‌ 
கிடையிலான இடைவெளியை 
அதிகமாக்கக்‌ கருத்தடைச்‌ 
சாதனங்களை அல்லது மருந்து 
களைப்‌ பயன்படுத்துதல்‌. 


12 : சுழலி. 


₹3ஈ௩௦௦1'5 8௨/2 : ஃபேங் 
கோனி இரத்தச்‌ சோகை : ஓர்‌ 
அரிதான பிறவி நோய்‌. குழந்தைப்‌ 
பருவத்தில்‌ உண்டாகும்‌ புதுத்‌ 
தசை வளர்ச்சியடையாமலி 
ருத்தல்‌ இதன்‌ பண்பு. இதனால்‌, 
இயல்பு மீறிய எலும்பு 
வளர்ச்சி, வளர்ச்சி முரண்பாடு 
கள்‌ உண்டாகின்றன. சுவிஸ்‌ 
குழந்தை மருத்துவ அறிஞர்‌ 
கைடு ஃபேங்கோனி இந்‌ 
நோயை விவரித்தவர்‌. 


₹2ா௦௦॥ வுா்‌௦௦ : சிறுநீரகக்‌ 
குழாய்க்‌ கோளாறு : உடலின்‌ 
மையத்தை நோக்கி அமைந்‌ 
துள்ள சிறுநீரகக்‌ சிறு குழாய்‌ 
கள்‌ சரியாகச்‌ செயற்படாம 
லிருத்தல்‌. இதனால்‌ தாகம்‌, 
எலும்புக்‌ கோளாறுகள்‌, தசை 
வலுவிழத்தல்‌ போன்ற அறிகுறி 
கள்‌ தோன்றலாம்‌. 

1310 : கூரிய பல்‌ :1. கூர்மையான 
முனையுடைய பல்‌. 2. ஒரு 
பல்லின்‌ வேர்‌. 


1314350, ஜலா்5ு : பகற்கனவு; 
மனக்கண்‌ தோற்றம்‌ : ஒருவர்‌ 
நிறைவேறுவதாக அறிந்தோ 
அறியாமலோ கருதும்‌ கனவு நிலை. 
31ச'6 9006 : ஃபார்பர்‌ 
நோய்‌ : பரவிய கொழுப்பு திசுக்‌ 
கட்டி அழற்சி. அமெரிக்க 
எலும்பியலறிஞர்‌ எஸ்‌ஃபார்பர்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 


[2111806006 : கூல மாவு; மாவுப்‌ 
பொருள்‌ : தானிய மாவுப்‌ பொரு 


ளாலான பொருள்‌. 


125 [யார : உழவர்‌ நுரை 
யீரல்‌ : சிலவகை நுண்‌ துகளில்‌ 
ஏற்படும்‌ ஒவ்வாமையினால்‌ 
உண்டாகும்‌ நுரையீரல்‌ கண்‌ 
ணறை நோய்‌. இது ஒரு 
தொழில்‌ துறை நோய்‌. 
130௦1௩ : தூரப்புள்ளி : பொருள்‌ 
களைக்‌ கண்கள்‌ தெளிவாகப்‌ 
பார்க்கக்கூடிய மிக அதிகதூரப்‌ 
புள்ளி. ன ரோக 

“5 18 : ஃபார்‌ விதி 
கொள்ளை நோய்கள்‌ பரவுவதற்‌ 
கும்‌ குறைவதற்குமான ஒரு 
முறையான தோரணி பற்றிய 
விதி. பிரிட்டிஷ்‌ புள்ளியலறிஞர்‌ 
டபிள்யூ ஃபார்‌ என்பார்‌ இந்த 
விதியை வகுத்தார்‌. 
131510/464255 : தூரப்பார்வை: 
ஒளிக்கதிர்க்‌ கோட்டச்‌ கோளாறு. 
இதில்‌, இணைக்கதிர்கள்‌, கண்‌ 
விரியின்‌ பின்புறத்திரைக்கு 
வெளியே குவிகிறது. இதனால்‌, 


இசைவிணக்கம்‌ முழுமையாகக்‌ . 
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கறைந்துவிடுகிறது. இதன்‌ கார 
ணமாக, தூரத்திலுள்ள பொருள்‌ 
களை மட்டுமே ஒருவர்‌ தெளி 
வாகப்‌ பார்க்க முடிகிறது. அரு 
கிலுள்ள பொருள்களைத்‌ 
தெளிவாகப்‌ பார்க்க முடிவ 
தில்லை. 

[25013 : தசைப்பட்டை; திசுப்பட 
லம்‌; திசுத்தகடு; படலம்‌ : தசை 
நார்களை சூழ்ந்துள்ள தசைப்‌ 
பட்டை. 


[25010ப121/00 : இமைத்‌ துடிப்பு; 
தசைத்‌ துடிப்பு : மேல்‌-கீழ்‌ 
கண்ணிமைகளில்‌ கண்ணுக்குப்‌ 
புலனாகும்‌ வகையில்‌ ஏற்படும்‌ 
தசைத்‌ துடிப்பு. 

[2501யே/ப5 : தசைக்கட்டு (நரம்புக்‌ 
கட்டு!; நரம்புத்திரள்‌; நுண்கற்றை; 
கற்றை : தசையின்‌ அல்லது 
நரம்புகளின்‌ ஒரு சிறிய திரட்சி. 
1250100135 : திசுத்தகட்டு ஒட்ட 
றுவை : தசைநார்களைச்‌ சூழ்நீ 
துள்ள திசுத்தகட்டில்‌ ஓட்டறு 
வை மருத்துவம்‌ செய்தல்‌. 
2501115 : இணைப்புத்‌ திசு 
அழற்சி; திசுப்‌ படல அழற்சி: 
இணைப்புத்‌ திசுவில்‌ உண்டாகும்‌ 
வீக்கம்‌. இது நோய்த்‌ தொற்று, 
காயம்‌ அல்லது ஒரு தானியக்க 
ஏம மறுவினை காரணமாக 
உண்டாகிறது. 

1350101000 : தசைப்பட்டை 
அறுவை; திசுப்படலக்‌ கீறல்‌; தாள்‌ 
வெட்டு : தசை தார்களைச்‌ 


சூழ்ந்துள்ள தசைப்பட்டையை 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
துண்டித்து எடுத்தல்‌. 

[351 : உண்ணாமை; நோன்பு. 
[251101ப௱ : உச்சநிலைக்‌ காய்ச்சல்‌; 
நோய்‌ உச்சத்‌ தாக்கல்‌ : ஒரு 
காய்ச்சலின்‌ உச்ச கட்டம்‌. இது 
நோய்‌ முழு வளர்ச்சி பெற்றி 
ருப்பதைக்‌ குறிக்கும்‌. 

124 : கொழுப்பு (நிணம்‌) : உடலி 
லுள்ள நெெய்ப்பசையுள்ள 
பொருள்‌. &,0,ட,6 அகிய வைட்‌ 
டமின்கள்‌ கொழுப்பில்‌ கரை 
யக்கூடியவை. உடலுக்கு சக்தி 
யைக்‌ கொடுக்கிறது. 

[311006 : சோர்வு; தளர்வு; 
களைப்பு : அயர்ச்சி, தூண்டு 
தலுக்குச்‌ செயலாற்றும்‌ திறன்‌ 
குறைந்து தசை சோர்வடைதல்‌. 


[2 : கொழுப்பேற்றம்‌ : நோய்‌ 


காரணமாக உடல்‌ பெருத்திருத்தல்‌. 
[210 06060௦2110 : நோய்க்‌ 
கொழுப்புப்‌ படிவு : உடலில்‌ 


நோய்த்‌ தன்மையுள்ள கொழுப்‌ 
புப்‌ படிதல்‌. இதனால்‌ திசுக்கள்‌ 
நலிவுறுகின்றன. குறிப்பாக, 
ஈரற்குலை, சிறுநீரகம்‌, இதய 
நோய்களின்போது இது 
ஏற்படுகிறது. 

1240 6௨27௩ : இதயக்‌ கொழுப்பு 
நோய்‌; கொழுப்பேற்ற இதயம்‌ : 
நெஞ்சுப்பைக்‌ கொழுப்புக்‌ 
கோளாறு. 
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(8ப௦% : பின்வாய்ப்புழை; தொண்டை 
வாயில்‌; மிடற்று வாய்‌ : வாயின்‌ 
பின்பக்கப்‌ புழை. 
[3150 : கடும்‌ இரத்தச்‌ சோகை : 
இரத்தச்‌ சிவப்பணுக்களில்‌ 
௦60 (குளுக்கோள்‌ 6 ஃபாஸ்‌ 
பேட்‌ டிஹைட்ரோஜினேஸ்‌) 
என்ற செரிமானப்‌ பொருள்‌ 
குறைவாக இருத்தல்‌. இதனால்‌ 
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குக்‌ 
கடுமையான குருதிச்‌ சோகை 
உண்டாகிறது. 


(3/ப5 : படர்தாமரை : ஒருவகைப்‌ 
படர்தாமரை நோய்‌. இதனால்‌ 
முக்கியமாகத்‌ தரையுச்சி வட்‌ 
டத்தின்‌ மஞ்சள்‌ நிறமான 
குவளை வடிவான பொருக்கு 
உண்டாகிறது. 

_ ர : அச்சம்‌; பயம்‌ : மேல்வரு 
நிலைகள்‌ பற்றி மன உலைவு 
- கொண்டு கவலையும்‌ கலக்கமும்‌ 
அடைதல்‌; பயந்து நடுங்குதல்‌. 
[11006 : காய்ச்சல்‌ போக்கி. 
[ாரி6 : காய்ச்சல்‌; சுரம்‌ : பெரும்‌ 
பாலும்‌ 6 மாதம்‌ முதல்‌ 5 வயது 


டைய குழந்தைகளுக்கு ஏற்‌ 
படும்‌ காய்ச்சல்‌. இதனால்‌ 


உடல்‌ வெப்ப்‌ நிலை அதிகரிப்ப 


துடன்‌ நடுக்கமும்‌ ஏற்படும்‌. ': 
20பா02110 : கருவுறல்‌;. சினை 


யாதல்‌ : கருவுறுதல்‌; குழந்தை 
பெறுதல்‌. 


12௦ள்று : இனப்பெருக்க வளம்‌; | 


குட்டி ஈனும்‌ திறன்‌; கருவுறு திறன்‌: 


இனப்பெருக்கம்‌ செய்வதற்‌ 


கான திறம்‌. 


௦௦016-ஈ11060 : மன உறுதியற்ற; 
மனவலிவற்ற : மனக்கோளாறு 
உடையவர்‌. இவர்‌ மிக எளிய 
நடவடிக்கைகளைச்‌ செய்ய 
முடியும்‌. ஆனால்‌, இவருக்கு 
மிகுந்த கவனிப்பு தேவை. 

(260 : ஊட்டல்‌; ஊட்டுகை. 
[2௦0110 : ஊட்டுதல்‌. 
(16601 10-0௦1116 
பால்புட்டி 


குழந்தை 


(2௦0௮0% : பின்னூட்டம்‌ : தகவல்‌ 
களைத்‌ திரும்பப்‌ பெறுதல்‌. ஓர்‌ 
உட்பாட்டில்‌ அல்லது தூண்டு 
தல்‌ ஒரு முறையினைப்‌ பயன்‌ 
படுத்துவதால்‌ உண்டாகும்‌ 
வெளிப்பாட்டினை அல்லது 
விளைவினை அறிந்து கொள்‌ 
ளுதல்‌. 

1260௦ : ஊட்டுநர்‌, 

661110 : உணர்வு; உணர்தல்‌ : 
நரம்பு நடவடிக்கையின்‌ நனவு 
நிலை. 


₹221 : கால்கள்‌. 


7211119'8 501ப4௦ா : ஃபெஹ்லிங்‌ 
கரைசல்‌ : தாமிர சல்‌ஃபேட்‌, 
பொட்டாசியம்‌ சோடியம்‌ 
டார்ட்ரேட்‌, சோடியம்‌ ஹைடி 
ராக்சைடு அகியவை அடங்கிய 
ஒரு கரைசல்‌. சிறுநீரில்‌ சர்க்கரை 
இருப்பதை அறியப்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படுகிறது. ஜெர்மன்‌ வேதியிய 
லறிஞர்‌ ஹெர்மன்‌ஃபெஹ்லிங்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
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“0௨16 : ஃபெல்டென்‌ : பிரோக்‌ 
சிக்கம்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌ 

121௦1 : கொடூரச்‌ சீழ்க்கட்டி : மிகக்‌ 
கொடூரமாக வலி உண்டாக்கக்‌ 
கூடிய புரைத்துச்‌ சீக்கொள்கிற 
கட்டி. இது விரலில்‌ மைய 
எலும்பில்‌ உண்டாகும்‌. இதனை 
'நகச்சுற்று' என்றும்‌ கூறுவர்‌. 
“ஙு வாள்‌ : ஈரல்‌ விரிவு : 
ஈரற்குலை, மண்ணீரல்‌, நிண 
நீர்க்கணுக்கள்‌ விரிவடைதல்‌. 
இது கீல்வாத மூட்டு வலியி 
னால்‌ உண்டாகிறது. 
121/றா265॥ஈ : ஃபெலிப்பிரசின்‌ : 
குருதி நாள இறுக்க மருந்து, 
நரம்புச்‌ சுருக்க மருந்து. 
ரீாவ!6 : பெண்‌ : இருபாலரில்‌ 
பெண்மைப்‌ பண்புகளுடையவார்‌. 
௧௬ மூட்டைகளை உற்பத்தி 
செய்து குழந்தைகளைப்‌ பெறுபவர்‌. 
“ஊரா : ஃபெமெர்ஜின்‌ : எர்‌ 
கோட்டாமின்‌ டார்ட்ரேட்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
[ஊரா : பெண்ணியல்பு. 
ஊார்ாவறு : பெண்மை; வெட்டி; 
ஆண்மையற்ற. 
பப்பட்‌ 
பெண்பால்‌. 


பெண்ணியல்பு; 


ஊரா : பெண்மைப்‌ பண்பு; 
பெண்ணியம்‌ : ஓர்‌ ஆண்‌, பெண்‌ 
பாலருக்குரிய பாலியல்‌ பண்பு 
களைத்‌ துணையாகக்‌ கொண்டி 


ருத்தல்‌. 


- பெண்ணாக்கம்‌ 


1ஊப்ா/22(10ா : பெண்மையாக்கம்‌; 
்‌ அணிடம்‌ 
பெண்மைப்‌ பண்பியல்புகள்‌ 
துணைமையாக வளர்ந்திருத்தல்‌. 
12ஊ௱௦வ! : துடைசார்ந்த : துடை 
யெலும்புத்‌ தொடர்புடைய. 
[ஊக]! வாற : தொடைக்‌ 
குருதிக்‌ குழாய்‌ : தொடையின்‌ 
முதன்மை வாய்ந்த குருதிக்‌ 
குழாய்‌. 

உபா : தொடையெலும்பு. 
*ஊாட்பரீவா : பென்புஃபெபன்‌ 
வீக்கத்தைத்‌ தணிக்கும்‌ மருந்து. 
127௨5112 : காதுத்‌ துளை; திறந்த 


வழி : காதிலுள்ள பலகணியை 


. யொத்த சிறு துளை. 


[2165172110 : காதுத்‌ துளையாக்‌ 
கம்‌; துளைப்பு : செவிட்டுத்‌ 
தன்மையைக்‌ குறைப்பதற்காக 
உட்காதில்‌ அறுவை மருத்துவம்‌ 
மூலம்‌ ஓர்‌ துளை உண்டாக்கு 
தல்‌. 

*ஊாரி! பாகர ஈ௨ ரொ௦0ொ10106 : 
ஃபென்‌ஃபுளூராமின்‌ ஹைட்ரோ 
குளோரைடு : பசியைக்‌ கட்டுப்‌ 
படுத்தும்‌ ஒருவகை மருந்து. 
“ஊகார! : ஃபென்டானில்‌ : குறு 
கிய நேரம்‌ செயற்படக்கூடிய 


. நோவுணர்ச்சியகற்றும்‌ மயக்க 


மருந்து. அபினிச்‌ சத்து போன்றது. 
ஆனால்‌ அதைவிட அதிக 
ஆற்றல்‌ வாய்ந்தது. குழந்தை 
களுக்கும்‌, வயது .முதிர்ந்தவர்‌ 
களுக்கும்‌ மயக்க மருந்தாகக்‌ 
கொடுக்கப்படுகிறது. 


௪ அ அ வவவபபபபபபட்ட்ய்பயயயயயயயயயயயவயவயய மையை 
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வைகை தைக னை கை சை கன்ட வை வரக எண்ணை எள னை வசன கணைக்‌ அவகாச வைய டட ்பாபச ரவையை அவவை ப க்கை 


(ஊா(82ா : ஃபென்டாசின்‌ : பெர்‌ 
ஃபெனாசின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


[ஊனா : நொதிப்பு; புளியம்‌; 
நொதியமாக்கு; புளியமாக்கு : 
1. புளித்துப்‌ பொங்குதல்‌. 
2. நொதிப்பு உண்டாக்கும்‌ ஒரு 
பொருள்‌. 


சா வா(க1100 : நொதித்தல்‌; 
நொதியமாக்கல்‌; புளியமாக்கல்‌; 
புளிப்பூக்கம்‌; நொதிப்பித்தல்‌ : 
ஒரு சிக்கலான பொருளை 
ஆக்சிகரணம்‌ மூலம்‌ சிதைவுறச்‌ 
செய்தல்‌. பாக்டீரியா, பூஞ்சக்‌ 
காளான்‌, நொதி ஆகியவற்றின்‌ 
மூலம்‌ உற்பத்தி செய்யப்படும்‌ 
செரிமானப்‌ பொருள்‌ அல்லது 
நொதிப்‌ பொருள்கள்‌ வாயிலாக 
இவ்வாறு செய்யப்படுகிறது. 


“ஊவா 062 620100 : ஃபெரர்‌ 
னாண்டஸ்‌ விளை : பெப்ரோமி 
னுக்கு உண்டாகும்‌ துரிதமான 
தோல்‌ தடிப்புத்‌ துலங்கல்‌. 
[௦16 : இரும்பு சார்ந்த : மூன்று 
இணைதிறன்‌ கொண்ட இரும்பு 
அல்லது இரும்பு அடங்கிய 
பொருள்‌ சார்ந்த. 

“ஊர 8 ாாப56010ரு : 
ஃபெரிஸ்‌ ஸ்மித்‌ எலும்பு உட்புழை 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை : எலும்பு! 
உட்புழைகளில்‌ வடிகுழாயை 
அகலப்‌ படுத்துவதற்குச்‌ செய்‌ 
யப்படும்‌ அறுவைச்‌ சிகிச்சை. 
அமெரிக்க செவி நோயிய 
லறிஞர்‌ ஃபெரிஸ்‌ ஸ்மித்‌ பெய 
ரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 


[சார்பா : ஃபெரிட்டின்‌ : இரும்பின்‌ 
ஒரு வடிவம்‌. இந்த வடிவத்தில்‌ 
உடல்‌ திசுக்களில்‌ இரும்பு 
சேமித்து வைக்கப்படுகிறது. 
இது அயன்‌-ஃபாஸ்பரஸ்‌-புரதத்‌ 
தொகுதி. 

8 : ஃபெர்ரிவெனின்‌ : 
வெல்லக்காடியின்‌ காரச்சத்து 
சேர்ந்த அயஆக்சைடின்‌ வாணிகப்‌ 
பெயர்‌. இது கடுமையான இரும்புச்‌ 
சத்துக்‌ குறைபாடு டைய 
சோகையாளிகளுக்கு ஊசி 
மருந்தாகக்‌ கொடுக்கப்படுகிறது. 


(27௦ப5 : அயக; அயம்‌ (இரும்பு 
சார்ந்த : இரு இணைதிறனு 
டைய இரும்பு அடங்கிய ஒரு 
கூட்டுப்பொருள்‌. அயக ஃபியூ 
மெரேட்‌, அயக குளுக்கோ 
னேட்‌, அயக சிசினேட்‌, அயக 
சல்‌ஃபேட்‌. அகியவை இதற்கு 
எடுத்துக்காட்டு. இரும்புச்‌ 
சத்துக்‌ குறைபாடுள்ள இரத்த 
சோகைகளைக்‌ குணப்படுத்தப்‌ 
பயன்படுகிறது. 

1ஊாய/6 : உலோகப்‌ பூண்‌ : ஒரு 
பல்லை வலுப்படுத்துவதற்காக 
அதன்‌ வேர்‌ நுனியில்‌ அல்லது 
நுனியில்‌ இடப்படும்‌ உலோக 
வளையம்‌. 

12111௨ : கருவுறல்‌. 

[ஊ(ி/2201௦ : கருவுறல்‌; கருத்தரித்‌ 
தல்‌; கருவூட்டல்‌ : விந்தணு கருக்‌ 


- கொள்ளச்‌ செய்தல்‌, சினைப்‌ 


படுத்துதல்‌. 
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[ஊி/்பு : கருவளம்‌. 
[25127 : சீழ்ப்புண்‌; திசு அழிவு; திசு 


அழுகல்‌; சீழொழுக்கு : புரைத்துச்‌ 


சீழ்க்கட்டி நச்சுநீர்‌ வடிக்கும்‌ 
புண்‌. 

16181 8100௦! 8/10௱6 : ௧௬ 
முனை ஆல்ககால்‌ நோய்‌ : தாய்‌ 
கருவுற்றிருக்கும்போது ஆல்க 
ஹால்‌ உட்கொண்டதன்‌ காரண 
மாக மகப்பேற்றுக்கு முன்பு 
குழந்தையின்‌ வளர்ச்சி குன்றி, 
குழந்தை இறந்து பிறத்தல்‌. 
16121 010ய/21401 : கருமுனைக்‌ 
குருதியோட்டம்‌ : கொப்பூமழ்க்‌ 
கொடி, கரவக நச்சுக்கொடி 
மூலமாக இரத்தம்‌ சுற்றோட்‌ 
டம்‌ நடைபெறுதல்‌. 

12115 : போலி வழிபாட்டுப்‌ 
பொருள்‌ : காரணமின்றி அல்லது 
அளவுக்கு மீறி முக்கியத்துவம்‌ 
அளிக்கப்படும்‌ ஒரு பொருள்‌ 
அல்லது நம்பிக்கை. 

*2115115 : போலி உருவ வழி 
பாடு; அடையாளக்‌ காமம்‌; பேத 
வியம்‌ : இணை விமைச்சுத்‌ 
தூண்டுதல்‌ ஏற்படுவதற்காக 
உயிரில்லாத போலி உருவத்தை 
வழிபடும்‌ மூடநம்பிக்கை. 
1210080077 : கருமுனை ஊடு 
கதிர்ப்‌ படம்‌ : கருமுனையின்‌ 
ஊடுகதிர்ப்படம்‌. கொழுப்பில்‌ 
கரையும்‌ மாறுபாட்டு ஊடகத்தை 
ஊசி மூலம்‌ செலுத்தி இந்தப்‌ 
படம்‌ எடுக்கப்படுகிறது. 


459 6, ஈகா! 


120109) : முதிர்‌ கருவியல்‌ : கருப்‌. 
பையிலுள்ள முதிர்கரு தொடர்‌ 
பான மருத்துவப்‌ பிரிவு. 

1200 : முடைநாற்றம்‌; தீ நாற்றம்‌: 
அருவருப்பான வாடை, 
புழுங்கிய நாற்றம்‌, சுவாசக்‌ 
காற்று நாற்றம்‌. 

105000) : கருமுனைச்‌ சோதனை, 
௧௬ இதயமானி : பொருத்தமான 
இழைக்கண்ணாடியாலான 
உ_உலின்‌ உட்புறம்‌ உணர உதவும்‌ 
கருவி மூலம்‌ கருப்பையிலுள்ள 
குழந்தையைச்‌ சோதனை செய்தல்‌. 
12105 : பிறவாத குழந்தை; உருப்‌ 
பெற்ற ௧௬ : கருவிலுள்ள குழந்தை 
12 : காய்ச்சல்‌ உடல்‌ 
வெப்பம்‌ இயல்பு நிலைக்கு 
மேல்‌ அதிகரித்தல்‌, குடற்‌ காய்ச்‌ 
சல்‌, செம்புள்ளி நச்சுக்‌ காய்ச்‌ 
சல்‌, நச்சுக்‌ காய்ச்சல்‌ (டைஃபாய்டு) 
போன்றவை தொற்றும்‌ தன்மை 
வாய்ந்தவை. 

7௦2, வாம்‌/௦ : குடற்காய்ச்சல்‌. 
12, 121121 : வீக்கக்‌ காய்ச்சல்‌; 
யானைக்‌ கால்‌ வீக்கக்‌ காய்ச்சல்‌. 
*ங2-௨24 : காய்ச்சல்‌ வெப்பம்‌: 
உடல்மிகு வெப்பம்‌. 

*௦9/6, ॥ஈர்வா௱((ார்‌ : தொடர்‌ 
காய்ச்சல்‌. 

ரவார5 : காய்ச்சல்‌ குறி, காய்ச்சல்‌ 
அடையாளம்‌. 


(ஊன, 2!!! : மலேரியக்‌ 


காய்ச்சல்‌. 





6, ராவய! 


460 யி பபா: 


............ வைகை கைக சைகை வைக) சைகை கைக -கையை அனகை பவை 


வள, ரு 20௦ : வாதக்‌ காய்ச்சல்‌. 
1௦, மு0ா௦10 : குடற்காய்ச்சல்‌. 


100081 : கபைபோஜெல்‌ : “ஹை 
டிஃபிலிக்‌ ஜெல்‌' என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


[006 : இழைமம்‌; நார்‌; இழை : 
இழைமம்‌ போன்ற மூலப்‌ 
பொருள்‌. நீள்‌ வடிவ இழைம 
வடிவ அமைப்பு. நுண்ணிய 
மரக்கூற்று அமைப்பு. 

11006, றப5016 : தசை நார்‌. 

11006, ஈ2௩௦ : நரம்பிழை. 


(1627050006 : இழைம மானி : 
உள்கட்டமைப்புகளைப்‌ பார்த்‌ 
த்றிவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ ஒரு 
நெகிழ்‌ திறனுடைய கருவி. 
இதில்‌ ஒரு உள்‌ சுழல்‌ தண்டு 
இருக்கும்‌. அதில்‌ ஒளி செல்லக்‌ 
இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 
ரிம்‌! : சிறு நாரியற்பொருள்‌; நுண்‌ 
இழை; நாரிழை : தசைநார்‌ 
நுண்ணிமை. 


டா111201௦ஈ : இதயத்‌ தசைத்‌ 


துடிப்பு; நார்த்துடிப்பு; உதறல்‌; குறு 
நடுக்கம்‌ : தசை ஒருங்கிணை 
வின்றி நடுங்குதல்‌. பொதுவாக 
நெஞ்சுப்பையின்‌ தசைப்பகுதி 


துடிப்பதைக்‌ குறிக்கிறது. அதில்‌ 


தமனித்துடிப்பு மிக வேகமாகவும்‌, 
இதயக்&$ழறைத்‌ துடிப்புடன்‌ 


ஒருங்கிணையாமல்‌ இருக்கிறது. 


இதனால்‌ நாடித்துடிப்பு முழு 
வதும்‌ ஒழுங்கின்றி இருக்கும்‌. 


 ரிமார்௦ட51 : 


ரர : கசிவு ஊனீர்‌; குருதி 
உறைவு; உறை புரதம்‌ : கட்டியாக 
உறையக்கூடிய கசிவு ஊனர்‌. 

101௦06 : கரையும்‌ புரதம்‌; 
குருதி உறைவு ஆக்கி; உறை முன்‌ 
புரதம்‌ : இரத்தத்திலுள்ள ஒரு 
கரையும்‌ புரதப்பொருள்‌. இரத்‌ 
தம்‌ கெட்டியாவதற்கு இன்றி 


. யமையாத 'ஃபைப்ரின்‌' என்ற 


கரையாத புரதம்‌ இதிலிருந்து 
உற்பத்தியாகிறது. 

11011௦061௦0௦18 : இரத்தப்‌ 
புரதக்‌ குறைபாடு : இரத்தத்தில்‌ 
கரையும்‌ புரதப்பொருள்‌ குறை 
வாக இருத்தல்‌. இது பிறவியிலோ 
அல்லது நுரையீரல்‌ நோய்‌ 
காரணமாகவோ ஏற்படலாம்‌. 


குருதி ஒழுக்கு 
செரிமானப்‌ பொருள்‌ : சிறிய 
காயங்களுக்குப்‌ பிறகு உண்டா 
கும்‌ இரத்தப்‌ புரதப்‌ பொருளை 
கரைக்கக்‌ கூடிய ஒருவகை 
செரிமானப்‌ பொருள்‌ (என்சைம்‌) 
குருதி உறைவின்போது ௪ளசி 
வழியாகச்‌ செலுத்தப்படுகிறது. 


[0ாராஈ௦/515 : இரத்தப்‌ புரதம்‌ 
கரைதல்‌ : இரத்தப்போக்குக்கு 
முன்பு இரத்தப்‌ புரதப்‌ பொருள்‌ 
கரைதல்‌. பொதுவாக, உடலில்‌ 
குருதி உறைவுக்கும்‌, இரத்தப்‌ 
புரதம்‌ கரைவதற்குமிடையே 
ஒரு சமநிலை இருந்துவரும்‌. 
11ரா௦80௦1௦௱3௨ : இழைநார்க்‌ 
கட்டி; நார்கோளப்‌ புற்று : இழை 
நார்‌, சுரப்பித்‌ திசு அடங்கிய, 
கடுமையில்லாத கட்டி. 
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107௦0/35(: எலும்புப்‌ புரத உயிரணு: 
இணைப்புத்‌ திசுக்களின்‌ ஒரு 
முக்கிய அங்கமான எலும்புப்‌ புரதம்‌ 


உற்பத்தி செய்யும்‌ ஓர்‌ உயிரணு. 


116௦185105 : எலும்புப்‌ புரதக்‌ 
கட்டி : எலும்புப்‌ புரத உயிரணு 
விலிருந்து உண்டாகும்‌ கட்டி. 
110ா௦௦21111806 : இழை நார்க்‌ 
குருத்தெலும்பு; நார்க்குருத்து : 
இழை நார்த்‌ திசுக்கள்‌ அடங்கிய 
குருத்தெலும்பு. 

1101003560 ப5 : மென்புரதம்‌; 
நார்ப்பாலாடைக்‌ கூழ்‌ : பாலாடை 
கட்டி போன்ற மென்மையான 
பொருள்‌. இது எலும்புப்‌ புரத 
உயிரணுவினாலானது. இதனுள்‌ 
இழை நார்த்திசு ஊடுருவிச்‌ 
செல்லுகிறது. 

107001௦௦15 : இழை நார்க்‌ 
குருத்தெலும்பு வீக்கம்‌. 
10௦௦௦10௦௱௦ : இழைமத்‌ திசு- 
குருத்தெலும்புக்‌ கட்டி : இழைமத்‌ 
திசு மற்றும்‌ குருத்தெலும்பில்‌ 
உண்டாகும்‌ கட்டி. 

ரிமா௦வ/5( : இழை நார்க்கட்டி : 
ஒருவகை நரம்புக்‌ கட்டி. 
(101௦005110 : இழைமத்‌ திசு இடை 
வெளி ஒரு சுரப்பியில்‌ 
இமைமத்‌ திசுவும்‌, திசுப்பை 
இடை வெளியும்‌ உண்டாதல்‌. 
1101௦ 07/5012518 : இழைமத்திசு 
மிகை வளர்ச்சி : இழைமத்‌ திசு 
அளவுக்கு மீறி வளர்ச்சியடை தல்‌. 
101௦10: இழை நார்த்‌ தசைக்கட்டி; 
கருப்பை திசுக்கட்டி; நார்க்கட்டி : 


461 11௦1051115 


இழைநார்‌. அமைப்புடைய 
கருப்பைப்‌ பரு அல்லது கட்டி. 
1டா௦௱௨ : நரம்புச்‌ சிலந்தி; தசை 
நார்க்கட்டி; நார்ப்புத்து; நரம்புக்‌ 
கட்டி : நரம்புத்‌ திசுவில்‌ ஏற்படும்‌ 
தீவிரமிலா கட்டி. 

டா 21018 : மூட்டுத்தசைவலி: 
மூட்டுகளைச்‌ சுற்றியுள்ள தசை 
களிலும்‌ மெல்லிய திசுக்களி 
லும்‌ ஏற்படும்‌ கடுமையான வலி. 
11010013519 : இழைமத்திசு உற்‌ 
பத்தி : காயம்‌ குணமடையும்‌ 
போது ஏற்படுவது போல்‌ 
இழைமத்‌ திசு உற்பத்தியாதல்‌. 
11௦ 58008 : நரம்புக்கழலை; 
நார்ச்சதைப்‌ புற்று : எலும்புப்‌ 
புரத உயிரணுக்களிலிருந்து 
உண்டாகும்‌ ஒருவகை புற்று 
நோய்க்‌ கழலை. 

10௦5810௦05 : இழைம மூலப்‌ 
பொருளார்ந்த : இதய மேலுறை 
யில்‌ உள்ளது போன்று இழைம 
மற்றும்‌ ஊனீர்ச்சவ்வு மூலப்‌ 
பொருள்கள்‌ அடங்கியிருத்தல்‌. 


(101௦515 : இழைம அழற்சி; நார்‌ 
மிகை : இமழைம இணைப்புத்‌ 
திசு நுரையீரல்‌ பெருக்கமடைந் 
திருத்தல்‌. இதில்‌ நுரையீரல்‌ 
திசுவுக்குப்‌ பதிலாக இழைமத்‌ 
திசு அமைந்திருக்கும்‌. இது 
வீக்கம்‌ காரணமாக உண்டாகும்‌. 


1101051015 ர ட வீக்கம்‌; நார்‌ 
திசு அழற்‌ நார்‌ அழற்சி; இழைம 
அழற்சி ழ்‌ வாதம்‌ சார்பான தசை 
நார்‌ வீக்கம்‌. இ து உறுப்புகளிலும்‌, 
உடலிலும்‌ உள்ள மென்மையான 
திசுக்களைப்‌ பாதிக்கிறது. பொது 





11010 ப5 


402 11610 07 ௭1510 
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வாகத்‌ தசை விறைப்புடன்‌ 
தொடர்புடையது. 


107௦05 : இழைய. 


100௦05 118506 : நார்ப்பொருள்‌ 
திசு; நார்த்‌ திசு : உடலின்‌ தசைகளை 
ஒன்று சேர்த்து, எலும்புகளுடன்‌ 
தசைகளை த்திடும்‌ வெள்ளை 
நிற நாரியற்பொருள்‌. இது தோலின்‌ 
அடிப்படலமாக அமைந்துள்ள து. 
தசையில்‌ காயம்‌ பட்டால்‌, சேத 
முற்ற தசையை சீர்படுத்தி காயத்தை 
அற்றுவதும்‌ காயம்‌ பட்ட இடத்தில்‌ 
வடு ஏற்படுவதற்கும்‌ இதுவே 
காரணம்‌. மஞ்சள்‌ நாற்பொருள்‌ 
இசுவும்‌ இது போன்றதே. அனால்‌, 
இது மிகுந்த நெகிழ்‌ திறனுடையது 
இரத்த நாளங்களிலுள்ளது. 

(6/3: கால்சிம்பு எலும்பு; சரவெலும்பு: 
உடலிலுள்ள மிக நீளமான, பிக 







* ௯ ஆணை ஒ அர வு 







கசா ட வரனை 
சர அ அரத வாகடம்‌! க்ப்‌ பத 9௯ 
டை ழ்‌ த மக்க படட வ்ர க்க கத்த டர 
ப்‌ ணந பட்ட 2 
ட்ப க்ஷி ஆ அநக: ன்‌ 
கடு கே ஓ ஷ்‌ 4 (ச: [கல்‌ 


கால்சிம்பு எலும்பு 


மெல்லிய எலும்பு களில்‌ ஒன்று. 
காலின்‌ வெளிப்‌ புறத்திலுள்ள 
சிம்பு எலும்பு. 

ரர 0152856 : ஐந்தாம்‌ நோய்‌ : 
தோல்‌ தடிப்பு நோய்‌. பள்ளிக்‌ 
குழந்தைகளுக்கும்‌, வயது வந்த 
இளம்வயதினருக்கும்‌ கொள்ளை 
நோயாகப்‌ பரவும்‌ நோய்‌. 
இதனால்‌ தோல்‌ வெடிப்பு, சில 
சமயம்‌ மூட்டு வீக்கம்‌ ஏற்படும்‌. 
*॥/3௱எ : நுண்ணிழை. 


(12113 : வீக்க நோய்‌; யானைக்‌ 
கால்‌ வீக்க நோய்‌. 

॥3118515 : யானைக்‌ கால்‌ நோய்‌: 
உடலின்‌ திசுக்களில்‌ இழை 
ஒட்டுண்ணியால்‌ அல்லது 
நுண்ணிழை ஒட்டுண்ணியால்‌ 
உண்டாகும்‌ ஒரு நோய்‌. இதில்‌ 
நோய்க்கிருமியில்லாமல்‌ நுண்‌ 
ணிழை ஒட்டுண்ணி இருந்து 
வரும்‌, அல்லது கடுமையான 
நிணநீர்‌ நாள வீக்கம்‌ ஏற்படும்‌. 
இதனால்‌ ஒழுங்கற்ற கீற்று 
போன்ற மென்மையான நிண 
நீர்‌ நாள அழற்சி உருவாகும்‌; 
விரிவடைந்த மென்மையான 
நிணநீர்‌ நாளக்‌ கரணைகள்‌ 
உண்டாகும்‌, அல்லது கடுமை 
யான நிணநீர்‌ நாளத்தடை. எற்‌ 
படும்‌. இதன்‌ காரணமாக உறுப்பு 
களில்‌ நீரண்டம்‌, யானைக்‌ கால்‌ 
வீக்கம்‌ உண்டாகும்‌. 

(1610 ௦7 4151௦ : நிலைக்‌ குத்துப்‌ 
பார்வை; பார்வைப்‌ யரப்பு; 
பார்வைத்‌ தளம்‌; பார்வைப்‌ புலம்‌; 
காண்பரப்பு : நிலைக்குத்துப்‌ 
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பார்வையினால்‌ பொருள்களைப்‌ 
பார்க்கும்‌ பகுதி. 

118115 : இழை ஒட்டுண்ணி 
வெப்ப மண்டலங்களிலும்‌, 
வெப்ப மண்டலம்‌ சார்ந்த பகுதி 
களிலும்‌ காணப்படும்‌ நோய்‌ 
உண்டாக்கும்‌ இழை போன்ற 


ஒட்டுண்ணிப்‌ புழுக்களின்வகை. 


ர(14௦௱ : இழையுறு. 


1111 யா௦(யா€ : இழைத்துழை; 
இழை நுழைப்பு : தடைபட்டி 
ருக்கும்‌ இரத்தத்தின்‌ உறைவை 
உண்டாக்க குருதி நாள அழற்சியில்‌ 
கம்பி இழை முதலியவற்றைச்‌ 
செலுத்துதல்‌. 

ரம்யா : ஆண்‌ பெரணி : மூளை 
யின்‌ இழைக்கச்சை போன்ற 


பகுதியை வெளியேற்றுவதற்குப்‌ 
பயன்படுித்தப்படும்‌ ஆண்‌ 
பெரணி. 


11161 : நார்க்கற்றை. 

116: வடி; வடிகட்டி. 

1111218016 : வடிதங்கு. 
1110355119 : வடிசெல்‌. 
11216 : வடிகட்டிய நீர்மம்‌; 
வடியம்‌; வடிசல்‌ : வடி கட்டி மூலம்‌ 
வடிகட்டப்பட்ட பொருள்‌. 
1/௦ : வடிகட்டுதல்‌; வடித்தல்‌; 
வடியம்‌ : ஒரு வடிகட்டி வழி 
யாக ஈர்ப்பு அழுத்தம்‌ அல்லது 


வெற்றிடம்‌ மூலமாக ஒரு 
பொருளை வடிகட்டுதல்‌. 


ரியா : நார்வடிப்பொருள்‌; நூலுரு; 
இழை : நார்வடி அல்லது இழை 
போன்ற ஒரு பொருள்‌. 
ர௱ம்ா/2 : விளிம்பு மயிர்‌ : விளிம்‌ 
பில்‌ உள்ள மயிரிழை. 

ஈயா : காண்‌ முடிவு. 

116 166016 852110 : நுண்‌ 
ணூசி உறிஞ்சல்‌ : உயிரணுவியல்‌ 
நோய்‌ நாடலுக்காகப்‌ பொருள்‌ 
களை உறிஞ்சி இழுக்கும்‌ முறை, 
[1ஈ6 10 : இலேசான நடுக்கம்‌: 
கேடயச்சுரப்பி நச்சு காரண 
மாக நோயாளியின்‌ நீட்டிய 
கைகள்‌ அல்லது நாக்கு லேசாக 
நடுங்குதல்‌. 

ரள : விரல்‌ : கட்டைவிரல்‌ 
அல்லது மற்ற நான்கு விரல்‌ 
களில்‌ ஒன்று. 

10 2-ராார : கைரேகை : விரல்‌ 
அடையாளம்‌; கைநாட்டுக்குறி. 
111967-518!1! : விரலுறை 

15510 : அணுப்பிளப்பு; கூறு 
படல்‌ : புது உயிரணுக்களின்‌ 
தோற்றத்திற்காக உயிரணுக்‌ 
களைப்‌ பிளத்தல்‌; இனப்பெருக் 
கத்திற்காக உயிரணு வெடித்துப்‌ 
பிளத்தல்‌. 

1751 218 : முதலுதவி : காயம 
டைந்த அல்லது நோயுள்ள 
அளுக்கு மருத்துவப்‌ பயிற்சி 
பெற்றவர்‌ மூலம்‌ சிகிச்சைக்கு 
முன்னர்‌ உடனடியாக மருத்துவ 
உதவி செய்தல்‌. 





(15 ௱௦பா்‌ 


16% ௦0 : மீன்‌ வாய்‌ : முழு 
உடல்‌ காழ்ப்பு நோயில்‌ முகத்தில்‌ 
தசைதடித்து சிறிய வாயுடைய 
இடைவெளி .உண்டாதல்‌. 

(151 5141 0152256 : மீன்‌ தோல்‌ 
நோய்‌ : கொம்பு போன்று செட்டி 
யான படலம்‌ அதிகரித்து, 
சுரப்புகள்‌ குறைந்து ஏற்படும்‌ 


ஒரு தோல்‌ நோய்‌. தோல்‌. 


கெட்டியாதல்‌. 


(155ப16 : வெடிப்பு; மூளை இடைச்‌ 
சந்து; பிளவு வெடிப்பு : மூளைச்‌ 
சுருக்கங்களில்‌ உள்ள நெடும்‌ 
பள்ளம்‌; பிளவினாலும்‌ பாகங்‌ 
களின்‌ பிரிவினாலும்‌ ஏற்படும்‌ 
இடைச்சந்துப்‌ பிளப்பு. 
15ப/2 : புண்புரை; புரை 
யோட்டை : குறுகிய வாருடைய 
புரையோடிய புண்புரைக்‌ குழி, 
புரைக்கால்‌. 
(110௦55 : பொருத்தம்‌; தகுதி. 
1[(1255, றரர5102| : உடல்‌ தகுதி; 
உடல்‌ நலம்‌. 

(16 : வலிப்பு (இசிப்பு : நோயின்‌ 
இடீர்த்‌ தாக்குதல்‌ அலை; 
வலிப்பு முதலிய நோய்‌ வகை 
களின்‌ இடீர்‌ எழுச்சி அலை) 
சிறிது நேர உணர்விழப்பு; 
சிறிது நேரச்‌ செயலிழப்பு. 
190241௦ஈ : நிலைப்பாடு; நிலைப்பு : 
1. ஒரு பொருளின்‌ பிம்பம்‌ கண்‌ 
விழியின்‌ பின்புறத்‌ திரையில்‌ 
விழும்‌ வகையில்‌ அப்பொரு 
ளின்‌ மீது இரு கண்களின்‌ பார்‌ 
வையையும்‌ நேரடியாக ஒரு 


வப பப பபட்ட்ட்டய்யியயயயிவயயயயவயவ 
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முகப்படுத்துதல்‌. 2. மன 
வளர்ச்சி தடைபட்ட நிலை; 
முதிரா நிலை; இயல்‌ உணர்ச்சி 
வழிச்‌ செல்லும்‌ நிலை. 

(1211௦0 நர்‌ பார்வை 
இனணைவுப்‌ புள்ளி : தெளிவான 
பார்வை உண்டாக்குவதற்காக 
விழித்திரையில்‌ பார்வை அச்சு 
கள்‌ இணையும்‌ புள்ளி. 


(9204௦ : நிலைப்படுத்தி. 


160 20110௩ ற21௩ : நிலை 
வினைத்‌ தோரணி : மரபணு 


. முறையில்‌ நிருணயிக்கப்பட்ட 


நடத்தைத்‌ தோரணி. இது 
அந்தத்‌ தோரணிக்கு உரித்தான 
தூண்டுதல்கள்‌ மூலம்‌ உண்டாக்‌ 
கப்படுகிறது. ப 

119020 0056 0ம்ராஈ2ப0 : நிலை 
மருத்துவ இணைப்பு : ஒரே 
பொதியுறையில்‌ அல்லது மாத்‌ 
திரையில்‌ இரண்டு அல்லது 
அதற்கு மேற்பட்ட மருந்து 
களை இணைத்து வைத்தல்‌. 
(120010 : தொங்குதசை; துவள்‌ 
தசை; தளர்ந்த : தளர்வுற்றுத்‌ 
தொங்குகிற தசை, சுருக்கம்‌ 
விழுந்த தசை. 

(1202112062 : கசையிழை உயிர்‌ : 
1. கியார்டியா, டிரைக்கோமோ 
னாஸ்‌ போன்ற வகையைச்‌ 
சேர்ந்த புரோட்டோசோவா 
என்ற ஓரணுவுயிர்‌. 2. மலேரிய 
ஒட்டுண்ணியின்‌ ஆண்‌ பாலின்‌ 
உயிரணு. 
1120611ய௱ : கசையுறுப்பு; கசை 
யிழை : கசையடி போன்று 
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அடிக்கும்‌ அசைவுடைய நுண்‌ 
ணிய மயிர்‌ போன்ற உறுப்பு. 
[129 5101 : கொடிச்சின்னம்‌ 
கூர்மையாக எல்லை வரையறுக்‌ 
கப்பட்ட, மாறிமாறி வருகிற, 
நிறமியாக்கம்‌ செய்யப்பட்ட 
மற்றும்‌ நிறமி நீக்கம்‌ செய்யப்‌ 
பட்ட மயிர்ப்பட்டைகள்‌. 
புரதக்‌ கலோரி ஊட்டக்குறை 
பாட்டில்‌ இடையிடையே 
ஊட்டக்‌ குறைபாட்டுக்கு இது 
சான்று. மெத்தோட்ரிக்சேட்‌ 
மூலம்‌ சிகிச்சையளிக்கும்போது 
அரிதாக இது காணப்படும்‌. 
812971 : ஃபிளாஜில்‌ : மெட்ரோ 
னிடாசோல்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்பெயர்‌. 

112106 : துகள்‌. 

112106 : விலாவெலும்பு 

1. முக்கிய உடலமைப்புக்கு 
மேலே நீட்டிக்கொண்டிருக்கும்‌ 
எல்லைப்பட்டை. ன்‌ 
செயற்கைப்‌ பல்தொகுதியின்‌ 
பகுதி. இது பதித்து வைத்த 
பற்களிலிருந்து பல்‌ 
தொகுதியின்‌ எல்லை வரை 
நீண்டிருக்கும்‌. 

ரி ள்‌ ( : ஊசலாடும்‌ நெஞ்சுக்‌ 
கூடு; துவள்‌ மார்பு : முறிவு 
காரணமாக உறுதியற்று ஊச 
லாடும்‌ நெஞ்சுக்‌ கூடு. 
1உஊலை1௦ : ஃபிளாமாசைன்‌ : சில்‌ 
வர்‌ சல்‌ஃபாடையாசின்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வாணிகப்‌ பெயர்‌. 


181 : புடைச்சிறை : விலாவெ 
லும்புக்கும்‌ இடுப்பெலும்பின்‌ 


மேல்‌ எல்லைக்குமிடையிலான 
அடிவயிற்றுப்‌ பகுதி. 
118ற : தோல்‌ தொங்கல்‌; சிறகம்‌; 
மடிப்பு : அறுவைச்‌ கிகிச்சையில்‌ 
தளரவிட்ட தோல்‌ தொங்கல்‌. 
தீப்புண்கள்‌, பிற காயங்கள்‌ 
போன்றவற்றைக்‌ குணப்படுத்து 
வதற்கு இது பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 
112001ஈ9 11௦ : ஊசலாட்ட 
டுக்கம்‌ : கல்லீரல்‌ செயலற்ற 
நிலையில்‌ விரிவான வீச்சுடைய 
இயல்புக்கு மீறிய வெட்டியக்கத்‌ 
துடன்‌ கூடிய அனிச்சையான 
நடுக்கம்‌. இதனால்‌ கவிழ்ந்த 
மணிகட்டு, கால்‌ விரல்கள்‌ பின்‌ 
புறமாக வளைதல்‌, குறிப்பாக 
விரல்கள்‌ நீட்சியடைதல்‌ 
உண்டாகின்றன. 
11350 : வீச்சொளி. 
4121 211201 : உயிர்ப்பற்ற உணர்வு: 
ஏற்றத்தாழ்வற்ற குரல்‌, அசை 
வற்ற முகம்‌ போன்ற உணர்ச்சி 
யற்ற மெய்ப்பாட்டின்‌ அறிகுறி 
கள்‌ எதுவும்‌ இல்லாதிருத்தல்‌. 
124 ௦0251 : தட்டை மார்பு 
மார்பின்‌ விட்டம்‌ வெகுவாகக்‌ 
குறைந்து தட்டையாக இருத்தல்‌. 
இதில்‌ மார்பு ஒரு கேடயம்‌ 
போல்‌ தோற்றமளிக்கும்‌. 
121001: தட்டைக்காலடி; சப்பைத்‌ 
தாள்‌ : பாதத்தில்‌ உட்குழிவுப்‌ 
பகுதி தட்டையாகவுள்ள காலடி. 
(124 ஜ6ய15 : தட்டை இடுப்பெ 
லும்பு : விளிம்பு விட்டம்‌ குறை 
வாகவுள்ள இடுப்பெலும்பு. 
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112101௦1௦6 : வயிற்றுப்‌ பொருமல்‌; 
வயிற்று உப்புசம்‌; வாயுப்‌ 


பொருமல்‌ : உணவுக்‌ ன்‌ 


உண்டாகும்‌ வாயுவினால்‌ 
வயிற்றில்‌ ஏற்படும்‌ பொருமல்‌. 
18005 : வாய்வு; குடற்‌ காற்று : 
வயிற்றில்‌ அல்லது குடல்களில்‌ 
உண்டாகும்‌ வாயு. 


1181 ஈ௦௱ : தட்டைப்புழு ; 
குடற்புழு : 6பெலம்‌ ஃபிளாட்டி 
ஹெல்மிந்தெஸ்‌ இனத்தைச்‌ 
சேர்ந்த ஒரு புழு. 

ரி2151 : மஞ்சள்‌ நிறச்‌ சாயல்‌ : 
மஞ்சள்‌ வண்ணச்‌ சாயல்‌ 
உடைய ஒரு நிலை. 

118/1 17ய5 : 
கிருமி : மஞ்சள்‌ காய்ச்சல்‌, 
மூட்டுவலிக்காய்ச்சல்‌ (டெங்கு), 
சிலவகை மூளை அழற்சி 
உண்டாக்கும்‌ 8 ஆர்போ 
குழுமக்‌ கிருமிகள்‌. 

112/0 பாரா : நறுமண மூட்டல்‌. 
120060॥ : ஃபிளாக்செடில்‌ : காலா 
மைன்‌ .என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. ப 

16௦ : தெள்ளுப்பூச்சி (உண்ணி) : 


இரத்தத்தை உறிஞ்சும்‌ சிறகற்ற 
ஒருவகைச்‌ சிறிய உயிரினம்‌. 


112௨ : அறுவைக்‌ கூர்ங்‌ கத்தி. 
11621110 : பாயும்‌. 

116511 : தசை. 

1125 : கொழுத்த; தசைப்‌ 
பற்றுடைய. 

1165[-681110 080(6118 : தசை 
திண்ணிக்‌ கிருமி : மனிதனைத்‌ 


மஞ்சள்‌ காயச்சல்‌ 


தின்னும்‌ நோய்‌' எனப்படும்‌ 
நோயை (1460015110 1801/4ப5) 
உண்டாக்கும்‌ நோய்க்கிருமி. 
இந்த நோயின்‌ போது, இக்‌ 
கருமி தசைத்‌ இசுக்களை 
வேகமாக அழித்துவிடுகிற து. 
இதனால்‌, சிலசமயம்‌ மரணம்‌ 
விளைகிறது. இந்நோய்‌ கண்டவர்‌ 
களுக்குக்‌ கடுங்காய்ச்சலும்‌, கடும்‌ 
வலியும்‌, வாந்தியும்‌ ஏற்படுகிற து. 
சிறுநீரகமும்‌ நுரையீரலும்‌ சரி . 
வரச்‌ செயற்படுவதில்லை. கடுமை 
யான நேர்வுகளில்‌ நோயாளிகள்‌, 
குருதி நச்சு, பல உறுப்புகள்‌ 
செயலிழப்பு காரணமாக மரண 
மடை கிறார்கள்‌. 

112)001/6/ : நெகிழ்திறன்‌; வளை 
வியம்‌ : உடையாமல்‌ வளையக்‌ 
கூடிய தன்மை; தகவமைவூத்‌ 
திறன்‌. 


_ ரி1016 : வளைய. 


601௦1 : உறுப்பு வளைவு; மடித்‌ 
தல்‌; முடக்கம்‌ : நீண்ட எலும்பு 
கள்‌ வளைந்திருப்பதால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ உறுப்பு வளைவு. 
116000 : வசிநரம்பு (மடக்கி) 
மூட்டு மடங்கச்‌ செய்யும்‌ தசை. 
116)0பா6 : கோணல்‌; மடக்கம்‌; மடிப்பு: 
வளைந்து நெளிந்துள்ள நிலை. 
11067 : சுடர்‌ நடுக்கம்‌ : ஒளி 
இமைத்திமைத்து மாறி மாறி 
இடைவெளிகளில்‌ தோன்று 
வது போன்ற பார்வை உணர்வு. 
ஒளித்தாண்டல்‌ கால இடை 
வெளியில்‌ தடைபடுவதால்‌ இது 
உண்டாகிறது. . 





[|190% ௦7 10685 


[19% ௦8 10625 : தொடர்பற்ற 
எண்ணங்கள்‌ : பகுத்தறிவுக்குப்‌ 
பொருந்தாமல்‌, ஒன்றுக்கொன்று 
தொடர்பில்லாமல்‌ அடுத்துடுத்துச்‌ 
சிந்தனைகள்‌ ஏற்படுதல்‌. பித்து 
நிலைக்‌ கோளாறுகளில்‌ ஒன்று. 
(1௦24 : மிதவை; மிதக்கவிடு. 


(1௦21205 : மிதவைத்தோற்றப்‌ 
பொருள்கள்‌ : கண்விழிக்‌ குழி 
யிலுள்ள பளிங்கு போன்ற 
திண்‌ நீர்மத்தில்‌ மிதக்கும்‌ 
பொருள்கள்‌. இவை ஆளின்‌ 
கண்களுக்குப்‌ புலனாகும்‌. 
[1௦2440 பொல : நிலைபெயர்‌ சிறு 
நீரகம்‌; மிதக்கும்‌ சிறுநீரகம்‌ : சிறு 
நீரகம்‌ இயல்புக்கு மீறிய நிலை 
பெயரும்‌ கோளாறு. 
1௦௦61120௦1 : சன்னிப்‌ பிறாண்டல்‌: 
நோயாளி சன்னி வேகத்தில்‌ 
படுக்கைத்‌ துணிகளைப்‌ 
பிறாண்டுதல்‌. 
11௦3110 105 : நிலைபெயர்வு 
விலா எலும்புகள்‌ : நெஞ்சு எலும்பு 
டனோ மற்ற விலா எலும்பு 
னோ இணையாமலிருக்கிற 
17அவது, 12ஆவது விலா எ லும்புகள்‌. 





நிலைபெயர்வு விலா எலும்புகள்‌ 


467 11௦1 


[10௦0ப120௦ஈ : துகள்‌ திரள்‌ படலம்‌: 
கரைந்த நிலையிலும்‌ சவ்வூடு 
செல்லுமளவு ஒன்றுபட்டுக்‌ 
கலவாத துகள்களின்‌ சிறு கலவைத்‌ 
தொகுதி. இது வெறுங்‌ கண்‌ 
களுக்கு படலம்‌ போல்‌ தோற்ற 
மளிக்கும்‌. . 

11௦௦00 : குருதிப்பெருக்கு; கருப்‌ 
பை குருதி மிகை : கருப்பையி 
லிருந்து அளவுக்கு மீறி இரத்தம்‌ 
பெருக்கசெடுத்தல்‌; பெருவொழுக்கு. 
௦0 1ஈ8கா$ நுடங்கல்‌ குழந்தை: 
தள்ளாடி நடக்கும்‌ அல்லது கை 
கால்‌ பகுதிகளின்‌ தூண்டுதலுக்குக்‌ 
குறைவான துலங்கல்‌ உடைய, 
நலிந்த தசை இயக்கமுடைய 
குழந்தை. இது பல்வேறு நரம்புத்‌ 
தசை மற்றும்‌ தசை எலும்புக்‌ 
கோளாறுகளினால்‌ உண்டாகிறது 
0௦௦ : நுண்ணுயிர்ப்‌ படையெடுப்பு: 
உடலின்‌ பல்வேறு உறுப்புகளில்‌ 
நுண்ணுயிரிகள்‌ குடியேறுதல்‌. 
11௦௨, 920181வ| : நுண்ணுயிரின 
வகை. 


192௨ ஈர்‌! : குடலின்‌ வகை. 


1௦118 : பகட்டொளி வண்ணம்‌; 
செக்கச்சிவந்த; மிகையான : 
பகட்டான ஒளி வீசும்‌ வண்ணம்‌. 
(1௦ய௦6 : வெட்டியிழுப்பு ; குலுக்கம்‌; 
உடல்‌ குதிப்பு ; உறுப்பு துடிப்பு : 
உடலின்‌ துடிப்பாட்டம்‌; உடலின்‌ 
குதியாட்டம்‌, தடுமாறுதல்‌, 
தள்ளாடுதல்‌. 

௦: ஒழுக்கு; போக்கு; ஓட்டம்‌ : 
1. ஒழுகும்‌ இயல்பு. 2. காலத்தை 
பொறுத்து காலம்‌ நகர்தல்‌. 





(1௦%, 01௦௦0 


1099, 01௦௦0 : குருதியோட்டம்‌. 


11௦18, ராப! : மாதப்போக்கு; 
மாதவிடாய்‌. 

ளன : ஒழுகியக்க மானி : 
வாயுவின்‌ அல்லது திரவத்தின்‌ 
ஓட்டத்தை அளவிடும்‌ மானி. 
1௦808 : ஃபுளோக்சாப்பென்‌ : 
௦ப/ளூக்லோக்சாசிலின்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
ர1ப௦1ப2(10 : கழலை அலைபாடு; 
ததும்பல்‌; அலைவு; அமிழ்வு : 
சீழ்க்கட்டியிலுள்ள திரவம்‌ 
அலைபடுதல்‌. 
(|ப£௦001118016 : 
கார்ட்டிசான்‌ : சோடியத்தை 
இருத்திவைத்துக்‌ கொள்வதில்‌ 
உடலில்‌ கார்ட்டிசாலைப்‌ 
போல்‌ 7125 மடங்கு தீவிரமானது. 
. இதனால்‌, வர வரத்‌ தளர்ச்சி 
யூட்டி, குருதிச்‌ சோர்வுடன்‌ 
மேனியில்‌ ஊளதா நிறம்‌ படர்‌ 
விக்கும்‌ 'அடிசன்‌' நோய்க்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிற து. 
ர1பரீசாணர்‌6 2010 : “ப்ளுஃபெனா 
மிக்‌ அமிலம்‌ : வீக்கத்தை நீக்கக்‌ 
கூடிய நோவகற்றும்‌ மருந்து. 
எலும்புத்‌ தசைப்‌ 
பகுதிகளுக்குப்‌ பயனுடையது. 
&ல்வாதத்திற்கு ஏற்புடையது. 
1040 : பாய்மம்‌; நீரம்‌. 

ர1ப10, ௦2£ா௦5010௮ : மூளை நீர்‌. 
ர!பர்சி, 1"0க௦௦ப12ா : விழியுன்னீர்‌. 


ரிப/ம 5ர்௱வ! : விந்து நீர்‌. 


ஃபுளூட்ரோ' 


468 11௦1௦௦876௦ 
॥ம16 : ஈரல்‌ கொக்கிப்புழு; 


தட்டைப்‌ புழு : ஈரலில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ நங்கூரக்‌ கொக்கி 
போன்ற ஒட்டுண்ணிப்‌ புழு. 

(1ப௦16506106 ஒளிர்மை; 
பன்னிறப்‌ பகட்டொளி : இருளில்‌ 
அல்லது மின்காந்த அலையதிர்‌ 
வில்‌ வண்ண ஒளிகாலும்‌ பண்பு. 


11ப02508[॥ : ஃப்ஞூவோரெசின்‌; 


- ஒளிர்மை : ஒரு பச்சை நிறமான, 


இருளில்‌ ஒளிர்கின்ற கரை 
சலாக அமையும்‌ ஒரு சிவப்புப்‌ 
பொருள்‌. விழிவெண்படலத்தில்‌ 
ஏற்படும்‌ நைவப்‌ புண்களைக்‌ 
கண்டறிய கண்‌ சொட்டு மருந்‌ 
தாகப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
[10௦106 : புளோரைட்‌ : கனிப்‌ 
பொருள்‌ வகையின்‌ கலவை 
களில்‌ ஒன்று, சிலசமயம்‌ குடி 
நீரில்‌ அயம்‌ கலந்திருக்கிறது. 
இந்த அயம்‌ எலும்பின்‌ கட்ட 
மைப்புடன்‌ ஒருங்கிணைந்து 
விட்டால்‌, பல்‌ சொத்தைக்கு 
எதிராகப்‌ பாதுகாப்பு ஏற்படு 
கிறது. இந்த அயம்‌ அளவு 
அதிகமாகிவிட்டால்‌, பல்‌ 
கோளாறு உண்டாகிறது. 
இதைத்‌ தடுக்கக்‌ குடிநீரில்‌ ஃபு 
ளோரைட்‌. சேர்க்கப்படுகிறது. 
11ப௦ா௦௦210௦ : ஃபுளுரோகார்பன்‌: 
ஒருவகை ஹைடிரோ கார்பன்‌. 
இதில்‌ சில ஹைடிரஜன்‌ 
அணுக்களுக்குப்‌ பதிலாக 
ஃபுளோரின்‌ அமைந்திருக்கும்‌. 


1|1ப௦1050006 


(1ப௦1050006 : ஊடுகதிர்க்‌ கருவி: 
உடலை உஊ௭டுகதிர்‌ மூலம்‌ பார்ப்‌ 
பதற்குரிய ஒரு கருவி. 
110௦1௦5௦௦3 : ஒளிர்வுச்சோதனை; 
மின்னணு திரையில்‌ காணல்‌ : 
ஒளிரும்‌ திரை, தொலைக்‌ 
காட்சி அமைப்பு ஆகியவற்றின்‌ 
மூலமாக உடலினுள்‌ ஏற்படும்‌ 
அசைவுகளை உஊடுகதிர்ச்‌ (எக்ஸ்‌-ரே) 
சோதனை மூலம்‌ ஆராய்தல்‌. 
1௦௨ : ஃபுளோத்தேன்‌ : 
ஹாலோத்தேன்‌ என்னும்‌ 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
॥யாரார்‌2%௦1 : ஃபுளூப்பெந்தி 
யாக்சோல்‌ : முரண்மூளை நோய்‌ 
போன்ற கடுமையான மனக்‌ 
கோளாறுகளுக்குப்‌ பயன்படுத்தப। 
படும்‌ மருந்து. 

பராம : ஃபுளுஃபெனாசின்‌ : 
நோவகற்றும்‌ ஒருவகை மருந்து. 
[1பா22 : ஃபுளூராஸ்பாம்‌ : 
நைட்ராஸ்பாம்‌ என்ற மருந்து 
டன்‌ வேதியியல்‌ முறையில்‌ 
தொடர்புடைய ஒரு மருந்து. 
இது டால்மேன்‌ என்ற மருந்தி 
னையொத்த இயல்புகள்‌ உடையது. 
மாறான : ஃபுளுர்பிப்ரோஃ 
பென்‌ : வீக்கம்‌ நீக்கும்‌ ஒருவகை 
மருந்து. அழற்சியைக்‌ 
குறைக்கும்‌ 

ப ஐறர்ர்‌!66 : ஃபுளூ ஸ்பிரிலின்‌: 
முக்கியமான மயக்க மருந்து 
களில்‌ ஒன்று. ஊசியால்‌ செலுத்‌ 
திய நான்கு மணி நேரத்திற்குப்‌ 
பிறகு இது இரத்தத்தில்‌ காணப்‌ 


469 1௦031 ஊரி ஷவு 


படும்‌ முரண்‌ மூளை நோயைக்‌ 
குணப்படுத்த ஏற்றது. 
1|ப5ா : விசைப்போக்கு. 


[பா12 : துடிதுடிப்பு. 

(10: : கழிச்சல்‌; மிகை வெளிப்‌ 
போதல்‌; மிகை உடற்கழிவு; 
குருதிக்‌ கழிச்சல்‌; சீழ்க்கசிவு; 
பேதி: மலம்‌, சீழ்‌ முதலியவை 
உடலிலிருந்து அளவுக்கு அதிக 
மாகக்‌ கழிதல்‌. 

[1 : ஈ; பற. 

1௦81 : நுரை. 


1௦211 125 : நுரைச்‌ சோதனை : 
பித்தநீர்‌ இருப்பதைக்‌ கண்டறி 
வதற்கான சோதனை. புதிதாகக்‌ 
கழித்த சிறுநீரைக்‌ குலுக்குவதன்‌ 
மூலம்‌ இது அறியப்படுகிறது. 
பித்தநீர்‌ நிறமி இருக்குமானால்‌, 
நுரை மஞ்சள்‌ நிறமாகத்‌ 
தோன்றும்‌. 

1008] : குவிய. 


0௦21 ஊறு : குவிமைய 
சுவாசக்‌ குழாய்‌ விரிவாக்கம்‌ : 
உள்சுவாசிக்கப்பட்ட நிலக்கரித்‌ 
தூசியைச்‌ சுற்றி உருவாகும்‌ 
சுவாச நுண்குழாய்களை விரி 
வடையச்‌ செய்தல்‌. 

10௦31 ௨! : குவிமையக்‌ 
காக்காய்‌ வலிப்பு : உடலின்‌ ஒரு 
பகுதியில்‌ தொடங்கி, படிப்படி 
யாக மற்றப்‌ பகுதிகளுக்குப்‌ 
பரவுகிற வலிப்பு. 
1௦021 ஈஜரார்‌(6 : குவிமையச்‌ 
சிறுநீரக வீக்கம்‌ : நரம்புத்‌ திரள்‌ 


எ அதத பபப ப ்டட்பியயயயய 


10021 ஈ6ரஈ£ரா(5 


-முடிச்சுகளின்‌ புறப்பரப்புப்‌ 
பகுதிகளின்‌ கூறுகள்‌ படிகப்‌ 


பரப்பாகுதல்‌. இது சிறுநீரக. 
வீக்க நோய்‌ தொடர்புடையது. 


(0௦05 : நோய்முளை; குவி 
மையம்‌ : 1. கதிர்கள்‌ குவிகிற 


அல்லது பிரிகிற இடம்‌. 2. நோய்‌. 
பாதிக்கும்‌ மிகச்சிறிய பகுதி. 3. 


நைவுப்புண்ணின்‌ கண்ணுக்குப்‌ 
புலனாகும்‌ சிறிய பட்டை. 
10005, நரை : முதன்‌ முளை. 
106181 
106140 : தீ நாற்றம்‌, 

(06105 : முதிர்‌ கரு : தாயின்‌ 
கருப்பையில்‌ (பிறக்கும்முன்‌) 
.. இருக்கும்‌ முதிர்கரு ௪. 


 கருசார்‌. 
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1௦10 : மடிப்பு. 

௦11௦18-ப : தொடர்‌ காணல்‌. 
1௦ம்‌ : ஒத்தடம்‌. 

1௦/65 : நோய்‌ கலன்‌. 
114௦ : குருதிக்‌ கழிச்சல்‌. 


1௦116 2010: ஃபோலிக்‌ அமிலம்‌ : 
வைட்டமின்‌ தொகுதிகளில்‌ 
ஒன்று, பசுங்காய்‌ கறிகள்‌, நொதி 
(ஈஸ்ட்‌) ஈரல்‌ அகியவற்றில்‌ 
நிறைந்துள்ளது. இது சிறு 
குடலிலிருந்து ஈர்த்துக்‌ கொள் 
ளப்படுகிறது. வைட்டமின்‌ 8 
குறைபாட்டினால்‌ உண்டாகும்‌ 
குருதிச்‌ சோகையைக்‌ குணப்‌ 
படுத்தக்‌ கொடுக்கப்படுகிறது. 
₹௦1௦ : போலிசின்‌ : இரத்த 
சோகை நோயைக்‌ குணப்படுத்‌ 
தக்‌ கொடுக்கப்படும்‌ ஃபோலிக்‌ 
அமிலத்தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 
முக்கியமாக கருவுற்றிருக்கும்‌ 
காலத்தில்‌ ஏற்படும்‌ சோகையைத்‌ 
தடுக்க இது பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

10111016 : குமிழ்ச்சுரப்பி; சுரப்பி திசு 


நுண்குமிழ்‌; சிறுபை : ஒரு சிறிய 
கரப்புப்பை. 
[௦1110ய/1115 : குமிழ்ச்‌ சுரப்பி 


வீக்கம்‌: மயிர்‌ மூட்டுப்பை 
போன்ற குழாய்ச்‌ ர 
ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 


1௦௱௦$211௦ : ஒத்தடமளிப்பு; 
ஒத்தடம்‌ கொடுத்தல்‌ : மருந்‌ 
திட்ட இளஞ்சூடான கழுவு 
நீரினால்‌ ஒத்தடம்‌ கொடுத்தல்‌. 


*௦1(வா6!!6 
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1௦71௮16116 : உச்சிமையம்‌; உச்சிக்‌ 
குழி; உச்சி மடு : குழந்தையின்‌ 
தலையில்‌ எலும்பு வளராது 
மென்தோல்‌ மட்டும்‌ உடைய 
உச்சி மையம்‌ இது பெரும்‌ 
பாலும்‌ குழந்தையின்‌ இரண்டாம்‌ 
வயதில்‌ மூடிக்‌ கொள்ளும்‌. 





உச்சி மையம்‌ 


10௦0 : உணவு. 


ப (௦௦0 8/1 : உணவு ஒவ்வாமை: 
. உணவு உண்டதும்‌ ஏற்படும்‌ 
எதிர்விளைவுகள்‌ அனைத்தையும்‌ 
இது குறிக்கிறது. 

1௦௦0, 81/41௦12/ : செயற்கையுணவு. 
(௦௦0, 0௦16௦6 : காப்புணவு. 


10௦0 11%௦1/68வா66 உணவு 
வெறுப்பு : உணவு மீது வெறுப்பு 
உண்டாதல்‌. உணவிலுள்ள 
காஃபின்‌, தைராமின்‌ போன்ற 
தீவிரப்‌ பொருள்களின்‌ காரண 
மாக, அல்லது லேக்டோஸ்‌ போன்ற 
செரிமானப்‌ பொருள்கள்‌ குறை 
பாடு காரணமாக, அல்லது 
ஒவ்வாமை காரணமாக அரிதாக 


ஏற்படும்‌ உணவு வெறுப்பு 
நோய்‌. 

1000 001501410 : உணவு நச்சூட்டம்‌; 
நச்சுணவு : பாக்டீரியா நச்சு, 
நச்சுடைய இயற்கைக்‌ காய்கறிகள்‌ 
போன்வற்றை வேதி யியல்‌ 
நஞ்சு காரணமாக, நஞ்சா கிய 
உணவினை உண்பதால்‌ வாந்தி, 
வயிற்றுப்‌ போக்கு போன்ற 
கோளாறுகள்‌ ஏற்படுதல்‌. 
1௦௦0, 8பறறிவேனாரறரு : துணை 
உணவு. 

1௦௦1: பாதம்‌; அடிக்கால்‌; காலடி : 
கணுக்காலுக்குக்‌ 8ழேயுள்ள 
காலடிப்‌ பகுதி. 

1001, 800 : தொய்கால்‌. 
1018௱௦ : எலும்புப்‌ புழை; 
எலும்புத்‌ துளை; துளை : எலும்பு 
களில்‌ ஊடுசெல்லும்‌ புழை. 
1௦132௦ : துளைகள்‌. 
101௦6 : விசை; பலம்‌. 

[௦1060 4191 ௦808014/ (₹%/0) : 
கட்டாயச்‌ சுவாச அளவு : நுரையீரல்‌ 
களிலிருந்து வலிந்து வெளி 
யேற்றக்கூடிய உச்ச அளவு வாயு. 


1௦106 166010 கட்டாய 
உணவூட்டல்‌ ஒருவரின்‌ 
விருப்பத்துக்கு எதிராக அல்லது 


தேவைக்கு அதிகமாகக்‌ கட்டாய 


மாக உணவு ஊட்டுதல்‌. 


“௦7060 6)001200) 16 (61) : 
கட்டாயச்‌ சுவாச நேரம்‌ : முழு 
ஊட்சுவாசத்துக்கு அல்லது 
முழு வெளிச்சுவாசத்துக்கு 


அ அபஅ(।ப।।|।__டடடட்ப்பயயய்யயயயயயயயயயவவவவையயய வையக 
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472 1௦11102110 





எடுத்துக்கொள்ளப்படும்‌ மிக 
அதிக அளவு முயற்சிக்கான நேரம்‌. 
101065 : பற்றுக்‌ குறடு; சாமணம்‌; 
இருக்கை : அறுவைச்‌ சிகிக்சை 
களில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ சாம 
ணம்‌ போன்ற இடுக்கிக்‌ கருவி. 
1௦ாஊ௱ : முன்கை. 


8மாலு/66$ 50015 : ஃபோர்டைஸ்‌ 


புள்ளிகள்‌ : கன்னம்‌ சார்ந்த சீதச்‌.. 


சவ்வில்‌ உண்டாகும்‌ மயிர்ப்‌ 
பைச்‌ சுரப்பிகள்‌. இவை மஞ்சள்‌ 
நிற நரம்புக்‌ கரணைகள்‌ போல்‌ 
தோன்றும்‌. அமெரிக்கத்‌ தோலியல்‌ 
வல்லுநர்‌ ஜே. ஃபோர்டைஸ்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
1௦06 11102 : சுட்டு விரல்‌; 
ஆட்காட்டி விரல்‌. 

(௦61௨௨0 : நெற்றி. 

707600: கருமுளை உணவு மூனை: 


கருமுளை உணவூட்டப்‌ பாதையின்‌. 


தலைப்‌ பாகம்‌. 


[௦1619 0௦0165 : அயல்‌ பொருள்‌ 
கள்‌ : உடலினுள்‌ அயல்பொருள்‌ 
கள்‌ செல்லுதல்‌. இது அறுவைச்‌ 
சிகிச்சைக்குப்‌ பின்பு விட்டு 
விடப்படும்‌ தையல்‌ மூட்டு கள்‌, 
உறிஞ்சு பொருள்‌, கருவி கள்‌, 
துடைப்புத்‌ துண்டுகள்‌, 
அல்லது செயற்கை மூட்டுகள்‌, 
உறுப்புகள்‌ இதயத்துடிப்பைச்‌ 
சீராக்கும்‌ கருவிகள்‌, துப்பாக்கிக்‌ 
குண்டுக்‌ காயங்களில்‌ உள்ளே 
இருந்து விடும்‌ குண்டுகள்‌ 
போன்ற மருந்துவத்‌ திரிபியப்‌ 


பொருள்களாக இருக்கலாம்‌. 
கருத்தடைச்‌ சாதனமாகவும்‌ 
அயல்பொருள்கள்‌ பொருத்தப்‌ 
படலாம்‌. 
(016510 ௱6ப106 : தடைய; 
தடயவியல்‌ மருத்துவம்‌ : சட்டம்‌ 
அல்லாத நீதிமன்றம்‌ சார்ந்த 
மருத்துவத்துறை. சட்டவியல்‌ 
மருத்துவம்‌ என்றும்‌ இதனை 
அழைப்பர்‌. 

1௦1651 : நுனித்தோல்‌; முன்‌ 
தோல்‌ : மாணி நுதியை அல்லது 
ஆண்குறி நுனியை மூடியிருக்கும்‌ 
தோல்‌. 

1011, ர்பாரார : நாத இருக்கை... 
௦ : வடிவம்‌; படிவம்‌. 

(௦2! ௨06 : ஃபார்மால்‌ டி 
ஹைட்‌ : ஆற்றல்‌ வாய்ந்த பூச்சிக்‌ 
கொல்லி மருந்து. 40% ஃபார்‌ 
மாலின்‌ கரைசல்‌, அறைகளில்‌. 
தொற்று நீக்கம்‌ செய்வதற்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. நோயியல்‌ 
திசு மாதிரிகளைப்‌ பாதுகாக்கவும்‌ 
இதனைப்‌ பயன்படுத்துகிறார்கள்‌. 


1௦124௦ : அமைப்பு. 
1௦/6 : அமைவுரு. 


1௦௱்‌6 2௦10 : ஃபார்மிக்‌ அமிலம்‌ 
(கரிச அமிலம்‌) : எறும்புகளால்‌ 
வெளியிடப்பட்ட கசிவில்‌ அடங்கிய 
அமிலம்‌. 

[௦1௱16211௦ : அரிப்புணர்ச்சி; 
ஊரல்‌; எறும்பூரல்‌ : தோலில்‌ 
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எறும்பு ஊர்வது போன்று ஏற்‌ 
படும்‌ அரிப்புணர்ச்சி, 
1௦௱ய/5 : மருந்துக்‌ குறிப்பு; வரை 
முறை : ஒரு பொருளில்‌ அடங்‌ 
கியள்ள வேதியியல்‌ பொருள்‌ 
களைக்‌ குறிக்கும்‌ மருந்து 
முறைப்‌ பட்டியல்‌ குறிப்பு. 
[௦ா௱ய/8ரு : மருந்து முறைப்‌ 
பட்டியல்‌ : பரிந்துரைக்கப்பட்ட 
மருந்துகள்‌, அவற்றின்‌ பயன்‌ 
பாடுகள்‌, மருந்தளவுகள்‌ ஆகிய 
வற்றின்‌ சுருக்கப்பட்டி யல்‌. 
[௦0% : பேற்றுக்‌ குழாய்‌ வளைந்த 
முகட்டுப்‌ பகுதி : பெண்ணின்‌ 
கருப்பை வாய்க்குழாய்ச்‌ சுவருக்‌ 
கும்‌ கருப்பையின்‌ கழுத்துப்‌ 
பகுதிக்குமிடையிலான இடை 
வெளி வளைவு போன்ற முகட்‌ 
டுடன்‌ இருக்கும்‌. 
“௦011202510 : ஃபோர்ட்டாஜெசிக்‌ : 
பெண்ட்டாசோசின்‌ 15 மி. 
_ கிராம்‌ பாராசிட்டாமோல்‌ 500 
மி.கிராம்‌ அடங்கிய கலவை 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
_ ரீ௦ா(/ர1௦211௦ : செறிவூட்டல்‌. 
011/1160 1000 : செறிவூட்டிய 
உணவு : ஆயம்‌, வைட்‌ மின்கள்‌ 
போன்ற இன்றியமையாத ஊட்டச்‌ 
சத்துகளால்‌ வளமூட்டப்பட்ட 
உணவு. 
“௦21 : “போர்ட்ரால்‌ : பென்ட்‌ 
டாசோசின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


0ல்‌ 12/1பா6 : முன்னோக்குத்‌ 


தளர்ச்சி : குறைந்த இதய அழுத்த 
விளைவளவு. உறுப்புகளின்‌ 


தேவைக்குக்‌ குறைந்த அளவு பரவல்‌. 
10553 : குழிவு; பள்ளம்‌ : நீண்டு 
குறுகிய குழி; பள்ளம்‌. 


1௦551! ரய6! : புதைபடிவ எரி 
பொருள்‌ : புதைபடிவமாகிய 
கரிமப்பொருள்‌ சிதைவிலிருந்து 


பெறப்பட்ட ஓர்‌ எரிபொருள்‌. 
எண்ணெய்‌, நிலக்கரி, இயற்கை 
வாயு போன்றவை இதில்‌ 
அடங்கும்‌. 

(௦52110 : ஊட்டி வளர்த்தல்‌ : 
குழந்தைகளை அணைத்து 
ஆதரித்துப்‌ பேணி வளர்த்தல்‌. 
கவனிப்பு தேவைப்படும்‌ குழந்‌ 
தையைவீட்டுச்‌ சூழலில்‌ பாது 
காப்பாகக்‌ கவனிப்பதற்கும்‌, 
குழந்தையை குடும்பத்தினரு 
டன்‌ கூடிய விரைவில்‌ இணைப்‌ 
பதற்கும்‌ இது தேவைப்படுகிறது. 
[0921-௦௭ : செவிலித்தாய்‌ ; 
வளர்ப்புத்‌ தாய. 

“௦11ஊ0॥!!'6 ௦0224௦ : ஃபோத்‌ 
தர்கில்‌ அறுவைச்‌ சிகிச்சை : 
பிறழ்ச்சியுற்ற கருப்பை, அல்‌ 
குல்‌ அடித்தளத்‌ தையல்‌, 
கருப்பை வாய்‌ தையல்‌ 
ஆகியவற்றுக்கான அறுவை 
மருத்துவம்‌. பிரிட்டிஷ்‌ மகளிர்‌ 


மருத்துவ அறிஞர்‌ ஃபோத்‌ தர்கில்‌ 


பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ படுகிறது. 


௦ ப்‌ 1250 : ஃபூஷெட்‌ 
சோதனை : சிறுநீரில்‌ பிலிரூபின்‌ 


தத வவ ப ப ப டட்டட்பப்யபயயபெயெயயயெயெயவயெயய்வயயயெவவைவைய வைகை 


1௦பா02110 





இருப்பதைக்‌ கண்டறிவதற்கான 
சோதனை. ஒரு சோதனைக்‌ 
குழாயில்‌ 10 மி.லி சிறுநீருடன்‌ 
10% பேரியம்‌ குளோரைடின்‌ 
5 மிலி சேர்க்கும்போது வெள்ளை 
வீழ்படிவு உண்டாகிறது. 
இதனை வடிகட்டி எடுத்து 
உலர்ந்த வடிகட்டும்‌ தாள்‌ மீது 
பரப்பினால்‌, அதில்‌ பச்சை 
முதல்‌ நீலம்‌ வரையில்‌ பல 
வண்ணங்கள்‌ படியும்‌. இதிலிருந்து 
சிறுநீரில்‌ பிலிரூபின்‌ இருக்கிறதா 
என்பதை அழியலாம்‌. ஃபிரெஞ்சு 
வேதியியலறிஞர்‌. ஏ. 6பூஷெட்‌ 


பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 


1௦ய021100 : அடிப்படை. 


(௦ம்‌ 28% 50பா0 (54) : நான்‌ 
காம்‌ இதய ஒலி (5-4) : இதயக்‌ 
மூறைத்‌ தடுப்புக்கு எதிராகத்‌ 
தீவிரத்‌ தமனிச்‌ சுருக்கம்‌ காரண 
மாக உண்டாகும்‌ இயல்பு மீறி 
இதய ஓலி: இது முக்கியமாக 
இதயக்கீழறை உறுப்புப்‌ 
பொருமலின்போது ஏற்படுகிறது. 
இது குறைந்த தொனிவுடைய 
ஒலி. இதனை முதல்‌ இதய 
ஒலிக்கு அடுத்து முன்பு கேட்கலாம்‌. 
10360129 : பார்வைக்‌ குழிவு : 
பார்வைத்‌ திரையின்‌ மிகவும்‌ 
உட்குழிவான, மிகுந்த உணர்‌ 
திறனுடையப்‌ பகுதி. 


“௦11165 ஷூாளா௦ா6€ : ஃபோவில்‌ 
நோய்‌ : மண்டையோட்டின்‌ 1, 
41 நரம்புகளின்‌ வாதம்‌. ஃபிரெஞ்சு 
உளவியலறிஞர்‌ ஏ. ஃபோவில்‌ 
பெயரால்‌ அமைக்கப்படுகிறது. 
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“அரவ லார்‌... 


“௦11615 ற0511100 : ஃபவுலர்‌ 
நிலைப்பாடு : நோயாளியின்‌ 
படுக்கையின்‌ தலைப்பகுதியும்‌, 
அவரின்‌ முழங்காலும்‌ உயர்ந்‌ 
திருக்கும்‌ வகையில்‌ இருக்கும்‌ 
நிலை. இதனை அடுமரிக்க 
அறுவை மருத்துவ வல்லுநர்‌ 
ஜி. ஃபவுலர்‌ அமைத்தார்‌. 
12010 : கூறு. 


17201ப16 : எலும்பு முறிவு; முறிவு: 
காயம்‌ காரணமாக எலும்பில்‌ 


ஏற்படும்‌ முறிவு. 


([201ய6, 0௦ற!/216 : முழு 
முறிவு. 

120116, 00௱யா2120 : பல்‌ 
முனை முறிவு. 


17201பா6, 0௦0௦0 : கிழி முறிவு. 


11801பா6, 0151002110 : பிசகு 
முறிவு. 
1720111185 : எலும்பு முறிவு நோய்‌: 
எலும்பு அளவுக்கு மீறி நொய்‌ 
மையாக இருப்பதன்‌ காரண 
மாக அடிக்கடி முறிவு ஏற்படு 
தல்‌. இது ஒரு பிறவி நோய்‌: 
[2011/0ு : உடை நிலை. 


“ரவா ஈவர்‌ எ்பல்‌ : பிரே 
மிங்காம்‌ இதய ஆய்வு 

அமெரிக்காவில்‌ மசாசூசேட்ஸ்‌ 
மாநிலத்திலுள்ள ஃபிரேமிங் 
காம்‌ நகரில்‌, அமெரிக்கச்‌ சுகா 
தாரச்‌ சேவைத்‌ துறையினர்‌ 19.48 
முதல்‌ நடத்தி வந்த ஓர்‌ ஆய்வு. 
இரைப்பை குருதி நாள நோய்‌ 
உண்டாவதற்கும்‌, இரத்த அழுத்‌ 


ப பப்வரப 
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தம்‌, உடல்‌ எடை, புகைபிடித்‌ 
தல்‌, குருதிநீர்‌ கொழுப்பினி 
போன்ற அபாயக்‌ காரணி 
களுக்குமிடையிலான தொடர்‌ 
பினைத்‌ தீர்மானிப்பதற்காக, 
28,000 மக்களிடம்‌ 20 ஆண்டுகள்‌ 
இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 
வாரன்‌ : ஃபிரமிசெட்டின்‌ : 
நியோமைசின்‌ மருந்துடன்‌ 
நெருங்கிய தொடர்புடையது. 
காது, கண்‌, தோல்‌ மருந்தாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

2௦! : ஃபிரானால்‌ : கடும்‌ 
மார்புச்‌ சளி நோய்க்கும்‌, ஈளை 
நோய்க்கும்‌ கொடுக்கப்படும்‌ 
ஒருவகை மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


ஈரா : ஃபிரியாமின்‌ : 
முட்டை இறைச்சி, மீன்‌ அகிய 
வற்றிலுள்ள புரதத்தைப்‌ 
போன்று உட்செலுத்தப்படும்‌ 
அமினோ அமிலங்கள்‌ ஒன்றின்‌ 
செயற்கைத்‌ தயாரிப்பின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

1166 : கட்டிலா; கட்டற்ற; இலவசம்‌ 
1166-1100 : சுதந்திர மிதவை : 
எந்த ஒரு கோட்பாட்டுடனும்‌ 
இணைவடையதாக இல்லாத 
ஊடுருவிப்‌ பாயும்‌ கவலை, ஒரு 
முகப்படாத அச்சம்‌. 
1166-[[ர : தனியே வாழும்‌. 
112626. றோ : உறைகாய்வு. 
1162621109 : நடுக்கம்‌ : நன்கு 
முற்றிய பார்க்கின்சன்‌ நோயில்‌ 
(அசையாநடுக்கம்‌) காணப்‌ 


படும்‌ நடக்கும்‌ பாணியில்‌ 
ஏற்படும்‌ தடுமாற்றம்‌. 
1762162106 ॥ாரீ2ா௦11௦ : எலும்புத்‌ 
திசு அழுகல்‌ : எலும்புத்‌ திசுவின்‌ 
இழைமங்கள்‌ அழுகுவது. இந்த 
நோய்‌ பெரும்பாலும்‌ இரண்‌ 
டாவது கால்விரல்‌ எலும்பு 
களில்‌ ஏற்படுகிறது. ஃபரெயில்‌ 
பார்க்‌ என்பவரால்‌ விளக்கப்‌ 
பட்டது. 

6!'5 (66 ; “பிரை சோதனை : 
நிணநீர்‌ திசுக்கட்டிக்கான 
தோல்‌ சோதனை. இதனை 
ஜெர்மன்‌ தோலியலறிஞர்‌ 
வில்லியம்‌ ஃபிரை விவரித்துக்‌ 
கூறினார்‌. 

[610௦05 0156256 : ஃபிரை 
பெர்க்‌ நோய்‌ : இரண்டாவது, 
மூன்றாவது கால்விரல்‌ எலும்பு 
களின்‌ நுனியில்‌ உண்டாகும்‌ 
எலும்பு அழற்சி நோய்‌. இதனால்‌ 
வலி, உள்ளங்கால்‌ முடக்கம்‌, 
பாதிக்கப்பட்ட பாதம்‌ அழற்‌ 
சியடைதல்‌ அகியவை உண்டா 
தல்‌. பிரிட்டிஷ்‌ எலும்பு மருத்துவ 
அறிஞர்‌ ஃபிரடரிக்‌ ஃபிரைபெர்க்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
“[£266।'6 6087015665 முள்‌ 
ளெலும்புப்‌ பயிற்சி : தசைக்கும்‌ 
மூட்டுகளுக்கும்‌ உணர்வூட்டு 


- வதற்காக முதுகுத்‌ தண்டிலுள்ள 


முள்ளெலும்புக்குத்‌ தனிவகைப்‌ 
பயிற்சியளித்தல்‌. 

1761௦1௦101 : ஃப்ரீனோட்டமி 
உறுப்பின்‌ இயக்கத்தைத்‌ 
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தடுக்கும்‌ சி றுநரம்பினை அ றுவைச்‌ 


சிகிச்சை மூலம்‌ அப்புறப்படுத்‌ 
துதல்‌. முக்கியமாகத்‌ தெற்று 
நாக்கினைச்‌ சீர்படுத்த இந்த 
அறுவை மருத்துவம்‌ செய்யப்‌ 
படுகிறது. 

உபா : இயக்கத்‌ தொடர்‌ சவ்வு: 
உறுப்புகளின்‌ இயக்கத்தைக்‌ 
கட்டுப்படுத்தும்‌ சவ்வு மடிப்பு. 
[60ய2ு : தொடர்‌ நிகழ்வு. 


“₹6ப0, $100யார்‌ : (1856-1939); 
ஃபிராய்டு, சிக்மண்ட்‌ (1856-1939): 
நரம்புக்‌ கோளாறுகளுக்குக்‌ 
காரணமான உளப்‌ பகுப்பாய்வு 
கோட்பாட்டினை வகுத்தவர்‌. 
மனிதரின்‌ இயல்பான மற்றும்‌ 


இயல்பு மீறிய நடத்தை முறைக்‌ 


குப்‌ பல்வேறு உளவியல்‌ கார 
ணங்களைக்‌ கண்டு கூறியவர்‌. 


ஈரஷ'5 ஷு : ஃபிரே நோய்‌: 
காதுமடல்‌-பொட்டெலும்பு 
நோய்‌ இதனால்‌ காதுமடல்‌ 
பொட்டெலும்புப்‌ பகுதியில்‌ 
வலியும்‌, மிகுந்தத கூச்சமும்‌ 
இடீர்‌ முக வீக்கம்‌, கன்னத்தில்‌ 
மிகை வியர்வு உண்டாகும்‌. 
சாப்பிடும்போது, முக்கியமாக 
அதிக நறுமணப்‌ பொருள்கள்‌ 
நிறைந்த கரிகளைச்‌ சாப்பிடும்‌ 
போது இந்த வியர்வு உண்டா 
கிறது. இது பெரும்பாலும்‌ 
சீழ்வடியும்‌ புட்டாலம்மையைக்‌ 
(பொன்னுக்கு வீங்கி) கீறிவிடு 
வதால்‌ உண்டாகிறது. போலந்து 
மருத்துவ அறிஞர்‌ லூசி ஃபிரே 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 





ரர21"5 02/6 : பொன்‌ மெழுகு : 
பண்டைக்காலத்தில்‌ நோவ 
கற்றும்‌ மருந்தாகப்‌ பயன்பட்ட 
நறுமணப்‌ பொருள்‌, சாராயத்‌ 
தில்‌ கரைக்கப்பட்ட. சாம்பிராணி. 
1௦1௦ : மருத்துவத்‌ தேய்ப்பு 
முறை : மருத்துவ முறைப்படித்‌ 
தேய்த்து விடுதல்‌, உராய்தல்‌. 
1601௦1, ஈமம்‌ : உரசொலி. 


866 மோ : ஃபிரைட்மன்‌ 
வளைவு : இடுப்பு வலியை 
அதிகரிப்பதைச்‌ சித்திரித்துக்‌ 
காட்டும்‌ ஒரு வரைபடம்‌. 
அமெரிக்க தாய்மை மருத்துவ 
அறிஞர்‌ ஃபிரைட்மன்‌ இதனை 
விவரித்தார்‌. 

ர160160ர'6 24208 : உறுப்புகள்‌ 
ஒத்தியங்காமை : உடலுறுப்புகள்‌ 
ஒத்தியங்க முடியாமல்‌ இருத்தல்‌. 
முதுகந்தண்டிலுள்ள உணர்வு 
மற்றும்‌ இயக்க நரம்பு நாள 
மையங்களில்‌ குழந்தைப்‌ பருவத்‌ 
திலேயே உள்ளரிக்‌ காழ்ப்பு 
காரணமாக இந்நோய்‌ உண்டா 
சிறது. இதனால்‌ தசை நலிவடைந்து, 
தள்ளாட்டம்‌ ஏற்படுகிறது. 
இதயமுங்கப_ பாதிக்கப்படலாம்‌. 
ட்ர்பரய்று : கிளர்ச்சியின்மை; காம 
மின்மை : பாலுறவு கொள்வதில்‌ 
இயல்பான விருப்பம்‌ இல்லா 
திருத்தல்‌. பெரும்பாலும்‌ பெண்‌ 
களுக்கு இந்நோய்‌ உண்டாகிறது. 
௦௦ : ஃபுரோபென்‌ : ஃபிளர்பி 
புரோஃபென்‌ என்னும்‌ மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


1100 
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1௦0 : ஒரு தவளை இனம்‌. 

1109 வட : தவளை வயறு : அங்‌ 
கக்கோணல்‌ உடைய குழந்தை 
யின்‌ தடித்த ஊசலாடும்‌ அடி 
வயிறு. 

1100 1806 : தவளை முகம்‌ : உள்‌ 
மூக்குக்‌ குழிகளிலுள்ள நீண்ட 
காலக்‌ குருதி நாளக்கட்டி. இது 
கண்குழிகள்‌ வரைகூட நீண்டி 
ருக்கும்‌. இது மூக்கடைப்பு, 
"சலிப்பூட்டும்‌ கரகரப்புக்குரல்‌ 
அகியவற்றுடன்‌ தொடர்புடையது. 
100 01851 : தவளை சாந்துக்‌ 
கட்டு : பிறவியிலேயே இடுப்‌ 
பெலும்பு இடம்‌ பெயர்வதைச்‌ 
சீர்‌ செய்வதற்காக அரைச்சாந்தி 
னால்‌ போடப்படும்‌ மருத்துவக்‌ 
கட்டு. 

110042] : நெற்றி எலும்பு: தலை 
முன்ளெலும்பு; முன்‌ உச்சி; நெற்றி 
சார்‌ : நெற்றியைச்‌ சார்ந்த முன்‌ 
பக்கமுள்ள எலும்பு. 

11௦51 : உறைபனி. 


70510116 : பனிக்கடுப்பு; திசு 
உறைவு : கடுங்குளிரினால்‌ ஏறி 
படும்‌ பொல்லா வீக்கம்‌. 
(105110 : வெண்படலம்‌ : தோலில்‌ 
வியர்வைச்‌ சுரப்பிகளுக்கு 
மேலாக நுண்ணிய குருணை 
போன்ற உப்பு படிதல்‌. இது, 
நீர்க்கட்டி அழற்சியில்‌ உள்ளது 
போன்று இருக்கும்‌. 

11௦01 : நுரை. 


௦ : புருவ நெரிப்பு, முகச்‌ 
சுளிப்பு; சினக்குறிப்பு; கடுநோக்கு. 


110262 : உறைந்த. 


110261 ௦654 : இறுகிய மார்பு : 
நுரையீரல்‌ அல்லது சோற்றுத்‌ 
திசு அழற்சி. இதனால்‌, மார்பு 
இயக்கமிழந்துவிடும்‌. 

1026 51௦ப/0/2 : விறைப்புத்‌ 
தோள்‌; தோள்‌ இறுக்கம்‌ : முதலில்‌ 
வலி தோன்றி, பின்னர்‌ விறைப்பு 
ஏற்பட்டுப்‌ பல மாதங்கள்‌ நீடிக்‌ 
கும்‌ வலி குறைந்ததும்‌ இயல்பு 
நிலை திரும்பும்‌ வரைப்‌ பயிற்சி 
செய்தல்‌ வேண்டும்‌. இந்நோய்க்குச்‌ 
காரணம்‌ தெரியவில்லை. 
[ப5$/06 : ஃபுரூசமிடி : சீரான 
சிறுநீர்ப்‌ போக்கினை உண்‌ 
டாக்கும்‌ மருந்து. இதனை 
வாய்வழி உட்‌ கொண்ட பிறகு 
4 மணி வரை இது நீடிக்கிறது. 
10௦56 : பழச்‌ சர்க்கரை. 


1₹ய0105பா12 : இனிம இழிவு. 


“ரப5616 ஃபுரூசென் 
ஃபுரூசெமிடி என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

றர : வறுத்தல்‌; பொறித்தல்‌. 
“ப௦10/ஈ : ஃபூசிடின்‌ : ஃபூசிட 
அமிலம்‌ சோடியம்‌ ஃபூசிடேட்‌ 
இரண்டும்‌ கலந்த கலவை மருந் 
தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
[பரப : இடமாற்ற நினைவிழப்பு: 
இடமாற்றத்துடன்‌ ஏற்படும்‌ 
நினவிழப்பு. இசிப்பு நோயின்‌ 
போது அல்லது சிலவகைக்‌ 
காக்கை வலிப்பு நோயின்‌ 
போது இது உண்டாகிறது. 
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ப[9பா2(1௦ : திசுவழிப்பு; மின்‌ 


வழி திசு வலிப்பு : உட்பகுதி 
களுக்கு மின்‌ அலைகளால்‌ 
வெப்ப மூட்டுதல்‌ மூலம்‌ திசுக்‌ 
களை அழித்தல்‌. 

ப॥4ோ௱ : நிறைமாதம்‌; வளர்வுற்ற 
௧௫௬ : குழந்தை கருப்பையில்‌ 40 
வாரங்கள்‌ முழுவதுமாக இருந்து 
முதிர்ச்சியடைதல்‌. 

ர்யிரர்ஈகா்‌ : திடீர்த்‌ தோற்றம்‌ : 
திடீரெனத்‌ தோன்றி, அதே 
வேகத்தில்‌ மறைதல்‌. அதிரடித்‌ 
தாக்கம்‌. 

_ ரீயிறாராளிா0 : அதிமிகை. 


மார : புகைத்‌ தூய்மையாக்‌ 
கம்‌; புகையூட்டத்‌ தூய்மை; 
புகையூட்டும்‌ : நறுமணப்‌ புகை 
யூட்டித்‌ தூய்மையாக்கம்‌ செய்தல்‌. 
1யா௦11௦1 : உறுப்புப்‌ பணி; 
இயக்கம்‌; செயல்‌ : இயல்பான 
நிலையில்‌ உடலின்‌ ஓவ்வொரு 
உறுப்பும்‌ செய்யக்‌ கூடிய தனிப்‌ 
பணி. 


பாவிள, 0௦01011800 : ஒருங்கிணை 
செயல்‌. 


ரயா௦௦2! : உறுப்பியக்க முறை : 
உடல்‌ உறுப்புகளின்‌ இயக்கக்‌ 
கூறு சார்ந்த; உறுப்புகளின்‌ 
கட்டமைப்பு சீர்குலையாமல்‌, 
இயக்கத்தில்‌ கோளாறு ஏற்படுதல்‌. 
[பா02! 8௦04ஈவா06€ : கருப்பை 
உச்சி ஆதிக்கம்‌ : கருப்பை உச்சிப்‌ 
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பரப்பில்‌ கருப்பைச்‌ சுருக்கம்‌ 
இயல்பாகத்‌ தொடங்குதல்‌. 
பாம்‌௦ர 10214௦ : இரைப்பை வாய்‌ 
மடிப்பு : இரைப்பை உச்சிப்‌ 
பரப்பினை அறுவை மருத்துவம்‌ 
மூலம்‌ மடித்து விடுதல்‌. இரைப்‌ 
பையிலுள்ள பொருள்கள்‌ 
உணவுக்‌ குழாய்க்குள்‌ சென்று 
விடாமல்‌ தடுப்பதற்காக இந்த 
மருத்துவம்‌ செய்யப்படுகிறது. 
[பாமக : உச்சி வாய்ப்‌ பரப்பு; 
விழி மையம்‌; குழி முகடு : 
குறுகலான குழாய்‌ அமைப்பின்‌ 
உச்ச) வாய்ப்‌ பரப்பு. 
[பாப50006 : கருப்பை உச்சி 
ஆய்வுக்கருவி கருப்பை 
அமைப்புகளை ஒரு கண்ணாய்வுக்‌ 
கருவி மூலம்‌ ஆய்வு செய்தல்‌. 
*பாபப5, ௦7 500௮௦ : இரைப்பை 
முகடு. 
பா0ப5, ௦௦ப1 : விழி முகடு. . 
ரயாப்ய5, பர்கர்‌ : கருப்பை முகடு. 
1பா9211௦ : புரையோடல்‌. 
1பா010106 : காளான்‌ கொல்லி : 
காளான்களைக்‌ கொல்வதற்கான 


மருநீது. 


[பாரா : காளான்‌ வடிவம்‌ : 


நாக்கின்‌ பின்‌ மையப்‌ பகுதியில்‌ 
காணப்படும்‌ நாய்க்குடை. 
(காளான்‌) போன்ற வடிவுடைய 
சதைக்‌ காம்பு. 


“பார! 
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“மாரா : ஃபங்கிலின்‌ : ஆம்‌ 
போட்டெரிசின்‌ 8 என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 


[யா91512116 : காளான்‌ தடுப்பு 
மருந்து : காளான்கள்‌ வளர்‌ 
வதை தடுக்கும்‌ ஒருவகை 
மருந்து. 

[யார12016 : ஃபங்கிசோன்‌ : அம்‌ 
போட்டெரிசின்‌ 8 என்ற மருந்‌ 
தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 

1யா9018 : காளான்‌ போன்ற 
நாய்க்குடையின்‌ தன்மையுடைய. 


[பா0௦510ு : காளான்‌ தன்மை : 
நாய்க்குடையின்‌ தன்மை. 


“பா0ய6 : காளான்‌ (நாய்க்குடை); 
பூஞ்சைக்‌ காளான்‌; பூசணம்‌ : 
மட்கிய உயிர்ப்‌ பொருள்களின்‌ 
மீது வளரும்‌ பச்சையமற்ற 
குறிமறையினச்‌ செடியினம்‌. 
கடற்பஞ்சு போன்ற நோய்த்‌ 
தன்மையான வளர்ச்சி. இவை 
விதைகளினால்‌ அல்லாமல்‌, 
நுண்‌ துகள்கள்‌ மூலம்‌ முளைக்‌ 
கின்றன. 

பார்‌ : விந்து நாள வீக்கம்‌; 
விந்து குழாய்‌ அழற்சி : விந்து 
நாளத்தில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
[பராவ ரஷ : புனல்‌ மார்பு; குழி 
மார்பு முதுகந்தண்டினை 
நோக்கிக்‌ குழிவாக இருக்கும்‌ 
மார்புக்‌ கூடு. 


முழங்கை 


[பாரு 120௦ 


மூட்டெலும்பு. 


“பா்‌ : ஃபூராசின்‌ : நைட்ரரே 
ஃபுராசோன்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


“பாசோ : ஃபூராடான்ட்டின்‌ : 
நைட்ரோ ஃபூரான்ட்டாயின்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌, 
“பாொ!6 : ஃபூராமைட்‌ 
டைலாக்‌ சானைட்‌ பரோவாட்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
- பா220110006 : ஃபூராசோலி 
டோன்‌ : கிருமியினால்‌ உண்டா 
கும்‌ வயிற்றுப்‌ போக்கு, கிருமி 
யினால்‌ ஏற்படும்‌ உணவு நச்சு 
ஆகியவற்றுக்குப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ மருந்து. 

பாரீயா : பொடுகு. 

[பா : திடீர்‌ அமளி : கட்டுக்‌ 
கடங்காத சீற்றம்‌ அல்லது கடும்‌ 
சினம்‌ காரணமாக திடீரென 
ஏற்படும்‌ வெறி. இதனால்‌ நோயாளி 
அறிவுக்குப்‌ பொருந்தாத செயல்‌ 
களைச்‌ செய்கிறார்‌. 

“பா௦016 : ஃபூராக்சோன்‌ : ஃபூரா 
சோலிடோன்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

“யார்ள'5 பார : ஃபூரியர்‌ நுரை 
யீரல்‌ : மென்மயிர்த்தொழிலில்‌ 
வேலை செய்யும்‌ தொழிலாளர்‌ 
களுக்கு ஏற்படும்‌ நுரையீரல்‌ 
திசு அழற்சி. 

[பாா௦ச : கோட்டுக்‌ குழிவு. 


[பாயா௦!6 : கொப்புளம்‌. 





1பாயாய/௦515 





1பாயாப/௦515 : கழலை; .கழலை 
வீச்சு : கொப்புளங்கள்‌ காரண 
மாக ஏற்படும்‌ கட்டி. 


ரபார்‌$௦ாா : கூம்பிய. 
[பார : கூட்டிணைவு. 


ப50080(ச1ப॥௱ : ஃபூசோபாக்டீரி 
யம்‌ : வாய்க்குழியிலும்‌, குடலி 
-லும்‌ காணப்படும்‌ கிராம்‌-எதிர்‌ 
மறை ஆக்சிஜன்‌ உயிரியான 


சலாகை வடிவிலான பாக்டீரியா. 


480 “ கு 68௦6 





₹ ௦ ₹06 : எஃப்‌ அலைகள்‌ 
(இ.சி.ஜி) : தமனித்‌ தடிப்பு 
அலைகள்‌ இவை. இதயமின்னி 
யக்கப்‌ பதிவுக்‌ கருவி (இ.சி.ஜி) 
வரைபடத்தில்‌ ரம்பப்‌ பல்‌ 
வரிசையில்‌ இது தோன்றும்‌. 
இவை நிமிடத்துக்கு 280-320 
என்ற விகிதத்தில்‌ அமைந்‌ 
திருக்கும்‌. 


1௦ 


0: “ஜி” : கிராம்‌, புவிஈர்ப்பு (008/- 
(ய) ஆகியவற்றுக்கான சின்னம்‌. 
0-2011: ஜி-ஆக்டின்‌ : பல்வேறு 
உயிரணுக்களில்‌ காணப்படும்‌ 
ஓர்‌ உருளைப்‌ புரதம்‌. 

0 ௦6! : ஜி-உயிரணு : சேஸ்டிரின்‌ 
சுரக்கும்‌ &பட்‌ உயிரணுக்கள்‌. 
இவை முக்கியமாக இரைப்பை 
யில்‌ காணப்படும்‌. 

6& : ஜி.ஏ (6.4) பொது 
உணர்ச்சியின்மை (0608£வ! 819- 
650651) என்பதன்‌ சுருக்கம்‌. 
030 : வாயடைப்பு; வாயடைப்புக்‌ 
கட்டை வாய்‌ திறந்தபடி 
இருக்கும்படி செய்வதற்குப்‌ பல்‌ 
மருத்துவர்‌ இடும்‌ பொறியமைப்பு. 
02/ : நடக்கும்‌ பாணி; தோரணை; 
நடையமைவு : இணக்க அல்லது 
இயல்பு மீறிய நடக்கும்‌ பாணி 
கிறு மூளை நடை' எனப்படும்‌. 
சுழன்று தள்ளாடும்‌, சாய்வான, 
கத்திரிக்கோல்‌ நடையில்‌ 
கால்கள்‌ ஒன்றையொன்று 
குறுக்கே வெட்டுகின்றன. கால்‌ 
விளங்காக்‌ கோளாறினால்‌ 
நடக்கும்‌ பாணியில்‌, பாதம்‌ மிக 
உயரத்திற்குத்‌ தூக்கப்பட்டுத்‌ 
திடீரெனத்‌ தரையில்‌ ஊன்றப்‌ 
படுகிறது. இதில்‌ பாதம்‌ 


முழுவதும்‌ தரையைத்‌ தாக்கும்‌. 


்‌ 


02/4, 600110 : வாத்துநடை. 
0211, 501550 : கத்திரிநடை. 


0312012000 : பால்‌ சுரப்பு 
மருந்து; பால்‌ ஊக்கி; பால்‌ 
பெருக்கி : தாயிடம்‌ பால்‌ 
சுரப்பதை அதிகரிக்கும்‌ ஒரு 
வகை மருந்து. 

08/20100616 : பால்கட்டி : பால்‌ 
அல்லது பால்‌ போன்ற திரவம்‌ 
அடங்கிய நீர்க்கட்டி 


0313001/1856 : கேலாக்டோக்கி 
ஷனேஸ்‌ : கிளைக்கோஜனின்‌ 
வளர்சிதை மாற்றத்தில்‌ பங்கு 
பெறும்‌ செரிமானப்‌ பொருள்‌. 


08120401(௦63 : மிகு பால்‌ சுரப்பு; 
பால்‌ சுரப்பு மிகைப்பு; பாலொ 
முக்கு : தாயிடம்‌ இயல்புக்கு 
மீறி மிகுதியாகப்‌ பால்‌ சுரத்தல்‌. 
0312010588௱12 : மிகு பாற்‌ 
சர்க்கரைப்‌ பொருள்‌ : இரத்தத்‌ 
திலும்‌, மற்றத்‌ திசுக்களிலும்‌ 
பாற்சர்க்கரைப்‌ பொருள்‌ மிகுதி 
யாக இருத்தல்‌. சிறுகுடலிலுள்ள 
பாற்சர்க்கரைப்‌ பொருள்‌., பால்‌ 
வெல்லத்தை சர்க்கரையாகவும்‌, 
பாற்சர்க்கரையாகவும்‌ மாற்று 
கிறது. நுரையீரலிலுள்ள மற்‌ 
நொரு செரிமானப்‌ பொருள்‌ 


(என்சைம்‌), பாற்‌ சர்க்கரைப்‌ 


ட ணை வைகை வையக வைள வைகை வைகை க கவை கைவ கைகைகை கைகா யாகக்‌ அனகை வைனைவையைகக கையக படக மமக 


( 


0218610௦56 
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283ு2ாய்ா'5 ரூ... 





பொருளைச்‌ சர்க்கரையாக 
மாற்றுகிறது. இந்த இரு வகை 
களிலும்‌ பிறவியிலேயே செரி 
மானப்‌ பொருள்‌ குறைபாடு 
காரணமாக, மிகு பாற்சர்க்கரைப்‌ 
“பொருள்‌ உண்டாகிறது. இது 
மனக்கோளாறுக்குக்‌ காரண 


மாகிறது. 


0318010856 : பாற்சர்க்கரைப்‌ 
பொருள்‌; பாலினிமம்‌ : பாலில்‌ 
உள்ள சர்க்கரையில்‌ சர்க்கரை 
யுடன்‌ காணப்படும்‌ பொருள்‌. 
நுரையீரல்‌ சேதமடைந்திருக்கி 
றதா என்பதைக்‌ கண்டறிய 
பாற்சர்க்கரைப்‌ பொருள்‌ 
சோதனை செய்யப்படுகிறது. 
நோயாளிக்கு வெறும்‌ வயிற்றில்‌ 
400மி.மீ நீரில்‌ 40 கி, பாற்‌ 
சர்க்கரைப்‌ பொருள்‌ கரைக்கப்‌ 
“பட்ட கரைசல்‌ கொடுக்கப்படு 
கிறது. ஐந்து மணி நேரத்திற்கு 
அவரது கிறுநீர்‌ பரிசோதிக்கப்‌ 
படுகிறது. சிறுநீரில்‌ 2 கிராம்‌ 
"அல்லது அதற்கு மேல்‌ பாற்‌ 
சர்க்கரைப்‌ பொருள்‌ இருந் 
தால்‌, அவரது நுரையீரல்‌ சேத 
மடைகிறது என்று பொருள்‌. 

0212005பார3 : பாலினிம இழிவு. 


031301ய18 : கேலாக்டூரியா 
கேலாக்டோஸ்‌ இருப்பதன்‌ 
காரணமாகச்‌ சிறுநீர்‌ பால்‌ போல்‌ 
வெண்மையாக இருத்தல்‌. 
0813ம்‌ ஈளி௦௦ : நுண்‌ அனிச்சை 
செயல்‌ : பச்சிளங்குழந்தை 


தண்டுவடம்‌ நெடுகிலும்‌ முது 
கினை வலிப்பு தாக்கும்போது, 


இடுப்பு தூண்டப்பட்ட. பக்க 
மாக நகரும்‌. பிறந்து 4 வாரங்‌ 
களில்‌ இது மறைந்துவிடும்‌. 
இத்தகைய அனிச்சைச்‌ செயல்‌ 
இல்லையென்றால்‌ தண்டு வடத்‌ 
தில்‌ நைவுப்புண்‌ இருக்கிறது 
என்று பொருள்‌. 

02162221'5 5100 : கேலியேசி குறி 
யீடு : பச்சிளங்குழந்தைகளின்‌ 
இடுப்பு பிறவிலேயே பிறழ்ந்தி 
யிருப்பதைக்‌ சண்டறிதல்‌. 
இதில்‌ குழந்தை மல்லாந்து 
படுத்திருக்‌ கும்‌. இடுப்பு 90 
வளைந்திருக்‌ கும்‌. ஒரு 
முழங்கால்‌ மற்றதை விட 
உயரமாக இருந்தால்‌ இந்தப்‌ 
பிறழ்வு உண்டாகிறது. 

2 : கிரேக்க மருத்துவர்‌. 


௦௮/26 630206 : கேலன்‌ கட்டுத்‌ 
துணி: தலையில்‌ கட்டுப்போடப்‌ 
பயன்படும்‌ கட்டுத்‌ துணி. இது, 
ஒவ்வொரு முனையும்‌ மூன்று 
துண்டுகளாகப்‌ பகுக்கப்பட்ட 
ஒரு துண்டு துணியைக்‌ கொண்‌ 
டிருக்கும்‌. கிரேக்க மருத்துவ 
அறிஞர்‌ கிளாடியல்‌ கேலன்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
0911 :1. கல்லீரல்‌ சுரப்பு; பித்தநீர்‌ : 
கல்லீரலில்‌ சுரக்கும்‌ பித்தநீர்‌. 
2. வீக்கம்‌/கொப்புளம்‌ : உராய்வ 
தால்‌ உண்டாகும்‌ புண்‌. 
091188ர16 : காலாமின்‌ : தசைக்குத்‌ 
தளர்ச்சியூட்டும்‌ ஒருவகை 
மருந்து. 

02//898428101 6 ஏுரா௦ாா6 : கால 
வர்டின்‌ நோய்‌ : ஒருவரின்‌ 





0911613002 


இதயஞ்சார்ந்த நோயில்‌ கடு 
காரணமாகத்‌ தூண்டப்படும்‌ 
மூச்சு நிறுத்தம்‌. 

92]10120067 : பித்தப்பை; பித்த 
நீர்ப்பை : நுரையீரலின்‌ அடிப்‌ 
பரப்பில்‌ உள்ள பேரிக்காய்‌ 
வடிவமுள்ள பை. இதில்‌ பித்த 
நீர்‌ சேர்த்து வைக்கப்படுகிறது. 





பித்த நீர்ப்பை 
0211-0004 : பித்த நீர்‌ வடிகுழாய்‌. 


463 088௨௭1௦௱61( 


9௮110௦ : ஜாடி; குழம்புப்‌ பானை: 
தைலம்‌ வைக்கப்‌ பயன்படும்‌ 
பளப்பளப்பான மட்பாண்டம்‌. 
9916௫ : அடுக்கு மேடை. 


9211௦ : குருதியோட்டம்‌; இரத்தப்‌ 
பாய்வு. 


9வ//௦0-ர்நர்௱ : பாயமைவு. 
081//510085 : பித்தப்பைக்‌ கல்‌; 
பித்தக்கல்‌ : பித்தப்பையில்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ கல்‌ போன்ற கடும்‌ 
பொருள்‌. 


09115 : மரக்கரணைகள்‌: மாசைக்‌ 


காய்‌ : கருவாலி போன்ற சில 
மரங்களின்‌ கரணைகளிலிருந்த 
சுரக்கும்‌ பால்‌. இதிலிருந்து 
தானிக்‌ அமிலம்‌ தயாரிக்கப்படு 
கிறது. 

வேலா! €1601716 514௩ ப!2110 : 
மின்னோட்ட மின்‌ தூண்டல்‌ : 
தசை இசிவு, இதயத்தசை வலி 
ஆகியவற்றைக்‌ குணப்படுத்த 
வதற்கான மிகை அழுத்த மின்‌ 
தூண்டல்‌. 

98215 : கால்வானியம்‌. 


08182௮1௦ 08பர்‌£/221410 : மின்‌ 
னோட்டத்‌ தீய்ப்பு : திசுக்களை 
அழிப்பதற்கு மின்னோட்டம்‌ 
மூலம்‌ சூடாக்கப்பட்ட ஒரு 
கம்பியைப்‌ பயன்படுத்துதல்‌. 
03183ஈ௦௱௨ஊ8 : மின்னோட்ட 
மானி; கால்வானிய மானி :.மின்‌ 
னோட்டத்தை அளவிடுவதற்‌ 
கான ஒரு கருவி. 





02௱%வய'5 ஷுாா௦ா€ 


வோம்வ'5 வுாொ௦ற6 : கேம்பெல்‌ 
நோய்‌ : பச்சிளங்குழந்தைகளுக் 
குக்‌ குடும்ப மரபாக வரும்‌ 
வயிற்றுப்‌ போக்கு. இந்த வயிற்‌ 
றுப்போக்கில்‌ குளோரைடு 
மிகுதியாக இருக்கும்‌. அமெரிக்‌ 
கக்‌ குழந்தை மருத்துவ வல்லுநர்‌ 
ஜே. கேம்பெல்‌ பெயரால்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. 

03௱66 : பாலணு; பாலின 
உயிரணு; புணரி : இனப்பெருக் 
கத்தில்‌ இருபால்களின்‌ சார்பாக 
வும்‌ இணைந்து ஒன்றையொன்று 
பொலிவுபடுத்தும்‌ பாலினச்‌ 


சார்பான ஊளன்மத்‌ துகள்‌. 


03616 1ஈ%£272110018ஈ 1வா578 
(ர) : பாலணு வெளியேற்ற 
மாற்றம்‌ : மலட்டுத்தன்மையைக்‌ 
குணப்படுத்துவதற்காக மனிதக்‌ 
கருவட்டத்துக்கான ஓர்‌ உத்தி. 


இதில்‌, ஆண்‌ பெண்‌ 
பாலணுக்கள்‌ ௧௬ வெளியேறும்‌ 
குழாயின்‌ விளிம்பு 


முனைகளுக்கு லேப்‌ ராஸ்கோப்‌ 
வழியாக உட்‌. செலுத்துதல்‌. 
03௱6(௦௦106 : பாலணு ஒழிப்புப்‌ 
பொருள்‌ பாலணுக்களை 
அல்லது பாலின உயிரணுக்‌ 
களை அழிக்கிற ஒரு பொருள்‌. 
முக்கியமாக மலேரிய ஓட்‌ 
டுண்ணி. 

02௱௦௦0௦௫7/ : பாலின உயிரணு 
உருவாக்கம்‌ : கொசுவைதி 
தாக்கும்‌ மலேரியா ஒட்டுண்ணி 
யின்‌ ஆயுள்‌ சுழற்சியில்‌ ஆண்‌ 


464 0810911௦0௦114180]/ 





பெண்‌ பாலின உயிரணுக்கள்‌ 
உருவாதல்‌. 

0330612806 /1600௨01(01106 : 
காமபென்சீன்ஹெக்சாகுளோரைடு: 
தலைப்பேனை ஓழிப்பதற்குச்‌ 
சவர்க்காரக்‌ குழப்பாக (ஷாம்பூ! 
பயன்படுத்தப்படும்‌ பொருள்‌. 


03௦0616515 : பாலிணைவு 
இனப்பெருக்கம்‌ : இருபால்கள்‌ 
இணைந்து இனப்பெருக்கம்‌ 
செய்தல்‌. 

பவு௱உொல5 : சிற்றலை ஒளிக்‌ 
கதிர்‌; காமாக்‌ கதிர்கள்‌ : மிகக்‌ 
குறுகிய ஒளிக்கதிரலையுள்ள 
ஊளடுருவு கதிர்‌. கதிரியக்கத்‌ தனி 
மங்களின்‌ அணுக்கரு மையம்‌ 
இதைவுறுவதால்‌ இது உண்டா 
கிற து. 

023௭011246 : நரம்பு முடிப்புகள்‌ 
உள்ள. 


031௩011260 : நரம்பு மைய. 


031011௦0 : நரம்பு மண்டல 
மையம்‌: நரம்பு முடிச்சு; நரம்புக்‌ 
கணு; நரம்பு முண்டு : மங்கிய 
சாம்பல்‌ நிறமுடைய மாப்‌ 
பொருள்‌ நிரம்பிய நரம்பு 
மண்டல மையம்‌. 


02௮191100-06(1/௨௭01/௦ஈ 00105 
0ப1௦/0௨௭011௦௩ 91௦0ய/6 : நரம்பு 
மையக்‌ கருவணு. 
02௮1911௦1, ௦610வ! 
முகை. 
031011௦௦1/20/ : பிசிர்முகை. 


கழுத்து 


அ வப வையை ணைவகவவையை 


08101101-1ய௱ம்கா 
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0௮1011௦-1ப௱ம்ா : இடை முகை. 


01014௦, ஷுுறண்ள்‌6 : உடனிசை 
முகை; உடனிசைத்தொகை. 


081011060௦] நரம்பு 
மண்டல மைய அறுவை மருத்து 
வம்‌; நரம்பு முகை நீக்கம்‌. 
9வ91/1/௦4/௦ : நரம்பு மையம்‌ 
சார்ந்த; நரம்புக்‌ கணு சார்ந்த. 
0210216 : தசையழுகல்‌ நோய்‌; 
அழிவுறல்‌; அழுகம்‌ : தசையமுக 
லுடன்‌ கூடிய உடலின்‌ உட்‌ 
கூறு அல்லது திசுக்கள்‌ அழிந்து 
போதல்‌. இது பெரும்பாலும்‌ 
இரத்தவோட்டக்‌ குறைபாட்டி. 
னால்‌ உண்டாகிறது. சிலசமயம்‌, 
நேரடிக்‌ காயம்‌ அல்லது நோய்த்‌ 
தொற்று காரணமாகவும்‌ ஏற்படலாம்‌. 
031ரா216, 0/206(/6 : நீரிழி 
வழுகம்‌. 

03௮1091216, ர : வறலழுகம்‌. 
031002ஈ6,0985 : வளிவழுகம்‌. 


0௨௭6), ஈ௱௦15(பா6 : கசி 
வழுகம்‌. 
0௮191216, 5604௦ : சீவழுகம்‌. 


08௮101௨1௦ப5 510௱214/5 : தசை 
யழுகல்‌ அழற்சி; அழுகிய 
வாயற்சி : புற்றுப்புண்‌. 

ா5£ா ஷுரர௦றுஉ : உளறல்‌ 
நோய்‌ : ஒருவர்‌ கேள்விகளுக்கு 
தவறான பதில்களைக்‌ கூறி, 
தான்‌ சரியான பதிலைக்‌ கூறி 
விட்டதாக எண்ணிக்‌ கொள்ளும்‌ 
மனக்கோளாறு நோய்‌. எடுத்துக்‌ 


காட்டாக, இந்‌ நோய்‌ கண்டவர்‌ 
ஒரு குதிரைக்கு அறுகால்கள்‌ 
என்று கூறுவார்‌. 

சோரா : கேண்ட்ரிசின்‌ : சல்‌ஃ 
பாஃபுரோசோல்‌ என்ற. மருந்‌ 
தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


02% : நிலைதாங்கி : 7. மிடா 
வைப்பதற்கான நான்கு கால்‌ 
களுள்ள மரத்தாலான நிலை 
தாங்கி. இதில்‌ ஊடுகதிர்‌ உள்‌ 
தளப்படம்‌ எடுப்பதற்காக 
நோயாளியைப்‌ படுக்கவைத்து 
எடுத்துச்‌ செல்வர்‌. 2. ஓரே அள 
வாக ஒடுங்கி நீண்ட முடுக்குப்‌ 
பொறியும்‌, கோபால்ட்‌ சாதன 
மும்‌ வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ 
இடம்‌. 

01 : பிளவு : 1. இடைவாயில்‌. 
2. இடை முறிவு. 3. புற்றுநோயில்‌ 
வளர்ச்சிக்‌ குறியீடாக்ச்‌ செயற்‌ 
படும்‌ ஜி.டி.பேஸ்‌ இயல்பூக்கப்‌ 
புரதம்‌. 

3&௦ வுார்‌ா௦ா6 : 'கேப்போ 
நோய்‌' : வளர்ச்சிக்‌ குறைபாடு, 
தலை வழுக்கை, பல்‌ முளையா 
திருத்தல்‌, கண்‌ நலிவு போன்ற 
நிலைமைகள்‌ உண்டாகும்‌ 
நோய்‌. 


031306 : குப்பை. 


08௮081 508௭5 : கார்டன்‌ திரு 
காணி : தொடையெலும்பின்‌ 
கழுத்துப்‌ பகுதியில்‌ உண்டாகும்‌ 
முறிவினை உள்‌ முகமாகப்‌ 
பொருத்துவதற்கான திருகாணி. 


ததக கைகள்‌ எனனை சை கலைக பரண்‌ களைக ககைகைகைள்‌ கணைகளை எனககு க ககக கனை மச்ச சை கைவ்வைகைவவ அவை அவவை டைமை 


௮0௨82! 
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02! : கார்டினால்‌ : 6பினோ 
பார்பிட்டோன்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 

30௨15 ஒுர06 : கார்ட்னர்‌ 
நோய்‌ : குடும்ப நோயாக ஏற்‌ 
படும்‌ பெருங்குடல்‌ தொங்கு 
தசை நோய்‌. இது எலும்பு 
சார்ந்த மென்‌ திசுக்கட்டிகளு 
டன்‌ உண்டாகும்‌ அமெரிக்க 
மரபணுவியலறிஞர்‌ எல்டான்‌ 


கார்ட்னர்‌ இதனை விவரித்தார்‌. 


081016 : தொண்டை கழுவும்‌ 
நீர்மம்‌; வாய்க்‌ கொப்பளிப்பு; 
கொப்புளி : தொண்டையைக்‌ 
கழுவுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ ஒரு 
கரைசல்‌. 

030016 ௦616 : நீர்த்தாரை உயி 
ரணுக்கள்‌ : சளிச்சவ்வு சர்க்‌ 
கரைச்‌ சேர்மங்கள்‌ நிறைந்த 
லேசோசோம்கள்‌ செறிந்துள்ள 
உயிரணுக்கள்‌. 
௦! : காரோயின்‌ 
டாவின்‌ சோடியம்‌, ஃபினோ 
பார்‌ பிட்டோன்‌ இரண்டும்‌ 
கலந்த கலவை மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. காக்காய்‌ வலிப்பு 
நோய்க்கு இது பயன்படுகிறது. 
௭5 ௦ : கார்ட்னர்‌ நாளம்‌: 
கருப்பையை ஒட்டியுள்ள சிறு 
நீரகச்‌ சவ்வு நாளம்‌. டேனிஷ்‌ 
அறுவை மருத்துவ வல்லுநர்‌ 
ஹெர்மன்‌ கார்ட்னர்‌ பெயரால்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. 

025 : வாயு; வளிமம்‌; ஆவி : ஒரு 
பொருளின்‌ மூன்று நிலைகளில்‌ 


ட ஃபெனிட்‌ 


0251160100 


ஒன்று வாயுநிலை. திடநிலை 
யும்‌, திரவநிலையும்‌ மற்ற இரு 
நிலைகளாகும்‌. வாயு வெளிப்‌ 
படும்போது அதன்‌ வடிவையும்‌ 
கனஅளவையும்‌ அப்படியே 
இருத்தி வைத்துக்‌ கொள்வதில்லை. 
0950௱ள : வாயு அளவீடு : ஒரு 
கலவையில்‌ வாயு எந்த அளவுக்கு 
இருக்கிறது என்பதை மதிப்பிடுதல்‌. 
03501௩ பு ஐூுா௦ா6 
குழந்தை மூச்சுத்‌ தினாறல்‌ நோய்‌: 
குறைமாதக்‌ குழந்தைகளுக்கு 
ஏற்படும்‌ நோய்‌. இதில்‌ கடுமை 
யான வளர்ச்சிதை மாற்ற 
அமிலப்‌ பெருக்கம்‌, மூளைக்‌ 
கோளாறு, சுவாசக்‌ குறைபாடு 
உண்டாகும்‌. கிருமி வளர்ச்சித்‌ 
தடைக்‌ கரைசல்கள்‌ அடங்கிய 
பென்சில்‌ ஆல்கஹாலை அடிக்‌ 
கடிக்‌ கொடுப்பதால்‌ இந்த 
நோய்‌ ஏற்படுகிறது. 
0355616001 : நரம்புக்கணு 
அறுவை மருத்துவம்‌ : நரம்பு 
மண்டல மையத்தை அறுவை 
மருத்துவம்‌ மூலம்‌ வெட்டி யெடுத்தல்‌ 
0251721018 : வயிற்று வலி; இரைப்‌ 
பை வலி : வாயுக்‌ கோளாறினால்‌ 
ஏற்படும்‌ வயிற்று வலி. 
இரைப்பை 
அறுவை மருத்துவம்‌; இரைப்பை 
நீக்கம்‌; இரைப்பை அகற்றல்‌ : 
இரைப்பையின்‌ ஒரு பகுதியை 
அல்லது இரைப்பை முழுவதை 
யும்‌ அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
அகற்றுதல்‌. 





035116 
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0851110 : அடிவயிறு சார்ந்த 
இரைப்பைகள்‌; இரைப்பை சார்ந்த: 
இரைப்பையில்‌ சுரக்கும்‌ நீர்‌ 
அமிலமாவதால்‌ அடி வயிற்றில்‌ 
வலி உண்டாகிறது. இதனால்‌, 
உணவு உண்டதும்‌ வயிற்றுவலி 
ஏற்படுகிறது. 

085110 182 : குடற்‌ காய்ச்சல்‌. 
0951110 ]ப1/௦€ : இரைப்பை நீர்‌. 
035111  இரைப்பைச்‌ சுரப்புப்‌ 
புரதம்‌ இரைப்டைக்குள்‌ 
உணவு சென்றதும்‌ சுரக்கும்‌ ஒரு 
வகை இயக்குநீர்‌ (ஹார்மோன்‌) 
இது இரைப்பை நீர்‌ மேலும்‌ 
சுரப்பதற்கு வழி செய்கிறது. 
09911௦௱3 : கணையக்‌ கட்டிச்‌ 
சுரப்பு : கணைய உயிரணுக்‌ 
கலவைக்‌ கட்டியிலிருந்து சுரக்‌ 
கும்‌ காஸ்டிரின்‌. இது சோலிங்‌ 
கர்‌ எல்லிசன்‌ நோயுடன்‌ 
தொடர்‌ புடையது. 

9985111156 :- இரைப்பை அழற்சி; 
இரைப்பை வீக்கம்‌ : இரைப்பை 
யில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
0251100616 : இரைப்பைக்‌ கட்டி; 
இரைப்பைப்‌ பிதுக்கம்‌. 
03511001/ய5 : கெண்டைக்‌ 
கால்‌ தசை : கெண்டைக்கால்‌ 
புடைத்திருக்கச்‌ செய்யும்‌: தசை. 
035(₹00010510004: இரைப்பை 
அறுவைச்‌ சிசிக்சை : இரைப்‌ 
பையைப்‌ பெருங்குடலுடன்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
பருணைத்தல்‌. 


0951100ப௦060௦500ு/ : இரைப்‌ 
பை அகச்சோதனை : இரைப்‌ 
பை, முன்சிறுகுடல்‌ ஆகியவற்றை 
அகநோக்குக்‌ கருவி மூலம்‌ ஆய்வு 
செய்தல்‌. 

9851100(8 : இரைப்பை நோவு; 
இரைப்பை வலி. 


035110611௦11(15 : இரைப்பை- 
குடல்‌ அழற்சி : இரைப்பையிலும்‌, 
சிறு குடலிலும்‌ சளிச்‌ சவ்வில்‌ 
ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. நுண்ணுயிரியல்‌ 
காரணமாக இது உண்டாகிறது. 
குழந்தைகளிடம்‌ நோய்க்‌ கிருமி 
களினால்‌ ஏற்படுகிறது. 


03511061161083125101௦5185 
இரைப்பை-சிறுகுடல்‌ இணைப்பு: 
இரைப்பைச்‌ சிறுகுடலுடன்‌ 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை மூலம்‌ 
பிணைத்தல்‌. 

03511௦௦0114ன௭0௦1௦0/ : இரைப்பை- 
குடல்‌ ஆய்வியல்‌; இரைப்பைக்‌ 
குடலியல்‌ : நுரையீரல்‌, பித்தநீர்க்‌ 
குழாய்‌, கணையம்‌ போன்ற 
செரிமான உறுப்புகள்‌ பற்றியும்‌, 
அவற்றில்‌ உண்டாகும்‌ நோய்‌ 
கள்‌ பற்றியும்‌ ஆராய்தல்‌. 
03251₹06148௦02113/ : இரைப்பை- 
குடல்‌ நோய்‌ : இரைப்பையிலும்‌, 
குடலிலும்‌ ஏற்படும்‌ நோய்கள்‌. 
0351106116ன௭௦60006 : இரைப்‌ 
டை-குடல்‌ நோய்‌ காணும்‌ கருவி: 
இரைப்பையிலும்‌, குடலிலும்‌ 
உண்டாகும்‌ நோய்களைக்‌ 
கண்ணால்‌ பார்த்தறிவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ கருவி. 





03511061161051001ு 


03511061461௦51000 : இரைப்பை 
சிறுகுடல்‌ பிணைப்பு; இரைகுடலி 
ணைவு : இரைப்பையையும்‌ 
சிறுகுடலையும்‌ அறுவை மருத்‌ 
துவம்‌ மூலம்‌ பிணைத்தல்‌. 
2510012111 : கேஸ்டிரோகிரா 
ஃபின்‌ : சோடியமும்‌, மெக்ளு 
மின்‌ டயாட்ரிசோயேட்டும்‌ 
கலந்த கலவை மருந்தின்‌ வாணி 
கப்பெயர்‌. குருதிப்‌ போக்குக்குக்‌ 
கொடுக்கப்படும்‌ மருந்து. 
0251100650003028| : இரைப்பை 
-உணவுக்குழாய்‌ சார்ந்த : இரைப்‌ 
பை மற்றும்‌ உணவுக்‌ குழாய்‌ 
சார்ந்த. 

035110065001180051000] : இரைப்‌ 
பை உணவுக்குழாய்‌ இணைப்பு : 
இரைப்பையுடன்‌ உணவுக்‌ 
குழாயை இணைப்பதற்கான 
அறுவை மருத்துவம்‌. 
0351002407 : வயிற்றுநோய்‌; 
இரைப்பை நோய்‌ : இரைப்பை 
யில்‌ ஏற்படும்‌ ஒரு நோய்‌. 
03511000 : இரைப்பையைப்‌ 
பொருத்துதல்‌ : இடம்‌ பெயர்ந்த 
இரைப்பையை அறுவை மருத்‌ 
துவம்‌ மூலம்‌ பொருத்துதல்‌. 
02511001211௦ : இரைப்பை-உதர 
விதானம்‌ சார்ந்த : இரைப்பை 
மற்றும்‌ உதரவிதானம்‌ சார்ந்த. 
0251001850 இரைப்பை 
பிளாஸ்டிக்‌ அறுவை மருத்துவம்‌: 
இரைப்பையின்‌ நெஞ்சுப்பைத்‌ 
துவாரத்தை மீண்டும்‌ அமைப்‌ 
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பதற்காக இரைப்பையில்‌ செய்‌ 
யப்படும்‌ பிளாஸ்டிக்‌ அறுவை 
மருத்துவம்‌. 

0351000516 : இரைப்பை கீழ்‌ 
நோக்கி; இரைப்பை கீழிறக்கம்‌; 


இடம்‌ பெயர்தல்‌ : இரைப்பை 


8ம்‌ நோக்கியவாறு இடம்‌ 
பெயர்ந்திருத்தல்‌. 

025110011/515 : உள்ளுறுப்புப்‌ புற 
நீட்சி : அடிவயிற்றுச்‌ சுவர்‌ 
பிறவிலேயே முழுமையாக 
மூடாதிருத்தல்‌. இதனால்‌ உள்‌ 
ளுறுப்புகள்‌ இரட்டைச்‌ 
சவ்வுப்‌ பையினால்‌ மூடப்‌ 
படாமல்‌ வெளியே நீட்டிக்‌ 
கொண்டிருக்கும்‌. 

0251050006 : இரைப்பை அக 
நோக்குக்‌ கருவி; இரைப்பை 
நோக்கி : இரைப்பையின்‌ உட்‌ 


- பகுதியைப்‌ பார்ப்பதற்குப்‌ பயன்‌ 


படுத்தப்படும்‌ அகநோக்குக்‌ 
கருவி. 


0351108000 : செயற்கை உணவுக்‌ 


குழல்‌; இரை உதர இணைவு : 


இரைப்பைக்கும்‌ புற அடி 
வயிற்றுச்‌ சுவருக்குமிடையில்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
செயற்கை முறையில்‌ உணவூட்‌ 
டுவதற்காக உண்டாக்கப்படும்‌ 
ஒரு குழல்‌, 

0351101077 : அடிவற்றுத்‌ துளை 
மருத்துவம்‌; இரைப்பை அறுவை; 
இரைப்பைத்‌ துளைப்பு; இரைப்பை 
உதர இணைவு : அடிவயிற்றில்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌ செய்யும்‌ 
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போது அயல்பொருள்களை 
அப்புறப்படுத்துதல்‌, : குருதிக்‌ 
குழாயில்‌ குருதிக்‌ கசிவைதீ 
தடுத்தல்‌, உணவுக்‌ குழாயை 
அணுகுதல்‌ போன்ற செயல்களுக் 
காக இரைப்பையில்‌ துளையிடுதல்‌ 
035(1ப3 : பின்‌ கருக்கோளகை 
நிலை : முதிரா நிலைக்கு ௧௫ 
முனையில்‌ கருக்கோளகைக்கு 
அடுத்த நிலை. 


0216 (௦௨௦0 : வாயிற்‌ கோட்பாடு: 
வலியானது, குறிப்பிட்ட நரம்பு 
முனைகளைப்‌ பொறுத்ததில்லை. 
மாறாக, தண்டுவடத்தை 
அடையும்‌ உட்தூண்டல்களின்‌ 
சமநிலையையும்‌, அலை அதிர்‌ 
வெண்‌ ஆகியவற்றைப்‌ பொருத்த 
தாகும்‌. 

2 ப0ன'5 056256 : மண்ணீரல்‌ 
விரிவாக்க நோய்‌ : மண்ணீரல்‌ 
அளவுக்கு மீறி விரிவடையும்‌ 
நோய்‌. இது சில யூதக்‌ குழந்தை 
களுக்கு வழி வழியாக வரும்‌ 
ஓர்‌ அரிய குடும்ப நோய்‌. 
02026 : வலைவி. 


024206 166010 : குழாய்‌ வழி 
உணவூட்டல்‌ : உணவுக்‌ குழாயினுள்‌ 
வாய்‌ வழியாக ஒரு குழாயை 
செருகி வயிற்றுக்குள்‌ திரவ 
உணவுகளையும்‌, ஊட்டச்சத்‌ துப்‌ 
பொருள்களையும்‌ செலுத்துதல்‌. 
15௦௦ : காவிஸ்கான்‌ : அலு 
மினியம்‌ ஹைட்ராக்சைடும்‌, 
மக்னீசியம்‌ டி ரைசிலிக்கேட்டும்‌ 


கலந்த வயிற்றுப்‌ புளிப்பகற்றும்‌ 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


0-06115 : ஜி-உயிரணுக்கள்‌ 
குடல்‌ சளிச்‌ சவ்வில்‌ இருக்கும்‌ 
குடுவை வடிவ உயிரணுக்கள்‌. 
முக்கியமாக இரைப்பைக்‌ குழி 
வினுள்‌ இவை இருக்கும்‌. 
0656 050256 : கீ நோய்‌ : வயிறு 
சார்ந்த நோயின்‌ தொடக்க 
நிலை. பிரிட்டிஷ்‌ மருத்துவ 
அறிஞர்‌ சாமுவேல்‌ 8£ பெயரால்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. 

0௨135110 60 : பொட்டெ 
லும்பு வலிப்பு : பொட்டெ 
லும்பு மடலில்‌ வலிப்பு நோய்க்‌ 
கசிவு காரணமாக ஏற்படும்‌ 
பகுதி பிடிப்பு: 
06196100பா%£ா : கதிரியக்கம்‌ 
கண்டறியும்‌ கருவி : கதிரியக்கதீ 
தைக்‌ கண்டபிடித்துப்‌ பதிவு 
செய்யும்‌ சாதனம்‌. 

041244 (6) : ஊன்பசை; ஊன்மம்‌: 
எலும்பு, தோல்களிலிருந்து 
எடுக்கப்பட்டு உணவுப்‌ பொருள்‌ 
உறை, ஒளிப்படத்தகடு, பசை 
கள்‌ முதலியவற்றில்‌ பயன்படும்‌ 
கூழ்‌ போன்ற பொருள்‌. 
0616 : மரபணு; மரபுக்‌ கூறு; பண்‌ . 
பியக்கி : ஒரு குறிப்பிட்ட இனக்‌ 
ற்றில்‌ (குரோமோசோம்‌) ஒரு 
குறிப்பிட்ட இடத்தில்‌ அமைந்‌ 
திருக்கும்‌ -ஒரு குறிப்பிட்ட 
அலகு. இது உயிர்மத்தின்‌ 
இணைமரபுக்‌ கீற்று ஆகும்‌. 
இது மரபுவழிப்‌ பண்புகளை 
காட்டுகிறது. 
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0616௦1௦015 : மரபியலார்‌. 
0216௦1௦3)/ : மரபியல்‌ : ஒரு தனி 
மனிதரின்‌ அல்லது குழுமத்தின்‌ 
வழி மரபு குறித்த ஆராய்தல்‌. 
081௭! : பொது; தலைமை. 
0662] 8186510518 : பொது 
உணர்லிழப்பு : உணர்விழக்கும்‌ 
படியும்‌, நினைவிழக்கும்‌ படி 


யும்‌ செய்வதற்காக உட்‌ சுவாசம்‌ 


அல்லது நரம்பு ஊசி மருந்து 
மூலம்‌ பல்வேறான உணர்வு 
நீக்க மருந்துகளைச்‌ செலுத்துதல்‌. 
06621 நரே1/516 04 (6 0586 
(0) : கிரந்திப்‌ பித்து நிலை : கிரந்‌ 
திப்புண்‌ தொற்றுவதனால்‌ 
மூளையில்‌ ஏற்படும்‌ பாதிப்பு. 
இதனால்‌ மனத்தளர்ச்சியுண்டாகி 
பைத்தியம்‌ ஏற்படும்‌. தொடக்கத்தில்‌ 
மறதி ஏற்பட்டு பின்னர்‌ அளுமை 
சீர்குலைந்து போகும்‌. 
0808௦3௦ : தலைமுறை. 


961௦221746 : இனப்பெருக்கம்‌ 
சார்ந்த. 

0௨ : மகப்பேறுடையார்‌. 
0௨1௦10 : இனப்பொதுவியல்புடைய. 
06௨516 : தோற்றம்‌; வளர்முறை: 
1. எதுவும்‌ தோன்றும்‌ மூலம்‌. 
2, எதனையும்‌ உண்டாக்கும்‌ 
செயல்‌. 


026 : மரபணுநெறி; பிறப்பு 
மூலம்‌ சார்ந்த; தோற்றம்‌ 
தொடர்பான : மரபு வழிப்பட்ட 
பண்பியல்‌ சார்ந்த. 


06161௦ 0006 : மரபுவழிப்‌ பண்பு 
விதி; மரபணு நெறி : இனக்கீற்‌ 
றின்‌ டி. அக்சிரிபோ நியூக்ளிக்‌ 
அமில (0042) மூலக்கூற்றில்‌ 
சேமித்து வைக்கப்பட்டி ருக்கும்‌ 
மரபுவழிப்‌ பண்புப்‌ பொருள்‌ 
நிரல்‌ வரிசைக்குக்‌ கொடுக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌ பெயர்‌. இந்த விதி 
முறையின்படிதான்‌ மரபணுக்‌ 
களில்‌ அடங்கியுள்ள தகவல்கள்‌ 
உயிரணுக்களுக்கு அனுப்பப்‌ 
படுகின்றன. 

0616(/0151 : மரபணுவியலார்‌; 
மரபணுவறிஞர்‌; மரபணு வல்லார்‌: 
மரபுவழிப்‌ பண்பியல்‌ சார்ந்த 
உயிரியல்‌ ஆய்வு. 
0212(05 : மரபுவழிப்‌ பண்பியல்‌; 
மரபியல்‌; மரபணுமுறை : பாரம்‌ 
பரியம்‌ பற்றியும்‌ அதன்‌ மாறு 
பாடு குறித்தும்‌ ஆராயும்‌ அறி 
வியல்‌. அதாவது, மரபுவழிப்பு 
பண்புப்‌ பொருள்‌ பற்றியும்‌, 
அது உயிரணுவுக்கு உயிரணு, 
தலைமுறைக்குத்‌ தலைமுறை 


- செல்வது குறித்தும்‌ அராய்தல்‌. 


ோவ3 மோய (0 : ஜெனீவா 
ஒப்பந்தம்‌ : 1864அம்‌ ஆண்டில்‌ 
கையெழுத்தான ஒரு பன்‌ 
னாட்டு உடன்படிக்கை. இதில்‌ 


கையெழுத்திட்ட நாடுகள்‌, 


காயமடைந்த ஆட்களையும்‌, 
போர்க்களத்தில்‌ பணியாற்றும்‌ 
இராணுவ மருத்துவ மற்றும்‌ 
செவிலிப்‌ பணியாளர்களையும்‌ 


. நடுிநிலையாளர்களாக நடத்த 
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வேண்டும்‌ என்று உறுதிமொழி 
எடுத்துக்‌ கொண்டன. இந்த 
வசதிகளுக்கும்‌ தாக்குதலிலி 
ருந்து பாதுகாப்பளிக்கப்படு 
கிறது. பிடிக்கப்பட்ட மருத்து 
வப்‌ பணியாளர்கள்‌ உடனடி 
யாகத்‌ தாயகம்‌ திருப்பியனுப்பப்‌ 
பட வேண்டும்‌. 

06/௦1/௦184 : மோவாய்‌ அடிநா 
எலும்பு. 

964! : பிறப்புக்குரிய; இனப்‌ 
பெருக்க உறுப்பு; இனவுறுப்பு 
சார்ந்த; பிறப்புறுப்பிடம்‌ : பிறப்பு 
அப்புகளுக்குரிய. 

0671(2(19 : பிறப்புறுப்பு; புறபிறப்‌ 
புறுப்புகள்‌. 

921(1௦0பாவ! : பிறப்புறுப்பு- 
தொடை சார்ந்த : பிறப்புறுப்புப்‌ 
பகுதி மற்றும்‌ தொடை சார்ந்த. 
0811165119, ஒர்‌£! : வெளியுறுப்பு. 
92/௦ பரா£ணு : பிறப்புறுப்பு- சிறு 
நீரகம்‌ சார்ந்த; சிறுநீரகப்‌ பிறப்‌ 
புறுப்பு; செனிப்பி நீரிய : பிறப்பு 
அப்பு மற்றம்‌ சிறுநீரக உறுப்பு 
கள்‌ சார்ந்த. 

09௨௭ா௦௱6 : மரபியல்‌ உயிர்மம்‌ : 
மரபணுக்களில்‌ அடங்கியுள்ள அடிப்‌ 
படை இனக்கற்றுகளின்‌ தொகுதி. 

021௦௱16 றபர்‌ : மரபணு 
முத்திரை : இனக்கற்றின்‌ மூலத்‌ 
தோற்றத்தின்‌ மூலமாக மரபணு 
வெளிப்பாடு பாதிக்கப்படுதல்‌. 
9௦1௦1௦ (108 : மரபணு நூலகம்‌: 
ஆய்வுக்குரிய உயிரணு வரிசை 
யின்‌ மரபணுப்‌ பொருள்கள்‌ 


அனைத்தையும்‌ உள்ளடக்கிய 
படியாக்கம்‌ செய்த டிஎன்‌ஏ 
கூறுகளின்‌ தொகுதி. 


96100/06 : மரபுசார்‌ வடிவம்‌; 
கால்‌ வழியமைப்பு : ஒரு தனி 
மனிதரின்‌ இனக்கற்றுகளில்‌ 
குறியீட்டு முறையில்‌ சேமித்து 
வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ முழுமை 
யான மரபுவழிப்‌ பண்பு பற்றிய 
தகவல்கள்‌. 
96ப: முழங்கால்‌ முட்டி; வளைவு. 
961ப ற0601108] 0௦5111௦ஈ : முழங்‌ 
கால்‌-மார்பு நிலை : உடலின்‌ 
எடையை முழங்கால்களும்‌, 
மார்பின்‌ மேற்பகுதியும்‌ தாங்‌ 
கிக்‌ கொண்ட, தோள்பட்டை 
யையும்‌ தலையையும்‌ முன்‌ 
பகுதித்‌ தண்டு தாங்கி நிற்கும்‌ 
லை. 
06ப5 : உயிரினம்‌; இனப்பகுப்புப்‌ 
பேரினம்‌ : ஒன்றுக்கொன்று 
நெருங்கிய தொடர்புடைய பல 
வகைகள்‌ கொண்ட உயிரினங்‌ 
களின்‌ முழுநிறைக்‌ குழுமம்‌. 
08பவ!0பா (0௦ (605) : வளை 
வுக்கால்கள்‌; சப்பைக்கால்‌; வெளி 
வளைவு : கால்கள்‌ இயல்புமீறி 
வெளிப்புறமாக வளைந்திருத்‌ 
தல்‌. இதனால்‌, முழங்கால்கள்‌ 
விலகியிருக்கும்‌. 
0ய,லாயர! (ா௦டே (பான) : 
இடிப்பு முழங்கால்‌; முழங்கால்‌ 
உள்‌ வளைவு : கால்கள்‌ இயல்புக்கு 
மீறி உட்புறமாக வளைந்திருத்தல்‌. 
இதனால்‌ முழங்கால்கள்‌ 
இணைந்திருக்கும்போது 





06௦012001௦ 


492 0651921104 855... 





பாதங்களிடையே இடைவெளி 
இருக்கும்‌. 
06௦080/௦ : நிலவியல்‌ சார்‌; 
புவியியல்‌. 


06007801110 400006 : பூகோள 
நாக்கு : 1. நாக்கில்‌ காணப்படும்‌ 
பூகோளப்படம்‌ போன்ற தோரணி. 
நாக்கின்‌ உயிரணு மேற்பூச்சு 
நிலப்படம்‌ போல்‌ பகுபட்டி 
ருத்தல்‌. 2. கடுமையான நாக்கு 
மேற்பரப்பு அழற்சி. 
06௦01801௦6 ய/௦2ா : பூகோள 
அழற்சிப்‌ புண்‌ : விழி வெண்பட 
லத்தில்‌ படம்‌ போன்று பாகு 
பாடுடைய அழற்சிப்‌ புண்‌. இது 
தேமல்‌ காரணமாக உண்டாகும்‌ 
- சொறி போன்ற வரிகள்‌ இருக்கும்‌. 
06ஈப5 : இனம்‌ ஒன்றுக்‌ 
கொன்று நெருங்கிய தொடர்பு 
டைய பலவகைகள்‌ கொண்ட 
முழுநிறைக்‌ குழுமம்‌. இது குடும்‌ 
பத்துக்கும்‌, இனத்துக்குமிடையி 
“லான வகைப்பாடு. 

0௦00113013 : மண்‌ தின்னல்‌; மண்‌ 
உண்ணி. : களிமண்ணை அல்லது 
மண்ணைத்‌ தின்னும்‌ பழக்கம்‌. 
06௦1130151 (9600௦0) : மண்‌ 
சோகை : மண்ணைத்‌ தின்பதால்‌ 
உண்டாகும்‌ சோகை நோய்‌. 


9௦111௦ : மூப்பியல்‌ மருத்துவம்‌ 


சார்ந்த. 


06:19111018 : மூப்பியல்‌ மருத்து 


வர்‌; முதுமையியல்‌ மருத்துவர்‌; 
முதியோர்‌ மருத்துவ வல்லுநர்‌ : 
மூப்பியல்‌ மருத்துவத்தில்‌ வல்லுநர்‌. 


0611247705 : மூப்பியல்‌ மருத்துவம்‌. 
முதுமை மருத்துவம்‌ : மூப்புப்‌ 
பற்றியும்‌ மூப்புக்குரிய நோய்‌ 
கள்‌ குறித்தும்‌ ஆராயும்‌ மருத்து 
வத்‌ துறை. ப 

96 : நுண்மம்‌; நுண்ணுயிரி : 
நோய்‌ தோற்றத்தை உருவாக்கும்‌ 
ஒரே உயிரணுவுடைய நுண்ணுயிரி 
08.௦6! : நுண்ம உயிரணுக்கள்‌: 
பாலணுக்கள்‌ அல்லது அவறி 
றின்‌ முன்னோடிகள்‌. 
08௱॥௦104! : நுண்மக்‌ கொள்ளி 
யான. 

081௱/௦106 : நுண்மக்‌ கொல்லி; 
நுண்ணுயிர்க்கொல்லி ்‌ நோய்‌ 
நுண்மத்தை அழிக்கும்‌ மருந்து. 
0ஊ௱ப்ஈவ! : நுண்வளர்மைசார்‌. 


0௱1/ஈ2॥! 6௩௨ : கருவிதை 
மையம்‌ : நிணநீர்‌ திண்மத்தி 
லுள்ள மையம்‌. இதில்‌ நிணநீர்‌ 
உருமாற்றம்‌ நடை.பெறுகிறது. 
061014௦1௦0) : மூப்பியல்‌; முதுமை 
யியல்‌ : மூப்பு பற்றியும்‌ மூப்புக்‌ 
குரிய நோய்கள்‌ குறித்தும்‌ அறி 
வியல்‌ முறைப்படி. ஆராய்தல்‌. 
060140(06180601/05 : மூப்பு 
நோய்‌; மருத்துவ ஆய்வியல்‌. 
068(21100 : சூல்‌ நிலை; கருத்‌ 
தங்கல்‌. ப 

0681811008/! 858658 
சூல்காலக்‌ கணிப்பு : கருமுளை 
யின்‌ பிறப்புக்கு முந்திய 
வயதைக்‌ கணித்தறிதல்‌. 
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06512(101. 60௦01௦ : மாறிடக்‌ ௧௬ 
வளர்ச்சி. 

9065181100, 6)048பர்சாரா6 : கருப்‌ 
பை புற வளர்ச்சி. 


065(38110, 06(௦0 ௦4 : கருவளர்‌ 
காலம்‌. 


௦1510006 : கோன்‌ குவி மையம்‌: 
தொடக்க நிலை நுரையீரல்‌ 
காசநோயின்‌ குவி மையம்‌. செக்‌ 
நோயியலறிஞர்‌ அன்டோன்‌ 
கோன்‌ பெயரால்‌ அமைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

01௦51 ௦6115 : போலி உயிரணுக்‌ 
கள்‌ : சிவப்புக்‌ குருதியணு எதுவு 
மில்லாமல்‌ உயிரணுச்‌ சவ்வு 
மட்டுமே உள்ள இரத்தச்‌ சிவப்‌ 
பணுக்கள்‌. சிறுநீரை நுண்‌ 
ணோக்கியால்‌ ஆய்வு செய்யும்‌ 
போது இது தென்படும்‌. 
01௮4 : பெரிய; மிகப்பெரிய. 
0121௩ ௦6! : பேரணு. 

0104011255 : மயக்கம்‌. 

016165 01/56856 கியர்க்‌ 
நோய்‌ : ஈரலில்‌ குளூக்கோஸ்‌, 
ஃபாஸ்‌ஃபேட்டேஸ்‌ செரிமானப்‌ 
பொருள்கள்‌ குறைவாக இருத்தல்‌. 
இதனால்‌, ஈரல்‌ விரிவு, குருதிக்‌ 
குளூக்கோஸ்‌ குறைபாடு, மிகைச்‌ 
சிறுநீர்‌ அமிலம்‌ அகியவை உண்டா 
கின்றன. ஜெர்மன்‌ நோயியலறிஞர்‌ 
எட்கர்‌ வான்‌ கியர்க்‌ பெயரால்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. 
0123105'5 015956 : கியர்‌ 
னார்ட்‌ நோய்‌ : உறுப்பு இறக்க 
நோய்‌. நுரையீரல்‌, கல்லீரல்‌, 


. உருவம்‌; பேருருவம்‌ 
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சிறுநீரகம்‌ அகியவை க&ழ்‌ 
இறங்கி இடம்பெயர்வதன்‌ 
காரணமாக &ழ்‌ அடிவயிறு 
துருத்திக்‌ கொண்டிருத்தல்‌. 

9198ஈ(/5௱ : பாரிமை; அரக்க 
: உடல்‌ 
அளவுக்கு மீறி வளர்ந்திருத்தல்‌; 
முக்கியமாக உயரமாக வளர்நீ 
திருத்தல்‌. உடல்‌ வளர்ச்சிக்கு 
முக்கியமாக உதவுவதாக கருதப்‌ 
படும்‌ தூம்பற்ற மூளையடிச்‌ 
சுரப்பியான கபச்சுரப்பியின்‌ 
முன்பக்கத்தில்‌ ஏற்படும்‌ கழலை 
காரணமாக இது உண்டாகிறது. 


011021'6 0156256 : கில்பர்ட்‌ 
நோய்‌ : இரத்தத்தில்‌ அளவுக்கு 
மீறி பிலிரூமின்‌ இருக்கும்‌ 
நோய்‌. இது உக்கிரமற்ற பரம்‌ 
பரைநோய்‌. இது இடைவெளி 
விட்டு இலேசான மஞ்சள்‌ 
காமாலையாகத்‌ தோன்றும்‌. 
பிரெஞ்சு மருத்துவ அறிஞர்‌ ' 
நிக்கோலஸ்‌ கில்பர்ட்‌ இந்த 
நோயை விளக்கிக்‌ கூறினார்‌. 
0௦1515 0156856 : கில்கிறிஸ்ட்‌ 
நோய்‌ வட அமெரிக்கக்‌ 
கரணை நோய்‌. இது அமெரிக்கத்‌ 
தோலியல்‌ வல்லுநர்‌ தாமஸ்‌ 
கில்கிறிஸ்ட்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

019 : இஞ்சி : மணமும்‌ சுவை 
யமுண்டாக்குவதற்காகப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ இஞ்சிக்‌ கிழங்கு. 
01102, ரோ : சுக்கு. 

01ஈ9142 : பல்லெயிறு; ஈறு : பல்‌ 
லைச்‌ சுற்றியுள்ள தசைத்திசு. 





0111011115 


494 012556 





ர1ஈர1பர(/5 : பல்லெயிற்று வீக்கம்‌; 
ஈறு வீக்கம்‌; எயிறு அழற்சி; ஈறு 
அழற்சி : பல்‌ வீக்கத்தினால்‌ 
உண்டாகும்‌ எரிச்சலினால்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ எயிற்று வீக்கம்‌. 

01016 : வளையம்‌; அரைக்கச்சை; 
என்பு வளையம்‌; இருப்பு : கை கால்‌ 
களைத்‌ தாங்கும்‌ என்பு வளையம்‌, 
வரிந்து கட்டும்‌ வளையம்‌, இடுப்பு, 
தோல்‌ பட்டை. வளையம்‌. 


917 : சுற்று. 

0111. 200௦௱141௮/ : வயிற்றுச்‌ 
சுற்று. 

9180 : சுரப்பி : உள்ளே அல்லது 


சுரப்பு நீரைச்‌ சுரந்திடும்‌ சுரப்பி. 





அடிமுளைச்‌ த்‌ 


சுரப்பி 


ப்ராய்டு சுரப்பி 


உடலின்‌ இயக்கத்திற்குத்‌ தேவையான 
பொருள்களைச்‌ சுரக்கும்‌ உடலின்‌ 
பகுதி. வியர்வைச்‌ சுரப்பி, பால்‌ 
சுரப்பி, நிணநீர்ச்சுரப்பி, செரி 
மானத்திற்கு உதவும்‌ திரவங்‌ 
களைச்‌ சுரக்கும்‌ கணையம்‌ 
போன்றவை இவ்வகையைச்‌ 
சேர்ந்தவை. 

01310, 3022! : மேனிச்‌ சுரப்பி. 
013ஈ0, பப௦்‌!255 : நாளமில்‌ சுரப்பி. 
0130, 88621 : வியர்வைச்‌ சுரப்பி. 
018ஈ08, 6ஈ௦௦௦16 : உட்சுரப்பி. 
01370, 8௦82! : கண்ணீர்ச்‌ சுரப்பி. 


01310௦7 : குதிரைச்‌ சயம்‌; புரவிக்‌ 
காய்ச்சல்‌ : குதிரை, கோவேறு 
கழுதைகள்‌, கழுதைகள்‌ ஆகிய 
வற்றிடமிருந்து மனிதரைத்‌ 
தொற்றிக்‌ கொள்ளும்‌ சயநோய்‌. 


018௭0, புறற்ஸ்‌௦ : நிணநீர்ச்‌ சுரப்பி. 
01210, 521 : உமிழ்நீர்ச்‌ சுரப்பி. 
01310. 5602060ப6 : நெய்மச்‌ சுரப்பி. 
01310, 56% : செனிப்புச்‌ சுரப்பி. 
01371௦, ரா : கேடயச்‌ சுரப்பி. 
01805 : முகை. 

01215, ௦116011015 : யோனி முகை. 
0121௦5, ௦/5 : குறி முகை. 
01310ப!2 : சுரப்பி சார்‌. 
01310ப[6 : நுண்சுரப்பி. 

01316 : ஒளிக்கூச்சம்‌ 


0125565 : கண்ணாடிகள்‌. 
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1300௪6 521/6 : கிளாபர்‌ உப்பு : 
சோடியம்‌ சல்‌ஃபேட்‌, ஜெர்மன்‌ 
வேதியியலறிஞர்‌ ஜே. ஆர்‌. கிளாபர்‌ 
இதனைக்‌ கண்டுபிடித்தமையால்‌ 
இது “கிளாபர்‌ உப்பு' எனப்‌ 
பெயர்‌ பெற்றது. 

012900௦௱2 : கண்விழி விறைப்பு 
நோய்‌; விழி மிகையழுத்த நோய்‌; 
கண்ணமழுத்த நோய்‌ : கண்ணில்‌ 
உள்‌ அழுத்தம்‌ காரணமாக 
உண்டாகும்‌ நோய்‌. இந்நோய்‌ 
கடுமையானால்‌ கடும்‌ வலி 
ஏற்படும்‌. 

912௭௦ பவ! : தோள்பட்டை 
எலும்புக்‌ கிண்ணம்‌ தொடர்பான: 
தோள்‌ பட்டை மற்றும்‌ முன்‌ 
கால்‌ மேற்புற எலும்பில்‌ கிண்‌ 
ணம்‌ போன்ற குழிவான பகுதி 
தொடர்பான. 

0161௦10 : எலும்புக்‌ கிண்ணம்‌ : 
எலும்புத்‌ திசுவில்‌ கிண்ணம்‌ 
போன்ற குழிவு. 

0!/௦60256 : கிளைபினேஸ்‌ 
கிளிப்பிசைட்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

0110013510௱௨ ௱ப/(1ர௦ா௱ 
மூளைக்கட்டி : கடும்‌ உக்கிரத்‌ 
தன்மையுடைய மூளைக்கட்டி. 
011023 : மூளைத்‌ திசுக்‌ கட்டி : 
மூளை ஆதாரத்திசு உயிரணுக்‌ 
களில்‌ ஏற்படும்‌ தொடக்க 
நிலைக்கட்டி. இது உக்கிரத்தி 
லும்‌, வளர்ச்சி வேகத்திலும்‌ 
வெகுவாக வேறுபட்டிருக்கும்‌. 


01௦௱ய2 : திரணை. 


011௦0ர௦௱௨ : நரம்புத்தசைக்‌ 
கழலை. நரம்பு மற்றும்‌ தசைத்‌ 
திசுவில்‌ உண்டாகும்‌ ஒருவகைக்‌ 
கட்டி. 

0110121046 : கிளிப்பிசைட்‌ : நீரிழிவு 
நோய்க்கு எதிராக வாய்வழி 
உட்கொள்ளப்படும்‌ மருந்து. 
0142706115 : ஒளிரும்‌ உயிரணுக்கள்‌: 
நுண்ணோக்காடியில்‌ ஆய்வு 
செய்யும்போது சிறுநீரில்‌, 
வெள்ளை இரத்த உயிரணுக்‌ 
களின்‌ திசுப்‌ பாய்மத்தில்‌ புலப்‌ 
படும்‌ குருணை நகர்வு. 

91௦641 : குளோபின்‌ : இரத்தச்‌ 
சிவப்பணுவுடன்‌ இணைந்து 
செந்நிறக்‌ குருதியணுப்‌ பொருளாக 
மாறும்‌ ஒரு புரதப்‌ பொருள்‌. 
01௦0ய(ஈ : தசைப்‌ புரதம்‌ : உப்பு 
நீரில்‌ கரையும்‌ இயல்புடன்‌ 
உயிரினத்‌ தசைக்கூறுகளில்‌ 
காணப்படும்‌ புரதவகை. இதில்‌ 
நோய்த்தடைகாப்புக்கான &,௰, 
₹,0,14 ஆகிய புரதங்கள்‌ அடங்கி 
யுள்ளன. 

01௦ ய/ஈயார௭ : சிறுநீர்ப்‌ புரதம்‌ : 
சிறுநீரில்‌ புரதம்‌ கலந்திருத்தல்‌. 
01௦05 ஈர51211005 : தொண்டை 
அடைப்பு : தொண்டையில்‌ 
தசை மூண்டு அடைப்பது 
போன்ற உணர்வு. இது நரம்புக்‌ 
கோளாறினால்‌ உண்டாகிறது. 
இசிவு நோய்‌ கவலை, மனச்‌ 
சோர்வு நிலைகளில்‌ இது ஏற்படும்‌. 
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01௦௱௦ய/(15 





01௦௱௦ய//(/56 : தசை இணைக்‌ 
குச்ச வீக்கம்‌; திரணைகள்‌ : 
தசைக்கூறுகளின்‌ இணைக்‌ குச்‌ 
சத்தில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
01௦0௭ய/௦5012௦516 : தசைக்குச்‌ 
சக்‌ கழலை : சிறுநீரகத்தின்‌ 
தசைக்‌ கூறுகளின்‌ இணைக்‌ குச்‌ 
சத்தில்‌ ஏற்படும்‌ கட்டி. 
01௦௱ாய/ய5 : நரம்புத்திரள்‌; 
திறணை; குஞ்சம்‌ : நாடி நரம்பு 
களின்‌ திரள்‌ முடி. 





நரம்புத்திரள்‌ 
010553 : நாக்கு. 


01௦5560101 : நாக்கு அறுவை 
மருத்துவம்‌; நாவெடுப்பு : நாக்கை 
வெட்டி யெடுத்தல்‌. 
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01௦55115 : நாக்கு அழற்சி; நாவ 
ழற்சி : நாக்கு வீக்கம்‌. 
010550016918 : நாக்குவாதம்‌; 
நாவாதம்‌ : நாக்கு செயலற்றுப்‌ 
போதல்‌. 


01௦15 : குரல்வளை முகப்பு; குரல்‌ 
வாய்‌ : குரல்‌ எழுகின்ற தொண்‌ 
டையின்‌ பகுதி. 


01ப0380௦1 : குளுகாகோன்‌ 

கணையப்‌ பகுதியின்‌ அல்‌ஃபா 
உயிரணுக்களில்‌ உற்பத்தியாகும்‌ 
இயக்குநீர்‌ (ஹார்மோன்‌). இது 
கிளைக்கோஜனை குளூக்கோ 
சாக மாற்றி, உணவு உண்ட. 
போது இரத்தத்தில்‌ சர்க்கரை 
அளவுக்கு மீறிக்‌ குறைந்து 


விடாமல்‌ தடுக்கிறது. 


01ப௦௦௩௦4௪ : குளுக்கோ மானி : 
இரத்தத்தில்‌ உள்ள குளுக்கோஸ்‌ 
அளவை அளவிடுவதற்குப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ மின்கலத்தின்‌ மூலம்‌ இயங்கும்‌ 
சாதனம்‌. விரலிலிருந்து சில 
இரத்தத்‌ துளிகளை எடுத்து 
இந்த அளவீடு செய்யப்படுகிறது. 
01ப௦௦00806 : குளுக்கோஃபாஜ்‌ : 
மெட்‌ஃபார்மின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

01ப0௦06% : குளுக்கோப்பிளக்ஸ்‌: 
அமினோ அமிலங்களின்‌ கரை 
சலின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. இதனை 
ஊசிமூலம்‌ செலுத்தலாம்‌. 
01ப0௦56 : குளூக்கோஸ்‌; குருதி 
பழச்சர்க்கரை : கொடி: முந்திரி 
அல்லது திராட்சைப்‌ பழத்தி 





010056 (0168... 


லிருந்து தயாரிக்கப்படும்‌ சர்க்கரை. 
இது நுரையீரலில்‌ கிளைக்‌ 
கோஜனாகச்‌ சேமித்து வைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

01ப0௦56 4௦161810௦௨ (651 (1) : 
குளூக்கோஸ்‌ தாங்குதிறன்‌ சோதனை 
(ரோ) : ஒரு கால அளவுக்குப்‌ 
பட்டினியாக இருந்த பிறகு ஒரு 
வேளை குளூக்கோஸ்‌ அளவுக்கு 
உடலில்‌ ஏற்படும்‌ துலங்கலைச்‌ 
சோதனை செய்தல்‌. நீரிழிவு 
நோயைக்‌ கண்டறிய இந்தச்‌ 
சோதனை கையாளப்படுகிறது. 
0106௦5பா18 : சிறுநீர்க்‌ குளூக்‌ 
கோஸ்‌ நோய்‌ : சிறுநீரில்‌ குளூக்‌ 
கோஸ்‌ இருத்தல்‌. 

01ப௨ ௨ : காதுப்‌ பசை : காதின்‌ 
மையப்பகுதியில்‌ திரளும்‌ பசை 
போன்ற பொருள்‌. இது 
திரண்ட செவிப்பறையை 
விரிவாக்கிக்‌ கேட்கும்‌ திறனைக்‌ 
குறைக்கும்‌. 


ர1ப*௭௱2(6 : நரம்புச்‌ செய்திய 


னுப்புச்‌ சாதனம்‌ : மூளையிலுள்ள 
நரம்புச்‌ செய்தியனுப்புச்‌ சாதனம்‌. 
இது நினைவாற்றலில்‌ பங்கு 
பெறுகிறது. 

0185௦ : குளுட்டாமினேஸ்‌: 
குளூட்டாமினைச்‌ சிதைத்து 
குளூட்டாமிக்‌ அமிலமாகவும்‌ 
அமோனியாவாகசவும்‌ பகுப்ப 
தற்கு வினையூக்கியாகச்‌ செயற்‌ 
படும்‌ ஒரு செரிமானப்பொருள்‌. 
01பர்‌£21 : பிட்ட. 

01பர்‌2 : மாப்புரதம்‌; பசையம்‌ : 
விலங்குகளிலிருந்து சுரக்கும்‌ 
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பசைப்‌ பொருள்‌. இது நீரில்‌ 
கரையாது. 

பேர! : கிளட்ரில்‌ : கிளிபோனூ 
ரைடு என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


00/௦8/8 : குருதிக்‌ குளுக்கோஸ்‌: 
இரத்தத்தில்‌ குளூக்கோஸ்‌ 
இருத்தல்‌... 

ரிறு௦௨1ா(6) : கரிநீர்ப்‌ பாகு 
கொழுப்பிலிருந்து காரம்‌ சேர்ப்‌ 
பதால்‌ விளைவிக்கப்பட்ட, 
மருந்துக்கும்‌ பூச்சு நெய்க்களிம்‌ 
புகளுக்கும்‌ வெடி. மருந்துக்கும்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ நீர்மப்‌ 
பொருள்‌. 

014௦2௦! : கிளைசெரால்‌ : பல்வேறு 
கொழுப்புப்‌ பொருள்களில்‌ 
அடங்கியுள்ள ஓர்‌ அமைப்‌ 
பான்‌. இது சீரணத்தின்போது 
உணவிலிருந்து வெளியாகி, தனி 
யாகவோ கொழுப்பு அமிலங்‌ 
களுடன்‌ இணைந்தோ ஈர்த்துக்‌ 
கொள்ளப்படுகிறது. 
01௦6௦0௩0௦5 0112165 : கிளிசரோ 
பாஸ்‌ஃபேட்‌ : உடலூக்க மருந்துக்‌ 
கலவையில்‌ சேர்க்க பசியைத்‌ 
துண்டும்‌. 

ரிய! (ர்க்‌ : கிளிசரில்‌ 
டிரினிட்ரேட்‌ : குருதி நாள விரிவ 
கற்சி மருந்து. இது மாத்திரை 
களாகக்‌ கிடைக்கிறது. மாத்‌ 
ரையை வாயில்‌ போட்டு உமிழ்‌ 
நீரில்‌ கரைத்து உட்‌ கொள்ள 
வேண்டும்‌. 

ள்‌ : கிளைசின்‌ : இன்றியமையாத 
அமினோ அமிலங்களில்‌ ஒன்று. 
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0]//ஈயார்க : சிறுநீர்‌ கிளைசின்‌ : 
சிறுநீரில்‌ கிளைசின்‌ வெளியே 
அதல்‌. 

940096 : கிளைக்கோஜன்‌ : 
இழமைமங்களின்‌ பழச்சீனி 
போன்ற பொருளை உண்டாக்‌ 
கப்பயன்படும்‌ பொருள்‌. 


0100061886 : கிளைக்கோஜி 
னேஸ்‌ : கிளைக்கோஜனை 
குளுக்கோசாக மாற்றுவதற்குத்‌ 
தேவையான ஒரு செரிமானப்‌ 
(பொருள்‌ (என்ஸைம்‌) நொதி. 

91/009606515 : கிளைக்கோஜ 
னாக்கம்‌ : இரத்தக்‌ குளுக்கோசி 
லிருந்து கிளைக்கோஜன்‌ உருவாதல்‌ 


91/0006101/515 : கிளைக்கோஜன்‌ 


பகுப்பு : களைக்கோஜன்‌ பகுபட்டுக்‌ 
குளுக்கோசாக மாறுதல்‌ 
01/4000810515 : கிளைக்கோஜன்‌ 
பெருக்கம்‌ : கிளைக்கோஜன்‌ 
அளவு அதிகரிக்கும்‌ வளர்சிதை 
மாற்றக்‌ கோளாறு. 


90/00/5156 : கிளைக்கோஜன்‌ 
சிதைவு : உடலிலுள்ள சர்க்கரை 
நீரின்‌ துணையினால்‌ சிதைந்து 
கூறு படுதல்‌. 

00/00088/2 : சர்க்கரைக்‌ குறை 
பாடு : ஓர்‌ உறுப்பில்‌ அல்லது 
திசுவில்‌ சர்க்கரைப்‌ பற்றாக்‌ 
குறையாக இருத்தல்‌. 

04௦௦ 0₹01௦/ய௱ : கிளைக்கோப்‌ 
பைரோலோனியம்‌ : செயற்கை 
நச்சுக்காரம்‌ போன்ற ஓரு 
மருந்து. எனினும்‌, இது நச்சுக்‌ 


காரம்‌ போன்று இதயத்துடிப்புக்‌ 
கோளாறு ஏற்படுவதில்லை. 
0/0081865 : கிளைக்கோசைட்ஸ்‌: 
காடி, காரங்களின்‌ மூலம்‌ பழ 
வெல்லம்‌ போன்ற பொருள்‌ 
களைத்‌ தரும்‌ தாவரப்‌ பொருள்‌ 
வகை. 


01/005பா18 : சிறுநீர்ச்‌ சர்க்கரை; 
சிறுநீரில்‌ குருதிச்‌ சர்க்கரை; சர்க்‌ 
கரை நீரிழிவு : சிறுநீரில்‌ அதிக 
அளவில்‌ சர்க்கரை இருத்தல்‌. 
நு ரச : அதிமதுர வேர்‌ : 
இதிலிருந்து மருந்தாகவும்‌, திண்‌ 
பண்டமாகவும்‌ பயன்படும்‌ ௧௫ 
நிறப்பொருள்‌ எடுக்கப்படுகிறது. 
ரறு௱ர்ப்ா௨: கிளைமைடின்‌ 
நீரிழிவு நோய்க்கு வாய்வழி 
கொடுக்கப்படும்‌ ஒரு மருந்து. 
924 : ஒலுங்கு : இரட்டைச்‌ 
சிறகுடைய கொசு இனத்தைச்‌ 
சேர்ந்த நுண்ணிய பூச்சி, 
0948/9/8 : தாடைவலி. 


9ஈ2௦018507 : தாடை பிளாஸ்டிக்‌ 
மருத்துவம்‌; தாடை ஒட்டு 
அறுவை : தாடையில்‌ செய்யப்‌ 
படும்‌ பிளாஸ்டிக்‌ அறுவை 
மருத்துவம்‌. 

60௦15 9190 : நெடெல்‌ குறியீடு: 
அறுவை மருத்துவத்தின்போது 
மயக்க மருந்தின்‌ நிலைகளைக்‌ 
குறிக்கும்‌ ஒரு முறை. அமெரிக்க 
மயக்க மருந்தியலறிஞர்‌ ஒருவர்‌ 
உருவாக்கிய முறை. 
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0௦518 : உணர்திறன்‌ : ஒருவரு 
டைய அல்லது பொருளுடைய 
வடிவத்தையும்‌ இயல்பையும்‌ 
உணர்ந்து கொள்ளும்‌ திறன்‌. 
0௦01௦ ௦6115 : கிண்ண உயிரணு : 
கிண்ணம்‌ போன்ற வடிவுடைய 
ஒரு தனிவகைச்‌ சுரப்பு உயிரணு. 
இது சளிச்சவ்வில்‌ காணப்படு 
கிறது. இது குடுவை உயிரணு 
வாகும்‌. 

006082 606 : யானைச்‌ 
சொறிச்‌ சிகிச்சை : யானைச்‌ 
சொறி எனப்படும்‌ நமட்டுச்‌ 
சொறி நோயைக்‌ குணப்படுத்து 
வதற்கான ஒரு முறை. இதில்‌, 
புற ஊதாக்கதிர்‌ காட்டுவதும்‌, 
$ீல்‌ எண்ணெய்‌ பூசுவதும்‌, 
மாற்றி மாற்றிச்‌ செய்யப்படுகிறது. 
000016-760 : முட்டைக்‌ கண்‌ : 
விழி பிதுங்கி, விழி உருண்டு 
திரண்டிருத்தல்‌. 

0௦16 : குரல்‌ வளைச்‌ சரப்பி 
வீக்கம்‌; கழலை; கண்டமாலை; 
சுரப்பிக்‌ கழலல; கேடய வீக்கம்‌: 
குரல்‌ வளை தொங்கு சதையாக 
வீங்கி ஆறாதிருக்கிற 
கோளாறு. 

0௦011௦0615 : குரல்வளைச்‌ சுரப்பி 
வீக்கப்‌ பொருள்‌ : குரல்வளைச்‌ 
சுரப்பி வீக்கத்தை உண்டாக்கும்‌ 
பொருள்கள்‌. 

0௦10412ஈ5 0156256 : கோல்ட்‌ 
பிளாம்‌ நோய்‌ : தசைநலிவி 
நோய்‌. போலந்த நரம்பியலறி 
ஞர்‌ சாமுவேல்‌ கோல்ட்பிளாம்‌ 


பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 


001721*5 610௦ : முழங்கைப்‌ பின்‌ 
புற வலிப்பு : கைத்‌ தசைகளை 
அளவுக்கு அதிகமாகப்‌ பயன்‌ 
பத்துவதால்‌ முழங்கையின்‌ 
உட்பகுதியில்‌ கடும்‌ வலியுடன்‌ 
வீக்கம்‌ உண்டாதல்‌. இது கை 
யையும்‌ மணிக்கட்டையும்‌ பின்‌ 
புறமாக வலித்து இழுக்கும்‌. 
0௦11-0௦16 பான்‌ : குழிப்பந்தத்‌ 
துவார மூத்திரக்‌ கசிவு நாளம்‌ : 
சவ்வுப்‌ பையிலுள்ள மூத்திரக்‌ 
கசிவு நாளத்தின்‌ புழைவாய்‌. 
இது, மூத்திரக்‌ கசிவு நாளம்‌ 
பின்னடைவதன்‌ காரணமாக 
ஆழமான துவாரமாக ஏற்படு 
கிறது. 

00101'5 3றறகா24ப5 : கோல்கி 
சாதனம்‌ : ஒரு சிக்கலான இழைம 
உறுப்பு. இத்தாலிய உடல்‌ 
உட்கூறியலறிஞர்‌ கேமில்‌ லோ 
கோல்கி இதனை விளக்கிக்‌ 
கூறினார்‌. 

001425 8௦6 : கோல்ட்ஸ்‌ 
நோய்‌ : குவிமைய தோல்‌ திசு 
வளர்ச்சிக்‌ கோளாறு. இது 
அரிதாக ஏற்படும்‌ பிறவிக்‌ 
கோளாறு. ஜெர்மன்‌ மருத்துவ 
அறிஞர்‌ ஃபிரடரிக்கோல்ட்ஸ்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
0௦130 : இருபால்‌ உயிரணு 


மையம்‌; ஈனுறுப்பு : ஆண்‌-பெண்‌ 
உயிரணு உருவாகும்‌ உறுப்பு. 

0௦13001௦01 இருபால்‌ 
உயிரணு உறுப்பு இயக்கு நீர்‌ : 
அண்‌-பெண்‌ இரண்டாம்‌ பொது 
வான நுண்ம உயிர்மத்தைத்‌ 
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0௦121012 


தூண்டுகிற இயக்கு நீர்‌ (ஹார்‌ 
மோன்‌). 


00181019 : முழங்கால்‌ வலி. 


௦௦24௦ : கோண்டாஃபோன்‌ : 
கிளைமிடின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌, 

002/6 : முழங்கால்‌ மூட்டு 
அழற்சி : முழங்கால்‌ மூட்டில்‌ 
ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 

0௦4௦௱612 : மூட்டுமானி 
மூட்டுக்‌ கோணங்களை அளவிடு 
வதற்கான சாதனம்‌. மூட்டு 
அசைவினை அளவிடுவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ கருவி. 

0௦ /று : மூட்டு அளவீடு : 
ஒரு மூட்டின்‌ அசைவின்‌ வீச்‌ 
செல்லையை அளவிடுதல்‌. 


0௦1/௦50006 : கண்கோணமானி : 
கண்ணின்‌ முன்புறக்‌ கோணங்்‌ 
களை ஆராய்வதற்கான ஒளியி 
யல்‌ சாதனம்‌. 


00௦1105000 : கண்‌ கோண 
அளவீடு; கோணம்‌ காணல்‌ : 
கண்ணின்‌ முன்பக்க அறையின்‌ 
கோணத்தைக்‌ கண்‌ கோண 
மானியினால்‌ அளவிடுதல்‌. 
0௦1௦4௦ : கண்விழி அறுவை 
மருத்துவம்‌; கோணத்‌ திறப்பு : 
கண்விழி விறைப்பு நோயைக்‌ 
குணப்படுத்தப்படும்‌ அறுவை 
மருத்துவம்‌. 

0௦10000005 : மேகவெட்டை 


நோய்‌ தரு துன்பம்‌. 


5900 0006 


0௦1௦00௦62௨ : மேகவெட்டை 
நோய்‌; வெட்டை: நோய்‌ : வயது 
வந்தவர்களுக்குப்‌ பாலுறவு 
மூலம்‌ பரவும்‌ நோய்‌. அரிதாகக்‌ 
குழந்தைகளிடமும்‌ இது தொற்றும்‌ 
000ற0251பா6'5 9௦6 : குட்‌ 
பாஸ்டர்‌ நோய்‌ : ஒரு தன்னியக்கத்‌ 
தடை காப்புக்‌ கோளாறு. இது 
தசைக்குச்ச அழற்சி, நுரையீரல்‌ 
குருதிப்போக்கு அகியவற்றுடன்‌ 
இணைந்து உண்டாகும்‌. 
அமெரிக்க நோயியலறிஞர்‌ 
எர்னஸ்ட்‌ குட்‌ : 
இதனை விளக்கிக்‌ கூறினார்‌. 

00056 ரி௦5[ : தோல்‌ சிலிர்ப்பு : 
தோல்‌ சிலிர்ப்பு நிலை. மயிர்க்‌ 
கால்களுடன்‌ இணைந்துள்ள 
நுண்ணிய தசைகள்‌ சுருங்குவ 
தால்‌ தோல்‌ சிலிர்ப்பு உண்டா 
கிறது. இது அதிகக்‌ குளிரினா 
லும்‌ பயத்தினாலும்‌ எற்படும்‌. 
0008/21'5 ஷுாா௦ா6€ : கோபா 
லன்‌ நோய்‌ : 'டிஃபோபிளேவின்‌' 
என்னும்‌ வைட்டமின்‌-8 உயிர்ச்‌ 
சத்துக்‌ குறைபாட்டினால்‌ 
உண்டாகும்‌ ஊளட்டச்சத்துக்‌ 
குறை நோய்‌. இதனால்‌, கை 
கால்‌ பகுதிகளில்‌ எரிச்சலும்‌, 
உள்ளங்கைகளில்‌ அளவுக்கு 
மீறி வியர்வையும்‌ ஏற்படும்‌. 
இந்திய ஊட்டச்சத்து வல்லுநர்‌ 
கோபாலன்‌ பெயரால்‌ அமைக்கப்‌ 


படுகிற ௮. 
00006 : நகவுளி; எலும்பு அகற்றுளி: 


அறுவை ருத்துவத்தில்‌ எலும்பை 
அகற்றுவதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 


பாஸ்டர்‌. 
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படும்‌ உட்குழிவான அலகுடைய 
உளி. 

00%: மூட்டு வீக்கம்‌ : மூட்டுகளி 
லும்‌, காதுகளிலும்‌, வேறிடங்‌ 
களிலும்‌ உள்ள குருத்தெலும்பு 
களில்‌ சோடியம்‌ பையூரேட்‌ 
படிந்து ஏற்படும்‌ ஒருவகை 
வளர்சிதை மாற்றக்‌ கோளாறு. 
இதனால்‌, கால்‌ விரல்‌ வீங்கி, 
கடும்வலி உண்டாகிறது. இப்‌ 
போது இந்தச்‌ சோடியம்‌ பையூ 
ரேட்டை வெளியேற்றுவதற்கு 
மருந்துகள்‌ உள்ளன. 

00௭26 5101 : கோவர்‌ குறியீடு: 
டிஷேன்‌ தசைக்‌ கோளாறில்‌, 
நோயாளிக்கு இடுப்புத்தசை 
நலிவு காரணமாக கால்கள்‌ 
மேலேறி நிற்கும்‌ நிலை உண்‌ 
டாதல்‌. 


01806 : தரம்‌. 


0ோ202(0௦'5 410௦6 : கிரே 
டெனிகோ நோய்‌ : காதின்‌ 
மையப்பகுதியில்‌ ஏற்படும்‌ சீழ்க்‌ 
கட்டு நோயில்‌ ஆறாவது மண்டை 
யோட்டு நரம்பு வாதமும்‌ ஒற்றைத்‌ 
தலைவலியும்‌ உண்டாதல்‌. 
இத்தாலியக்‌ காது மருத்‌ துவர்‌ 
ஜி. கிரேடெனிகோ பெயரால்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. 

0720ப2460 : கூறிட்ட. 


012௦76'5 |6ா/16 : கிராஃபிக்‌ கத்தி: 
கண்ணில்‌ புரையை அகற்று 
வதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
குறுகிய நுண்ணிய கத்தி. 


0211 : ஒட்டு முறை பதியம்‌; 
ஒட்டு : அறுவை மருத்துவத்தில்‌ 
தசுவை அல்லது உறுப்பினை 
இடம்‌ மாற்றிப்‌ பொருத்துதல்‌. 
1211-0௦1௦ : எலும்பு ஒட்டு. 
01211 0௦1௦8! : வழி ஒட்டுகை. 


ரோசரீ( ௦5 ப5 (105( 0166856 : திசுப்‌ 
பொருந்தாமை நோய்‌ : உணர்‌ 
வூட்டப்பட்ட, ஏமக்‌ காப்பு 
முறையில்‌ தகுதிப்பாடுடைய 
கொடையாளி நிணநீர்த்‌ திசுக்கள்‌, 
ஏமக்காப்பு முறையில்‌ தகுதிப்‌ 
பாடில்லாத ஏற்புத்‌ திசுவுக்கு 
மாற்றப்படும்‌ பொழுது தோல்‌, 
இரைப்பை குடல்‌ குழல்‌, ஈரல்‌ 
குலை அகியவற்றில்‌ எலும்பு 
மச்சை மாற்றம்‌ செய்வதைத்‌ 
தொடர்ந்து ஏற்படும்‌ திசுப்‌ 
பொருந்தாமை என்னும்‌ துலங்கல்‌. 
சோரா 5 லா : கிரகாம்‌ விதி : 
“வாயுவின்‌ அடர்த்தியின்‌ வர்க்க 
மூலத்துக்குத்‌ தலை&ழ்‌ விகிதத்‌ 
தில்‌ அதன்‌ பரவல்‌ வீதம்‌ மாறு 
கிறது” என்னும்‌ விதி. இதனை 
பிரிட்டன்‌ வேதியியல்‌ வல்லுநர்‌ 
தாமஸ்‌ கிரகாம்‌ வகுத்தார்‌. 

ோவா0ன'6 றள்‌௦0 : கிரெயின்கர்‌ 
முறை : குழந்தை தன்‌ சொந்தக்‌ 
கையினால்‌ அடிவயிற்றைத்‌ 
தொட்டுச்‌ சோதனை செய்யும்‌ 
முறை. பெருமளவு மென்மைப்‌ 
புள்ளியைத்‌ தொடும்‌ பொழுது 
குழந்தை கையை எடுத்துவிட்டு 
அழத்தொடங்கும்‌. ஒத்துழைப்‌ 
பதற்கு மிகவும்‌ இளமையாக 
வுள்ள வீறிட்டழும்‌ குழந்தை 
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களுக்கு இந்த முறை பயனுடை 
யதாகும்‌. 

013ரம்‌௦101 : கிராமிசிடின்‌ : உயிர்‌ 
எதிர்ப்புத்‌ தன்மை வாய்ந்த ஒரு 
கலவை ம்ருந்து. இது டைரோத்‌ 
ரிசினிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது. 
மிகவும்‌ நச்சுத்‌ தன்மை வாய்ந்தது. 
அனால்‌ வெப்ப மண்டலத்தில்‌ 
பயன்படுத்தத்தக்கது. 
ோற-॥602(146 : கிராம்‌-எதிர்படி: 
டெயிக்கோயிக்‌ அமிலம்‌ இல்‌ 


லாத உயிரிகள்‌. இவை பிறப்பு 


றுப்பு-சிறுநீரகம்‌ சார்ந்த மற்‌ 
றம்‌ இரைப்பை குடல்‌ குழாய்‌ 
களில்‌ தொற்றுநோய்கள்‌ உண்‌ 
டாக்கும்‌ கிராம்‌ சாயத்தை 
எடுத்துக்கொள்வதில்லை. 
ோ2௱-0௦51(446 : கிராம்‌-நேர்படி : 
தங்கள்‌ உயிரணுச்‌ சுவரில்‌ டெயிக்‌ 
கோயிக்‌ அமிலத்தை உடைய 
உயிரிகள்‌. இவை, தோலிலும்‌, 
சுவாசக்‌ குழாயிலும்‌ தொற்று 
நோய்களை உண்டாக்கும்‌ கிராம்‌ 
சாயத்தை எடுத்துக்‌ கொள்கின்றன. 
ோ3௱'5 913 : கிராம்‌ சாயம்‌ : 
படிக ஊதா, அயோடின்‌, அல்க 
ஹால்‌ ஆகியவற்றினால்‌ பாக்டீரி 


யாவுக்கு நிறமூட்டும்‌ செய்முறை. 


இவை கிராம்‌-எதிர்‌ படியிலிருந்து 
கறையைப்‌ போக்குகிறது. அனால்‌ 
கிராம்‌-நேர்‌ படி. உயிரிகளி 
லிருந்து நீக்குவதில்லை. (இதனை, 
டேனிஷ்‌ மருத்துவ அறிஞர்‌ 
ஹான்ஸ்‌ கிராம்‌ விவரித்தார்‌. 

0802 : பெருங்காக்காய்‌ வலிப்பு; 
பெரு வலிப்பு; கால்‌ கை வலிப்பு. 


502 ோ3!/6'5 6/56856 


903ரு 6௨50 : முதியோர்‌ 
காயம்‌ : முதியோரைகச்‌ கவனிக்‌ 
கும்‌ பொறுப்புடையவர்கள்‌ 
அவர்களுக்கு விளைவிக்கும்‌ 


காயங்கள்‌. 


91௮1ப/214௦ : புண்முளை: வளர்வு; 
வளர்‌ திசு : புண்‌ முதலியவற்றில்‌ 
குணமாவதற்கு வளரும்‌ மணல்‌ 
போல்‌ முனைகளுடன்‌ தோன்‌ 
இம்‌ தக. 

0ர௮ப/௦04/16 : குருணை உயிரணு: 
குருணைகளைச்‌ கொண்டுள்ள 
உயிரணு எதுவும்‌. இது நியூட்‌ 
சரோஃபில்‌, ஈசினோஃபில்‌, பா 
சோஃபில்‌ போன்ற வெள்ளை 
உயிரணுக்களைக்‌ குறிக்கிறது. 
ூவாயி௦ா12 : திசுக்கட்டி, குருணைக்‌ 
கட்டி; வளர்மைக்கட்டி : ஆறி 
வரும்‌ புண்மீதான திசுக்களினால்‌ 
உண்டாகும்‌ ஒரு வகைக்‌ கட்டி. 


01904 : வரைவு. 
03, (116 : வரிவரைவு. 


0185 : பற்று. 


ரவ : கல்லடைப்பு : சிறுநீர்‌ 
பையில்‌ மணிக்கற்கள்‌ 
(பரல்கள்‌) கட்டுதல்‌. 


013761-401௦60 : கரகரப்புக்‌ குரல்‌. 


03/65 0156856 : கிரேவ்‌ நோய்‌: 
கேடயச்‌ சுரப்பு நச்சு நோய்‌. 
இது குரல்வளைச்‌ சரப்பி வீக்கம்‌ 
(கழலை), கண்விழிப்‌ பிதுக்கம்‌ 
அகியவற்றுடன்‌ தொடர்புடையது. 
ஐரிஷ்‌ மருத்துவ அறிஞர்‌. ராபர்ட்‌ 
கிரேவ்ஸ்‌ பெயரால்‌ இது 
விவரிக்கப்பட்ட து. 
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012410: கருவுற்ற; சூல்‌ கொண்ட. 
ராமு : ஈர்ப்பாற்றல்‌; ஈர்த்தல்‌; 
ஈர்ப்பு : பொருள்களிடையி 
லான இயல்‌ ஈர்ப்பு வலிமைத்‌ 
தரம்‌. 

ோ21/112'5 (பா௦பா ;: கிராவிட்ஸ்‌ 
கட்டி : சிறுநீரகத்தில்‌ உண்டா 
கும்‌ தெளிவான உ&யிரணுப்‌ 
புற்றுநோய்‌. ஜெர்மன்‌ நோயிய 
லறிஞர்‌ பால்‌ கிராவிட்ஸ்‌ பெய 
ரால்‌ அழைக்கப்படுகறது. 
ரா நு ஷாமா : சாம்பல்‌ 
குழந்தை நோய்‌ : பிறந்த குழந்‌ 
தைகளிடம்‌ குறிப்பாகக்‌ குறை 
மாதக்‌ குழந்தைகளிடம்‌ காணப்‌ 
படும்‌ ஒரு நச்சுத்தன்மை. 
குளோரோபெபனிக்கோல்‌ 
கொடுப்பதால்‌ இது ஏற்படுகிறது. 
நச்சுத்‌ தன்மையை நீக்கும்‌ 
அளவுக்கு உடல்‌ செயல்முறை 
வளர்ந்திருப்பதில்லை. மருந்து 
வெளியேறிவிடுகிறது. இதனால்‌ 
சாம்பல்‌ நிறம்‌, மந்தநிலை, 
பலவீனம்‌ உண்டாகிறது. 

ராறு ஈனா : சாம்பல்‌ நிறப்‌ 
பொருள்‌ : மூளையிலும்‌, தண்டு 
வடத்திலும்‌ உள்ள சாம்பல்‌ 
நிறப்பகுதி. இதில்‌ நரம்பு 
இழைமங்கள்‌, மையலின்‌ என்ற 
பொதி சவ்வில்‌ பொதிந்திருப்‌ 
பதில்லை. 

0௦௦2-0001 1ப06 : கிரீன்‌-கார்‌ 
டன்‌ குழாய்‌ : மணிக்கட்டின்‌ 
வரிக்கச்சை, தோணி வடிவக்‌ 
கொக்கி ஆகியவற்றுடன்‌ கூடிய 
அக நோக்குக்‌ குழாய்‌. பிரிட்டிஷ்‌ 


உணர்வியல்‌ மருத்துவர்‌ இதனை 
உருவாக்கினார்‌. 

01625110% 78௦16: எலும்பு 
முறிவு: குழந்தைகள்‌ வகையில்‌ 
ஒரு புற எலும்பு வளைந்திருக்க 
மறுபுற எலும்பு முறிந்திருக்கும்‌. 





எலும்பு முறிவு 

ோ௦£ாப!!1௦ 0255 : கிரீன்வில்‌ 
கிளைவழி : உடல்‌ பருமனுக்‌ 
காகச்‌ செய்யப்படும்‌ இரைப்‌ 
பைக்‌ கிளைவழி. இதில்‌ இரைப்‌ 
பையின்‌ மேல்‌ முனையில்‌ ஒரு 
சிறுபகுதி தைத்து அடைக்கப்‌ 
பட்டுத்‌ தனிமைப்படுத்தப்பட்டு, 
இடைக்‌ குடலுடன்‌ நாளப்‌ 
பிணைப்பு செய்யப்படுகிறது. 
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ரொ6ர21வார5௱ : கூடி வாழும்‌ 
தன்மை : இணைந்து வாழும்‌ 
இயல்பு; மந்தை மனப்பான்மை. 
01608110ப8 : மந்தை மனப்‌ 
பான்மை : மந்தை மனப்பான்‌ 
மையுடைய; கூடிவாழும்‌ தன்‌ 
மையுடைய; இணைந்து வாழ 


விரும்புகிற. 
ரர: கிரிடு கருவி : ஊடுகதிர்ச்‌ 


சோதனையின்போது உண்டாகும்‌ 
கதிரியக்கச்‌ சிதறலை ஈர்த்துக்‌ 
கொள்வதற்குக்‌ கதிரியல்‌ துறை 
யிலுள்ள ஒரு சாதனம்‌. இதில்‌, 
எளிய குடல்வால்‌ அழற்சிக்கு 
அறுவை மருத்துவம்‌ செய்வதற்கான 
இரும்புக்‌ கத்தியுடன்‌ கூடிய 
பல குறுகிய ஈயப்பட்டைகள்‌ 


அடங்கியிருக்கும்‌. 
ரார்ஈச'5 84௨ : உலோகத்‌ 
தூசு ஈளை நோய்‌ : உலோகத்‌ 


தூசியை சுவாசிப்பதால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ நோய்‌. 

01106 : 
வயிற்றளைவு : கடுமையான வயிற்று 
நோவு; குடற்‌ சுருக்கு வலி. 
௦ோர்ற6-4240 : குடல்‌ வலி மருந்து. 
ராரா : கடும்‌ சளிக்‌ காய்ச்சல்‌. 
0115607பப1ா : கிரைசியோஷபுல்‌ 
வின்‌ : படர்தாமரை நோய்க்குப்‌ 


பயன்படுத்தப்படும்‌ மருந்து... 


இது வாய்வழி உட்கொள்ளப்‌ 
படுகிறது. 

01151௦ : குருத்தெலும்பு. 

ரங்‌ : முருட்டு. 


கடும்‌ வயிற்று வலி; 


0௭0௦681'6 1604 : கரப்பான்‌ நோய்‌ : 
சர்க்கரையை அல்லது மாவைக்‌ 
கையாள்வதால்‌ மளிகைக்கடை 
காரருக்கு உண்டாகும்‌ கரப்‌ 
பான்‌ நோய்‌. 


0௦11 : அரை/இடுப்பு : வயிறும்‌ 
தொடையும்‌ சேருமிடம்‌. 
ரா௦யா0 : தளம்‌; இடம்‌ ; தரை : 
1. நிலப்பரப்பின்‌ அடித்தளம்‌. 
2. அடிப்படைப்‌ பொருள்‌. 
3. பொடியாக்கப்பட்ட தூள்‌. 
ரா௦பாம்‌. பெறா : கொட்டிடம்‌. 
0௦பற : தொகுப்பு; வகை. 
0௦, 61௦௦0 : குருதி வகை; 
இரத்த வகை. ப 

01௦பர ஈறு : குழும மருத்துவம்‌: 
உணர்வு அல்லது உணவியல்‌ 
பிரச்சினைகளுடைய நோயாளி 
களின்‌ ஒரு குழுமத்துக்கு 
உளவியல்‌ மருத்துவமளித்தல்‌. 
00௦6 : சோலை ; தோப்பு. 
0௦49 ற3/5 : இளம்பிள்ளை 
நரம்பு நோவு; வளர்ச்சி வலி : 
இளமையில்‌ உ றுப்புகளில்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ வலி. இது வாத வலியிலி 
ருந்து வேறுபட்டது. 

ரா : வளர்ச்சி. 

0௫0௦516 : மிகை வளைவு : உட 
லின்‌ ஏதேனும்‌ உறுப்பில்‌, குறிப்‌ 
பாக நகங்களில்‌ இயல்புக்கு 
மீறிய வளைவு இருத்தல்‌. 
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0பெள்ா்௦ : குவானித்தைடின்‌: 
தாழ்ந்த குருதியழுத்தத்தைத்‌ 
தடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து. 
மோரு : குவானிமைசின்‌ : 
வயிற்றுப்போக்கினைத்‌ தடுக்கக்‌ 
கூடிய ஒரு மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

0ப3ா௦2॥ : குவானோக்சான்‌ : 
தாழ்ந்த குருதியழுத்தத்தை 


தடுக்கக்‌ கூடிய மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 
002813201௦ : புற்று ஒழிப்பு 


மருந்து : புற்றுநோயில்‌ புற்றுப்‌ 
. பகுதிகளை ஊட்டமறுத்து 
ஒழிக்கும்‌ முயற்சிக்குத்‌ தேர்வு 
முறையான மருந்தாக உதவும்‌ 
பல்கூட்டச்‌ சேர்மப்‌ பொருள்‌. 
மோ : குவாரெம்‌ : குவார்‌ 
என்ற பானத்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

பேம்‌!2'5 றவாவ11/515 : குப்ளர்‌ 
முடக்குவாதம்‌ மண்டை 
யோட்டின்‌ ஒரு பக்க நரம்பு 
களிலும்‌, உடலின்‌ எதிர்‌ பக்க 
நரம்புகளிலும்‌ முடக்குவாதம்‌ 
ஏற்படுத்தும்‌ மூளைத்‌ தண்டு 
றைவுப்‌ புண்‌. 

0ப1/421௦6 : வழிகாட்டல்‌; நெறிப்‌ 
படுத்தல்‌. 

0ப/௰4 : உணவுக்‌ குழல்‌; இரைக்‌ 
குழல்‌. 

0பர1௦ஈ6 : உள்நாக்கு வெட்டுக்‌ 
கத்தி : உள்நாக்கு முதலியவற்றை 


வெட்டி யெடுப்பதற்கான அறுவை 
மருத்துவக்‌ கருவி. 

யோ 140 : நரம்புச்சிலந்திப்‌ 
புழு: 

0ப1ஈ௦3 10 : சீமைப்‌ பெருச்சாளி. 
பரிசோதனைப்‌ பணிகளுக்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒரு சிறிய 
கொறிக்கும்‌ பிராணி. 

பே!!'6 0152256 : குல்‌ நோய்‌ : 
கேடயச்‌ சுரப்பியில்‌ எற்படும்‌ 


"நலிவு. இதனுடன்‌ சேர்ந்து 


மந்திப்புக்‌ கோளாறும்‌ உண்டாகும்‌. 
ஆங்கில மருத்துவ அறிஞர்‌ சர்‌ 
வில்லியம்‌ குல்‌ பெயரால்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. 

90 : ஈறு. 

பா, 6௦1 : ஈறுகட்டி. 

0பாஈம்‌௦॥! : பல்லீற்றுக்கட்டி; ஈறு 
கட்டி : பல்‌ ஈறுகளில்‌ உண்டா 
கும்‌ சிறுகட்டி. இதனால்‌ கடம்‌ 
வலி உண்டாகும்‌. 

ரபா? : மேக நோய்க்கட்டி; 
மேகப்புண்‌ : கிரந்தி நோயின்‌ 
நாள்‌ பட்ட விளைவு உறுப்பு 
களில்‌ உண்டாகும்‌ பிசின்‌ 
போன்ற செறிவுள்ள புடைப்பு. 
9பய௱-(251 : எயிற்றுப்புண்‌. 


எயிறு : பல்‌ நிற்கும்‌ 


ரூபாா5 : 
தசை. 


0ப1 : குடல்‌ நாளம்‌ : உணவு செரி 
மான அடிக்குழாய்‌, குடற்கூறு. 
0ப(5 : குடல்‌. 
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ரூபர்பாவ! : மிசற்றொலி. 


பேோ/௪'5 (250 : குத்ரி சோதனை: 
௦பெனில்கெட்டோஜறூரியா 
என்னும்‌ வளர்சிதை மாற்ற 
எக்சப்‌ பொருள்களை கண்டறி 
வதற்கான சோதனை. இரத்தத்தில்‌ 
௦பெனிலாலானைன்‌ என்னும்‌ 
வளர்சிதை வினை மாற்றப்‌ 
பொருள்‌ இருப்பதைக்‌ கண்டறிய 
உதவுகிறது. அமெரிக்க நுண்‌ 


ணுயிரியலறிஞர்‌ ராபர்ட்‌ குத்ரி 


பெயரால்‌ அழைகப்படுகிறது. 
ய1பாவ122 : தொண்டையொலி. 


9ப$பா௦ு (80 : மிடறு தாடை 
சார்‌. 

மோர௦'$ 510 : குயோன்‌ குறியீடு: 
சிறுநீரகத்தில்‌ புறத்தோல்‌ பட 
லம்‌ படிந்திருத்தல்‌. ஃபிரெஞ்சு 
அறுவை மருத்துவ அறிஞர்‌ 
00பெலிக்ஸ்‌ குயோன்‌ பெயரால்‌ 
அமைக்கப்படுகிறது. 
0/௩௦6௦௦௦/ : மகளிர்‌ மருத்துவம்‌ 
பற்றிய ஆய்வியல்‌. 
07160௦3508 : மார்‌ திரள்‌. 


0186௦00100 : மகளிர்‌ மருத்துவம்‌; 
பெண்நோயியல்‌; பெண்‌ பால்‌ 
உறுப்பியல்‌ : பெண்களின்‌ இனப்‌ 
பெருக்க மண்டல நோய்களைப்‌ 


பற்றிய அய்வியல்‌. 
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ோொ0்‌௦(260௦௱3 : ௧௬ அண்டக்‌ 
கட்டி : நன்கு பாகுபடுத்தப்பட்ட 
விரை மற்றும்‌ ௧௬ அண்டத்‌ 
திசு உடைய ௧௫௬ அண்டத்தில்‌ 
அரிதாக ஏற்படும்‌ கட்டி. இதில்‌, 
அண்களுக்கு அல்லது பெண்‌ 
களுக்கு ஏற்படும்‌ விளைவுகள்‌ 
உண்டாகும்‌. இதனை இன்‌-யாங்‌ 
கட்டி என்றும்‌ அழைப்பர்‌. 
941௦6௦௦358 : ஆண்முலைப்‌ 
பெருக்கம்‌; மார்திறன்‌; பாலசுரப்பி 
விரிவாக்கம்‌ : அண்களின்‌ பா 
லூட்டும்‌ சுரப்பி விரிவடைதல்‌. 
0508 : ஜிப்சோனா : விரை 
வில்‌ ஓட்டிக்‌ கொள்ளக்கூடிய 
பாரிஸ்‌ சாந்து ஒட்டுப்‌ பசை 
மாவின்‌ வாணிகப்‌ பெயர்‌. 
ற5ப௱ : களிக்கல்‌ (ஜிப்சம்‌) : 
மருத்துவத்தில்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ கட்டுக்காரைக்குரிய 
மூலக்‌ கனிமப்பொருள்‌. 
6 : மூளை மடிப்பு 
அறுவை மருத்துவம்‌ : மூளை 
யின்‌ மடிப்புச்‌ சுருளை அகற்று 
வதற்கான அறுவை மருத்துவம்‌. 
ூாய5 : மூளைமடிப்புச்‌ சுருள்‌; மடி 
மேடு; மூளை மடிப்பு : மூளை 
யின்‌ மடிப்புச்‌ சுருள்‌ பகுதி. 


பு: “எச்‌” (4) :1. ஹைட்டிரஜனுக்‌ 
கான குறியிடு. 2. ஹவுஸ்‌ஃபீல்ட்‌ 
அலகு. 3. காந்தப்‌ புலத்தின்‌ 
வலிமை. 


ரஷ்ய : ஹேபனுலா : 1. சாட்டை 
போன்றதொரு அமைப்பு. 2. மூளை 
யின்‌ நடு மூளைச்‌ சுரப்பியுடன்‌ 
இணைந்துள்ள தலைக்காம்பு. 
3. ஒரு குறுகிய பட்டைபோன்ற 
அமைப்பு. 4. முதுகுப்புறக்‌ 
குருதிக்‌ குழாய்‌ மூளையறைப்‌ 
புடைப்பு. இதில்‌ நுகர்வுணர்வு, 
உள்ளுறுப்பு, உடலுறுப்பு நடு 
ஈர்ப்பு வழிகள்‌ ஒருங்கிணைக்‌ 
கின்றன. 

24116211௦1 : தற்சார்பு வளர்ச்சி : 
ஒரு குழந்தை உடல்‌ அளவி 
லும்‌, உளவியல்‌ அளவிலும்‌ 
உயர்ந்த அளவு தற்சார்பினைப்‌ 
பெறுவதற்குப்‌ படிப்படியாக 
வளர்ச்சியடைவதற்கான வழி 
முறை. 

216 : மனப்பாங்கு; பழக்கம்‌/ 
வழக்கம்‌ : ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்‌ 
நிலையில்‌ அல்லது தூண்டு 
தலின்போது நடந்து கொள்ளும்‌ 
பழக்கம்‌ அல்லது உடற்பாங்கு. 
இது வளரும்‌ வகை அல்லது 
முறையினால்‌ உருவாகிறது. 


1 


ர2116ப204௦1 : பழக்கப்படுத்துதல்‌; 
வழக்கமாக்கல்‌ : திரும்பத்‌ திரும்ப 
ஏற்படும்‌ ஒரு தூண்டுதலுக்குக்‌ 
குறைந்த எதிர்வினை உண்டா 
வதன்‌ மூலம்‌ தகவமைத்துக்‌ 
கொள்ளும்‌ துலங்கல்‌. 

2011ப06 : உடற்பாங்கு : பழக்கம்‌; 
போக்கு, மனப்பாங்கு. 


 நட(ப2! ௦0௦14௦ : வாடிக்கைக்‌ 


கருக்கலைப்பு; வழக்கக்‌ கருச்‌ 
சிதைவு : வாடிக்கையாகக்‌ கருச்‌ 
சிதைவு செய்தல்‌. 

ஈ௮014ப20௦ : பழக்கப்படுத்துதல்‌; 
வழக்கப்படுத்துதல்‌; வழக்கமாதல்‌: 
ஒருவகை நடத்தை முறையைப்‌ 
பழக்கமாக வளர்த்துக்‌ கொள்‌ 
ளுதல்‌. பொதுவாக, இது எதிர்‌ 
மறைப்‌ பழக்கத்தையே குறிக்‌ 
கும்‌. எடுத்துக்காட்டாக, தூக்க 
மாத்திரை அருந்தி உறக்கங்‌ 


- கொள்ளுதல்‌, போதை மருந்துப்‌ 


பழக்கம்‌ போன்றவற்றைக்‌ 
கூறலாம்‌. 
201105 : உடல்‌ தோற்றம்‌ 


1. பொதுவான உடல்‌ தோற்றம்‌. 
2. உடல்‌ கட்டமைப்பு. 

3 : குருதிச்‌ சிவப்பு : குருதிச்‌ 
சிவப்புப்‌ பொருளில்‌ பிசிதம்‌ 
சேர்ந்த வண்ணப்‌ பொருள்‌. 


த த பப பப ப ப டடப்யியயயயவயவய மைல 
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13௦௮010615 : மட்டுமீறிய இரத்தச்‌ 
சிவப்பு : கார்பன்மோனாக்சைடு 
நஞ்சூட்டத்தில்‌ காணப்படுவது 
போன்று, மட்டு மீறிய பள 
பளப்பாக உள்ள சிவப்பு 
இரத்தம்‌. 

3201௦6 : குருதி உயிர 
ணுமானி : குருதி உயிரணுக்களைக்‌ 
கணக்கிடுவதற்கான ஒரு கருவி. 
13௮0501010 : ஒட்டுத்திறன்‌: 
குருதிச்‌ சிவப்பு உயிரணுவின்‌ 
மேற்பரப்பிலஇள்ள ஒரு வினை 


யூக்கியின்‌ அல்லது பொருளின்‌. 


ஒட்டுந்தன்மை. 
18௦௱ஈ3001ப41ஈ211௦ : குருதியணு 
ஒட்டுத்‌ திரட்சி : 1. ஒரு குறிப்‌ 
பிட்ட தற்காப்பு மூலம்‌ அல்லது 
நுண்ணுயிரிவினையூக்கி இருப்‌ 
பதால்‌ குருதிச்‌ சிவப்பணுக்கள்‌ 
கெட்டியாதல்‌. 2. தடையுணர்வு 
வினை. 3. காப்பு மூலம்‌ உண்‌ 
டாக்கும்‌ சிவப்பணுக்கள்‌ ஓட்‌ 
டத்‌ திரட்சியடைவதைத்‌ தடுக்‌ 
கும்‌ ஓர்‌ ஏமக்‌ காப்பு வினை. 
ஈ36௱300 யய : சிவப்பணுத்‌ 
திரட்சி மூலம்‌ : குருதிச்‌ சிவப்‌ 
பணுக்கள்‌ ஓட்டத்‌ திரட்சி 
யடைவதை உண்டாக்கும்‌ ஒரு 
தற்காப்பு மூலம்‌. 

3! : குருதி சார்ந்த : 1. குருதி 
அல்லது குருதி நாளம்‌ சார்ந்த. 
2. இதயம்‌ அமைந்துள்ள வயிற்‌ 
றுக்கும்‌ முதுகந்தண்டுக்குமிடை 


யிலான அச்சு. 


18௦515 : குருதிப்‌ பகுப்‌ 
பாய்வு : இரத்தத்தை வேதியியல்‌ 
முறையில்‌ பகுப்பாய்வு செய்தல்‌. 
ர3௱3ா9/௦௱3 : குருதிக்‌ குழாய்க்‌ 
கோளாறு : குருதிக்‌ குழாய்கள்‌ 
தவறாக எந்தப்‌ பகுதியிலும்‌ ஏற்‌ 
படலாம்‌. தோலில்‌ இது செம்‌ 
புள்ளியாகத்‌ தென்படும்‌. 


38௭01௦ : இரத்த நாளத்‌ 
தொகுதி : இரத்த நாளங்களைக்‌ 
குறிக்கும்‌ கூட்டு வடிவம்‌. 
26௱3௱91௦0௦101௦ : குருதி 
நாளக்கட்டி : குருதி நாள உயிர 
ணுக்களில்‌ அல்லது பெரிசைட்‌ 
டுகளில்‌ ஏற்படும்‌ ஒரு கட்டி. 
இது கால்களிலும்‌, வபையின்‌ 
பின்‌ பகுதியிலும்‌ ஏற்படுகிறது. 
18௦௱2ார1௦831௦௦௱௨ : இரத்த 
நாள :உக்கிரக்‌ கட்டி : இரத்த 


"நாளங்களின்‌ வேகமாகப்‌ பரவி 


வரும்‌ உள்வரித்தாள்‌ சவ்விலி 
ருந்து வளரும்‌ உக்கிரமான 


கட்டி. 


ரோஜானா515 : குருதி நீக்கம்‌ : 
அமைப்பான்களாகப்‌ பகுக்கப்‌ 
பட்டு, சில அமைப்பான்களை 
வைத்துக்கொண்டு, எஞ்சியுள்ள 
கூறுகளை நோயாளிக்குச்‌ 
செலுத்துவதைத்‌ தொடர்ந்து 


- ஒரு கொடையாளிடமிருந்து 


அல்லது ஒரு நோயாளியிடமி 


ருந்து குருதி முழுவதையும்‌ 
அகற்றுதல்‌. 
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3௦515 : மூட்டக்‌ குருதி; 
மூட்டில்‌ குருதிக்‌ கசிவு; குருதி 
மூட்டு; மூட்டுக்‌ குருதிமை : மூட்டு 
களின்‌ குழியில்‌ இரத்தம்‌ சேர்ந்‌ 
திருத்தல்‌. 

12௦2146515 : இரத்த வாந்தி: 
அண்மையில்‌ உண்ட உணவு 
இரத்த வாந்தியாக வெளி வந்‌ 
தால்‌ அந்த இரத்தம்‌ ஒளிச்‌ 
சிவப்பாக இருக்கும்‌. இல்லை 
யெனில்‌ இரைப்பை நீரின்‌ 
வினை காரணமாகக்‌ காப்பித்‌ 
தூள்‌ போன்று கருஞ்சிவப்பு 
நிறமாக இருக்கும்‌. 

3௦2/6 : குருதிவினை மருந்து. 


3௨ : இரும்புச்‌ சத்து 
உலர்ந்த குருதியிலிருந்து கிடைக்கும்‌ 
பழுப்பு நிற இரும்புச்‌ சத்துப்‌ 
பொருள்‌. 

02௦2140515 : குருதிவியர்வை: 
இரத்தம்‌ அல்லது இரத்த நிறமி 
கள்‌ அடங்கியுள்ள வியர்வை. 
௩9௦௱21(௦ : சிவப்பணு உற்பத்திப்‌ 
பொருள்‌; இரத்த விருத்தி : இரத்‌ 
தச்‌ சிவப்பணுக்களும்‌, அதன்‌ 
அமைப்பான்களும்‌ உற்பத்தியா 


வதற்குத்‌ தேவையான பொருள்‌. : 


ர32௱31001ய௱ : குருதி ஒட்‌ 
டுண்ணி : இரத்த உயிரணுக்‌ 
களிலுள்ள ஒற்றை உயிரணு 
ஒட்டுண்ணி. 

ஈ36௱21௦0135% : அடிப்படைக்‌ 
குருதி உயிரணு : வேறுபடுத்திக்‌ 


காட்டப்படாத அடிப்படைக்‌ 
குருதி உயிரணு. இதிலிருந்து 
எலும்பு மச்சைச்‌ சிவப்பணுகீ்‌ 
கள்‌, முதுகந்தண்டுவடச்‌ சிவப்ப 
ணுக்கள்‌, நிணநீர்ச்‌ சிவப்பணுக் 
கள்‌ பெறப்படுகின்றன. 
ர3௱2௦௦616 : குருதிக்‌ குழிவு : 
இரத்தக்‌ குழி; இரத்த வண்டம்‌. 
ர22௱ 24001] பார்க சிறுநீர்‌ 
இரத்தம்‌ : சிறுநீரில்‌ இரத்தமும்‌ 
நிணநீரும்‌ இருத்தல்‌. இது 
யானைக்கால்‌ நோயில்‌ காணப்‌ 
படும்‌. 

3௦௱2100010ப5 : யோனிக்குழாய்‌ 
குருதி; யோனிக்‌ குருதிமை : 
பெண்ணில்‌ கருப்பைக்‌ குழாயில்‌ 
(யோனிக்‌ குழாய்‌) குருதி சேர்ந்தி 
ருத்தல்‌. 

0௮3௦24௦௦11 : குருதி கணு வளவு. 
ர3௦௱24௦00/51 : குருதிக்குழாய்‌ 
நீர்க்கட்டி : 1. ஒரு நீர்க்கட்டியில்‌ 
இரத்தம்‌ கசிதல்‌. 2. குருதிக்‌ 
குழாய்‌ நீர்க்‌ கட்டி. 

ர்க்‌ 200யாரக : சிறுநீர்ச்‌ சிவப்‌ 
பணு சிறுநீரில்‌ இரத்தச்‌ 
சிவப்பு உயிரணுக்கள்‌ இருத்தல்‌. 
2௦௱2(00612515: குருதி உருவாதல்‌. 


262100601௦ 186௱28400610ப5: 
குருதி வழிப்‌ பரவல்‌ : 1. குருதிக்‌ 
குழிவுசார்ந்த. 2. குருதியிலிருந்து 
உண்டாகும்‌ எதுவும்‌. 3. இரத்த 
வோட்டம்‌ மூலம்‌ பரவுதல்‌. 


8240061015: குருதி உருவாதல்‌. 
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॥8௱2௦10007 : குருதியியல்‌ 
குருதி உருவாதல்‌, அதன்‌ 
அமைப்‌ பான்கள்‌, அதன்‌ பணி, 


குருதி நோய்கள்‌ அகியவை 


பற்றி ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. 
ர௮2௦௱2 : குருதிக்‌ கட்டி : 
இரத்தம்‌ சேர்ந்து உண்டாகும்‌ 
வீக்கம்‌. 

ரகா : கருப்பைக்‌ 
குருதி : கருப்பையில்‌ குருதி 
திரண்டிருத்தல்‌. இதனை 'மாத 
விடாய்‌ திரவம்‌' என்றும்‌ கூறுவர்‌. 
ா36௱80௱16100016 : தண்டு 
வடத்துளை : இரத்தப்போக்கு 
காரணமாகத்‌ தண்டுவடத்தில்‌ 
துளைகள்‌ உண்டாதல்‌. 
136210 0210010100)/ : குருதி 
நோயியல்‌ : குருதிநோய்‌ ஆய்வு 
தொடர்பான நோயியலின்‌ ஒரு 
பிரிவு. 

36௱24௦0012515 : யோனிக்‌ 
குழாய்க்‌ குருதி; குருதி உற்பத்தி; 
குருதியாக்கம்‌. 

1௮6௱21052121% : கருக்குழாயக்‌ 
குருதி; குருதி அண்டக்‌ குழல்‌ : 
மனிதக்‌ ௧௫௬ உறுப்பிலிருந்து 
 கருவெளியேறும்‌ குழாயில்‌ 
உள்ள இரத்தம்‌. 


13௦௱20202 : குருதி ஒட்டுண்ணி: 


இரத்தத்திலுள்ள ஒட்டுண்ணிகள்‌. 
ஈ3சர்பா/2 : சிறுநீர்க்‌ குருதி; 
குருதிச்‌ சிறுநீர்‌; குருதியிழிவு : 
சிறுநீரில்‌ இரத்தம்‌ இருத்தல்‌. 
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02௦6 : குருதிச்‌ சிவப்பு : குருதிச்‌ 
சிவப்பணு நிறமியின்‌ நிறமிப்‌ 
பகுதியாக அமைந்துள்ள புரோட்டோ 
போர்பிரின்‌ அடங்கியுள்ள ஓர்‌ 
அயம்‌. இது அதன்‌ ஆக்சிஜன்‌ 
கொண்டு செல்லும்‌ திறனுக்குக்‌ 
காரணமானதாகும்‌. 
9௦௦118 : பித்தநீர்க்குருதி : 
பித்தநீரில்‌ அல்லது பித்த நீர்‌ 
நாளங்களில்‌ இரத்தம்‌ இருத்தல்‌. 
ர3௱௦௦௭௦௱2௦516 : திசு அயப்‌ 
பெருக்கம்‌ : இரும்பு வளர்‌ சிதை 
மாற்றத்தில்‌ பிறவிலேயே 
ஏற்படும்‌ கோளாறு. இதனால்‌ 
திசுக்களில்‌ இருப்புச்‌ சத்து 
அதிகரிக்கிறது. இதன்‌ காரண 
மாகத்‌ தோல்‌ பழுப்பு நிறமா 
கிறது. ஈரவிறைப்பும்‌ உண்டா 
கிறது. 

13௦௱௦௦௦1௦6ஈ12110௱ : குருத்‌ 
அடர்வு; சிவப்பனுப்‌ பெருக்கம்‌: 
குருதிச்‌ செறிவு : இரத்தத்தில்‌ 
நிணநீர்‌ அளவைவிட இரத்தச்‌ 
சிவப்பணுக்கள்‌ அதிகமாக 
இருத்தல்‌. 

ா26௱௦0/10012851: எலும்பு மச்சை 


உயிரணு; குருதி முன்மம்‌ 
எலும்பு மச்சையின்‌ மூல ர 


ணுக்கள்‌. 
2௦ 0010௱61 : குருதியணு 
அளவைமானி : இரத்தத்திலுள்ள 
குருதியணுக்களின்‌ எண்ணிக்‌ 
கையை அளவிடுவதற்கான 


கருவி. 


186௦ 0/2010915 
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ர3ோ௦01201௦515 : குருதிவழி 
நோய்‌ நாடல்‌ : இரத்தத்தை ஆய்வு 
செய்து நோயைக்‌ கண்டறிதல்‌. 
132௱௦012][/515 : குருதிக்‌ கலைப்‌ 
பிரிவினை : சிறுநீரகம்‌ செய 
லிழக்கும்‌ போது சிறுநீர்க்‌ 
கலவைப்‌ பொருள்களைப்‌ பிரித்தல்‌. 
இதில்‌ இரத்தம்‌ ஓர்‌ எந்திரம்‌ 
வழியே செலுத்தப்‌ பட்டு, 
உடலுக்குத்‌ திரும்பி வருவதற்கு 
முன்பு தூய்மை யாக்கம்‌ செய்‌ 
யப்படுகிறது. 

ர3௱௦011ப(1/௦ஈ : குருதி நீர்ப்பு : 
இரத்தப்‌ போக்கு ஏற்பட்டு, 
குருதிநீர்‌ அளவு பெருக்கமடை 
வதையொட்டி ஆர்பிசி அளவு 
குறைதல்‌. 

32௦௫ ஈர்‌ : குருதியோட்ட 
இயக்கம்‌ : உடலில்‌ இரத்தவோட்டம்‌ 
நடைபெறும்‌ இயக்‌ கங்கள்‌. 
136௩௦91௦01 : செங்குருதியணு; 
குருதிச்‌ சிவப்பணு நிறமி; குருதி 
நிறமி : செந்நிறக்‌ குருதியணுவு 
டலியின்‌ வண்ணப்பொருள்‌. 
இது இரும்புச்‌ சத்தினாலானது. 
இதில்‌ மறிநிலை ஆக்சிஜனும்‌ 
உள்ளது. 

136௱௦01௦0118௱18 : குருதி நிண 
நீர்‌ சிவப்பணு நிறமி : குருதி நிண 
நீரில்‌ குருதி சிவப்பணு நிறமிகள்‌ 
இருத்தல்‌. 


186௱௦01௦011௦௱௦1 : குருதிச்‌ 
சிவப்பணு நிறமி மானி : இரத்‌ 
தத்திலுள்ள குருதிச்‌ சிவப்பணு 
நிறமியை அளவிடுவதற்கான 
கருவி. 


136௱௦01௦11௦02477 : குருதிச்‌ 
சிவப்பணு நிறமிக்‌ கோளாறு : 
குருதிச்‌ சிவப்பணு நிறமி இயல்பு 
மீறியதாக இருத்தல்‌. 
3௦௱௦01௦01ஈய2 : சிறுநீர்ச்‌ சிவப்‌ 
பணு நிறமி; குருதி நிறயிழிவு : 
சிறுநீரில்‌ குருதிச்‌ சிவப்பணு 
நிறமி இருத்தல்‌. 


13௦08 : குருதி ஆய்வு : 
உருவாக்கப்பட்ட தனிமங்கள்‌ 
அனைத்திலும்‌ உயிரின அமைப்பியல்‌ 
எண்ணிக்கை, வீத அளவு ஆகிய 
வற்றைக்‌ கண்டறிவதற்‌ காகக்‌ 
குருதியை விரிவாக ஆய்வு செய்தல்‌. 
போ ௦12 : காயக்‌ குருதிப்‌ 
பெருக்கம்‌; சிறிய காயங்களி 
லிருந்தும்‌ இரத்தம்‌ பெருக்கும்‌ 
பரம்பரை நோய்‌. 

ர9௱௦1/511 : ஹீமோலைசின்‌; 
குருதிச்‌ சாறு இளக்கி; குருதி முறி: 
இரத்தத்திலுள்ள சிவப்பணுக்‌ 
களைச்‌ சிதைவுறச்‌ செய்யும்‌ 
மருந்து. மருந்து அல்லது நொதி. 
89௦௱௦14/515 : குருதிச்‌ சிவப்பணுச்‌ 
சிதைவு; குருதிச்‌ சிவப்பணு அழிப்பு; 
குருதிக்‌ குலைவு : இரத்தத்தில்‌ 
உள்ள சிவப்பணுக்கள்‌ சிதைந்து 
அதிலுள்ள குருதிச்‌ சிவப்பணு 
நிறமிகள்‌ வெளிப்படுதல்‌. 


ப தைக கை க கை சன்‌ கள சாகச சக கா கை கக கக ககக கரக கிக் கக காவ ககக கவிகை கவர்‌ சகிகலா 


ப 2௦௦11௦ 015... 
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0௦: குழந்தை குருதிச்‌ சோகை: 
குழந்தையின்‌ இரத்தத்திலும்‌, 
தாயின்‌ இரத்தத்திலுமுள்ள 
உறைமக்கூறு மாறுபடுவதால்‌, 
பிறந்த குழந்தைக்கு ஏற்படும்‌ 
குருதிக்‌ கோளாறு. இதனால்‌, 
குழந்தையின்‌ சிவப்பணுக்கள்‌ 
அழிந்து விடுகின்றன. இரத்த 
சோகை உண்டாகிறது; மஞ்சள்‌ 
காமாலை நோயும்‌ ஏற்படும்‌. 
3௦020௫ : குருதி நோய்‌ : 
குருதியில்‌ அல்லது குருதி உரு 
வாக்க முறையில்‌ ஏற்படும்‌. 
136 ௱௦061108701/ய௱ குலை 
யுறைக்‌ குருதி; இதயச்‌ சுற்றுப்பை 
குருதி; இதய உறை குருதிமை : 
குலையுறையில்‌ குருதி சேர்ந்‌ 
திருத்தல்‌. 

ர36௱௦0௦11008ப௱ : வபைக்‌ 
குருதி; குருதி உதரப்பை : வயிற்‌ 
றின்‌ உட்பகுதியைச்‌ சூழ்ந்துள்ள 
நீரடங்கிய இரட்டைச்‌ சவ்வுப்‌ 
பையில்‌ (வபை) இரத்தம்‌ சேர்ந்‌ 
திருத்தல்‌. 

3௦ : குருதி நுண்ணுயிர்‌ 
பெருக்கம்‌ : குருதி அடங்கி 
யுள்ள ஊடகத்தில்‌ நுண்ணுயிரி 
கள்‌ பெருக்கமடைதல்‌. 
03௦௦111125 : குருதிப்‌ பெருக்கு 
நோய்‌; குருதி உறையாக்‌ கேடு : 
சிறு காயத்திலிருந்தும்‌ குருதிப்‌ 
பெருக்கம்‌ ஏற்படும்‌ பரம்பரை 
நோய்‌. 


512 86௨010 016... 





1௮௦௦ /௦012 : குருதி வெறுப்பு: 
இரத்தப்‌ போக்கை அல்லது 
இரத்தத்தைப்‌ பார்க்கும்‌ போது 
ஏற்படும்‌ வெறுப்பு. 

3௦ (21௱/8 : கண்‌ லிழிக்‌ 


குருதிக்‌ கசிவு : கண்‌ விழியில்‌ 
இரத்தம்‌ கசிதல்‌. 
86௦௦0: நுரை 


யீரல்‌ உள்வரிச்‌ சவ்வுக்‌ குழிக்‌ 
குருதி; குருதி வளி மார்பு : உள்‌ 
வரிச்‌ சவ்வுக்‌ குழாயில்‌ இரத்த 
மும்‌, காற்றும்‌ சேர்ந்திருத்தல்‌. 
3௦00௦16515 : குருதி உருவா 
தல்‌; குருதியாக்கம்‌. 
18௦௱௦ற௫/515 : இரத்த வாந்தி; 
இரத்த இருமல்‌. 
3௦௦296 : குருதிப்‌ போக்கு; 
குருதி ஒழுக்கு; இரத்தப்‌ பெருக்கு: 
குருதிக்‌ குழாய்களிலிருந்து இரத்‌ 
தம்‌ நிற்காமல்‌ வெளிப்‌ படுதல்‌. 
2206, காம்‌ 0261ப : 
பேறு கால முன்போக்கு. 
ப்‌3ோ௦ாா206, பர்சார்6 : கருப்‌ 
பை இரத்தக்‌ கசிவு. 
3௦௦806 ராம்‌௨ர்‌ஈ௦! : குடல்‌ 
குருதிக்‌ கசிவு. 

136௩௦11௩௨06, 0051021யா : 
பேறுகால பின்‌ போக்கு. 
ர36௱௦ா௩8010 0166856 ௦74 18 
ட௦ாஈ : குழந்தை குருதிப்‌ போக்கு 
நோய்‌ : பிறந்த குழந்தை களுக்கு 
இரப்பையிலும்‌, குடலிலும்‌ 





126௱௦1112010 ரீ போனா 
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ஏற்படும்‌ இரத்தப்‌ போக்கு 
நோய்‌. 

8௦8010 106 : குருதிப்‌ 
போக்குக்‌ காய்ச்சல்‌ : கொசவினால்‌ 
பரவும்‌ குருதிப்‌ போக்குக்‌ காய்ச்சல்‌. 
36௱௦11601௦01 குருதிப்‌ 
போக்கு ஆய்வியல்‌ : குருதி 
நாளங்களில்‌ ஏற்படும்‌ குருதிப்‌ 
போக்கு குறித்து ஆய்வு செய்தல்‌. 
ா36௱௦ார௦01/௮॥ : மூலநோய்‌ 
சார்ந்த : குதவாய்ப்‌ பகுதியில்‌ 
உண்டாகும்‌ மூல நோய்‌. 
ா3௨௱௦ா01060௦ஈட : மூலநோய்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌; மூல நீக்கம்‌: 
மூலத்தை அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 
1௮6௦1௦1065 : மூலநோய்‌; 
மூலம்‌ : குதவாய்ப்‌ பகுதியிலுள்ள 
நாளங்களில்‌ உண்டாகும்‌ நாளப்‌ 
புடைப்பு. 

ர2௦௱௦510270515 : திசு அயப்‌ படிவு: 
திசுக்களில்‌ அயச்‌ சத்து படி தல்‌. 
26௱௦508௱॥(8 : குருதி விந்துக்‌ 
கசிவு : விந்துடன்‌ கலந்து 
இரத்தம்‌ வெளியேறுதல்‌. 
ர2௦௱௦518515 : குருதித்‌ தடை; 
குருதிக்‌ கழிவுத்‌ தடை : குருதி 
நாளத்திற்குள்ளேயே குருதி 
தேங்கியிருத்தல்‌. 

ர௭௦5(24 : குருதிப்‌ போக்குத்‌ 


தடைக்‌ கருவி : குருதிப்‌ போக்‌ 


கினை நிறுத்தும்‌ கருவி. 
ர வாவரு : குருதியூட்டச்‌ 
சிகிச்சை : குருதியூட்‌। ம்‌ போன்ற 


சிகிச்சையில்‌ குருதி அமைப்‌ 
பான்கள்‌. 

3௦02: மார்புவரிக்‌ குருதி; 
குருதி மார்பறை; நுரையீரலுறைக்‌ 
குருதிமை : மார்பு உள்வரிச்‌ 
சவ்வுக்‌ குழியில்‌ இரத்தம்‌ சேர்ந்‌ 
திருத்தல்‌. 

2௦௦/6 : குருதி ஊட்டப்‌ 
பொருள்‌ சார்ந்த : குருதியில்‌ 
கொண்டு செல்லப்படும்‌ ஊட்‌ 
டச்சத்துப்‌ பொருள்கள்‌ சார்ந்த. 
[18022 15010 : ஹேக்மான்‌ 
காரணி : குருதி உறைவின்‌ 
உள்ளார்ந்த வழியை உண்டாக்‌ 
கும்‌ குருதி உறைவுக்‌ காரணி )64. 
ஈவா : மயிர்‌ ; முடி : மனிதரின்‌ 
உள்ளங்கை, உள்ளங்கால்‌, 
உதடுகள்‌, அண்குறி ஆகிய 
உறுப்புகள்‌ நீங்கலாக தோலின்‌ 
எல்லாப்‌ பகுதிகளிலும்‌ வளர்ந்‌ 
திருக்கும்‌ மயிரிழைகள்‌. 

ரி ோக1515 : மயிரிழைப்‌ 
பகுப்பாய்வு : ஆர்செனிக்‌ ஈயம்‌, 
பாதரசம்‌ போன்ற கடுமையான 
கன உலோகப்‌ போதையைக்‌ 
கண்டுபிடிப்பதற்காக மயிரி 
ழையைப்‌ பயன்படுத்துதல்‌. 
ஈல-0௮ : முடிப்பந்து ; மயிர்ப்பந்து: 
இரைப்பையில்‌ தொகுதியாகும்‌ 
மயிர்‌. 

ஈவா 1011௦16 : மயிரிழைச்‌ சுரப்பி : 
தோலின்‌ கோரியம்‌ படலத்‌ 
திலுள்ள மேலடுக்கினை ஒரு 
நீள்‌ உருளை உறையிலிடுதல்‌. 
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இதில்‌ ஒரு மயிரிழையின்‌ வேர்‌ 
அடங்கியிருக்கும்‌. 

21-00 ௨ 800606 
மயிரிழை முனைத்‌ தோற்றம்‌ : 
எலும்புக்குச்‌ செங்குத்தாக 
உள்ள சுண்ணகமயமாக்கிய 
உட்குழிவுகளாகத்‌ தோன்றுகிற 
ஊடுகதிர்ப்படத்‌ தோற்றம்‌. 
இது பிறவி இரத்தச்சோகை 
நோய்களில்‌ காணப்படும்‌. 
ர்வு 0611 12ய/8ய்க : மயிரிழை 
உயிரணு வெண்புற்று : “பி” 
உயிரணு வெண்புற்று நோய்‌. 
இது குருதியிலும்‌, எலும்பு 
மச்சையிலும்‌, மயிரிழை உயிர 
ணுக்களாகத்‌ தோன்றும்‌. இது 
தநோய்ச்சிகிச்சைக்குப்‌ பயன்‌ 
படுகிறது. 

விறு ஈக : மயிரிழை மச்சம்‌: 
ஒரு நிறமி மச்சம்‌ (மறு) இதில்‌ 
மயிரிளைகள்‌ வளர்ந்திருக்கும்‌. 
1216௦ : மருத்துவர்‌. 


12/6 : உடல்திடமான ; 
நலமுடைய ; திடமான. 


2[1-01௦௦0 : கலப்பினக்‌ குழந்தை. 


ஈவ]* 0௦1௦ ;: ஒன்றுவிட்ட. உடன்‌ 
பிறப்பு. 

211 11௨ ர204பா2 : அரைவரி 
முறிவு : ஊடுகதிர்ப்படத்தில்‌ 


தோன்றும்‌ ஒரு சிறிய முறிவு. 


இது ஓர்‌ எலும்பின்‌ இரு கோடு 
களுக்கிடையில்‌ ஒரு மெல்லிய 
கோடாகத்‌ தோன்றும்‌. 


உடல்‌ 


210௦! : ஹால்டோல்‌ : ஹால்பெரி 
டோல்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

2116 பர்‌ நள ௦11 : தட்டை மீன்‌ 
எண்ணெய்‌ : பெரிய தட்டை மீனின்‌ 
நுரையீரலிலிருந்து எடுக்கப்‌ 
படும்‌ எண்ணெய்‌. இதில்‌ 
வைட்டமின்‌ &, வைட்டமின்‌ 0 
நிறைந்துள்ளன. 'காட்‌' என்னும்‌ 
மீனின்‌ நுரையீரவிலிருந்து 
எடுக்கப்படும்‌ எண்ணெயை 
விட இதைக்‌ குறைந்த அளவில்‌ 
பயன்படுத்தினால்‌ போதும்‌. 
21160515 : ஊத்தை நாற்றம்‌; வாய்‌ 
நாற்றம்‌; நாறும்‌ மூச்சு; மூச்சு 
நாற்றம்‌ : மூச்சு விடும்போது 
கெட்ட நாற்றம்‌ ஏற்படுதல்‌. 
311 ப௦ஈ211௦ஈ : மாயக்‌ காட்சி 
(மருட்சி); மாயத்‌ தோற்றம்‌; இல்‌ 
பொருள்‌ தோற்றம்‌; பிரமை; 
மாய்மை : உண்மையான புலன்‌ 
தூண்டுதல்‌ எதுவுமின்றி ஏற்படும்‌ 
பொய்யான தோற்றம்‌. இது 
முரண்‌ மூளை நோய்‌ உட்பட 
உளவியல்‌ கோளாறுகளின்‌ 
போது ஏற்படும்‌. 

211 ம௦1ர211௦, கமய4(௦0ு : கேள்‌ 
மாய்மை. 


ர311பஈ21100, ங15ப3! : காண்‌ 
மாய்மை. 


வ!1ப௦11௦9615 : மாய்மையாக்கி. 
12|10011௦515 : மாயத்‌ தோற்றப்‌ 
பித்து நிலை; இல்பொருள்‌ தோற்ற 
நோயாளி : நோயாளிக்கு மாயத்‌ 
தோற்றங்கள்‌ உண்டாகும்‌ ஒரு 
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பைத்திய நிலை. இதில்‌ பெரும்‌ 
பாலும்‌, மாய ஒலிகளும்‌, 
பொய்க்‌ காட்சிகளும்‌ உண்டாகும்‌. 
2[1ம:: குளம்பு விரல்‌ காற்‌ பெரு 
விரல்‌ : கால்‌ விரல்கள்‌ பெரி 
தாகக்‌ குளம்பு போல்‌ இருத்தல்‌. 
இந்த விரல்கள்‌ மற்ற பாதத்தை 
நோக்கி இருக்கும்‌. 

வம எவ0ப5 : கோணப்‌ பெரு 
விரல்‌. 


12/௦ : முழந்தாழெலும்பு : வட்ட, 
இடுப்பெலும்புத்‌ தசைச்‌ கரிப்‌ 
பைச்‌ சுற்றியிருக்கும்‌ முழந்தா 
ழெலும்பு. 

1281௦ 80068௭18௨ஈ௩௦6 : முழந்தா 
ழெலும்புத்‌ தோற்றம்‌ : வதக்கிய 
மாவு போன்று இலேசான 
ஆடர்த்தியுடன்‌ கூடிய தோற்‌ 
றம்‌. இது வட்ட வடிவமான 
கருநிறமுடைய அடர்ந்த மண்‌ 
டலங்களுக்குள்ளேயும்‌, வெளி 
யேயும்‌ காணப்படும்‌. 

121௦96 : உப்பீனி (ஹறேலோ 
ஜென்‌! : புரோமின்‌, குளோரின்‌, 
௦பிளோரின்‌, அயோடின்‌ போன்ற 
அலோகத்‌ தனிமங்களில்‌ ஒன்று. 


12/௦ ஈ8வ06 : முழந்தாழெலும்பு 
மச்சம்‌ : கரும்புற்று நோய்‌ 
சார்ந்த மச்சம்‌. இதைச்‌ சுற்றி 
நிறமற்ற சுற்று வரை மண்ட 
லம்‌ அமைந்திருக்கும்‌. 

1௮/௦ 610௦0! : ஹாலோ பெரிடால்‌: 
முரண்‌ மூளைநோய்‌ போன்ற 


உளவியல்‌ கோளாறுகளைக்‌ 
குணப்படுத்துவதற்கான ஒரு 
வகை மருந்து. இதனை வாய்‌ 
வழி உட்கொள்ளலாம்‌. தேவைப்‌ 


பட்டால்‌ ஊசி மூலமும்‌ 
செலுத்தலாம்‌. 
21/01/7816 : ஹாலேத்தேன்‌ 


சுவாச மயக்க மருந்தாகப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌, தெளிவான நிற 
மற்ற திரவம்‌, இது தீப்பிடிக்‌ 
காது; இதமான மணமுடை 
யது; எரிச்சலாட்‌ டாதது. 
[1910-4651 18011௦ அகல்‌ 
வட்டக்‌ கச்சு இழுப்பு : கழுத்து 
எலும்பு முறிவுகளைக்‌ குணப்‌ 
படுத்துவதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ ஒரு வகை இழுவை வடி. 
வம்‌. இதில்‌ அகல்‌ வட்டக்‌ கச்சு 
வடிவக்‌ கருவியின்‌ உலோகப்‌ 
புழையில்‌ கழுத்தை மாட்டி 
அசைவற்றதாக்கப்‌ படுகிறது. 
11215160'5 0028110 : ஹால்ஸ்‌ 
டெட்‌ அறுவை மருத்துவம்‌: 
. அரைசார்ந்த குடலிறக்கத்துக்‌ 
கான அறுவை மருத்துவம்‌. 
2. மார்பகப்‌ புற்றுநோய்க்கான 
மார்பகப்‌ புற்று அறுவை 
மருத்துவம்‌. அமெரிக்க அறுவை 
மருத்துவ வல்லுநர்‌ வில்லியம்‌ 
ஹால்ஸ்‌ டெட்‌ பெபயரால்‌ 
அமைக்கப்‌ படுகிறது. 
ராவாக : பிறழ்ச்சிக்‌ கட்டி : 
தோன்றுமிடத்திற்குரிய முதிர்த்‌ 
திசுக்களின்‌ அமைப்பான்களை 
யுடைய ஒரு பிழையான கட்டி. 
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இந்த அமைப்பான்கள்‌ இயல்பு 
திறம்பிய வகையில்‌ அமைந்‌ 
திருக்கும்‌. குருத்தெலும்பு 
கொழுப்பு, இழைமத்‌ திசுக்கள்‌, 
மென்தசை, நரம்பு உயிரணுக்கள்‌, 


புறத்தோல்‌ திசுக்கள்‌, சுண்ணக | 


மயமாக்கிய பிளவுகளின்‌ குவி 
மையங்கள்‌ ஆகியவை அடங்கிய 
ஒரு தீவாக இது அமைந்திருக்கும்‌. 

2௱॥11௦ஈ5 ரயி 1251 : ஹாமில்‌ 
டன்‌ விறைப்பு வரைகோல்‌ 
சோதனை : ஒரு விறைப்பான 
வரை கோல்‌ ஒரே சமயத்தில்‌ 
திருகு தோளையும்‌, புய எலும்‌ 


பின்‌ இடைமட்ட வட்டப்‌ 


புடைப்பையும்‌ தொட முடியாது. . 


எனெனில்‌ புய எலும்பின்‌ பெரிய 
எலும்பு மேடு உள்முகமாக 
துருத்திக்‌ கொண்டிருக்கும்‌. 
தோள்‌ பிறழ்வதால்‌ அல்லது 
தோள்பட்டையின்‌ கழுத்தில்‌ 
எலும்பு முறிவு ஏற்படுவதால்‌ 
இந்த நிலை ஏற்படுகிறது. 

பிலா 6 0150856 : ஹாம்மான்‌ 
நோய்‌ : நுரையீரல்‌ திசு விரிவாக்க 
நோய்‌. அமெரிக்க மருத்துவ 
அறிஞர்‌ லூயி ஹாம்மான்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 


ஈ௱௱ள : சுத்தி. 


வொ சா, 0610055100 : தட்டு. 


சுத்தி. 
நொ. 106 ்‌ கால்விரல்‌ 
கோணல்‌ ; சுத்தி விரல்‌ : கால்‌ 








கால்விரல்‌ கோணல்‌ 


விரல்களில்‌ ஒன்று நிலையாக 
மேல்‌ நோக்கி வளைந்து 
மடி ந்திருக்கும்‌ அங்கக்‌ கோணல்‌. 
ர்ளாடீரார : பின்தொடைத்‌ தசை 
நார்‌ : 1. தொடையின்‌ பின்‌ 
பகுதியிலுள்ள மூன்று தசை 
களின்‌ ஏதேனும்‌ ஒன்று. இவை 
காலை நீட்டி மடக்க தசைகளை 
நீட்டவும்‌ சுருக்கவும்‌ செய்கின்றன. 
2. முழங்கால்‌. பின்‌ பகுதிக்‌. 
குழிவின்‌ .நடுமைய மற்றும்‌ 
கிடைமட்ட எல்லைகளாக 
அமைகிற தசை நாண்களில்‌ 
ஒன்று. 

பிவா'5 (651 : ஹாம்‌ சோதனை : 
3796 நோய்‌ நுண்மப்‌ பெருக்க 
நிலையில்‌ இயல்பான குருதி 
வடி.நீருடன்‌, வலிப்பு இசிப்பின்‌ 
இரவு நேர சிறுநீர்ச்‌ சிவப்பணு 
நிறமி உடைகிறது. ஆனால்‌, 
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லற்றதாக்குவதன்‌ மூலம்‌ குருதி . 


வடி நீரிலிருந்து நிரப்புக்‌ காற்று 
நீக்கப்பட்டுவிட்டால்‌ உடைதல்‌ 
ஏற்படுவதில்லை. 

பாம : கை : மனிதருக்கு இடுப்‌ 
புக்கு மேலுள்ள உறுப்பு. நாற்‌ 
கால்‌ விலங்குகளுக்கு முன்னங்‌ 
கால்‌. 

பிரா பாகாக ஸுரா : 
கை-புயம்‌ அதிர்வு நோய்‌ : கை 
யால்‌ கையாளும்‌ அகதிர்வூட்டும்‌ 
கருவிகளை நீண்ட நாட்கள்‌ 
பயன்படுத்துவதன்‌ விளைவாக 
நாளச்சுவர்‌ இசிப்பு ஏற்பட்டு 
குளிர்ச்சி உண்டாவதால்‌ ஏற்படும்‌ 
ரேனாட்‌ நிகழ்வு போன்ற நோய்‌. 
3௮௭௦௦௦0௨55 : ஒருகைப்‌ பழக்கம்‌: 
ஒருகைக்குப்‌ பதிலாக இன்‌ 
னொரு கையைப்‌ பயன்படுத்‌ 
தும்‌ போக்கு. 

31௩0-1001 ௦6 : கை- 
பாதம்‌ நோய்‌ : அரிவாள்‌ 
உயிரணுச்‌ சோகையில்‌ ஏறி 
படும்‌ நோய்த்‌ திருப்பு முனை. 
குருதி நாளங்களில்‌ சிவப்பணுக்‌ 
கள்‌ கசடாவதால்‌ இது ஏற்‌ 
படுகிறது. இதனால்‌ கை- கால்‌ 
சிற்றெலும்புகளில்‌ திசு அழிவு 
ஏற்படுகிறது. அழற்சியுடைய 
புதிய எலும்பு உருவாகிறது. 
அரிவாள்‌ உயிரணு வீக்கம்‌ 
உண்‌ டாதி வலி ஏற்படும்‌. 


3௦10300604 : ஊனமுற்றவர்‌; 
முடமானவர்‌ : இயல்பாக இயங்க 


முடியாதபடி உறுப்புக்‌ குறை 
பாடுள்ளவர்‌. 


2016 : கைப்பிடி. 


வா்‌ ஈரா 06! : கைக்கண்ணாடி 
உயிரணு : கருமையத்துடன்‌ 
கூடிய ஒரு நிணநீர்‌ உயிரணு. 
இந்தக்‌ கருமையம்‌ கண்ணாடி 
முனையில்‌ அமைந்து நீண்ட 
வடிவில்‌ இருக்கும்‌. இது கண்‌ 
ணாடிக்‌ கைப்பிடிபோல்‌ தோன்‌ 
றும்‌. இது குருதி உருவாக்க 
நிலையில்‌ உக்கிரமாக அல்லது 
உக்கிரமின்றி இருக்கும்‌. 

0 01606 : கைக்கருவி : பல்‌ 
தயாரிக்கவும்‌, அதற்கு மெரு 
கேற்றவும்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
சாதனங்களைப்‌ பிடித்துக்‌ 
கொள்ளும்‌ கைக்கருவி. 
ரவா ௦0 றல௦0 : தொங்கு 
துளி முறை : பாக்டீரியாவின்‌ 
இயக்கத்திறனைக்‌ கணித்தறி 
வதற்கான ஒரு முறை. இதில்‌, 
கசையிழையாக்கிய பாக்டீரியம்‌ 
ஒரு தெளிவான உடலியல்‌ கரை 
சலின்‌ ஒரு துளியில்‌ ஒரு 
மூடியை கண்ணாடியில்‌ (தலை 
$ழமாக) வைக்கப்பட்டு, நுண்‌ 
ணோக்காடியால்‌ ஆய்வு செய்‌ 
யப்படுகிறது. 

1வாரா2ா'5 ர201பா௪ : ஹாங்மன்‌ 
முறிவு : ஊடுவரை அக்சின்‌ 
நரம்பு துளையின்‌ வழியாக ஏற்‌ 
படும்‌ இருமுகப்‌ பிளவை முறிவு. 
இதனால்‌, முதுகந்தண்டின்‌ 
மையப்பகுதியில்‌ கடுமையான 
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விபத்துகளில்‌ இது அடிக்கடி 
எற்படும்‌. 

ரர ஈ2ரி : நகத்தோல்‌ : நகமடிப்‌ 
பிலிருந்த ஒரு பகுதி விடுபட்டி 
ருக்கும்‌ குறுகிய தோல்‌ பட்டை. 
ப்‌ வார்சா : “எச்‌” காப்பு மூலம்‌ : 
பாக்டீரியக்‌ சசையிழையிலுள்ள 
திசு ஒஓத்தியல்புடைய காப்பு 
மூலம்‌. 

801௦10 : இனக்கீற்றுச்‌ செம்பாகம்‌: 
பாலின உயிரணுவில்‌ உள்ளது 
போன்று இயல்பான இனக்‌ 
கீற்றுகளின்‌ பாதி எண்ணிக்‌ 
கையைப்‌ பாதியாக்குதல்‌. இது 
மனிதர்களிடம்‌ 23 என்ற 
எண்ணிக்கையில்‌ இருக்கும்‌. 
120100/௦6 : இணைஇனக்கீற்றுக்‌ 
கூட்டம்‌ : ஒர்‌ இனக்கிற்றின்‌ ஒரே 
நிலையிடத்தில்‌ இணை இனக்‌ 
கறுகளின்‌ ஒரு கூட்டம்‌ அமைந்‌ 
திருத்தல்‌. 

1௨01௦91061 : சளிச்‌ சவ்வுப்‌ 
புரதம்‌ : ஒரு வகைக்‌ கோழைப்‌ 
புரதம்‌. இதனுள்‌ உடைப்பட்ட 
சிவப்பணுக்கள்‌ கொட்டப்படு 
கின்றன. இதனைக்‌ குருதிநீர்‌ 
சூழ்ந்திருக்கும்‌. 

1310 : கடினமான; இறுகிய. 
31062! 01(56256 : கன உலோக 
நோய்‌ : கோபால்ட்‌, டங்ஸ்டன்‌ 


ஆகியவை அடங்கிய தூசியை. 


உள்‌ சுவாசித்தல்‌. இது தொழில்‌ 
காரணமாக ஏற்படும்‌ அஸ்து 
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மாவுடன்‌ அல்லது நுரையீரல்‌ 
நோயுடன்‌ இணைந்திருக்கலாம்‌. 
80 25 : கடின ஊடுகதிர்‌ : 
குறுகிய அலை நீளம்‌, அதிக 


அலைவெண்‌, அதீத ஊடுருவு 
திறன்‌ உடைய உஊளடுகதிர்‌. 


310 வன வுாமா௦6 : கடின நீர்‌ 
நோய்‌ : அயம்‌, கால்சியம்‌, 
மக்னீசியம்‌ அகியவை அதிக 
அளவில்‌ அடங்கியுள்ள கடின. 
நீரைப்‌ பயன்படுத்துவதால்‌ 
உண்டாகும்‌ ஒரு நோய்‌. இது 
குருதிக்‌ கலவைப்‌ பிரிவினையின்‌ 
போது ஏற்படும்‌. இதனால்‌, 
குருதிக்‌ கலவைப்‌ பிரிவினைக்‌ 
குப்‌ பிந்திய குமட்டல்‌, வாந்தி 
வலுவிழப்பு உயர்‌ இரத்த அழுத்‌ 
தம்‌ உண்டடாகும்‌. 

3611 : பிளவு உதடு (ஒருவாய்‌); 
பிளவு இதழ்‌ : முயலுக்கு இருப்‌ 
பதைப்‌ போன்று பிளவுபட்ட 
மேல்‌ உதடு. இது பிறவிலேயே 
ஏற்படுவது. 





1௮1௱௦ர 


ஈவா : ஒத்திசைவு : சுமுக 
மாக ஒன்றிணைந்து செயற்‌ 
படும்‌ அல்லது வாழும்‌ நிலை. 
[1அங்ாவா'5 50/பய்‌௦ : ஹார்ட்மன்‌ 
கரைசல்‌ : சோடியம்‌ லாக்டேட்‌, 
குளோரைட்‌, பொட்டாசியம்‌ 
குளோரைட்‌, நியோமைசின்‌ 
ஆகியவை அடங்கிய ஒருவகை 
மின்‌ பகுப்புக்‌ கரைசல்‌. 

[1211 ய 0/56856 : ஹார்ட்னப்‌ 
நோய்‌ : உடல்‌ வளர்ச்சிக்குத்‌ 
தேவையான இன்றியமையாத 
அமினோ அமிலங்களின்‌ 
ஒன்றான டிரிப்டோபான்‌, சிறு 
நீரக மற்றும்‌ குடல்‌ வழியே 
செல்வதில்‌ ஏற்படும்‌ கோளாறு. 
இது மிக அரிதாக ஏற்படும்‌ 
பரம்பரை நோய்‌. இந்த நோய்‌ 
ஏற்பட்ட முதல்‌ குடும்பத்தின்‌ 
பெயரால்‌ அமைக்கப்படுகிறது. 
135 4௦1௦5 0156866 : ஹாஹி 
மோட்டோ நோய்‌ : நடுத்தர வயதுப்‌ 
பெண்களுக்குக்‌ கேடயச்‌ சுரப்பி 
(தைராய்டு) விரிவடைவதால்‌ 
உண்டாகும்‌ நோய்‌. 
1305112110 : ஊனீர்‌ சுரப்பு 
பெருங்குடலில்‌ உள்ளது போன்று 
ஊளனீர்‌ சுரத்தல்‌. 

பவார்‌! ரவ : ஹஷேவர்ஹில்‌ 
காய்ச்சல்‌ : ஹ்டி ரெப்டோபா 
சில்வஸ்‌ மோனிலிஃபார்மிஸ்‌ 
என்ற கிருமி பரவும்‌ காய்ச்சல்‌ 
நோய்‌., இது எலிகளிடமிருந்து 


மனிதர்களுக்குப்‌ பரவுகிறது. 


இந்த நோய்‌ அமெரிக்காவில்‌ 
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ஒரு கொள்ளை நோயாகப்‌ 
பரவியது. அமெரிக்காவில்‌ 
மசாசூசெட்ஸ்‌ மாநிலத்திலுள்ள 
ஒரு நகரின்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

[13/௦518 01/80 : ஹேவர்சியன்‌ 
சுரப்பி : உயர்வுத்‌ திசுவின்‌ மேற்‌ 
பரப்பிலிருந்து இணைப்பு 
இடைவெளிக்குள்‌ நீட்டிக்‌ 
கொண்டிருக்கும்‌ ஒரு நுண்ணிய 
சுரப்பி. இது உயவு நீர்மத்தைச்‌ 
சுரக்கிறது. 

பினா5ரகா 51/51 : ஹேவர்‌ 
சியன்‌ மண்டலம்‌ : ஹேவர்சியன்‌ 
குழாய்‌, ஒரே மையமுடையதாக 
அமைந்த அதன்‌ செதி எடுக்கு 
அடங்கிய மண்டலம்‌. நெருக்க 
மான கட்டமைப்பின்‌ அடிப்படை 
அலகாக இது அமைந்துள்ள து. 
லு 12எ : தூசுக்‌ காய்ச்சல்‌; தும்‌ 
மல்‌ காய்ச்சல்‌; மறி நீர்க்கோளம்‌ : 
தூசியினால்‌ ஏற்படும்‌ வேனிற்‌ 
காலச்‌ சளிக்காய்ச்சல்‌. 
1ஷு921141'5 1௦065 : மூட்டுவீக்கம்‌: 
விரல்‌ மூட்டுகளில்‌ ஏற்படும்‌ 
வீக்கம்‌ மூட்டு வலியுடைய 
நோயாளிகளுக்கு இது உண்டாகும்‌. 
135 151: ஹேய்‌ சோதனை : 
பித்தநீர்‌ உப்புகளுக்கான சோதனை. 
ஒரு சிட்டிகை கந்தகத்தைச்‌ 
சிறுநீரில்‌ சேர்க்கும்போது, 
உப்புகள்‌ இருந்தால்‌ அந்தக்‌ 
கந்தகம்‌ அமிமும்‌, இல்லாதிருந் 
தால்‌ மிதக்கும்‌. ஸ்காத்லாந்து 
மருத்துவ அறிஞர்‌ மேத்தியூ 
ஹேய்‌ பெயரால்‌ அமைக்கப்‌ 
படுகிறது. 
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_ பிலி ப்ற கற யார்ச ஹாக்கின்‌ 
சினூரியா : பச்சிளங்குழந்தை 
களிடம்‌ அளவுக்கு அதிகமாக 


டைரோசின்‌ என்ற வளர்சிதை 


மாற்றப்‌ பொருள்கள்‌ சுரத்தல்‌. 
தாய்ப்பால்‌ குடிப்பதை நிறுத்‌ 
திய பிறகு இது ஏற்படும்‌. அத்து 
டன்‌, வாந்தி, வளர்ச்சிக்‌ குறை 
பாடு, அமிலத்‌ தேக்கம்‌, ஒரு 
நீச்சல்‌ குளத்தில்‌ உள்ளது 
போன்ற நெடி ஆகியவையைம்‌ 
உண்டாகும்‌. இந்த நோயினால்‌ 
பாதிக்கப்பட்ட ஹாக்கின்சின்‌ 
. குடும்பத்தின்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

1280 : மண்டை ; தலை. 


ட 0620 2006 : தலைவலி 
மண்டைக்‌ குத்தல்‌ நோய்‌. இதில்‌ 
தலையில்‌ பல்வேறு பகுதிகளில்‌ 
பரவலாகக்‌ கடுமையான வலி 
உண்டாகிறது. இது எதேனும்‌ 
நரம்பின்‌ பகிர்மான மண்டலத்‌ 
துடன்‌ நின்றுவிடுவதில்லை. 
1620 ஈயார்‌ : தலைவேடன்‌ : 
தமனி இயக்க விரைவியவில்‌ 
தொடைக்‌ குருதிக்‌ குழாயிலி 
ருந்து கழுத்துத்‌ தமனிகளி 
லிருந்து நுழைவதற்கு வடி. 
வமைக்கப்பட்ட வளைவுள்ள 
செருகு குழல்‌ முனை. 
1௦20-4௦17 : மூளைவேலை 
சிந்தனை. 

[12271651 : காசநோய்ச்‌ சோதனை: 
ஒரு தனிவகைத்‌ துப்பாக்கி 


மூலம்‌ மேந்தோலில்‌ பல துளை 
கள்‌ இட்டு நடத்தப்படும்‌ காச 
நோய்ப்‌ பரிசோதனை. துளை 


யிட்டதால்‌ வீக்கம்‌ ஏற்படு 


மானால்‌, காசநோய்‌ உள்ளது 
என்று அறியலாம்‌. 


12௦/: குணமாதல்‌; குணமடைதல்‌. 


2௦119 : குணப்படுத்துதல்‌; ஆறல்‌: 
நோயாளியை மீண்டும்‌ நலம்‌ 
பெறச்‌ -செய்தல்‌. நோயாளியை 
இயற்கை முறையில்‌ குணப்‌ 
படுத்துதல்‌ அல்லது திசுக்‌ 
களைச்‌ சீர்படுத்துதல்‌. 

631-211 : சஞ்சீவி : அனைத்து 
நோய்களையும்‌ குணப்படுத்தும்‌ 
மருந்து. 

௨2114 : உடல்‌ நலம்‌; நலவாழ்வு; 
நலன்‌ : உடல்‌, உள்ளம்‌ சமூகம்‌ 
அனைத்தும்‌ முழுமையான 
நலத்துடன்‌ இருப்பதே ஆரோக்‌ 
கியமான உடல்‌ நலம்‌ என்று 
உலகச்‌ சுகாதார அமைவனம்‌ 
கூறியுள்ளது. நோய்‌ அல்லது 
உளனம்‌ எதுவும்‌ இல்லாதிருப்பது 
மட்டும்‌ உடல்‌ நலம்‌ அகாது, 
சமூக நிலையிலும்‌, பொருளா 
தாரத்திலும்‌ சுறுசுறுப்பாக 
இயங்கும்‌ திறனுடன்‌ இருப்‌ 
பதே அரோக்கியமான வாழ்வு 
ஆகும்‌. 

0௦2110 ரச: சுகாதார மையம்‌: 
அடிப்படைச்‌ சுகாதார மையங்கள்‌, 
ஊரக மற்றும்‌ நகர்ப்புறப்‌ 
பகுதிகளுக்கான துணை மையங்கள்‌ 
வாயிலாக அடிப்படைச்‌ சுகாதாரச்‌ 





॥௨௦ொிொ்‌, ௦ொ௱௱யார்பு 
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சேவைகளை, வழங்குதல்‌. இது, 
ஒருங்கிணைந்த குணப்படுத்தும்‌ 
மற்றும்‌ நோய்த்‌ தடுப்புச்‌ 
சேவைகளை அளிக்கிறது. 
12௦114, ச௱யார்பு : சமுதாய நல 
வாழ்வு. 

0௦௦[ரீ்ய : உடல்நலம்‌ சார்ந்த ; 
உடல்நலம்‌ உருவாக்குகிற ; உடல்‌ 
நலம்‌ பேணும்‌ ; உடல்நலம்‌ 
குறித்த ; உடல்நலத்துக்கேற்ற. 
விம்‌, ளா! : மனநலன்‌. 
௦3/0. 011106 : நல அலுவலர்‌. 


62[(6, 501௦௦! : பள்ளிச்‌ சிறுவர்‌ 
நலம்‌. 


122114, ஈரக்‌ : நலப்பார்வை 
யாளர்‌. 


ரவி : உடல்‌ நலமிக்க. 

631 : கேள்‌; தகவல்பெறு; அறியப்‌ 
பெறு; செய்தியுணர்‌. 

௦9 : கேட்டல்‌; கேட்பு. 
ரர0-௦10 : கேட்புக்‌ கருவி : 
கேட்புப்புலனை மேம்படுத்தும்‌ 
ஒரு வகைப்‌ பொறியமைவு. 
௦37 : இதயம்‌ : உடலில்‌ குருதி 
ஓட்டத்தை ஊக்குவிக்கும்‌ 
உறுப்பு. இது மார்பெலும்புக்குப்‌ 
பின்புறம்‌ இரு நுரையீரல்களுக்கு 
மிடையில்‌ சாய்வாக அமைந்துள்ள து! 
௦21 0௨2 : இதயத்துடிப்பு. 
1231 0100 : இதய அடைப்பு : 
எஸ்‌. ஏ. கரணையில்‌ இதயக்‌ 
$மறைக்கு உட்‌ தூண்டுதல்‌ செல்‌ 


வதில்‌ ஏற்படும்‌ கோளாறு. 
இது நீண்ட நேரம்‌ நீடிப்பதாக 
(முதல்நிலை), துடிப்பு குறைவ 
தாக (இரண்டாம்‌ நிலை), 
அல்லது சுதந்திரமான இதயக்‌ 
சிழறை ஓசை ஒழுங்கு (முழுமை) 
உடையதாக இருக்கலாம்‌. 

ஈல3ார, 01௦௦ : இதயத்தடை. 


ர௦211-01௦௦0 : உயிர்க்குருதி ; 
உயிர்‌. 


ஈர்‌, யாரா : நெஞ்செரிச்சல்‌. 
ரவர்‌, 005085 : இதய நோய்‌. 
பவர்‌, ரவா : இதயச்சோர்வு. 


ரலாமயா : நெஞ்செரிப்பு : செரி 
மானக்‌ குறைவினால்‌ ஏற்படும்‌ 
நெஞ்சு எரிச்சல்‌. உணவுக்‌ குழா 
யினுள்‌ அமிலப்‌ பின்னோட்‌ 
டம்‌ காரணமாக இரைப்பை 
யில்‌ அல்லது மார்பெலும்‌ பின்‌ . 
&ழ்ப்பகுதியில்‌ இந்தக்‌ 
கோளாறு உண்டாகிறது. 
லார்‌ சிகாம்ள : இதய அறை : 
இரத்தவோட்டத்தை ஓழுங்கு 
படுத்துவதற்கு இதயத்தினுள்‌ 
உள்ள விரிந்து சுருங்கும்‌ நான்கு 
மண்டலங்களில்‌ ஒன்று, 
ர௦21-1பார, ஈா௮௦0ரஈ௨ : இதயம்‌ 
நுரையீரல்‌ எந்திரம்‌; இதய நுரை 
யீரல்‌ பொறி : அக்சிஜனேற்றிய 
ஒரு குருதி நாளத்திலிருந்து 
இரத்தத்தை வெளியேற்றி மீண்‌ 
டும்‌ அதில்‌ குருதியைச்‌ செலுத்‌ 
துவதற்கான ஓர்‌ எந்திரம்‌. 
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127 4214௦ : இதயத்‌ தடுக்கிதழ்‌ : 
சுருக்கமடைந்த: அல்லது போது 
மானதாக இல்லாத இதயத்‌ 
தடுக்கிதழுக்குப்‌ பதிலாகப்‌ 
பொருத்தப்படும்‌ செயற்கைச்‌ 
சாதனம்‌. இது எந்திர முறை 
யிலானதாகவோ, உயிரியச்‌ 
செயற்கைச்‌ சாதனமாகவோ 
அல்லது பன்றிக்குரியதாகவோ 
இருக்கலாம்‌. 

1௦௦ : வெப்பம்‌, சூடு. 


16% 6்‌வப5110ா : வெப்ப 
மயக்கம்‌; வெப்பச்‌ சோர்வு : கடும்‌ 
வெப்பம்‌ காரணமாகச்‌ சோர்வு 
ஏற்பட்‌. பால்‌ உண்டாகும்‌ மயக்கம்‌. 
அளவுக்கு மீறி வியர்வை சுரந்து 
உடலிலுள்ள திரவமும்‌, உப்பும்‌ 
இழக்கப்படுவதால்‌ உண்டாகிறது. 
624, 00௦01௫ : கடுவெயில்‌ 
அதிர்ச்சி. 
16௦4, நார்௦ிஸ்‌ : வேர்க்குரு. 

0௨௦4 517016 : வெப்பத்‌ தாக்குதல்‌; 
வெப்பத்‌ தாக்கம்‌; வெப்ப வாதம்‌; 
வெயில்‌ மயக்கம்‌ : வெப்ப 
மயக்கத்தின்‌ இறுதி நிலை. 
உடல்‌ வெப்பத்தை டுழக்க 
இயலாதிருக்கும்‌ போது இத்‌ 
தாக்குதல்‌ எற்பட்டு, மரணமும்‌ 
உண்டாகலாம்‌. 

வரு வா : கனச்சங்கிலி 
இரண்டு பாலிபெப்டைடு சங்கி 
வலிகளில்‌ ஓன்று. இது தடை 
காப்புப்‌ புரதங்களின்‌ மூலங்்‌ 
களுக்கும்‌, அதன்‌ வகையைத்‌ 
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தர்மானிப்பதற்கும்‌ அடிப்படை 
யாக அமைந்துள்ளது. 


1606௨ : உளச்சிதைவு : 
முரண்மூளை நோயில்‌ ஒரு 
வகை. இதனால்‌ பொதுவாக 
ஆளுமை சிதைவுறுகிறது. இது 
இடீரெனத்‌ தோன்றும்‌. பெரும்‌ 
பாலும்‌ குமரப்‌ பருவத்தினரை 
இது தாக்குகிறது. 

6௦/௦ : எலும்புருக்கிக்‌ காய்ச்சல்‌. 
௦௦௦/5 : இன்ப நாட்டம்‌; இன்ப 
வியல்‌ கோட்பாடு : அளவுக்கு 
மீறிய இன்ப நாட்டம்‌ கொண்‌ 
டிருத்தல்‌. இந்நாட்டம்‌ காரண 
மாக ஒருவர்‌ வெறுக்கத்‌ தக்க 
நடவடிக்கைகளில்‌ ஈடுபடுகிறார்‌. 


1௦6! : குதிகால்‌. 


160215 5101 : கருப்பைக்‌ கழுத்து 
மென்மை : கருவுற்ற தொடக்க 
நிலையில்‌, கருப்பையின்‌ கழுத்துப்‌ 
பகுதி பெரிதும்‌ மென்மையாக 
இருத்தல்‌. 

ரவர்‌ '5உ௱ளோ௦பா6 : குரல்‌ 
வளைத்‌ தடை நீக்கம்‌ : குரல்வளை 
முகப்பினை அடைக்கின்ற, 
அயல்‌ பொருளை (௨-ம்‌); 
உணவு) வெளிக்கொணர்வதற்கு 
மேற்கொள்ளப்படும்‌ முதலுதவி 
நடவடிக்கை. ஷிம்விக்‌ முறை. 
06110515 : வெப்பத்தாக்கம்‌ ; 
சூரியத்‌ தாக்க நோய்‌. 
161101௨807 : சூரியக்‌ கதிர்‌ 
மருத்துவம்‌ : சூரிய ஒளிப்படிவு 
மூலம்‌ நோய்‌ இர்க்கும்‌ மருத்துவம்‌. 
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வரியா : ஹீலியம்‌ (பரிதியம்‌) : 
கதிரவன்‌ மண்டலத்தில்‌ இருப்ப 
தாகக்‌ கருதப்பட்ட ஒரு வாயுத்‌ 
தனிமம்‌. இது 1868 இல்‌ கண்டு 
பிடிக்கப்பட்டது. சில சமயம்‌ 
ஈளை நோயாளிக்கு மருத்துவம்‌ 
அளிக்க அக்சிஜனுடன்‌ இதனைக்‌ 
கலந்த கொடுக்கப்படுகிறது. 
[161125 ௦ற௦கர(/௦ா : ஹெல்லர்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌ : உணவுக்‌ 
குழாய்க்கும்‌ இரைப்பைக்கு 
மிடையிலான சந்திப்பிலுள்ள 
தசைப்‌ படலத்தைப்‌ பிளவு 
செய்தல்‌. விழுங்குவது சிரமமாக 
இருக்கும்‌ போது இவ்வாறு 
செய்யப்படுகிறது. 

॥வ௱்‌ : தலைக்கவசம்‌. 
வரான்‌ : குடற்புழு. 
1211௧0௦006 : குடற்புழு 
மருந்து : குடற்‌ புழுவை வெளிக்‌ 
கொண்டுவரும்‌ மருந்து. 
ரவா! : குடல்புழு 
வெளியேற்றம்‌ : வாயின்‌ வழி 
யாகக்‌ குடலிலுள்ள புழுக்களை 
வாந்தியெடுத்தல்‌ அல்லது வெளி 
யேற்றுதல்‌. 

ஈண்ாள/ ஷை : புழுநோய்‌ : குடற்‌ 
புழுவினால்‌ உண்டாகும்‌ நோய்‌. 


புழுவின்‌ உட_ல்‌ ஆக்கிரமிப்பு. 


பயப்‌ குடற்புழு 


வடிவுடைய. 
ரவ௱ம்ஈா௦ி௦0)/ : குடற்புழுவியல்‌: 
ஒட்டுண்ணிக்‌ குடற்புழுக்கள்‌ 
பற்றிய ஆய்வியல்‌. 


வர்க : திசுக்‌ கழலை : 
குடல்புழு அல்லது அதன்‌ 
பொருள்கள்‌ மூலம்‌ உண்டா 
கும்‌ திசுக்கட்டிக்‌ கரணை. 
ரஊவார1௦01251 : இரைப்பைத்‌ 
தோல்‌ உயிரணு : குருதி நாள 
உள்வரித்‌ தாள்‌ சவவுக்கும்‌ 
குருதி உருவாக்க உயிரணுக்க 
ளுக்கும்‌ வழி வகுக்கும்‌ இரைப்‌ 
பைத்‌ தோல்‌ உயிரணு. 

வ 9100135102 : உள்வரிச்‌ 
சவ்வுக்‌ கட்டி : நன்கு வரையறுக்‌ 
கப்பட்ட, மெதுவாக வளர்கிற, 
உக்கிரமற்ற கட்டி. இதில்‌ உள்‌ 
வரித்தாள்‌ சவ்வு உருவாக்குகிற 
தந்துகி நாளப்‌ பரவல்‌ அடங்கி 
யுள்ளது. 

1௦௭ வ/௦018 : ஒளிக்கூச்சம்‌; பகற்‌ 
குருட்டுத்தன்மை : பிரகாசமான 
ஒளியில்‌ பார்வை மங்குதல்‌. 
இது இரவுக்‌ குருட்டிலிருந்து 
வேறுபட்டது. 

16௱/3020518 : சுவையுணர்வு 
இழப்பு : நாக்கின்‌ ஒரு பக்கத்தில்‌ 
மட்டும்‌ சுவை உணர்வு இழத்தல்‌. 
1ஊர்கா௦012 : அரைக்‌ குருடு; 
பாதிப்‌ பார்வை; அரைப்புலக்‌ 
குருடு; பகுதிப்‌ பார்வையிழப்பு : 
அரைப்பார்வை மங்கல்‌. 
ஊர்க்‌ : ஒரு பக்கத்‌ 
தேய்வு; பகுதி உறுப்பு நலிவு; 
பக்கத்‌ தேய்வு : முகத்தின்‌ ஒரு 
பாதி நலிந்து தேய்வுறுதல்‌. இது 
ஒரு பிறவிக்‌ கோளாறு. 
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நா/0!300ன : அரைப்பை :: 
வளர்ச்சி பிறழ்வு, இதில்‌ தேங்கு 


பை தனித்தனியே கசிவு நாளத்‌ 


துடன்‌ இரு பகுதிகளாக 
அமைந்திருக்கும்‌ அரைப்பை. 
ர்ஊப்ட்‌1௦௦1 : இதயக்‌ தூண்டல்‌ 
தடை : திசுக்கற்றையின்‌ இடப்‌ 
பக்கக்கிளையின்‌ இரு முக்கிய 
பிரிவுகளில்‌ ஒன்றில்‌ இதயத்‌ 
தூண்டல்‌ செல்லுதல்‌ தடை 
படுதல்‌. 
ரஊர/00௦ா23 : ஒருபக்க வலிப்பு : 
காக்கா வலிப்பு நோயின்‌ ஒரு 
வகை. இதில்‌ உடலின்‌ ஒரு 
பகுதி மட்டுமே வலிப்புக்குள்‌ 
ளாகும்‌. 
/௦௦120%00 : பெருங்குடல்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌ : பெருங்‌ 
குடலின்‌ ஒரு பகுதியை அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 
ஊர்ல : ஒருபுறத்‌ தலைவலி; 
ஒற்றைத்‌ தலைவலி; ஒரு பக்கத்‌ 
தலைவலி : ஒற்றைத்‌ தலைவலி 


போன்ற ஒருபக்கத்‌ தலைவலி. : 


ஈஊர்‌/20௦ா251/5 : ஒருபக்க 
வியர்வை : உடலின்‌ ஒரு பக்கத்‌ 
இல்‌ மட்டும்‌ வியர்த்துக்‌ கொட்டுதல்‌. 
ரவா/025176010ஈ07 : இரைப்பை 
அறுவை மருத்துவம்‌ : இரைப்‌ 


பையின்‌ பாதிப்பகுதியை அறுவை . 
மருத்துவம்‌ மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 


ரண /91௦5560100ு : பாதி நாக்கு 
அறுவை : நாக்கின்‌ பாதிப்‌ 
பகுதியை அகற்றிவிடுதல்‌. 


பிளான்‌ : ஹெமிநெவ்ரின்‌ : 
குளோர்மெத்தியாசெல்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 

ர௱/ர22515 : ஒருபுறவாதம்‌; 
பாதி உடல்‌ தளர்வு; பாதி முகத்‌. 
தளர்வு : முகத்தின்‌ அல்லது உட 
லின்‌ ஒரு பக்கத்தில்‌ இலேசான 


வாதம்‌ உண்டாதல்‌. 


॥௦ரற16918 ஒருபக்கவாத 


நோய்‌ : ஒருபுறமாகச்‌ செயலற்ற 


தன்மையூட்டும்‌ வாதநோய்‌. 
பய படத்‌ அரைக்‌ கோளம்‌; 
அரைவட்டம்‌ : ஒரு கோள வடி 
வின்‌ அல்லது உறுப்பின்‌ பாதிப்‌ 
பகுதி. ட 
ர்ணாபறர்ன6, சமாக! : பெரு 
மூளை. 


6 5ற்ஊ2010ொடு : மூளைப்‌ 
பகுதி நீக்கம்‌ : காக்காய்‌ வலிப்புச்‌ 
சிகிச்சையின்‌ போது, மூளையின்‌ 
இரு பெரும்‌ பிரிவுகளில்‌ ஒன்றை 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
அகற்றுதல்‌. இது பகுதியாகவோ 
முழுமையாகவோ இருக்கலாம்‌. 
ஊர்‌ : முதுகெலும்பு 
வளர்ச்சிக்‌ குறைபாடு : முது 
கெலும்பின்‌ ஒரு பக்கம்‌ முழுமை 
பெறாமல்‌ வளர்ந்திருத்தல்‌. 


ஈா்கா6 : நச்சு . மயக்க மருந்து 


6௦௦1 ௨0௦1/6௨/॥ நபாறபாக : 
தோற்படைக்‌ குருதி கசிவு 


கோலின்‌ மேல்‌ காணப்படும்‌ 
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கருஞ்சிவப்புப்‌ புள்ளிகள்‌ கொண்ட 
படையிலிருந்து குருதி கசிதல்‌. 
குறிப்பாக, முழங்கால்‌ தண்டு 
களிலும்‌, பிட்டங்களிலும்‌ 
இவ்வாறு இரத்தம்‌ கசியும்‌ இந்‌ 
நோய்‌ பெரும்பாலும்‌ குழந்தை 
களைப்‌ பாதிக்கிறது. 

06030 ஸர்ர026 : கல்லீரல்‌ அழற்சி 
கிருமி : கல்லீரல்‌ அழற்சி-6 
போன்ற நோய்க்‌ கிருமிகள்‌. 
டி என்‌ஏ கிருமிக்‌ குடும்பத்தில்‌ 
ஒன்று. இதனால்‌, தொற்று 
நோய்கள்‌ உண்டாகின்றன. 
கடுமையான நோய்க்‌ கழலைகள்‌ 
ஆகியவற்றுடன்‌ தொடர்புடையது. 


1௦030 வ!பக : ஈரல்‌ நோய்க்‌ 
கிருமி : கல்லீரல்‌ அழற்சி-6 
போன்ற நோய்க்கிருமிகள்‌. 
இது ஈரல்‌ உயிரணுக்களின்‌ 
கருமையத்தில்‌ பல்கிப்‌ பெருகி, 
இடைவிடாது நோயை உண்‌ 
டாக்குகிறது. 

ஹா : ஈரல்‌ அமிலம்‌ : ஈரல்‌ 
மற்றும்‌ நுரையீரல்‌ திசுக்களில்‌ 
உள்ள ஓர்‌ அமிலம்‌. இதனை 
நரம்பு வழியாகச்‌ செலுத்தினால்‌, 
குருதிக்‌ கட்டுத்‌ தடுக்கப்படுகிறது. 
குருதியுறைவு நோய்களைக்‌ 
குணப்படுத்தப்‌ பெருமளவில்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
11202120௦0 : ஈரல்‌ அறுவை 
மருத்துவம்‌; ஈரல்‌ பகுதி நீக்கம்‌; 
ஈரல்‌ எடுப்பு : ஈரலை அல்லது 


525 1160211015. 12] 


ஈரலின்‌ ஒரு பகுதியைத்‌. துண்‌ 
டித்து எடுத்தல்‌. 

160216 : ஈரல்‌ சார்‌; கல்லீரல்‌ 
மருந்து : கல்லீரலுக்கு நன்மை 
செய்யும்‌ ஒரு வகை மருந்து. 
16081100 0௦1/60௦011051௦1 : 
கல்லீரல்‌-பித்தநீர்நாள இணைப்பு; 
ஈரலில்‌ பித்தக்‌ குழல்‌ வாயமைப்பு: 
கல்லீரல்‌ மற்றும்‌ பொதுவான 
[9ித்தநீர்‌ நாளங்கள்‌ துண்டுபட்‌ 
டி ருந்தால்‌ அவற்றை முனைக்கு 
முனை இணைத்தல்‌. 
162241000851709100ர7 : கல்லீரல்‌ 
குருதிநாளப்‌ பிணைப்பு : இரைப்‌ 
பைக்குச்‌ செல்லும்‌ கல்லீரல்‌ 
நாளத்தில்‌ அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
மூலம்‌ குருதி நாளப்‌ பிணைப்பு 
செய்தல்‌. 

1602115210 : திடத்திரட்சியாக்‌ 
கம்‌ : ஈரல்‌ குலை போன்று ஒரு 
திடமான திரட்சியாக உர 
மாற்றுதல்‌. முக்கியமாகச்‌ சீத 
சன்னியின்போது, மடல்கள்‌ 
ஒன்றிணைந்து இந்தத்‌ திரட்சி 
ஏற்படுகிறது. 

621145 : ஈரல்‌ அழற்சி; கல்லீரல்‌ 
அழற்சி : நச்சுப்‌ பொருள்கள்‌ 
காரணமாக கல்லீரலில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ வீக்கம்‌. இதன்‌ காரண 
மாக, காய்ச்சலும்‌, இரைப்பை 
-குடல்‌ கோளாறுகளும்‌, தோல்‌ 
அரிப்பும்‌ ஏற்படும்‌. 

1160311115. ஈரரவ! : ஈரல்‌ அணு 
அழற்சி. 
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0622(/28140 : கல்லீரல்‌ இறுக்கம்‌: 
நுரையீரல்‌ போன்ற பகுதிகள்‌ 
கல்லீரல்‌ போன்ற பொருளாக 
இறுகிவிடும்‌ நோய்‌. 
1௦03100125102 : கல்லீரல்‌ கட்டி: 
கல்லீரலில்‌ ஏற்படும்‌ உக்கிர 
மான கட்டி. இது குழந்தை 
களிடம்‌ உண்டாகும்‌. இந்தக்‌ 
கட்டி, ஒற்றையாகவும்‌, திண்ம 
மாகவம்‌, நன்கு முகம்‌ வைத்த 
தாகவும்‌, முதிராத திசுவணுக்கள்‌ 
உடையதாசவும்‌ இருக்கும்‌. 
॥602100110515 : ஈரலரிப்பு; 
கடின ஈரல்‌ : ஈரல்‌ உறுப்பின்‌ 
இமைமம்‌ இற்று இணைமங்்‌ 
கள்‌ மட்டுமீறி வளர்ச்சியடை 
யம்‌ கோளாறு. 

ர60200851110 : ஈரல்‌ சார்ந்த 
ஈரற்குலை, இரைப்பை தொடர்‌ 
புடைய. 


1202100610 ப5 கல்லீரலில்‌ 
தோன்றும்‌. 

1£021008௱ : ஈரற்குலை ஊடு 
கதிர்ப்படம்‌ : 1. ஈரற்குலையின்‌ 
ஊடுகதிர்ப்‌ படம்‌. 2. ஈரற்குலைத்‌ 
அடப்பினை வரைபடமாக 
வரைதல்‌. 

0608401097 : ஈரல்‌ ஆய்வியல்‌ : 
ஈரற்குலை பற்றியும்‌ அதைப்‌ 
(ரீடிக்கும்‌ நோய்கள்‌ குறித்தும்‌ 
அறிவியல்‌ முறையில்‌ ஆய்வு 
௪ய்தல்‌. 

[160210௦11௮ : ஈரல்புற்று : 1. ஈரல்‌ 
குலையில்‌ ஏற்படும்‌ கட்டி. 
2. ஈரல்‌ குலை உயிரணுப்‌ புற்று. 
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160240௦516 : ஈரல்‌ அழற்சி : ஈரல்‌ 
குலையில்‌ ஏற்படும்‌ செயல்‌ 
முறைக்‌ கோளாறு எதுவும்‌. 
1602100608 : ஈரல்‌ விரிவு: 
ஈரல்‌ பெருக்கம்‌; பேரீரல்‌; ஈரல்‌ 
வீக்கம்‌ : ஈரல்‌ சரிவடைதல்‌. 
1628100010 : ஈரல்‌ நச்சு : ஈரல்‌ 
உயிரணுக்களுக்குத்‌ தங்க விளை 
விக்கும்‌ நச்சுப்‌ பொருள்‌. 
ராவய 01260 : முன்னோடிக்‌ 
குருதிப்போக்கு : அடிவயிற்றில்‌ 
வலியுடன்‌ உண்டாகும்‌ இரத்தப்‌ 
போக்கு. இது கடும்‌ குருதிப்‌ 
போக்குக்கு முன்னதாக ஏற்படும்‌. 
௦810 81௦ : முன்னோடி 
றைவுப்புண்‌ : கரணைப்‌ பொக்‌ 
குளத்தின்‌ தொடக்க நிலை 
நைவுப்‌ புண்‌. இது, தனியாக, 
நீள்வட்ட வடிவில்‌, செதிள்‌ 
களுடன்‌ தோன்றும்‌. மற்ற 
நைவுப்புண்கள்‌ தோன்றுவதற்கு 
ஒருவாரம்‌ முன்னதாக இது 
உண்டாகும்‌. 

லு : மூலிகை : மருந்தாக அல்‌ 
லது நறுமணப்‌ பொருளாகப்‌ 
பயன்படும்‌ இலைத்‌ தாவரம்‌. 


021௦18 : இலையுண்ணி. 


௦20118 : மரபுப்‌ பண்பு; பாரம்‌ 
பரிய: மரபியல்‌. 


0௨௨௦1 : மரபுவழி; பாரம்பரியம்‌. 


ஈடு : மரபுத்‌ திறம்பாடு : 
பரம்பரையாக வரும்‌ ஒரு குணம்‌. 
மரபு சார்‌ வடி.வத்தினால்‌ எந்த 


12௦016 
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அளவுக்கு மரபுக்‌ குணம்‌ பாதிக்கப்‌ 
படுகிறது என்பதை அளவிடுதல்‌. 
ரஊ௱றா௦01(6 : இருபால்‌ உயி 
ரினம்‌; இருபாலினவுடலி : பெண்‌ 
கூறும்‌ அண்கூறும்‌ ஒருங்கேயு 


டைய உயிரினம்‌. 


ராக றரா௦0/1/5௱ இரு 
பாலியம்‌. 
ஊரக : விரிசல்‌; குடலிறக்கம்‌; 


குடல்‌ பிதுக்கம்‌ : ஓர்‌ உறுப்பு 
அல்லது ஓர்‌ உறுப்பின்‌ ஓரு 
பகுதிச்‌ சுவர்ப்‌ பகுதி விரிசல்‌ 
வழி நீட்டிக்‌ கொண்டிருத்தல்‌. 
குடலின்‌ ஒரு பகுதி, உடலின்‌ 
முன்புறமுள்ள தசைச்‌ சுவரின்‌ 
வலுக்குறைந்த பகுதி வழியாக 
வெளித்‌ தள்ளப்படுதல்‌. 
1/2, ர6ா௦௦! குடல்‌ 
துடையிறக்கம்‌. 

1௦/2, ரயார்ாவ! : குடல்‌ அறை 
யிறக்கம்‌. 

ரன ா18, 5810 ய/க160 : நெரிப்‌ 
பிறக்கம்‌. 
னாக, பாம்‌!!1081 : உந்திப்‌ 
பிதுக்கம்‌. 

ரகர : குடல்‌ பிதுக்கம்‌ 
பொதியுறையில்‌, சவ்வில்‌, தசை 
யில்‌ அல்லது எலும்பில்‌ இயற்‌ 
கையாக ஏற்படும்‌ கோளாறு 
அல்லது பிளவு காரணமாக ஓர்‌ 
உறுப்பில்‌ அல்லது கட்டமைப்‌ 
பில்‌ உண்டாகும்‌ அளவுக்கு 
மீறிய பிதுக்கம்‌. 


ரனாா/௦ 01850 குடலிறக்க 
அறுவை மருத்துவம்‌; பிதுக்க ஒட்‌ 
டறுவை மருத்துவம்‌; குடலிறக்க 
திருத்தமைப்பு : குடலிறக்கத்தை 
அகற்றுவதற்கான அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை. 

ா6ாார்‌ர்றைஙு : குடலிறக்க வலு 
வூட்டம்‌; பிதுக்கத்‌ தைப்பு : குடலி 
றக்க நோயில்‌, நலிவாகவுள்ள 
பகுதியை நோயாளியின்‌ சொந்த 
திசுக்களைக்‌ கொண்டு வலுப்‌ 
படுத்துவதற்குச்‌ செய்யப்படும்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌. 
ரிஊாாார௦(௦06 குடலிறக்க 
அறுவைக்‌ கத்தி; பிதுக்க வெட்டி: 
குடலிறக்க அறுவை மருத்துவர்‌ 
களால்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒரு 
தனி வகைக்‌ கத்தி. 

பார்ன்‌ : குடலிறக்க உட்பை 
அகற்றல்‌; பிதுக்க நீக்கம்‌ : குடலி 
றக்க உட்பையினை அதற்றி 
விட்டு அதன்‌ உள்ளடக்கப்‌ பொருள்‌ 
களை இயல்பு நிலைக்கு மீண்‌ 
டும்‌ கொண்டு வருவதற்கான 
அறுவை மருத்துவம்‌. 

161065 : அக்கி. 

1௦1065, 18018116 : உதட்டு அக்கி. 
௦065, 5॥௱ர!௦% : சிற்றக்கி. 
[)61065, 20512 : அக்கி அம்மை. 
2065 அராப5 : தேமல்‌ கிருமி : 
டிஎன்‌ஏ கிருமிக்‌ குழுமத்தில்‌ 
ஒன்று. இதில்‌ எளிய தேமல்‌, 
படர்‌ தேமல்‌, தட்டம்மை 
கிருமிகள்‌, எப்ஸ்டீன்‌-பார்‌ 
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கிருமி உயிர்‌ நுண்மக்‌ கிருமி 
போன்ற செயல்‌ தூண்ட நுண்‌ 
ணுயிர்கள்‌ அடங்கும்‌. 

௦௦1 (ஈனா) : தீவிர மருந்து : 
மயக்க மருந்திலிருந்து உண்டாக்‌ 
கப்படும்‌ ஒருவகை மருந்து. 
மருந்தடிமைப்‌ பழக்கத்தை 
உண்டாக்கக்‌ கூடியது. சட்டத்தில்‌ 
தடை செய்யப்பட்டது. 
நாறா: அண்ணக்‌ கொப்‌ 
புளம்‌; அக்கி நெறிப்பு : முது 
கெலும்புடையவற்றின்‌ மேல்‌ 
வாயின்‌ (அண்ணம்‌) பின்‌ புறத்‌ 
திலுள்ள பிக நுண்ணிய கொப்‌ 
புளங்கள்‌ மற்றும்‌ புண்கள்‌. 
ஊற : தேமல்‌; படர்தாமரை : 
தோலில்‌ ஏற்படும்‌ ஒருவகை 
வைரஸ்‌ நோய்‌. இது ஒரு 
தொற்று நோய்‌, பாலுறுப்பு 
காரணமாகப்‌ பெண்களுக்கு 
யோனிக்‌ குழாய்‌, பெண்குறி 
இதழ்கள்‌ ஆகியவற்றில்‌ உண்‌ 
டாகும்‌. அண்களுக்கு ஆண்‌ 
குறியிலும்‌ ஏற்படும்‌. இது இரு 
வகைப்படும்‌. ஒன்று, சாதார 
ணம்‌. மற்றொன்று, சின்னம்மைக்‌ 
கிருமியால்‌ ஏற்படுவது. 
16௦ : படர்தேமலலான 
250௦ம்‌ : எலுமிச்சைப்‌ பொருள்‌ : 
பெரும்பாலான எலுமிச்சை வகை 
களில்‌ உள்ள படிகம்‌ போன்ற 
பொருள்‌. இது எலுமிச்சைச்‌ சாறு 
போன்று செயற்படக்‌ கூடியது. 


1௦1270810௦ 044/௪ : முரணிய தற்‌ 
காப்பு மூலம்‌ : காப்பு மூலம்‌ 
தொடர்பான தாறுமாறான தற்‌ 
காப்பு மூலம்‌. 

0௦4ன௦8106 : தாறுமாறு காப்பு 
மூலம்‌ : ஒர்‌ இனத்திலிருந்து இன்‌ 
னொரு இனத்தில்‌ நேரிணை 
யான தற்காப்பு மூலத்தை உற்‌ 
பத்தி செய்கிற ஒரு காப்பு 
மூலம்‌. 

2420012511 : முரணிய திசு 
வகை : ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட 
திசுவகையிலிருந்து வளர்கிற 
ஒன்று. 

ர2$2௦0௨௱ப்‌௦ : மாற்று ஒட்டுத்‌ 
தோல்‌ : மற்றொரு இனத்தின்‌ 
தனி வகையிலிருந்ததான ஒரு 
டைடுத்தோல்‌ தொடர்பான. 
௦ன௦0/516 : முரணிய சீரணம்‌ : 
ஒர்‌ இனத்தின்‌ உயிரணுக்களை 
வேறொரு இனத்தின்‌ லைசின்‌ 
மூலம்‌ கரைத்தல்‌ அல்லது 
சீரணித்தல்‌. 

161200216005 : வேறின; பலவின. 


16$ன௦ 6௫80125189 : அயல்திசு 
உற்பத்தி : திசு உருமாற்றம்‌. 
இதன்‌ மூலம்‌, திசு எந்தப்‌ பகுதி 
யில்‌ உற்பத்தியாகிறதோ அந்தப்‌ 
பகுதிக்கு அன்னியமான ஓரு 
இிசு உற்பத்தியாகிறது. 
0௦42£௦௱௦0௦515 : அயல்‌ திசு 
வளர்ச்சி : வேறொருவகைத்‌ திசு 
விலிருந்து ஒரு திசு வளர்தல்‌. 
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124610080)/ : அயல்‌ உயிரணுச்‌ 
சீரணம்‌ : உயிரணுவின்‌ சற்றுச்‌ 
சூழலிலிருந்து துகள்‌ சூழ்‌ 
உயிரணுவாக்கிய ஒரு பொருளின்‌ 
உயிரணுவுக்குள்‌ நடைபெறும்‌ 
சீரணம்‌. 

06(2௦॥! : முரணிய ஊனீர்‌ 
நுண்மம்‌ : 1. பலமுனைச்‌ ௧௫ 
வெள்ளணுவின்‌ களனீர்‌ நுண்‌ 
மம்‌. 2. முரணிய மரபணுக்‌ 
காப்பு மூலம்‌ சார்ந்ததும்‌, தற்‌ 
காப்பு மூலம்‌ தொடர்புடையது. 
6461001116 : பலவேறு வினைப்‌ 
பொருள்‌ : இன்னோர்‌ இனத்‌ 
திற்கு எதிராகச்‌ செயற்படக்‌ 
கூடிய ஓர்‌ இனத்தின்‌ பொருள்‌. 
எடுத்துக்காட்டாக, மனிதரின்‌ 
காப்பு மூலம்‌ ஆட்டின்‌ இரத்த 


சிவப்பணுக்களுக்கு எதிராக. 


வேலை செய்கிற து. 


1616100௦18 : குரல்‌ மாற்றம்‌ : 
1. முதிர்ச்சியடையும்‌ குரல்‌ 
மாறுதலடை தல்‌. 2. குரல்‌ ஓலி 
களின்‌ இயல்பு மீறிய தன்மை. 
1210018518 : திசுப்பிறழ்வு 
உறுப்புக்கு இயல்பாக இல்‌ 
லாத உயிரணு வளர்ச்சி. 2. திசு 
வின்‌ பிறழ்வு நிலை. 


1812700850 : திசுமாற்ற மருத்துவம்‌: 
ஒர்‌ இனத்திலிருந்து இன்னோ 
ரினத்துக்கு திசு மாற்ற மருத்துவம்‌ 
செய்தல்‌. 

ா௦1610560ப2! : வேற்றுப்பால்‌ 
கவர்ச்சி; வேற்றுப்பால்‌ புணர்‌; 
இயற்கைப்‌ பாலிணைவுடையவர்‌: 


இயற்கையான பால்‌ இணைவு 
டையவர்கள்‌. எடுத்துக்காட்‌। பாக, 
ஓர்‌ அண்‌ பெண்ணுடன்‌ பாலுறவு 
கொள்ளவிழைதல்‌. 
1௦161052%ப2॥/0 : விசித்திரப்‌ 
பாலுணர்வு: எதிர்பாலினத்‌ 
தவரிடையே விசித்திரமான 
கவர்ச்சி அல்லது பாலுணர்வு 
நடத்தை. 

1161210120 : உறுப்பு மாறாட்ட 
அடுக்கம்‌. 

1161602070 016 வெவ்வேறு 
பாலணுர்வால்‌ உண்டாகும்‌ உயி 
௬௫ : இரட்டைக்‌ குழந்தை 
களில்‌ வெவ்வேறு கருமுட்டை 
யில்‌ உருவாகும்‌ உயிருரு. 


1612103400 ப5 : ஈரிய. 
6%800101௦008ா௨ : வெ 
குளோரோஃபேன்‌ : தோவில 


கிருமி நீக்கம்‌ செய்வதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ ஒருவகை மருந்து. 
தவறாகப்‌ பயன்படுத்தினால்‌ 
குழந்தைகளுக்கு மூளைச்‌ 
சேதம்‌ உண்டாகலாம்‌. 
லாய்‌ : ஹெக்சாமைன்‌ : சிறு 
நீர்க்குமாய்‌ அறுவை மருந்துக்கு 
முன்பு பயன்படுத்தப்படும்‌ 
நோய்‌ நுண்மத்தடை மருந்து. 
12௦0811406 : ஹெக்சோபார்‌ 
பிட்டோன்‌ : ஒருவகைத்‌ தூக்க 
மருந்து. 

2008! : ஹெக்சோப்பால்‌ : இன்‌ 
னோசிட்டால்‌ நிக்கோட்டி 
னேட்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 
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ாஒரு1162501011௦1 ஹெக்சிர்‌ 
ரிசோர்சினால்‌ : கீரைப்பூச்சி, 
வட்‌.டப்பூச்சி, கொக்கிப்புழு, 
குடற்புழு அகியவற்றுக்கு எதிராகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ மருந்து. 
12105 : பிளவு; இடைவாய்‌. 
11605 00621௦ : ஹிப்‌ அறுவை 
மருத்துவம்‌ : முதுகந்தண்டுக்‌ காச 
நோயினையொட்டி, முதுகந்‌ 
தண்டுக்கூட்டிணைவு செய்வ 
தற்கரன அறுவை மருத்துவம்‌. 
்ட்வோக0 : அரிதுயில்‌ : 7]. தனி 
மையில்‌ வாழ்தல்‌. 2. குளிர்‌ 
காலத்தில்‌ உடல்‌ வெப்பத்தை 
யம்‌ வளர்சிதை மாற்றத்தையும்‌ 
வெகுவாகக்‌ குறைத்துக்‌ கொண்டு 
அரிதுயிலில்‌ ஆழ்ந்திருத்தல்‌. 
3. செயற்பாடுகளைக்‌ தற்காலிக 
மாக்க குறைத்துக்‌ கொள்ளுதல்‌. 
ஈரா : அரிதுயில்‌ கட்டி : 
நோய்க்குறியுடன்‌ வட்ட வடி. 
வில்‌ அரிதாக உண்டாகும்‌ ஓர்‌ 
உக்கிரமற்ற கட்டி. இதில்‌ சில 
அரிதுயில்‌ விலங்குகளிடம்‌ 
உள்ள கொழுப்புப்‌ போன்ற 
பழுப்புக்‌ கொழுப்பு அடங்கி 
யிருக்கும்‌. 
[1101501பம்‌ : ஹிபிஸ்கிரப்‌ : அறுவை 
மருத்துவத்துக்கு முன்னர்‌ கழுவு 
வதற்காகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. இ) 3, 
4% சவர்க்காரக்‌ கரைசலில்‌ 
கலந்த குளோர்ஹெக்சிடின்‌ 
குளுூக்கோனேட்‌ அகும்‌. 
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11610816 : ஹிபிட்டேன்‌ : குளோர்‌ 
ஹெக்சிடின்‌ என்ற. மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

ா1000ய07 : விக்கல்‌ : குரல்வளை 
முகப்பு திடீரென அடைத்துக்‌ 
கொள்வதால்‌, சுவாச உறுப்பு 
களில்‌ விக்கல்‌ ஒலியுடன்‌ 
தன்னையறியாமல்‌ ஏற்படும்‌ 
துடிப்பு. 

8௧06௦௦ வியர்வைச்‌ 
சுரப்பிக்‌ கட்டி : வியர்வைச்‌ சுரப்பி 
களின்‌ புறத்தோல்‌ உயிரணுக்‌ 
களில்‌ உண்டாகும்‌ உக்கிரமற்ற 
கட்டி. 

ர௦30844௦௱௦2 : எக்ரின்‌ சுரப்பி 
கட்டி : எக்ரின்‌ சுரப்பியில்‌ 
உண்டாகும்‌ உக்கிரமற்ற கட்டி. 
ரகோ௦515 : வியர்வைச்‌ சுரப்பு; 
வியர்த்தல்‌. 

்ிமா : உள்வாய்ப்‌ பள்ளம்‌ : நாடி. 
நரம்புக்‌ குழாய்கள்‌ உறுப்பி 
னுள்‌ நுழையும்‌ உள்வாய்ப்‌ 
பள்ளம்‌. 

ராம்‌ மாவா : பின்‌ மூளை 
மூளையின்‌ கடைகோடிப்‌ பின்‌ 
பகுதி. இதிலிருந்து சிறுமூளை, 
முகுளம்‌, பின்‌ மூளை உண்டாகும்‌. 
181௦01 : பின்பாதம்‌ : பாதத்தின்‌ 
பின்‌ பகுதி. இதில்‌ கணுக்கால்‌, 
பாத எலும்பு ஆகியவை அடங்கும்‌, 
ரர்ஈ0றபர்‌ : பின்புற உணவுக்‌ குழாய்‌: 
உணவுக்‌ குழாயின்‌ பின்பகுதி. 
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இதிலிருந்து பெருங்குடல்‌ 
தொடங்குகிறது. 

ஈரா96 ௦4ம்‌ : கீல்மூட்டு 
முழங்கால்‌ மூட்டில்‌ அல்லது 
முழங்கை மூட்டில்‌ உள்ளது 
போன்று நீட்டவும்‌, வளைக்க 
வும்‌ அனுமதிக்கிற, வகையில்‌ 
இரு எலும்புப்‌ பரப்புகள்‌ 
இணைகிற கீல்‌ மூட்டு. 

ரப் : இடுப்பு; இனம்‌ : இடுப்பு 
மூட்டுக்கிடைமட்டமாக இருக்‌ 
கிற, இடுப்பு மூட்டை உள்ள 
டக்கிய உடலின்‌ இடுப்புப்‌ 
பகுதி. 

11 ௦௦6 : இடுப்பெலும்பு 
இடுப்புச்‌ சந்து எலும்பு. 

ரர 0156856 : இடுப்பு நோய்‌ : 
இடுப்புச்‌ சந்தில்‌ காளான்‌ வகை 
வளர்ச்சியினால்‌ ஏற்படும்‌ கோளாறு. 
ஈர்‌ : இடுப்புச்‌ சந்து. 
11ற0௦வொழய : பின்மூளை மேடு: 
மூளையின்‌ பின்புறமுள்ள இரு 
மேடுகளில்‌ ஒன்று. இது நினை 
வாற்றல்‌ தொடர்புடையது. 
11100௦012126 : ஹிப்பாக்கிரேட்‌ 
டிஸ்‌ : புகழ்பெற்ற கிரேக்க மருத்‌ 
துவர்‌, தத்துவஞானி, தாம்‌ 
பிறந்த ஊரான காஸ்‌ என்‌ 
னுமிடத்தில்‌ ஒரு மருத்துவப்‌ 
பள்ளியை நிறுவினார்‌. “மருத்து 
வத்தின்‌ தந்தை” எனப்‌ போற்றப்‌ 
படுபவர்‌. 

ர்‌ ப1165: ம்கபர்கா : மயிர 
டர்த்தி; மயிர்‌ மிகைப்பு; மிகை முடி; 


அடர்முடி : உடலில்‌ மயிர்‌ 
காணப்படும்‌ பகுதிகளில்‌ அள 
வுக்கு மீறி மயிர்‌ அடர்ந்து வளர்தல்‌. 
ராம்‌ : ஹிருடின்‌; குருதி 
உறைவுத்‌ தடுப்பான்‌ : குருதி 
உறிஞ்சும்‌ உயிரினமாகிய அட்டை 
யிலிருந்து சுரக்கும்‌ ஒரு பொருள்‌. 
இது குருதிக்‌ கட்டைத்‌ தடுக்கப்‌ 
பயன்படுகிறது. 


ஈராபயாா/56 : குருதி உறைவுத்‌ 
தடுப்பு : குருதி உறைவுத்‌ 
தடுப்பான்‌ பொருளை ஊசி 
மூலம்‌ செலுத்தி, குருதி உறை 
யாமல்‌ செய்தல்‌. 

[11700010 : ஹிருடாய்ட்‌ : தோலின்‌ 
மேல்‌ நதோய்களுக்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

ஈ/9(8௱ரா௦ : ஹிஸ்டாமின்‌ : கம்மி 
உயிரணுக்களிலும்‌, நீல வெள்ள 
ணுக்களிலும்‌ சேர்த்து வைக்கப்‌ 
பட்டி ருக்கும்‌ உயிரியக்க அபின்‌. 
இது ஒற்றை உயிரணுக்களிலும்‌, 
நரம்பு உயிரணுக்களிலும்‌, 
நாளமில்‌ சுரப்பி உயிரணுக்க 
ளிலும்‌ சுரக்கும்‌. தசைகள்‌ 
எளிதாகச்‌ சுருங்குவதற்கு இது. 
உதவுகிறது. இது இரைப்பை 
நீர்‌ சுரப்புக்கு வலுவான ஊக்கி 
யாகும்‌. 

[்ர்$11016 : ஹிஸ்டிடின்‌ : இரத்தச்‌ 
சிவப்பணுக்களில்‌ பரவலாக 
அமைந்துள்ள இன்றியமையாத 
அமினோ அமிலங்களில்‌ 
ஒன்று. 





[151௦00111103] 


45100111௦2! : திசுவியல்‌ பிறழ்வு 
மருத்துவம்‌ : மருத்துவ அம்சங 
களுடன்‌ திசுவியல்‌ இயல்புப்‌ 
பிறழ்ச்சியை இணைத்தல்‌. 
15109616515 : கருமுனை உயி 
ரணு வளர்ச்சி : கருழுனையின்‌ 
நுண்ணுயிர்ப்படுகைகளின்‌ 
வேறுபடுத்தப்படாத உயிரணுக்‌ 
களிலிருந்து திசுக்கள்‌ உருவாகி! 
வளர்தல்‌. 

15100180௩ : அலைவெண் வரை 
படம்‌ : அலைவெண்‌ பகிர்மானத்‌ 
தின்‌ வரைபடம்‌. இது, செங்குத்‌ 
துப்‌ பட்டைகள்‌ அல்லது செவ்‌ 
வகங்கள்‌ மூலம்‌ குறிக்கப்‌ 
படுகிறது. 

451010 : திசு ஒத்திசைவு : உடலி 
லுள்ள திசுக்களில்‌ ஒன்றின்‌ 
கட்டமைப்பு ஒத்திருக்கிறது. 
ஈ1510109)/ : திசுவியல்‌; உயிர்தசை 
வியல்‌; நுண்‌உடற்‌ கூறியியல்‌ : 
உயிர்த்திசுக்கள்‌ பற்றிய நுண்‌ 
ணாய்வியல்‌. 

1151011515 : திசுச்சிதைவு; திசு 
முறிவு : கரிமத்‌ திசுக்கள்‌ சிதை 
வுறுதல்‌. 

ரா : ஹிஸ்டோன்‌ : உயர்‌ 
உயிரிகளின்‌ இனக்கற்று 
டி.என்‌.ஏ யுடன்‌ நெருங்கிய 


தொடர்புடைய ஒரு தனிவகைப்‌ 


புரதம்‌. 
15100211௦௦ : திசுநோயியல்‌ : 
திசு உயிரணுக்களைப்‌ பாதிக்கிற 
நோய்களை ஆராய்தல்‌. 


115100 181010 0ர/ திசுநுண்‌ 


ணாய்வு : திசுக்களை அவற்றின்‌ 


532 11500, 06502! 


செயற்பாடுகளுடன்‌ ஓப்பிட்டு 
நுண்ணாய்வு செய்தல்‌. 

115100185௱௨8 : திசுஅழற்சிக்‌ 
கிருமி : 1-கேப்சுலேட்டம்‌ என்ற 
பூஞ்சண வகை திசு அழற்சியை 
உண்டாக்குகிறது. இது இயற்‌ 
கையில்‌ பூஞ்சண வடிவிலும்‌, 
மனித உடல்‌ வெப்ப நிலையில்‌ 
நொதி . வடிவிலும்‌ அமைந்‌ 


_ திருக்கிறது. 


115100135௱௦515 : திசுஅழற்சி 
நோய்‌ : -கேப்சுலேட்டம்‌ 
என்ற இருமியினால்‌ உண்டாகும்‌ 
நோய்‌. இது, வெப்ப மண்டலங்‌ 
களிலும்‌, குறிப்பாக மத்திய 
அமெரிக்காவில்‌ ஆற்று வடிகால்‌ 
களில்‌ பறவைகளின்‌ மலக்கழிவு 
களினால்‌ மாசுபட்ட ஈர 
மண்ணிலிருந்து உண்டாகிறது. 
இது கடுமையான திசு அழற்சியில்‌ 
ஏற்படுகிறது. 

151௦0 : வரலாறு; வண்ணனை; 
விவரியம்‌. 


115100, 01140௮! நோய்‌ 
விவரியம்‌. 
15100, 01246(4௦ உணவு 
விவரியம்‌. 


ஈர51௦ று, [உ௱(்டு : குடும்பவிவரியம்‌. 


ரர51௦ர, ஈ வாமா! : போக்கு 
விவரியம்‌. 


1151013, 
விவரியம்‌. 


45100, 05௦12௮! : தன்‌ விவரியம்‌. 


0051021110 : பேற்று 


115100, 50013] 
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ஈர்5௦ரு, 500121 : சூழ்விவரியம்‌; 
சார்பியம்‌. 

[ர்‌510ரு 04 ஈ601017௦ : மருத்துவ 
வரலாறு; மருத்துவ விவரியம்‌. 
156௦0 04 றம 165 : முன்‌ 
நோய்‌ விவரியம்‌. 

151007 ௦7 நாக$னாம்‌ (655 : 
நோய்‌ விவரியம்‌. 

_ 451௦ (வர்ர : விவரியக்‌ கணிப்பு. 
பி: எச்ஐவி (மனித நோய்த்தடை 
காப்புக்‌ குறைபாட்டு நோய்க்‌ கிருமி: 
“எயிட்ஸ்‌' எனப்படும்‌ ஏமக்‌ 
குறைவு நோய்க்கு மூலகாரண 
மான நோய்க்‌ கிருமி. 

ஈர்‌ஷ : தோல்‌ வீக்கம்‌; தோல்‌ 
அரிப்பு : படைநோய்‌, குடல்‌ 
வீக்கம்‌; தொண்டைஅழற்சி. 
1ட& : எச்‌ எல்‌ ஏ : மனித 
வெள்ளை உயிரணு காப்பு 
மூலம்‌ (பாவ ட6ப௦௦00/4௦ &ா098) 
என்பதன்‌ சுருக்கம்‌. 


1௦21 : மூப்பு ; முதிர்‌ ்ஷ்க்‌ 

1௦215 : குரல்‌ காகரப்பு ; கம்மிய. 
௦3 : நரையுடைய ; மூப்புடைய. 
௦2! (பள : திரள்‌ ஈரல்‌; ஆரல்‌ 
கரணை : ஈரலறிப்பு நோயில்‌ 
காணப்படும்‌ திண்மையான ஈரல்‌. 
௦09145 0182256 : ஹாட்ஜ்கின்‌ 
நோய்‌ : நிணநீர்க்கரணைகள்‌ 
படிப்படியாக விரிவடைகிற 
கேடு விளைவிக்கக்கூடிய கட்டி. 


1௦7185 5100 : 


ஹாஃப்மன்‌ 
குறியீடு : நடுவிரலின்‌ நகம்‌ 
திடீரென, வலுகட்டாயமாகச்‌ 
சுண்டி இமழுக்கப்படுவதால்‌ 
ஏற்படும்‌ இயல்புக்கு மீறிய 
எதிர்வினை. இதனால்‌, கட்டை 
விரலிலும்‌, நடுவிரலிலும்‌ மற்ற 
விரல்களில்‌ ஒன்றின்‌ முனை 
கோடி விரல்‌ எலும்புகளிலும்‌ 
திடீர்‌ எதிர்வினை ஏற்படும்‌. 
இதனை, ஜெர்மன்‌ நரம்பியல்‌ 
வல்லுநர்‌ ரூஜாகான்‌ ஹாஃப்‌ 
மன்‌ விளக்கிக்‌ கூறினார்‌. 


பி௦ரட்சா (25% : ஹாக்பென்‌ 
சோதனை (கருச்சோதனை! : 
பெண்‌ கருவுற்றிருக்கிறாளா 
என்பதை அறிய நடத்தப்படும்‌ 
சோதனை. கருவுற்றிருப்பதாகக்‌ 
கருதப்படும்‌ பெண்ணின்‌ அதி 
காலைச்‌ சிறுநீரை, ஒரு பெண்‌ 
தேரைக்கு ஊசி மூலம்‌ செலுத்‌ 
தப்படும்‌. பெண்‌ கருவுற்றிருந் 
தால்‌ அந்தத்‌ தேரை 2-24 மணி 
நேரத்தில்‌ முட்டையிலும்‌. இச்‌ 
சோதனை 99% துல்லியமானது. 
1௦1058210 6651 : ஹோல்ட்ஸ்‌ 
வாத்‌ சோதனை : எலும்புகளுக் 
கிடையிலான இடைவெளியில்‌ 
ஒரு பிளவு இருப்பதைக்‌ கண்‌ 
டறியும்‌ சோதனை. எலும்பு 
களுக்கிடையிலான இணைப்‌ 
பிழை நலிந்து போவதால்‌ 


. நிலையற்ற முறிவு ஏற்பட்டிருப்‌ 


பதை இச்சோதனை குறிக்கிறது. 


1௦1௦80801/05 : ஒரு ஒற்றைப்‌ 
பாலணு இரட்டை முதிர்கரு : ஒரு 


எ த வவபபபப்்்டடடடப்ப்பயயயயயயவைவவயயவைகமைககை 


1010 0ஆ௱6 


தனியான, மிகவும்‌ குறைபாடுடைய 
ஒற்றைப்‌ பாலணு இரட்டை 
முதிர்கரு. இது, வடிவமில்லாத, 
உருவமற்ற பொருண்மையுடன்‌, 
இதயமில்லாமல்‌ காணப்படுகிறது. 


1௦1௦3௦ : ஒற்றைச்‌ செரிமா 
னப்‌ பொருள்‌ : முழுமையான 
இயல்பூக்க நடவடிக்கையைக்‌ 
கொடுக்கும்‌ ஓர்‌ இணைச்‌ 
செரிமானப்‌ பொருள்‌, திசுப்‌ 
பட்டை செரிமானப்‌ பொருள்‌ 
இவற்றின்‌ ஒரு கலவையினால்‌ 
உருவான ஒரு பொருள்‌. 


1௦1௦3௬ : முப்பரிமாண உரு 
வரை 
துடன்‌ முப்பரிமாண உருக்‌ 
காட்சுகளை உருவாக்கும்‌ ஒரு 
மைற. 

1௦10 ௱௦ா!( : ஹோல்ட்டர்‌ 
கண்‌ காணிப்புச்‌ சாதனம்‌ : ஈசிஜி 
வரைவினைப்‌ பதிவு செய்யும்‌ 
ஒரு சாதனம்‌; அல்லது கைய 
டக்க நாடாப்பதிப்பான்‌. நோயாளி 
இயல்பான நடவடிக்கைகளில்‌ 
ஈடுபட்டிருக்கும்போது இது 
செய்யப்படுகிறது. அமெரிக்க 
உயிரியலறிஞர்‌ நார்மன்‌ ஹோல்ஸ்‌ 
டர்‌ இதனைத்‌ தயாரித்தார்‌. 
௦௱௮/ய8 : இயல்பு சிறுநீர்‌ சுரப்பு: 
இயல்பான வீதத்தில்‌ சிறுநீர்‌ 
உற்பத்தியாகி, வெளியேறுதல்‌. 
1றொசா$ 80 : ஹோமன்‌ நோய்க்‌ 
குறி : கால்‌ விரல்‌ வளைவு கரரண 
மாக, பின்கால்‌ தசைப்பகுதியில்‌ 
வலி ஏற்படுதல்‌. 


. கதழ்‌ ஒலிச்‌ சாதனத்‌. 


954 1௦௱6௦1/ ஊரு 


௦6 : வீடு, மனை. 


1௦௩௦, ராயா 


மருத்துவ 


இல்லம்‌; மருத்துவமனை. 


1௦6௦03 : இனமுறை மருத்து 
வம்‌ (ஹோமியோபதி) : நோய்க்‌ 
கூற்றுப்‌ பெருக்கத்தால்‌ நோய்‌ 
நீக்கும்‌ முறை. இதனை 
ஜெர்மன்‌ மருத்துவ அறிஞர்‌ 
ஹானிமன்‌ கண்டுபிடித்தார்‌. 
தோயினால்‌ உண்டாகும்‌ அதே 
அறிகுறிகளை உண்டாக்கும்‌ 
மருந்துகளை நோயாளிக்குச்‌ 
சிறிதளவு கொடுத்து அதன்‌ 
மூலம்‌ நோய்‌ நீக்கும்‌ மருத்துவ 
முறை. எடுத்துக்காட்டாக 
வேனற்கட்டியை உண்டாக்கும்‌ 
ஒரு மருந்தினை உடலில்‌ 
செலுத்துவதன்‌ மூலம்‌ வேனற்‌ 


கட்டியை குணமாக்கல்‌. 


1௦6௦018518 : புதுத்திசு உரு 
வாக்கம்‌ : உறுப்பின்‌ இயல்பான 
திசுவைப்‌ போன்று புதிய திசு 
உருவாதல்‌. 

1௦6௦518515 : சமநிலை பேணல்‌; 
நீர்ச்‌ சமநிலை; உட்சீர்மை : குருதி 
அழுத்தம்‌, உடல்‌ வெப்பம்‌, மின்‌ 
னழுத்தம்‌ போன்ற இயக்கங்கள்‌ 
சராக நடைபெறுமாறு செய்தல்‌. 
௦௨௦௦௨ சமநிலை 
வெப்பம்‌ பேணல்‌ : சுற்றுச்‌ சூழல்‌ 
வெப்பநிலை மாறிய போதிலும்‌ 
உடல்‌ வெப்பநிலை மாறாமல்‌ 


பேணிவருதல்‌. 


௦0106 
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ா௦௱1௦106 : மனிதக்‌ கொலை; 
கொலை : ஒருவர்‌ மற்றொரு 


வரைக்‌ கொலை செய்தல்‌. 


ஒருவர்‌ மற்றவரை வேண்டு 
மென்றே உட்கருத்துடன்‌ 
கொன்றால்‌, அது குற்றமுறு 
கொலைச்‌ செயலாகும்‌, தற்‌ 
செயலாக மரணம்‌ விளை 
வித்தால்‌, அது தற்செயல்‌ 
கொலைச்‌ செயலாகும்‌. 


௦௦ : மனித இனம்‌. 


ராவாக : இனமுறை 
மருத்துவச்‌ சிகிச்சை : நோயைத்‌ 
தூண்டுகிற பொருள்‌ போன்ற 
ஒரு பொருளைக்‌ கொண்டு 
நோய்க்குச்‌ சிகிச்சையளித்தல்‌. 

1௦௱௦03/5111பாரக சிறுநீர்க்‌ 
கந்தகம்‌ : சிறுநீரில்‌ அமினோ 
அமிலம்‌ அடங்கிய '“ஹேமே 
சிஸ்டைன்‌' என்ற கந்தகம்‌ 
அடங்கியிருத்தல்‌. இது பிறவி 
லேயே மரபாக உண்டாகும்‌ 
வளர்சிதை மாற்றப்‌ பிழையாகும்‌. 
இதனால்‌ மனவளர்ச்சி குன்றுதல்‌. 
கண்வில்லை இடம்‌ மாறுதல்‌, 
எலும்புகள்‌ அளவுக்கு மீறி 
வளர்ச்சியடைதல்‌ போன்ற 
கோளாறுகள்‌ ஏற்படும்‌. குழந்தை 
களுக்கு மரணம்‌ விளையலாம்‌. 
ா௦௱௦03௭௦((௦ : உயிரணு ஒரு 
சீர்மை : உயிரணுக்களை உராய்‌ 
வதன்‌ மூலம்‌ திசுவை ஒரு 
சீராக்குதல்‌. 

௩௦௱௦0606௦ப5 : ஒரு சீரான; ஒரே 
படித்தான; ஓரின : உறுப்புகள்‌ 


அனைத்தும்‌ ஒரே மாதிரியாக 
அமைந்திருத்தல்‌. எங்கணும்‌ 
ஒரே மாதிரியான தன்மை 
கொண்ட. 


1௦௱௦0212516 : ஒரேவகை இனப்‌ 
பெருக்க முறை : அடுத்தடுத்த 
தலைமுறைகளில்‌ ஒரே செயல்‌ 
முறை மூலம்‌ இனப்‌ பெருக்கம்‌ 
செய்தல்‌. அதாவது, பின்‌ தோன்‌ 
றல்கள்‌ பெற்றோர்‌ போலவே 
இருந்து அதே மாதிரி வாழ்க்‌ 
கைப்‌ போக்கை உடைய இனப்‌ 
பெருக்கமுறை. 

1௦௱௦02*்‌!6௦, ॥௦௱௦0௨16/0௮| : 
பொதுவான மரபு வழிப்பட்ட. 
ா௦௱௦0௦/2௦ : ஒருபடித்‌ தாக்கம்‌; 
ஒரே சீராக்கு : ஒரு படித்தாக 
இருக்கும்படி. செய்தல்‌. பாலில்‌ 
உள்ள கொழுப்பு அணுக்களை 
உடைத்து அதனை நன்றாகச்‌ 
செரிக்கத்‌ தக்கதாகச்‌ செய்தல்‌. 
1௦௱௦௦௦1௦05 : ஓரின. ' 


ர௦௱௦ர௦ர : ஒரு படித்தான நிலை: 
ஒரே மூலத்தினின்றும்‌ தோன்றி 
யதனால்‌ ஏற்படும்‌ ஒரு படித்‌ 
தான நிலை. 


1௦1௦1௦0005 : ஒத்திசைவு; ஒத்த 
மைப்பு; பண்பொத்த : உட 
னொத்த தொடர்புடைய; உயி 
ரணுக்கள்‌ பிளவுபடும்போது 
ஒவ்வொரு பிரிவும்‌ கட்டமைப்‌ 
புடன்‌ இருத்தல்‌. 
1௦௱௦ா௱௦௱௦ப5 
வளர்ச்சிக்குட்பட்ட. 


ஒரேவித 
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ஈ௦௱௦ுாரி : குறித்த வகைத்‌ தற்‌ 


காப்பு மூலம்‌ : குறிப்பிட்ட 
காப்பை மூலம்‌ உருவாவதைக்‌ 
தூண்டுகிற அந்தக்‌ காப்பு மூலத்‌ 
துடன்‌ மட்டுமே வினை புரிகிற 
ஒரு தற்காப்பு மூலத்தைக்‌ 
குறிப்பது. 

1௦௦5201215 : வாழும்‌ மனித 
குலம்‌ : இன்றைய வரலாற்றுக்‌ 
காலத்தில்‌ வாழ்கின்ற மனித 
இனம்‌. 

ா௦௱௦5௨%ப8! : ஒருபால்‌ புணர்‌; 
ஓரினச்‌ சேர்க்கையாளர்‌; ஒரு 
பாலின விருப்பு; ஒரு பாலினம்‌ : 
தன்னையொத்த பாலினத்தவர்‌ 
மீதே பாலின விருப்புடையவர்‌. 
ர௦ா1௦5600ப2௮10ு ஓரினச்‌ 
சேர்க்கை; ஓரின விழைவு : தன்‌ 
னளொத்த பாலினத்தவர்‌ மீதே 
பாலின விரும்பமுடனிருக்கும்‌ 
மனப்பாங்கு. 

ா௦௦௭௱॥௦ : வெம்பதக்‌ குருதி 
உடைய. 


௦௫௦1௦1௦, 0௦0௩௦௦0௦05 ; ஒத்த 
குரல்‌ தொனி கொண்ட. 


1௦௦5ல்‌ : மாற்று உறுப்பு 


இணைப்பு; ஓரின உறுப்பு மாற்றம்‌:.- 


ஓரே இனத்தைச்‌ சேர்ந்த, ஓப்புடை 
யதல்லாத உறுப்பினர்களிட 
மிருந்து உறுப்புகளை அல்லது 
திசுக்களைப்‌ பொருத்துதல்‌. 
ா௦௱௦11௦016 : ஓரிட நிகழ்வு 
உடலின்‌ ஓரே இடத்தில்‌ 
அல்லது உறுப்பைக்‌ குறிக்கிற 
அல்லது அதில்‌ நிகழ்கிற. 


௦௦௫6 : ஒத்த உறுப்பு : உட 
னொத்த அமைப்புடைய உறுப்பு. 
1௦௱௦30016 : இரட்டைப்‌ பிறப்‌ 
பில்‌ ஒரே இணைவு : ௧௫. 
முட்டை. ஒத்த இரு பாலணுக்‌ 
களாகப்‌ பிரிந்து கருவுறுதல்‌. 
ா௦௱௦3/0005 : ஒவிய. 
1௦௱யா௦ப!ப5 : குள்ளன்‌. 


ரவு ௦௦ம்‌) : தேனடைப்‌ 
பின்னல்‌ சிற்றிடை வெளி 
சார்ந்த நுரையீரல்‌ நோயின்‌ 
இறுதி நிலைகள்‌. இதில்‌ கடும்‌ 
வலைப்‌ பின்னல்கள்‌, 5. மி.மீ 
விட்டத்துக்கு அதிகமாகக்‌ 
காற்று இடைவெளிகளைச்‌ 
சூழ்ந்து கொண்டிருக்கும்‌. 
ர௦ாலா௦௦ 051446 : தேனிலவு 
சிறுநீர்ப்பை அழற்சி : பெண்‌ 
களுக்குச்‌ சிறுநீர்க்‌ குழாயில்‌ 
ஏற்படும்‌ கோளாறு. இது 
புணர்ச்சியடன்‌ தொடர்புடையது. 
ா௦௦18௦1௱ : கொக்கிப்புழு 
நோய்‌ உண்டாக்கும்‌ கொக்கிப்‌ 
புழு. கொக்கிப்‌ புழு நோய்‌ 
அல்லது சுரங்கத்‌ தொழிலாளர்‌ 
குருதிச்‌ சோகை உண்டாக்கும்‌ 
வட்டப்புழு ஒட்டுண்ணி. 
ா௦௦01௩9-00ப0 : குத்திறுமல்‌ 
கக்குவான்‌ இருமல்‌. 


-11008௭"5 510 : ஹூவர்‌ குறியீடு: 


நுரையீரல்‌ உறையழற்சி அல்லது 
ஈரல்‌ உறைக்‌ கசிவு காரணமாக 
மார்பின்‌ ஒரு பக்கத்தின்‌ 
அசைவில்‌ உண்டாகும்‌ ஒரு 
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சார்புப்‌ பின்னடைவு. சோதனையின்‌ 
போது சோதனை செய்பவர்‌ 


கையால்‌ அழுத்தி அழமாக: 


முச்சிழுக்கும்படி. செய்து இதனை 
உணர்ந்தறிகிறார்‌. அமெரிக்க 
மருத்துவ அறிஞர்‌ சார்லஸ்‌ ஹூவர்‌ 
பெயரால்‌ அமைக்கப்படுகிறது. 
௦17201(4! : கிடைக்கோடு; நிலைக்‌ 
கோடு. 


ர௦ா௱ா௦ா6 : இயக்குநீர்‌ (ஹார்‌ 
மோன்‌) : குருதியில்‌ கலந்து 
உறுப்புகளைச்‌ செயற்படத்‌ 
தூண்டும்‌ உட்சுரப்பு நீர்‌, 
1௦ாரஊ'5 ஜ8ுாள்‌ா௦ா€ : ஹார்னர்‌ 
நோய்‌ : கழுத்து சார்ந்த பரிவு 
நரம்பின்‌ நடுப்பகுதியில்‌ ஏற்படும்‌ 
வாதம்‌ காரணமாக முகத்தின்‌ 
ஒரு பக்கத்தில்‌ இமைத்தொய்வு, 
இயக்கமாற்றம்‌, கண்விழிச்‌ 
சுருக்கம்‌, வியர்வையின்மை 
அகியவை உண்டாகும்‌. சுவிஸ்‌ 
கண்ணியல்‌ வல்லுநர்‌ ஜோகான்‌ 
ஹோர்னர்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

ரர லள : மேல்‌ தோல்‌ படலம்‌: 
உண்மைத்‌ தோலை அல்லது 
உட்தோலைப்பாது காக்கிற 
உணர்வுற்ற புறத்தோல்‌ படலம்‌ 
அல்லது தோல்‌ மேலடுக்கு. 
1௦11௦0 ுா0௦ற€ : கடுந்தலை 
வலி : உடலில்‌ ஹிஸ்டடாமின்‌ 
சுரத்தல்‌ காரணமாக ஏற்படும்‌ 
கடுமையான தலைவலி. இது 
ஒற்றைத்‌ தலைவலியிலிருந்து 
வேறுபட்டது. 
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௦50114! : மருத்துவமனை; மருந்து 
நிலையம்‌; நோய்மனை : நோயா 
ளிகளைக்‌ கவனித்துக்‌ குணப்‌ 
படுத்தும்‌ ஒரு நிலவரம்‌. 

11௦0501181. [ாரீ60110ப5 01562565 : 
தொற்றுநோய்‌ மருத்துவமனை. : 


1௦5165, (2௦௨ : தொழுநோய்‌ 
மனை. 


1௦5144, ஈசா : மகப்பேறு 
மருத்துவமனை; மகப்பேறு மனை. 


1105001191, ஈாவா(வ! மனநல 
மருத்தவ மனை; மனநல மனை. 
௦51 : ஒட்டுண்ணித்‌ தாய்‌ உயிர்‌; 
ஓட்டயிர்‌; தருநர்‌ : ஒட்டுண்ணி 
உயிர்களுக்கு அதாரமாக உள்ள 
தாய்ப்‌ பிராணிகள்‌. விருந்தோம்‌ 
பும்‌ உயிர்‌, 

1௦0 0009 680௨0௦ : சூட்டுத்‌ 
தலைவலி : உணவு உண்டபின்‌ 
சோடியம்‌ நைட்ரேட்‌ அதிகமா 
வதால்‌ உண்டாகும்‌ சூட்டுத்‌ 
தலைவலி. 


௦111ம்‌ : வெப்ப உணர்வூட்டம்‌: 
முகம்‌, கழுத்து, மார்பு ஆகி 
யவை செம்மையடைதல்‌. கடும்‌ 
வெப்ப உணர்வு, வியர்வை 
ஆகியவை இதனால்‌ உண்டாகிறது. 


௦பா01855 ௦௦128014௦1 : நாழிகை 
வட்டில்‌ சுருக்கம்‌ : இரைப்பை, 
கருப்பை போன்ற உட்புழை 
யுள்ள உறுப்புகளின்‌ மத்தியில்‌ 
வடு ஏற்பட்டு -அதனை இருபகு 
திகளாகப்‌ பிரிக்கும்‌ மணல்‌ 
நாழிகை வட்டில்‌ போன்ற 
வட்டவடிவமான சுருக்கம்‌. 
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1௦056 0ப5( : வீட்டுத்‌ தூசு : வீடு | நச்சுக்‌ கொடியிலிருந்து சுரக்கும்‌ 


களில்‌ காற்றில்‌ சேகரமாகும்‌ 
கலவைத்‌ தூசு விட்டுத்‌ தூசியில்‌ 
நுண்ணிய பூச்சிகள்‌ முக்கிய 
மாகக்‌ கலந்திருக்கின்றன. இதனால்‌ 
சிலருக்கும்‌ ஒவ்வாமை விளைவு 
கள்‌ ஏற்படுகின்றன. 
௦05௦-5பா0601: மனை மருத்துவர்‌: 
மருத்துவமனையிலேயே தங்கி 
யிருந்து மருத்துவப்‌ பணியாற்றும்‌ 
மருத்துவர்‌. 

0: எச்‌ ஆர்‌ சி டி (1௩01) : உயர்‌ 
சுழற்சிக்கணிப்பு ஊடுகதிர்‌ உள்‌ 
தளப்படமுறை (4974 650040 
௦60 1௦0௦012000) என்பதன்‌ 
சுருக்கம்‌. 

115/: எச்‌ எஸ்‌ வி : படர்தாமரை 
என்னும்‌ தோல்‌ தோயை 
(தேமல்‌) உண்டாக்கும்‌ நோய்க்‌ 
கிருமி. 

பாட : எச்டிஎல்வி (1747) : மனித 
உயிரணு வெள்ளணுப்‌ புற்றுக்‌ 
இருமி (யாக 7-06॥ |6ப86௱(8 / 
நவா பாமக) என்பதன்‌ 
சுருக்கம்‌. 

1௦1/6 : இடுப்பு ; இடைபிட்டம்‌. 
11ப௦1/6-0201 : கூன்‌. 
ஈப௦41௦-020160 : கூன்‌ முதுகுள்ள. 
௦11௨-0௦16 : இடுப்பெலும்பு. 
யாச : மனிதர்‌; மாந்தர்‌; மனித; 
மாந்த. 

பாவா ௦0! 9020017004 
(100) : நச்சுக்‌ கொடி இயக்குநீர்‌ : 


இயக்குநீர்‌, சில சமயம்‌ பெண்‌ 
மலடு நீக்கக்‌ கொடுக்கப்படுகிறது. 


ப்பாக ரானி ௦௦6 : மனித 
வளர்ச்சி இயக்கு நீர்‌ : முன்புறக்‌ 
கபச்சுரப்பியினால்‌ உற்பத்தி 
செய்யப்படும்‌ ஒரு வேதியியல்‌ 
முன்னோடிப்‌ பொருள்‌. இது 
உடல்‌ இயல்பாக வளர்ச்சி 
யடைவதைத்‌ தூண்டுகிறது. 


பாவா ஈ௱௱யா௦0ே/ லு எய்‌ 
(11) : மனித நோய்த்‌ தடைக்‌ 
காப்புக்‌ குறைபாட்டு நோய்க்‌ கிருமி 
(ட) : ௩/5 என்ற மாபணு 
உயிர்மம்‌ கொண்டுள்ள நலிவுறுத்தும்‌ 
நோய்கிருமியின்‌ மெதுவாகச்‌ 
செயற்படும்‌ ஒரு உட்குடும்பம்‌. 
இந்த நோய்க்‌ கிருமிச்‌ செரி 
மானப்‌ பொருள்‌, மறுதலை 
படி யெடுப்பினைச்‌ செய்கிறது. 
இது தாய்‌ உயிரணுவில்‌ நோய்க்‌ 
கிருமி ஊடுருவதைத்‌ தொடர்ந்து, 
5118 மரபணு உயிர்மத்தின்‌ 014 
படியெடுக்கும்‌ குணமுடையது 
இந்த 004 படியானது அங்‌ 
கொன்றும்‌ இங்கொன்றுமாக 
ஊளடுருவிச்‌ சென்று தாய்‌ உயி 
ரணுவுடன்‌ ஒருங்கிணைகிறது. 
இது புதிய ஈ3& படிகளை 
எடுப்பதற்கு ஒரு மென்தகடாகப்‌ 
பயன்படுகிறது. இந்த 14 
தோய்க்‌ கிருமிகள்‌, 4/1, 1/-2 
என்று இருவகையாக உள்ளன. 
14 நோய்க்‌ கிருமி ே04- 
ஹெல்ப்பர்‌ 1 என்ற சிறிய குருதி 
வெள்ளணுக்களைத்‌ தாக்கி, 4-4 
உயிரணுக்களுடன்‌ உராய்ந்து, 


பற 15000... 


5309 1 பா/ஊ'5 9101௦௱6 





நோய்த்‌ தடைக்காப்புச்‌ செயற்‌ 
பாட்டினைப்‌ படிப்படியாகக்‌ 
குறைக்கிறது. 

॥பா ॥/6ப000/16 [வாக : 
மனித வெள்ளையனுக்‌ காப்பு மூலம்‌: 
திசு ஓத்தியல்புத்‌ திறனுடைய 
காப்பு மூலங்களில்‌ முக்கியமான 
வகைகளில்‌ ஒன்று. உறுப்பு 
மாற்று அறுவைச்‌ சிகிச்சையில்‌ 
நன்கொடையாளருக்கும்‌ நன்‌ 
கொடை பெறுபவருக்குமிடையே 
திசு ஒத்தியல்பு இருக்கிறதா 
என்பதை ஆராய இது உதவு 
கிறது. இந்தக்‌ காப்பு மூலங்கள்‌, 
குறிப்பிட்ட நோய்களுடன்‌ 
தொடர்புடையவை. 

யாகவா 7-௮ டுாமர௦ா௦01௦ 41- 
[ப565 (111) : மனித7- உயிரணு 
நிணநீர்க்‌ கிருமிகள்‌ : மனிதருக்கு 
வெண்குட்டம்‌ உண்டாக்கும்‌ 
நோய்க்கிருமி. இது 'எயிட்ஸ்‌' 
என்னும்‌ ஏமக்குறைவு நோய்க்‌ 
கும்‌ காரணமாகிறது. 

ராயா ஈகபா6 : மனித இயல்பு; 
மனிதத்‌ தன்மை. 

ஈப௱கார்க௱ : மனித குணநலக்‌ 
கோட்பாடு. 

ஈய௱கா(ராம்‌: மனித இனம்‌; மனித 
குலம்‌. 

பபா : கைமேலெலும்பு; மேற்‌ 
கையெலும்பு; புய எலும்பு : 
மனிதஉடலில்‌ கையின்‌ மேற்‌ 
புறமுள்ள எலும்பு. 

யா : தாதுநீர்‌ : உடம்பின்‌ 
தாதுக்களைச்‌ சார்ந்த நீர்‌. 


ஈயா௦ாவ!/5௱ : உடல்‌ நீரியல்‌ 
கோட்பாடு : உடலின்‌ நீரியல்‌ 
தாதுப்‌ பொருள்களின்‌ நிலை 
களினாலேயே நோய்கள்‌ தோன்று 
கின்றன என்னும்‌ கோட்பாடு. 


பாற : கூன்‌ : முதுகில்‌ இயற்கை 
யாக ஏற்பட்டுள்ள கூன்‌. 


1பா0-020% : கூனன்‌ : கூனல்‌ 


முதுகுடையவார்‌. 

பாய்‌ : ஹியூமுல்லின்‌ : மனிதக்‌ 
கணைபயச்‌ சுரப்பு நீர்த்‌ (இன்சுலின்‌) 
தயாரிப்பின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
இதில்‌ விலங்குக்‌ கணையச்‌ 
சுரப்பு நீரோ, கணைய மாசு 
பாடுகளோ இருப்பதில்லை. 


யார : பசி; உணவு வேட்கை : 
பொதுவாக உணவை உண்பதற்‌ 
கான விருப்பம்‌. பகியினால்‌ 
இரைப்பையில்‌ வலி உண்டா 
கும்‌. உணவு உண்டதும்‌ வலி 
நீங்கிவிடும்‌ முன்‌ சிறுகுடலில்‌ 
புண்‌ ஏற்படுவதால்‌ இந்த வலி 
உண்டாகிறது. 


ரமாரச, றவ : பசிக்கொடுமை; 


பசி நோவு. 


1மா6ா'5 ஷுாரரா0ா6 : ஹன்டர்‌ 
நோய்‌ : குள்ளத்தன்மை, மன 
வளர்ச்சிக்‌ குறைபாடு போன்ற 
நோய்களை உண்டாக்கும்‌ ஒரு 
மரபணுப்‌ கோளாறு. கானடா 
மருத்துவ அறிஞர்‌ சார்லஸ்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிற து. 
1யா!ஊ'5 வுரர௦ா6 : ஹார்லர்‌ 
நோய்‌ : கடும்‌ மனவளர்ச்சிக்‌ 
குறைபாட்டினை உண்டாக்கும்‌ 


பயம்ரர்5௦ா 5 (6௦ 


ஒரு மரபணுக்‌ கோளாறு. 


ஜெர்மன்‌ குழந்தை மருத்துவ 


அறிஞர்‌ ஜெர்ட்ராட்ஹர்லா்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
பிபர்ர்ர்ர5௦ா'5 (26 :. உளிப்பல்‌ 
அகற்சி : மேல்‌ உளிப்‌ பல்லின்‌ 





உளிப்பல்‌ ப 
எகிற்று முூனையான வெட்‌ 
- முனையை விட அகன்றிருக்கும்‌ 
கோளாறு. 


பிர௮1256 : ஹையாலேலஸ்‌ 
ஹையாலாரோனிடே ஸ்‌ என்னும்‌ 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
ர்முவிரஈ6 : படிக நிறப்பரப்பு; ஒளி 
புகும்‌ பளிங்கு தெள்ளி : இணைப்புத்‌ 
திசுக்கள்‌ சிதைவுற்று, கண்ணாடி 
போன்று ஓளி ஊடு ருவும்‌ 
தன்மையுடையதாகும்‌. 

ூவ!185 : கண்படல அழற்சி; விழி 
நீர்ம அழற்சி : கண்ணின்‌ மேற்‌ 
படலத்தில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
21௦14 : கண்ணாடிப்‌ படலம்‌ : 
கண்ணின்‌ கண்ணாடித்‌ தாள்‌ 
போன்ற பறப்படலம்‌. 
981010 ஈளாமாவா6 : கண்மேற்‌ 
படலம்‌. 


ஈர2100186௱ : ஓரணு ஊனீர்த்‌ 


திரவம்‌ : உயிரணுவின்‌ ஓரணு 
ஊளனீர்த்‌ திரவம்‌. 
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ார21௦5௦௱6 : உயிரணு உட்கரு 


- மையம்‌ : உயிரணுவின்‌ கருமையத்‌ 
-தினுள்‌ உள்ள முட்டை வடிவ 


அல்லது வட்டவடிவ கட்டமைவு. 
இது இலேசாக நிறம்‌ மங்கி 
இருக்கும்‌. 

நும்‌: இனக்கலப்பு; ஒட்டு : 
இரு வெவ்வேறு இனங்களிலி 
ருந்து உருவாக்கப்படும்‌ பிராணி. 
அல்லது தாவரம்‌. 
ஈரமார்ப52110 : கலப்பின உரு 
வாக்கம்‌ : 1. டிஎன்‌ஏ அல்லது 
ஆர்‌என்‌ஏ குறை நிரப்பு இணை 
யாக்கம்‌. 2. ஒற்றைச்‌ சர நியூக்‌ 
ளிக்‌ அமிலத்தை அடையாளங்‌ 


காணல்‌. அதே அமைப்புடைய 


அல்லது ஏறத்தாழ அதே 
அமைப்புடைய, பெயரிடப்‌ 


- பட்ட சரத்தை இணைத்து 


இவ்வாறு செய்யப்படுகிறது. 


ஈரமாக : ஹிப்டோமா 

ஒன்றுக்கொன்று சார்ந்துள்ள 
வளர்சிதை மாற்றச்‌ செயல்‌ 
முறையுடைய இரு உயிரணுக்‌ 
களிலிருந்து தோன்றும்‌ ஒரு 
கட்டி உயிரணுவரிசை. பெரு 
மளவு தற்காப்பு மூலத்தை 


|. உற்பத்தி செய்யும்‌ ஓர்‌ இயல்‌ 


பான சுண்டெலி உயிரணு 
வரிசையினால்‌ உ ருவாக்கப்படுகிறது. 


ரர௮௦009ப௦ : நீரகற்று நீர்மம்‌ : 
நீர்‌ போன்ற நீர்மம்‌ வெ 

யேறத்‌ தூண்டுகிறது இது குட 
வில்‌ நீர்மத்தை இருத்தி வைக்‌ 
கிற பேதி, மருந்துகளைக்‌ குறிக்‌ 
கிறது. இது நீர்க்கோவை நீர்‌ 
மத்தை அகற்ற உதவுகிறது. 
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ப௦2/ : ஹைக்கால்‌ : சிவப்பு நிற 
மான நறுமணமுள்ள புரதமற்ற 


திரவ மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


௦21440 : நோய்‌ நீர்‌ தேக்கம்‌. 
ரு வ : நாடாப்புழு நீர்க்‌ 
கட்டி : நாடாப்புழுவின்‌ முட்டைப்‌ 
புழுவினால்‌ உண்டாகும்‌ நீர்க்‌ 
கட்டி. நாய்‌, ஆடு ஆகியவற்றி 
லிருந்து இது மனிதருக்குத்‌ 
தொற்றுகிறது. இதனை அறுவை 
மருத்துவம்‌ மூலம்‌ அகற்றலாம்‌. 
ர 92410170௱ : நோய்‌ நீர்த்‌ 
தேக்கம்‌; .நீர்க்குமிழ்‌ வடிவ : 
இழைக்கச்சைப்‌ புழுவினாலாகி 
அதனை உட்கொண்ட நோய்‌ 
நீர்த்தேக்கப்‌ பை. 

ரொ! : குருதிநீர்‌ மிகுதி; 
குருதி நீர்‌ மிகைப்பு : இரத்தத்தில்‌ 
உயிரணு அளவைவிட நிணநீர்‌ 
அளவு அதிகமாக இருத்தல்‌. 
நிறைமாதக்‌ கர்ப்பத்தின்‌ போத 
இந்நிலை இருக்கலாம்‌. 
ூரொ௮/32௦ : ஹைட்ராலாசின்‌ : 
இரத்த அழுத்தத்தைக்‌ குறைக்க 
கூடிய செயற்கைக்‌ கூட்டுப்‌ 


பொருளின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


ஙுளொறொரா/௦5 : கருத்திரவ மிகைச்‌ 
சுரப்பு; நீர்ச்சூலை; பனிக்குடநீர்‌ 
மிகைப்பு; நீர்‌ பனிக்குடம்‌ : கருத்‌ 
திரவம்‌ அளவுக்கு அதிகமாகச்‌ 
சுரத்தல்‌. 

ரரபொலாரஜவா : ஹைட்ரார்கா 
பென்‌ : சீழ்‌ உண்டாகும்‌ நுண்‌ 


ணுயிரிகளுக்கு எதிராகப்‌ பயன்‌ 


படுத்தப்படும்‌ ஒரு பாதரசப்‌ 
பொருள்‌. இது பாலேடு, தூள்‌, 
திரவ வடிவில்‌ கிடைக்கிறது. 
நூபொகாா௦515 : எலும்பு உயவு 
நீர்‌; நீர்ம மிகை மூட்டு; நீர்‌ மூட்டு: 
எலும்பு மூட்டிணைப்பினுள்‌ 
கசிவுறும்‌ ஒருவகை உயவு நீர்‌. 
இது இளம்பெண்களிடம்‌ 
தோன்றி சில நாட்கள்‌ இருந்து 
விட்டு, மர்மாக மறைந்து விடும்‌. 
ஙூபொ2்‌6 : ஹைட்ரேட்‌; நீரேறிய : 
தனிமத்துடன்‌ அல்லது மற்‌ 
றொரு சேர்மத்துடன்‌ நீர்‌ 
இணைந்த சேர்மப்பொருள்‌. 
நு : ஹைட்ரினாக்ஸ்‌ 
ஹைட்ராஃபலாமெத்தியாசிட்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
9௦௦ : நீர்‌ மருத்துவமனை : நீர்‌ 
மருத்துவ முறையினைப்‌ பின்‌ 
பற்றும்‌ மருந்தகம்‌. 

9௦3 : தோல்‌ அழற்சி : வெப்ப 
மண்டலப்‌ பகுதிகளில்‌ வெயில்‌ 
படும்‌ தோல்‌ பகுதிகளில்‌ ஏற்படும்‌ 
அழற்சி நோய்‌. இது குழந்தை 
களுக்கு அதிகம்‌ உண்டாகும்‌. 
ருர்‌௦02710௦1 : ஹைடிரோகார்பன்‌: 
ஹைட்ரஜன்‌, கார்பன்‌ இரண்டை 
மட்டுமே கொண்டுள்ள ஒரு 
கூட்டுப்பொருள்‌. 

ஈர௭்‌௦௦616 : ஓதம்‌; நீர்ம விரை 
வீக்கம்‌; நீரண்டம்‌; விதை நீரம்‌ : 
மனித விரைப்‌ பையில்‌ நீர்க்‌ 
கோர்ப்பதால்‌ உண்டாகும்‌ வீக்கம்‌. 


அபப்டி வையை 


1டு௦060ா௮/ப5 


௦௦6015 : மூளை நீர்க்‌ 
கோவை: மூளை நீர்‌ மிகைப்பு; நீர்‌ 
கபாலம்‌; தலைநீர்‌ தேக்க நோய்‌ : 
தலையில்‌ நீர்‌ தங்குவதால்‌ 
ஏற்படும்‌ கோளாறு. மண்டை 
யோட்டினுள்‌ மூளைத்‌ தண்டு 
வட நீர்‌ அளவுக்க அதிகமாகத்‌ 
தங்குவதால்‌ இது உண்டாகிறது. 
ரர0௦௦11௦110 8010 : ஹைட்ரோ 
குளோரிக்‌ அமிலம்‌ : இரைப்பை 
உயிரணுக்களில்‌ சுரக்கும்‌ அமி 
லம்‌. 0.2% வலிவள்ள அமில 
மாகக்‌ கலந்துள்ளது. 


ாரூோ௦௦1௦17௦1/122106 : ஹைட்‌ 
ரோகுளோரோதையாசிட்‌ : சிறுநீர்க்‌ 
கழிவினைக்‌ தூண்டும்‌ மருந்து. 
ரு 0000111506 : ஹைடிரோ 
கார்ட்டிசோன்‌ : அண்ணீரகப்‌ 
புறணியிலிருந்து சுரக்கும்‌ இரு 
முக்கியமான குளுக்கோ 
கார்ட்டி காய்டுகளில்‌ ஒன்று. 

ாரூரோ௦வா16 8௦18 : ஹைட்ரோ 
சயனிக்‌ அமிலம்‌ : இதனை நீர்‌ 
சயனிக்‌ அமிலம்‌ என்றும்‌ 
கூறுவர்‌. இது 2% நீர்த்த அமிலம்‌ 
இது வயிற்றுவலி அகற்றும்‌ 
மருந்தாகப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
இதனை அதிக அளவில்‌ உட்‌ 
கொண்டாலும்‌ அவியை உறிஞ்சி 
னாலும்‌ ஆபத்து ஏற்படும்‌. 
மரணமும்‌ விளையக்‌ கூடும்‌. 

புரொ௦01௦515 : சிவப்பணு வீக்கம்‌: 
குடும்ப நோயாக வரும்‌ குருதிச்‌ 
சோகை நோய்‌. இதில்‌ சவ்வுக்‌ 
கோளாறு, நீர்க்கசிவு காரண 
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மாக சிவட்பணுக்கள்‌ வீக்கம்‌ 
அடையும்‌. 

ு9100155601101 நீர்மச்‌ 
செலுத்தம்‌ : கண்புரை அறுவைச்‌ 
சிகிச்சையின்‌ போது பிளப்‌ 
பாய்வுக்காகக்‌ கண்வில்லையின்‌ 
பொதியுறையினுள்‌ நீர்மத்தை 
ஊளசி மூலம்‌ செலுத்துதல்‌. 
ஈரு்‌௦02 : ஹைட்ரஜன்‌ 'ரீர்வாயு; 
நீர்வளி : நிறமற்ற, மணமற்ற 
எளிதில்‌ தப்பற்றக்கூடிய வாயு. 
இது எடை. மானத்தில்‌ மிகக்‌ 
குறைந்த தனிமம்‌. இது, நீரில்‌ 
மூன்றில்‌ இரண்டு பங்கு அடங்‌ 
கியள்ளது. 

௦068 6௦ம்‌ : நீர்வாயுக்‌ 
குண்டு : நீரகச்‌ சேர்மம்‌ செறியப்‌ 
பெற்று உள்ளமைந்த அணு 
குண்டினால்‌ ஹைட்‌.ரஜன்‌ கதிர 
கமாக மாறறப்படுவதன்‌ மூலம்‌ 
பெரு விசையாற்றலை வெளிப்‌ 
படுத்தும்‌ குண்டுவகை. 
ார்‌௦0/515 : நீரால்‌ பகுத்தல்‌ : நீர்‌ 
இயல்பின்‌ துணை கொண்டு 
நீர்கலந்த சேர்மத்தில்‌ நீர்க்கூறு 
சேர்மக்‌ கூறுகள்‌ சிதைவுற்றுக்‌ 
கூறுபடும்‌ நிலை. 

ரர்ணாலார்க : நீர்ப்‌ பேரார்வம்‌. 
ரொ : நீர்ம எடைமானி : 
நீர்ம எடைமான ஓஒப்பிீட்டள 
வைக்‌ காட்டும்‌ கருவி. 
ஙூொறொன்று : வீத எடைமான 
அளவீடு : நீர்ம எடைமானி மூலம்‌ 
வீத எடைமானத்தை அளவிடுதல்‌. 
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ுரோ௦ாஜர்‌ா0515 : நீர்‌ நீரகம்‌. 
ரம்‌௦02114௦ : நீர்‌ மருத்துவமனை: 
நீர்‌ மருத்தவ முறைக்குரிய தனி 
வசதிகளையடைய மருந்தகம்‌. 
ருப்‌௦02/51 : நீர்‌ மருத்துவர்‌ : 
மூளை நீர்‌ கோர்வை மருத்துவ 
முறை பற்றி கற்றவர்‌. 
௦௦02 : நீர்‌ மருத்துவ முறை: 
அகப்புற நிலைகளில்‌ நீரைப்‌ 
பயன்படுத்தி நோய்‌ குணப்படுத்‌ 
தும்‌ மருத்துவ முறை. 
1பு00611028101(15 : குலையுறை 
அழற்சி நெஞ்சுப்பையை 
மூடிக்‌ கொண்டிருக்கும்‌ சவ்வு 
வீங்கி, நீர்‌ வழிதல்‌. 
(1//8100611020யா : குலையுறை 
நீர்‌; நீர்‌ இதயப்பை : குலையுறை 
யில்‌ வீக்கமில்லாமலே திரவம்‌ 
சேர்ந்திருத்தல்‌. இது இதயமும்‌ 
சிறுநீரகமும்‌ செயலிழக்கும்‌ 
போது உண்டாகும்‌. 
ஙூொ௦0்௦்‌1க : நீர்‌ வெறுப்பு 
நோய்‌; நீர்‌ அச்சம்‌; நீர்‌ மருட்சி. 
௦16 : நீர்‌ வேட்கை 
அளவுக்கு மீறி நீர்‌ அருந்தும்‌ 
விருப்பு உண்டாதல்‌. 

ஈள்‌௦01௦ : நீர்‌ கோவைக்‌ கோளாறு. 


101006 யா௩002108701ம௱ 
குலையுறைக்‌ காற்று : இதயத்தைச்‌ 


சுற்றியுள்ள குலையறைச்‌ 
சவ்வில்‌ காற்றும்‌ நீர்மழமும்‌ 
சேர்ந்ததிருத்தல்‌, 


'பு௦0ியா006ா1106ப௱ 
வபை வாயு : அடிவயிற்று உட்‌ 


சார்ந்த 


பகுதியைச்‌ சூழ்ந்துள்ள நீரடங்‌ 
கிய இரட்டைச்‌ சவ்வுப்‌ பை 
யில்‌ (வடை) நீர்மமும்‌ வாயுவும்‌ 
சேர்ந்திருத்தல்‌. 
ம்‌௦ரா2யா௦10ல% : மார்புக்‌ 
குழித்‌ திரவம்‌; நீர்வளி மார்பகம்‌ : 
மார்புவரிக்‌ குழியில்‌ திரவம்‌ 
கசிந்து நெஞ்சுக்‌ கூட்டில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ கோளாறு. 

௦05 : இழைம அழற்சி; நீர்க்‌ 
கட்டு; நீர்க்கோவை : இழைமங் 
களின்‌ நீர்க்கோவை. 

[நு௦0ஷூ : மகோதரம்‌ : நீர்க்‌ 
கோவை நோய்‌, 


ரூம்‌௦521010% : கருக்குழாய்‌ விரி 
வாக்கம்‌; நீர்‌ அண்டக்‌ குழல்‌ : 
மனிதக்‌ கருப்பையிலிருந்து ௧௬ 
வெளியேறும்‌ குழாய்நீர்‌ கோர்த்து 
உண்டாகும்‌ விரிவாக்கம்‌. 
ங௦்‌௦52/ய16 : ஹைட்ரோசலூரிக்‌: 
ஹைட்ரோகுளோ?ரோத்தியா 
சைட்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

1100512110 : நிலை நீர்மம்‌ 
: சமநிலையிலுள்ள நீர்‌ 
மங்களின்‌ அழுத்தம்‌ அல்லது 
அவற்றின்‌ குணங்கள்‌ தொடர்‌ 
புடைய. 

901205 : நீர்ம இயக்கம்‌ 
நீரைப்‌ பொறுத்து உயிரணுக்‌ 
களின்‌ அல்லது உயிரிகளின்‌ 
இயக்கம்‌. 

ரூரோ௦ வா வ(/௦ : நீர்மருத்துவ 
முறை குறித்த. 





ாநுொ௦ய வவறு 





ர ொ௦ிவாரு : நீர்மருத்துவ 
முறை; குளியல்‌ மருத்துவம்‌ நீர்‌ 
மருத்துவம்‌ : அகப்புற நிலைகளில்‌ 
நீரைப்‌ பயன்படுத்தி நோயைக்‌ 
குணப்படுத்தும்‌ மருத்துவமுறை. 
சொல: மார்புநீர்க்கோவை; 
நீர்மார்பகம்‌; நுரையீரல்‌ நீருறை : 
மார்புவரி உட்பள்ளத்தில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ நீர்க்கோவை நோய்‌. 
ரர்‌௦110018௱ : ஈரச்சார்பியக்கம்‌: 
நீரை நோக்கி அல்லது நீரிலிருந்து 
விலகிச்‌ செல்லும்‌, வளரும்‌ 
உயிரிகளின்‌ குணம்‌. 


றூம்‌௦யட241௦ஈ : திரவ மருந்துச்‌ 
செலுத்தம்‌ : கருப்பைக்‌ குழதிவினுள்‌ 
கருப்பை வாய்‌ வழியா கத்திரவ 
மருந்தினை அல்லது உப்புக்‌ 
கரைசலை ஊளசிவமி செலுத்துதல்‌. 
இது கர வெளியேறும்‌ குழாய்‌ 
“களை விரிவடையச்‌ செய்‌ 
வதற்காகச்‌ செய்யப்படுகிறது. 


ரூம்‌௦யா?!சா : சிறுநீர்க்‌ குழாய்த்‌ 
தடை நீக்கம்‌ : சிறுநீரினால்‌ 
அல்லது நீர்மத்தால்‌ சிறுநீர்க்‌ 
குழாயினை விரிவடையச்‌ செய்து 
தடை நீக்குதல்‌. 

ார௦௦0000213௱1 : ஹைட்ராக்சி 
கோபாலமின்‌ : வைட்டமின்‌ 8, 
என்ற ஊசி மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பபயர்‌. 
ருொ௦ருட்பட்ர216 (060708௭006 
125௦) : ஹைட்ராக்சிபூட்ரேட்‌ 
(டிஹைட்ரோஜினேஸ்‌) : நிண 


5944 


பு01216 


"இயக்குநீர்‌ (என்சைம்‌). இது 
நெஞ்சுப்பைத்‌ தசைப்பகுதி 
வீக்கத்தைக்‌ குறிக்கும்‌. 

: ஹைட்ராக்சில்‌ 
இணைதிறனுள்ள 
அயனி. (014). இதில்‌ ஓர்‌ 
ஆக்சிஜன்‌ அணு வுடன்‌ 
இணைந்துள்ள ஒரு ஹைட்ரஜன்‌ 
அணு அடங்கியிருக்கும்‌. 

புலர றா௦065161006 080816: 
ஹைட்ராக்சிபுரோஜெஸ்டிரான்‌ 
காப்ரோயேட்‌ : அடிக்கடிக்‌ கருச்‌ 
சிதைவு ஏற்படுவதைத்‌ தடுக்கத்‌ 
தசையில்‌ ஊளசி வ(மி செலுத்தப்‌ 
படும்‌ மருந்து. 

ரருரொாரூபா : ஸைட்ராக்சி 
யூரியா : வெண்குட்டத்திற்கு 
வாய்வழி கொடுக்கப்படும்‌ ஒரு 


டு்‌௦0ு॥ 
ஒற்றை 


- கூட்டுப்‌ பொருள்‌. 


ரர்‌௦ரு2116 : ஹைட்ரோக்சிசின்‌: 
குமட்டல்‌, வாந்தி அகியவற்றை 
நிறுத்தப்‌ பயன்படும்‌ மருந்து. 

9126, ௧௦1௮! : தன்‌ தூய்மை. 


ர91வ/9$ : உடல்‌ நல இயல்‌ 
வல்லுநர்‌ : உடல்‌ நலம்‌ பேணும்‌ 
கலையில்‌ தொழில்‌ நுட்பப்‌ 
பயிற்கி பெற்ற வல்லுநர்‌. பல்‌ 
நலம்‌ பேணும்‌ வல்லுநர்‌, 
தொழிலியல்‌ உடல்நலம்‌ 
பேணும்‌ வல்லுநர்‌ ஆகியோரும்‌ 
இதில்‌ அடங்குவர்‌. 

91206 : உடல்நல இயல்‌; 
தூய்மை; துப்புரவு : உடல்‌ நலம்‌ 
பேணுவது பற்றிய அறிவியல்‌. 





[991302 


[ருராவ்ள : ஹைக்ராஃபென்‌ : 
தலைமுடி சார்ந்த கோளாறு 
களுக்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
மருந்தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 
ரர : கழுத்து நீர்க்கட்டி; 
நீர்மக்‌ கட்டி : பிறவிலேயே கழுத்‌ 
தில்‌ அமைந்திருக்கும்‌ நீர்மம்‌ 
அடங்கிய வீங்கிய கட்டி. 

[நு 6ச : ஈரமானி : ஈரநிலையை 
அளவிடும்‌ கருவி. 

'டுள்று : ஈரக்கணிப்பு : ஈர 
நிலையை அளவிடும்‌ கணிப்பு. 


௦50006 : ஈரங்காட்டி : காற்று 
மண்டலத்தில்‌ ஈரநிலை காண 
உதவும்‌ கருவி. 


ு9௭௦50001௦ : ஈரம்‌ உறிஞ்சி; நீர்ம 
உறிஞ்சி; ஈரமீர்க்கும்‌; ஈரம்‌ ஏற்பி : 
காற்று மண்டலத்திலுள்ள ஈரத்தை 
எளிதாக உறிஞ்சுகிற பொருள்‌. 
எடுத்துக்காட்டு: கிளிசரின்‌. 
௦௦0 : ஹைக்ரோட்டோன்‌ : 
குளோரோத்தாலிடான்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
ரள : கன்னிமைத்‌ திரைச்‌ 
சவ்வு; கன்னிச்‌ சவ்வு : முதிரா 
இளமைப்‌ பருவத்தில்‌ பெண்‌ 
குறியின்‌ புற வாயை மூடியுள்ள 
தாள்‌ போன்ற சவ்வு. 

டு, /௱ாறசார0ா216 : அறாச்‌ 
சவ்வு. 

ாநுறா600ாரு : கன்னிச்‌ சவ்வு; 
அறுவை மருத்துவம்‌ : கன்னிமைத்‌ 


545 4061 801வ1மு 





திரைச்‌ சவ்வினை அறுவை 
மருத்துவம்‌ மூலம்‌ &றி விடுதல்‌. 
றான 01000 : சவ்வு ஆய்வியல்‌: 
உடலின்‌ சவ்வு மண்டல ஆய்வு 
தொடர்பான அறிவியல்‌ பிரிவு. 
புற னா௦ரக : சவ்வு இறகுப்‌ 
பூச்சிகள்‌ : நன்கு வளர்ச்சியடைந்த 
சவ்வு இறகுகள்‌ (இரண்டு இணைகள்‌ 
கொண்ட பூச்சிகளின்‌ தொகுதி. 
இதில்‌ எறும்புகள்‌, தேனீக்கள்‌, 
குளவிகள்‌ அகியவை இதில்‌ 
அடங்கும்‌. 

17௦10 : நாவடி எலும்பு; கவை 
எலும்பு : நாக்கின்‌ வேர்ப்பகுதி 
யில்‌ உள்ள 'ப்‌' வடிவில்‌ வளைந்த 
எலும்பு. 

[11010 12௦16 : நாவடி எலும்பு. 


ாரு௦$0116 : நச்சு செடிக்காரம்‌ : 
நச்சுச்‌ செடி வகையிலிருந்து 
எடுக்கப்பட்டு மருந்தாகப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ ஒரு காரப்‌ பொருள்‌. 
[ருறன20100 : மீமிகு அமிலத்‌ 
தன்மை; அமில மிகைப்பு; மிகை 
அமிலச்‌ சுரப்பு; அமிலப்‌ பெருக்கம்‌ : 
அளவுக்கு மீறிய அமிலத்‌ 
தன்மை. இரைப்பையில்‌ அமிலம்‌ 
அளவுக்கு மீறி உற்பத்தியாதல்‌. 
இது முன்‌ சிறு குடல்‌ புண்‌, 
அசீரணம்‌ ஆகியவற்றில்‌ 
உண்டாகும்‌. 
ரஙுறள்று : மிகை இயக்கம்‌ : 
படபடத்துக்‌ கொண்டிருத்தல்‌, 
வலுச்சண்டைக்குப்‌ போதல்‌, 


ரு னா8னா।/9 
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கேடு விளைவித்தல்‌ போன்ற 
அதீத நடவடிக்கையில்‌ ஈடுபடுதல்‌. 
ரூனா : மீமிகு குருதிப்‌ 
பாய்வு: குருதித்‌ திரட்சி; மிகைக்‌ 
குருதி; குருதிப்‌ பெருக்கம்‌ 
உடலின்‌ ஒருபகுதியில்‌ அளவுக்கு 
_ மீறி குருதி பாய்தல்‌. 
1றுன38651110518 : மட்டற்ற கூரு 
ணர்வு நிலை; அதியுணர்வு : அள 
வக்க மீறிய கூர்‌ நரம்புணர்ச்சிக்‌ 
கோளாறு. 

ர்றுற2ாவ102512 : மட்டற்ற வலி 
யுணர்வு; மிகைத்த வலியுணர்வு; 
அதி வலி; வலி மிகை : வலியை 
அளவுக்கு மீறி உணரும்‌ திறனு 
 டனிருத்தல்‌. 
டுவா வா வ(2410ஈ : மட்டற்ற 
ஊட்டம்‌ : அளவுக்கு மீறி உணவு 
ஊட்டி வளர்த்தல்‌. . 

ர வக0யிற : அமிலப்‌ பெருக்கம்‌. 
ங்க : குருதிப்‌ பெருக்கம்‌. 


0622512518 : அதிதொடுகை. 


ஙூ : மிகை அடர்த்தி : 
1. ஒன்றுக்கு அதிகமான வாயு 
மண்டல அழுத்தத்தைக்‌ குறிப்பது. 
2. நீர்த்த அல்லது நடுத்தரக்‌ 
கரைசலை விட அதிக அடர்த்தி 
யான கரைசல்‌. 


ற வம்‌21/0 00/06 கராம்‌ :- 


அதிஅழுத்த ஆக்சிஜன்‌ மருத்துவம்‌: 


கார்பன்‌ மானாக்சைடு வாயு 
நச்சினால்‌ பாதிக்கப்பட்ட 


நோயாளிகளை ஆழுத்தமூட்டிய 


்‌ 

ஆக்சிஜன்‌ அடங்கிய ஒரு நீர்‌ 
உருளைக்குள்‌ செலுத்திச்‌ 
சுவாசம்‌ சீராக நடைபெறு 
வதற்குச்‌ செய்யப்படும்‌ மருத்துவம்‌. 
றவற : மிகை அழுத்தக்‌ 
கோளாறு : ஒன்றுக்கு அதிக 
மான வாய மண்டல அழுத்தம்‌ 
காரணமாக உடலில்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ சீர்குலைவு. 

நூற்‌! பமரஈகர்க : மட்டற்ற 
பிலிரூபின்‌ : இரத்தத்தில்‌ அளவுக்கு 
மீறி பிலிரூபின்‌ இருத்தல்‌. இதன்‌ 
அளவு 100 மீ.லிட்டருக்கு 
1-1-5மி. கிராம்‌ அளவைவிட. 
அதிகமாக இருக்குமாயின்‌ அது 
மஞ்சள்‌ காமாலை நோய்‌ 
இருப்பதைக்‌ குறிக்கும்‌. 

று 0602102௦18 : மட்டற்ற கால்சி 
யம்‌; அதி கால்சியக்‌ குருதி : குரு 
தியில்‌ அளவுக்குமீறி கால்சியம்‌ 
இருத்தல்‌. இதனால்‌, பசியின்மை, 
அமி வயிற்றில்‌ வலி, தசைவலி, 


- உடல்‌ நலிவு உண்டாகிறது. 


ூறனா02/01பர8 : மட்டுமீறிய சிறுநீர்‌ 


"கால்சியம்‌; அதி கால்சிய நீரிழிவு: 


சிறுநீரில்‌ அளவுக்கு மீறி கால்சியம்‌ 
இருத்தல்‌. இது எலும்பு கால்சிய 
கசிவின்‌ காரணமாக ஏற்படுகிறது. 
ு0ன௦80ா/௪ : குருதியில்‌ மட்டற்ற 
கார்பன்டையாக்சைடு; அதி 
கரியம்‌ : தமனி இரத்தத்தில்‌ 
கார்பன்டையாக்சைடு (00,) 
அளவுக்கு மீறி அதிகமாக 
இருத்தல்‌. ்‌ 
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1ுு06081800115௱ : மட்டற்ற 
உயிர்ப்‌ பொருள்‌: சிதைபாடு : 
உடலினுள்‌ சிக்கலான பொருள்‌ 
கள்‌ அளவுக்கு மீறிச்‌ சிதைந்து 
எளிய பொருள்களாக 
மாறுதல்‌. 

ாரற௦வ!(யலாமு : மிகை உயிரணு 
பெருக்கம்‌ : எலும்பு மச்சை 
போன்ற உடலின்‌ எந்தப்‌ பகுதி 
யிலுமுள்ள உயிரணுக்களின்‌ 
எண்ணிக்கை அளவுக்கு மீறி 
அதிகரித்தல்‌. 

ஈர ன0!086௱/2 : மட்டற்ற 
குளோரைடு குருதி; மிகை 
குளோரோடு அயனிப்‌ பெருக்கம்‌: 
இரத்தத்தில்‌ அளவுக்கு மீறி 
குளோரைடு இருத்தல்‌. சுற்‌ 
றோட்டமாகச்‌ செல்லும்‌ குருதி 
யில்‌ , குளோரைடு அயனிகளின்‌ 
அளவு கணிசமாக அதிகரித்தல்‌. 


ரு 0ன௦1ர்ரு/க : மட்டற்ற 
ஹைடிரோகுளோரிக்‌ அமிலம்‌; 
அமில. மிகைப்பு : இரைப்பை 
நீரில்‌ அளவுக்கு அதிகமாக 
ஹைட்ரோகுளோரிக்‌ அமிலம்‌ 
இருத்தல்‌. 

பு 06101௦1651610186/8 
கொழுவிய மிகை. 


நீரோ : மிகைக்‌ ௧௫ 
மைய மாசு :1. அளவுக்கு மீறிய 
நிறமியாக்கம்‌. 2. உயிரணு ௧௬ 
மையத்தில்‌ குரோமாட்டின்‌ 
அதிகமாக இருத்தல்‌. 3. ௧௬ 
மையத்தின்‌ அளவுக்கு மீறிய 
மாசு. 
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்‌ 


ுறள௦0ா/6௱ : மிக அண்ணீரக 
இயக்குநீர்‌ : உடம்பில்‌ அண்ணீரகப்‌ 
புறணி இயக்கு நீர்‌ அன்னக்‌ 
உற்பத்தியாதல்‌. 
ரடுறன௦யராகன/8 : மிகைக்குருதிச்‌ 
செம்பு : குருதியில்‌ அளவுக்கு 
மீறி செம்பு இருத்தல்‌. 
றவ 2ன/8 : மிகைக்குருதிச்‌ 
சிவப்பீணு : சுற்றோட்டமாகச்‌ 
செல்லும்‌ இரத்தத்தில்‌ சிவப்பு 
அணுக்களின்‌ எண்ணிக்கை 
அளவுக்கு அதிகமாக இருத்தல்‌. 
றரறனா0010515 : மிகைக்குருதி 
உயிரணு : சுற்றோட்டமாகச்‌ 
செல்லும்‌ குருதியில்‌ அல்லது 
திசுக்களில்‌ உயிரணுக்களின்‌ 


எண்ணிக்கை அளவுக்கு அதிகமாக 
இருத்தல்‌. 
ஙூாஞுாவா/க : தசை மிகை 


இயக்கம்‌ : தசையின்‌ மிகை 
இயக்கத்தைக்‌ காட்டும்‌ நோய்‌. 
றன 16017011௮8 : நீர்‌ வெளி 
யேற்றம்‌ : நிணநீர்‌ அடங்கிய 
சோடியம்‌ மற்றும்‌ குளோரைடு 
அளவு அதிகமாகி, நீர்‌ மிகுதி 
யாக வெளியேறுதல்‌. 

ரு ஊ!5 : மிகை வாந்தி; 
அதி வாந்தி : கருவுற்ற பெண்‌ 
கள்‌ அளவுக்கு அதிகமாக 
வாந்தி எடுத்தல்‌. 

[றுறானா515 ராபர/கொயா : கடும்‌ 
மசக்கை. 


062௦51 10011 8௦6 : 
மிகைச்‌ சிவப்பூதா உயிரணு நோய்‌: 





று பபி1மாரயா 
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எலும்பு மச்சையில்‌ சிவப்பூதாச்‌ 
சாய உயிரணு .மிகுதியாக 
இருத்தல்‌. இதில்‌ இதயம்‌, 
தோல்‌, தசை, நுரையீரல்‌, குடல்‌ 
அகியவற்றில்‌ முற்றிய சிவப்பூதா 
உயிரணு ஊடுருவி இருக்கும்‌. 
ஙு ன60ய10ார்பஈா : மிகைத்தலை 
சுற்றல்‌ : மிகச்‌ சிறிதளவு இயக்‌ 
கத்தின்போதுகூடத்‌ தலை 
சுற்றல்‌ அதிகமாக இருக்கும்‌ 
போக்கு. 

ரறுறலர்சாக/0ா : மிகை நீட்சி; 
அதிநீட்டம்‌. 

ரூல்‌ 510 ரார்யர : மிகை 
நீட்சிக்காயம்‌ : ஒரு மூட்டு அதன்‌ 
இயல்பான வரம்புகளைத்‌ தாண்டி 
நீட்சியடைவதால்‌ உண்டாகும்‌ 
ஒரு காயம்‌. 

ற ரில்‌ : மிகை வளைவு; 
மிகை மடங்கு; அதிமடக்கம்‌ : 
உறுப்பு அளவுக்கு மீறி வளைந்‌ 
திருத்தல்‌. 

புற ஊார்‌2001012(1௦௩ : கதிர்வீச்சுச்‌ 
சிகிச்சை : ஒருவகைக்‌ கதிர்‌ 
வீச்சுச்‌ சிகிச்சை முறை. இதில்‌, 
பக்க விளைவுகளை இயன்ற 
அளவு குறைப்பதற்காக, ஓவ 
வொரு ஒளிபடு நிலையின்‌ 
போதும்‌, ஒளிக்கதிர்‌ அளவு 
குறைக்கப்படுகிறது. 

ரரறனா 02515 : மிகை உறுப்பு 
வளர்ச்சி உடலின்‌ பகுதி 
அல்லது உறுப்புகள்‌ அளவுக்கு 
மீறி வளர்ந்திருத்தல்‌. 


ரரறனார௦86௱12 : குருதியில்‌ 
மிகைச்‌ சர்க்கரை; அதி சர்க்கரைக்‌ 
குருதி : குருதியில்‌ சர்க்கரை 
அளவுக்கு அதிகமாக இருத்தல்‌. 
இது நீரிழிவு நோயைக்‌ குறிக்கும்‌. 
ரவர்க்கு : மிகைக்‌ 
கிளைசின்‌ : நிணநீரில்‌ அளவுக்கு 
மிகுதியாக கிளைசின்‌ இருத்தல்‌. 
இதனால்‌, இரத்தத்தில்‌ அளவுக்கு 
அதிகமாக அமிலம்‌ உண்டாகும்‌, 
மனவளர்ச்சியும்‌ குன்றும்‌. 
ரூறவாா/ள௦515 : மிகை வியர்வை; 
வியர்வை மிகைப்பு : உள்ளங்கை 
களில்‌ வியர்வை அளவுக்கு 
அதிகமாகச்‌ சுரத்தல்‌. 


நறஊா௱்‌ா0012 : தூரப்பார்வை; 
தொலைப்பார்வை. 
நூறவ்௱௱யாக : மிகைத்தற்காப்பு 
மூலம்‌ : குருதி வடி.நீரில்‌ குறிப்‌ 
பிட்ட தற்காப்பு மூலங்களின்‌ 
அளவு அதிகமாக இருத்தல்‌. 
ூறவர்௱௱யா௦0/௦0ய18௨௦௱/12 : 
மிகைத்தடை காப்புப்‌ புரதங்கள்‌ : 
குருதி வடிநீரில்‌ தடைகாப்புப்‌ 
புரதங்களின்‌ அளவுக்கு கணிச 
மாக அதிகமாக இருத்தல்‌. 


ஊர யிர்ஈர்க௱ மிகைக்‌ 
கணைய இயக்கு நீர்ச்‌ சுரப்பு; இன்‌ 
சுலின்‌ மிகைப்பு : கணையத்தில்‌ 
அளவுக்கு அதிகமாக இயக்கு 
நீர்‌ சுரந்து, இரத்தத்தில்‌ சர்க்கரை 
அளவு குறைவதாலும்‌, இயக்கு 
நீரை (இன்சுலின்‌) அளவுக்கு 
அதிகமாகக்‌ கொடுப்பதாலும்‌ 
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விட்டுவிட்டு அல்லது தொடர்ச்‌ 
சியாக, வலிப்புடனோ, வலிப்பு 
இல்லாமலோ மயக்கம்‌ உண்டாதல்‌. 
ரரறனாஈ௦ிபய/௦ா : மிகை உட்‌ 
சுருள்வு : மகப்பேற்றுக்குப்‌ பிறகு 
கருப்பை இயல்பு அளவுக்குக்‌ 
குறைவாக உட்சுருளாக இருத்தல்‌. 
ரூறவா!அ!3௦/2 : மிகைப்பொட்‌ 
டாசியம்‌ : குருதியில்‌ அளவுக்கு 
மிகுதியாகப்‌ பொட்டாசியம்‌ 
இருத்தல்‌. இதனால்‌ குமட்டல்‌, 
வயிற்றுப்போக்கு, தசை நலிவு 
உண்டாகும்‌. 

ரூ 6121210515 மிகைப்‌ 
பொருமல்‌: மிகை ஊட்டத்தினால்‌ 
ஏற்படும்‌ உறுப்புப்‌ பொருமல்‌. 
ஙா! : மிகை இயக்கம்‌; 
அதிசலனம்‌. 

ூறிபால்‌௦ வு : மிகை 
இயக்க நோய்‌ : பெரும்பாலும்‌ 
2-4 வயதுக்‌ குழந்தைகளுக்கு 
ஏற்படும்‌ நோய்‌. இந்நோய்‌ 
கண்ட குழந்தைகளுக்கு மன 
வளர்ச்சி மெதுவாக நடை 
பெறும்‌. அளவுக்கு மீறிய 
முரட்டுத்தனம்‌ ஏற்படும்‌. அச்ச 
மின்மையும்‌, எந்தத்‌ தண்ட 
னையும்‌ அஞ்சாத போக்கும்‌ 
காணப்படும்‌. 

ற ள்ரரக0ொர்க : உடல்‌ திசுக்‌ 
கொழுப்பு மிகைப்பு  சுற்றோட்‌ 
டமாகச்‌ செல்லும்‌ கொழுப்பு 
அமிலங்கள்‌, டிரைகிளிசரைடி 
கள்‌, கொலஸ்டிரால்‌ ஆகிய 
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வற்றின்‌ அளவு அதிகமாக 
இருத்தல்‌. இது மரபணு நோய்‌, 
சரணநோய்‌ போன்ற சிக்கலான 
எதிரெதிர்‌ விளைவுகளை உண்‌ 
டாக்குகிறது. 

றன! ற30ா(/8 : மிகைக்கொழுப்பு: 
இரத்தத்தில்‌ அளவுக்கு அதிக 
மாகக்‌ கொழுப்பு இருத்தல்‌. 

ரு ற௦!ர(/ யார்‌ மிகையூரிக்‌ 
அமிலச்‌ சுரப்பு : சிறுநீரில்‌ யூரிக்‌ 
அமிலத்தின்‌ அளவு அதிகமாகச்‌ 
சுரத்தல்‌. 

ரறுறவாடு ரக! : தன்‌ இனக்‌ 
கீற்றுக்‌ குறைவு நோய்‌ : குழந்தைப்‌ 
பருவத்தில்‌ ஏற்படும்‌ தன்‌ இனக்‌ 
£ற்றுக்‌ குறைவுநிலை. இதில்‌ 
லைசின்‌ அல்லது அதன்‌ வளர்‌ 
சிதை வினைமாற்றப்‌ பொருள்கள்‌ 
அதிகமாக இருக்கும்‌. 

ரா 3025௦௱ர8 : மிகை மக்‌ 
னீசியம்‌ : குருதியில்‌ அளவுக்கு 
மீறி மக்னீசியம்‌ இருத்தல்‌. 
இதனால்‌ சிறுநீரகச்செயலிழப்பு 
உண்டாகும்‌. அதிக அளவு 
மக்னீசியம்‌ அடங்கிய வயிற்றுப்‌ 
புளிப்பகற்றும்‌ மருந்தினை உட்‌ 
கொள்வதாலும்‌ இது உண்டாகும்‌. 
றா க௦!18௱ : மிகை வளர்‌ 
சிதைமாற்றம்‌ : உடலில்‌ அளவுக்கு 
அதிகமாக வெப்பம்‌ உண்டாதல்‌. 
ஙு ன0ர!/2 : தொலைப்‌ பார்‌ 
வைக்‌ கேளாறு; தூரப்பார்வை: 
கண்தவறான இடத்தில்‌ அமைந்‌ 
திருப்பதால்‌ ஏற்படும்‌ கோளாறு. 
இதனால்‌, ஒளிக்கதிர்கள்‌, விழித்‌ 


ன பதத பபப 


டுவா 


திரையின்‌ மேல்‌ விழுவதற்குப்‌ 
பதிலாக, அதற்கு அப்பால்‌ 
விழுகின்றன... 
நுறு : மிகை அசைவு; 
அதியசைவு : அளவுக்கு மீறி 
இயக்கத்‌ தன்மையுடனிருத்தல்‌. 
ுறவ௱ாரர்‌ : மிகை உறுப்பு 
நீட்சி : நீண்ட கைகால்கள்‌ 
உடைய ஓர்‌ அள்‌. இதனால்‌, 
இவருடைய நிற்கும்‌ உயரம்‌, 
உட்கார்ந்திருக்கும்‌ உயரத்தை 
விட. அதிகமாக இருக்கும்‌. 
ஙுளாராே/2 : மிகை சோடி 
யம்‌; குருதி உப்பு மிகைப்பு : 
அளவுக்கு மீறி நீர்வெளியேறு 
வதால்‌ இரத்தத்தில்‌ அளவுக்கு 
அதிகமாக சோடியம்‌ இருத்தல்‌. 
றினா : சிறுநீரகச்‌ சுரப்‌ 
பிப்புற்று : சிறுநீரகச்‌ சுரப்பிப்‌ 
புற்றுநோய்‌. வலியில்லாமல்‌, 
இடைவிட்டு சிறுநீர்க்குருதி 
ஏராளமாகப்‌ போகும்‌. 
08௦019 : மிகை நகம்‌; அதி 
நகம்‌ : நகங்கள்‌ அளவுக்கு 
அதிகமாக வளர்தல்‌. 

ருள்‌ 00040516 : மிகை வெள்‌ 
ளணு : பல்வேறு வகை உயிர்‌ 
அணுக்கள்‌ இயல்பான வீதத்‌ 
தில்‌ இருக்கும்போது, குருதி 
வெள்ளணுக்கள்‌ மிக அதிக 
மாக இருத்தல்‌. 

140210811௦18 01266110 6௦03 : 
மிகை நீரிழிவு மயக்கம்‌ : குருதி 
யில்‌ மிக உயர்ந்த அளவுக்கு 
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சர்க்கரை அதிகரிப்பதால்‌ 
உண்டாகும்‌ இயல்பு கடந்த, 
எல்லா உணர்ச்சிகளும்‌ இழந்த 
முழு மயக்கநிலை. 


ுறாலமையா2 : மிகைக்‌ கால்‌ 
சியம்‌ ஆக்சாலூரியா : சிறுநீரில்‌ 
அளவுக்கு மிகுதியாகக்‌ கால்‌ 
சியம்‌ அக்சாலேட்‌ இருத்தல்‌. 

ர 0270 ௦15121515 மிகைத்‌ 
தசைச்‌ சுருக்கம்‌; அதியளவு 

உணவ சாரம்‌ எளிதில்‌ செல்‌ 
வதற்கு இசைவான தானியங்கிக்‌ 
குடல்‌ தசைகளின்‌ சுருக்கு 
அலைகள்‌ மிகுதியாக இருத்தல்‌. 


ற ாறா80/8 : பெருந்தீனி; அதி 


யுணவு : அளவுக்கு அதிகமாக 
உண்ணுதல்‌. 
060௦508118 : மிகை 
உபாஸ்‌ஃபேட்‌ குருதி : இரத்‌ 
தத்தில்‌ £ஃபாஸ்‌ஃபேட்டுகள்‌ 
மிகுதியாக இருத்தல்‌. 
டுவா : மிகை நிற 
மியாக்கம்‌; அதி நிறமேற்றம்‌ : 
நிறமியாக்கம்‌ அளவுக்கு அதிக 
மாக நடைபெறுதல்‌. . 

அரக்க 
வளர்ச்சி : உடல்‌ வளர்ச்சிக்கு 
முக்கியமாக உதவுவதாகக்‌ கருதப்‌ 
படும்‌ மூளையடிச்‌ சுரப்பியில்‌ 
அளவுக்கு அதிகமாக இயக்கு 
நீர்‌ சுரந்து அரக்க உருவம்‌ 
உண்டாதல்‌. ம 

ாரன012518 : மிகையணு வளர்ச்சி; 


அதி பெருக்கம்‌ உயிர்‌ 
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திசுவணுக்கள்‌ அளவுக்கு 
அதிகமாக உருவாதல்‌. 
ஙுளறிா/8 : மிகை உயிரணுப்‌ 
பெருக்கம்‌ : உயிரணுக்களின்‌ 
எண்ணிக்கை மட்டுமீறிய எண்‌ 
ணிக்கையில்‌ இருத்தல்‌. இதனால்‌ 
ஓர்‌. உறுப்பின்‌ வடிவளவு 
அதிகரித்துவிடும்‌. 

ஙுஎி்ங்‌ : மிகை இனக்கிற்று: 
இனக்க&ீற்றுகள்‌ இயல்பான 
எண்ணிக்கையை விட ஒன்று 
அல்லது இரண்டு அதிகமாக 
இருக்கும்‌ நிலை. 

ஙுறளா௦௦ : மூச்சுத்‌ திணறல்‌ : 
விரைவான ஆழ்ந்த சுவாசம்‌, 
மூச்சுத்‌ திணறல்‌. 
ரநூறனாறா௦060815 : மிகைப்‌ புரதம்‌: 
சீருணவில்‌ புரதத்தின்‌ அளவு 
அளவுக்கு அதிகமாவதால்‌ 
ஏற்படும்‌ நிலை. 

ஙூரளஜூாலப்‌ : மிகைக்‌ காய்ச்சல்‌; 
கடுங்காய்ச்சல்‌; கடுஞ்சுரம்‌ 
உடல்‌ வெப்பநிலை 40-41750-க்கு 
(1503) அதிகமாக இருத்தல்‌. 
ரரு௦5$602(10 : மிகைச்‌ சுரப்பு: 
உடலில்‌ சுரப்புநீர்‌ அளவுக்கு 
அதிகமாகச்‌ சுரத்தல்‌. 
ரறனா5ா (வாவு : ஒவ்வாமை; 
மிகைஉணர்வு கூறுணர்வு : ஒரு 
தூண்டுதல்‌ அல்லது ஊறு 
பொருள்‌ காரணமாக அள 
வுக்கு அதிகமாக உணர்ச்சிவயப்‌ 


படுதல்‌. 


அ அ அ அ பபப ட்ட்ட்டடடபபயியயயயயய வய வையய கைக 


ஊற! : மிகை மண்‌ 
ணீரல்‌ சுரப்பு : மண்ணீரலில்‌ 
அளவுக்கு அதிமாகச்‌ சுரப்பு 
ஏற்படுதல்‌. இது மண்ணீரல்‌ 
வீக்கம்‌ காரணமாக 
ஏற்படுகிறது. 

றவர்‌ : மிகை மண்டைத்‌ 
திரிபு; அதி விலகு புருவம்‌ : மன 
வளர்ச்சிக்‌ குறைபாடு காரண 
மாக உண்டாகும்‌ மண்டை 
யோடு சார்ந்த திரிபுக்கோளாறு 
(தாழ்ந்த நெற்றி, கூரிய உச்சித்‌ 
தலை. 


ரூர்‌ : மிகைக்‌ குருதி 
அழுத்தம்‌; பேரழுத்தம்‌; குருதி 
உயர்‌ அழுத்தம்‌; மிகை இரத்த 
அழுத்தம்‌ : மிக மட்டுமீறி 
உயர்ந்த இரத்த அழுத்தம்‌. இது 
மூளை இயக்கம்‌ மற்றும்‌ பல 
சுரப்பு சார்ந்த காரணங்களால்‌ 
உண்டாகிறது. 

றர : மிகை வெப்ப 
நிலை; அதிவெப்பநிலை : ஒரு 
புற்றுக்கட்டியை வெப்பத்தின்‌ 
மூலம்‌ கரைப்பதற்கு உடலில்‌ 
உண்டாக்கப்படும்‌ மிக அதிக 
அளவு வெப்பநிலை. 
ஙூறா்டா௦10/5௱ : மிகைக்கேட 
யச்‌ சுரப்பி நோய்‌; கேடயமிகை : 
கேடயச்‌ சுரப்பியில்‌ (தைராய்டு! 
சுரப்புநீர்‌ மிக அதிகமாக 
சுரப்பதால்‌ உண்டாகும்‌ நோய்‌. 
றவ : மிகைத்தசைத்‌ 
திண்மை; அதி விறைப்பு தசைச்‌ 
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கட்டமைப்பில்‌ திண்மை அள 
வுக்கு அதிகமாக இருத்தல்‌. 
றன : மிகைத்தசை விறைப்பு: 
1. தசையிறுக்கம்‌, விறைப்பு 
அதிகமாதல்‌. 2. ஒப்பீட்டுக்‌ 
கரைசலை விட ஊளடுகசிவு 
அழுத்தம்‌ அதிகமாக இருத்தல்‌. 
ுவர்‌ர்ட : மிகைத்‌ தசைத்‌ 
திண்மை : 1. உடல்‌ நீர்மங்களின்‌ 
ஊடுகசிவு அழுத்தம்‌ அதிகமாக 
இருத்தல்‌. 

1ர2னா(1100௦515 : மிகைமயிர்‌ 
அடர்த்தி : பொதுவாக மயிர்‌ 
அதிகமில்லாத இடங்களில்‌ 
மயிர்‌ அளவுக்கு அதிகமாக 
அடர்ந்திருத்தல்‌ (எ.டு.) நெற்றி. 
ஙுறவாா௦0ரு : உறுப்புப்‌ பொரு 
மல்‌; மிகை வளர்ச்சி; பெருக்கம்‌; 
அதிவளப்பம்‌; வளர்வு மிகை : 
மிகை ஊளட்டத்தால்‌ ஏற்படும்‌ 
உறுப்புப்‌ பொருமல்‌. 


ர021180051 : குருதி நீர்‌ 
மிகைக்‌ குழைமம்‌ : குருதி நீர்க்‌ 
குழைமநிலை கணிசமாக அதி 
கரித்திருத்தல்‌. இது பொதுவாக 
_ வால்டன்ஸ்டிராம்‌ வேரில்‌ 
காணப்படும்‌. இதில்‌ சுற்றோட்‌ 
ை௪மாகச்‌ செல்லும்‌ 01/4 குருதி 
நீர்‌ உயிரணு அபரிமிதமாக 
அதிகரிக்கும்‌. |96, |9& குருதிநீர்‌ 
உயிரணுக்கள்‌ சற்று குறைவாக 
இருக்கும்‌. 

பர்றனாயார்௦௱ரச : மிகைச்‌ சிறுநீர்‌ 
அமிலம்‌ : இரத்தத்தில்‌ சிறுநீர்‌ 


அமிலம்‌ அளவுக்கு அதிகமாக 
இருத்தல்‌. இது கல்வாதத்தின்‌ 
அறிகுறி. 

ரா! : மிகை மூச்சு : 
சாலிசைலேட்‌ நச்சு, தலைக்‌ 
காயம்‌ போன்ற நேரங்களில்‌ 


மிகுதியாக மூச்சுவிடுதல்‌. 


வர்கா ரா௦515 : உயிர்ச்சத்து 
மிகைப்பு; மிகை வைட்டமின்‌ : 
வைட்டமின்களை, முக்கியமாக 
வைட்டமின்‌ 0-ஐ அதிகஅளவு 
உட்கொள்வதால்‌ உண்டாகும்‌ 
நிலைமை. 

ரன ௭0128௱/8 : மிகைக்‌ குருதி 
யோட்டம்‌ : சுற்றோட்டமாகச்‌ 
செல்லும்‌. குருதியின்‌ அளவு 
அதிகமாக இருத்தல்‌. 
ருடே : கண்‌ அறைக்‌ குருதி; 
குருதி முன்னறை : கண்‌ முன்புற 
அறையில்‌ குருதி இருத்தல்‌. 
றக : விழித்திரைப்படலக்‌ 
காயம்‌ : விழித்திரைப்படத்தில்‌ 
ஏற்படும்‌ காயம்‌. இதனால்‌ 
முன்புற அறைக்குள்‌ இரத்தம்‌ 
ஒழுகும்‌. 

ர ா௦0ன26515 : துஞ்சுநிலை 
துண்டி விடல்‌. 
௦௦1௦0) : அரிதுயிலியல்‌ : மன 


-அற்றல்‌ கொண்டு தாண்டப்‌ 


படும்‌ அரிதுயில்‌ பற்றிய ஆய்‌ 
வியல்‌. 

ுறர0515 : அரிதுயில்‌ நிலை : மன 
ஆற்றல்‌ கொண்டு தூண்டப்‌ 
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படும்‌ அரிதுயில்‌, வலியற்ற 
மகப்பேறு, பல்பிடுங்குதல்‌, 
அரிதாக சிறிய அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை அகியவற்றுக்கு இது 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

ரூ ா௦1 வாறு அரிதுயல்‌ 
மருத்துவ முறை : மன ஆற்றல்‌ 
மூலம்‌ நீண்ட உறக்கத்தை அல்‌ 
லது அரிதுயிலைத்‌ தூண்டிச்‌ 
சிகிச்சையளித்தல்‌. 

ரூமா௦!6 : 1, அரிதுயில்‌ மருந்து; 
உறக்க ஊக்கயிம்‌; உறக்க மூட்டி; 
வசியம்‌ : அரிதுயிலைத்‌ தூண்டு 
கிற மருந்து. 2. அரிதுயிலாளர்‌ : 
மன ஆற்றலால்‌ தூண்டப்படும்‌ 
அரிதுயில்‌ நிலைக்கு ஆட்பட்ட வர்‌. 
ங்கா : உறக்க முடுக்கம்‌; 
அறிதுயிலுத்துவம்‌ : புறத்தூண்டு 
தலின்‌ மீது மட்டுமே செயலாற்‌ 
றும்‌ இயல்புடைய செயற்கை 
யான அரிதுயில்‌ நிலை. 
ப்ராவ : ஹிப்னோவல்‌ : மெடா 
சோலம்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

ரு ௦301/14ு : செயல்நலிவு 
செயல்முறை குறைந்திருத்தல்‌ 
அல்லது பின்னடைந்திருத்தல்‌. 
ருற௦௮0௭210௦௦ 110150 : அண்ணீ 
ரகக்‌ குண்டிக்காய்‌ இயக்குநீர்‌ 
சுரப்புக்‌ குறைவு : அண்ணீரகக்‌ 
குண்டிக்காய்‌ இயக்குநீர்‌ சுரத்தல்‌ 
குறைதல்‌. அல்லது அதன்‌ 
விளைவு. 


700365116518 : குன்றுணர்ச்சி; 
தாழுணர்வு : உடலின்‌ ஓர்‌ 
உறுப்பில்‌ உணர்ச்சி குன்றியிருத்தல்‌. 
ர ௦௦3/0 ய௱ர௦515 : கருப்புரதக்‌ 


குறைபாடு : கருப்புரதம்‌ அள 
வுக்கு மீறிக்குறைவாக இருத்தல்‌. 
0௦3116 : சுற்றோட்ட வாயு 


அழுத்தக்‌ குறைவு : வாயு 
மண்டல அழுத்தத்தைவிட 1 
குறைவாக இருக்கும்‌ சுற்றோட்ட 
வாயுக்களின்‌ அழுத்தம்‌ தொடர்‌ 
புடைய. 

ுு௦215௱ : உடல்‌ அழுத்தக்‌ 
குறைபாடு : திசு ஆக்சிஜன்‌ 
இல்லாமல்‌ உடம்பில்‌ பாரமானி 
அழுத்தம்‌ குறைவதால்‌ உண்டா 
கும்‌ நிலை. 

[முற௦௦21௦081144 : பாரமான அழுத்‌ 
தக்‌ குறைவு நோய்‌ : பாரமானி 
அழுத்தம்‌ குறைவதால்‌ உண்டா 
கும்‌ நோய்‌. 

ருரற௦௦21020/8 : கால்சியம்‌ குறை 
பாடு : இரத்தத்தில்‌ கால்சியம்‌ 
குறைவாக இருத்தல்‌. 
ார0௦௦மர்‌௨ : கரியமில வாயுக்‌ 
குறைவு : தமனி இரத்தத்தில்‌ 
கார்பன்டையாக்சைடு (கரிய 
மில 00,வாயு) குறைவாக இருத்தல்‌. 
௦௦௦1101௨௦8 : குளோரைடுக்‌ 
குறைபாடு : சுற்றோட்ட இரத்‌ 
தத்தில்‌ குளோரைடுகள்‌ குறை 
வாக இருத்தல்‌. 


டு 2௦௦1110117 8 


90௦௦11௦01௨ : ை ஹைட்ரோ 
குளோரிக்‌ அமிலக்‌ குறைபாடு; 
அமிலக்குறை : இரைப்பை நீரில்‌ 
ஹைட்ரோ குளோரிக்‌ அமிலம்‌ 
குறைவாக இருத்தல்‌. 

ற்‌ 107166 : ஹைப்போகுளோ 
ரைட்‌ : ஹைப்போகுளோரஸ்‌ 
அமிலத்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
காயங்களைக்‌ குணப்படுத்தப்‌ 


பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


10௦௦0௦1019 மனவாட்ட 
நோய்‌; நோய்மைக்‌ கலக்கம்‌; 
நோயெண்ணம்‌ : சூம்படைவுக்‌ 
கோளாறு; கற்பனைப்‌ பிணி, 
மெளட்டீக நோய்‌. 


90௦௦௦௭௦120 : மனவாட்ட நோ 
யாளி : மெளட்டீக நோயாளி. 


ரரூற௦௦ ௦01515 : பீதி நோய்‌; 
மனப்பாடு; நோயெண்ணம்‌ : 
நோய்‌ குணமடைந்துவிடும்‌ 
என்று மருத்துவ முறையில்‌ 
உறுதி கூறியபிற்கும்‌ ஒருவரிடம்‌ 
இடை விடாமல்‌ எரிச்சலூட்டும்‌ 
பீதி குடிகொண்டிருத்தல்‌. 

ரற௦௦்ய்ர்பா : கீழ்விலா 
எலும்புப்‌ பகுதி; விலாவடி : &ழ்‌ 
விலா எலும்புகளுக்குக்‌ கீழே 
உள்ள அடிவயிற்றின்‌ மேல்‌ 
கிடைமட்டப்‌.. பகுதி (இடம்‌, 


வலம்‌). 

1ர000101௦5120௨0௱ம்க : குருதிக்‌ 
கொழுப்புக்‌ குறைபாடு : சுற்றோட்‌ 
டமாகச்‌ செல்லும்‌ குருதியில்‌ 


554 [13/ 0௦ வூ12௦ப்க 


கொழுப்புச்‌ சத்து (0006516101) 
கணிசமாகக்‌ குறைந்திருத்தல்‌. 


௦௦00125182 : மிகை ஆட்‌ 
டோசோமால்‌ : ஆட்டோசோமால்‌ 

ஆதிக்கம்‌ பெற்றிருக்கும்‌ நிலை. 
டவ்‌ குள்ள உருவம்‌, 
குட்டை உறுப்புகள்‌, வால்வழி 
உட்குழல்‌ ஆகியவை உண்டாகும்‌. 


௦௦2512 : குருதிச்‌ சிவப்‌ 
பணுக்‌ குறைபாடு : குருதிச்‌ சிவப்‌ 
பணுக்களில்‌ குருதிச்‌ சிவப்பணுக்கள்‌ 
குறைவாக இருக்கும்‌ நிலை. 
ரூ௦௦0ா௦௱1/2 : சிவப்பணுக் 
குறைவு நோய்‌ : 1. சிவப்பணுக்‌ 
குறைபாடு. 2. குருதிச்‌, சோகை 
யின்‌ ஒரு நிலை. இதில்‌ குருதிச்‌ 
சிவப்பணுக்கள்‌ இயல்பான 
அளவை விடக்‌ குறைந்த வீதத்தில்‌ 
இருக்கும்‌. 

0௦௦6 : மூம்ந்தள்ப்றத்‌ 
இரத்தச்‌ சிவப்பணுக்களில்‌ 
செந்நிறக்‌ குருதியணுக்கள்‌ குறை 
வாக இருப்பதன்‌ காரணமாக 
வண்ணப்‌ பொருள்‌ அல்லது 
நிறமி குறைவாக இருத்தல்‌. 
௦/8 : குருதி அணுக்‌ 
கள்‌ குறைபாடு : சுற்றோட்ட 
மாகச்‌ செல்லும்‌ குருதியில்‌ 
சிவப்பு, வெள்ளணுக்களும்‌, 
தகட்டணுக்களும்‌, கணிசமான 
அளவுக்‌ குறைந்திருத்தல்‌. இது 
புதுத்‌ தசை வளர்ச்சியடையாத 
சோனக நோய்‌ போன்ற நிலை. 


1ு0௦027௱2 
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ற௦்‌ூனொ௱ச : தோல்‌ கூட்டுப்புழு: 
தோல்‌ சார்ந்த புழுப்‌ பருவத்தி 
லுள்ள ஒற்றைத்‌ தலைவலி 
உண்டாகும்‌ குதிரை ஈ வகை 
யைச்‌ சேர்ந்த கூட்டுப்‌ புழு. 
ாரு0௦8ன௱/8515 : படர்‌ 'கொப்‌ 
புளம்‌ : அடித்தோல்‌ சார்ந்த 
கூட்டுப்புழுவிலிருந்து தோலில்‌ 
உண்டாகும்‌ படர்‌ கொப்புளம்‌. 
0௦ம்‌ : அடித்தோல்‌; அடித்‌ 
தோல்‌ சார்‌ ::தோலின்‌ அடிப்‌ 
பகுதி. 

ஈருற௦7ாகவ [2 : குருதி அயக்‌ 
குறைபாடு : சுற்றோட்டமாகச்‌ 
செல்லும்‌ குருதியில்‌ அயம்‌ 
குறைந்த அளவில்‌ இருத்தல்‌. 
நுற௦வா/வு : இனப்பெருக்கத்‌ 
திறன்‌ குறைபாடு : இனப்பெருக்கம்‌ 
செய்வதற்கான திறன்‌ குறைவாக 
இருத்தல்‌. 

நு ற௦ரீயா௦(1௦ா : செயலின்மை; 
குறை இயக்கம்‌; தாழ்வினை : 
செயலியக்கக்‌ குறைபாட்டு 
தோய்‌. 

ரர ௦௦035111யா : அடியகட்டுப்‌ 
பகுதி; உந்திக்‌ கீழ்ப்பகுதி : அடி 
வயிற்றின்‌ அடி யகட்டுப்‌ பகுதி. 
ரருற௦08511ம௱ : உந்திக்கீழ்ப்‌ 
பகுதி ; தொப்புள்‌ குழிக்கும்‌ 
அடியிலுள்ள அடிவயிற்றின்‌ 
ழ்‌ மையப்‌ பகுதி. பொது 


மண்டலம்‌. 


10௦0602516 : உறுப்புக்‌ குறை 
வளர்ச்சி : உடம்பின்‌ பகுதிகள்‌. 
அல்லது உறுப்புகள்‌ குறை 
வளர்ச்சியடனிருத்தல்‌. 

ர 0௦96/*வரக௱ : பாலுறுப்பு 
வளர்ச்சிக்‌ குறைபாடு : புறப்பிறப்‌ 
புறுப்புகள்‌ பகுதி அல்லது பகுதி 
முதிரா நிலையில்‌ இருத்தல்‌. 
இது பொதுவாக, பாலணு 
உயிரணுக்களை உற்பத்தி செய்‌ 
யும்‌ உறுப்பு போதிய அளவு 
வளர்ச்சி பெறாததால்‌ இது 
உண்டாகிறது. 


ற ௦௦01255வ௱ளப6 : நாநரம்பு. 


ரறுற௦ரு5௦2] : மூடிச்‌ சுரப்பி; 
மூளை சரியச்‌ சுரப்பி. 


1பு0௦01௦5521 : நாவடி நரம்பு : 
நாவின்‌ அடியிலுள்ள நரம்புப்‌ 
பகுதி. ப 
ரரற௦ப1 2/2  கனிமக்குறை. 


ரற௦0௦ய/5௱ : குறை செனிப்‌ 
பியம்‌. 


றற௦0்/௦2௦ர்க : குருதிக்‌ குளுக் 
கோஸ்‌ குறைபாடு, குருதிச்‌ சார்க்‌ 
கரைக்‌ குறை : குருதியில்‌ குளூக்‌ 
கோஸ்‌ குறைவாக இருத்தல்‌. 
இதனால்‌, கவலை, மனக்கிளர்ச்சி, 
ஆழ்ந்த உறக்க நிலை, சன்னி 
ஆகியவை உண்டாகும்‌. நீரிழிவு 
நோயாளிகளுக்கு இன்சுலின்‌ 
அதிகமாகக்‌ கொடுத்து விட்டால்‌ 
இந்நிலை ஏற்படலாம்‌. 


1002126019 
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ற௦அ18௦௱/௨ : பொட்டாசியம்‌ 
குறைபாடு : குருதியில்‌ பொட்டா 
சியம்‌ அளவு மிகமிகக்‌ குறைந்து 
விடுதல்‌. 

ற ௦586௱(8 : மக்னீசியம்‌ 
குறைபாடு : குருதியில்‌ மக்னீ 
சியம்‌ குறைந்து விடுதல்‌. 
ஈரற௦வா/க : கிளர்ச்சிக்‌ குறை 
பாடு. : நடத்தை முறையில்‌ மித 
மான மாறுதலுடன்‌ ஏற்படும்‌ 
இலேசான கிளர்ச்சி. 


ரரற௦௱ஊாஉ: இடைத்தோல்‌ 

1. தசை வெட்டுப்‌ பகுதியின்‌ இடை 
மட்டப்‌ பகுதி. இது தண்டுவட 
நரம்பின்‌ முன்புறக்‌ கிளை 
ஒன்றினால்‌ தூண்டப்படும்‌ 
உடல்‌ சுவர்‌ தசையாக அமைகிறது. 
2. உடலின்‌ உட்‌ குழிவுகளுக்கு 
உள்வரிப்பூச்‌ சினைக்‌ கொடுக்கும்‌ 
இடை... மட்ட இடைத்தோல்‌. 
ஙூறறள்ல்‌௦15௱ : உடல்‌ வெப்‌ 
பம்‌ குறைதல்‌; தாழ்வளர்‌ சிதை 
மாற்றம்‌ : மந்திப்புக்‌ கோளாறு 
காரணமாக உடலில்‌ வெப்பம்‌ 
குறைவாக உற்பத்தியாதல்‌. 
றாள்‌ 48 : தள்ளாட்டம்‌ : ஒரு 
பொருளை அடைய அல்லது 
ஒரு குறிக்கோளை எட்டதீ 
தவறுவதால்‌ உறுப்புகள்‌ ஒத்தி 
யங்காமல்‌ ஏற்படும்‌ தள்ளாட்டம்‌. 
௦ குள்ளக்கால்‌ 
மனிதன்‌ : உடலின்‌ நீளத்துடன்‌ 
ஒப்பிடும்போது கால்களின்‌ வீத 


அளவு குறைவாக இருக்கும்‌ . 


ஒரு மனிதர்‌. 


று : இயக்கக்‌ குறை 
பாடு: குறையசைவு : இரைப்பை 
யில்‌ அல்லது குடல்களில்‌ 
இயக்கம்‌ குறைவாக இருத்தல்‌. 
ர்க்க : சோடியம்‌ குறை 
பாடு : இரத்தத்தில்‌ சோடியம்‌ 
குறைவாக இருத்தல்‌. 
ரற௦ா6௦0/1௦815 : இடப்புற வில 
கல்‌ : இடதுபுறம்‌ இட.ம்பெயர்ந்‌ 
திருத்தல்‌. இதில்‌ வெள்ளணுக்‌ 
குறைபாட்டுடன்‌ வெளிக்‌ குருதி 
யில்‌ இளம்‌ மற்றும்‌ முதிரா. 
ஊனீர்‌ நுண்மங்கள்‌ இருப்பது 
தொடர்புடை_யதாகும்‌. 

ஙு ஞர்ர்யா : நகமேல்திசு 
நகப்படுகையில்‌, குறிப்பாகப்‌ 
பின்புறப்‌ பகுதியில்‌ உள்ள 
மேல்திசு. 

௦௦1௦010515 : இயல்பளவு 
வெள்ளணு : வெள்ளையணுப்‌ 
பெருக்கத்தில்‌ வேறுவகை 
வெள்ளணுக்கள்‌ இயல்பான 
அளவில்‌ இருத்தல்‌. 
௦௦: அடிக்‌ குரல்வளை; 
அடித்தொண்டை, : குரல்வளைக்குக்‌ 
£மே, குரல்வளையின்‌ பின்புற 
முள்ள குரல்வளையின்‌ பகுதி. 


௦0௦ : குரல்‌ தாழ்வு : சுவா 
சத்தசைகள்‌  நலிந்திருத்தல்‌ 
போன்ற தொண்டைத்‌ தசை 
கள்‌ ஒருங்கிணைந்து இயங்காம 
லிருக்கும்போது குரல்‌ குறைந்தி 
ருத்தல்‌. 
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0௦00010515 : தோல்காய்ப்புக் 
குறைபாடு : எலும்பு முறிவு ஏற்பட்‌ 
டுள்ள இடத்தில்‌ தோல்காய்ப்பு 
போதிய அளவு இல்லாதிருத்தல்‌. 
190௦௦85000 : குரல்‌ மாற்றக்‌ 
குறைபாடு : பேசும்போது அழுத்தம்‌, 
தூக்கல்‌, ஓத்திசைவு குறைந்த 
அளவு மாற்றத்துடன்‌ இருத்தல்‌. 
9005080125 : வழிக்‌ கீழ்த்துளை. 


௦௦ யாக : சிறுநீர்‌ ஒழுக்கு: 
சிறுநீரை ஒரு முகப்படுதீத 
இயலாதிருத்தல்‌. 
ரூற௦(181௨௱॥௦-ற14யிர்கறு 805 : 
மூளை கீழ்த்தள-கபச்‌ சுரப்பி 
அச்சு : மூளையின்‌ கீழ்த்தளம்‌, 
கபச்சுரப்பி இரண்டின்‌ நட 
வடிக்கைகளையும்‌ ஒருங்கி 
ணைக்கும்‌ பின்னூட்ட மண்‌ 
டலங்களின்‌ ஒரு தொகுதி. 
மூளையின்‌ க&ீழ்த்தளம்‌, கபச்‌ 
கரப்பியின்‌ மீது செயற்படும்‌ 
இயக்கு நீர்களை வெளியிட்டு 
ஒருங்கிணைக்கிறது. இதனால்‌, 
அண்ணீரகச்‌ சுரப்பி, கேடயச்‌ 
சுரப்பி, ஈனுறுப்புகள்‌, மார்பகம்‌ 
அசகியவற்றில்‌ முனை உறுப்புத்‌ 
துலங்கல்‌ ஏற்படுகின்றன. 
இயக்குநீர்‌ உடலுயிர்‌ அச்சு 
வளர்வதற்கும்‌ இது உதவுகிறது. 
ஙூ்ளான : உள்ளங்கைத்‌ தசைத்‌ 
திரட்சி : உள்ளங்கையின்‌ முன்‌ 
கை எலும்புப்‌ பக்கத்தின்‌ தசைத்‌ 
திரட்சி. | 
ஙூ்ளாப்க : ஆழ்‌ உறை நிலை 
மருத்துவ முறை : ஒரு நோயா 


ளியை இயல்பான உடல்‌ வெப்ப 
நிலையிலிருந்து பல பாகைகள்‌ 
குறைந்த குளிர்ந்த வெப்ப 
நிலையில்‌ வைத்திருந்து நோயைக்‌ 
குணமாக்கும்‌ ஆழ்ந்த உறை 
நிலை மருத்துவ முறை. 
0௦0௦18 : காட்சி அச்சு முரண்‌ 
தாழச்சு : ஒரு கண்ணிலுள்ள 
காட்சி அச்சு மற்றொன்றை 
விடக்‌ கீழே இருக்கும்‌ நிலை. 
௦௦௦5 0ர்21ரக : ஃபாஸ்‌ஃ 
பேட்‌ குறைபாடு : இரத்தத்தில்‌ 
பாஸ்‌ஃபேட்டுகள்‌ குறைவாக 
இருத்தல்‌. 

௦௦01560001 : கபச்சுரப்பி 
அறுவை மருத்துவம்‌ : கபச்சுரப்‌ 
பியை அறுவை மருத்துவம்‌ 
மூலம்‌ அகற்றதல்‌. 
00019௱௦ா121101 : நிறமிக்‌ 
குறைபாடு; தாழ்‌ நிறமேற்றம்‌ : 
நிறமி குறைந்த அளவில்‌ இருத்தல்‌. 
றர! ப/வா1க௱ : கபச்சுரப்பிக்‌ 
குறைபாடு : உடல்‌ வளர்ச்சிக்கு 
முக்கியமாக உதவுவதாகக்‌ கருதப்‌ 
படும்‌ தூம்பற்ற மூளையடிச்‌ 
சுரப்பியான கபச்சுரப்பி போதிய 
அளவில்‌ இல்லாமல்‌ இருத்தல்‌. 
இதனால்‌ பெண்களுக்குக்‌ கருப்‌ 
பை மெலிவும்‌ மாதவிடாய்‌ 
தோன்றாமையும்‌, பாலுணர்ச்சி 
உந்துதல்‌ இன்மையும்‌ உண்‌ 
டாகும்‌. குழந்தைகள்‌ குள்ள 
மாக இருப்பார்கள்‌. 

ரு 0௦018518 : திசு வளர்ச்சிக்கோ 
ளாறு; குறை வளர்ச்சி : திசுவில்‌ 
ஏற்படும்‌ குறைபாடான வளர்ச்சி. 
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90001௦0188 : புரதக்‌ குறை 
பாடு; புரதக்குறைவு; தாழ்புரதக்‌ 
குருதி : இரத்த ஊனீரில்‌ புரதம்‌ 
குறைவாக இருத்தல்‌. 
ஊர : கண்ணறைச்சீழ்‌; சீழ்‌ 
முன்னறை : கண்ணின்‌ முன்பக்க 
அறையில்‌ சீழ்‌ சேர்ந்திருத்தல்‌. 
0௦86012110 : சுரப்புக்‌ குறை 
பாடு; தாழ்சுரப்பி. 
1ர0௦5218/0/டு : உணர்வுக்‌ குறை 
பாடு : ஒரு தூண்டுதலுக்கு 
உணர்வு ஏற்படாதிருத்தல்‌. 
௦5௭ : மோப்ப நுகர்வுணர்‌ 
வுக்‌ குறைபாடு தாழ்மோப்பம்‌ : 
இயல்பான நுகர்வுத்‌ திறன்‌ 
குறைந்திருத்தல்‌. 

று 0௦50280185 : சிறுநீர்க்‌ குழாய்‌; 
உருத்திரிபு; அடிநீர்த்துளை, வழிக்‌ 
கீழ்துளை : அணின்‌ மூத்திர 
ஒழுக்குக்‌ குழாய்‌ பிறவியிலேயே 
உருத்திரிபுடன்‌ இருத்தல்‌. 
170௦518515 : குருதி வண்டல்‌; 
அடித்தேக்கம்‌ : குருதி ஓட்டக்‌ 
குறைவினால்‌ உடலவுருப்புப்‌ பகுதி 
களில்‌ ஏற்படும்‌ செயலற்ற தேக்கம்‌. 


00161௦ : தாழ்‌ குருதியழுத்‌ 
தம்‌; தாழழுத்தம்‌; குறை அழுத்தம்‌: 
தாழ்ந்த குருதியழுத்த நிலை. 
நெஞ்சுப்பைச்‌ சுருக்கம்‌ (10 
எம்‌எம்‌ எச்‌.ஜி. (ற௱ 10) அளவுக்குக்‌ 
குறைவாகவும்‌ நெஞ்சைப்பை 
விரிவியக்கம்‌ 70 எம்‌எம்‌ எச்ஜி 
அளவுக்குக்‌ குறைவாகவும்‌ 
இருத்தல்‌. 
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டுவி வய5: கீழ்த்தளம்‌ 
உடலின்‌ செயற்பாடுகளைக்‌ 


மூன்றாம்‌ சிரை 





கீழ்த்தளம்‌ 
கட்டுபடுத்தும்‌ முன்‌ மூளைப்‌ 
பகுதி. இஃது உணர்ச்சிகளுக்கும்‌ 
இயற்கைக்‌ கடன்‌ உந்துதல்‌ 
களுக்கும்‌ பிறப்பிடமாகும்‌. 
புனா வாவா ௦6 : அடிமுழு 
எலும்பு மேடு; அங்கையடி மேடு: 
உள்ளங்கையில்‌ சுண்டு விரலின்‌ 
முள்ள அடிமுடி. எலும்புப்‌ 
பகுதி மேடாக இருத்தல்‌. 
ர ற௦்ளா௱ர்க : வெப்பக்‌ குறை 
பாடு; குறைவெப்பம்‌; தாழ்‌ வெப்ப 
நிலை. : உடலின்‌. வெப்பநிலை 
இயல்பு அளவுக்குத்‌ குறைவாக 
இருத்தல்‌. இது மிக இளம்‌ 
வயதினருக்கும்‌ மிகவும்‌ முதிய 
வர்களுக்கும்‌ ஏற்படுகிறது. 
தலைக்‌ காயங்களைக்‌ குணப்‌ 
படுத்துவதற்கும்‌, நெஞ்சுப்பை 
அறுவைச்‌ சிகிச்சையின்‌ போதும்‌ 
செயற்கையான வெப்பக்‌ குறை 
பாடு (8050 அல்லது 8605) 
ஏற்படுத்தப்படுகிற து. 
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௦ : கருதுகோள்‌ : 1. வாத 
அதாரமாகத்‌ தற்காலிகமாகக்‌ 
கொள்ளப்படும்‌ கருத்து. 2. மேலா 
ராய்வுக்கு அடிப்படையான தற்‌ 
காலிகப்‌ பொது விளக்கக்‌ கோட்பாடு 
றர : கேடயச்‌ சுரப்பி 
இயக்குநீர்‌; ஒருங்கிணைப்புக்‌ 
குறைபாடு : கேடயச்சுரப்பி 
இயக்குநீர்கள்‌ போதிய அளவு 
ஒருங்கினையாமல்‌, வெளியேறுதால்‌. 
புரா 015 : கேடயச்‌ சுரப்பு 
நீர்‌ குறைபாடு; குறைக்கேடய 
நிலை : கேடயச்‌ சுரப்பி நீர்‌ 
குறைவாகச்‌ சுரப்பதால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ நிலை. இது இரகசிய 
மாக உருவாகுகிறது. இதனால்‌, 
சோர்வு, உறக்கம்‌, உடல்‌ எடை 
அதிகரிப்பு, தோல்‌ உலர்தல்‌, 
மந்திப்புக்‌ கோளாறு, மிகை 
மாதவிடாய்ப்‌ போக்கு, மலச்‌ 
சிக்கல்‌, தசை நாண்‌ இயல்‌ நரம்‌ 
பியக்கம்‌ தாமதமாக ஏற்படுதல்‌ 
மனச்சோர்வு, பைத்தியம்‌ 
போன்ற அறிகுறிகள்‌ தோன்றும்‌. 
௦0/2 : அரிதுயில்‌ நிலை : 
1. உடல்நலம்‌ அல்லது விசை 
யுணர்வு குறைவாக இருக்கும்‌ 
நிலை. 2 தமனிகள்‌ தளர்ச்சியடைந்‌ 
திருத்தல்‌. 3. தசைவிறைப்புக் 
குறைவாக இருத்தல்‌. 
ாரட௦னா0012 : பார்வை அச்சு ஒரு 
புறச்சாய்வு : ஒரு கண்ணின்‌ பார்வை 
அச்சு, கீழ்நோக்கிச்‌ சாய்ந்திருத்தல்‌. 
[00௭256 : ஹைப்போவாஸ்‌ : 
பிராசோசின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


ர 0௦ுனா(!।18110௩ : உயிர்ப்புக்‌ 
குறைபாடு. 

வர கர்கோ/8 : வைட்டமின்‌ 
குறைபாடு : குருதியில்‌ வைட்ட 
மின்கள்‌ குறைவாக இருத்தல்‌. 
முட வாரா௦516 : வைட்டமின்‌ 
குறைவு நோய்‌; தாழ்‌ உயிர்ச்‌ 
சத்துவம்‌ : வைட்டமின்கள்‌ 
குறைவாக இருப்பதால்‌ ஏற்படும்‌ 
நிலை. 

ூற௦ுொ௦8௦௱/6 : மிகைக்‌ குருதிச்‌ 
குறைபாடு : சுற்றோட்டமாகச்‌ 
செல்லும்‌ குருதியின்‌ அளவு 
மட்டுமீறிக்‌ குறைவாக இருத்தல்‌. 
ரருற௦ிோர்க : ஆக்சிஜன்‌ குறை 
பாடு : தமனி இரத்தத்தில்‌ ஆக்சி 
ஐன்‌ குறைவாக இருத்தல்‌. 

று ௦௦0௭ : திசு ஆக்சிஜன்‌ குறை 
பாடு; உயிர்வளிக்குறை : 
திசுக்களின்‌ அக்சிஜன்‌ அளவு 
குறைந்திருத்தல்‌. 

ர5(87200ஈ1 : கருப்பை அறுவை 
மருத்துவம்‌; கருப்பை ஆக்கம்‌; 
கருவகம்‌ எடுப்பு ;: கருப்பை 
சார்ந்த அடி வயிற்றுப்‌ பகுதியை 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
அகற்றுதல்‌. 

ாரூ5(272515 : காந்தத்‌ தூண்டல்‌ 
குறைபாடு : காந்த ஆற்றலுக்குக்‌ 
காந்தத்தின்‌ தூண்டுதல்‌ இயக்கம்‌ 


பிற்படும்‌ நிலை. 
51 வரு/515 : கருப்பை விரி 
வாக்கம்‌ : கருப்பையின்‌ கீழ்ப்‌ 


பவளா 
௪ 
௩ 
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பகுதியும்‌, கழுத்துக்‌ குழாயும்‌ 
விரிவடைவதல்‌. 

ர51(2112 : அச்சவெறி; வெறுப்பு 
நோய்‌; நரம்பிழுவை : நரம்புக்‌ 
கோளாறினால்‌ அநேகமாக 
பெண்கள்‌ உளப்‌ பண்பு உரம்‌ 
பாதிப்பால்‌ தன்‌ வயம்‌ இழக்கும்‌ 
இசிப்பு. முடக்கு வாதம்‌, உணர்‌ 
விழப்பு ஆகியவை இந்நோயின்‌ 
அறிகுறிகள்‌. 

ரிடு5ர2ா(05 : வலிப்புத்‌ துடிப்புகள்‌: 
பெண்டிர்‌ தன்வயம்‌ இழப்புக்‌ 
கோளாறில்‌ உறுப்புகளில்‌ 
இழுப்பு வலிப்புகள்‌. 
ரு5(20௦021 : இசிப்பு நோய்த்‌ 
தூண்டல்‌ : இசிப்பு நோய்க்‌ 


கோளாறு உண்டு பண்ணுதல்‌. 


ாரு512௦912010 : கருப்பை ஊடு 
கதிர்ப்படம்‌ : கருப்பைக்‌ குழவி 
னுள்‌ ஓர்‌ ஒப்பீட்டு ஊடகத்‌ 
தைச்‌ செலுத்திய பிறகு கருப்‌ 
பையின்‌ ஊளடுகதிர்ப்படம்‌. 
ூ51ன:01004 : கருப்பையியல்‌ : 
கருப்பை பற்றிய ஆய்வியல்‌. 
5121014515 கருப்பைபத்‌ 
துண்டிப்பு : கருப்பைக்கும்‌ சுற்றி 
யுள்ள கட்டமைப்புக்கு மிடை 
யிலான ஒட்டினைத்‌ துண்டித்தல்‌. 
151௦௦2 : கருப்பைக்‌ 
கட்டி : கருப்பைத்‌ தசைக்‌ கட்டி 
அல்லது நரம்புக்‌ கட்டி. 
ாரு51$ாாடு௦௦ொட : கருப்பைக்‌ 
கட்டி அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
கருப்பை. இழைநார்த்‌ தசைக்‌ 


கட்டியை அகற்றுவதற்காகக்‌ 
கருப்பைத்‌ தசைக்குள்‌ &றுதல்‌. 
512௦ : கருப்பை நிலைப்‌ 
பாடு : தவறான இடத்தில்‌ 
அமைந்துள்ள அல்லது அளவுக்கு 
மீறி அசைகிற கருப்பையை 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை மூலம்‌ 
நிலையாகப்‌ பொருத்துதல்‌. 


ரூ$160 5281011060100௬ு : கருப்‌ 
பைக்‌ குழாய்த்‌ துண்டிப்பு; கருப்‌ 
பைக்‌ குழாய்‌ அறுவை மருத்து 
வம்‌ : கருப்பையினையும்‌ கருப்‌ 
பைக்‌ குழாய்கள்‌ இரண்டை 
யும்‌ துண்டித்து எடுத்தல்‌. 
ாு5(ன10521010௦018௱ : கருப்பை 
குழாய்‌ ஊடுகதிர்ப்‌ படம்‌ : கருப்‌ 
பை, கருவெளியேறும்‌ குழாய்‌ 
கள்‌ அகியவற்றின்‌ ஊடுகதிர்ப்‌ 
படம்‌. இதில்‌ வாயு அல்லது ' 
கருப்பை வாய்‌ வழியாகச்‌ 
செலுத்தப்படும்‌, ஊடுகதிர்‌ ஊடு 
ருவாத பொருள்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 
2௦52101000 : கருப்‌ 
பை ஊடுகதிர்‌ ஆய்வு : கருப்பை 
கருவெளியேறும்‌ குழாய்கள்‌ 
அகியவற்றை ஊடுகதிர்‌ மூலம்‌ 
ஆய்வு செய்தல்‌. இது மலட்டுத்‌ 
தன்மையை ஆராய்ந்தறியப்‌ 
பயன்படுகிறது. 
ுூ51ன21058101100001101601001ு : 
௧௬ அண்ட அறுவை மருத்துவம்‌: 
௧௬ அண்டங்கள்‌, கரு வெ 
யேறும்‌ குழாய்கள்‌ ஆகிய 
இரண்டையும்‌, அல்லது அவற்றில்‌ 





ரு 5(21058101100510ஈடு 


ஒன்றை அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 
ாரு5121052101100540ஈ0 : கருவக 
அண்டக்‌ குழல்‌ ' வாயமைப்பு : 
கருப்பைக்குள்‌ ௧௬ உட்புகும்‌ 
குழாயில்‌ உள்ள அடைப்பு 
களைக்‌ களையும்‌ அறுவை 
மருத்துவம்‌. கருவண்டத்திலி 
ருந்து கரு முட்டை. அணுவை 
கருப்பைக்குள்‌ கொண்டு சேர்க்‌ 
கும்‌ கருக்குழாயில்‌ அடைப்‌ 
பிருந்தால்‌ அறுவை மருத்துவம்‌ 
செய்து அடைப்பு அகற்றுதல்‌. 
கருப்பை 
்‌ கருப்பை 


[1 5121050006 


ஆய்வுக்‌ கருவி 


501 ரு 6100601013 


வாய்‌, கருப்பையின்‌ உட்பகுதி 
ஆகியவற்றை ஆராய்வதற்கான 
பார்வைக்‌ கருவி. 

5௦10 : கருவகஅறுவை, 
கருப்பை துளைப்பு; கருவகத்‌ 
திறப்பு : கருவை அகற்றுவதற்‌ 
காகக்‌ கருப்பையில்‌ செய்யப்‌ 
படும்‌ அறுவை மருத்துவம்‌. 
ாறு512101780112107201மு : கருப்‌ 
பைக்‌ கழுத்துச்‌ சீராக்கம்‌; கருவகக்‌ 
கண்டத்‌ தைப்பு : சிராய்த்துக்‌ 
காயப்பட்ட கருப்பைக்‌ கழுத்துப்‌ 
பகுதியைச்‌ சீர்படுத்துதல்‌. 


ரூ51072௦4௦ஈட1ு : கருப்பை நீக்கம்‌. 


42 : ஐஏபி : இந்தியக்‌ குழந்தை 
மருத்துவக்‌ கழகம்‌ (1014 ,&௦80- 
ர ௦4 8601211105) 


1811௦98116 : இரண்டாம்‌ நிலை; 
மருத்துவத்‌ திரிபியம்‌ : ஒரு முதல்‌ 
நிலையைக்‌ குணப்படுத்துவதால்‌ 
உண்டாகும்‌ இரண்டாம்‌ நிலை. 


1811௦0616515 : மருத்துவத்‌ திரிபு 
நிலை : நோய்ச்‌ சிகிச்சையினால்‌ 
உண்டாகும்‌ புதிய நிலைமை. 
1680: ஐ-பட்டை : வரிச்சவவுத்‌ 
தசை இமைமத்தின்‌ ஓரே குண 
முள்ள பட்டை. இது வக்‌ 
கரிப்பு ஒளியில்‌ கருமையாகத்‌ 
தோன்றும்‌. மங்கிய ஒளியில்‌ 
பிரகாசமாகத்‌ தோன்றும்‌. 

பட : ஐபிடி : குடல்‌ வீக்கம்‌ 
- நோயின்‌ (ஈரிஊா2(0று 8௦6 016- 
9856) சுருக்கம்‌. 

185 : ஐபிஎஸ்‌ : வயிற்று எரிச்சல்‌ 
தோயின்‌ (118016 80! $॥- 
0106) சுருக்கம்‌. 

|யறா௦ரா : ஐபுப்ரோஃபென்‌ : 
மயக்கமூட்டாத அழற்சியகற்‌ 
றும்‌ மருந்து. 

1 : ஐசி : உட்சுவாசத்திறன்‌ (- 
5011810037 080801) என்பதன்‌ 
சுருக்கம்‌. 


1௦6 : பனிக்கட்டி : உறுப்புகளில்‌ 
காயங்களும்‌ வீக்கங்களும்‌ ஏற்‌ 
பட்டிருந்தால்‌, அதில்‌ பனிக்கட்‌ 
டியை வைத்துக்‌ குணப்படுத்‌ 
தும்‌ முறை. 

1௦6-068 28080116 : குளிருண 
வுத்‌ தலைவலி : குளிர்‌ பாலேடு 
(106-88௱) போன்ற குளிர்ச்சி 
யான உணவுகளை உண்பதால்‌ 
உண்டாகும்‌ தொண்டை 
எரிச்சல்‌ காரணமாக ஏற்படும்‌ 
ஒற்றைத்‌ தலைவலி. 


(மே: ஐ.சி.டி : பன்னாட்டு நோய்‌ 
வகைப்பாடு (ார்‌சா2110வ| 02551- 
11௦81401 ௦4 [01868565) என்பதன்‌ 
சுருக்கம்‌. 

105 : ஐ.சி.டி.எஸ்‌ : ஒருங்கிணைந்த 
குழந்தை வளர்ச்சி சேவைத்‌ 
திட்டம்‌. பள்ளி செல்வதற்கு 
முன்‌ குழந்தைகளின்‌ உடல்‌ 
நிலை, மனநிலை, சமூகநிலை 
ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதற்‌ 
கும்‌, தங்கள்‌ குழந்தைகளின்‌ 
சுகாதாரத்தையும்‌, ஊட்டச்சத்‌ 
தையும்‌ கவனிப்பதற்கு தாய்‌ 
மார்களுக்குள்ள திறமையை 
அதிகரிப்பதற்கும்‌ தாய்‌ சேய்‌ 
மரணத்தைத்‌ தடுப்பதற்குமான 
இந்திய அரசின்‌ திட்டம்‌. 
இப்போது இந்தத்‌ திட்டம்‌, 
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ஒருங்கிணைந்த தாய்‌-சேய்‌ 
மேம்பாட்டு சேவை என்று 
அழைக்கப்படுகிறது. 
[௦ர€யாஈ ரி/25 : ஒட்டண்ணிப்‌ 
பூச்சி : மற்றொரு பூச்சியின்‌ 
முட்டைப்‌ புழுக்களில்‌ தான்‌ 
முட்டையிடும்‌ பளிங்கு போன்ற 
நான்கு சிறகுகளை உடைய 
சிறிய ஒட்டுண்ணிப்‌ பூச்சி வகை. 
சர்வா! : இக்தம்மோல்‌ : மென்‌ 
களிக்கல்லைச்‌ சிதைத்து வடித்‌ 
தல்‌ மூலம்‌ கிடைக்கும்‌ திண்மை 
யான கறுப்புத்‌ திரவம்‌. தோல்‌ 
கோளாறுகளுக்கு மருந்தாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகின்றது. கிளிச 
ரைனில்‌ இதன்‌ கரைசல்‌ வீக்கத்தைக்‌ 
குறைக்கும்‌. 

[ச்று! : இக்தியால்‌ : இக்தம்‌ 
மோல்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

1௦ர்று௦6௦5 : தோல்‌ கெட்டியாதல்‌: 
மேல்தோல்‌ கெட்டியாகி சுர 
சுரப்பாகி விடும்‌ நோய்‌. 
1௦௦515 : செதிள்நோய்‌ : கொம்‌ 
புப்‌ பொருள்‌ படலத்தின்‌ மிகை 
வளர்ச்சி. இதனால்‌ மீன்‌ தோல்‌ 
போன்று கனமான, உலர்ந்த, 
செதிள்‌ நிறைந்த தோல்‌ உண்டாகும்‌. 
105] : ஐ.சி.எஸ்‌.எச்‌ : சிறு பிள 
வுகள்‌ சார்ந்த உயிரணுக்களைத்‌ 
தூண்டுகிற இயக்குநீர்‌. இது 
கபச்சுரப்பியின்‌ முன்புற மட 
லினால்‌ உற்பத்தி செய்யப்படு 
கிறது. 


563 1062110 


1௦1௮ : நாடித்துடிப்பு சார்ந்த : காக்‌ 
காய்‌ வலிப்பு நோய்‌ போன்ற 
நிடீர்த்தாக்குதல்‌ தொடர்புடைய 
10426 : மஞ்சட்‌ காமாலை; மஞ்‌ 
சணம்‌ : செந்நிறக்‌ குருதியணுப்‌ 
பொருள்‌ அளவுக்கு அதிகமாக 
அழிக்கப்படுவதால்‌ ஈரலில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ மரமரப்பு நோய்‌. 


[016ப5, 60 பா 
மஞ்சனம்‌. 

[௦105 : திடீர்‌ வலிப்பு : பிறவியில்‌ 
காணப்படும்‌ பிடிப்பு, வலிப்பு, 
திடீர்த்தாக்குதல்‌ அல்லது 
இசிப்பு. 

100: ஐ.சி. யூ : தீவிரச்‌ சிகிச்சைப்‌ 
பிரிவு (ா16ாகங்‌6 சேோ6 பாடு என்‌ 
பதன்‌ சுருக்கம்‌. ப 

100 : ஐ.சி.சி.யூ : தீவிர நெஞ்சுப்‌ 
பைச்‌ சிகிச்சைப்‌ பிரிவு (॥8ா- 
5 ௦08௫ கே பாறு என்பதன்‌ 
சுருக்கம்‌. 

10: (1) மரபியல்‌ மூலக்கருத்து; 
ஆழ்‌ மனம்‌ : ௧௫ உயிர்ம இனச்‌ 
சற்றில்‌ மரபியல்‌ சிறப்பியல்பு 
களையெல்லாம்‌ கொண்டுள்ள 
தாகக்‌ கருதப்படும்‌ மூலக்கருத்து. ம 
உணர்வுந்தல்‌ : தனிப்பட்ட 
ஒருவரின்‌ உணர்வுந்தல்களின்‌ 
தொகுப்பு. 

1022 : எண்ணம்‌; கருத்து. 


மழ 


18221௦ஈ : கற்பனை செய்தல்‌ : 
எண்ணப்படிவங்களை 
உருவாக்குதல்‌. இதில்‌ சிந்தனை, 


அ அ த ப ப ப பபப" 
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அறிவுத்‌ திறன்‌, நினைவுத்‌ திறன்‌ 
ஆகியன அடங்கும்‌. 

10621101வ! 8றா2:/8 : அசைவு 
இயக்கக்‌ குறைபாடு : ஓர்‌ அசை 


வுகளின்‌ வரிசையை ஓர்‌ 
ஒழுங்கு முறையில்‌ செயற்படுத்த 
இயலா திருத்தல்‌. 


106 6014௦1 : விரல்‌ கொப்புளம்‌: 
விரல்கள்‌, உள்ளங்கைப்‌ பக்கங்‌ 


களில்‌ ஒவ்வாமைக்‌ கொப்புள 


எதிர்விளைவு. இதிலிருந்து பூஞ்‌ 
சணத்தைத்‌ தனிமைப்படுத்த 
முடியாது. , 

[021௦21 (815 : முழுதொத்த 
இரட்டையர்‌ : சினைப்பட்ட 
ஒரே  கருமுளையிலிருந்து 
வளர்ச்சி யடைந்த இரட்டைக்‌ 


குழவிகள்‌. 


18611111021100 : அடையாளம்‌: 
இனமறிதல்‌; இனம்‌ காண்டல்‌ : 
உளவியலில்‌, தேர்ந்தெடுத்த ஒரு 
வரை முன்மாதிரியாகக்‌ 
கொண்டு நமது அளுமையை 
உருவாக்கிக்‌ கொள்ளுதல்‌. 

1௨ : அடையாளம்‌; கறி குறி. 


106௦98 : குறை நிரப்பு வரை 
படம்‌ : ஓர்‌ உயிரணுவின்‌ இனக்‌ 
கீற்றுக்‌ குறை நிரப்பின்‌ வரை 
பட உருவாக்கம்‌. 

0600105518 : பேச்சுத்‌ திற 
னின்மை : தெளிவாகப்‌ பேசுவ 
தற்கு இயலாமை. 


102014211௦ வறா2)( : இயக்கத்‌ 
தொடர்பின்மை : ஒரு எண்ணத்‌ 
தின்‌ மற்றும்‌ இயக்கச்‌ செயலின்‌ 
தொடர்பின்மை. 


1860௱௦௦1 : உளவியல்‌ கிளர்ச்சி: 
தசைகளின்‌ தானியக்கத்தை 
உண்டுபண்ணும்‌ கருத்துகளின்‌ 
வடி வில்‌ எழும்‌ உளவியல்‌ உந்து 
ஆற்றல்‌. எடுத்துக்காட்டாக, 
உறுப்புகளின்‌ கிளர்ச்சி இயக்கத்தை 
உண்டாக்கும்‌ மனக்கிளர்ச்சி, 
106௦67 : மூடம்‌. 


18/௦0௮146 : ஆதாரமில்லா முதல்‌ 
நிலை நோய்‌; மூலமில்லா : வேறொரு 
நோயின்‌ நிலையாய்‌ அமையாமல்‌ 
முதல்‌ நிலையாக குறிப்பிட்ட 
காரணமின்றித்‌ தோன்றும்‌ நோய்‌. 


18/௦2 : தனிமனப்‌ போக்கு; 
இயல்புக்கு மாறாக செயல்‌; தனித்‌ 
துவம்‌ : தனிச்சிறப்புக்குரிய பண்பு 
தனிமனிதருக்குச்‌ சிறப்பியல்‌ 


பான உடலமைப்பு. 


101௦2: மூடன்‌ : மொத்தமாக 


மனக்கோளாறுடைய ஓர்‌ அள்‌. 
10106 ஈர்/௦ப/2ா : இதயக்‌ கீழறைத்‌ 
தொடர்பறு நிலை : இதயக்‌ $ழ 
றைத்துளை தொடர்புடைய 
நிலை. இதய வாயிலிருந்து 
தொடர்பற்று இருக்கும்போது 
உண்டாகும்‌ நிலை. 
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ர ட ப ப வம்‌ அட்ட பட ட பப்பப்கர ட பப்பட்‌ 


1%யாரய்‌ா6 : ஐடோக்சுருடின்‌ : 
விழிவெண்படலப்‌ படர்தேமல்‌ 
சீழ்ப்புண்ணுக்குப்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படும்‌ மருந்து. 

19 : ஐ.ஜி : தடைக்காப்புப்‌ புரதம்‌. 
11௮45 : சிறுகுடல்‌ வீக்கம்‌; கடைச்‌ 
சிறுகுடல்‌ அழற்சி : சிறுகுடலின்‌ 
பின்பகுதியில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌ 
(அழற்சி) 

12௦ : அடிச்‌ சிறுகுடல்‌ : சிறு 
குடலை பெருங்குடலுடன்‌ 
இணைக்கும்‌ சிறுகுடலின்‌ 
அடிப்பகுதி. 

11௦௦௦௦1௦51 : செயற்கைப்‌ 
புண்‌ புரை; சிறுகுடல்‌ பெருங்‌ 
குடல்‌ இடைத்துளைப்பு : சிறு 
குடல்‌ பின்‌ பகுதிக்கும்‌ பெருங்‌ 
குடலுகுமிடையில்‌ அறுவை 
மருத்துவம்‌ மூலம்‌ ஏற்படுத்தப்‌ 
படும்‌ செயற்கைப்‌ புண்புரை. 
பெருங்குடல்‌ முற்பகுதியில்‌ அல்லது 
ஏறுமுகப்‌ பெருங்குடலில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ தடையை அல்லது வீக்‌ 


கத்தை அகற்ற இது செய்யப்‌ | 


படுகிறது. 

112௦ 9/5400185] : சிறுநீர்ப்பை விரி 
வாக்க மருத்துவம்‌ : சிறுநீர்ப்‌ 
பையின்‌ வடிவளவை அதிகரிப்‌ 
பதற்குச்‌ செய்யப்படும்‌ அறுவை 
மருத்துவம்‌. 

16௦112௦510 : சிறுகுடல்‌ வாயில்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌ : சிறு 
குடலின்‌ இரு பகுதிகளுக்கு 
மிடையில்‌ அறுவைச்‌ சிகிச்சை 


மூலம்‌ ஒரு வாயில்‌ 


வாக்குதல்‌. 


உழ 


16௦௦௦1௮ : சிறுகுடல்‌-மலக்குடல்‌ 
சார்ந்த : சிறுகுடல்‌, மலக்குடல்‌ 


தொடர்புடைய. 


16௦510டு : சிறுகுடல்‌ அறுவை 
மருத்துவம்‌ : அடி வயிற்றுச்‌ சுவற்றில்‌ 
ஒரு &றல்‌ செய்து அதன்‌ வழியாக 
திறுகுடலைக்‌ கொண்டு வருவதற்‌ 
கான ஓர்‌ அறுவை சிகிச்சை. 
தோலுடன்‌ இணைக்கப்பட 
டுள்ள ஒரு பையினுள்‌ மலம்‌ 
விழுவதற்கு அனுமதிக்கும்‌ ஒரு 
செயற்கை வாயில்‌ இது. 

12௱ : சிறுகுடற்பின்பகுதி; கடை 
சிறுகுடல்‌; ஈர்ப்பகம்‌; குடலீறு : 





சிறுகுடற்பின்பகுதி 
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சிறுகுடலின்‌ தீழ்ப்பகுதியி 
லுள்ள ஐந்தில்‌ மூன்று பகுதி, 
1205 : குடல்‌ அடைப்பு; குடல்‌ 
அசைவிழத்தல்‌; குடல்‌ தொய்வு: 
பக்கவாதத்தின்போது ஏற்படும்‌ 
குடல்‌ அடைப்பு. இதனால்‌ 
வாந்தி உண்டாகும்‌. 

116 ப5, 32171௦ : குடல்‌ வாதம்‌. 
1600000810) : தசைநாளப்‌ 
பிணைப்பு; சிறுகுடல்‌ மலக்குடல்‌ 
இணைப்பு : சிறுகுடல்‌ பின்‌ பகு 
திக்கும்‌ பெருங்குடல்‌ அடிக்‌ 
கூறுக்கும்‌ (குதவாய்‌) இடையில்‌ 


தசை நாளங்களில்‌ அறுவை 


மருத்துவம்‌. 
பர்யா : இடுப்பெலும்பு. 

॥॥ : நோயுற்ற: நல்மிலா; நோய்‌ 
நிலை: பிணியுற்ற; கோளா நுற்ற; 
ஆரோக்கியமற்ற. 

/1808%60ு : இடுப்புக்குருதி நாளம்‌ : 
இடுப்புத்‌ தமனி 

[1120 355101 : குடலடைப்பு வலி: 
அடிக்குடலில்‌ அடைப்பு ஏற்ப 
நுவதால்‌ உண்டாகும்‌ நோவு. 


1 பப்டி : முறைக்கேடு. 


௯5 : நோய்மை; : உடல்‌ 
நலமற்ற நிலை; சீக்கு. 
பர்யா: இடுப்பெலும்பு : வயது. 


வந்தவரிடையே மூன்று எலும்பு 


-ஒளிர்மை; ஒளிமை 


966 ய்‌ 








இடுப்பெலும்பு 


களின்‌ இணைவாகவுள்ள 
இடுப்பெலும்பின்‌ மேற்பகுதி. 
யாரால : ஒளிரூட்டுதல்‌; 
. நுண்‌ 
ணோச்காடியில்‌ ஓர்‌ உறுப்பினை 
அல்லது பொருளை ஆய்வு 


“செய்வதற்காக ஒளிரூட்டுதல்‌. 


॥/படி்‌௦ா : விழிமாறாட்டத்‌ தோற்‌ 
றம்‌; திரிபுக்‌ காட்சி; தோற்ற மயக்‌ 
கம்‌; மருட்கை; திருவுரு : பொய்த்‌ 
தோற்றம்‌, மாயத்தோற்றம்‌. 
எடுத்துக்காட்டாக, ஓரு வெள்‌ 
ளைத்‌ துணியை: பேய்‌ என்று 


_ தவறாக எண்ணுதல்‌. 


1௦0/6 : ஐலோட்டிசின்‌ : எரித்‌ 
ரோமைசின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌, 


॥॥ : ஐ.எம்‌ : உள்தசை (ா॥78- 
ஈப50080) சார்ந்த என்பதன்சுருக்கம்‌. 


11/14 
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[184 : ஐ.எம்‌.ஏ : இந்திய மருத்துவச்‌ 
சங்கம்‌ (1ஈ௦8ா 1460108/ &550019- 
(1௦0) என்பதன்‌ சுருக்கம்‌. 

[ா206 : தோற்றம்‌; மனக்காட்சி; 
உள உரு; வடிவமைவு; படிவம்‌; 
வடிவமைபு : மனதில்‌ உருவம்‌ 
கற்பித்துக்‌ காணுதல்‌. 
[ஈவு : நினைவுக்காட்சி; மனக்‌ 
காட்சி : மனத்தகத்‌ தோற்றம்‌, 
புனைவாற்றல்‌ கற்பனை. 
[ா201211௦1 கற்பனை 
பொருள்கள்‌, ஆட்கள்‌ அல்லது 
நிலைமைகள்‌ ஆகியவற்றின்‌ 
முன்பு அறியப்பட்ட உருவக்‌ 
காட்சிகளிலிருந்து வேறுபட்ட 
மன கருக்காட்சிகள்‌. 

[ஈ20110 : உருக்காட்சியகம்‌ : உடம்‌ 
புக்குள்‌ உள்ள கட்டமை 
வுகளின்‌ உருக்காட்சிகள்‌, படங்‌ 
கள்‌ அல்லது நிழல்களை உர 
வாக்குதல்‌. காந்தப்‌ புலங்கள்‌, 
ஒலி அலைகள்‌, கதிரியக்கம்‌ 
ஆகயவற்றைப்‌ பயன்படுத்தி 
இவ்வாறு உருவாக்கம்‌ செய்யப்‌ 
படுகிறது. பெரும்பாலும்‌ கணினிகள்‌ 
மூலம்‌ ஒருங்கிணைத்து இது 
செய்யப்படுகிறது. 

11௮0௦ : முழுநிறைவு நிலை : 
1. பூச்சி வாழ்க்கையில்‌ எல்லா 
மாறுதல்களையும்‌ அடைந்த 
பிறகு இ தியாக ஏற்படும்‌ முழு 


நிறைவான நிலை. 2. கற்பனை 


குறிக்கோள்‌ கவிந்திருக்கும்‌ 
குழந்தைப்‌ பருவத்தில்‌ உருவாகும்‌ 
ஒரு நினைவாற்றல்‌. 
[ஈம்‌2/31௦6 : சமநிலையின்மை; 
சமனின்மை: சீரின்மை 
இரண்டுக்குமிடையே சமநிலை 
இல்லாதிருத்தல்‌, தசை அல்லது 
சுரப்பி ஒருங்கிணைப்பு பிறழ்‌ 
பட்டிருத்தல்‌ 

றம்‌! : பிறவி மூளைத்‌ 
தளர்ச்சி; மூளை நலிவு : பிறவி 
யிலேயே மூளைத்‌ தளர்ச்சி 
யுடன்‌ இருத்தல்‌; மன வளர்ச்சிக்‌ 
குறைபாடு. 

16௦1 : மூளைத்தளர்ச்சி; 
மூளை நலிவுறல்‌ : மனவளர்ச்சி 
குன்றிய நிலை. மனக்கோளாறு. 
ஈம்‌ : பதிவாக்கம்‌ : சுற்றி 
யுள்ள திசுவுடன்‌ பொருத்தி 
வைத்தல்‌. கருப்பையின்‌ உள்‌ 
வரிச்‌ சவ்வுடன்‌ இணைந்த 
மனிதக்‌ ௧௬ ஊன்மங்களைப்‌ 
பதியம்‌ செய்தல்‌. 

ம்ம்மா : உள்ளீர்ப்பு : ஒரு 
திரவத்தை ஈர்த்துக்‌ கொள்ளுதல்‌. 
8௦ : இம்‌ஃபெரோன்‌ : அயன்‌ 
டெக்ஸ்ட்ரான்‌ தொகுப்பின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. அயச்சத்துக்‌ 
குறைபாட்டுக்குக்‌ கொடுக்கப்‌ 
படும்‌ மருந்து. 

ராண: இமிப்பெனம்‌ : சிறுநீரகச்‌ 
செரிமானப்‌ பொருளினால்‌ 
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ஓரளவு செயலிழக்கப்பட்‌்ட 
- ஆக்சிஜன்‌ உள்ள, ஆக்சிஐன்‌ 
இல்லாத, இராம்‌ எதிர்படி, 
கிராம்‌ நேர்படி உயிரிகள்‌. 
இதனால்‌ இது அந்தச்‌ செரிமானப்‌ 
பொருளின்‌ சைலாஸ்டாட்டின்‌ 
என்ற தனிப்பிகளுடன்‌ சேர்த்துக்‌ 
கொடுக்கப்படுகிற து. 
ஈர்றாலார்ா6 : இமிப்பிராமின்‌ : 
மனச்சோர்வினைப்‌ போக்கக்‌ 
கொடுக்கப்படும்‌ மருந்து. 
ார்‌(8(4௦ : பிரதிபலிப்பு; போலமை: 
பின்பற்று. 

றற ச்பா6 : முதிராநிலை; முதிரா: 
முழுமையாக வளர்ச்சியடை. 
யாத நிலை. 


றா 6010016 : தீராத நோய்‌ 


குணப்படுத்த முடியாத (நோய்‌), 


251௦ : உள்தோய்வு 
உடலை நீருக்கடியில்‌ அல்லது 
வேறு திரவத்தினடியில்‌ வைத்தல்‌. 
ப்ரா : இடம்‌ பெயர்தல்‌. 
௩௦122411௦0 : அசைவிலாமை. 
௩௦௨016 : அசைவுறா. 
றாயா : நோய்த்தடை : தற்காப்பு 
மூலங்கள்‌ பெருக்கமடைவதால்‌ 
ஏற்படும்‌ நோய்‌ எதிர்ப்புத்‌ 
திறன்‌. 

|ஈ௩றபாடஉ 620110 6500156 : 
ஏம மறுவினை விளைவு : உட 
லில்‌ பொருத்தப்படும்‌ மாற்று 
உறுப்பினை உடல்‌ ஏற்றுக்‌ 
கொள்ள மறுத்தல்‌. 


ஈா௱யாடு : தடைக்காப்பு; தடைக்‌ 
காப்பு நிலை; நோய்‌ எதிர்ப்புச்‌ 
சக்தி; ஏமம்‌ : உடலில்‌ புகும்‌ 
நோய்க்கிருமிகளை எதிர்த்து 
நோய்‌ உண்டாவதைத்‌ தடுக்கும்‌ 
தடைக்காப்பு நிலை. 
௱௱பா[ச2140 : ஏமளிப்பு; தொற் 
றுத்தடை; ஏமளித்தல்‌ : தொற்று 
நோய்களிலிருந்து தடை காப்பு 
அளித்தல்‌. 

றற யா௦80501081 : ஏமக்காப்பு 
உறிஞ்சுறு பொருள்‌ : ஒரு கரை 
சலிவலிருந்து காப்பு மூலங்களை 
உறிஞ்சிக்‌ கொள்வதற்காக அல்‌ 
லது தூய்மைப்‌ படுத்துவதற்காக 
பயன்படுத்தப்படும்‌ கூழ்‌ அல்‌ 
லது செயலற்ற திடப்‌ பொருள்‌ 
போன்ற பொருள்‌ எதுவும்‌. 
ஈா௱யா௦2553) : ஏமக்காப்பு மதிப்‌ 
பீடு : ஒருவரின்‌ குருதியில்‌ ௮ல்‌ 
லது திசுவிலுள்ள தற்காப்பு 
மூலங்களையும்‌ காப்பு மூலங்‌ 
களையும்‌ அளவிடுவதற்கான 
ஆய்வுக்‌ கூட. முறைகள்‌. இது 
தொற்று நோய்களைக்‌ கண்டறி 
யப்‌ பயன்படுகிறது. 
ஈாாாயா௦:00ற06(௦௨ : ஏமக்‌ 
காப்புத்‌ திறம்பாடு : ஏமக்காப்புத்‌ 
துலங்கலை வளர்த்துக்‌ கொள்‌ 
வதற்கான உடலின்‌ திறன்‌. 
ஈ௱யா௦௦௦0றா௦௱!1560 : ஏமக்‌ 
காப்பு இன்மை : இயல்பான 
நோய்த்தடை அமைப்பு இல்லா 
திருக்கும்‌ நிலை. 





ஈயா ௦0... 
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யா 0௦0௦0௦1560 09- 
பா : தடைகாப்பு ஒடுங்கிய 
நோயாளிகள்‌ : தடைகாப்பு 
நிலை ஓடுக்கப்பட்ட நோயாளி 
கள்‌. மருந்துகளினால்‌ குறைபா 
டான நோய்த்தடை காப்பு 
எற்படுதல்‌. 

றயா௦ளின0ு : தடைக்காப்புக் 
குறைபாடு : நோய்த்‌ தடைக்‌ 
காப்பு நிலை குறைவாக 
இருத்தல்‌. இதனால்‌ நோய்கள்‌ 
எளிதில்‌ பிடிக்கின்றன. 
|௱௱யா௦ 06701 0156256565 : 
தடைக்காப்புக்‌ குறைபாட்டு நோய்‌ 
கள்‌ : நோய்த்தடை காப்பு நிலை 
யில்‌ ஏற்படும்‌ கோளாறுகளி! 
னால்‌ வரும்‌ அல்லது வந்தடை 
யும்‌ நோய்‌. 

1றயா௦0/801௦515 : ஏமக்காப்பு 
நோய்‌ நாடல்‌ : காப்பு மூலங்க 
ளைப்‌ பொறுத்து தற்காப்பு 
மூலங்கள்‌ மிகுதியாக இருப்‌ 
பதை அடிப்படையாகக்‌ கொண்ட 
நோய்‌ அறிதல்‌. 
|௱யா௦ய/77ப51௦1 : ஏமக்காப்புப்‌ 
பரவல்‌ : பல்வேறு பகுதிகளிலி 
ருந்து காப்பு மூலமும்‌ தற்காப்பு 
மூலமும்‌ பரவுதல்‌. 
1ஈ௱யா௦616011000016515 : ஏமக்‌ 
காப்பு மின்‌ விலக்கு : மின்‌ 
விலக்கு, இரட்டைப்‌ பரவல்‌ 
சார்ந்த ஒரு முறை. மின்‌ 
விலக்கு நகர்திறன்‌, காப்பு மூலப்‌ 
பண்புகள்‌ அடிப்படையிலான 


புரதங்களை அடையாளங்‌ 
காண்பதற்கான முறை. 
ா௱யா௦வா்வாோமா்‌ : ஏமக்‌ 
காப்பு அதிகரிப்பு : ஏமக்காப்புத்‌ 
துலங்கல்‌ அளவை அதிகரிப்ப 
தற்கான செய்முறை, 


ஈாறாமா௦11ப0ான250௨ா06 : ஏழக்‌ 
காப்பு இடமாற்றம்‌ : திசுவிலுள்ள 
காப்பு மூலம்‌ அல்லது தற்காப்பு 
மூலம்‌ இருக்கும்‌ இடத்தை 
ஒளிர்வு மூலம்‌ அறுதியிடல்‌. 
ரா௱ாமா௦02 : ஏமக்காப்பு தூண்டு 
பொருள்‌ : ஒரு ஏமக்காப்புத்‌ 
துலங்கலைத்‌ தூண்டக்கூடிய 
பொருள்‌ எதுவும்‌. 
௱௱யா௦0னா6515 : தடைகாப்பு 
உருவாக்கம்‌ : உடம்பில்‌ நோய்த்‌ 
தடைகாப்பு நிலையை உருவாக்‌ 
கும்‌ முறை ஏமவாக்கம்‌. 
|௱ு௱ுயா௦0வான!(05 : ஏமக்காப்பு 
மரபணுவியல்‌ : ஏமக்காப்புத்‌ 
துலங்கலைப்‌ பாதிக்கக்கூடிய 
மரபணுக்‌ காரணிகளை ஆராய்தல்‌. 
யாவு : தடைகாப்புத்‌ 
தூண்டுதிறன்‌ : உடலில்‌ நோய்த்‌ 
தடைகாப்பு நிலையைத்‌ தூண்‌ 
டும்‌ திறம்பாடு ஏமத்தூண்டு 
திறன்‌. 

1 றயா௦0100ய16 (105) : தடை 
காப்புப்‌ புரதங்கள்‌ : அதிக அளவு 
மூலக்காற்று எடையுள்ள புரதங்கள்‌. 
இதனை நிணநீர்‌ உற்பத்தி செய்‌ 
கிறது. இது பாக்டீரியா, போன்ற 





1ு௱யா௦100151 


'மூலங்களுடன்‌ இணைந்து நோய்த்‌ 
தடைக்காப்பினை உண்டாக்க 


கிறது. 

[௱௱யா௦/௦0151 . ஏமக்காப்பிய 
லறிஞர்‌ : ஏமக்காப்பில்‌ துறை 
போகிய வல்லுநர்‌. 


[ஈயா ௦௦0 : நோய்த்தடைக்‌ 
காப்பியல்‌; நோய்த்‌ திசுப்பாற்றி 
யல்‌: ஏமவியல்‌ : உடம்பிலுள்ள 
நோய்த்‌ தடைக்காப்பு தூண்டு 
இறன்‌ பற்றிய ஆய்வியல்‌. 
ஈ௱யா௦ாா௦0ப!/2110 ஏமக்‌ 
காப்பு மாற்றமைப்பு : குறிப்‌ 
பிட்ட உயிரியல்‌ திரிபாக்கிகள்‌ 
அல்லாத | திரிபாக்கிகள்‌ மூலம்‌ 
ஏமக்காப்பு முறையை மாற்றி 
யமைத்தல்‌. நிணநீர்ப்‌ பொருள்‌ 
கள்‌, அல்லது நோயாளியின்‌ 
தன்‌ உயிரணுக்களுக்கு எதிராக 
உற்பத்தியாகும்‌ குறிப்பிட்ட... மூலக்‌ 
கூறுகளை இதற்கு உதவுகின்றன. 
௱௱மா௦2௦௦0/ : தடுப்பாற்று 
நோயியல்‌; திசுக்காய ஆய்வியல்‌: 
நோய்த்‌ தடைக்காப்பு அமைப்புத்‌ 
தொடர்பான திசுக்‌ காயம்‌ 
குறித்து ஆராய்தல்‌. 

ற பா௦றவா௦ய 010 : ஏமக்‌ 
காப்பு வடிவமைப்பு : ஒற்றைப்‌ 
பால்படு நோய்‌ எதிர்ப்‌ பொருள்கள்‌ 
போன்ற ஏமக்‌ காப்புக்‌ குறியீடு 
களுடன்‌ உயிரணுக்களை வடி 
வமைத்தல்‌. 


,௱௱யா௦ா£0101121108 : ஏமக்‌ 
காப்பு வீழ்படிவு : காப்பு மூலம்‌- 
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யா வா வறர 





தற்காப்பு மூலம்‌ வினையின்‌ 
விளைவாக ஏற்படும்‌ வீழ்படிவு. 


1 ்௱றயாம நா௦ிரர்சா2ம்புஉ 5! ॥ஈ- 
(௦51 02| 0160856 (570) : ஏமக்‌ 
காப்பு பரவல்‌ சிறுகுடல்‌ நோய்‌ 
(12870) : சிறுகுடலில்‌ நோய்‌ 
பரவல்‌. இது குறிப்பாக நிணநீர்‌ 
ஊடுருவல்‌ காரணமாக உண்‌ 
டாகிறது. இதனால்‌, ஈர்ப்புச்‌ 
சக்தி குறைபாடு, பசியின்மை, 
இளவயதினரிடம்‌ காய்ச்சல்‌ 
உண்டாகிறது. இதனை ஆல்‌ஃபா 
கனச்சங்கிலி நோய்‌ என்றும்‌ 
அழைப்பார்‌. 

றறபா௦5௦ம்ாம்‌ : ஏமக்காப்பு 
ஈர்ப்புப்‌ பொருள்‌ : ஒரு கலவை 
யிலிருந்து ஒஓத்திசைவான தறி 
காப்பு மூலத்தை எர்த்துச்‌ 
கொள்ளும்‌ தற்காப்பு மூலம்‌. 
|௱௱யா௦5ப0ா255கார்‌ : ஏமக்‌ 
காப்புக்‌ குறைப்புப்‌ பொருள்‌ : 
எமக்‌ காப்புத்‌ துலங்கலைக்‌ 
குறைக்கிற ஒரு பொருள்‌. 
௱யா௦5ப0ா255101 : நோய்த்‌ 
தடைக்காப்புக்‌ குறைப்பு மருத்‌ 
துவம்‌: தடுப்பாற்றலடக்கு 
நோய்த்‌ தடைக்‌ காப்புத்‌ தூண்டு 
திறனை மட்டுப்படுத்துவதற்‌ 
கான மருத்துவம்‌. 

றாயா ராவு : தடுப்பியம்‌; 
ஏமக்காப்பு மருத்துவம்‌; ஏமப்‌ 
பண்டுவம்‌; தடுப்பு, மருத்துவம்‌ : 
ஒருவரிடம்‌ நோய்த்‌ தடைக்‌ 
காப்பினை உருவாக்குவதற்கு 
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முன்‌ உருவாக்கிய தற்காப்பு 
மூலங்கள்‌ மூலம்‌ நடைபெறும்‌ 
தானியக்க ஏமக்காப்பு உருவாக்கம்‌. 
ா௦ய/யா : இம்மோடியம்‌ 
ஐயோபெராமிட்‌ என்ற மருந்‌ 
தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


108060 (0014 : தெற்றுப்பல்‌ : 
மற்றொரு பல்லுக்கு அடியில்‌ 





தெற்றுப்பல்‌ 


வளரும்‌ பல்‌. இது மேல்‌ 
நோக்கி வளர முடிவதில்லை. 
1ா08௦(4/௦ஈ : நெரிப்பு. 

[ஈாவ்றளார்‌ : இயல்பு திரிபு . ஒரு 
கட்டமைப்பின்‌ அல்லது செயற்‌ 
பாட்டின்‌ இழப்பு அல்லது 
இயல்பு திரிபு. 

[௩ வ[08016 : தொட்டுணர முடி 
யாத : தொட்டுணர முடியாத 
அளவுக்கு மிக மெல்லியதான 
மிக நுண்ணியதான. 


[ஈா2/பய5௱ : மண்ணீரல்‌ அழற்சி 
காய்ச்சல்‌ : சதுப்பு நிலத்தில்‌ 
வாழ்வோரிடையே காணப்படும்‌ 
இடையிடையிட்ட மண்ணீரல்‌ 


அழற்சியும்‌ காய்ச்சலும்‌ வாய்ந்த 
நோய்‌. 
1108552016 : செல்ல முடியா. 


௦௦ ॥ா 80660 : தெற்று 
வாய்‌ : திக்கித்‌ திக்கிப்‌ பேசுதல்‌. 
1106701212 : துளையில்லா; மாத 
விடாய்‌ வழியடைப்பு; இயல்பு 
மாறிய அடைப்பு : பெண்ணின்‌ 
கருப்பை வாய்க்குழியில்‌ (யோ 
னிக்குழாய்‌) மாதவிடாய்‌ திரவம்‌ 
வெளியேறுவதற்கு இயற்கை 
யான திறப்பு வழி இல்லாதிருத்‌ 
தல்‌. இது பிறவிலேயே ஏற்படு 
கிறது. 

10 வோ௦யக : புகா. 


றாவ 01ா/221/௦ : கொப்புளத்‌ 
தொற்று : வேறொரு தோல்‌ 
நோயின்‌ இருப்பிடத்தில்‌ கொப்‌ 
புளங்கள்‌ தோன்றுதல்‌. 
|ாாற20௦ : கொப்புளத்‌ தொற்று 
நோய்‌; செஞ்சொறி; தொற்றுச்‌ 
சிரங்கு : கொப்புளத்தில்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ ஒருவகைத்‌ தோல்‌ வீக்க 
நோய்‌. இது கடுமையாகத்‌ 
தொற்றக்‌ கூடியது. 

றில்‌ : செயற்கைப்‌ பொருள்‌ 
செலுத்தம்‌; இழுவை : உடலினுள்‌ 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை மூலம்‌ ஓர்‌ 
இயற்கையான அல்லது செயற்‌ 
கையான பொருளைப்‌ பொருத்‌ 
துதல்‌ அல்லது செருகுதல்‌. 





ற உக்க11௦ 


ரிவி : உயிரணு பொருத்‌ 
துதல்‌; உயிரணுப்‌ பதியம்‌; உள்‌ 
வைத்தல்‌; இடுகை : திசுக்களில்‌ 
உயிருள்ள உயிரணுக்களை 
அல்லது திடப்பொருள்களை 
உள்ளே புகுத்தல்‌. எடுத்துக்‌ 
காட்ட ரேடியம்‌ அல்லது திட 
மருந்துகளை உட்புகுத்தல்‌. 
கருப்பையின்‌ உள்வரிச்‌ சவ்வில்‌ 


கருவுற்ற சினையைப்‌ புகுத்து 
தல்‌..வேறு திசுவை ஓட்டுதல்‌. 
றர! : செலுத்துத்‌ திசுக்கள்‌; 
உள்வைப்பு : இசுக்களில்‌ அறுவை 
மருத்துவம்‌ மூலம்‌ புகுத்தப்படும்‌ 
ஒட்டுத்‌ திசுக்கள்‌. 

[றாற௦1னா௦2 : ஆண்மைக்குறை, 
ஆண்மையின்மை : ஆணிடம்‌ 
பாலுறவுக்கான ஆண்மைத்‌ 
தன்மை இல்லாதிருத்தல்‌. 
1ஈாறா6ரா216 : சினைப்படுத்துதல்‌; 
கருவுறச்‌ செய்தல்‌. 
11601௨11௦0 : சிளையூட்டம்‌: 
சூலமை : ஒரு சினை முட்டை 
யைக்‌ கருவுறச்‌ செய்தல்‌. 
ஈமா௦5௨/0ா : பதிவாதல்‌; சுவடு; 
பதிவு; சுவடு; படுதல்‌ : 1. ஒரு 


மேற்பரப்பில்‌ ஏற்படும்‌ பதிவு. 


2. மனதில்‌ ஏற்படும்‌ ஓர்‌ 


எண்ணப்‌ பதிவு. 3. உரிய பற்‌. 


பொருள்களைப்‌ பயன்படுத்தி 
பல்வளைவு அல்லது பற்கள்‌ 
முழுவதன்‌ அல்லது அதன்‌ 
பகுதியின்‌ பதிவுருவை எடுத்தல்‌. 


அ, ப... -||ட்ட்ட்டட்டடப் பப்ப வையை ைவகைவவைகவசை 
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ஈரா : முத்திரை; படிவுறுதல்‌ : 
அழுத்த மூலம்‌ ஏற்படுத்தும்‌ 
ஒரு குறியீடு; ஒரு மேற்பரப்பில்‌ 
உண்டாகும்‌ பதிவுரு. 

|ஈ0யி56 : திடீர்‌ உணர்ச்சி; உளத்‌ 
தூண்டல்‌; உணர்ச்சி வயப்படுதல்‌; 
துடிதுடிப்பு; உட்தூண்டு : நாடி 
நரம்புகளில்‌ திடீரென அலை 
யெழுப்பும்‌ புறத்‌ தூண்டுதல்‌. 
1றாறப!56, 0801௧௦ : இதயத்‌ 
துடிப்பு. 
[ஈா௩ஜப!56, ஈ26 : நரம்புத்‌ துடிப்பு; 
நரம்பு அலை. 

[ஈழமா6 : மாசுற்ற: தூய்மையற்ற. 
|ுறயாஙு : மாசு. 

1ஈ8௦14௦ : செயலின்மை : தூண்‌ 
டுதல்‌ செய்வதற்குத்‌ ததரகா 
ஏற்படாமல்‌ போதல்‌. 

௱பாவா : இமுரான்‌ : அசாத்தி 
யோப்பிரின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 
1௩௨௦௦65510 : அணுக முடி 
யாமை; எட்டாமை : உளவியல்‌ 
ம்ருத்துவத்தில்‌ நோயாளியிடம்‌ 
எவ்விதப்‌ பதில்‌ செயலும்‌ எழா 
திருத்தல்‌. 

[130(/4/211௦ : செயலிழக்கை. 
1௮௦446 : செயலிழப்பு. 

(ஈலார்றா2(6 : சடப்‌ பொருன்‌. 
ஈரா : உடல்‌. எடைகுறைதல்‌; 
ஊட்டக்‌ குறை : உடல்‌ எடை. 
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கணிசமாகக்‌ குறைதல்‌; உடல்‌ 
பலவீனமடை தல்‌. 


11217்‌/௦ய/216 : இணைப்பு இன்மை: 
இணைக்கப்படாத நிலை, 
இணைப்புறுப்புகள்‌ இல்லாத 
நிலை, பேச முடியாத நிலை; 
கோர்வையாக பேச இயலாத 
நிலை. 


[1259142016 : செரிக்க முடியாத; 
அகக்துறிஞ்சாத : செரிமானம்‌ 
செய்து கொள்ள இயலாதிருக்கிற. 
1॥3ப01016 : செவிப்புலன்‌ இன்மை: 
கேட்க முடியாதிருத்தல்‌. 
௦ : கருவில்‌ உருவான; உட்‌ 
பிறந்த : கருவிலிருக்கும்‌ போதே 
உருவான பண்பு; இயல்பாக 
அமைந்த அல்லது உள்ளார்ந்த 
இயல்பு. 

| ாடா621116 : மூச்சு உள்வாங்கல்‌. 


1றடாஊ௦0்‌9 : குருதியுறவு மண 
முறை; உறவு இணைவு : மிக 
நெருங்கிய உறவினர்களிடை 
யிலான திருமண உறவு. 

10 : ஐ. என்‌. சி : இந்தியச்‌ செவி 
லியர்‌ பேரவை (018ஈ [|பா5!0 
0௦யா௦1) 


1॥03106121620 ஈனா : அடைப்‌ 
பட்ட குடலிறக்கம்‌ : குடலின்‌ 
ஒரு வளையம்‌ மார்புப்‌ பை 
யினுள்‌ பிதுங்கியிருத்தல்‌. 
இதனை அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
யின்றி பழைய நிலைக்குக்‌ 
கொண்டு வர இயலாது. 


11௦601 : வாங்கல்‌: சினை 
உள்ளடக்கல்‌.. 

[1௦604௦ : தொடக்கம்‌ : 1. தொடக்க 
நிலை 2. உணவை வயிற்றுக்குள்‌ 
கொண்டு செல்லுதல்‌. 3. அகத்‌ 
தாய்வு. 

11௦௦5 : முறை தகாப்‌ புணர்ச்சி; 
கூடா பாலறவு; கூடாக்கலவி : 
தடை விதிக்கப்பட்ட அணுக்க 
உறவினரிடையிலான கலவி. 
எடுத்துக்காட்ட: தந்தை மகளுக் 
கிடையில்‌, தாய்‌ மகனுக்கிடை 
யில்‌ புணர்ச்சி தடை செய்யப்‌ 
பட்டதாகும்‌. 

11010210௦6 : நிகழ்வு; நிகழ்தகவு; 
நிகர்‌ வளவு : ஒரு கால அளவின்‌ 
போது ஒரு நிகழ்வு அல்லது 
நிலை நிகழும்‌ எண்ணிக்கை; 
ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவின்‌ 
போது பொதுவாக ஓராண்டில்‌ 
ஒரு நோய்‌ புதிதாகத்‌ தோன்று 
நேர்வுகளின்‌ எண்ணிக்கை. 
11௦182121௦ : தற்செயல்‌ கட்டி: 
உருக்காட்சு நடைமுறைகள்‌ 
அல்லது பிற முறைகளில்‌ தற்‌ 
சசயலாகக்‌ கண்டுபிடிக்கப்‌ 
பட்ட கட்டித்‌ திரட்சி, 

| ஊ2(10ஈ : நீறாக்கல்‌. 
1௦2410 : நீற்றுலை : திடக்‌ 
கழிவுப்‌ பொருள்களை எரிப்‌ 
பதற்கான நீர்‌ உலை. 


1௦/2௩ : தொடக்க; ஆரம்ப. 
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101560 1௦10 : வெட்டுக்காயம்‌ : 
கூரிய கத்தி போன்ற ஆயுதங்‌ 


களால்‌ வெட்டிய காயம்‌. 


௦61௦1 : வெட்டுதல்‌ (கீறுதல்‌); 


கிழித்தல்‌; கீறல்‌ : கூர்மையான 
கருவியினால்‌ உடல்‌ திருவில்‌ 
வெட்டுதல்‌. 

11௭6௦1: உளிப்பல்‌: வெட்டுப்‌ பல்‌: 
முன்‌ வாய்ப்பல்‌, உணவை அரைத்து 
உண்ணப்‌ பயன்படுகிறது. 
1ஈ௦142% : தூண்டு பொருள்‌ : ஒரு 
வினையை, நோயை அல்லது 
நிகழ்வைத்‌ தூண்டி விடுகிற 
பொருள்‌. 

[ஈ௦1ய51௦ஈ : சேர்ப்பு. 

_ ரர0ய51000௦0165 : உள்‌ துகள்கள்‌: 
நோய்க்‌ குணத்‌ திசுக்கள்‌, இயல்‌ 
பான திசுக்களின்‌ சில உயிரணுக்‌ 
. களில்‌ காணப்படும்‌ நுண்ணிய 
துகள்கள்‌. 

1ஈ௦௦1ஊ௭8ா௦6 : தொடர்பின்றிப்‌ 
பேசுதல்‌ : ஒன்றுக்‌ கொன்று 
தொடர்பில்லாமல்‌ பேசுதல்‌. 
[ஈ௦௦ஈஊார்‌ : தொடர்பற்ற 
தருக்க முறையில்‌ தொடர்பில்‌ 
லாத, புரிந்து கொள்ள முடி 
யாத, அசைவில்லாத. 
[ற௦௦ற2வ்ரிர்டு : ஒன்றாமை. 


11௦௦௦௨1161 : ஒவ்வாமை; 
பொருந்தாமை; ஒன்றாமை 
இரத்ததானமளிக்கப்பட்‌.ட 


இரத்தத்தை நோயாளிக்குச்‌ 
செலுத்தும போது அந்த 
இரத்தம்‌ ஒத்திசையாமல்‌ போதல்‌. 

1ஈ௦௦௱ர211016 : முரண்பட்ட; 
ஒன்றா : மாறுபாடான, உடலி 
யல்‌ முறையில்‌ ஒன்றுக்கொன்று 


முரண்பாடாகச்‌ செயற்படும்‌ 


உடலியல்‌ பொருள்கள்‌, உடலி 
யல்‌ முறையில்‌ ஒன்றுக்கொன்று 
மாறுபட்டுச்‌ செயல்‌ புரியும்‌ 
மருந்து. 

11௦௦௱ற௦1$ா௦6 : திறைமைக்‌ 
குறை; தகுதியற்ற உடல்‌ இய 
லாமை; தகாமை : சில இயல்‌ 
பான பணிகளைச்‌ செய்திட 
இயலாதிருத்தல்‌ எ-டு நெஞ்சுப்‌ 
பைச்‌ சவ்வடைப்பு இயங்கா 
திருத்தல்‌. 
[ா௦௦௱0யடு : முரண்மை. 


1௦௦11௩௨௭06 தன்னடக்க 
மின்மை; கட்டுப்பாடிழந்த: அடக்‌ 
காமை ஒழுகை : சிறுநீர்கழித்‌ 
தல்‌ போன்ற இயற்கை முனைப்பு 
களை அட.க்க இயலாதிருத்தல்‌. 
1௦௦௦01214௦ : இணக்கமின்மை; 
தசை ஒத்தியங்காமை; இணை; 
ஒழுங்கின்மை; ஒருங்கிணையா 
மை : தசை இயக்கங்களை ஒரு 
முகப்படுத்த இயலாதிருத்தல்‌. 

1௦021௦ : அடைகாப்பு; அடை 
வுக்‌ காலம்‌; அடைநிலை : நோய்‌ 
குறி தோன்றும்‌ முன்பு நோய்க்‌ 





1௦024௦ 61௦00 


575 1110 ப5 





கிருமிகள்‌ பெருக்கமடையும்‌ 
கால அளவு. 


[1௦ பற21100 றனா!/௦0 : அடைக்‌ 
காலம்‌; நோய்க்கிருமி பெருக்க 
காலம்‌ : உடலில்‌ பாக்டீரியா 
நுழைவதற்கும்‌ நோய்க்கிருமி 
கள்‌ தோன்றுவதற்குமிடையி 
லான காலம்‌. 

11௦பம்‌210 : ௧௬ முதிர்ச்சிக்‌ கருவி; 
சீர்‌ வெப்பப்‌ பெட்டி; அடைக்‌ 
காப்பு : 7. முழுவளர்ச்சியுறாமல்‌ 
உரிய காலத்திற்கு முன்னரே 
பிறந்த குழந்தைகளை வளர்க்‌ 
கும்‌ கருவி. 2. மருத்துவ முறை 
களுக்கான நோரய்க்கிருமிப்‌ 
பெருக்க அமைவு. 


சுத்தி எலும்பு 


11௦00௦01௦0 : காதெலும்பு 
அறுவை மருத்துவம்‌ : காதெ 
லும்பின்‌ பகுதிகள்‌ அனைத்‌ 
தையும்‌ அறுவை மருத்துவம்‌ 
மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 

[1௦ ப0௦51806018/ : காதெலும்பு 


சார்ந்த : காதின்‌ மையப்‌ பகுதி 
யிலுள்ள காதெலும்பு, அங்க 
வடி. செவிச்சிற்றெலும்பு 
சார்ந்த. 


[ற௦யா2ம்‌16 : குணமாகாத; தீர்விலி; 
தீராத : குணப்படுத்த முடியாத. 
[ஈ௦ய5 : காதெலும்பு : சுத்தி 
எலும்பிலிருந்து ஓலியலை 
அதிர்வுகளை வாங்குங்கும்‌ 
காது எலும்பு. 


காதெலும்பு 





1॥08௨02௱106 


. 576 ரய ொயார்க 





110௮08௱(06 : இண்டாப்பாமைடு: 
“தாழ்ந்த குருதியழுத்தத்தை 
எதிர்க்கும்‌ சிறுநீர்க்‌ கழிவினைத்‌ 
தூண்டும்‌ மருத்துவம்‌. 

068 : இண்டிமா ்‌ ௦ பனிண்‌ 
டியோன்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

[ா024211௦ஈ : குழிவு; சிறுவளைவு. 
[ஈ௦212| : இண்டெரால்‌ : புரோப்‌ 
ரானோலால்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. ட 
றன : இண்டெரெட்டிக்‌ 
பெண்ட்ரோஃபுளூசைட்‌. என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


[றம : அட்டவணை; சுட்டு; நிரல்‌. ' 


றமல, 01௦௦0 : குருதி அளவை. 
11020, 60100 : நிறஅளவை. 
(ஈட 1109 : சுட்டுவிரல்‌. 
[86% 14601/௦05 : மருத்துவ 
ஆதார இதழ்‌ : தேசிய மருத்துவ 
நூலகத்தின்‌ (14200௮ மகர ௦4 
116014) ஒரு வெளியீடு, உயிரி 
மருந்து இதழ்கள்‌, சுகாதார 
ஆய்வாதாரங்கள்‌ ஆகியவற்றில்‌ 
வெளியாகும்‌ 
இதில்‌ அடங்கியிருக்கும்‌. 
(ஈயிகு ள்ரிசர௦௦0 பரர்0515 : 
இந்திய குழந்தைப்‌ பருவக்‌ கரணை 
நோய்‌ : குழந்தைகளின்‌ குழவிப்‌ 
பருவத்தில்‌ ஏற்படும்‌ மரணம்‌ 
விளைவிக்கும்‌ குடும்ப நோய்‌, 


கட்டுரைகள்‌: 


இந்தியாவில்‌ ஊரகப்‌ பகுதிகளில்‌ 
நடுத்தர இந்துக்‌ குடும்பங்களில்‌ 
இது முதல்‌ கண்டுபிடிக்கப்‌ 
பட்டது. இதனால்‌ காய்ச்சல்‌, 
திசு ஆக்சிஜன்‌ குறைபாடு, ஈரல்‌ 
விரிவு, திடீர்க்‌ கரணை, கல்லீரல்‌ 
செயலின்மை ஆகியவை உண்‌ 
டாகிறது. உணவில்‌ அளவுக்கு 
அதிகமாக செம்புச்‌ சத்து சேர்‌ 
வதால்‌ இது உண்டாவதாகக்‌ 
கருதப்படுகிறது. செப்புப்‌ பாத்திரங்‌ 
களைப்‌ பயன்படுத்துவதைத்‌ 
தவிர்ப்பதால்‌ இந்த நோய்‌ 
ஏற்படுவது குறைகிறது. 

ரப்வா ரண : இந்தியச்‌ சணல்‌. 
1101௦3 : இண்டிக்கான்‌ : சிறுநீரி 
லிருந்து வெளியேறும்‌ பொட்‌ 


டாசியம்‌ உப்பு. 


[10131 ௱ய(றமாற௦66 1000 : 
இந்திய பலநோக்கு உணவு : 25% 
வருத்த கடலைப்‌ பருப்பு, 75% 
நிலக்கடலை மாவு கலவையால்‌ 
செய்து, கனிமப்‌ பொருள்கள்‌, 
விட்பமின்கள்‌ கலந்த சத்தூட்டப்‌ 
பட்டு காய்கறியுடன்‌ கலந்த 
உணவு. 

பாய்ொயாக : மிகை இண்டிக்‌ 
கான்‌ : சிறுநீரில்‌ உள்ள மிகை 
யான பொட்டாசியம்‌ உப்பு. 
இயல்பான சிறுநீரில்‌ இது 
சொற்ப அளவில்‌ இருக்கலாம்‌. 
அதிக அளவில்‌ இருந்தால்‌ 
குடலில்‌ தடை ஏற்பட்டிருப்‌ 
பதைக்‌ குறிக்கும்‌. 
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11 01081/௦ஈ : 
தேவை நிலை : ஒரு நோய்க்கு 
முறையாகச்‌ சிகிச்சையளிக்கப்‌ 
படுகிறது என்பதைக்‌ காட்டும்‌ 
ஒரு குறியீடு அல்லது நிலை. 
1101௦210 : காட்டி. 


ஈரான்‌ : அசட்டை நிலை; 
மெத்தனமான : 71. இயல்பான 
தூண்டுதலுக்கு செயற்படாத 
நிலை. 2. வேறுபடுத்திக்‌ காட்‌ 
டப்படாத உயிரணுக்கள்‌. 
1101981௦05 : வட்டார நோய்கள்‌; 
உள்ளூர்‌ நோய்‌ : ஒரு குறிப்‌ 
பிட்ட வட்டாரத்தில்‌ அல்லது 
நாட்டில்‌ பரவும்‌ நோய்‌. 
1101965160 சீரணிக்காத; 
செரிமானமில்லாத. 


_ ர101/06511016 : செரிமானமின்மை/ 
வயிற்றுமந்தம்‌; செறியாநிலை : 
உணவு செரியாத நிலை; எளி 
தில்‌ உணவு சரணமாகாத நிலை. 
11௦1925101 : செரிமானமின்மை: 
செரியாநிலை; வயிற்று மந்த 
நோய்‌ : வயிற்றில்‌ உணவு சீரணிக்‌ 
காமலிருத்தல்‌, வயிற்று மந்தம்‌. 
1ஈ௦190௦2௱ர௨ : நீலச்‌ சாயக்‌ 
கரைசல்‌ : சிறுநீரகம்‌ செயற்‌ 
படுவதைப்‌ பரிசோதிக்க உதவும்‌ 
0:ச8% கரைசல்‌. சிறுநீர்‌ நீலநிற 
மாக இருந்தால்‌ சிறுநீரகம்‌ 
இயல்பாகச்‌ செயற்படுகிறது 
என்று பொருள்‌. 


குறியீடு; அறிகுறி; - 


1றய60்‌ : மறைமுக. 


[101601 1800050037 : மறை 


(முகக்‌ குரல்வளை ஆய்வு : குரல்‌ 


வளையை ஒரு கண்ணாடி மூல 


மாக ஆய்வு செய்யும்‌ முறை. 


1ஈ015ர2ா52016 : இன்றியமையாத. 
ஈப2்்‌ : தெளிவிலா. 
1101500520 . நலிந்த. 

ஈன ௦84௦ : உடல்‌ நலமிலா. 
[ஈப்ர்பேல! : தனியாள்‌; தனிய. 
14௦௦14 : இண்டோசிட்‌ : இண்‌ 
டோமெத்தாசின்‌ என்ற மருந்‌ 
தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 

[ஈ௦௦16 : இண்டோல்‌ : குடல்களி 
லுள்ள. டிரிப்போபோான்‌ சிதை 
வுறுவதால்‌ உண்டாகும்‌ பொருள்‌. 
இது நுரையீரலில்‌ இண்டாசி 
லாக அக்சிகரணமாகி, சிறுநீரில்‌ 
இண்டிக்கானாக வெளியேறு 
கிறது. 
110௦11௦6 : நோவற்ற புண்‌; வலி 
யற்ற புண்‌ : வேதனை உண்டு 
பண்ணாத, அனால்‌ மெதுவாக 
அறக்கூடய புண்‌. 
10௦1620611 : இண்டோலிய 
சிட்டிக்‌ அமிலம்‌ : குடல்களி 
லுள்ள டிரிஃடோபான்‌ வளர்‌ 
இதை வினை மாற்றப்‌ பொருள்‌ 
சிதைவுறுவதால்‌ உண்டாகும்‌ 
முக்கிய அமிலப்‌ பொருள்‌. 


ச ன ளக கான்‌ ர ன கக்க க னான க த்‌ சின க்க என காரன்‌ களாக கா க 
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[18௦18௩ : சோம்பல்‌; மெள்ளப்‌ 
பரவும்‌: வலிமையிலா : வேலை 
செய்ய மனமில்லாதிருத்தல்‌,; 
தோவுதராத; வேதனை உண்டு 
பண்ணாத, 

1ஈ ௦௦௦201 : இண்டோமீத்‌ 
தாசின்‌ : வீக்கத்தைக்‌ குறைக்கக்‌ 
கூடிய மருந்து. வாதக்‌ கோளா 
களுக்குப்‌ பயன்படக்‌ கூடி 
யது. குமட்டலைத்‌ தடுக்க வாய்‌ 
வழி உட்கொள்ளலாம்‌. 
கணா : இண்டோராமின்‌ : 
தாழ்ந்த குருதியழுத்தத்தைக்‌ 
குறைக்கக்‌ கூடிய மருந்து. 
110௦௨0 20௦11௦ : தூண்டிய 
கருச்சிதைவு; கருச்சிதைவு தூண்‌ 
டல்‌; தூண்டல்‌ சிதைவு : 


வினைத்‌ தூண்டி விடுதல்‌. 


[ஈப்ப௦/௦1 : இடுப்புவலி வருவித்‌ 
தல்‌; தூண்டல்‌; ஊக்குதல்‌ : 


மயக்கம்‌ இடுப்பு வலி, (மகப்‌. 


பேற்று வலி) போன்றவற்றைத்‌ 
தூண்டி வருவித்தல்‌. 
ர்ஈுப௦14௦11 ௦7 [80௦ பா : பேற்றுத்‌ 
- தூண்டுகை. 

றமல : உணர்விழப்பு; கடின 
- மாதல்‌ : திசுக்களைக்‌ கடினமாக்கி 
உணர்ச்சியிழக்கச்‌ செய்தல்‌. 
(ஈய507வ! : தொழில்‌ சார்ந்த. 

. ்ரிப்பதய்ர்க! 156856 : தொழிலியல்‌ 
நோய்கள்‌; தொழில்சார்‌ நோய்கள்‌: 


்‌ மருத்‌ ப 
துவ முறை மூலம்‌ கருச்‌ சிதை 


ஒரு: தொழிலில்‌ . ஈடுபடும்‌ 
போது தூசு, புகை, வேதியியல்‌ 
போன்ற பொருள்களால்‌ ௨௫ 
வாகும்‌ நோய்‌. 

1ரரப51121 ராக : தொழிலியல்‌ 
மருத்துவம்‌ : உளவியல்‌ மருத்‌ 
துவ மனையில்‌, தொழிலான 
நோயாளிகளுக்கு உளவியல்‌ 
சிகிச்சையளித்து, அவர்களை 
மீண்டும்‌ தொழிலாளர்‌ சமுதா 
யத்தில்‌ சேர்ப்பதற்கு ஆயுத்தம்‌ 
செய்யும்‌ பகுதி. 


_ ராமெவிரிார : உள்ளுறைதல்‌ 


உடலுக்குள்‌ இருக்கும்‌ செருகு 
குழல்‌, வெளியேற்றுக்‌ குழாய்‌, : 
அல்லது பிற. சாதனங்கள்‌ 
போன்றவை. 


10724௦ : குடிவெறி; மது மயக்‌ 


- கம்‌; போதை : குடிபோதையில்‌ 


உள்ள நிலை; மதுமயக்கத்தில்‌ 
இருத்தல்‌. 

ஈனா: செயலின்மை; இயக்‌ 
கொழிவு; மெதுநிலை : கருப்பை 
சுருங்கி விரியாமல்‌ செயலற்ற 
தாக இருத்தல்‌. 

[1௦14, பர்வாரஈ6 : கருப்பை மெது 
நிலை. .  %௯ 
[லன்ன : இறக்குந்‌ தறுவாயில்‌. 
[ரீல்‌ : குழவி; பச்சிளங்‌ குழந்தை; 
கைக்குழந்தை : ஒரு வயதுக்குக்‌ 
குறைந்த பச்சிளங்குழந்தை. 
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ஈர்காரு : குழவிப்‌ பருவம்‌; 
குழந்தைப்‌ பருவம்‌: மழலைப்‌ 
பருவம்‌ : குழந்தையின்‌ மிகு 
இளம்பருவம்‌,; குழந்தைப்‌ 
பருவத்தொடக்க நிலை. 
ஈரீவார்‌ : குழந்தை; மழலை. 
ஈரீவா!6 : குழந்தைத்தனம்‌; 
மழலைய. 
ஈரீகா்ஸ்ற : மழலையம்‌; குழந்தை 
நிலை. உடல்‌ மற்றும்‌ உள்ளம்‌ 
(வளர்ச்சியடையாத நிலை. 
1ரிர்போர்‌, நாணா கமபா6 : குறைப்‌ 
பேற்று மகவு. 
1ாரீகா/0106 : குழந்தைக்‌ கொலை; 
மகவுக்‌ கொலை : பிறந்‌ தவுடன்‌ 
குழந்தையைக்‌ கொன்று விடும்‌ 
- பழக்கம்‌, பெரும்பாலும்‌ தாய்‌ 
உடந்தையாக இருக்கும்‌ நிலை 
யுடைய குழந்தைக்‌ கொலை. 
ஈவான்‌ : உடல்‌-உள வளர்ச்சி 
யின்மை; குழந்தையுள்ளம்‌; இளந்‌ 
தோற்றம்‌; மழலையம்‌ : அறிவோ 
உடம்போ வளர்ச்சியடையாத 


நிலை. 
ரரீலா௦்‌ : குருவிலி. 


[ஈரீகா06 : திசு மாள்வு; திசு 


அழிவு; குருதி நசிவுறல்‌ : இரத்‌ . 


தம்‌ பாய்வது நின்று போவதால்‌ 


திசுவின்‌ ஒரு பகுதி மாண்டு 


போதல்‌. 


1760110005 . : 


[ாரீ2௦% : நோய்த்‌ தொற்று : நோய்‌ 
உண்டாக்கும்‌ உயிரிகள்‌ பற்றுதல்‌. 

[16014௦ : நோய்த்‌ தொற்றுதல்‌; 
நோய்த்தொற்று; தொற்று; பரவு : 
காற்று, நீர்‌, மூலம்‌ நோய்க்‌ கிரு 


மிகள்‌ பரவி நோய்த்‌ தொற்றுதல்‌. 
1ரர6011௦, போட்காறா௨ : வலித்‌ 
தொற்று. 

1ர76041௦, ௦016 : திவலைத்‌ 
தொற்று. 
1172011௦. 860014 : சார்‌ 
தொற்று, ரர 


[17200௦ 511௦௩: மறைத்‌ தொற்று. 
[ாரீ6014௦7, பர்வ! : அடைத்‌ 
தொற்று; உள்‌ தொற்று. 
தொற்றவல்ல; 
தொற்று நிலை. 

ாரீ6011௦ய5 0156856 : தொற்று; 
நோய்‌ : ஒரு குறிப்பிட்ட நோய்‌ 
கிருமி மூலம்‌ தொற்றுகிற 
நோய்‌. இது ஒருவரிடமிருந்து 
இன்னொருவருக்கு நேரடியாக 
அல்லது மறைமுகமாக பரவும்‌. 
| ரீ€011௦ப5 ௦௦1016௦515 : 
சுரப்பிக்‌ காய்ச்சல்‌ : ஒருவகைத்‌ 
தொற்று. நோய்‌. இந்நோய்‌ 
கண்டவர்களுக்குக்‌ காய்ச்சல்‌, 
தொண்டைப்புண்‌, நிணநீர்க்‌ 
கரணைகள்‌ விரிவடைதல்‌. 


உண்டாகும்‌. 
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[ஈர2௦1ங6 : தொற்றவைக்கும்‌ 
இயல்புடைய; தொற்றும்‌ பண்பு : 


தொற்று நோயை ஒன்றிலிருந்து 


இன்னொன்றுக்குத்‌ தொற்றச்‌ 
செய்யும்‌ இயல்புடைய. 
[ஈரீவார்‌0ா : கீழார்ந்த. 

1ஈரஊாவா(/க] 5121151105 : ஊகிப்புப்‌ 
புள்ளியியல்‌ : மாதிரிகளின்‌ அடிப்‌ 
படையில்‌ நிகழ்தகவுகள்‌ குறித்து 


பொதுவான முடிவுகளை 
எடுப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
முறைகள்‌... 


ஈரீசர்ரா : தாழ்ந்த; கீழ்‌. 
1ஈரஊ1௦ார்டு ௨௦றிலட: தாழ்வு 
மனப்பான்மை : தனக்குப்‌ பாது 
காப்பில்லை என ஒருவருக்கு 
ஏற்படும்‌ உணர்வு. இதனால்‌ 
சிலர்‌ மூர்க்கத்தனமாக நடக்கக்‌ 
கூடும்‌. 

1ரீவார்‌ர்‌/6 : மலடிய. 

ஈர எர்பர்டு : மலட்டுத்‌ தன்மை; 
கருத்தறிக்காமை; மலடு : இனப்‌ 
பெருக்கம்‌ செய்யும்‌ திறன்‌ இல்‌ 
லாதிருத்தல்‌. இந்நிலை கணவனி 
படமோ மனைவியிடமோ இருக்‌ 
கலாம்‌. ட 
[ாரீ£51211௦௩ : ஒட்டுண்ணி மொயப்பு; 
பீடித்தல்‌; மொய்ப்பு : மனித 
உடம்பில்‌ விலங்கு ஒட்டுண்ணி 
கள்‌ நிறைந்திருத்தல்‌. 
[ஈரிடிய/2110 : விழைச்சுக்‌ கட்டு : 
புணர்ச்சி செய்வதைத்‌ தடுக்கும்‌ 


கோப்பு. 


பொருட்டுப்‌ பாலுறுப்புகளைக்‌ 


-கொக்கியினால்‌ கட்டிவிடும்‌ 


முறை. 

ார்ரிர2/௦ா : ஊடுபரவல்‌; ஊடுரு 
வல்‌: உட்பரவல்‌ : சுற்றுப்‌ புறத்‌ 
திசுக்கள்‌ ஊடுருவுதல்‌. வடியும்‌ 
அல்லது கசியும்‌ திரவம்‌ படிப்‌ 
படியாக உட்சென்று பரவுதல்‌. 


ரிட்‌: வலிமை இழப்பு 
- முதுமை காரணமாக உடல்‌ 


வலிமை குறைந்து, திறனற்ற 
நிலையடைதல்‌. 

ஈரி : மருத்துவமனை; 
நோய்மனை. 

ரி : அழற்சி (வீக்கம்‌): 
காயம்‌ காரணமாக உயிர்‌ 
வாழும்‌ திசுக்களில்‌ உண்டாகும்‌ 
எரிச்சல்‌, வீக்கம்‌, அழற்சி 
போன்ற விளைவுகள்‌. 

ஈரி[211௦ : உப்பல்‌ : காற்று, வாயு 
அல்லது திரவம்‌ காரணமாக 
ஓர்‌ உறுப்பு ஊதுதல்‌ அல்லது 
வீங்குதல்‌. 

1ஈரிமனா23 : சளிக்காய்ச்சல்‌; புளூக் 
காய்ச்சல்‌; பினுசுரம்‌ : கடுநீர்க்‌ 
கோப்புடன்‌. கூடிய காய்ச்சல்‌. 
இது கொள்ளை. நோயாகப்‌ 
பரவக்‌ கூடியது... 


ஈர பனா28 0௦10 : கடும்‌ நீர்க்‌ 


114௦60 ௦௦15௦7 : அறிந்த பின்‌ 


"இசைவு : அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
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அல்லது நோய்‌ நடை முறையையும்‌ 
அதில்‌ அடங்கியுள்ள அபாயங்‌ 
களையும்‌ நன்கு விளக்கிக்கூறிய 
பிறகு அந்த நடைமுறைக்கு 
உள்ளாக இசைவு தெரிவித்தல்‌. 
1ஈர்‌2160 : செவ்வகல்‌. 


ஈரகாஉடாஷு5 : அகச்‌ சிவப்புக்‌ 
கதிர்கள்‌ : நிறப்பட்டையில்‌ 
சிவப்பு நிறத்துக்கு அப்பாற்‌ 
பட்ட கட்புலப்படாக்‌ கதிர்கள்‌. 
[735022 ய1/8 : தோள்‌ பட்டை 
எலும்புக்குக்‌ கீழே. 

ஈரகர வாவ! : மார்பெலும்புக்கு 
அடியிலுள்ள. 

1ஈரீபாப்ட்யியா : பெய்குழல்‌ வடிவு; 
கூப்புப்‌ புழை : ஊற்றாங்குழல்‌ 
போன்ற்‌ வடிவுடைய குழாய்‌. 
1ாரீய51௦ : சிரைவழி உட்‌ சொரிதல்‌; 
உட்‌ செலுத்துதல்‌; நீர்ம ஏற்றம்‌; நீர்‌ 
ஏற்றல்‌; நீரேற்றம்‌ உடலினுள்‌ 
திரவம்‌ சொரிதல்‌. அமினோ திர 
வங்களை உடலுக்குள்‌ செலுத்‌ 
துதல்‌; திரவ மேற்றுதல்‌. 
110251401 : உணவுச்‌ செலுத்தம்‌; 
உட்கோள்‌ : உணவை அல்லது 
மருந்தை இரப்பைக்குள்‌ கொண்டு 
செல்லுதல்‌. 

ஈரா ஈ௦0/௱6 : யானைச்‌ சொறி 
மருத்துவம்‌ : யானைச்சொரி 
எனப்படும்‌ நமட்டுச்‌ சொறியை 
குணப்படுத்தும்‌ முறை. இதற்கு 


டித்ரோனால்‌ குழம்பு, புற 


ஊதா ஒளி பயன்படுகிறது. 


ஈரா3௨5௦௨ா௩ : நோய்நிலை 
சீர்கேடு : நோயுற்ற நிலையில்‌ 
மேலும்‌ சீர்கேடு அடைதல்‌. 


[ஈர201%்‌ : கலவைக்‌ கூறு; உட்‌ 
பொருள்‌ : ஒரு கூட்டுப்‌ பொருள்‌ 
அல்லது கலவையின்‌ ஒரு கூறு. 
ஈரா : உள்முக வளர்ச்சி 
உள்நோக்கி வளர்தல்‌, நகம்‌ 
சதைக்குள்‌ வளர்தல்‌, இதனால்‌ 
நோய்த்‌ தொற்று தசைவீக்கம்‌ 
உண்டாகும்‌. 

10 யர்ரவ! : கவட்டு. 

1ஈடிலிகார்‌ : உள்வாங்கு பொருள்‌ : 
மூச்சோடு உள்ளிழுத்து நுரை 
யீரல்களுக்குள்‌ பரவுமாறு உட்‌ 


. கொள்ளும்‌ பொருள்‌. 
ஈர்விவி் : மூச்சுவழி உள்‌ இழுத்‌ 


தல்‌; மூச்சிழுத்தல்‌; ஆவி பிடித்தல்‌: 
காற்று அல்லது பிற ஆவி முத 
லியவற்றை உள்‌ வாங்குதல்‌. உள்‌ 
இழுக்கப்படும்‌ மருந்துப்‌ பொருள்‌. 
ஈர்‌ : முகர்குழல்‌. 

ஈம்‌ : உள்ளார்ந்த; உற்ற : 
இரண்டற நீங்காது உள்ளியல்‌ 
பாக இருக்கிற. 

1ஈரிஊர$போ௦6 : மரபுரிமை. 
1ஈர்ர்ட்ப் : தடையுணர்ச்சி; உட்‌ 
தடுப்பு : நீடித்த பழக்கம்‌ 


ன டா 


1 பப வவ 


அல்லது பயிற்சி கர்ரணமாகச்‌ 


செயல்‌ வேட்கைகளின்‌ உள்ளார்ந்த 
தடையுணர்ச்சி. 


111141 2 தடைப்பி. 


ரா : பின்‌ உச்சிப்‌ புடைப்பு : 
வெளிப்புற பின்‌ மண்டை. 
எலும்பு சார்ந்த புடைப்பு 


அல்லது வீக்கம்‌. 
ர்ர/201௦1 : 


போடுதல்‌; உட்செலுத்துதல்‌; ஊசி 


குத்தல்‌ : திசுக்களில்‌ ஊசியிட்டு 
்‌.. மருந்து செலுத்துதல்‌ தளி வழி 


மருந்தேற்றல்‌. 

_ 1ரர்‌60(/௦ஈ, ரஈஈண்கயக௦யி2ா : தசை 
ஊசி. ப 

1ஈர்‌6௦04௦ஈ, 1ரார்வனா௦ப5 : நரம்பு 
ஊசி; குருதி ஊசி. 

[ார்‌£௦1௦ : ஊசிக்‌ கருவி 


திரவத்தை அதிக அளவில்‌ 
பாய்ச்சும்‌. ஒரு சாதனம்‌. 


ஙு : காயம்‌. 
றர்பரு, 8௩6 : வெறும்‌ காயம்‌. 
ரர்ப்ர, ார்ஸ௦ப5 : கடும்‌ காயம்‌. 


[௮ : உட்பதிவுப்‌ பொருள்‌ : ஒரு 


பல்லின்‌ உட்குழிவின்‌ துல்லிய | 


“-மான வடிவத்தில்‌ வைத்து 


நிரப்பிப்பூசும்‌ திடப்பொருள்‌. 
[ஈ!& : உள்வழி. 


1௩1, வ16 : இடுப்பு உள்‌ வழி. 


ஊசி மருந்து ஊசி 


562 .. ரரபர்ர்(௦பட 


|றாாஃ்‌€ : உள்ளியல்பான 
உள்ளார்ந்த; மரபணுவியல்‌ 


சார்ந்த இயல்பு. 


றாவ 216 : நரம்பு : வலிவாக்கல்‌. 

ஈரக்‌ நரம்பு -வலுவூட்டு. 
தல்‌; நரம்பூட்டம்‌; நரம்பளிப்பு; 
நரம்பிடல்‌ : ஓர்‌ உறுப்பின்‌ நரம்‌ 
பூட்டம்‌ ன ட 
[ராா௦௦௦% : தீங்கற்ற; தீமையற்ற; 
சாதுவான : தோய்‌ வகையில்‌ கடு 

மையிராத. 


[ஈாா௦௦ய௦ப5 : கேடற்ற; தீங்கிலா; 
தீதற்ற; தீங்குவிளையா : தீங்கு 
விளைவிக்காத. 


ஙாணர்ாா216 : இடுப்பெலும்பு 
வயது வந்தவரிடை யே மான்று 
எலும்புகளின்‌ இணைவாக ௨௫ 
வான இடுப்பெலும்பு. 
(ஙாணர்‌ஈ2(6 : பெயரற்ற; பெய 
ரிலா : பெயரிடப்படாத; அநாம 
தேய. 

ராணா உ: பெயரிடப்படா 
இடுப்பு எலும்பு : வயது வந்தவரி 
டையே மூன்று எலும்புகளின்‌ 
இணைவாக ௨ வான. இடுப்‌ 
பெலும்பு. 


|ஈாறபர்ர/0 : உணவு ஊட்டக்‌ 
குறை. ப 
ஈப் ர ௦05 : சத்துக்‌ குறைவான; 
ஊட்டம்‌ தராத. 


1 12147[(:11.. 
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[100ய/216 : தடுப்பூசி போடுதல்‌ : 
தொற்று நோய்களைத்‌ தடுக்க 
அந்த நோய்‌ அணுக்களைக்‌ 
கொண்ட மருந்தினை ஊசிமூலம்‌ 
உடலுக்குள்‌ செலுத்துதல்‌. 
11௦௦4௦ : நோய்த்தடுப்பு ஊசி; 
தடுப்பூசி : தொற்று நோய்களைத்‌ 
தடுக்க பாதுகாப்பு வினையை 
ஊக்குவிக்க அந்நோயணுக் 
களைக்‌ கொண்ட மருந்தை 
ஊசிமூலம்‌ ௨1_லில்‌ செலுத்துதல்‌. 
[ா௦௦ய/ப௱ : ஊசி மருந்து : ஊசி 
மூலம்‌ உடலுக்குள்‌ செலுத்தப்‌ 
படும்‌ ஒரு பொருள்‌. 
[1௦0216 : அறுவையிலா. 


1ஈ௦௭031/௦ : கரியமற்ற கனிம; அல்‌ 
கரிம : கனிப்பொருள்‌ தோற்ற 
முடைய. 

1%091101 ௩/௦௦141246 : இனோசிட்‌ 
டோல்‌ நிக்கோட்னேட்‌ : குருதி 
நாள விரிவகற்சி மருந்தாகப்‌ 
பயன்‌ படுத்தப்படும்‌ நிக்கோட்‌. 
டூனேட்‌. 

றின்‌ : அகநிலை நோயாளி : 
மருத்துவமனையிலேயே தங்கி 
மருத்துவம்‌ செய்து கொள்பவர்‌. 


110௦51 : சடல ஆய்வு; இறப்‌ 
பாய்வு : திடீரென அல்லது 
எதிர்பாராமல்‌ நடந்த மரணத்‌ 
தின்‌ போது உடலைப்‌ பரிசோ 
தனை செய்தல்‌. 


115௮16 : மூளை குழம்பிய; பித்து 
பிடித்த. 

11536 2)1ய௱ : மனநல மருத்துவ 
மனை; மனநல மருத்துவக்‌ காப்பகம்‌, 
|ஈ5வா/(கரு : துப்புரவற்ற. 

றற : பித்து நிலை; மனக்‌ 
கேடு; பித்து : மூளை திறம்பிய 
பித்துப்‌ பிடித்த நிலை, தன்‌ 
னிலை மறந்த பைத்திய நிலை. 
[ா5௦ர்ற/௦ஈ : மருந்துக்‌ குறிப்பு : 
மருந்துகளின்‌ பெயர்களைக்‌ 
குறிப்பிடும்‌ மருத்துவ “மருந்துக்‌ 
குறிப்பு. 

1156௦ : பூச்சி : ஈ, தேனீ, பேன்‌, 
உண்ணி, சிலந்தி, குளவி, மலை 
குளவி போன்ற பூச்சி வகை. 
1156௦4, 6௦6 : பூச்சித்‌ தொற்று. 
(1560110106 : பூச்சிக்கொல்லி 
மருந்து : புழுபூச்சிகளை அழிப்‌ 
பதற்கான மருந்து. 
ஈரா : கருவூட்டல்‌; விந்‌ 
தேற்றல்‌; விந்தூட்டம்‌; விந்தளிப்பு: 
விந்திடல்‌ : பொதுவாகப்‌ பாலு 
றவு மூலம்‌ கருப்பைக்குள்‌ விந்‌ 
தணுவைச்‌ செலுத்துதல்‌. 
152110, 3117110121 
செயற்கை விந்தளிப்பு. 
115௦151016 : உணர்ச்சியற்ற; புலப்‌ 
படா; உணரா : உணர்விழந்து 
காழ்த்துப்‌ போன. 








115611௦1 584 ர்ர$ய1204௦ 
115௦1௦ : நுழைப்பு: உறுப்பி [15(11ப6 : நிறுவனம்‌: நிறுவு : 
ணைப்புகல்‌ : தசை உறுப்பு தொட்ங்கு, 2 ௮ 


இணைந்திருக்கும்‌ முறை. தசை 
யின்‌ இறுதிப்‌ பகுதி எலும்பில்‌ 
இணைந்திருத்தல்‌. 

15101௦ 05 : உட்கவடான. 

151071 : உட்தெளிவு. 

[1501ப016 : கரையாத, 

[ஈக : துயிலொழி நோய்‌: 
துயிலொழி : 
நோய்‌. 
[1$06010, 83/௦0 : துப்பரவு 
ஆய்வாளர்‌. ப 

[ா506௦1/௦ஈ : ஆய்வு. 

1150121101 : உள்சுவாசம்‌: உள்‌ 
ளெழுச்சி; உள்மூச்சு. : மூச்சினை 
உள்ளிழுத்தல்‌. நுரையீரல்களுக் 
்‌ குள்‌ காற்றினை உள்வாங்குதல்‌. 
[1501௦ ை எழுச்சிவூட்டு: மூச்சிழு. 
[ர50ரரா2120 : இறுகிய. 


[1501558000 : பொருள்‌. உலர்த்து: 


ஒரு பொருளை உலர்த்துவதற்கு 
அல்லது . கெட்டியாக்குவதற்கு |. 


செய்யப்படும்‌ செய்முறை. 


1151201110 : நிலையின்மை. 


ஈ/2்‌௦ா : துளிவடித்தல்‌; சிறுகச்‌ ] 


செலுத்துதல்‌ : ஒரு திரவத்தைத்‌ 
ப துளிதுளியாக: ற உட்செலுத்துதல்‌. 


உறக்கமில்லாமல்‌... 


விழித்துக்‌ கொண்டே. இருக்கும்‌ 


15 பர[2(1௦ 


காற்று, வாயு, அல்லது தூள்‌ 
ஆகியவற்றை உடலின்‌ உட்குழி 


்‌ ரரி5ய/2 : 


115 ப1311௦7 


(151170 : இயல்புணர்ச்சி: இயல்‌ 


“மை : உயிரினங்களின்‌ இயல்பான 
“நடத்தை முறையின்‌ விளைவாக: 


உண்டாகும்‌ ஒரு வளர்ச்சி முறை. 


உய : அறிவுறுத்தம்‌ : 1. ஓர்‌ 
அறிவுறுத்துதல்‌ அல்லது கட்‌ 
டளை. 2. கற்பித்தல்‌. 3. தகவல்‌ 
தெரிவித்தல்‌. ஜி 


1ர51ாப010 ்‌ பயிற்சியாளர்‌. 


ராபா : சாதனம்‌; கருவி : 
1. கருவியாக உதவும்‌ ஓ ஞர்‌ எந்திர 
சாதனம்‌. 2. குறிப்பிட்ட பணி . 
களைச்‌ செய்வதற்கான ஒரு 

சிறப்புக்‌ கருவி. 
[ரப்ரி சாவு : போதாமை ்‌ ஒரு 
குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்குப்‌ 
போதியதாக இல்லாத நிலை. 


ஆள்‌ ஊதுதல்‌ 


வுக்குள்‌ ஊதிச்‌ செலுத்துதல்‌. 

மூளைத்தீவு ; 7. தீவு. 
2.. மூளை இடை.ச்சந்தின்‌ 
கிடை. மட்டப்‌ பரப்பிலுள்ள 


மூளை மேலுறைப்‌ பகுதியின்‌ 


முக்கோணப்‌ பரப்பு. 


: காப்புப்‌ பொருள்‌; 


காப்பிடல்‌ : உடலில்‌ வெப்பம்‌ 


- பாயாமல்‌ பா துகாப்புச்‌ ௦ செய்கி! ற 


[- ஒரு எத 


1511 
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கயா : கணையச்‌ சுரப்பு நீர்‌; 
தீவியம்‌ : கணையத்தில்‌ சரக்கும்‌ 
நீர்ப்பொருள்‌. இது தசைகள்‌. 
இரத்தத்திலிருந்து சர்க்கரையை 
எடுத்து, அதை உடைத்து 
எரியாற்றலாக மாற்ற உதவுகிறது. 
நீரிழிவு நோய்‌ உடையவர்‌ 
களிடம்‌ இந்தப்‌ பொருள்‌ சுரப்‌ 
பதில்லை. அதனால்‌ இரத்தத்‌ 
தில்‌ சர்க்கரை அதிகமாகிற ௧. 
எனவே, விலங்குகளின்‌ கணை 
யச்‌ சுரப்பிலிருந்து எடுக்கப்‌ 
பட்ட கணையச்‌ சுரப்பு நீர்‌ 
நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு ஊளசி 
மூலம்‌ செலுத்தப்படுகிறது. 
.  ரீரிஒப/ர-060ா0சர்‌ 0/906165 
 ஈள!ரப5 (0014) : இன்சுலின்‌ சார்பு 
நீரிழிவு நோய்‌ : குழந்தை 
பருவத்தில்‌ ஊசி மூலம்‌ இன்சு 
வின்‌ மருந்து வழக்கமாகச்‌ 
செலுத்தப்பட. வேண்டிய நீரி 
ழிவு நோய்‌. 
[ஈ5ப11ஈ (௩356 : இன்சுலின்‌ 
கைனேஸ்‌ இன்சுலினுக்கு 
வினையூக்கமளிக்கிற ஒரு 


செரிமானப்‌ பொருள்‌. 


[ஈ5ய/1ஈ 112௦084௦01 : இன்சு 
. லின்‌ கொழுப்பு இழுப்பு : அடிக்‌ 
கடி. இன்சுவின்‌ களசி போடுவத 
னால்‌ ஏற்படும்‌ சிக்கல்‌ காரண 
மாக நீரிழிவு நோயாளிகளிடம்‌ 
உள்‌ எல்லைக்‌ கொழுப்புப்‌ 
படிவுகள்‌ இழப்பு. 


|ஈ5பிஈ॥ றா6£2121005 : இன்சுலின்‌ 


ப தயாரிப்புகள்‌ : விரைவாகச்‌ செயற்‌ 


படும்‌ நடுத்தரமாகச்‌ செயற்‌ 
படும்‌ என்பிஎச்‌ ஐஓசோஃ பேன்‌), 
நீண்ட காலம்‌ செயற்படக்‌ 
கூடிய (புரோட்டோ மின்‌ துத்த 
நாக இன்சுலின்‌-21) போன்ற 
இன்சுலின்‌ தயாரிப்புகள்‌. தூய்மை 
யாக்கிய போர்சின்‌, அக்டி ராப்பிட்‌, 
இன்சலாட்டார்ட்‌, மிக்ஸ்டார்ட்‌ 
அகியவை மனித இன்சுலின்‌. 
ரபா ஐயார : இன்சுலின்‌ இறைப்‌ 
பான்‌ : தாழ்ந்த நிலைகளின்‌ 
ஒழுங்கான வீதத்தில்‌ இன்சுலின்‌ 
வழங்கும்‌, உள்ளே பொருத்தக்‌ 
கூடிய சாதனம்‌. 


| ஈ5ப!11-॥29ய/242016 010௦56 


12ா5001*2 (0௩7) : இன்சுலின்‌ 
சார்ந்த குளுக்கோஸ்‌ அனுப்‌ 


பீட்டுச்‌ சாதனம்‌: இன்சு லின்‌ 


தூண்டுதல்‌ காரணமாக திசுப்‌ 


பாய்மச்‌ சவ்விலிருந்து குருதி 


நீர்ச்‌ சவ்வுக்கு இடம்‌ பெயக்கிற 


தசையிலுள்ள ஒரு புரதம்‌ 
மற்றும்‌ கொழுப்பு, இதனால்‌ 
உயிரணுக்குள்‌ குளுக்‌ கோஸ்‌ 


“பாய்வது அதிகரிக்கிறது. 


115 ப111 165151௮1௦6 : இன்சுலின்‌ 
எதிர்ப்பு : இன்சுலின்‌ உடலியல்‌ 
அளவுக்கான உகந்த அளவுத்‌ 
துலங்கலை வெளிப்படுத்தும்‌ 
நிலை. இது சுற்றோட்டமாகச்‌ 





115ப|1(ர 511001 


586 1ார்‌110206 


அவவ, | ட்ப பெடயய்யய்யயெய்லையவவைகைையயயவவைவைைவ கவள யைவ கை அலகணயயளா களாய்‌ 


செல்லும்‌ குளூக்கோகான்‌ 
அல்லது இன்சுலின்‌ ஏற்பிப்பற்‌ 
றாக்குறை காரணமாக ஏற்படலாம்‌. 
ஈய 800 
அதிர்ச்சி : இன்சுவினை அளவுக்கு 
மிகுதியாகச்‌ செலுத்துவதால்‌ 
. இயல்பான மூளைச்‌ செயற்‌ 
பாட்டுக்குத்‌ தேவையானதை 
விட மிகுதியாகக்‌ குருதிக்‌ 
குளூக்கோஸ்‌ நரகக்‌ ஏற்‌ 


படுதல்‌. 


175 பர (௦23106 (650 : இன்சுலின்‌ 


தாங்குதிறன்‌ சோதனை : இன்சு 


லிளைப்‌ பயன்படுத்திக்‌ கொள்‌ 


வதற்கான உடலின்‌ திறனை. 


அறிவதற்கான சோதனை, குருதி 
"யிலுள்ள குளூக்கோஸ்‌ அளவு 


இன்சுலின்‌ செலுத்தி. அவ்வப்‌ ழ்‌ 


போது அளவிடப்படுகிறது. 


குருதி குளுக்கோஸ்‌ அளவு 30 | 
நிமிடத்தில்‌ குறைந்து, 90 நிமி 


படத்துக்குப்‌ பிறகு மீண்டும்‌ 


இயல்பு நிலைக்குத்‌ திரும்பு 
கிறது. கால்சியம்‌ குறைபாடுள்ள . 


நோயாளிகளிடம்‌ களூக்கோஸ்‌ 
குறையும்‌ அளவு குறைவாசவும்‌ 


இயல்பு நிலைக்குத்‌ திரும்பும்‌: 


நேரம்‌ குறைவாகவும்‌ இருக்கும்‌. 

15ய்ாக : 
- சுரப்பு: இன்சுலினை அளவுக்கு 
அதிகமாகச்‌ சுரக்கும்‌ லாங்கர்‌ 
ஹான்ஸ்‌ தீவுகளின்‌ பீட்டா 
உயிரணுக்களில்‌ ஏற்படும்‌ கட்டி. 


இன்சுலின்‌ 


மிகை இன்சுலின்‌ 





இதனால்‌, குருதியில்‌ குளூக் 
கோஸ்‌ அளவு கணிசமாகக்‌ 
குறைந்து மயக்க நிலை ஏற்படும்‌. 

15 ப!((45 : இன்சுலின்‌ ஊடுருவல்‌: 
நீரிழிவு | வகையில்‌ கணையத்‌ 
தீவுகளில்‌ ஒற்றைக்‌ கரு மைய 
உயிரணுக்கள்‌ ஊடுருவுதல்‌. 

[ஈ5ய/6 : இகழ்ச்சி முன்னரே 
௪ராக்கப்பட்டட.. நிலையின்‌ பின்‌ 
னணியில்‌ ஏற்படும்‌ நோய்‌ நிலை 
யில்‌ அழுத்த விசையடன்‌ கூடிய 


துரண்டுதல்‌. 


ஈட : உள்வாங்குதல்‌; ஏற்பு : 


உணவு, திரவம்‌ ஆகியவை உட்‌ 
கொள்ளப்படுதல்‌. 

|ாம்£0ா2(60 : ஒருங்கிணைப்பு. 
ஈ4202(1/௦1 ; ஒருங்கிணைப்பு 
ஒருங்கிசைந்து செயற்படுவதற்‌ 
காக பல்வேறு உறுப்புகளை 


அல்லது செயல்முறைகளை 


ஒன்றாக ஒருங்கிணைத்தல்‌. 
ஈரா : இன்ட்டெக்ரின்‌ : ஆக்கி 


'பெர்ட்டின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 


வணிகப்‌ பெயர்‌. 


| ஈந்த ப௱ார்‌ : புறஉறை மேந்‌ 


“தோல்‌; புறவரி : தோலின்‌ புறப்‌ 


போர்வை. 


|ஈ116௦ : அறிவு; அறிவான்மை : 
பகுத்தறிவுத்‌. திறன்‌; சட 
ஆற்றல்‌. 


[421119௨௭௦5 : அறிவுத்‌ திறன்‌ மதி 


நுட்பம்‌; அறிவுத்‌ திறம்‌; நுண்ணறிவு 





111(211108106 0ப௦1/1 


567 116 பாடார்‌ 





அறிவாற்றல்‌ : ஆறறிவுடைய 
உயிர்களுக்குள்ள கூர்மைத்‌ 
திறன்‌; விவேகம்‌, இதை அறிவு 
அளவெண்மூலம்‌ அளவிட 
லாம்‌ அறிவாற்றல்‌. 
[14211192006 0ப௦11௨( : அறிவுத்‌ 
திற அளவெண்‌, அறிவுத்‌ திறனளவு: 
அறிவுக்குக்‌ குறி எண்‌. மதி 
நுடப அளவு அலகு. 

ராடு : செறிவு. 


[ாந்காக2 0216 பார்‌ 1) : தீவிரச்‌ 
சிகிச்சைப்‌ பிரிவு (100) : கடுமை 
யான நோய்‌, காயம்‌, அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை காரணமாகச்‌ தொடர்ச்சியான 
கண்காணிப்பு தேவைப்படும்‌ 
நோயாளிகளுக்காக மருத்துவ 
மனையிலுள்ள ஒரு தனிப்‌ 
பிரிவு. இதில்‌ பணியாற்றுபவர்‌ 
கள்‌ இதற்கெனத்‌ தனிப்‌ பயிற்சி 
பெற்றவர்கள்‌. 

ரப (வாற மாரு 10) : 
தீவிர மருந்துவப்‌ பிரிவு : மிக 
உயர்ந்த மருந்து உத்திகள்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ மருத்துவப்‌ பிரிவு. 
தீவிர 


15116௨ 110௦0ப12110 : 


மருந்தூசி போடுதல்‌ : படிப்படி. 


யாகச்‌ செறிவை மிகுதிப்படுத்தி 
மருந்தூசி போடுதல்‌. 
ர்‌ : மருத்துவத்‌ திட்டம்‌; 
நோக்கம்‌; உட்‌.சிமை : 1. நோயைக்‌ 
குணப்படுத்தும்‌ ஓர்‌ இயற்கை 
முறை. 2. உட்கருத்து. 


1றர்‌2௦1/௦ : பின்னிய செயல்‌ 
விளைவு; இடைவினை : ஒன்று 
அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவை 
ஒன்றின்‌ மீது ஒன்று செயல்‌ 
விளைவினைச்‌ கொண்டி ருத்தல்‌. 
றர! : மூட்டுகளிடையே; 
மூட்டிடை 


்‌ நாரண: இதயத்‌ தமனிகளிடையே. 


11(22611ய/ா 802510 ௱௦!- 
20ப1௦ - 1 (1674-1) : உயிரணுக்‌ 
களிடையே ஒட்டு மூலக்கூறு-1 
(1017-1); அணுவிடை; உயிரணுக்‌ 
களிடையே : வீக்கமடைந்த திச 
வினுள்‌ சென்று பலமுனைக்‌ 
௧௫ வெள்ளணுக்களுக்குத்‌ 
தேவைப்படும்‌ காமா இடை 
மீட்டுப்‌ புரதத்தினால்‌ தூண்டப்‌ 
பட்ட ஒரு புரத அணு உற்பத்தி. 
112௦6014௦0 : குறுக்கீடு; கிடை 
மறிப்பு. 

|ஈர்‌2ா௦வா06. : பரிமாற்றம்‌. 


1126௦51421 : விலாவிடை; இடுப்‌ 


பெலும்புகளிடையே; விலா 


எலும்பு இடைவெளி. 
ஈ0ன00ப156 : பாலுறவு; கலவி : 
புணர்ச்சி. ப 

111000 யா56, 5பவ! : பாலினக்‌ 
கலவி. 


| ஈர்சாமாசா( : உடனிகர்வான : 
ஏற்கனவே ஒரு நோய்‌ பீடீத்த 
ஒருவருக்கு இரண்டடராவதொரு 
நோய்‌ பிடித்தல்‌. 


அ அ வவபைபபபபபபப்டடடடட்டப்ப்ய்யயயவவவெயயயவையவய வயலை 


(ரோ, 0/௮! 


986 ர்க 


ண கததவகைளதச கைக அண ணை ்தககைகைகள ளை கைள சால்வை ண கை சனை ககர கை ஸ்‌ ர்கள்‌ என்கை ளகைக க அவவை கவ்வை வடை கைன்‌ 


ரள, 01914! : விரவிடை. 
(சரா ௦6 : தலையீடு. 


[ஈர : இடையீட்டுப்புரதம்‌ : 
சில நோய்க்கிருமிகளுக்கு எதி 


ரான ஒருவகைப்‌ புரதம்‌. ஓர்‌ 
உயிரணுவை ஒரு கிருமி 
தாக்கும்‌ போது இந்தப்‌ 


புரதத்தை உற்பத்தி செய்யுமாறு 


உயிரணு தூண்டப்படுகிறது. 
அந்தப்‌ புரதம்‌ நோய்க்கிருமியை | 


எதிர்த்துப்‌ போராடுகிறது. 
[ஈரனா!௦08 : தொங்குதசைகளி 
டையே : பகுதி பிதுக்கங்களி 
டையே 

ஈர்சா/வர்பராக : ஏமக்காப்புப்‌ 
புரதம்‌ : ஏமக்காப்பு துலங்கல்‌ 


களை ஓழுங்குபடுத்துகிற புர. 


தப்பொருள்‌. இவை பல்வேறு 
உயரணு வகைகளினால்‌ துரித 
மாக உற்பத்தி. செய்யப்படு 
இன்றன. 


ஈம்‌2!1௦௦1/ஈ0 : பின்னிக்‌ கொளுவு 


தல்‌ : யோனிக்‌ குழாய்‌ வழி 
இரட்டை -க்‌ குழந்தைகள்‌ பிறக்‌ 
கும்‌ போது அரிதாக ஏற்படும்‌ 
சிக்கல்‌. இதில்‌ இரட்டையின்‌ 
முதல்‌ குழந்தை பிட _டப்பிறப்பு 
நிலையில்‌ வெளிவரும்‌. அப்‌ 
போது, அது இரண்ட. ாவது 
இரட்டையின்‌ தலைக்கு மேலே 
தனது தலையுடன்‌ பின்னிக்‌ 
கொளுவிக்‌ கொண்டு இறங்கும்‌. 


ஈர்க்க : இடையாளர்‌; 


இடைபொருள்‌. 


இடைநிலை. 


1126012716 : 


ரர்சாறா601கர6-மக!ு 11000௦- 


(61ஈ (100) : நடுத்தர அடர்த்தி 
கொழுப்புப்‌ புரதம்‌ : குருதி நீர்‌ 
கொழுப்புப்‌ புரதம்‌ இது 
கொழுப்புப்‌ புரத லிப்போஸ்‌ 
மூலம்‌ வி எல்‌ டி எல்‌ நீரியல்‌ 
பகுப்பு வாயிலாக அமைகிறது. 
இது குடலிலிருந்து ஈரலுக்கு 
கொலஸ்டிராலைக்‌ கொண்டு 
செல்கிறது. 


[ர்க ஈாரோகராபவ! : மாதவிடாய்‌ 
களிடையே. 

ர்வ : இடைமிதவல்‌; 
இடைவிட்ட : இடைவெளி 


விட்டு ரதத மிதவல்‌ 


நடவடிக்கை. 


க்காவல : உள்‌ உட்பகுதியில்‌; உட்‌ 


காது : காதின்‌ உள்ளுறுப்புகள்‌ 
உள்ள பகுதி. 


(னற 2110ஈவ! பன்னாட்டு; 
அனைத்து நாட்டு. 

ண்கள்‌ பார்‌ ப : பன்னாட்டு 
அலகு [ப : இயக்குநீர்‌, செரி 
மானப்‌ பொருள்‌, வைட்ட மின்‌ 
போன்ற இயற்கைப்‌ பொருள்‌ 
களை அளவிடுவதற்குப்‌ பன்‌ : 
னாட்டனளவில்‌ ஒப்பளிக்கப்‌ 
பட்ட. அலகு. 7 
ஈராக்‌ : உள்ளுறைப்பயிற்சி: 
ஒரு மருத்துவமனையில்‌ அல்‌ 
லது சுகாதார மையத்தில்‌ உள்‌ 
ளறைப்‌ பயிற்சிக்காலம்‌. 





சார்பா ௦13] 


ார்ாயா௦வ! : உயிரணுத்‌ தொடர்பு 
மையம்‌ : தரம்பு உயிரணுக்களி 
டையிலான தொடர்பு மையம்‌. 


[ஈ0னா௦556005 : எலும்புகளிடையே. 


ர்ளாரா26௦ : இடை நிலை : 7. 


உயிரணுப்‌ பிளவின்‌ ஒரு நிலை. 


இதில்‌ டி.என்‌.ஏ மறுபடி வம்‌ 
ஏற்படுகிறது. 2. ஒரு பொருளின்‌ 
(வாயு அல்லது திரவம்‌) இரு 
நிலைகள்‌ ஒன்றோடொன்ற 
தொடர்பு கொள்ளும்‌ பகுதி 
அல்லது மண்டலம்‌. 
[120௦12110௩ : இடைச்‌ செருகல்‌: 
1. ஓர்‌ ஊடுகதிர்ப்படத்தை 
அராய்ந்து, பகுப்பாய்வு செய்தல்‌, 
மருத்துவப்‌ படத்தின்‌ மூடிவு 
களை ஒருங்கிணைத்தல்‌. 
2. நோயாளி கூறியவற்றை அழ 
மாகப்‌ பகுப்பாய்வு செய்தல்‌. 
1110051110 ௦028110 
சிற்றெலும்பு மாற்று 
மருந்து : சிறு எலும்பு 
களின்‌ தொகுதி முழு 
வதையும்‌ அல்லது ஒரு 
பகுதியை அறுவை மருத்‌ 

துவம்‌ மூலம்‌ மாற்றுதல்‌. 
ராரா : உரை 
விளக்கம்‌. 

[1628210521 : ஊனீர்ச்‌ 
சவ்வுகளிடையே. 


1ஈர்சாம(60 : தடங்கல்‌. 
11252011௦1 : ஊடுசந்தி. 


ந்காகறாாவி : முதுகுத்‌ 
தண்டு இணைப்பிடையே; 


589 116511 6 


முதுகுத்தண்டு இணைப்பு எலும்பு 
களுக்கிடையே உள்ள. 

|ஈ(ங/2! : இடைவெளி. 

[ார்ச2], 1ப௦40 : தெளிவீடு. 
116௩ல(: இருபாலியல்பினர்‌; பால்‌ 
திரிபு : இருபாலியல்‌ பண்பு 
களும்‌ வெவ்வேறு அளவுகளில்‌ 
காணப்படும்‌ ஒருவர்‌. ப 
|ார்சலயறு : இருபால்தன்மை: 
ஆண்‌-பெண்‌ இருபால்‌ தன்மை 
களுமுடைய. 

[ஈ0்சா5 (௦௯ : சிறுஇடைவெளிகள்‌: 
ஒடுங்கிய பிளவுகள்‌; சந்து வெடிப்பு. 
ர்‌ ஷபா : குடல்‌: உணவுக்குழாயின்‌ 
&ழ்ப்பகுதி. இது பெருங்குடல்‌, 
சிறுகுடல்‌ என இரு பகுதி 


களைக்‌ கொண்டது. 





குடல்‌ 





ர்‌ ௨, க௱21॥ . 


ஈர்ஷ(ர6, உ௱2! : சிறுகுடல்‌. 
[ார்ஸ்‌ா0௦ : தோல்‌ வீக்கம்‌ : ஈர 
மான தோல்‌ மடிப்புகளில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌. - 
ரவா! : முன்னெலும்பு 
களிடையே. 


ாப்றாக: குருதி நாள உள்‌ பூச்சுச்‌ 


சவ்வு உட்படலம்‌ : குருதி நாளத்‌ 


இன்‌ உள்‌ பூச்சுச்‌ சவ்வுத்‌ இசு. 
116௦60 : உள்நோக்கிய கால்‌ 
விரல்கள்‌. 


[ாம௦!கா௦6 : சகிப்புணர்வின்மை; 


சகியாமை : சத்துப்பொருள்‌ 
கள்‌, மருந்துகள்‌ போன்ற குறிப்‌ 
பிட்ட பொருள்களை உடல்‌ 
ஏற்றுக்‌ கொள்ள ம றுத்தல்‌. 


1௫௦51௦ : கண்விழி உள்முகச்‌ 
சுழற்சி கண்விழி மூக்கை 
நோக்கி உள்‌ முகமாகச்‌ 
சுழல்தல்‌. 


ம்பா : போதைப்‌ பொருள்‌; 
- வெறியம்‌ : போதையுண்டடாக்‌ 
கும்‌ ஒருவினையுக்கி. 
1ஈ௫௦94௦24௦ : போதை : போதை 
மருந்து அல்லது ஆல்ககால்‌ 
பானம்‌ மூலம்‌ போதையுண்டா 
கும்‌ நிலை. 


1ஈ1₹2-200௦௱11௮ : உள்‌அடிவயிறு; 
வயிற்றுள்‌; வயிற்றினுள்‌. 
1412022118 : தந்துகியுள்‌. 
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[ாம்‌£20305ப12ா : பொதியுறையுள்‌. 


[1808170180 : இதயத்துள்‌. 


ர்க்‌ : செருகு ஊசி : ஒரு 
- சிரையினுள்‌ நுழைக்கப்படும்‌ 


ஒரு செருகு குழல்‌ சூழ்ந்துள்ள 


வளையாத ஊசி. 


|ாம்க௦611ய2ா : உயிரணுவுள்‌. 


[ஈர8௦மாவ! : பெருமூளையுள்‌. 


120010 ப5 பே!21 
கணத்துள்‌. 


குருதிக்‌ 
ஈவா! : மண்டையோட்டுள்‌; 
மண்டையுள்‌. 


1 ஈர20ொவொர்வ! நாமாக (122) : 


. மண்டையோட்டு உள்ளழுத்தம்‌ : 


மண்டையோட்டினுள்‌ உள்ள 
முத்தத்தை மூளைத்திசுக்கள்‌ : 
இயல்பான அளவில்‌ வைத்திருத்தல்‌. 
1ற1200180௦௦05 : தோல்‌ திசுவி 
னுள்‌; சருமத்துள்‌; தோலுள்‌. 
ஈர்க0ொறச! : தோலினுள்‌; தோலுள்‌. 
|ஈர்க்ொலி : மூளைச்‌ சவ்வுள்‌; 
கடின உறையுள்‌ : மளையையும்‌ 
முதுகுத்‌ தண்டையும்‌ சூழ்ந்தி 
ருக்கும்‌ மேல்‌ சவ்வின்‌ உட்‌. 
பகுதி. 

[ஈரக60216 : ஈரலுள்‌. 


ாக்ல௦0ய/3 : காது மடலுள்‌; நுண்‌ 
வளையக. 


ஈஷா : ஊனீர்‌ நாளத்துள்‌. 


பட்ப பாம்‌ 
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ண்ணு : உள்‌ சிறுமூளை 
சார்ந்த : 1. மூளையின்‌ பின்‌ பகுதி 
யிலுள்ள. 2. தண்டுவடத்தினுள்‌ 
உள்ள. 3. எலும்பு மச்சை உட்‌ 


குழிவு. 


ராண ௦பெெ2ு : எலும்பு மச்சை 


யினுள்‌. 

1ஈ்வொயல! : சுவர்ப்‌ படுகையுள்‌; 
சுவருள்‌ : புழையுடைய குழாய்‌ 
அல்லது உறுப்பின்‌ சுவர்ப்‌ 
படுகைப்‌ பாளங்களுக்குள்‌. 

1 ஈகா ப5௦ய/2ா : தசையுள்‌; தசைக்‌ 
குள்‌; தசையுள்‌. 

ா்வா252! : மூக்குள்‌; நாசியுள்‌. 
1147800127 : கண்கூட்டுள்‌; கண்ணுள்‌. 
11180 0678114௦ அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை சார்ந்த : அறுவைச்‌ 
சிகிச்சையின்போது நிகழ்கிற. 
1ஈ4௭௦1௮/ : வாய்வழியே; வாயுள்‌: 
வாய்வழியே செலுத்துதல்‌. 
[ஈ12010112| : கண்குழியுள்‌. 
[ஈரமாக : மகப்பேறு காலம்‌ : 
இடுப்புவலி தொடங்கி குழந்தை 
பிறக்கும்‌ வரையுள்ள காலம்‌. 
[ஈ$றவர்ப௱ : பிறப்பின்போது; 
பேற்றுள்‌. 

1120 வாரா! : வபையுள்‌; உத 
ரப்‌ பையுள்‌ : அடிவயிற்று உட்‌ 
பகுதியைச்‌ சூழ்ந்துள்ள நீரடங்‌ 
கிய இரட்டைச்‌ சவ்வுப்‌ பையுள்‌. 


[ரர்கறர்றா063! : அடித்தொண்‌ 
டையுள்‌. 

[ஈ11301800(2! : நச்சுக்கொடியுள்‌. 
ராம்கி! : நுரையீரல்‌ குழியுள்‌. 
ஈஷயறாரறு : ஈரலுள்‌. 
ாந்வமார்ச : தற்தண்டனைப்‌ 
போக்கு; தன்‌ நிந்தைய. 
ர்வ! : விழித்திரையுள்‌ : 
கண்‌ விழியின்‌ பின்புறத்‌ திறையுள்‌. 
ஈறாக! : முதுகுத்‌ தண்டுப்‌ 
புழையுள்‌; முளைத்‌ தண்டுள்‌. 
|ாகா250 12௦ : மண்ணீரலுள்‌. 

பு பப்பி : உயவு நீர்மத்தினுள்‌. 
20201௦ : மார்புக்‌ கூட்டினுள்‌; 
மார்பகம்‌. ப 
ம்ம! : குரல்வளையுள்‌. 
1ஈரவபராரா6 : கருப்பையுள்‌ : ௧௬ 
வுறுவதைத்‌ தடுக்கக்‌ கருப்பை 
யுள்‌ செருகப்படும்‌ சாதனம்‌. 
[ாங்ங0ரல! : யோனிக்‌ குழாயி 
னுள்‌; அல்குலுள்‌ : பெண்ணின்‌ 
கருப்பைக்‌ குழாயினுள்‌. 
[ஈராஸவ! : இண்ட்ராவல்‌ : தியோப்‌ 
பென்ட்டோன்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

1232521100 : இன்ட்ராவாசேசன்‌ : 
புறஅதிர்ச்சி அல்லது தோய்‌ 
நிலையில்‌ குருதி நாளத்துக்குள்‌ 
புறப்‌ பொருள்‌ நுழைதல்‌. 
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[ரராவ25௦ப/சா : குருதி நாளத்துள்‌; 
குழலுள்‌. 


[ல னா௦ப5 : சிரைவழி; நரம்பு 


வழி; சிரையுள்‌ : நரம்பின்‌ 
ஊடாக உட்‌ செலுத்துதல்‌. 


ஈர்வனர்ர்ப!சா : இதயக்‌ கீழறை. 


யினுள்‌. 
[ஈர்ர்ற51௦ :. உயிர்க்கூறான; அக 
நிலை : உள்ளார்ந்த உயிர்க்கூறான. 
1ஈ47010ப5 : உள்வழி; நுழைவாயில்‌; 
யோனி வாய்‌; யோனிப்‌ புழை : 
உடலிலுள்ள ஓர்‌ உள்வழி. ஒரு 
குழிவினுள்‌ உள்ள நுழைவு 
வாய்‌, குறிப்பாக, கருப்பை 
வாய்க்‌ குழாய்‌. ன்‌ 
[ற ௦]6௦110 தூதான்மிய 
உணர்வு: உள்வீச்சு : புற உலகப்‌ 
பொருள்களுடனும்‌ ஒன்று 
பட்டு அவற்றின்‌ நிலைகளை 
யும்‌ முடிவுகளையும்‌ தமதாக 
உணரும்‌ உணர்வு. 
ஈ4௦ஈப்‌9510 : உறுப்புச்‌ செருகல்‌: 
யோனிக்‌ குழாயினுள்‌ ஆண்‌ 
குறியை நுழைத்தல்‌ போன்று 
ஓர்‌ உறுப்பினை இன்னொரு 
உறுப்பினுள்‌ செருகுதல்‌. 
௦ : டிஎன்‌ஏ கூறு : படியெ 
டுக்கப்பட்டுள்ள டிஎன்‌ஏ. 
ஆனால்‌, இதில்‌ ஒரு பாலி 
பெப்டைடுக்கான குறியீட்டுத்‌ 
(வல்‌ அடங்கியிருக்கா து. 


[ாாா௦50௦0(/0 : உள்முக நோக்கு; 
- தன்‌ உள ஆய்வு 


. உறிபுறக்‌ 
காட்சி; தற்காட்‌சி, தன்‌ உள்ளத்‌ 
தைத்‌ தானே நுணுகிக்‌ காணும்‌ 


செயல்‌. 


ஈவா : அகமுகக்‌ கோட்‌ 


- டம்‌; உட்‌ திருப்பம்‌; உள்ளொடுக்‌ 


கம்‌ : அகம்‌ புறமாகத்‌ திருப்பு 
தல்‌; ,உள்முகச்‌ சிந்தனை; எண்‌ 
ணங்களை உள்‌ நோக்கித்‌ திருப்புதல்‌. 
ஈரலில்‌ £ அகமுக நோக்காளர்‌; 
உள்‌ 'நோக்குபவர்‌; அழுத்தமா 
னவ”: சிந்தனை உள்முகமாகத்‌ - 
திருப்பும்‌ இயல்புடையவர்‌, 


தன்னைப்‌ பற்றியே எண்ணுபவர்‌. 


ர்ய்ஸிரே : உட்செருகல்‌; குழல்‌ 
பொருத்தம்‌; குழலுட்‌ செலுத்தல்‌ : 
குரல்வளை திறந்திருக்கும்படி 
அதனுள்‌ குழாயைச்‌ செருகுதல்‌. 
ஈர்ப்கிர, ௨0௦0க802' : மூச்சுக்‌ 


குழலுள்‌ செலுத்தல்‌. 


ீரர்பட்240 : செருகு குழாய்ச்‌ சாத 


னம்‌ : மூச்சுக்‌ குழாயினுள்‌ 
அல்லது குருதி நாளத்தினுள்‌ 
உட்செருகு குழாயைசை செருகிக்‌ 
கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு 


சாதனம்‌. 
(ஈ$்பப்[௦ா : உள்ளுணர்வு : பகுத்‌ 
தறிவு முறையில்‌ சிந்திக்காம 
லேயே ஏதேனும்‌ ஒன்றை நேர 
டியாக அறியும்‌ அகத்திற 
உணர்வு. 
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ம்ப றவனே : வீக்கம்‌: புடைப்பு. 
11$ப55050 8004௦ : குடல்‌ செருகல்‌ 
குடலுள்‌ மடிப்பு! குடலேற்றம்‌ : 
குடலின்‌ ஒரு பகுதி இன்னொரு 
பகுதிக்குள்‌ செருகிக்‌ கொண்டி 
ருக்கும்‌ நிலை. இதனால்‌ குடலி 
லும்‌, வயிற்றிலும்‌ கடும்‌ அடைப்பு 
ஏற்படும்‌. இது பெரும்பாலும்‌ 
குழந்தைகளுக்கு, குறிப்பாக 
பால்‌ குடி. மறக்கும்‌ வேளையில்‌ 
ஏற்படும்‌. 

11ய/256 : இனுலேஸ்‌ : இனுலின்‌ 
என்ற கார்போஹைடி ரேட்டை 
லெவுலோஸ்‌ பழச்சர்க்கரைப்‌ 
பொருளாக மாற்றும்‌ ஒரு செரி 
மானப்பொருள்‌. 
4ஈப!1ஈ : இனுலின்‌ : டி-ஃபிரக்‌ 
டோஸ்‌ என்ற பழச்சர்க்கரைப்‌ 
பொருளின்‌ தாவர ஹோமோ 
பாலிசர்க்கரைடு. இது சிறுநீரக 
துப்புரவினை அளவிடப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 

ஈமாவி : நெய்யாட்டு; எண்‌ 
ணெய்‌ தேய்த்தல்‌; நீவல்‌; தட 
வுகை : தோலில்‌ எண்ணெய்‌ 
தடவுதல்‌. 

11 ப௫6ா௦ : கருப்பையுள்‌. 


[ற 42௦0௦ : உள்‌ குழிவு சார்ந்த : 
காற்று அகற்றப்பட்ட உட்குழி 
வினுள்‌ உள்ள. 


1ாஙவ2ர/௦ : உறையிடுதல்‌: 


உட்குழிவு : குழாய்‌ போன்ற 
உறையை அகம்புறமாகத்‌ திருப்புதல்‌ 
ஈல/0: நோயாளி; முடம்‌ படுதல்‌. 
[2105 : நோய்மை. 

1ஈப25101 : வல்லந்த நுழைவு; பற்று 
தல்‌; தாக்கம்‌ : உடலுக்குள்‌ 
நோய்க்கிருமிகள்‌ வல்லந்தமாக 
நுழைதல்‌. 

[ராங்கி : வல்லந்த நுழைவு : 
1. உடல்‌ திசுக்களில்‌ ஒரு கருவி 
யைச்‌ செருகுவதற்கான மருத்‌ 
துவ நடைமுறை. 2. ஒரு புற்று 
தோன்றிய இடத்துக்கு அப்பால்‌ 
பரவுவதற்கான போக்கு. 

றவ வ255 : வல்லந்தப்பரவல்‌: 
வல்லந்தமாக நுழைந்து, பரவும்‌ 
நிலை. 

ஊக : தலைகீழ்த்‌ திருப்புதல்‌; 
உள்‌ திருப்பல்‌; கவிழ்த்தல்‌ : 


, கருப்பையைத்‌ தலை$&ழாகப்‌ 
புரட்டுதல்‌ போன்ற தலைகீழ்த்‌ 


திருப்பம்‌. 

1ஈ௭௦ா5101 04 (௨ பர்சாமக : கருப்‌ 
பை உட்திருப்பம்‌. 

ரா : உள்‌. திருப்பு. 

10256 : சர்க்கரைப்‌ பகுப்பான்‌: 
குடல்‌ நீரிலுள்ள சர்க்கரையை 
பிரிக்கும்‌ செரிமானப்‌ பொருள்‌. 
ற ர்மா216 : முதுகெலும்பில்லா: 
முதுகெலும்பில்லாத விலங்கு 


உள்முக மடிப்பு உள்ளுறையீடு; | இனங்தள்‌. 


1 7621160 0௦0௱க௨ ௨ 


16060 ௦௦ா௱ 5100 : தலை 
கீழ்க்‌ காற்புள்ளிக்‌ குறி : ஒற்றை 
உறுப்புத்‌ தொங்கு சதையின்‌ 
மாறுபாட்டைக்‌ காட்டும்‌ சம 
தள மார்புப்‌ படத்தில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ ஊடுகதிர்‌ இயல்பு திரிபு. 
வலது மேல்மடலின்‌ மென்‌ 
தோலில்‌ அதன்‌ ஈரல்‌ சவ்வு 
மூடியிருக்கும்‌. 


[ஈரா : சுழல்தசை : ஒரு தசை: 


யின்‌ ஒருபகுதி உள்‌ முகச்‌ 
சுழல்தல்‌. 
ாபஷார : உள்பொதிதல்‌ : ஒரு 
மேற்படலத்தில்‌ அல்லது தக்க 
- பொருளில்‌ கவசமிடுதல்‌. 
1 ஏரா : கண்ணாடிக்‌ குழாயில்‌; 
குழலில்‌; புறநிலை : வேதியியல்‌ 
துறை ஆய்வுக்‌ கூடத்தில்‌ சோதனைக்‌ 
கண்ணாடிக்‌ குழாயில்‌. 

ர ரர/6 : அக நிலை. 
ா ஈர௦.: உயிருள்ள திசுவில்‌; 
உடலுக்குள்‌; அகநிலை. 
[ஈம ாயா : எலும்பு மேலுறை : 


புதிய எலும்பின்‌ மேலுறை. 
இது எலும்பு இழைமத்சை 


சுற்றி அமையும்‌. 

1௦1 யார்று : தன்னியக்க;“அனிச்ச 
நிலைய : விருப்பாற்றலுக்குட்‌ 
படாமல்‌ தானாக இயல்கிற; 
்‌. இதயத்‌ தசைகள்‌, இவ்வாறு 
இயங்குவன. 


994 100176 


11 ௭௦1ய44௦ : உட்பிதுக்கம்‌; உட்‌ 
சுருங்கல்‌; உள்‌ மடிப்பு; உட்சுருள்வு: 
ஓர்‌ உறுப்பு தனது பணியைச்‌ 
செய்து முடித்ததும்‌ இயல்பாகச்‌ 
சுருண்டு சுருங்கி விடுதல்‌. எடுத்‌ 


_துக்காட்டாக, மகப்பேற்றுக்குப்‌ 


பிறகு கருப்பைச்‌ சுருங்கிக்‌ 


கொள்ளுதல்‌. 


[ாாச20 : உள்‌ நோக்கிய. 
1௦௨௦22 : குடல்‌ அமீபா : 
குடல்‌ குழாயில்‌ காணப்படும்‌ 


அமீபாவின்‌ (ஓரணுவுயிர்‌) ஓர்‌ 


_ இனம்‌. 


1௦88101 : ஐயோடாட்டோல்‌ 
அயோடினேற்றிய எண்ணெ 
யின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 

1௦020: அயோடெக்ஸ்‌ : அயோ 
டீன்‌ அடங்கிய கறைபடாத.. 
களிம்‌பு மருநீதின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. களுக்கு, குழந்தைகளின்‌ 


மயிர்க்குரு அகியவற்றுக்கு 


ஏற்றது. 

1௦0145 : அயோடைடுகள்‌ : மற்‌ 
றொரு தனிமத்தோடு அயோ 
டீன்‌ சேர்ந்த கூட்டுக்‌ கலவை. 
பொட்டாசியம்‌ அயோடைடு, 


சோடியம்‌ அயோடைடு ஆகி 


யவை மருத்துவத்தில்‌ பெரு 
மளவில்‌ பயன்படுகின்றன. 

[௦06 : அயோடின்‌ (கறையம்‌! : 
கரியப்‌ பொருளைக்‌ கருந்‌ தவிட்டு 
நிறமாகக்கறைப்படுத்தும்‌ 
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இயல்புடைய தனிமம்‌. சிறு 
காயங்களுக்கு உடனடியாகப்‌ 
பூசுவதற்கான 'டிங்சர்‌' தயா 
ரிக்கப்‌ பயன்படுகிறது. 

1௦016 : அயோடின்‌ நச்சு 
அயோடின்‌ அல்லது அயோ 
டைடுகளினால்‌ நச்சூட்டம்‌ 
ஏற்படுதல்‌. தடுமன்‌, வேனற்‌ 
கட்டி ஆகியவை இதன்‌ அறி 
குறிகள்‌. 

1௦012௦0 ௦4! : அயோடினேற்றிய 
எண்ணெய்‌ : கரிம முறையில்‌ 
இணைக்கப்பட்ட 40% அயோ 
டின்‌ அடங்கிய கசகசா விதை 
எண்ணெய்‌. இது நிறமற்றதாக 
வோ வெண்மஞ்சள்‌ நிறத்திலோ 
இருக்கும்‌. இதன்‌ கருநிறக்‌ 
கரைசல்கள்‌ ஊடுகதிர்‌ (எக்ஸ்‌- 
ரே) சோதனைகளில்‌ பயன்படுகிறது. 
1௦0௦770௱ : அயோடின்‌ நச்சுத்‌ 
தடை மருந்து : நச்சுத்தடைக்‌ 
காப்பாகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
அயோடின்‌ சேர்மம்‌. 
1௦0௦051॥ : அயோடாப்சின்‌ 
வைட்டமின்‌ &இல்‌ உள்ள ஒரு 
புரதப்பொருள்‌. கண்விழியின்‌ 
பின்‌ புறத்‌ திரையிலுள்ள கழி 
வடிவக்‌ கட்டமைப்பில்‌ இருக்‌ 
கும்‌ கருஞ்சிவப்புப்‌ பகுதியின்‌ 
ஒரு கூறு. 

1௦0௦9 : அயோடாக்சில்‌ : 50% 
அயோடின்‌ கலந்த ஒரு கலவை 


மருந்து, சிறுநீர்க்கோளாறு 


களுக்கு நரம்பு வழியாகக்‌ சிறிது 
சிறிதாகச்‌ செலுத்தப்படுகிறது. 
1௦ : அயனி (மின்மயத்‌ துகள்‌) : 
நீர்க்கரைசலிலும்‌ சேண்‌ வெளி 
யிலும்‌ அணு அமைதிக்‌ குறை 
வால்‌ ஏற்படும்‌ மின்செறி 
வூட்டப்பட்ட துகள்‌. 

| : அயோனாமின்‌ 
ஃபென்ட்டர்மின்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
1௦ஈ/2ர £801214௦ஈ : அயனியாக்கக்‌ 
கதிர்வீச்சு : உக்கிரக்கட்டிகளை 
அழிப்பதற்கான சிகிச்சை 
யிலும்‌ ஊடுகதிர்‌ உருக்காட்சி 
யிலும்‌ பயன்படுத்துப்படும்‌ 
கதிர்வீச்சு. இது மரபணு 
அல்லது உயிரணுச்‌ சேதத்தை 
உண்டாக்கும்‌. 

1௦11221100 : அயனியாக்கம்‌ 
கரைசவிலுள்ள ஒரு பொருளைப்‌ 
பிரித்தல்‌. ப 
1௦௫௦00௦௨15 : அயனி இடப்‌ 
பெயர்வு : 1. கரையும்‌ உப்புகளின்‌ 
அயனிகளை உப்புகளைத்‌ திசுக்‌ 
களினுள்‌ மின்னோட்டம்‌ மூலம்‌ 
உட்செலுத்துதல்‌. 2. ஒரு உப்புக்‌ 
கரைசலின்‌ வழியாக மின்‌ 
னோட்டத்தைச்‌ செலுத்தும்‌ 
செய்முறை. இதனால்‌, நேர்‌ 
அயனி, எதிர்துருவத்தினுள்ளும்‌, 


கதத பபப பப ப ப ்டபயியயயயவயகயயயயகவகை 


1௦ ப$ 
எதிர்‌ அயனி நேர்துருவத்தினுள்ளும்‌ 
இடம்‌ பெயரும்‌. 


[1401ப15 : இயல்பு மீட்சி : விரி 
வாக்கத்துக்குப்‌ பிறகு இயல்பு 
நிலைக்கு மீள்தல்‌. 

10 : ஐ.ஓ.பி. : உள்கண்விழி 
அழுத்தத்தின்‌ (1118000187 0ா65- 
$பா6) சுருக்கம்‌. 

1௦03ஈ/6 3௦010 : அயோப்பானிக்‌ 
அமிலம்‌ : ஊடுகதிர்‌ ஒளிபுகாத 
சாயம்‌. பித்தப்பை ஊடுகதிர்ப்‌ 
படத்தில்‌ இது பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

(௦03/6 8014 : அயோப்பானிக்‌ 
அமிலம்‌ : புட்யிரிக்‌ அமிலத்தி 
லிருந்து வழிப்பொருளாக எடுக்கப்‌ 
படும்‌ சிக்கலான அயோடின்‌. 

 : ஐ.பி. : நோய்‌ முதிர்வுக்‌ காலம்‌ 
(௦0211௦ 68100) என்பதன்‌ 
சுருக்கம்‌. 

106026 : ஐப்பிக்கா : வாந்தியும்‌ 
வயிற்றுப்‌ போக்கும்‌ உண்டாக்‌ 


கும்‌ 'இப்பிகாகுவான்ஹா' என்ற. 
தென்‌ அமெரிக்க மூலிகைச்‌ ' 


செடியின்‌ உலர்ந்த வேர்‌. 

88 : ஐ.பி.பி.பி. : இடையிட்ட 
நேரமுத்தச்‌ சுவாசம்‌ (ஈரா? 
௦0511//6 றா955பா6 62௦/0) என்‌ 
பதன்‌ சுருக்கம்‌. 

(83 : ஐ.பி.பி.வி. : இடையிட்ட 
நேரழுத்த காற்றோட்டம்‌ 
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(ா்வாரர்டாட்‌ 051146 றா655பா6 னா-. 
பி20௦) என்பதன்‌ சுருக்கம்‌. 
[052122 : ஒருபக்க அமைவு : 
ஒரே பக்கத்தில்‌ அமைந்துள்ள 
1 : அறிவுத்திற அளவெண்‌; 
அறிவுத்திறன்‌ குறியீடு : அறிவுக்‌ 
குறிவிழுக்காடு எண்‌. 
102010ஈடு : விழத்‌ திரைப்படல 
அறுவை மருத்துவம்‌; திரையெடுப்பு, 
விழித்திரை: நீக்கம்‌ : விழித்‌ 
திரைப்படத்தின்‌ ஒரு பகுதி 
யைத்‌ துண்டித்து எடுத்தல்‌. 
|ார்6002516 : விழிலிரிவாக்கம்‌ : 
விழித்திரைப்படலத்தை 
அல்லது கண்ணின்‌ மணியை 
விரிவடையச்‌ செய்தல்‌. 
[10௯10௧ : விழித்திரை அறுவைக்‌ 
கருவி : விழித்திரைப்படல 
அறுவைச்‌ சிகிச்சையில்‌ விழித்‌ 
திரையை வெட்டியெடுப்பதற்‌ 


. கான கருவி. 


ர்ர்ய்யா : இரிடியம்‌ (உறுதியம்‌) : 


அணு எண்‌ 7/ கொண்ட உறுதி 
மிக்க உலோகத்‌ தனிமம்‌. மார்‌ 
புப்புற்று நோயைத்‌ தொடக்கத்தில்‌ 
குணப்படுத்தப்‌ பயன்படுகிறது. 
11000816 : விழித்திரைப்‌ பிதுக்‌ 
கம்‌: விழித்திரைப்படலத்தின்‌ 
ஒரு பகுதி பிதுங்கியிருத்தல்‌. 

ர்ப௦ஷ௦105 : விழித்திரை வீக்கம்‌; 
திரைச்‌ சூழலற்சி; திரை குவித்‌ 


114௦ 01211516 


தசையழற்சி : விழித்திரைப்படலம்‌ 
வீங்கியிருத்தல்‌. 


1110௦ 0121/215 : விழித்திரைப்‌ 
பிரிப்பு 
விழித்திரைப்படலத்தைக்‌ 


கண்ணிமை இணைப்பிலிருந்து 
தனியாகப்‌ பிரித்தல்‌. 
1801மல(06 : விழிவெண்படல 
வீக்கம்‌ : விழித்திரைப்படலமும்‌ 
விழிவெண்படலமும்‌ வீக்கமடைதல்‌ 
ர்்டு : விழித்திரைக்‌ கீறல்‌; 
திரை வெட்டு : விழித்திரைப்‌ 
படலத்தின்‌ &றல்‌ செய்தல்‌. 
[ர்0516914 : விழித்திரை வாதம்‌: 
விழித்திலரப்படலம்‌ 
செயலற்றுப்‌ போதல்‌. 

115 : விழித்திரைப்படலம்‌; விழித்‌ 
திரை : நடுவில்‌ விழிமணிக்குரிய 
துளையுடைய ஒரு விழிச்‌ சவ்வு. 
105 : விழித்திரை அழற்சி; திரை 
அழற்சி. 

௦௩ : அயம்‌/இரும்பு : குருதி 
நிறமி, செரிமானப்‌ பொருள்கள்‌ 
உற்பத்தி செய்வதற்கு இன்றி 
யமையாத கனிமப்பொருள்‌. 
அயம்‌, அதன்‌ உப்புகளின்‌ வடி 
வத்திலும்‌, அய சல்‌ஃபேட்‌, 


அயரெக்ஸ்டிரான்‌ போன்ற 


கூட்டுப்‌ பெபெொருள்கள்‌ | 


வடிவிலும்‌ பயன்படுத்தப்படு 


நிறது. சிவப்பு இறைச்சி, ஈரல்‌, 
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முட்டை, மஞ்சள்‌ ௧௬, கீரை 
வகைகள்‌, உலர்‌ கனி கள்‌, 
வெல்லம்‌ ஆகியவற்றில்‌ இரும்புச்‌ 
சக்தி மிகுதியாக உள்ளது. 
11௦1910௦௦126 : அயக்குளுக்கோ 
னேட்‌ : இரும்பின்‌ கரிம உப்பு 
களில்‌ ஒன்று. எரிச்சலைக்‌ 
குறைக்கக்‌ கூடியது. 

11௦ஈ 9240௩ : அயம்‌ நீக்கிகள்‌. 
௦11மார : அயலீரல்‌. 

[20121௨ : அயனிக்‌ கதிரியக்க 
மருத்துவம்‌; கதிர்‌ ஊட்டயம்‌ : 
அயனியாக்கக்‌ கதிரியக்கத்துக்கு 
உட்படுத்திச்‌ கிசிச்சை செய்தல்‌. 
௮௦211௦ : அயனிக்‌ கதிர்‌ வீச்சு; 
கதிர்‌ ஊட்டம்‌ :[. அயனியாக்கக்‌ 
கதிரியக்கம்‌ மூலம்‌ சிகிச்சை 
அளித்தல்‌. 2. மையத்திலிருந்து 
எல்லாத்‌ திசைகளிலும்‌ பரவச்‌ 
செய்தல்‌. 

ஈ2ி02! : அறிவுக்குப்‌ பொருந்தாத: 
பகுத்தறிவுக்குப்‌ பொருந்தாத. 
[ர20ப௦161௦ : குறுக்க இயலாத; 
குறையா; உள்ளொடுங்கா : விரும்‌ 
பிய நிலைக்குக்‌ கொண்டுவர 
முடியாதிருத்தல்‌. 

ஈாஜறபவாடு : ஒழுங்கற்ற; சீரிலா. 


16 பவார்வு ௦4 ஐப!156 : நாடிச்‌ . 
சீரின்மை. 
1₹1021101 நீர்மக்குறை; 
மண்ணியம்‌. 
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ரிக்கி : எரிச்சலூட்டும்‌ | ஒரு பகுதிக்கும்‌ இரத்தம்‌ 
தன்மை; எரிச்சல்படுதல்‌;.உறுத்து | போதிய அளவு செல்லா 
தன்மை : 1. சின மூட்டும்‌ தன்மை: திருத்தல்‌. 


2. ஒரு நிலைமைக்கு மட்டு 
மீறிய துலங்கல்‌. 

ரார்ர2ம1௨ : கூருணர்ச்சியுள்ள : 
தசைகள்‌, நரம்புகள்‌ வகையில்‌ 
புறத்தூண்டுதலினால்‌ எளிதில்‌ 
உயிர்ப்பியக்கம்‌ எழுப்பப்பெறத்‌ 
தக்க. ல்‌ ட. இக்‌ 
[ார்ர்க01௨ 6௦௭௦1 ஷூரா 6 (188): 
வயிற்றெரிச்சல்‌ நோய்‌ (185) : 

- வயிறு இயங்குவதில்‌ ஏற்படும்‌ 
கோளாறு. இதில்‌ அடிவயிற்றில்‌ 
வலியுடன்‌ வயிற்றுப்போக்கு 
- அல்லது மலம்போகும்‌. பழக்கத்‌ 
தில்‌ மாறுதல்‌ உண்டாகும்‌. 


ர்க்‌ : எரிவந்தப்‌ பொருள்‌; 
உறுத்தி : எரிச்சலூட்டக்‌ கூடிய 
ஒரு பொருள்‌. 

ரார்211௦ா : எரிச்சல்‌; உறுத்தல்‌ : 
1. எரிச்சலரட்டும்‌ அழற்சிக்குத்‌ 
துலங்கல்‌. 2. நரம்பு அல்லது 
தசைத்‌ தூண்டுதலுக்கு இயல்‌ 
பான துலங்கல்‌. 

|௩/ : ஐஆர்வி 18/ : உள்‌ மூச்சுக்‌ 
காப்பளவு (115801210௫ 65616 
௦யாஒ) என்பதன்‌ சுருக்கம்‌. 
15௦082 : குருதிப்‌ பற்றாக்‌ 
குறை: குருதியோட்டக்குறை; 
இரத்தக்குறை : உடலின்‌ எந்த 


குறைக்‌ குடல்‌அழ்ற்சி : 


15௦/6 ௦௦1145 : தல்க்கற்தும்‌ | 
"கடும்‌ 
வயிற்று வலியுடன்‌ கூடிய அடி 
வயிற்‌ இ வலி இதனுடன்‌ குமட்டல்‌, 
மலச்சிக்கல்‌, காய்ச்சல்‌, இரத்தத்‌ 
துடன்‌ பேதி அகியவையும்‌ 
உண்டாகும்‌. குடல்‌ இணையத்‌ 

தமனிகளின்‌ தடிப்பு காரணமாக 
இது ஏற்படுகிறது. 
150118610௦ 681 0152256 

இதயக்‌ குருதிக்‌ குறைநோய்‌ : 


இதயத்‌ தசைகளுக்கு போதிய 


அளவு இரத்தம்‌ செல்லா 
திருத்தல்‌ உண்டாகும்‌ இதய 
நோய்‌. 

[5௦ர்பாஈ : ழ்ற்ப்க்வடுள்ப இருப்‌ 
பெலிம்பின்‌ கீழ்ப்பகுதி : 
காரும்‌ போது உடலைத்‌ ட்ட 
கிற எலும்பு. 


5181௦ : தீவு : வ்்டிங்கு லி 


_ லிருந்து துண்டிக்கப்பட்ட அல்லது 


மாறுபட்ட பண்புடைய ஒரு 
கடடமைப்பு, 

5164: குறுந்தீவு; தீவுத்திட்டு : ஒரு 
வகைத்‌ திசுவினுள்ளேயே 
இருக்கும்‌ இன்னொரு திசு 
வகையின்‌ ஓர்‌ நுண்ணிய 
தனித்த திரள்‌. 
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151615 ௦7 ஊரா : கணைய 
உயிரணுக்கள்‌ : கணையம்‌ முழு 
வதிலும்‌ பரவலாக இருக்கும்‌ 
தனிவகை உயிரணுக்களின்‌ தொகுதி. 
இவை கணைய நீரைச்‌ (இன்சு 
லின்‌) சுரக்கின்றன. இந்நீர்‌ 
இரத்த ஓட்டத்தில்‌ நேரடியாக 
ஈர்த்துக்‌ கொள்ளப்படுகிறது. 
|உ௱வஈ : இஸ்மெலின்‌ : குவானித்‌ 
தைடின்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 
[503001 பயஈ24௦ : ஓரக ஒட்டுத்‌ 
திரட்சி : ஒரே இனத்தைச்‌ 
சேர்ந்த வேறொரு உறுப்பின 
ரின்‌ இரத்தத்திலிருந்து அணு 
ஒட்டுப்பொருள்களினாய்‌ இரத்தச்‌ 
சிவப்பணுக்கள்‌ ஒட்டுத்‌ திரட்சி 
அடைதல்‌. 
1602001பயஈ/ஈ : நிகரிய ஒட்டுத்‌ 
திரளி. 
15௦௦௮10௦2210 : ஐசோகார்பாக்‌ 
சாசிட்‌ : சோர்வு நீக்கும்‌ மருந்து. 
15௦16 : ஐசோனத்தாரின்‌ : 
மூச்சுக்குழாய்‌ விரிவாக்க மருந்‌ 
தாகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ பீட்டர்‌-2 
என்னும்‌ அண்ணீரகச்‌ சுரப்பு 
நீர்‌. 
15௦௦ : ஓரகச்‌ செரிமானப்‌ 
பொருள்‌ : பல்வேறு திசுக்களில்‌ 
காணப்படும்‌ ஒரு புரத வினை 
யூக்கி. 
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1$011பாலா6 : ஐசோஃபுளுரான்‌ : 
விரைந்து ஆவியாகக்கூடிய 
திரவ மயக்கமருந்து. இது உப்பீ 
னியோடு சேர்ந்த ஒருவகை 
ஈதர்‌. 

15096 : ஐசோஜெல்‌ : பேதி மருந்‌ 
தாகப்‌ பயன்படும்‌ ஒருவகைக்‌ 
குருணை மருந்தின்‌ வாணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

[5018(1௦1 : ஒதுக்கம்‌; தனிமைப்‌ 
படுத்துதல்‌; ஒதுக்கிவைப்பு; 
தனியம்‌ : பல்வேறு காரணங்‌ 
களுக்காக ஒரு நோயாளியை 
மற்ற நோயாளிகளிடமிருந்து 
பிரித்து வைத்தல்‌. 
1501211௦08 ௦81621 : தனிமை 
மருத்துவமனை : தொற்று 
நோயாளர்களுக்காகத்‌ தனிப்‌ 
படுத்தப்பட்ட மருத்துவ மனை. 
15௦124/௦ஈ வலம : தனிமைப்‌ பிரிவு: 
தொற்று நோயாளர்களுக்காகத்‌ 
தனிப்படுத்தப்பட்ட மருத்துவ 
மனைப்‌ பிரிவு. 

50120௦0476 : ஐசோலூசின்‌ : இன்றி 
பயமையாத அமினோ அமிலங்‌ 
களில்‌ ஒன்று. 

15௦121 : ஐசோலெலவின்‌ 
ஐசோப்‌ பிரினாலின்‌ சல்‌ஃபேட்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


ன ததத பபப டடடப்பயயயயயயைை 


15௦௱௦ 


80 : ஓரக அயனி : ஒரே 
மூலக்கூற்றுக்‌ கட்டமைப்பை 
யும்‌, மாறுபட்ட வேதியியல்‌ 
மற்றும்‌ இயற்பியல்‌ குணங்‌ 


களையும்‌ கொண்டுள்ள வேதியில்‌ 


பொருள்கள்‌. மூலக்கூற்றில்‌ 
மாறுப்பட்ட அணுக்கள்‌ அமைந்‌ 
திருப்பதால்‌ இவ்வாறு அமைகிறது. 
15௦௱ள்‌ா!6 : சம மட்டுடைய; சம 
நீள்‌; இணை அளவு : ஒரே ண்‌ 
அளவுள்ள. 


1501161110 6)870156 : ஒருசீர்மைப்‌ 


பயிற்சி : தடைக்கு எதிராக 
அழுத்தம்‌ கொடுத்துத்‌ தசையை 


வலுப்படுத்தும்‌ தீவிரப்‌ பயிற்சி. 


1501144210 : ஐசோனியாசிட்‌ : எலும்‌ 


புருக்கி நோயில்‌ (காச நோய்‌) 
பயன்படுத்தப்படும்‌ மருந்து. 
இது ஐசோநிக்கோட்டினிக்‌ 


அமிலத்திலிருந்து வழிப்பொரு 


ளாக எடுக்கப்படுகிறது. 


(5001202116 5ப]றா216 : ஜ்சோப்‌. 


பிரினாலின்‌ சல்‌ ஃபேட்‌. ட ராளை 
நோய்க்குக்‌ (ஆஸ்த்மா) கொடுக்கப்‌ 


படும்‌ மருந்து, இது குண்டிக்‌ 


காய்‌ இயக்குநீரிலிருந்து எடுக்கப்‌ 


படும்‌ பொருள்‌. ' 

1500108௨௭௦! : ஐசோபுரோட்டீ 
ரனால்‌ : மூச்சுக்குழாய்‌ விரிவாக்க 
மருந்தாகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
(ரீட்டா அண்ணீரகச்‌ சுரப்பு 


நீர்‌. 


௦00 . 1504006 


150றாஊாவ!ஈ6 : ஐசோபிரினாலின்‌: . 
ஆற்றல்‌ வாய்ந்த, பீட்டா 
அண்ணீரகச்‌ சுரப்பு நீர்‌. இது 
அல்பா அண்ணீரகச்‌ சுரப்பு 
நீருடன்‌ மிகக்‌ குறைந்த அளவே 
தொடர்புடையது. குறை இதயத்‌ 
துடிப்பு அல்லது இதய அடைப்பு 
உள்ள நோயாளிகளுக்கு இதயத்‌ 
துடிப்பு வேகத்தைத்‌ தூண்டு 
வதற்கு அவசர நிலைகளில்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிற து. 


. 150$0018 : ஐசோஸ்போரா : ஸ்போ 


ரோசோவான்‌ ஒட்டுண்ணி. 
இது கடுமையான வயிற்றுப்‌ 
போக்கை உண்டாக்கக்கூடியது. 
150516 பா12: ஐசோதெனூரியா: 
திரவ உள்‌ இழுப்பு குறைவாக 
இருந்தபோதிலும்‌ குருதிநீர்‌ 
போன்றே  ஊடுகலப்புத்‌ திறனு 


டன்‌ சிறுநீர்‌ சுரத்தல்‌. 


150418௱1௨ : ஐசோதெர்மியா : 
ஒரு வெப்பநிலை உடைய. 


150016 : நிகரழுத்த : 1. ஒரே 
அளவு நெகிழ்வுத்‌ திறனுடைய 
ஒரு கரைசல்‌. 2. தசைச்‌ சுருக்கத்‌ 
தின்போது ஓரே அளவு 


- எதிர்ப்புத்‌ திறனைப்‌ பேணுதல்‌. 


150100 : ஓரகத்தனிமங்கள்‌ 
ஓரே எண்ணிக்கையிலான 
அணு எண்ணையும்‌ உடைய 


ஒரு வேதியியல்‌ தனிமம்‌. இதில்‌ 


150100 65 


நியட்ரான்‌௧களின்‌ எண்ணிக்கை 
யும்‌, அணு எடையும்‌ மாறுபட்டு 
இருக்கும்‌. 

1500065 : ஓரகத்‌ தனிமங்கள்‌ 
(ஐசோடோப்புகள்‌! : ஒரே பொருண்‌ 
மையடன்‌ எடை மட்டும்‌ 
வேறுபாடுடைய தனிம வகை. 
கதிரியக்கத்‌ தன்மையுடைய 
இத்தகைய தனிமங்கள்‌ மருத்து 
வத்தில்‌ நோய்‌ மருத்துவத்‌ 
துக்குப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிற து. 
1500௦031வ! : ஐசோபுரோப்பா 
னால்‌ : கைகளுக்குத்‌ தொற்றுத்‌ 
தடைகாப்பு மருந்தாகப்‌ பயன்‌ 


படும்‌ வேதியியல்‌ பொருள்‌. 


150006 : ஓரெண்‌ அணு : ௧௫௬: 


வுட்‌ பகுதியில்‌ நொதுமங்களை 
ஒரே எண்ணாக உடைய அணு. 
. [5070292016 ற6ர்‌௦!!116 : ஐசோக்சா 
சோல்‌ பெனிசிலின்‌ : கொப்புளங் 


கள்‌, அரச பிளவைகள்‌ ஆகிய : 


வற்றைக்‌ குணப்படுத்த வாய்வழி 
உட்கொள்ளப்படும்‌ மருந்து. 

[50%யறா1ா௨ : ஐசோக்சுப்ரின்‌ : 
கருமுதிர்வுக்கு முன்‌ ஏற்படும்‌ 


வயிற்று வலிக்குக்‌ கொடுக்கப்‌ 


படும்‌ மருந்து. 

1503௨0ய/3 : இஸ்பாகுலா 
வயிற்று உப்புசத்திற்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ இயற்கை இழைம 
உணவு. 
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15906 : வெளிப்பாடு : 1. வழித்‌ 
தோன்றல்‌. 2. சீழ்‌ அல்லது 
இரத்தம்‌ வெளியேறுதல்‌. 

(உர்௱ர5 : தொண்டை வீக்கம்‌ : 


- தொண்டையிலும்‌ வாயின்‌ 


பின்பக்கப்‌ புழையிலும்‌ வீக்கம்‌ 
உண்டாதல்‌. 


(கட்ரா : இணைப்புறுப்பு; உறுப்பு 


. இடைஇணைப்பு; சந்தி : கேடயச்‌ 


சுரப்பியின்‌ இரு பகுதிகளையும்‌ 


"இணைக்கும்‌ ஒடுக்கமான உறுப்‌ 


புக்கும்‌ இச்சொல்‌ பயன்படும்‌. 
6௦1 : சிரங்கு (நமைச்சல்‌); அரிப்பு; 
சொறி” :. தோலில்‌ அரிப்புக்‌ 
காணும்‌ தொற்று நோய்‌ வகை. 


_ மரா: சிரங்குப்பூச்சி : தோலைக்‌ 


துளைத்து, சிரங்குக்குக்‌ காரண 
மாக இருக்கும்‌ சிறுபூச்சி வகை. 


| ரா5: ஐ.டி.பி. 1? : முதல்நிலைத்‌ 


தட்டணுச்‌ செம்புள்ளி நோய்‌ 
(1010021716 70௦000 8ன௱/௦ 
றயாரபா8) என்பதன்‌ சுருக்கம்‌. 
ப : தீவிரச்‌ சிகிச்சைப்‌ பிரிவு. 
1பமே : உள்கருப்பைக்‌ எரிக்கக்‌ 
சாதனம்‌. 

|ப0 : ஐ.யு.டி. : உள்கருப்பைச்‌ 
சாதனம்‌ (| ்ப46ா6 க என்‌ 


பதன்‌: சுருக்கம்‌. 


ப : உள்கருப்பை வளர்ச்சிக்‌ 
குறைவு. 
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அ அ... பட்யெயெயயெயய்வையயயையயகளகைகைதகைவைக கையைக்‌ வகையை வச கைகாகாை்‌! 


ப: ஐவி. : நரம்புவழி (11206- 
1005) என்பதன்‌ சுருக்கம்‌. 

1₹ : சோதனைக்‌ கூடக்‌ கருவுறல்‌. 
று பல்மோ2௦ : தந்த முதுகெ 
லும்பு : எலும்பாக்கத்‌ திசு இட 


மாற்றத்தில்‌ காணப்படும்‌ எலும்பு 


அடர்த்தி. 

2 : ஐ.வி.பி. : நரம்புவழி 
இரைப்பைப்‌ படம்‌ (என்வ௦05 
610018௱) என்பதன்‌ சுருக்கம்‌. 


128 : ஐசால்‌ ்‌ தொற்றுத்‌ தடை 


காப்பு மருந்தாகப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 


படும்‌ குழம்பு மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 


பெயர்‌, 


1௦085 : இக்சோடஸ்‌ : இக்சோடி 
டேயி குடும்பத்தைச்‌ சேர்ந்த 
ஓர்‌ உண்ணி வசை. 

1%001026 : இக்சோடிடேயி : வீட்டு 
விலங்குகளிடமும்‌, மனிதர்‌ 
களிடமும்‌ நோயைப்‌ பரப்பும்‌ 
ஓர்‌ உண்ணிக்‌ குடும்பம்‌. இது 
இயொசனூர்‌ வன நோய்‌, ராக்கி 
மலைப்‌ புள்ளிக்‌ காய்ச்சல்‌, 
லைமே நோய்‌, மறுக்களிப்புக்‌ 
காய்ச்சல்‌ ஆகிய நோய்களை 
உண்டாக்குகிறது. 


1320516106 : ஜாக்சியக்டே : செம்‌ 
மறியாடுகளில்‌ நுரையீரல்‌ சுரப்பி 
நோய்‌ உண்டாக்கி மரணம்‌ 
விளைவிக்கும்‌ ஒரு நோய்க்‌ 
கிருமி. இது “நோயில்‌ விரைவில்‌ 
சாதல்‌” என்று பொருள்படும்‌ 
ஒரு டச்சுச்‌ சொல்‌. 

720௦ப3/'$ ௦067210 : ஜேபுலே 
அறுவை மருத்துவம்‌ : தொடை 
யைத்‌ துண்டித்து, இடுப்பு 
எலும்பை அகற்றுதல்‌. மேத்திர 


ப்‌ 


ஜேபுலே என்ற ஃபிரெஞ்சு. 


அறுவை மருத்துவ வல்லுநர்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
7௮0௦௦00'5 சாரரார்‌(/5 : ஜாக்கூட 
மூட்டு அழற்சி : கீல்வாதக்‌ காய்ச்‌ 


சலின்போது அடிக்கடி உண்‌. 


டாகும்‌ நோய்க்குறி. இதில்‌ 
உள்ளங்கை எலும்பு மூட்டு 
களில்‌ இயல்பு மீறிய நிலை 
உண்டாகும்‌. சிக்மண்ட்‌ ஜாக்கூட்‌ 


. என்ற ஃபிரெஞ்சு மருத்துவ 


அறிஞர்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

/306 : பொதியுறை : 1. முதுகுத்‌ 
தண்டு அசையாமலிருப்பதறி 
காக உடலின்‌ மேற்பகுதியில்‌ 
போட ப்படும்‌ பிளாஸ்டர்‌ 
மேலுறை. 2. ஒட்டுப்‌ பிசினா 
லான ஒரு செயற்கை மூடி. 


80 1 (06 0௦0: குதிக்கும்‌ 
பொம்மைப்‌ பெட்டி : மூடியைத்‌ 
திறந்தவுடன்‌ குதித்தெழும்‌ 
பொம்மையுடைய ஒரு பெட்டி 
[801-116 0௦5140 : கைப்பிடிக்‌ 
கத்தி நிலை : முதுகு தரையில்‌ 
படுமாறு படுத்தல்‌. இதில்‌ 


தோள்கள்‌ உயர்ந்திருக்கும்‌, 


கால்கள்‌ தொடைகளில்‌ நிலை 
குத்தி நிற்கும்‌; தொடைகள்‌ 
உடலுக்குச்‌ செங்கோணங் 
களில்‌ இருக்கும்‌. 

130% 50௭ : புதை திருகாணி : 
திருகிழைக்‌ குதைகுழியின்‌ ஒரு 
திருகாணியுடைய ஓரு சாதனம்‌. 
பல்வளைவினை விரிவுபடுத்த 
வும்‌, தனித்தனிப்‌ பற்களை 


_ நகர்த்தவும்‌, எலும்பு முறிவுக்குப்‌ 


பிறகு எலும்புத்‌ துண்டுகளை 
நிலையில்‌ பொருத்தவும்‌ பல்‌ 
சீரமைப்பில்‌ பயன்படுகிறது. 

790100 : ஜேக்சன்‌ அடைப்பு: 
அடைப்பு வடிவக்‌ கம்பிகள்‌ 


மூலம்‌ நிலையில்‌ இருத்திவைக்‌ 


கப்படும்‌ :அகற்றத்தக்கப்‌ பல்‌ 
சீரமைப்புச்‌ சாதனம்‌. 

7801501181 6ர॥/6ரவு : ஜேக்‌ 
சோனியன்‌ காக்காய்‌ வலிப்பு : 
இந்நோய்‌, பிரிட்டிஷ்‌ நரம்பிய 
லறிஞர்‌ ஜான்‌ ஹங்ளிங்ஸ்‌ 


ணத யக கைச கனக கைகளை சை களை கள கள ளை ன ககக எச்ச க ககள் சகக எ ககன வவ கையை டவலை வைப பைக்கை 


430805 றளாமாவா6 


ஜேக்சன்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 


படுகிறது. இரு தரப்பான. 


தசைத்‌ துடிப்பு அசைவுகள்‌ 

ஏற்படும்‌. இந்த அசைவுகள்‌ ஒரு 
தசைக்‌ குழுமத்தில்‌ தொடங்கி 
படிப்படியாக அடுத்துள்ள 
குழுமத்துக்குப்‌ பரவுகிறது. இது 
காக்காய்‌ வலிப்பு நடவடிக்கை, 
கட்டளை மூளை மேலுறை 
மூலமாக வாய்‌, கட்டை விரல்‌, 
பாதம்‌ ஆகியவற்றுக்கு நகர்‌ 
வதைக்‌ குறிக்கிறது. இந்தப்‌ 
பாதிப்பு, சில வினாடிகள்‌ முதல்‌ 
பல மணிநேரம்‌ வரை மாறு 


பட்ட காலத்துக்கு நீடிக்கலாம்‌. 


720505 ஈறாக : ஜேக்சன்‌ 
சவ்வு : மேல்நோக்கிய பெருங்‌ 
குடல்‌ முன்பகுதியிலிருந்து 
அடிவயிற்றுச்‌ சுவரின்‌ பின்‌ 
பகுதியிலுள்ள கிடைமட்டப்‌ 
பகுதிக்குச்‌ செல்லும்‌ மெல்லிய 
படலம்‌. அமெரிக்க அறுவை 
மருத்துவ வல்லுநர்‌ ஜேபஸ்‌ 
ஜேக்சன்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

720160'5 £ப!௨ : ஜேக்சன்‌ விதி : 
“காக்காய்‌ வலிப்பு ஏற்பட்ட 
பிறகு, எளிய நரம்புச்‌ செயல்‌ 
முறைகள்‌, சிக்கலான செயல்‌ 
முறைகள்‌ விரைவாகப்‌ பழைய 
நிலைக்கு மீண்டு விடுகின்றன” 
என்னும்‌ ஜான்‌. ஹங்ளிங்ஸ்‌ 
ஜேக்சன்‌ வகுத்த விதி. 


ணை கனனைத்ச கை பன னை கை கை வை கக்‌ வகைச்‌ பணை வக்‌ கனக ளகக பனைலவா வக்க வளக்க வமைவிடவைபைைமைவவ்ல்‌ லக்‌ 
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7/201060ஈ'5 530 ரவாப/€ 510 .: 
ஜேக்சன்‌ பாதுகாப்பு முக்கோணக்‌ 
குறியீடு : கேடயக்‌ குருத்தெலும்‌ 
பின்‌ &ழ்முனை கீழேயும்‌ 
பக்கங்களில்‌ மார்பெலும்புக் 
கூம்பு முனைத்‌ தசைகளும்‌, 
உச்சியில்‌ மார்பெலும்பும்‌ மேல்‌ 
வடுவும்‌ சூழ்ந்த ஒரு முச்கோ 


-ணப்‌ பகுதி. இந்தப்‌ பகுதியினுள்‌ 
மூச்சுக்‌ கு ழாயினைப்‌ பத்திரமாக 


வைக்கலாம்‌ என்று செவாலியர்‌ 
ஜேக்சன்‌ விளக்கிக்‌ கூறினார்‌. 


720௦ஈ'5 வு்‌ : ஜேக்சன்‌ 
நோய்‌ : பின்‌ மூளையில்‌ குருதி 
நாளப்புண்‌ காரணமாக மண்‌ 
டையோட்டின்‌ 10, 11, 12 ஆகிய 
நரம்புகள்‌ செயலிழத்தல்‌. 


7201002205 ௦0880௦ : ஜேக்கோ 
பேயஸ்‌ அறுவைச்‌ சிகிச்சை : 


- நுரையீரல்‌ ஒட்டிணைவுகளை 


மார்பு உள்வரிச்சவவு ஆய்வுக்‌ 
கருவி, பின்வழித்‌ தீப்த்தல்‌ மூலம்‌ 
அகற்றுதல்‌. ஹேன்ஸ்‌ ஜேசக்கோ 
பேயஸ்‌ என்ற சுவீடன்‌ அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை வல்லுநர்‌ பெயரால்‌ 
அமைக்கப்படுகிறது. 

220௦0106 : ஜேக்கோபைன்‌ 
செனிசியோ ஜேக்கோபியா 
என்னும்‌ தாவரத்திலிருந்து 


| எடுக்கப்படும்‌ நச்சுக்‌ காரம்‌ 


இது ஈரலில்‌ திசு கரம்‌ 
உண்டாக்கும்‌. 

7200050156 ஈ6/6 : ஜேக்கப்சன்‌ 
நரம்பு : செவிப்பறை நரம்பு 
டேனிஷ்‌ உடல்‌ உட்கூறியல்‌ 
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அறிஞர்‌ லட்விக்‌ ஜேக்கப்சன்‌ 


பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 


79000501'5 0108 : ஜேக்கப்சன்‌ 
உறுப்பு ; பெரும்பாலான பாலூட்டி. 
களில்‌ உள்ள, அனால்‌ மனித 
ரிடம்‌ தொடக்க நிலையில்‌ 
உள்ள இடைநாசி உறுப்பு. இது 
நுகர்வுணர்வு ஏற்பிகளைப்‌ 
போன்றே நெடி களுக்குச்‌ செயற்‌ 
படுகிறது. டேனிஷ்‌ உடல்‌உட்‌ 
கூறியியல்‌ அறிஞர்‌ லட்விக்‌ 
ஜேக்கப்சன்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

72000'5 ராமா : ஜேக்கப்‌ 
சவ்வு : விழித்திரையிலுள்ள 
கண்‌ நுண்கம்பிகளும்‌ கூம்பு 
களும்‌. அயர்லாந்து கண்‌ இயல்‌ 
வல்லுநர்‌ ஆர்தர்‌ ஜேக்கப்‌ 
இதனை விவரித்துக்‌ கூறினார்‌. 
720005 90௭௦06 : ஜேக்கப்‌ 
நோய்‌ : ரிஃபோஃபிளேவின்‌ 
பற்றாக்குறை காரணமாக 
ஏற்படும்‌ கண்‌ சவ்வு அழற்சி, 
வாய்வெடி ப்பு, அண்டகோசத்‌ 
தோல்‌ அழற்சி. இதனை 
அமெரிக்க மருத்துவ அறிஞர்‌ 
இ.சி. ஜேக்கப்‌ விவரித்துக்‌ 
கூறினார்‌. - 

)200513 ௦0110120 : ஜாக்கோஸ்டா 
மனப்பான்மை : ஒரு தாய்‌ தன்‌ 
மகன்‌ பாலினக்கவர்ச்சி கொள் 
ளுதல்‌. கிரேக்கப்‌ புராணத்தில்‌ 
வரும்‌ ஈடிப்பஸ்‌ கதாபத்திரத்தின்‌ 
தாய்‌ ஜேக்கோஸ்டா இத்‌ 
தகைய மனப்பான்மையுடன்‌ 


இருந்தாள்‌. அவள்‌ பெயரால்‌ 
இது அழைக்கப்படுகிறது. 
900 பரச 519 : யோனிக்‌ 
குழாய்‌ நீலம்‌ : தொடக்க நிலைக்‌ 
கருப்பத்தில்‌ யோனிக்‌ குழாய்ச்‌ 
சவ்வில்‌ காணப்படும்‌ நீலநிறம்‌. 
217௦9 62010 : ஜாஃப்‌ எதிர்‌ 
விளை : குருதிநீர்த்‌ தசைப்புரத 
வினை. இது, ஆக்கலைன்‌ 
பிக்ரேட்‌ கொண்ட தசைப்புர 
தத்தின்‌ சிவப்பு வண்ணத்தை 
அடிப்படையாகக்‌ கொண்டது. 
ஜெர்மன்‌ வேதியியலறிஞர்‌ மாக்ஸ்‌ 
ஜாஃப்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

180060/ : வெல்லம்‌ : கரும்புச்‌ 
சாறிலிருந்து தயரிக்கப்படும்‌ பக்‌ 
குவப்படுத்தப்படாத சர்க்கரை. 
இதன்‌ 100 கிராமிலிருந்து 383 
கிலோ கலோரி சக்தியும்‌, 71.4 
மில்லி கிராம்‌ அயச்சத்தும்‌ 
கிடைக்கிறது. 

21/றபா ₹00% : ஜெய்ப்பூர்‌ பாதம்‌ : 
மலிவான, குறை எடையுள்ள, 
நீர்புகாத, முழங்காலுக்குக்‌ கீழே 
பொருந்தக்கூடிய இணைப்புச்‌ 
சாதனம்‌. இராஜஸ்தானிலுள்ள 
ஜெய்ப்பூரைச்‌ சேர்ந்த பி.கே. 
சேத்தி என்பவர்‌ இதனை 
வடிவமைத்தார்‌. இது செயல்‌ 


- திறனுடையது. ஓப்பனைப்‌ 


பொருளாகவும்‌ ஏற்றுக்கொள்ளக்‌ 
கூடியது. இதன்‌ உதவியாளர்‌ 
ஒருவர்‌ சிரமமின்றி நடக்கலாம்‌; 
ஏறலாம்‌, உட்காரலாம்‌. 


எ த வப பபபடப்டட்யயயயியயயயயயயவயையகயகயகைையகை 


2௨/! 6805 510 


606 9310௦12105 ஊற னா 





2/1 0815 810 : சிறைக்கம்பிக்‌ 
குறியீடு : விலா எலும்புகளில்‌ 


அடர்த்தியைக்‌ காட்டும்‌ மார்பு 


ஊடுகதிர்ப்படம்‌. இதில்‌ சிறைச்‌ 
சாலைச்‌ சன்னல்‌ .கம்பிகளைப்‌ 
போன்று எலும்புகள்‌ கிடை 
மட்டப்பட்டைகளாகத்‌ தோன்றும்‌. 
"எலும்பு நலிவு நோய்‌, அரிவாள்‌ 
உயிரணுப்‌ பற்றாக்குறை போன்ற 
நோய்களின்போது காணப்படுகிறது. 
1310-06 ப(2761014 0156856 : 
ஜேக்கப்‌-குரூட்ஸ்‌ஃபெல்ட்‌ நோய்‌: 
மனத்‌ தளர்ச்சியினால்‌ ஏற்படும்‌ 
ஒருவகைப்‌ பைத்தியம்‌. - 
சொல்வா ரபா : ஜமாய்‌ 
க்கா நரம்பு நோய்‌ : வெப்ப மண்‌ 
படலத்தில்‌ ஏற்படும்‌ இசிப்புத்‌ 
தசை வாத நோய்‌: உணர்ச்சித்‌ 
தள்ளாட்டம்‌, பார்வை நரம்பு 
சூம்புதல்‌, நரம்பு செவிடு ஆகியவை 
இதனுடன்‌ சேர்ந்து உண்டாகும்‌. 
21/௦8 ௦௱ர்்ரு 510௪55 : 
ஜமாய்க்கா வாந்தி நோய்‌ 


முற்றாத “ஆக்கி” மரப்பழத்திலி : 


ருந்து தயாரிக்கப்படும்‌ சாராயத்‌ 


தில்‌ உள்ள “ஹைப்போகிளை 


சின்‌-ஏ” என்னும்‌. பொருளால்‌ 
உண்டாகும்‌ கடுமையான வாந்தி; 
சோர்வு; வலிப்பு; 
குளுக்கோஸ்‌ குறைபாடு. 

றோ 11மா86 : ஜேம்ஸ்‌ இழைமம்‌: 
இதய மேலறையை ஏவி முடிச்‌ 


சுடன்‌ அல்லது “ஹிஸ்‌” தொகு | 


தியுடன்‌ இணைக்கும்‌ துணைத்‌ 
தொகுதி. இது நெஞ்சுப்பைத்‌ 


துடி ப்புகளைக்‌ கடத்துவதற்கான | 


(1: (1: 1.1! 


குருதிக்‌ 





வழி. இதனால்‌, இவை மேலறைக்‌ 
சமூறை முடிச்சினை தவிர்த்துச்‌ 
செல்கின்றன. இது கீழறையின்‌ 
தூண்டலுக்கு அனுமதிக்கிறது. 
இதனால்‌, இதய விரைவுத்துடிப்பு' 
ஏற்படுகிறது. இதனை அமெொரிக்க 
மருத்துவ அறிஞர்‌ டி.என்‌. ஜேம்ஸ்‌ 


விவரித்தார்‌. 


பிஹாக௨0'9 166016 : ஜாம்ஷெடி 
ஊசி : எலும்பு மச்சையில்‌ துரப்‌ 
பணத்திசு ஆய்வு நடத்துவதற்‌ 


_ கான கருவி. 


ஜேம்சன்‌ 
சோதனை : கால்களைக்‌ குறுக்‌ 
காக வைப்பதற்கு இயலாமை. 
இதில்‌ மாற்று முழங்கால்‌ மீது . 
கணுக்காலை வைக்க முடியாது 
போகும்‌. எலும்பு மூட்டு வீக்கத்‌ 
தின்போது அந்த நிலை உண்டா. 
கிறது. டேனிஷ்‌ அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை வல்லுநர்‌ மர்க்ஜேன்சன்‌ 


பெயரால்‌: அழைக்கப்படுகிறது. 


1265 18( : ஜேனட்‌ சோதனை: 
கரிம உணர்ச்சியிழப்பை செயல்‌ 
முறை ௪ணர்ச்சியிழப்பிலிருந்து 


வேறுபடுத்திக்காட்டுவதற்கான -. 
ஒரு சோதனை. ஃபிரெஞ்சு 


மருத்துவ அறிஞர்‌ பியர்‌ ஜேனட்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ படுகிறது. 
801205 22 : ஜாசே 
ரட்ஸ்கு மருத்துவம்‌ : குடற்புண்‌ 
ணுக்குச்‌ சீருணவு மருத்துவ 
முறை. இதில்‌ முட்டை, பால்‌, 
ரொட்டி, வெண்ணெய்‌ அடங்கும்‌. : 
இதனை மாஸ்கோ மருத்துவ 


அறிஞர்‌ அலெக்சாண்டர்‌ ஜா 
-சோட்ஸ்கி வகுத்துரைத்தார்‌. 
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7918௭6 ௦08௭10 : ஜாட்டேன்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌ : நுரையீரல்‌ 
தமனிகள்‌, பெருந்தமனி அகிய 
வற்றின்‌ குருதி நாளப்பிணைப்பு. 
|பொர்‌்‌06 : மஞ்சட்காமாலை; மஞ்‌ 
சனம்‌ : குருதியில்‌ பிவிரூபின்‌ 
அளவதிகமாவதால்‌ உண்டாகும்‌ 
“நோய்‌. இதனை வேதியியல்‌ 
முறையில்‌ மட்டுமே கண்டறிய 


ட முடியும்‌. தோல்‌ மஞ்சள்‌ நிற 


மாதல்‌, வெண்விழிப்‌ படலம்‌ 
மஞ்சள்‌ நிறமாதல்‌, சளிச்சவ்வு 
மஞ்சளடைதல்‌ அகியவை 
இந்நோயின்‌ அறிகுறிகள்‌. 

- 2101௦6, ॥ரீ601146 : தொற்று 
மாலை. 

98பொய்06), ஈவாற௱௦1/௦ : குருதிச்‌ 
சிதை மாலை. 


9௮பஈ01௦6, 60211௦ : ஈரல்‌ மாலை. 


போரய்‌06, 016517ப01114/6 : 
மாலை. 


தடை 


846 : தாடை : பற்கள்‌ உள்ளிட்ட 
வாய்‌ எலும்புகள்‌. 

லு : தாடை எலும்பு : கீழ்த்‌ 
தாடை அல்லது மேல்‌ தாடை 
எலும்பு. 

பேப5 : ஜேசி, கிருமி : படிப்‌ 
படியான வெள்ளையணு மூளை 
வீக்கம்‌ உண்டாக்கும்‌ கட்டிக்‌ 
கிருமி. 

160107 : ஜெக்டோஃபர்‌ : அயான்‌ 
சோர்பிட்டால்‌ கைட்ரிக்‌ அமி 
லத்தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. இது 
ஊசி வழியாகச்‌ செலுத்தப்படுகிறது: 
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9671215015 ர£80(பா6 : ஜெஃ 
பர்சன்‌ முறிவு : கழுத்து முள்‌ 
எலும்பு வளையத்தில்‌ ஏற்படும்‌ 
எலும்பு முறி. முக்குளிப்பு 
விபத்துகளில்‌ பெரும்பாலும்‌ 
இது உண்டாகும்‌. 

9௦/5 ஈரா ௧5 : ஜெகோவா 
சாட்சி : இரத்தத்தை அல்லது 
இரத்தப்‌ பொருள்களை உட்‌ 
செலுத்தத்‌ தவறுவதால்‌ எழும்‌ 
பிரச்சினைகளிலிருந்து மருத்து 
வர்களை விடுவிக்கத்‌ தனி 
இசைவு தெரிவித்து நோயாளிகளை 
கையொப்பமிட்டுக்‌ கொடுத்தல்‌. 


ர்வ்மா௮! 61௦059 : சிறுகுடல்‌ சவ்வுச்‌ 
சோதனை : வயிற்று நோயை 
கண்டுபிடிப்பதற்குப்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படும்‌ ஒருவகைச்‌ சோதனை. 
இடைச்சிறுகுடல்‌ சவ்வு சிறி 
தளவு வெட்டி எடுக்கப்பட்டு 
அதில்‌ உயிர்ப்பொருள்‌ ஆய்வு 
செய்யப்படுகிறது. 
ர6]யா௦510ரு : இடைச்சிறுகுடல்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌ : இடைச்‌ 
சிறு குடலுக்கும்‌ முன்‌ அடி 
வயிற்றுச்‌ சுவருக்குமிடையில்‌ 
உண்டாக்கப்பட்ட சூழல்‌ உறுப்பு 
ரஷ்யா : இடைச்சிறுகுடல்‌ (நடுச்‌ 
சிறு குடல்‌; இடைக்‌ குடல்‌ : 
இலியம்‌ என்ற முற்பகுதிச்‌ சிறு 
குடலுக்கும்‌ சிறுகுடல்‌ பின்‌ 
பகுதிக்கும்‌ இடையிலுள்ள சிறு 
குடலின்‌ பகுதி இது 2.44 மி. 
நீளமுடையது. 

48110 5198 : ஜெல்லோ நோய்க்‌ 
குறி : முதிர்கரு உறுப்பு அசைவு 
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களுடன்‌ உண்டாகும்‌ அண்டகோச 
ஊசலாட்டம்‌. இது மீயொலி 
வரைவு மூலம்‌ குழந்தை ஆணா, 
பெண்ணா என்று அறிய உதவுகிறது. 
ர்‌ : கூழ்மம்‌; இழுது; பாகு; 
களிம்பு. ' 

2610, 0017200006 : கருத்தடைக்‌ 
கூழ்மம்‌; கருத்தடைக்‌ களிம்பு. 
விடு 1251: பாகுச்‌ சோதனை; கூழ்ம 
ஆய்வு; இழுதுச்‌ சோதனை : 
பழைய எலும்புருக்கி நோய்‌ 
மருந்தின்‌ பாகு வடிவம்‌. இது 
குழந்தைகளுக்குத்‌ தோளெலும்பு 
களுக்கிடையில்‌ செலுத்தப்‌ 
படுகிறது. அந்த இடத்தில்‌ 
வீக்கம்‌ ஏற்படுமானால்‌, நோய்‌ 
இருக்கிறது என்று பொருள்‌. 
26௦: ஜெலோனெட்‌, மெழுகுத்‌ 
துணி : கன்மெழுகு மென்‌ கட்டுத்‌ 
துணியின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
9எ7% : சுருக்கதிர்வு; வெட்டிழுப்பு. 
ர்வு றப!86 : வெட்டியிழுப்புத்‌ 
துடிப்பு : குறுகலான இடது 
இழறை வெளியேற்றத்தில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ அலை போன்ற துடிப்பு. 
- கடும்‌ இரைப்பைப்‌ பின்னொ 
"முக்கு, உறுப்புப்‌ பெருக்கத்‌ 
தடை, இதயத்தசைக்‌ கோளாறு, 
மாரடைப்பு ஆகியவற்றில்‌ இது 


உண்டாகும்‌. 


ர ரல்ய!/ச2 : தாரைத்‌ தெளிப்‌ 
பான்‌ : இது ஒரு ஈரநயப்பூட்டும்‌ 
சாதனம்‌. இது திரவத்தை மிக 
்‌்‌ நுண்மையான தூசிப்படலத்‌ 
துகள்களாக மாற்றுகிறது. 


௦ றர : தாரை நிகழ்வு: 
ஒரு குறுகலான பேரியம்‌ பத்தி. 
இதில்‌ ஓர்‌ உணவுக்‌ குழாய்‌ 
வலை காரணமாக உண்டாகும்‌ 
இரைப்பை வாயில்‌ சுருக்கத்தி 
லிருந்து தாரையாக வழியும்‌. 

ர எ6ர!2110௩ : தாரைக்‌ காற்றூட்‌ 
டம்‌ : ஈரநயப்புடைய வாயுவை 
மூச்சுக்‌ குழாயினுள்‌ அடிக்கடி 
அதிவேகத்தில்‌ இடைவிட்டுச்‌ 
செலுத்துதல்‌. இவ்விதம்‌ மூக்கில்‌ 
காற்றுப்பட. ஊதும்போது 
கூடுதலாகப்‌ புதிய வாயுவை 
உட்செலுத்தப்படுகிறது. 

119927 : தோ.ல்‌ நோய்‌ ஈ: : 
தோலைத்‌ துளைத்து நோய்‌ 
உண்டாக்கும்‌ வெப்ப மண்டல 
ஈ வகை. ப 

119588 றப2216 ௦6115 : திருகு 
வெட்டுப்புதிர்‌ உயிரணுக்கள்‌ : 


பல்வேறு வடிவளவிலும்‌ உர 


விலும்‌ உள்ள தாறுமாறான 
கோணல்மானலான உயிரணுக்‌ 
களை உண்டாக்குகிறது. பரம்‌ 
பரையாக உண்டாகும்‌ கடுமை 
யான கோளச்சிவப்பணு அழிவில்‌ 
ஏற்படுவது போன்று செயல்‌ 
முறைச்‌ சேதம்‌ காரணமாக . 
இது உண்டாகிறது. 

1195௮7 ஐப2216 $பா௦பா : திருகு 
வெட்டுக்‌ கட்டி : தோலில்‌ ஏற்‌ 


படும்‌ குருதிக்‌ குழாய்க்‌ கட்டி. 


இது: திசுவியல்‌ முறையிலான 
திசுத்‌ தவுகளை வெளிப்படுத்‌ 
தும்‌. இந்தத்‌ திசுத்‌ தீவுகளில்‌ 
பெரிய கருமையமும்‌, புறப்‌ 
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பகுதியில்‌ சிறிய கருமையான 
கருமையம்‌ உடைய உயிரணுக்‌ 
களும்‌ அமைந்திருக்கும்‌. 

2௦06 510௦6 : ஜாப்‌ நோய்‌ : 
நோய்க்காப்புக்‌ குறைபாடு 
காரணமாகத்‌ தோலில்‌ அடிக்‌ 
கடி. ஏற்படும்‌ நோய்‌. அதிக 
அளவு குருதி நீர்‌ வடிதல்‌, 
குறைபாடுடைய பல முனைக்‌ 
கருவெள்ளணு, ஒற்றைக்கரு 
உயிரணு, உயிரணு இயக்கம்‌ 
ஆகியவற்றுடன்‌ தொடர்பு 
உடையது. விவிலியத்தில்‌ வரும்‌ 
ஜாப்‌ என்னும்‌ கதாபாத்திரத்தின்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
4011005819 ஜாஃப்ரே 
நோய்க்குறி : கண்கள்‌ திடீரென 
மேல்‌ நோக்கித்‌ திருப்பி, தலை 
யைக்‌ க&ழ்நோக்கிக்‌ குனியும்‌ 
போது நெற்றியில்‌ சுருக்கம்‌ 
விழாதிருத்தல்‌. இது கேடயச்‌ 
சுரப்பி நோயின்போது காணப்‌ 
படுகிறது. இதனை ஃபிரெஞ்சு 
மருத்துவ அறிஞர்‌ அலெக்சிஸ்‌ 
ஜாஃப்ரே என்பவர்‌ விவரித்தார்‌. 
1090615 6௦! : குதியோட்டக்‌ 
காரர்‌ பாதம்‌ : குதிகாலை மூடி 
இருக்கும்‌ தடித்த இழைமத்‌ 
திசுவில்‌ ஏற்படும்‌ எரிச்சல்‌. குதி 
யோட்டக்காரர்களின்‌ குதிகால்‌ 
முதலில்‌ மேற்பரப்பைத்‌ தொடும்‌ 
போது இந்த எரிச்சல்‌ உண்டாகிறது. 
4௦165 0156856 : ஜான்‌ நோய்‌ : 
கால்நடை காசதோயினால்‌ 
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கால்நடைகளில்‌ ஏற்படும்‌ 
குடல்‌ அழற்சி ஜெர்மன்‌ நோய்‌ 
அறிஞர்‌ ஹென்ரிக்‌ ஜான்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
4௦05௦6 ரானா௦0 : ஜான்சன்‌ 
முறை : பல்மருத்துவத்தில்‌ 
வேர்க்‌ குழிகளை பிலாஸ்டிக்‌ 
பொருளினால்‌ அடைத்தல்‌. 
9௦5 1250: ஜான்சன்‌ சோதனை: 
சிறுநீர்‌ மாதிரியில்‌ புரதம்‌ 
இருப்பதைக்‌ கண்டுபிடிக்கும்‌ 
ஒருமுறை. இதில்‌, ஒருவலுவான 
மூரினிட்ரோஃபினால்‌ கரை 
சலை ஊற்றம்போது ஒரு 
வெண்மையான உறை பொருள்‌ 
உண்டாகிறது. அங்கில மருத்துவ 
அறிஞர்‌ ஜார்ஜ்‌ ஜான்சன்‌ 
இதனை விவரிக்கிறார்‌. 

1௦: மூட்டு : எலும்புப்‌ பிணைப்பு; 
மூட்டிணைப்பு மூன்று எலும்பு 
களின்‌ மூட்டு. 

௦06, 8016 : கணுக்கால்‌ மூட்டு. 
௦1ம்‌, வ! 8ஈம்‌ 500161 : பந்து 
கிண்ண மூட்டு. 

ர்ச்‌ ர்ர்06 : கீழ்‌ மூட்டு. 

௦1ஈர, ௩ க06 : நிலை மூட்டு. 
ரர்‌, 02 : முழங்கால்‌ மூட்டு. 
ர்ச்‌ உர்௦ய/1 : தோள்‌ மூட்டு. 
௦ம்‌, றால6 : அசை மூட்டு. 


மாவா ரவா : மூட்டு 
முறிவுக்‌ காய்ச்சல்‌ : “ஓ'நியாங்‌ 


நியாங்‌” என்னும்‌ காய்ச்சல்‌. 





401165 1651 





2011௦5 1250: ஜோலஸ்‌ சோதனை: 
பித்தநீர்‌ நிறமிகள்‌ இருக்கும்‌ 
போது சிறுநீரில்‌ வண்ணங்கள்‌ 
தோன்றுதல்‌. இந்தச்‌ சோதனை 
முறையை ஆஸ்திரேலிய வேதியிய 
லறிஞர்‌ அடால்‌ஃப்‌ ஜோலஸ்‌ 
வகுத்தார்‌. 

1௦1195 162010 : ஜாலி எதிர்‌ 
வினை : ஒரு தசையில்‌ மின்‌ 
தூண்டலுக்குத்‌ துலங்கல்‌ ஏறி 
படாதிருத்தல்‌. ஜெர்மன்‌ நரம்‌ 
பியலறிஞர்‌ ஃபிரடரிக்‌ ஜாலி 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 


. 4006'5 1259! 5/௩ : ஜோன்ஸ்‌ 


மூக்குச்‌ சிம்பு : மூக்கெலும்புகளில்‌ 


ஏற்படும்‌ முறிவுக்‌ கட்டப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ ஒருசிம்பு அமெரிக்க அ வைச்‌ 
சிகிச்சை வல்லுநர்‌ ஜான்‌ ஜோன்ஸ்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 


2௦௨5 (250: ஜோன்ஸ்‌ சோதனை: 
கண்ணிமைப்படலத்திலுள்ள 
செலுத்தப்படும்‌ ஃபுளுரோசின்‌. 
இது கண்ணீர்‌ வடிதல்‌ அதிக 
மாக இருக்கும்போது மூக்கடித்‌ 
தொண்டையை அடைகிறது. 

705601 0186256 : ஜோசஃப்‌ 
நோய்‌ : முன்மாளையின்‌ நரம்பு 
மண்டல மையம்‌ சீரழிதல்‌. சிறு 


மூளையின்‌ பல்மையம்‌ சீரழிதல்‌. 


இந்நோய்‌ பெர்க்கின்‌ சோனிய 
நோயின்‌ அம்சங்களை உடையது. 

ர௦ய/6 : யூல்‌ : வேலை ஊக்க 
ஆற்றலின்‌ அலகு, ஒரு பூல்‌ 
என்பது, ஒரு கிலோ எடையை 
ஒரு மீட்டர்‌ தூரத்திற்கு ஒரு 
நியூட்டன்‌ விசையினால்‌ நகர்த்தும்‌ 
போது செலவழியும்‌ ஆற்றல்‌ அளவு 


610 ர்பரயிா 





2௦பாச21'$ 0156856 : ஜோர்டான்‌ 
நோய்‌ : பல்‌ ஈறுகளில்‌ ஏற்படும்‌ 
சீழ்க்கட்டு வீக்கம்‌. ஃபிரெஞ்சு 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை வல்லுநர்‌ 
ஆன்செல்மே ஜோர்டான்‌ 
பெயரால்‌ அமழைச்கப்படுகிறது. 
ரபா : பகுத்துணர்கை. 


ய! 600௦20 8ாரசா10௦019- 
றர : ஜட்கின்‌ நெஞ்சுப்பைத்‌ 
தமனி வரைவியல்‌ : தொடைக்‌ 
குருதிக்‌ குழி வழியாகச்‌ செருகு 
குழாய்‌ செலுத்தி தமனியை 
அளவீடு செய்தல்‌. அமெரிக்க 
ஊடுககிர்‌- கதிரியக்க மருத்துவ 
அறிஞர்‌ ஜட்.கின்‌ பெயரால்‌ 
அமைக்கப்படுகிறது. 

பயா : கழுத்துச்‌ சார்ந்த 
கழுத்து அல்லது தொண்டை 
சார்ந்த பெரிய நரம்புகள்‌. 





கழுத்து சார்ந்த பெரும்நரம்புகள்‌ 
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ர்யரய/2ா /௯ : கழுத்து நரம்புத்‌ 
திரள்‌ : உள்கழுத்துச்‌ சிரையின்‌ 
மேல்‌ குமிழின்‌ குருதிக்‌ குழாய்‌ 
வெளிப்படலத்திலுள்ள 0.5 மிமி 
அளவுள்ள முட்டை வடிவக்‌ 
கட்டமைப்பு. இது 6 அவது 
6 ஆவது மண்டையோட்டு 
நரம்பு தொடர்புடைய இரண்டு 
அல்லது அவற்றுக்கு மேற்‌ 
பட்ட தஇரள்களைக்‌ கொண்டு 
இருக்கும்‌. 
ர்யறாறள வுாளா௦ற6 : குதிப்பவர்‌ 
நோய்‌ : உயரத்திலிருந்து குதிக்‌ 
கும்போது அல்லது விழும்‌ 
போது ஏற்படும்‌ உணர்வு 
மழுங்கிய அதிர்ச்சிக்‌ கோளாறு. 
இதனுடன்‌ சேர்ந்து பன்முக 
எலும்பு முறிவுகளும்‌ ஏற்படும்‌. 
ர்யாாா்ார : குதித்தல்‌ : பல படிகள்‌ 
துள்ளிக்‌ குதித்தல்‌. 
ரயான்‌ : சேரிடம்‌. 


யாஜ'5 ஈள்‌௦0 : ஜங்‌ முறை 
பகுப்பாய்வு உளவியல்‌. சுவிஸ்‌ 
உளவியலறிஞர்‌ கார்ல்‌ ஐங்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
பா01110'5 056256 : ஜங்கிளிங்‌ 
நோய்‌ : காச நோயின்‌ தோற்றத்‌ 
தைக்‌ குறிக்கும்‌ துகள்‌ கழலை. 
ஜெர்மன்‌ அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
வல்லுநர்‌ அட்டோ ஐங்கிளிங்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 


ரீ 


ரியா ர000 : கொழுப்பு உணவு : 
நிறையக்‌ கொழுப்பும்‌ சர்க்‌ 
கரையும்‌ அடங்கிய உணவு. 
இதில்‌ சக்கை எதுவும்‌ இராது. 
ர்யா£௦௦0 : அலம்பு உணவு 
மானோ சோடியம்‌ கிளட்டா 
மேட்‌ போன்ற வேதியியல்‌ 
பொருள்கள்‌ சேர்க்கப்பட்ட 
அலம்பு உணவு. 

ரபா! (பட்ய/6ீ : இணைப்பு; 
நுண்குழல்‌. 

ரியா : தயிர்க்கட்டி : மேலே 
பாலேடு கவித்த இனிப்டூட்டிய 
தயிர்க்கட்டி. 

பார்‌5$மாயொ௦€ : சட்டவியல்‌. 
பார்தறாய2௦6, 20/08! 
மருந்துச்‌ சட்டவியல்‌. 
ர்ய்ாரி6 : இளம்‌; இளம்‌ பருவம்‌; 
சிறார்‌ : இளமைப்‌, பருவத்துச்‌ 
சிறப்பியல்பான பருவம்‌. 
நமர்லாரரா2: தொண்டை வீக்கம்‌; 
தொண்டையழல்‌. 
ர்யர்-௦றார்றாறு5௦21 46655615 : 
முனைவளரி அணுக்கக்‌ குழல்கள்‌. 
]்மம்2005104௦1 : அணுக்க விருப்பு. 
ந்மல்ஷேறவ! : முதுகெலும்பு அருகில்‌. 
]மர்ப2510௮ : சிறுநீர்ப்பை அருகில்‌. 





42 (250: கான்‌ சோதனை; கான்‌ 
ஆய்வு : கிரந்தி நோயைக்‌ (மேகப்‌ 
புண்‌) கண்டறிவதற்கான ஓர்‌ 
ஊளனீர்ச்‌ சோதனை. 


(218 822 : காலா அசார்‌; கருங்‌ 
காய்ச்சல்‌; கரி காய்ச்சல்‌ : கீழ்த்‌ 
திசை வெப்ப மண்டலங்களில்‌ 
நிலவும்‌ கடுங்‌ கொள்ளை நோய்‌. 
இரத்தச்‌ சோகை காய்ச்சல்‌, 


மண்ணீரல்‌ அழற்சி, சோர்வு 


ஆகியவை இந்நோயின்‌ அறி 
குறிகள்‌. இது ஒருவகை ஓட்‌ 
டுண்ணியால்‌ உண்டாகி மணற்‌ 
பூச்சியினால்‌ பரவுகிறது. 
(௮18/௨ : காலேமியா : குருதி 
யில்‌ பொட்டாசியம்‌ இருத்தல்‌. 
ல்‌ : காலிக்கிரைன்‌ : கின்‌ 
னோஜனை பிராடிக்கினின்‌ 
என்ற குருதி நாள விரிவகற்சி 
மருந்தாக மாற்றுவதற்கு உதவுகிற 
செரிமானப்‌ பொருள்களின்‌ 
குழுமம்‌. 


அலா வண : காலிக்‌ 


கிரைன்‌-கினின்‌ மண்டலம்‌ : குருதி ' 


அழுத்தத்தைப்‌ பேணுகிற நாள 
அழுத்தி இயக்கு நீர்கள்‌. காலிக்‌ 


கிரைன்‌, ரெனின்‌ வெளிப்‌ பாட்‌. 


டையும்‌, கினின்‌ உற்பத்தியை 
யும்‌ தூண்டுகிறது. கினின்கள்‌ 
ஆற்றல்‌ வாய்ந்த குருதி நாள விரி 


2115 வு : 


வகற்சி மருந்துகளும்‌, நேட்ரியூ 
ரெட்டிக்சுகளும்‌ ஆகும்‌. 
கால்‌ 
மான்‌ நோய்‌ : நுகர்வுணர்வுக்‌ 
குமிழ்களின்‌ குறை வளர்ச்சி கார 
ணமாகவும்‌, இரண்டாம்‌ நிலை 
ஹைப்போ கோனாடிசம்‌ கார 
ணமாகவும்‌ நுகர்வுணர்வு இல்‌ 
லாதிருக்கும்‌ நிலை. அமெரிக்க 
உளவியலறிஞர்‌ ஃபிரான்ஸ்‌ 
கால்மான்‌ பெயரால்‌ அழைக்‌ 
கப்படுகிறது. 

421பா215 : சிறுநீர்ப்‌ பற்ப்றும்‌ 
யம்‌ : சிறுநீர்‌ வழியாக பொட்‌ 
டாசியம்‌ அதிக அளவில்‌ வெளி 
யாதல்‌. 


வாராா௦ 0௦ : காமினோ திரட்சி: 
மேல்‌ தோலில்‌ சிவப்பூதாச்சாய 
உயிரணுத்‌ திரள்‌ காணப்படுதல்‌. 
வாலா : கானாமைசின்‌ 
ஸ்டிரெப்டோமைசின்‌ போன்ற 
உயிர்‌ எதிர்ப்பொருள்‌. 
2௩082௭ 5006 : கந்தகார்‌ புண்‌ : 
தோலில்‌ ஏற்படும்‌ காலா-அசார்‌ 
போன்ற நோய்‌. அலகானிஸ்‌ 
தானிலுள்ள ஒரு நகரின்‌ பெய 
ரால்‌ அமைக்கப்படுகிறது. 
316 5பாரர : கானே அறுவைச்‌ 
மருத்துவம்‌ ஓர்‌ அறுவை 
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மருத்துவம்‌ மருத்துவர்‌ தனக்குத்‌ 
தானே செய்து கொள்ளும்‌ 
அறுவை சிகிச்சை முறை. 
குடலிறக்கம்‌, குடல்‌ வால்‌ 
அழற்சி அகிய நோய்களுக்காக 
ஓ'நெயில்‌ கானே என்பவர்‌ 
தனக்குத்‌ தானே அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை செய்து கொண்டார்‌. 
ஒரு விர லையும்‌ துண்டித்துக்‌ 
கொண்‌ டார்‌. அவர்‌ பெயரால்‌ 
இது அழைக்கப்படுகிறது. 
310 ௦௨௦௭ : காங்கிரிப்‌ புற்று : 
சைனார்‌ மரத்தினாலான காங்‌ 
கிரிக்‌ கூடையை வெது வெதுப்‌ 
புக்காக அடிவயிற்றில்‌ அணிந்து 
கொள்வதால்‌ உண்டாகும்‌ வெப்‌ 
பத்தின்‌ தூண்டுதலால்‌ ஏற்படும்‌ 
செதில்‌ படல உயிரணுத்‌ தசைப்‌ 
புற்று நோய்‌. இது காஷ்மீரில்‌ 
காணப்படுகிறது. 

6 ப்ர : 'கே' காப்புமூலம்‌ : 
கிளப்சியல்லா, எஸ்கெரிஷியா 
கோலி போன்ற கிராம்‌-எதிர்‌ 
படி. பாக்டீரியாக்களின்‌ மேற்‌ 
பரப்பில்‌ காணப்படும்‌ காப்பு 
மூலங்கள்‌. 

(20111 : காவோலின்‌ : இயற்கை 
யாகக்‌ கிடைக்கும்‌ அலுமினி 
யம்‌ சிலிக்கேட்‌. வயிற்றுப்‌ 
போக்கு, உணவு நச்சு ஆகியவற்‌ 
றுக்கு வாய்‌ வழி கொடுக்கப்‌ 
படுகிறது. 

(20051'5 581008 : காப்போசிக்‌ 
கழலை : உக்கிரத்தன்மையுடைய 
ஒரு வகைக்‌ கழலை. இது 


முதலில்‌ பாதங்களில்‌ பழுப்பு 
நிற அல்லது கருஞ்சிவப்பு நிறப்‌ 
படலமாகத்‌ தோன்றித்‌ தோல்‌ 
முழுவதும்‌ பரவுகிறது. இது, 
“எயிட்ஸ்‌” என்னும்‌ ஏமக்குறைவு 
நோயைக்‌ கடுமையாக்கும்‌ என 
இப்போது கருதப்படுகிறது. 
(21%80௭௭'6 8ுு௦௱6 : கார்ட்‌ 
டாஜினர்‌ நோய்‌ : இது ஒரு கண்‌ 
ணிமை இயங்கா நோய்‌. சுவிஸ்‌ 
மருத்துவ அறிஞர்‌ மானெஸ்‌ 
கார்ட்டாஜினர்‌ இதனை விவ 
ரித்துக்‌ கூறினார்‌. இதய இட 
மாற்றம்‌, மூச்சு நுண்‌ குழாய்‌ 
விரிவடைதல்‌, காற்றறை அழற்சி, 
மலட்டுத்‌ தன்மை அகியவற்று 
டன்‌ சேர்ந்து காணப்படும்‌. 
றர : கருமையத்‌ திரவம்‌: 
ஓர்‌ உயிரணுவின்‌ கருமையத்தின்‌ 
திரவப்பகுதி. 
(20௦01/௱ : கருமையக்‌ குருதி 
நீர்‌ : உயிரணுக்‌ கருமையத்தின்‌ 
குருதிநீர்‌. 

உரு௦010515 : கருமையச்‌ 
சுருக்கம்‌ : குரோமாட்டின்‌ செறி 
வடைவதால்‌ உயிரணுக்‌ கருமை 
யம்‌ சுருங்குதல்‌. 

(20/0501௦ : குரோமாட்டின்‌ திரள்‌ : 
உயிரணுவின்‌ குரோமாட்டின்‌ 
வலைப்‌ பின்னலில்‌ பரந்து கிடக்‌ 
கும்‌ ஒருங்கற்ற, செறிவடைந்த 


'குரோமாட்டின்‌ திரள்கள்‌. 


21200115௱ : ஊன்மச்‌ சிதைவு; 
உயிர்ச்சத்துக்‌ கட்டழிவு. 
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ஸு ரவ : கட்டாயாமாக்‌ 
காய்ச்சல்‌ : நத்தைக்‌ கிருமியி 
னால்‌ உண்டாகும்‌ கடுமையான 
முழு உடல்‌ நத்தைக்‌ கிருமி 
நோய்‌. இது குருதிநீர்‌ நோய்‌ 
போன்றது. ஐப்பானில்‌ கட்டாய 
மாக ஆற்றுப்‌ பள்ளத்‌ தாக்கில்‌ 
இந்நோய்‌ முதன்‌ முதலில்‌ 
கண்டறியப்பட்டது. 

(21101 : எதிர்‌ துள்ளணு. 
2101/516 : வேதியியல்‌ பொருள்‌ 
சிதைவு : சீரணத்தில்‌ நடை 
பெறுவது போன்று சிக்கலான 
வேதியியல்‌ பொருள்கள்‌ அரை 
குறையாகச்‌ சிதைந்து எளிமை 
யான கூட்டுப்பொருள்களாக 
மாறுவது. 

(24253101 0162256 : காவாசாக்கி 
நோய்‌ தோல்‌ நிணநீர்க்‌ 
கரணை நோய்‌. இது 5 வயதுக்‌ 
குட்பட்ட குழந்தைகளைத்‌ தாக்‌ 
கும்‌. இதனுடன்‌ சேர்ந்து கடும்‌ 
காய்ச்சல்‌, வேளற்கட்டி, கண்‌ 
சவ்வழற்சி, கழுத்து நிணநீர்‌ 
கரணை விரிவாக்கம்‌ ஆகியவை 
உண்டாகும்‌. இதனை முதன்‌ 
முதலில்‌ ஐப்பானியக்‌ குழந்தை 
மருத்துவ அறிஞர்‌ தோமாசாக்கு 
காவாசாக்கி விவரித்துக்‌ கூறினார்‌. 
அஸ்பிரின்‌ மருந்தினைக்‌ கொடுத்து 
இதனைக்‌ குணப்படுத்தலாம்‌. 
(ஸு (66: கேய்‌ சோதனை : 
பெருகுவிக்கும்‌ ஹிஸ்டாமின்‌ 


சோதனை. 


(25 ஷாாரா௦ற6 : கீயான்‌ 
நோய்‌ : புறக்‌ கண்தசை வாதம்‌, 
நிறமிச்‌ சீரழிவு, இதயத்‌ தசைக்‌ 
கோளாறு ஆகிய நோய்கள்‌. 
(6061 2)0001565 : கெஜல்‌ பயிற்‌ 
சிகள்‌ : பெண்களிடம்‌ கட்டுப்‌ 
பாடிழந்த அழுத்தத்தைக்‌ கட்டுப்‌ 
படுத்துவதற்காக இடுப்பு- 
யோனிக்‌ குழாய்த்‌ தசைகளை 
பும்‌ இடுப்புத்‌ தளத்தையும்‌ 
வலுப்படுத்துவதற்கான குறிப்‌ 
பிட்ட பயிற்சிகள்‌. இந்தப்‌ பயிற்‌ 
சிகளை மகளிர்‌ மருத்துவ அறி 
ஞர்‌ ஆர்னால்டகெஜல்‌ முதன்‌ 
முதலில்‌ வகுத்தார்‌. அவர்‌ பெய 
ரால்‌ இது அழைக்கப்படுகிறது. 
6610: கெஃப்ளெக்ஸ்‌ : செஃபா 
லெக்சின்‌ மெனோ ஹைட்ரேட்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 
4611/2106 : கெல்‌ஃபிசின்‌ : சல்‌ஃபா 
மெட்டோபைசின்‌ என்ற மருந்‌ 
தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 


(611 01௦௦0 910யர : கெல்‌ இரத்தக்‌ 
குழுமம்‌ : மனித இரத்தக்‌ குழு 


மங்களில்‌ ஒன்று. இதில்‌ குருதி 


உயிரணு காப்பு மூலங்கள்‌ ('% 
மரபணு) இருக்கும்‌. இது 
தற்காப்பு மூலத்துடன்‌ வினைபுரிகறது 
இது குருதிச்‌ சிவப்பணுச்சிதைவு 
நோயை அஉண்டக்குகிறது. 
இந்தத்‌ தற்காப்பு மூலங்கள்‌ 
முதன்முதலில்‌ கண்டுபிடிக்கப்‌ 
பட்ட ஒரு நோயாளியின்‌ 
பெயரால்‌ அமைக்கப்படுகிறது. 





(6|| *2010 


615 


6₹210 ௦௦ரயா௦/ 811/5 


ணவ ககைகைள கைகளை களை வகைகளை கைவ வனவள ைகக சரகள்‌ அ கக்க கா பனாக அப்பனை சல்வா சக்க க ககா வையவையக்கையலை பபபல 


வ11 80100 : கெல்‌ காரணி : காக்‌ 
கசியர்கள்‌ 10% பேருக்கு பரம்‌ 
பரையாகக்‌ காணப்படும்‌ ஒரு 
வகை குருதிக்‌ குழுமம்‌ சார்ந்த 
காரணி 

(211215 ஜூா௦ற6 : கெல் 
கிரன்‌ நோய்‌ : அரிமானமானம்‌ 
செய்யும்‌ எலும்பு மூட்டு வீக்கம்‌ 
(கீல்வாதம்‌). இதனை சுவீடன்‌ 
மருத்துவ அறிஞர்‌ ஹென்றி 
கெல்கிரன்‌ விவரித்துக்‌ கூறினார்‌. 
61010 : வடுத்‌ திசு வளர்ச்சி; வடு 
மேடு; தழும்பேற்றம்‌ : தழும்புத்‌ 
இிசு அளவுக்கு அதிகமாக வளர்ச்சி 
யடைதல்‌. இதன்‌ உறுப்பு 
சுருங்கி உருத்திரிபு ஏற்படும்‌. 
சிலவகைக்‌ கறுப்புத்‌ தோல்களில்‌ 
இது ஏற்படுகிறது. 

டாவோ : கெமாட்ரின்‌ : புரோ 
சைக்ளிடின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

டரா 6 : கெமிசெட்டின்‌ 
குளோராம்‌ பெனிக்கால்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 
டீவாறாா 0/4 : கெம்ப்னெர்‌ 
சீருணவு : உப்புக்‌ குறைந்த சீருணவு. 
இதன்‌ மூலம்‌ 2000 கலோரிகள்‌ 
கிடைக்கும்‌. இது மிகை இரத்த 
அழுத்தத்தின்‌ போது பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. அரிசி, கனி 
கள்‌, சர்க்கரை அடங்கிய இந்த 
உணவை அமெரிக்க மருத்துவ 
அறிஞர்‌ வால்ட்டர்‌ கெம்ப்‌ 
னெர்‌ உருவாக்கினார்‌. 


சார நாவற்‌ : கென்னி 
சிகிச்சை : தசைநாள ஆஅழற்சிக்‌ 
கான உடற்பயிற்சிச்‌ சிகிச்சை. 
சகோதரி எலிசபெத்கென்னி 
என்ற அஸ்திரேலியச்‌ செவிலி 
இந்த சிகிச்சையைக்‌ கண்டு 
பிடித்தார்‌. 

6246௦1௦000 : விழிவெண்படல 
அறுவை மருந்து : விழிவெண்‌ 
படலத்தை அறுவை மருந்து 
மூலம்‌ துண்டித்து எடுத்தல்‌. 
(௦214 : கெராட்டின்‌ : கொம்பு, 
நகம்‌, பல்‌ முதலியவை உருவாவ 
தற்கு அடிப்படைப்‌ பொருளாக 
நிற்கும்‌ கெட்டிப்பொருள்‌. 
இதில்‌ கந்தகம்‌ அடங்கியிருக்கும்‌. 
உ2ிா/220401 : கொம்புப்‌ பொருள்‌ 
மாற்றம்‌ : வைட்டமின்‌-& குறைபாடு 
காரணமாகக்‌ கொம்புத்‌ திசு 
மாற்றமடைதல்‌. 

6ா211115 : விழிஊடுருவு படல 
அழற்சி; விழி வெண்படல அழற்சி; 
ஒளிப்படல அழற்சி : விழி வெண்‌ 
படலத்தில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
612030240௦ : கெரோட்டின்‌ 
கட்டி : செதில்‌ படல உயிரணுக்‌ 
களைக்‌ கெரோட்டினாக்குவதை 
உள்ளடக்கிய விரைவில்‌ உண்டாகும்‌ 
கட்டி. இது தானாகவே 
கரையக்‌ கூடியது. 

௦120 ௦௦0]/யா௦181115 : கண்‌ 
நோய்‌; கண்‌ சவ்வழற்சி : விழி 
வெண்படலமும்‌, இமையிணைப்‌ 
படலத்தில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
இது ஒரு தொற்று நோய்‌. 
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6721000105 : விழி வெண்படல 
பிதுக்கம்‌; கூம்பு விழி : விழி 
வெண்படலம்‌ கூம்புபோல்‌ 
பிதுக்கமடைந்திருத்தல்‌. 
(612100/06 : கொம்புப்‌ பொருள்‌ 
சிவப்பணு : ஒன்று அல்லது இரண்டு 
வடுக்கள்‌ அல்லது. கொம்புகள்‌ 
உள்ள சிவப்பணுக்கள்‌. குருதி 
நாளத்தினுள்‌ உள்ள ஃபைபிரின்‌ 
என்ற கசிவுஊனீர்‌ சரங்கள்‌ 
வழியாகச்‌ சிவப்பணுக்களைத்‌ 
திணித்து உட்‌ செலுத்தும்போது 
இந்த நிகழ்வு உண்டாகிறது. 
(௦ா2௦067௱௨8 : தோல்‌ மிகை 
வளர்ச்சி : 1. தோலின்‌ கொம்புப்‌ 
பொருள்‌ படலத்தின்‌ மிகை 


வளர்ச்சி. 2. கொம்பு போன்ற . 


தோல்‌. 3. மிகைப்‌ பொருமல்‌. 
(6724017116 : விழித்திரை வீக்கம்‌; 
விழித்திரை அழற்சி : விழிவெண்‌ 
படலமும்‌ விழித்திரைப்‌ படல 
மும்‌ வீக்கமடைதல்‌. 


(6728(01/40 : தோல்‌ மென்மை 
யாக்கும்‌ மருந்து : தோலின்‌ மேல்‌ 
படலம்‌ அரிந்து, மென்மையா 
வதற்கு உதவும்‌ மருந்து. சாலி 
சிலிக்‌ அமிலம்‌, ரிசோர்சின்‌, 
யூரியா, சோடியம்‌ ஹைடிராக்‌ 
சைடு, பொட்டாசியம்‌ ஹைடி 
ராக்சைடு போன்றவை இதற்கு 
எடுத்துக்காட்டு. 


_ 621௦௦12018 : ஒளிப்படலச்‌ 


சிதைவு; விழிவெண்‌ படல நலிவு; 


- வைட்டபின்‌-& 


விழி நைவு 


“குறைபாடு காரணமாக, விழி 


வெண்படலம்‌ நலிவடை தல்‌. 


67240௦ : விழி அறுவைக்‌ கத்தி; 
விழி வெட்டி : விழி வெண்பட 
லத்தைக்‌ &றுவதற்கு ஏற்றவாறு 
ஒரு சட்டுவக்‌ கரண்டியுடைய 


ஒரு தனிவகைக்‌ கத்தி, 


4221௦௭ : விழிவெண்படல 
அளவுமானி : விழி வெண்படலத்தின்‌ 
முன்புற மேற்‌ பரப்பின்‌ வளை 
வினை அளவிடுவதற்கான ஓ 
கருவி. 


6121002007 : விழிவெண்படல 
நோய்‌; விழி நோய்‌. 


1612402108 : விழியாடி பொருத்து: 
தல்‌ : தொலைப்‌ பார்வைக்‌ 
கோளாறினைச்‌ சரிப்படுத்து 
வதற்காக விழி வெண்படலத்திற்‌ 
குள்‌ உயிரியல்‌ முறை ஆடியை : 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
பொருத்துதல்‌. 

46121001350/ : ஒளிப்படல ஒட்டு. 


6121080006 : விழிவெண்படல 
சமச்சீர்மை அளவுமானி : விழி 
வெண்படலத்தின்‌ வளைவின்‌ 
சமச்சீர்மையை அளவிடுவதற்‌ 
கான கருவி. 

௦210515 : தோல்‌ புடைப்பு; முள்‌ 
உரு வளர்ச்சி; கரடு தட்டல்‌ : 
தோலின்‌ கொம்புப்‌ படுகைத்‌ 
தடி மனாதல்‌. இது பாலுண்ணி 
போல்‌ புடைப்பாகத்‌ தோன்றும்‌. 


(6781010ரு : ஒளிப்படலவெட்டு. 
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26010 : கெரசிட்‌ : ஐடோக்கூரி 
டின்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

டார்‌ : உச்சித்‌ தோல்‌ சீழ்க்கட்டி; 
மண்டைத்தோல்‌ சீழ்க்கட்டி; தலை 
தோல்‌ கட்டி; சீழ்ச்கூடு : உச்சி 
வட்டக்‌ குடுமித்‌ தோலில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ சதுப்புத்‌ தன்மையுடைய 
சீழ்க்கட்டி.. இது முடியின்‌ படர்‌ 
தாமரை நோயுடன்‌ தொடர்‌ 
புடையது. 

(61ா1002ய6 : காமாலை மூளைக்‌ 
கோளாறு; பித்தநீர்‌ மாசுபாடு : 
மூளையில்‌ அடி. நரம்புக்‌ கணு 
வில்‌ பித்தநீர்‌ மாசுபடுதல்‌. இத 
னால்‌ மனக்கோளாறு ஏற்படக்‌ 
கூடும்‌. 

௦7/95 519 : முழங்கால்‌ மூட்டு 
வளைவு : தொடை இடுப்புப்‌ 
பகுதிக்குச்‌ செங்குத்தாக வளைந்‌ 
திருக்கும்‌ போது முழங்கால்‌ 
முட்டிக்காலை நீட்டுவதற்கு 
இயலாதிருத்தல்‌. தண்டு மூளை 
கவிகைச்‌ சவ்வழற்சியின்‌ போது 
இது ஏற்படுகிறது. கெர்னிக்‌ 
விளக்கியது. 

(65112௩ 0156256 : கேஷான்‌ 
நோய்‌ : நீரில்‌ செலினியம்‌ குறை 
வாக இருத்தல்‌. இதனால்‌ விரி 
வடைந்த இதயத்தசைக்‌ கோளாறு, 
தகட்டணுக்கள்‌ திரட்சி உண்‌ 
டாகும்‌. இது சீனாவிலுள்ள 
கேஷான்‌ மாநிலத்தில்‌ காணப்‌ 
பட்டது. 


617 21௦01078 


(௦12/2 : கேட்டலார்‌ : கேட்டா 
மின்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

(௦6 : கேட்டாமின்‌ : நரம்பு 
வழியாகச்‌ செலுத்தப்படும்‌ 
நோவகற்றும்‌ மருந்து. 
61௦8௦80101 : பாகுச்‌ 
சிறுநீர்‌ நோய்‌ : சர்க்கரைப்‌ பாகு 
போன்ற சிறுநீர்‌ வெளியேறும்‌ 
நோய்‌. 

(203௦18 : குருதிக்‌ கரிமச்‌ சேர்‌ 
மம்‌ : இரத்தத்திலுள்ள கரிமச்‌ 
சேர்மப்‌ பொருள்கள்‌. 

(௦1௦1௦ 6௦0/3 : குருதிக்‌ கரிமப்‌ 
பொருள்கள்‌ : அசிட்டோன்‌, 
அசுட்டோஅசிட்டிக்‌ அமிலம்‌, 
பரீட்டா ஹைடிராக்சிபுட்ரிக்‌ 
அமிலம்‌ போன்ற பொருள்கள்‌. 
இவை கொழுப்பு அமிலங்க 
ளின்‌ வளர்சிதை மாற்றத்தி 
லுள்ள இடைநிலை கரிம 
மூலக்கூறுகள்‌. இவை பட்டினி, 
நீரிழிவு நோய்‌, குறைபாடுடைய 
கார்போஹைடிரேட்‌ வளர்‌ 
சிதை மாற்றம்‌ போன்றவற்றில்‌ 
உளவியல்‌ தற்காப்புகள்‌ ஆகும்‌. 
610112 : சிறுநீர்‌ கரிமச்‌ சேர்மம்‌: 
சிறுநீரில்‌ கரிமச்‌ சேர்மப்‌ 
பொருள்கள்‌ இருத்தல்‌. 
(௦01072 : கேட்டோபுரோ 
பென்‌ : வீக்கத்தை குறைத்து 
நோவகற்றும்‌ மருந்து. &ல்‌ 
வாதம்‌, வாதம்‌ போன்ற 
வற்றுக்குப்‌ பயனுடையது. 





(610518 
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6௦515 : குருதிக்‌ கரிமச்‌ சேர்மத்‌ 
திரட்சி : இரத்தவோட்டத்தில்‌ 
கரிமச்‌ சேர்மப்‌ பொருள்கள்‌ 
அதிகமாகச்‌ சேர்ந்திருத்தல்‌. 

6௦100/4 : கேட்டோடிஃபென்‌: 
வீக்கத்தைக்‌ குறைத்து நோவகற் 
றும்‌ மருந்து. இது புறஇயக்க 
மூச்சுக்‌ குழாய்‌ ஈளை நோய்‌ 
(ஆஸ்துமா). இது ஹிஸ்டாமி 
னிக்‌ எதிர்ப்பு, குரோமோலின்‌ 
போன்ற குணங்களை உடை 
யது. இது சிவப்பூதாச்சாய 
உயிரணு இயக்கத்தையும்‌ 
மிகையுணர்வு வளர்ச்சி 
யையும்‌ மட்டுபடுத்துகிறது. 
௦10166 : கேட்டோவைட்‌ : 
வைட்டமின்‌ 6, 8, 8, 
ஃபோலிக்‌ அமிலம்‌ 
ஆகியவை அடங்கியுள்ள 
மாத்திரை மற்றும்‌ திர 
வத்தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 

பார்‌ கோ : கெய்னிப்‌ 
புற்று அண்களிடம்‌ 
வாய்க்குழாயினுள்‌ 
செதில்படல உயிரணு 
எலும்புப்‌ புற்று. இதில்‌ 
£ழ்ப்பல்‌ ெலெயிறநு 
முகட்டுப்‌ பகுதியில்‌ சுண்‌ 
ணாம்பு, புகைபடிந்திருக்கும்‌. 
இது, இந்தியாவில்‌ உத்தரப்‌ 
பிரதேசம்‌, பீகார்‌ மாநிலங்‌ 
களில்‌ காணப்படுகிறது. 


(100 61௦08 9௦யழ : “கிட்‌ 


குருதி குழுமம்‌ : இது 
சிவப்பணுக்‌ காப்பு மூலம்‌ 








(ஜே.கே. மரபணு), இது தற்காப்பு 
மூலங்களுடன்‌ (ஜே.ஜே. 
எதிர்ப்பு) வினை புரிகிறது. 
முதன்‌ முதலாக இது எந்த 
நோயாளியிடம்‌ கண்டு பிடிக்கப்‌ 
பட்டதோ அந்த நோயா ளியின்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ படுகிறது. 
பர்வ : சிறுநீரகம்‌; சிறுநீர்‌ வடிப்பி : 
இரத்தத்திலிருந்து கழிவுப்‌ 
பொருளைப்‌ பிரித்துச்‌ சிறு 
நீராக்கி வெளியேற்றும்‌ உறுப்பு. 


பொல, 2ஙிரி்‌014] 
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பூரொஷ, வஙி1012/ : செயற்றை சிறு 
நீரகம்‌. 

41120 4200176 : இறந்த அம்மைப்‌ 
பால்‌ : இறந்துபோன அனால்‌ 
காப்பு மூல இயக்காற்றலுடைய 
பாக்டீரியா உள்ள அல்லது 
நோய்‌ உண்டாக்காமலே பாது 
காப்புத்‌ தற்காப்பு மூலங்களை 
உற்பத்தி செய்யக்கூடிய கிருமி 
களை உடைய அம்மைப்பால்‌. 
எடுத்துக்காட்டு: டி. பிடி அம்மைப்‌ 
பால்‌. 

|பி1எ (0 ௦6! : கொல்லி உயிரணு((9) : 
ஒரு பெரிய குருணை வடிவ 
நிணநீர்‌ உயிரணு. இது குறிப்‌ 
பிட்ட தற்காப்பு மூலம்‌ பூசிய 
உயிரணுவைப்‌ படிப்படியாக 
நசிக்கிறது. இவை இரு வகைப்‌ 
படும்‌: இயற்கைக்‌ கொல்லி (149), 
உயிரணுக்கள்‌, கொல்லி (9) உயிர 
ணுக்கள்‌. 

பா3௦5106515 : தசையசையு 
ணர்வு; இயங்குணர்வு. 
ரார்கா2௦5102519 : தசைஇயங்கு 
ணர்வு இழப்பு : தசை இயங்கு 
வதை உணரும்‌ ஆற்றலை இழத்தல்‌. 
ா356 : கைனேஸ்‌ : 'டிரான்ஸ்‌ 
ஃபெரேஸ்‌' என்ற செரிமானப்‌ 
பொருள்‌ வகையைச்‌ சேர்ந்த 
ஃபாஸ்போரிலேஸ்‌ உட்பிரிவு. 
இது கொடையளிக்கும்‌ மூலக்‌ 
கூற்றிலிருந்து அதிக சக்தி 
வாய்ந்த ஃபாஸ்பேட்டுகளை 
. மாற்றுவதை ஊக்குவிக்கிறது. 


- [2125] : உறுப்படி இயக்க 


மருத்துவம்‌ : செயற்கை உறுப்பில்‌ 
இயக்கத்தை உண்டுபண்ணுவ 
தற்காக, வெட்டியெடுத்த பகுதி 
யின்‌ முனையின்‌ உறுப்படி 
யினைப்‌ பயன்படுத்துதல்‌. 
ர5101௦00/ : தசைஇயக்கவியல்‌: 
உடல்‌ உறுப்புகளின்‌ தசை 
இயக்கங்களை அறிவியல்‌ முறை 
ஆராய்தல்‌. 

1பஈல௦ : இயக்கம்‌ சார்ந்த; இயக்க 
வியல்‌ : இயக்கத்தின்‌ விளைவுடைய 
40௦௦201௦98 : தசை இயக்க 
வரைபடப்‌ பதிவு : தசைஇயக்க 
வரைபடத்தின்‌ மூலம்‌' பெற்ற 
வரைபடப்‌ பதிவு. 
1161008101008]ு தசை 
இயக்க வரைபடம்‌ : நெஞ்சுப்பை 
பகுதியின்‌ மீது மார்புச்‌ சுவரின்‌ 
புறப்பகுதி மெதுவாக அதிர்‌ 
வதன்‌ வரைபடப்‌ பதிவு. இந்த 
அதிர்வுகள்‌, மார்பின்‌ ஒரு 
குறிப்பிட்ட பகுதியில்‌ முழுமை 
யான இயக்கத்தை குறிக்கிறது. 
1124001854 கசையிழைச்‌ 
சலாகை : கசையுறுப்பின்‌ அடித்‌ 
தளத்தில்‌ ஒட்டுக்கசையிழை 
களில்‌ காணப்படும்‌ சலாகை 
வடிவக்‌ கட்டமைப்பு. 


(/ஈ்‌௦51 : தசைஇயக்கக்‌ கோளாறு : 
பழக்கமில்லாத அசைவுகள்‌ 
காரணமாக உண்டாகும்‌ ஒரு 
கோளாறு. 
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ரர : வளைவு; நெளிவு. 

பங ரவா 0156856 : முறுக்கு 
மயிர்‌ நோய்‌ :%-தொடர்புடைய 
ஒரு பின்னடைவு நோய்‌. இதில்‌ 


குறைபாடுடைய செப்பு வளர்‌ 


சிதை மாற்றம்‌ எற்படும்‌. 
இதனுடன்‌ சேர்த்து, முடி 
வளர்ச்சிக்‌ குறைவு .திடீர்‌ 


நோய்ப்பிடிப்பு, குறுகிய மங்கல்‌ 
நிறைவடைய, திரிபடைந்த, 
உடைந்த முடிக்கீற்றுகள்‌, உச்‌ 
சித்தோல்‌ அழற்சி உண்டாகும்‌. 


11 5௦௦யா௩௨ ஷு : கின்ஸ்‌ 
போன்‌ நோய்‌ : குழந்தைப்‌ பரு 
வத்தில்‌ ஏற்படும்‌ மூளை வீக்க 
தோய்‌. 


காம்‌ : குருதியுறவு : ஒரு 
பொதுவான மூதாதையர்‌ வழி 
வந்த தனிமனிதர்களின்‌ ஒரு 
குழுமம்‌. குடும்ப உறவு முறை. 

3பா௦றா௦018 : இடிக்கிலி : இடி, 
மின்னல்‌, புயல்‌ கண்டு ஏற்படும்‌ 
மனநிலை திரிந்த அச்ச உணர்வு. 
(வாம்‌ 86 : கிர்க்லண்ட்‌ கத்தி: 
இதய வடிவான கத்தியுடன்‌ ஓர்‌ 
அறுவைச்‌ சிகிச்சைக்‌ கத்தி. 
இதில்‌ எல்லா முனைகளும்‌ கூர்‌ 
மையாக இருக்கும்‌. அமெரிக்க 
பல்‌ மருத்துவ அறிஞர்‌ ஓலின்‌ 
கிர்க்லண்ட்‌. இதனைக்‌ கண்டு 
பிடித்தார்‌. இது பல்‌ எகிறுவீக்க 
அறுவைச்‌ சிகிச்சையில்‌ பயன்‌ 


படுத்தப்படுகிற து. 
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5ராள 1ம்‌6 : கிர்ஷ்னர்‌ கம்பி: 
முறிவடைந்த எலும்புகளைக்‌ 
குந்திப்‌ பதிக்க வைக்கப்படும்‌ 
ஒ£(ு எல்குக்‌ கம்பி. 

(15819 ப/௦ : முத்தமிடும்‌ 
அழற்சிப்புண்‌ : 1. எதிரெதிர்‌ மேற்‌ 
பரப்புகளில்‌ உறுப்புகளின்‌ 
ஏற்படும்‌ அழற்சிப்புண்‌. எ-டு: 
தானே தடுப்பு ஊசிபோடுதல்‌ 
காரணமாகப்‌ பெண்பால்‌ 
கருவாயக எதிர்ப்புறங்களில்‌ 
ஏற்படும்‌ புண்‌. 2. பின்புற, 
முன்புறச்‌ சுவர்களில்‌ எதிரெதிர்‌ 
பக்கங்களில்‌ ஏற்படும்‌ முன்‌ 
சிறுகுடல்‌ அழற்சிப்‌ புண்கள்‌. 
1160100315 : திருட்டுப்‌ பழக்கம்‌; 
அனிச்சைத்‌ திருட்டு; திருட்டு 
வெறி : மனக்குழப்பம்‌ காரண 
மாகக்‌ கட்‌.டாயமாகத்‌ திருடும்‌ 
பழக்கம்‌. 

ற ஈ622016 : கிளிமா ஊசி 
குறுகிய சரிவாக அமைந்த, 
அகன்ற துளையடைய ஊசி, 
இதில்‌ தக்கவாறு அமைத்துக்‌ 
கொள்ளக்கூடிய காப்புடைய 
அறுவைத்‌ துழாவு கருவி 
பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌. இது 
எலும்பு மச்சையை உறிஞ்சி 
இழுக்கப்‌ பயன்படுகிறது. 
1167214215 ுாொ0ா6 : கிளைன்‌ 
ஃபெல்ட்டர்‌ நோய்‌ : அமெரிக்க 
மருத்துவ அறிஞர்‌ ஹாரி கிளைன்‌ 
ஃபெல்ட் டர்‌ இந்த நோயை 
விவரித்துக்‌ கூறினார்‌. இதில்‌ 
சிறிய விரை, விந்தணு இன்மை, 
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அண்முலைப்‌ பெருக்கம்‌, இரு 
பால்‌ உயிரணு உறுப்பு இயக்கு 
நீர்‌ சிறுநீரில்‌ கழிதல்‌ அகிய 
கோளாறுகள்‌ உண்டாகும்‌. 
[6 (651 : கிளைன்‌ சோதனை : 
மேகநோயைக்‌ கண்டுபிடிப்‌ 
பதற்கான துகள்‌ திரள்‌ படலச்‌ 
சோதனை. பெஞ்சமின்‌ கிளைன்‌ 
என்ற நோயியலறிஞர்‌ பெயரால்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. 
1யா0்‌6'6 றகாகடு515 : முடக்கு 
வாதம்‌ : கை மற்றும்‌ முன்கைத்‌ 
தசையில்‌ முடக்குவாதம்‌ ஏற்‌ 
பட்டு மெலிதல்‌. மேற்கை நரம்‌ 
புகள்‌, கழுத்துப்‌ பரிவு நரம்பு 
கள்‌ அகியவற்றின்‌ அடிவோர்‌ 
களில்‌ காயம்‌ காரணமாக 
உணர்வு மற்றும்‌ கண்பார்வைக்‌ 
கோளாறுகள்‌ உண்டாகின்றன. 
கிளம்ப்சே விவரித்தது. 

66 : முழங்கால்‌; முழங்கால்‌ 
மூட்டு; முட்டி : துடையெலும்‌ 
பின்‌ கழ்முனை, முன்கால்‌ 
எலும்பின்‌ தலைப்‌ பகுதி இவை 
இணையும்‌ கீல்மூட்டு. 
66-௦1 : முழங்கால்‌; மூட்டு; 
மூட்டிணைப்பு. 

1௦௦௦! : தொற்றுக்‌ கால்‌ 
உடைய நடக்கும்போது 


ஒன்றோடொன்று மோதிக்‌ . 


கொள்ளும்‌ முட்டிக்‌ கால்கள்‌. 
(ார்‌ர6ீ : நறுக்கி; கத்தி. 
11/46, ரா ப*2040 : வெட்டரி. 
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| (ரீ€, ௦2721201 : புரையரி. 
௦௦%, 12 : முட்டுக்கால்‌. 
௦ : முடிச்சு. 

௦106 : விரல்‌ கணு. 


(ாய௦(/ : கைமுட்டி; விரல்‌ முட்டி: 
கைவிரல்களுக்கும்‌ உள்ளங்கை 
எலும்புகளும்‌ இணையுமிடை 
யிலான பின்புறப்‌ பகுதி. 


00115 ராவா : கோச்‌ 
நிகழ்வு : முன்னர்‌ காச நோய்க்‌ 
கிருமி பீடித்த சீமைப்‌ பெருச்‌ 
சாளியில்‌ மீண்டும்‌ அந்த நோய்க்‌ 
கிருமியை ஊசி மூலம்‌ செலுத்‌ 
திய பிறகு ஏற்படும்‌ மாறுபட்ட 
விளைவு. ்‌ 
011/2”5 0௦6 0156856 : கோஹ்‌ 
லர்‌ எலும்பு நோய்‌ : 7. குழந்தை 
களின்‌ கை-காலில்‌ உள்ள 
தோணி போன்ற எலும்பில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ அழற்சி. 2. இரண்டாவது 
அடி.க்கால்‌ எலும்பின்‌ இணைத்‌ 
தண்டு வீக்கமடைதல்‌. 

௦1/26 0௦16 0156856 : எலும்பு 
வீக்கம்‌ : கைகால்களிலுள்ள 
படகு வடி.வ எலும்பில்‌ ஏற்படும்‌ 
வீக்கம்‌. இது 3-5 வயதுக்‌ 
குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுகிறது. 
601100510515 : கரண்டிநக நீர்க்‌ 
கட்டி : கரண்டிநக நீர்க்கட்டி ஏற்‌ 
படுதல்‌. இதில்‌ தெளிவான திசுப்‌ 
பாய்மம்‌, நிறமிக்‌ குறைபாட்டுக்‌ 
கருமையம்‌ அகியவற்றுடன்‌ 
தொய்புழை உண்டாகும்‌. 
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௦11௦ : கரண்டி நகம்‌; 
கூண்டு நகம்‌; குழி நகம்‌ : அயச்‌ 
சத்துக்குறைபாடு காரணமாக 
உண்டாகும்‌ சோகையினால்‌ 
ஏற்படும்‌ கரண்டி. வடிவ நகங்கள்‌. 


௦21/௦ : கோளனாக்கியான்‌ 
ஃபைட்டோமினாடியோன்‌ என்ற 


மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


001116 80015 : வாய்‌ வெண்‌ 
புள்ளி : தட்டம்மையின்‌ தொடக்க 
நாட்களில்‌ வாயினுள்‌ எற்படும்‌ 
சிறிய வெண்‌ புள்ளிகள்‌. 


௦015210141 ற$1701௩0௦5/5 ஏூு- 
பா௦௱6€ : போதைப்‌ பைத்தியம்‌ : 
மதுபானப்‌ போதையினால்‌ 
மனத்தளர்ச்சி உண்டாகி ஏற்‌ 
படும்‌ பைத்தியம்‌. இந்நோய்‌ 
கண்டவர்‌ தன்னுணர்வுடனும்‌, 
விழிப்புணர்வுடனும்‌ இருப்பார்‌. 
ஆனால்‌ அண்மை நிகழ்ச்சிகள்‌ 
மறந்துபோகும்‌. 

௦1௦0௦112% : மூளை மேலுறை : 
அடர்த்தியான நட்சத்திர வடிவ 
உயிரணுக்கள்‌ அடங்கிய மூளை 
மேலுறை. 

(௦031'5 1௦6016 : கோப்பன்‌ ஊசி: 
மார்பகப்‌ புற்று இருக்குமிடத்‌ 
தைக்‌ கண்டறிவதற்கான நீண்ட 
உடல்திசு ஆய்வு ஊ௫ 
(02110 50005 : கோப்ளிக்‌ புள்ளி 
கள்‌ : கன்னம்‌ மற்றும்‌ நாக்கு 
சவ்வின்‌ மையத்திலுள்ள நுண்‌ 
ணிய வெண்புள்ளியுடன்‌ கூடிய 


சிறிய பிரகாசமான சிவப்புப்‌ 


புள்ளிகள்‌. இது கட்டி தோன்‌ 
றுவதற்கு முன்பு தட்டம்மை 
நோயில்‌ காணப்படும்‌. அமெரிக்க 
குழந்தை மருத்துவ அறிஞர்‌ 
ஹென்றி கோப்ளிக்‌ இதனைக்‌ 
விவரித்துக்‌ கூறினார்‌. 


12பா௦515 : தேய்மம்‌. 
18ப௦515, எப/92௦ : தேய்வகம்‌. 


௦16௨ ர86ா0ர8010 142 : 
கொரியாக்‌ குருதிப்‌ போக்குக்‌ 
காய்ச்சல்‌ : “ஹான்டாவைரஸ்‌” 
என்ற கிருமியினால்‌ உண்டா 
கும்‌ சிறுநீரக நோயுடன்‌ கூடிய 
குருதிப்‌ போக்குக்‌ காய்ச்சல்‌. 

(12006 0152856 : மைய நரம்பு 
மண்டல நலிவு : மைய நரம்பு 
மண்டலம்‌ நலிவுறுவதால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ மரபு நோய்‌. இது மனக்‌ 
கோளாறு நிலையுடன்‌ தொடர்‌ 
புடையது. கிராபே விவரித்தது. 


ஈயா ந$யா௦மா : கருப்பைக்‌ 
கட்டி : பெண்‌ கருப்பையில்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ இரண்டாம்‌ நிலை உக 
கரமான கட்டி. முதல்‌ நிலை 
கட்டி, இரைப்டையில்‌ உண்டாகிறது; 
1210 : வங்காள நச்சுப்‌ பாம்பு : 
வங்காளத்தில்‌ காணப்படம்‌ 
கடும்‌ நச்சு உடைய நச்சுப்‌ 
பாம்புகளில்‌ ஓன்று. இதன்‌ உட 
லில்‌ வெள்ளைப்‌ பட்டைகள்‌ 
இருக்கும்‌. உடலிலுள்ள முதுகு 
தண்டுச்‌ செதில்கள்‌ அறுகோண 
வடிவில்‌ இருக்கும்‌. தலையும்‌, 
க&ழ்த்தாடையின்‌ பக்கங்களும்‌ 
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பெரிய கவசங்களால்‌ மூடப்‌ 
பட்டி ருக்கும்‌. 

130565 ஈளாமாகா6 : கிராஸ்‌ 
சவ்வு : மண்டையோட்டு ।- 
பட்டைகளை இருகூறாக 
வெட்டும்‌ குறுக்கு வெட்டுக்‌ 
கோடு. இதனை “2” பட்டை 
என்றும்‌ அமைக்கப்படுகிறது. 

10911 0௦61110160 : கிராக்‌ குண 
கம்‌ : சிதறல்‌ திறனுக்கும்‌ அண்‌ 
பல்‌ கற்றோட்டத்துக்குமிடை 
யிலான விகிதம்‌. இதனை 
ஆகஸ்ட்‌ மற்றும்‌ மேரி கிராக்‌ 
இருவரும்‌ விவரித்துக்‌ கூறினார்‌. 
1௦/65 யமக : குரோனிக்‌ 
இடுக்கு : நுரையீரலின்‌ மேல்‌ 
நுணிக்கு நேரிணையான ஓலியலை 
 எதிர்வுப்‌ பட்டை. இதனை 
இடைநிலையில்‌ கழுத்தும்‌ பக்க 
வாட்டில்‌ தோள்களும்‌, பின்‌ 
புறத்தில்‌ கழுத்துப்‌ பட்டை எலும்பு, 
முன்‌ புறத்தில்‌ ஊசுதண்ட தசை 
யும்‌ சூழ்ந்திருக்கும்‌. இது இயல்‌ 
பாக ஓலியலை எதிர்வுடையது. 


(ப!($௦ர்௫லு 06! : குல்ட்ஷிட்ஸ்கி 


உயிரணு : அர்ஜென்டாஃபின்‌ 


என்ற உயிரணு. இதனை ரஷிய 
மருத்துவ அறிஞர்‌ நிக்கோலாய்‌ 
குல்ட்ஷிட்ஸ்கி விவரித்துக்‌ கூறினார்‌. 
ப0610௦ன9-/4/௦/ யான 0/66956 : 
கூகல்பெர்க்‌-வெலாண்டர்‌ நோய்‌: 
குழந்தைகளிடம்‌ பரம்பரையாக 


ஏற்படும்‌ தசை நலிவு நோய்‌. 


இது தண்டுவடத்தில்‌ பின்புறக்‌ 
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கொம்பு உயிரணுக்கள்‌ இழப்பு 
காரணமாக உண்டாகிறது. 
இதனை ஒரு சுவீடன்‌ நரம்பி 
யலறிஞர்‌ விவரித்துக்‌ கூறினார்‌. 
நான்கு உறுப்புகளின்‌ மையம்‌ 
நோக்கிய தசைகள்‌ இதில்‌ 
தொடர்புடையவை. 


பா௱ள!!'5 0/52856 : கும்மல்‌ 
நோய்‌ : முதுகெலும்பில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ அழுத்த முறிவு. இதில்‌ 
வலி, நரம்புவலி, முதுகுத்தண்டு 
வளைவு (கூனல்‌) கால்பலவீனம்‌ 
உண்டாகும்‌. ஜெர்மன்‌ அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை வல்லுநர்‌ ஹெர்மான்‌ 
கும்மல்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

போர்வா ஈவ்‌! : குன்ட்ஷெர்‌ 
ஆணி : நீண்ட எலும்புகளின்‌ 
முறிந்த முனைகளைப்‌ பொருத்‌ 
துவதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
துருப்பிடிக்காத எஃகினாலான. 
அணி. ஜெர்மன்‌ அறுவைச்சிகிச்சை 
வல்லுநர்‌ ஜெொர்ஹார்ட்குன்ட்ஷெொர்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்‌ கப்படுகிறது. 
1 ப01121"5 061/6 : குப்‌ஃபெர்‌ உயிர 
ணுக்கள்‌ : துகள்சூழ்‌ உயிரணுக்‌ 
களையுடைய குருதியோட்ட 
மண்டலத்தின்‌ பெரிய பிரமிடு 
வடிவ செறிவுமிக்க உயிரணுக்கள்‌. 
இவை ஈரலின்‌ எலும்பு உட்‌ 
புழையின்‌ உள்வரிப்பூச்சாக 
அமைந்திருக்கும்‌. இது, ஜெர்மன்‌ 
உடல்‌ உட்கூறியலறிஞர்‌ கார்ல்‌ 
வான்குப்‌ஃபெர்‌ பெயரால்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. 





(பா 
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வதை ணை கைக ககக கச கணை அ சண வைகை சனை காக கனை வய வகை வகா பகவ வணக அகவல்‌ 


பா: மைய நரம்பு நோய்‌ : மைய 


நரம்பு மண்டலத்தில்‌ மெல்ல: 


மெல்ல உண்டாகும்‌ கிருமி 
நோய்‌. இது மனித இறைச்சியை 
உண்பதால்‌ உண்டாகிறது. 
நியூகினியில்‌ 
மக்களிடம்‌ பெரும்பாலும்‌ 
ஏற்படுகிறது. 

பாம: குரு/சிறை நோய்‌ 


மரணம்‌ விளைவிக்கக்கூடிய 
நரம்பியல்‌ சிறை நோய்‌. நியூகினி 
யிலுள்ள மெலனேசிய மரபுக்‌ 
குழுவினரில்‌ மனிதப்‌ பண்பு 
களை நினைவூட்டும்‌ இயல்பு 
டைய பால்குடி உயிரினங்‌ 
களால்‌ இது பரவுகிறது. 'குரு' 
என்பதற்கு அவர்கள்‌ மொழி 
யில்‌ காய்ச்சல்‌ அல்லது குளிர்‌ 
மூலம்‌ ஏற்படும்‌ நடுக்கம்‌ என்று 
- பொருள்‌. இதனால்‌ சிறுமூளைத்‌ 
தள்ளாட்டம்‌, நடுக்கம்‌, வாய்க்‌ 
குளறல்‌ ஏற்பட்டு, படிப்படி 
யாக இயக்க நரம்பு வாதம்‌ 
உண்டாகி, இறுதியில்‌ மரணம்‌ 
விளையும்‌. 


(வார்‌ : புரதக்‌ குறை 
பாட்டு நோய்‌; சவலை நோய்‌, 
புடைச்‌ சவலை : கடும்புரதச்‌ சத்துக்‌ 
குறைபாட்டினால்‌ பிறந்த குழந்‌ 
தைகளுக்கும்‌, சிறுவர்களுக்கும்‌ 
ஏற்படும்‌ நோய்‌. இதனால்‌, 
இரத்தசோகை, உடல்‌ நலிவு, 
நுரையீரல்‌ வீக்கம்‌ ஏற்பட்டு 
இறுதியில்‌ மரணம்‌ விளையும்‌. 


மலைவாழ்‌ 


[ரூ353ஈபா 10651 0156886 : கியா 
சனூர்‌ வனநோய்‌/ குரங்கு நோய்‌: 
இது ஒரு குரங்கு நோய்‌; இது 
கொசு வழி பரவும்‌ நோய்க்‌ 
கிருமிகள்‌ மூலம்‌ பரவும்‌ நோய்‌. 
இது காடுகளில்‌ உள்ள குரங்கு 
களில்‌ உண்டாகும்‌. மென்‌ மர 
உண்ணியினால்‌ பரப்பப்படுகி 
றது. இந்தியாவில்‌ கர்நாடகத்‌ 
தின்‌ ஷிமோகா, தென்‌ கன்னடம்‌ 
ஆகிய பகுதிகளிலுள்ள காடு 
களில்‌ காணப்படுகிறது. இத 
னால்‌ காய்ச்சல்‌, தலைவலி, 
தசைவலி, கண்குழியில்‌ வலி, 
வலிவிழப்பு, அரிதாகக்‌ குருதிப்‌ 
போக்கு ஏற்படும்‌. நோய்க்குறி 
யறிந்து இதற்குச்‌ சிகிச்சை 
யளிக்கப்படும்‌. 

புறா௦ரறா : தமனி அளவை 
வேறு பாட்டுப்‌ பதிவுக்‌ கருவி; 
அசை வரைவி : தமனியின்‌ 
அலையூச லாட்டத்தைப்‌ பதிவு 
செய்யும்‌ ஒரு கருவி. 
புரயானா!௦ 8010 : கைனூரனிக்‌ 
அமிலம்‌ : டிரிப்டோஃபான்‌ 
வளர்சிதை மாற்றம்‌ மூலம்‌ உற்‌ 
பத்தியாகும்‌ ஒரு நறுமணக்‌ 
கூட்டுப்‌ பொருள்‌. இது டிரிப்‌ 
டோஃபான்‌ வளர்சிதை மாற்றக்‌ 
கோளாறுகளில்‌ சிறுநீரில்‌ சுரக்கிறது. 
புறமாக : கைனூரினைன்‌ : 
டி.ரிப்டோஃபான்‌ வளர்சிதை 
மாற்றத்தில்‌ உண்டடாகும்‌ ஓரு 
நடுத்தர அமினோ அமிலம்‌. 





(பு011௦500110515 - 


(ூற௦500110518 : முதுகுத்தண்டு 
வளைவு : முதுகுத்தண்டின்‌ பின்‌ 
னோக்கிய மற்றும்‌ கிடைமட்ட 
வளைவு. 

வரர்க% : முதுகுத்‌ தண்டு வளைவு 
நோய்‌; கூனல்‌ (முதுகு; கூன்‌ : முதுகுத்‌ 


முதுகுத்‌ தண்டு வளைவு நோய்‌ 


625 (ா1௦ா௨௦(6 


தண்டு அளவுக்கு மீறி பின்புற 
மாக வளைந்திருக்கும்‌ நோய்‌. 
(0௦4/௦ : கூனன்‌. 

[புார்‌ார்க0ொ/6 : கீழ்முதுகு உட்‌ 
குழிவு : &ீழ்‌ முதுகு எலும்பு 
வளைவின்‌ பின்பகுதி உட்குழிவு. 


ட& : எல்‌. ஏ : இடது இதய 
மேலறை ((8* கர்ப) என்பதன்‌ 
சுருக்கம்‌. 

80 : ஆய்வுக்கூடம்‌ (லேப்‌) : ஆய்வுக்‌ 
கூடம்‌ என்பதன்‌ சுருக்கம்‌. 
1806720140 : நடுக்கம்‌; தளர்ச்சி. 


1866 : அடையாளச்சீட்டு : 1. ஒரு 
குறியீடு. 2. உறுப்பு, இச, உயி 
ரணு அல்லது உயிரியின்‌ சிறப்பு 
இணைப்பிரிப்பு. இதில்‌ படிந்து 
இருக்கும்‌. 

1306191௦01! : லேபட்டாலோல்‌ : (மிக 
உயர்ந்த குருதி அழுத்தத்தைக்‌ 
கட்டுப்படுத்த ஊசி மூலம்‌ 
செலுத்தப்படும்‌ அல்‌ஃபா- 
பீட்டா தடுப்பு மருந்து. இதனை 
வாய்‌ வழியாகவும்‌ கொடுக்கலாம்‌. 
19018 : பெண்குறி இதழ்‌ : இதழ்‌ 
போன்ற பெண்‌ குறியின்‌ பகுதி. 
120116 : மாறவல்ல; மறக்கக்‌ கூடிய; 
நிலையற்ற; நிலையா; சீரற்ற : 
நிலைமாற்றமடையக்‌ கூடிய; 
பொருள்‌ மாற்றம்‌ பெறக்கூடிய. 
21/07 : நிலையின்மை; மாறும்‌ 
தன்மை; நிலை பிறளம்‌ : நிலை 
மாறும்‌ தன்மை. 

18010068ஙர0வ! : முன்பல்‌ கன்னப்‌ 
பரப்பு : ஒரு முன்புறப்பல்லின்‌ 


தலைப்‌ பகுதியின்‌ கன்னப்‌ 
பரப்பு சார்ந்த. 

120100110168 : உதட்டு இசிவு 
உதடுகளில்‌ ஏற்படும்‌ கடுமை 
யான இசிவு. இது சுயகட்டுப்‌ 
பாடில்லா வலிப்பில்‌ ஏற்படுவது 
போன்றது. 


(20100௦(4/ : உதடு-பல்‌ சார்ந்த : 
உதடுகள்‌ மற்றும்‌ பற்கள்‌ தொடர்பான 
18010010550180/1968! : வாய்‌ 
முடக்குவாதம்‌ : உதடுகள்‌, நாக்கு 
குரல்வளை ஆகியவற்றில்‌ படிப்‌ 
படியாக ஏற்படும்‌ முடக்கு 
வாதம்‌. 

120109105800 010681 : உதடு- 
நாக்கு-தொண்டை சார்ந்த : உதடு 
கள்‌, நாக்கு, தொண்டை 
தொடர்புடைய. 


8010011றர்‌ : உதட்டசைவுக்‌ கருவி : 
பேசும்‌ போது உதடுகளின்‌ 
அசைவினைப்‌ பதிவுசெய்யும்‌ 
கருவி. 
1/௦(வ! : கீழுதடு-முகவாய்க்‌ 
கட்டை சார்ந்த : கீழுதடு மற்றும்‌ 
முகவாய்க்‌ கட்டை தொடர்‌ 
புடைய. 

1801012581! : மேலுதடு-மூக்கு 
சார்ந்த : மேலுதடு மற்றும்‌ மூக்கு 
தொடர்புடைய. 


|1301002/21116 


1201022121416 : உதடு- அண்ணம்‌ 
சார்ந்த : உதடுகள்‌ மற்றும்‌ அண்ணம்‌ 
தொடர்புடைய. 


1201௦01350 : உதடு பிளாஸ்டிக்‌ ' 


அறுவை :ஓர்‌ உதட்டில்‌ பிளாஸ்டிக்‌ 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை செய்தல்‌. 
13்‌10எ51௦ : பல்‌ இடம்‌ பெயர்வு: 
ர பல்‌ உள்துளை அமைப்பு 
வரிசையிலிருந்து உதடுகளால்‌ 
இடம்‌ பெயர்ந்திருத்தல்‌. 
|2(யா௱ : உதடு; இதழ்‌. 
20012100 : ஆய்வுக்கூடம்‌. 
13037௦4௦0/-0111௦81 : மருந்து 
ஆய்வுக்கூடம்‌. 
120௦ பா : பேறு. 
|29௦பா, 061௦0 : தாமதப்‌ பேறு. 
1௮9௦ பா, 011201 : இடர்ப்‌ பேறு. 
136௦ பா, ௦054700120 : தடைப்பேறு. 


18ம்‌ : உட்‌ 
காதுத்துளை; 
சுருள்‌ புழை; உட்‌ 
காது; காதுத்‌ திரிபுத்‌ 
துளை; செ 
வளை உட்‌ 
காதின்‌ திருக்கு 
மறுக்கான 
துளை. 

18௦பா : பிள்‌ மூளை3 
ளைப்‌ பேபற்று 
வலி; பேறுகை 
வலி : குழந்தைப்‌ 
பிறப்பதற்கு 
உண்டாகும்‌ 


இடுப்பு வலி. 


குழாய்‌ 
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முதற்கட்டத்தில்‌ கழுத்துப்‌ 
பகுதி முழுமையாக விரிவடை 
கிறது. இரண்டாம்‌ கட்டத்தில்‌ 
குழந்தை வெளிவருகிறது. மூன்‌ 
றாம்‌ கட்டத்தில்‌ நச்சுக்கொடி 
வெளியேற்றப்படுகிறது. 
[அர்‌ : உட்காது : 7. உட்செவி 
புறநிணநீர்‌ மூலம்‌ எலும்புப்‌ 
பின்னலிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட 
ஒன்றையொன்று பிணைக்கும்‌. 
சவ்வுக்‌ குழிகள்‌, உயிரணுக்கள்‌, 
குழாய்கள்‌ ஆகியவற்றின்‌ ஒரு 
குழுமம்‌. இவை இரண்டும்‌ 
பொட்டெலும்பின்‌ பாறை 
போன்ற பகுதிக்குள்‌ அமைந்தி 
ருக்கும்‌. 2. அரைவட்டக்‌ குழாய்‌ 
கள்‌, ஊடுதாய்க்‌ குழாய்கள்‌, 
சுருள்‌ வளைகள்‌ அடங்கிய 
உட்காது. 


வளைவுக்‌ 


சுத்தி எலும்பு 
காதெலும்பு 


ம டட்காது 
சுருள்‌ குழாய்‌? :, 2 


உட்காதுத்துளை 


1909106010. 
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'ஷிராாா601௦1 : காதுஉட்சுருள்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌ : காதின்‌ 
உட்சுருள்‌ வளைப்‌ பகுதியை 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
அகற்றுதல்‌. 

'2ரரரர்ர்ப6 : உட்காது அழற்சி : 
உட்காதிலுள்ள ஒன்றோடொன்று 
இணைந்துள்ள திரவம்‌ நிரம்‌ 
பிய மூன்று அறைகளில்‌” வீக்கம்‌ 
ஏற்படுதல்‌. இதில்‌ திடீர்‌ தலைச்‌ 
சுற்றல்‌. இது அசைவினால்‌ 
கடுமையாகும்‌. இது சில நிமி 
டங்கள்‌ அல்லது சில மணி 
நேரம்‌ வரை நீடிக்கும்‌. இதனு 
டன்‌ சேர்ந்து குமட்டலும்‌ 
வாந்தியும்‌ உண்டாகும்‌. 
120672160 4௦ பா॥ : கீறல்‌ 
காயம்‌; சிராய்ப்பு; குதறிய 
காயம்‌ திசுக்கள்‌ 
கிழிந்து ஏற்படும்‌ 
சிராய்ப்புக்‌ காயம்‌. 
1908121101 : கிழிகாயம்‌. 


1201/ப5116 : மயங்கலான: 
கண்‌ ணொலி மங்கிய. 


1/8௦ொறு௱வ 0௦௨௮) 
கண்ணீர்க்கால்‌. 

180003 பா 

கண்ணீர்க்‌ குழாய்‌ : கண்ணின்‌ 
உள்மூலையிலிருந்து கண்ணீரை 


மூக்கடிக்குக்கொணரும்‌ 
நரம்புக்‌ குழாய்‌. ்‌ 
|8ிறு௱வ! 590 : கண்ணீர்ப்பை. 


18௦ர௱வ 256 : கண்ணீர்க்கலம்‌. 





180௫35 : கண்ணீர்‌ உறுப்புகள்‌: 
கண்ணீர்த்‌ தொட ர்புடைய 
உறுப்புகள்‌. கண்ணீர்ச்சுரப்பி, 
கண்ணீர்க்கால்‌ முதலியவற்றின்‌ 


தொகுதி. 


18௦42! : கண்ணீர்‌ சார்ந்த. 
18௦11௱க!, ॥/80ரு௱வ, [0ர௱2! : 
கண்ணீர்க்கலம்‌ சார்ந்த; கண்ணீரக. 
|8௱24௦ஈ.: கண்ணீர்‌ வடிதல்‌; 
கண்ணீர்ச்‌ சுரப்பு; கண்ணீர்ச்‌ சொறிதல்‌: 
அழுகையினால்‌ கண்ணீர்‌ வடி தல்‌. 
|8ொரு?! 8ம்‌: கண்ணீர்ச்‌ 
சுரப்பி : கண்கடையிலுள்ள 


கண்ணீர்ச்‌ கரப்பபி 


ந ! மூக்குக்கு 


கண்ணீர்ச்‌ சுரப்பி 
12௦ஈ௫௱2! 560 : கண்ணீர்ப்பை. 
19௫௨! ௭256 : கண்ணீர்‌ கலம்‌. 
(80றற215 : கண்ணீர்‌ உறுப்புக்கள்‌. 
12௦00௫3115 கண்ணீர்‌ 
ரொழுக்கு. 
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1301௮] ப௱ப்‌ர : பால்‌ புரதம்‌ : எளி 
தில்‌ சரணமாகக்கூடிய இரு 
பால்‌ புரதங்களில்‌ ஒன்று. 
|3012009ப : பால்‌ பெருக்கு; பால்‌ 
சுரப்பு மருந்து; பால்‌ சுரப்புப்‌ பூக்கி: 
பால்‌ சுரப்பைத்‌ தூண்டுவதற்கு 
கொடுக்கப்படும்‌ மருந்து. 
1301356 : லாக்டேஸ்‌ : குடல்‌ நீரில்‌ 
காணப்படும்‌ பால்‌ சர்க்கரையை 
(லாக்டோஸ்‌) பழச்‌ சர்க்கரை 
யாகவும்‌ (லேர்‌௦56) கிளாக்டோ 
சாகவும்‌ மாற்றுகிற செரிமானப்‌ 
பொருள்‌. 


130(2(/௦ஈ : 1. பால்‌ சுரப்பு; பாலூட்‌ 
டல்‌ : தாயின்‌ மார்பகத்திலிருந்து 
பால்‌ சுரத்தல்‌. 2. பால்‌ கொடுத்தல்‌ : 
குழந்தைக்குத்‌ தாய்ப்பால்‌ 
கொடுத்தல்‌. 

12012815 : பால்‌ நாளங்கள்‌; குடற்‌ 
பால்‌ குழாய்‌; பாற்‌ குழல்‌ : குடல்‌ 
நீர்மங்களால்‌ உண்டாக்கப்‌ 
படும்‌ பால்‌ போன்ற கணையம்‌. 
பித்தம்‌ ஆகிய நீர்மத்தைக்‌ 
கொண்டு செல்லும்‌ நாளங்கள்‌. 
190140 : பால்‌ சார்ந்த. 

190116 2௦10 : லாக்டிக்‌ அமிலம்‌ : 
பாலை புளிக்கச்‌ செய்யும்‌ 
அமிலம்‌. 


1௮01147௦05 : பால்‌ சுரப்பிக்கிற; 
பாலேந்தி : பால்போன்ற நீர்‌ 
மத்தை உண்டாக்குகிற. 

190107 : லேக்டோஃபெரின்‌ : 
பாலிலும்‌, பலமுனைக்‌ ௧௫ 
வெள்ளணுக்களிலும்‌ காணப்‌ 
படும்‌ தனிவகையல்லாதப்‌ 


புரதம்‌. இது இரத்தத்திலுள்ள 
அயத்துடன்‌ இணையும்‌. 
1301௦921(௦ : பால்சுரப்புத்‌ தூண்‌ 
டல்‌; பாலூக்கி; பால்சுரப்பூக்கி; பால்‌ 
பெருக்கி. 

1300 : பால்மானி : பாலின்‌ 
ஒப்பு அடர்த்தியை அளவிடு 
வதற்கான கருவி. 

|2010-0ா௦46்‌॥ : பால்‌ புரதம்‌ 
பாலில்‌ உள்ள வெண்கரும்‌ 
பொருளாகிய புரதம்‌. 


120056 : பாலினிமம்‌; பால்‌ சர்க்‌ 
கரை : பாலில்‌ உள்ள சர்க்கரை. 
குழந்தைகளுக்குக்‌ கொடுப்பதற்‌ 
கான நீர்த்த பசும்பாலில்‌ கார்‌. 
போஹைட்ரேட்டை அதிக 
மாக்குவதற்கு இது கக்‌ 
படுகிறது. 

120105 பார8 : சிறுநீர்ச்‌ சர்க்கரை; 
பால்‌ சிறுநீர்‌; நீரிழிவு. 

|௮01ப1௦56 : லேக்டுலோஸ்‌ : டை 
சாக்கரைடு' என்ற ஒருவகைச்‌ 
செயற்கைச்‌ சர்க்கரை. இது 
மனிதர்களிடம்‌ நீரால்‌ பகுபடு 
வதில்லை. இதனை மனிதர்‌ 
ஈர்த்துக்‌ கொள்வதுமில்லை. 
இது பெருங்குடலிலுள்ள பாக்‌ 
டீரியாவினால்‌ வளர்சிதை மாற்‌ 
றம்‌ செய்யப்படுகிறது. 


130பா2 : இடைக்‌ குழிவு; இடை 
வெளி; சிறுபள்ளம்‌; வெற்றுக்‌ குழி: 
எலும்பு, தசை முதலியவற்றி 
லுள்ள இடைக்குழிவான பகுதி. 
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190: சிறுவன்‌; இளைஞன்‌. , 


|904ப1056, 181056 : பழச்சர்க்‌ 
கரை : பல்வேறு இனிப்புக்‌ கனி 
களில்‌ காணப்படும்‌ சர்க்கரைப்‌ 
பொருள்‌. தேன்‌, கரும்பு அகிய 
வற்றில்‌ உள்ள சர்க்கரை இதில்‌ 
அடங்கும்‌. 

ட31012-0௦0்‌/ 0156856 : லாஃ 
போரா திரள்‌ நோய்‌ : தசைத்‌ 
துடிப்பு வலிப்பும்‌, அறிவுக்‌ 
குழப்பமும்‌ உண்டாக்கும்‌ நோய்‌. 
தோல்‌ திசு ஆய்வில்‌ லா 
போரா திரள்கள்‌, ஷிஃப்‌ நேர்‌ 
மறை அமிலம்‌ ஆகியவை தென்‌ 
படும்‌. ஸ்பானிய மருத்துவ 
அறிஞர்‌ கான்காலோ லா 
போரா பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

130 : சுணக்கம்‌; தடை. 
1௦0௦0௦ : இமைச்‌ சுணக்கம்‌. 


186 : முடம்‌ : ஒன்று அல்லது 
அதற்கு மேற்பட்ட உறுப்பு 
களில்‌ ஏற்படும்‌ ஊனம்‌. பெரும்‌ 
பாலும்‌ கால்‌ அல்லது பாதத்‌ 
தில்‌ ஏற்படும்‌. இது இயல்பான 
நடமாட்டத்தைப்‌ பாதிக்கும்‌. 
[௮68 : தாள்‌ படலம்‌; நுண்‌ தகடு: 
செதிள்‌ அடுக்கு; தசைச்‌ சவ்வு; 
எலும்புத்தகடு. 

ரா: மென்தகடு; எலும்புப்‌ 
பட்டை; தகடு : எலும்பினாலான 
தாள்‌ படலம்‌; சவவு. 
|அார்ஈவொொவ : உடற்பகுதி ஊடு 
கதிர்ப்‌ படம்‌ : உடம்பின்‌ ஒரு 
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குறிப்பிட்ட பகுதியின்‌ ஊடு 
கதிர்ப்படம்‌. இது ஊடுகதிர்‌ 
வரைபடம்‌ மூலம்‌ எடுக்கப்‌ 
படுகிறது. 

|அ௱ராகரா2ா்‌ : ஊடுகதிர்‌ வரை 
படம்‌ : உடலின்‌ ஒரு குறிப்‌ 
பிட்ட பகுதியின்‌ நுட்பங்‌ 
களைக்‌ காட்டும்‌ ஊடுகதிர்ப்‌ 
பட நுட்ப முறை. 


|உார்ஈகா ரி : வாயுத்‌ துகள்‌ 
இயக்கம்‌ : குழாயின்‌ சுவர்களுக்கு 
இணையாகச்‌ செல்லும்‌ கோடு 
களின்‌ நெடுகிலுமுள்ள வாயுத்‌ 
துகள்களின்‌ தடங்கலற்ற இயக்கம்‌. 
13111601௦0 மென்தகடு 
அறுவை மருத்துவம்‌; தகடெடுப்பு; 
மென்‌ தகடு நீக்கம்‌ : மென்‌ தகட்‌. 
பூனை அகற்றுவதற்கான அறுவை 
மருத்துவம்‌. 

அழமான : லாம்ப்ரென்‌ : குளோ 


ல்பாசிமின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 


பெயர்‌. 


|8ா௦ள்‌ : சூரிக்‌ கத்தி; குறுங்கத்தி : 
அறுவை மருத்துவக்குப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ ஒரு சிறிய, கூர்மையான 
இருபக்கமும்‌ கூர்விளிம்புடைய 
ஒரு கத்தி. 

ட௮98ா2ா5' 06! : லாங்கர்‌ 
ஹான்ஸ்‌ உயிரணு : இது ஓர்‌ ஒற்‌ 
றைக்கரு உயிரணு. இது, இழை 
மைப்‌ புண்களைப்‌ பரப்பும்‌ 
மேல்‌ தோலிலுள்ள சிறிய 
வெள்ளைக்‌ குருதியணுக்களுக் 
குக்‌ காப்பு மூலங்களை அளிக்‌ 
கிறது. ஜெர்மன்‌ நோயியலறிஞர்‌ 


ட௮ா0ாரலா5' 06! 8... 


பால்‌ லாங்கர்ஹான்ஸ்‌ பெய 
ரால்‌ அமைக்கப்படுகிறது. 
ட2௱0ஊார315' ௦611 ஜாவொப/௦௱க : 
லாங்கர்ஹான்ஸ்‌ உயிரணுக்‌ கட்டி: 
சிவப்பூதாச்சாய உயிரணுக்‌ 
கட்டி. இது உட்குழிவு நுரை 
பீரல்‌ நோய்‌, நுரையீரல்‌ உறை 
காற்று நோய்‌ அகியவற்றுடன்‌ 
இணைந்து காணப்படும்‌. 
2106'6 (65 : லாங்‌ சோதனை : 
நரம்புக்‌ கிரந்தி நோயைக்‌ கண்‌ 
டறிவதற்கான ஒரு சோதனை. 
கரைத்தக்கைத்‌ தங்கக்‌ கரைசல்‌ 
மூளை-முதுகந்தண்டுவடத்‌ 
திரவம்‌ இரண்டின்‌ தங்க 
வீழ்படிவின்‌ அளவினைப்‌ 
பொறுத்து இது கண்டறியப்‌ 
படுகிறது. ஜெர்மன்‌ மருத்துவ 
அறிஞர்‌ கார்ல்லாங்‌ பெயரால்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. 
௮ஈ0135' 14% ௦6! : லாங்ன்ஸ்‌ 
அரக்க உயிரணு : உருகிக்‌ கலந்த 
தோலிழைம உயிரணுக்‌ கள்‌ 
அடங்கிய ஓர்‌ அரக்க உயிரணு. 
இதில்‌ ஏராளமான கருமையங்‌ 
கள்‌, இிசுப்பாய்மத்தைச்‌ சுற்றி 
உள்ள மாலைபோல்‌ அமைந்து 
இருக்கும்‌. இந்த உயிரணுக்‌ 
களைக்‌ கொண்டு காச நோயைக்‌ 
கண்டறியலாம்‌. சுவிஸ்‌ நோயியல்‌ 
அறிஞர்‌ டி. லாங்கான்ஸ்‌ பெய 
ரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
13௭௦14 : ஆட்டுக்‌ கம்பளச்‌ சத்து : 
தைலவகை மூலப்‌ பொருளான 


631 [808101001௬ 


ஆட்டுக்‌ கம்பளச்‌ சத்து. ஆட்டு 
கம்பளத்திலிருந்து எடுக்கப்‌ 
படும்‌ கொழுப்புப்‌ பொருள்‌. 
இது களிம்புப்‌ பொருளாகப்‌ 
பயன்படுகிறது. 


131௦94 : லானோக்சின்‌ : டை கோக்‌ 
சின்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 
|3௮1ப90௦ : மென்‌ முடி. 

1௮02160100 : குடற்பகுதி அறுவை. 
1303100616 : முன்னோக்கிப்‌ பிதுக்கம்‌. 
|302701௦ஈட : வயிற்றசை ஆய்வு. 
1302050006 : லேப்ரோஸ்கோப்‌: 
அடிவயிற்று உட்‌ குழிவிலுள்ள 
உள்ளுறுப்புகளை பார்த்து 
ஆராய்வதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
நுனியில்‌ ஒரு நுண்ணிய ஒளிப்‌ 
பதிவுக்‌ கருவியை உடைய 
பெரிட்டோானியோஸ்கோப்‌ 
என்னும்‌ கருவி. 

(302705000/ : லேப்ரோஸ்கோப்‌ 
ஆய்வு : லேப்ரோஸ்கோப்‌ ௧௬ 
வியைப்‌ பயன்படுத்தி அடி வயிற்று 
உட்குழிவின்‌ உட்பகுதியை 
ஆராய்தல்‌. இதில்‌ ஒரு சிறிய 
றல்‌ மூலம்‌ அடி வயிற்றில்‌ 
லேப்ரோஸ்கோப்‌ செருகப்‌ 
பட்டு, உருக்காட்சி தொலை 
காட்சித்‌ திரையில்‌ காட்டப்‌ 
படுகிறது. 

1303100ஈடு : அடிவயிற்று அறுவை; 
உதரத்‌ திறப்பு; வயிற்று திறப்பு : 
அடி வயிற்றின்‌ புறத்‌ தோட்டின்‌ 
அறுவை. 


1806100616 


1306100616 : குடல்‌ சரிவு : இடுப்‌ 
பிலுள்ள தசைகள்‌ விலகுவதால்‌ 
ஏற்படும்‌ குடல்‌ சரிவு. 

ட3180 ர௦ர௱ப/5 : லாப்லாஸ்‌ சூத்‌ 
திரம்‌ : ஒரு கோளத்திலுள்ள அழுத்‌ 
தம்‌, சுவர்‌ அழுத்த நிலையை 


ஆரத்தினால்‌ வகுப்பதால்‌ கிடைக்கும்‌ 


ஈவின்‌ இரு மடங்குக்குச்‌ சமம்‌. 
இந்தச்‌ சூத்திரத்தை 78ஆம்‌ 
நூற்றாண்டில்‌ வாழ்ந்த கணித 
மேதை லாப்லாஸ்‌ வகுத்துரைத்தார்‌. 


1210206005 : கொழுமிய. 


ட2ா9201/ : லார்காக்டில்‌ : அமிட்‌ 
ரிப்டிலின்‌... என்ற மருந்தின்‌. 


வணிகப்பெயர்‌. . 
1௭09 : அகன்ற; பெரு. 

13௭௦09/1 : லாரோக்சில்‌ : அமிட்ரி 
டூ.லின்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிக 
பெயர்‌. 

18௩௦ : முட்டைப்புழு; கூட்டுப்புழு; 
_ புழுப்‌ பருவம்‌; இன உயிரி : அரை 
குறை உருமாற்றமடையும்‌ உயிர்‌ 
களின்‌ முதிரா வடிவம்‌. 
1815710106 : முட்டைப்புழு அழிப்‌ 
பான்‌; முட்டைப்‌ புழுக்‌ கொல்லி : 
முட்டைப்‌ புழுவை அழித்திடும்‌ 
மருத்து. 

133ு962வ! : குரல்வளை சார்ந்த 
மிடற்று. 

1201060103 குரல்வளை 
அறுவை மருத்துவம்‌; குரல்வளை 
வெட்டு; மிடற்றெடுப்பு : குரல்‌ 
வளையை அறுவை மருத்துவம்‌ 
மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 
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| ா91(5 : குரல்வளை அழற்சி; 
மிடற்றழற்சி : குரல்வளையில்‌. 
ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
|அ3/௩0௦6088 : குரல்வளை 
வீக்கம்‌ : ஒவ்வாமை காரண 
மாக குரல்வளையில்‌ உண்டா 
கும்‌ வீக்கம்‌. 

180௫9 100100151 : குரள்வளை 
நோய்‌ வல்லுநர்‌; மிடற்றியலார்‌. 
[89190100/ : குரல்வளை நோயி 
யல்‌; மிடற்றியல்‌ : குரல்வளை 
நோய்கள்‌ பற்றிய ஆய்வியல்‌. 
1/3 ர௦ள்ரு : குரல்வளை அள 
வீடு : குரல்வளையை அளவிடுதல்‌. 


(அர1000812]/5156 : குரல்வளைத்‌ 
தசை வாதம்‌ : குரல்வளைத்‌ 
தசைகளில்‌ ஏற்படும்‌ முடக்கு 
வாதம்‌. ப 


180௫10௦03௫ 106010 1] 
தொண்டை அறுவை மருத்துவம்‌: 
குரல்‌ வளையையும்‌ அடித்‌ 
தொண்டையின்‌ கீழ்ப்பகுதியை 
யும்‌ துண்டித்து அகற்றுதல்‌. 
18௫௩000185 034 : குரல்வளை 
அறுவை மருத்துவம்‌ : குரல்‌ 
வளையில்‌ அறுவை மருத்துவம்‌ 
மூலம்‌ சீரமைப்புச்‌ செய்தல்‌. 
1831005006 : குரல்வளை ஆய்‌ 
வுக்கருவி; குரல்வளை நோக்கி; 
மிடறுகாட்டி : குரல்வளையைக்‌ 
கூர்ந்து அய்வதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
துணைக்‌ கருவித்‌ தொகுதி. 
|30ு10050001௦ : 


ஆய்வு சார்ந்த 


குரல்வளை 


: ஒரு சிறிய 


1911005003 
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நீண்ட கைப்பிடியுடைய கண்‌. 


ணாடியின்‌ உதவியுடன்‌ குரல்‌ 
வளையின்‌ உட்பகுதியை ஆய்வு 
செய்தல்‌ தொடர்புடைய. 

[அரு 10050003/ : குரல்வளை 
ஆய்வு : குரல்வளை ஆய்வு 
கருவி மூலம்‌ குரல்வளையைப்‌ 
பார்த்து அய்வு செய்தல்‌. 
1809000017 : உட்குரல்வளை 
அறுவை மருத்துவம்‌; குரல்‌ வளை 
வெட்டு; மிடற்றுத்‌ திறப்பு : வெளி 
யிலிருந்து குரல்‌ வளையின்‌ உட்‌ 
பகுதியில்‌ வெட்டும்‌ அறுவை 
மருத்துவ முறை. 
1307 100112801௨/1/5 : 
மூச்சுக்‌ குழாய்‌ அழற்சி : குரல்‌ 
வளையிலும்‌ குரல்‌ வளைப்பை 


தொடரும்‌. மூச்சுக்‌ குழாயிலும்‌ 


ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
[20ர10011801160௦ மா௦ன்‌/((5 : 
சுவாச குழாய்‌ வீக்கம்‌; மூச்சுக்‌ 
குழல்‌ அழற்சி : குரல்வளை, 
குரல்வளைக்‌ குழாய்‌, மூச்சுக்‌ 
குழாய்கள்‌ ஆகியவற்றில்‌ ஏற்படும்‌ 
வீக்கம்‌. 

|2ரு ட: குரல்வளை : குரலை 
உண்டாக்கும்‌ குருத்தெலும்பு 
சார்ந்த கட்டமைப்பு. குரல்‌ 
வளைக்கும்‌, மூச்சுக்‌ குழாய்க்கு 
மிடையில்‌, மூன்றாவ து, ஆறாவது 
கழுத்து முள்ளெலும்பு நிலையில்‌ 
இது அமைந்துள்ளது. இதில்‌ 
மூச்சுக்‌ குழாயின்‌ மேல்‌ 
முனையைச்‌ சுற்றி தனித்தனிக்‌ 
கூறுகளால்‌ இணைக்கப்பட்ட 


குரல்வளை 


ஏராளமான குருத்தெலும்புகள்‌ 
அமைந்துள்ளன. 

[352 ுரர௦ா6 : மூட்டுப்‌ 
பிறழ்ச்சி : பன்முக மூட்டுப்‌ பிறழ்ச்சி 
கள்‌. லேசன்‌ விவரித்தது. 

13561 : லேசர்‌ கற்றை; வீச்சுமிழ்‌ 
ஒளி : தூண்டிவிட்ட கதிரியக்க 
வெளிப்பாட்டின்‌ பமூலம்‌ ஒளிப்‌ 
பெருக்கம்‌ செய்தல்‌. இதனால்‌ 
உண்டாகும்‌ வெப்பம்‌ திசுக்‌ 
களை உறையவைக்கிறது. இது 
புற்று நோய்‌ மருத்துவத்திற்குப்‌ 
பயன்படுகிறது. அறுவைக்கும்‌ 
பயன்படும்‌. 

[955 : சிறுமி, பெதும்பை. 


[2853 18/௦ : குருதிப்‌ போக்குக்‌ 
காய்ச்சல்‌ : கிருமிகளினால்‌ 
உண்டாகும்‌ இரத்தப்‌ போக்குக்‌ 
காய்ச்சல்களில்‌ ஒன்று. இது 
ப$ீடித்த 3-16 நாட்களில்‌ அறி 
குறிகள்‌ (குடற்காய்ச்சல்‌, டைஃ 
பாய்டு) குருதி நச்சூட்டு 
போன்ற நோய்களில்‌ நோய்க்‌ 
குறிகள்‌ தோன்றும்‌. ஆறாம்‌ 
நாள்‌ வாயிலும்‌ தொண்டைப்‌ 
புண்கள்‌ உண்டாகும்‌. இந்நோய்‌ 
கண்டவர்களில்‌ 67% பேர்‌ 
இறந்து விடுகிறார்கள்‌. இந்‌ 
நோயாளிகளைத்‌ தனிமைப்‌ 
படுத்தி மருத்துவமளிக்க வேண்டும்‌. 
135521'5 02616 : லேசர்‌ பசை : 
துத்தநாக அக்சைடு மாவுப்‌ 
பொருள்‌. சாலிசலிக்‌ அமிலம்‌ 
ஆகியவற்றை மென்‌ கன்மெழு 
கில்‌ கலந்த பசை மருந்து. படை 


அ அவவ... டடம வைய வைகை கக) 
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நோய்க்குப்‌ பயன்படுத்தப்படு 
கிறது. 
135511100௨ : களைப்பு; சோர்வு. 


| : உள்மறைக்‌ காலம்‌ : 
தூண்டுதலுக்கும்‌ துலங்கல்‌ 
இயக்கத்துக்குமிடையில்‌ செய 
லற்ற ஒரு கால அளவு. 

12181 : மறைந்துள்ள. 

1218௩ ஈ62௫ : உட்செறி வெப்பம்‌; 
மறைந்துள்ள வெப்பம்‌ : புதை 
சூடு. வெப்ப நிலை மாறாமல்‌, 
பொருளின்‌ நிலையில்‌ மாறுதல்‌ 
ஏற்படுத்தும்‌ வெப்பம்‌. 
[31௦121 : நடுவிலகிய; வெளிப்பக்க. 


1200) 19211௦ ரர : ரப்பர்‌ பால்‌ 
நிலைப்பாட்டுச்‌ சோதனை : குருதி 
யணு ஓட்டுத்திரட்சிக்கு காப்பு 
மூலம்‌ தடவிய ரப்பர்‌ பால்‌ 
துகள்களைப்‌ பயன்படுத்திச்‌ 
செய்யப்படும்‌ குருதி நீரியல்‌ 
சோதனை. 

1௨ : ஒதுங்கிடம்‌; கழிப்பிடம்‌; 
கழிவிடம்‌. 

1211௦6 : வலைப்‌ பின்னல்‌ : ஒன்‌ 
றோடொன்று செங்கோணத்‌ 
தில்‌ பின்னிப்‌ பிணைந்த கட்ட 
மைவு மூலம்‌ அமைந்த வலைப்‌ 
பின்னல்‌ அமைப்பு. 

|அபொப௱ : சாராய அபினிக்‌ கரை 
சல்‌ : சாராய அபினிக்‌ கரைச 
லின்‌ பழைய பெயர்‌. 


[அபர 022147 சிரிக்கும்‌ 
மரணம்‌ : குரு: என்ற நோயின்‌ 
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இறுதி நிலைகளில்‌ ஏற்படும்‌ 
கட்டுப்படுத்த முடியாத கட்‌ 
டாயச்‌ சிரிப்பு. 

[அபரம்‌ : நகைப்பு : உணர்ச்சியை, 
பொதுவாக மகிழ்ச்சியை வெளி 
படுத்தவதற்கு எழுப்பப்படும்‌ 
தெளிவில்லாத ஒலிகள்‌. 

|2/206 : கழுவல்‌. 

[36% : குடல்‌ கழுவல்‌. 
122045 : பேதி மருந்துகள்‌; மல 
மிளக்கிகள்‌ : குடலிளக்க மருந்து 
கள்‌; மலச்சிக்கலின்‌ போது 
மலத்தை இளக்கி எளிதாக 
வெளியேற்றுவதற்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ மருந்துகள்‌. 
1௮௦ : அடுக்கு : ஒரே சீரான 
கனமுடைய மெல்லிய தகடு 
போன்ற கட்டமைப்பு. 

19221 : தொழுநோய்‌. 

132812 : தொற்று மருத்துவமனை. 
1834 16௦௦16 ஏுராள்‌௦௱6 : மந்த 
வெள்ளையணு நோய்‌ : குழந்தை 
களுக்கு ஏற்படும்‌ தடைக்காப்பு 
குறைபாட்டு நோய்‌. பலமுனை 
வெள்ளைக்கரு வெள்ளணுக்‌ 


- குறைபாட்டினால்‌ இது உண்‌ 


டாகிறது. இதனால்‌ சீழ்‌ சார்ந்த 
புண்‌ உண்டாகும்‌. 

ட₹ : தோல்படை. உயிரணுக்கள்‌ : 
தோல்படை தோய்கண்ட 


- நோயாளிகளிடம்‌ காணப்படும்‌ 


உயிரணுக்கள்‌. 
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1620 : ஈயம்‌; காரீயம்‌ : நச்சு உப்பு 
கள்‌ உள்ள மென்மையான 
உலோகம்‌. இதனால்‌ தோலில்‌ 
கொப்புளம்‌, வலி, வீக்கம்‌ 
உண்டாகும்‌. இதைக்‌ குணப்‌ 
படுத்த அபினி தடவுகிறார்கள்‌. 
ட6061”5 0011௦ 211001 : லெபர்‌ 
பார்வை நலிவு : பார்வை நரம்பு 
களில்‌ பரம்பரையாக ஏற்படும்‌ 
நலிவு. இதனால்‌ வயது வந்த 
இளம்‌ அண்கள்‌ வேகமாகப்‌ 
பார்வை இழக்கிறார்கள்‌. ஜெொர்‌ 
மன்‌ கண்‌ நோமயியலறிஞர்‌ 
தியோடார்‌ லெபர்‌ பெயரால்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. 
16௦141172856 : லெசித்தினேஸ்‌ : 
லெசித்தின்‌ ஆக்கச்‌ சிதைவினை 
ஊக்குவிக்கும்‌ ஒரு செரிமானப்‌ 
பொருள்‌. 

60௦1121 : லெடெர்‌ஃபென்‌ 
ஃபென்பூஃபென்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்பெயர்‌. 

_ உளார்‌ : லெடெர்மைசின்‌ : 
டி மெத்தில்‌ குளோர்டெட்ரா 
சைக்ளின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

160 : கால்‌. 

160, ஈ14(€ : வெளிர்கால்‌. 

12௦௦ : அட்டை; சூப்பட்டை : 
குருதி உறிஞ்சும்‌ நீர்வாழ்‌ உயிரினம்‌. 
600-1௨5 0166256 : லெக்‌- 
பெர்த்தெஸ்‌ நோய்‌ : தொடை 
யெலும்பின்‌ தலைப்‌ பகுதியில்‌ 


ஏற்படும்‌ எலும்பு மூளைத்‌ 
தசையழுகல்‌ நோய்‌. அமெரிக்க 
அறுவை மருத்துவ வல்லுநர்‌ 
ஆர்தல்‌ லெக்‌, ஜெர்மன்‌ 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை வல்லுநர்‌ 
ஜார்ஜ்‌ பார்த்தெஸ்‌ இருவரும்‌ 
இதனை விவரித்துக்‌ கூறினர்‌. 
1601512400 றம்‌௦ ஈவர்‌ : மக்கள்‌ 
நல்வாழ்வுச்‌ சட்டம்‌. 

120யா6 : பயற்றங்காய்‌ : உண 
வாகப்‌ பயன்படும்‌ பயற்றினச்‌ 
செடியின்‌ பகுதி, 

160 யா : பயற்றினம்‌; அவரை 
யினம்‌ : பட்டாணி, அவரை, 
மொச்சை போன்ற பயற்றினை 
தாவரங்கள்‌. 

181௦ாு௦௱3 : இழைமத்திசுக்கட்டி: 
சிறிதளவு இழைமத்‌ திசுக்களு 
டைய மிருதுவான தசையில்‌ 
ஏற்படும்‌ உக்கிரமற்ற கட்டி. 
(21௦0ட௦58௭௦௦௱௨ : மிருதுத்தசை 
உக்கிரக்கட்டி : மிருதுத்தசையில்‌ 
ஏற்படும்‌ உக்கிரமான கட்டி. 
ட618ர௱வா- 0௦0௦ யா 000165 : 
லெயிஷ்மான்‌-டோனோவான்‌ 
திரட்சி : கருங்காய்ச்சல்‌ எனப்‌ 
படும்‌ “காலா-அசார்‌' என்ற 
நோய்‌ பீடித்த நோயாளியின்‌ 
குருதியோட்ட மண்டல உயிர 
ணுக்களில்‌ காணப்படும்‌ சிறிய 
வட்டமான அல்லது முட்டை 
வடிவத்‌ திரட்சி, வில்லியம்‌ 
லெபிஷ்மான்‌ என்ற ஆங்கிலேய 
இராணுவ அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
வல்லுநர்‌, அயர்லாந்து மருத்துவ 
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அறிஞர்‌ டோனோவான்‌ இரு 
வரும்‌ இந்தியாவில்‌ சென்னையில்‌ 


பணியாற்றிய போது இதனை 
விவரித்துக்‌ கூறினர்‌ 

ட றகா/க : லெயிஷ்மானியா: 
நுண்ணிய ஓரணுக்கசையிழை. 
கசையிழை அழற்சிக்குக்‌ 
காரணமான சிறுபெண்புூச்சிக்‌ 
கடி.யினால்‌ பரவுகிறது. 

|ஊார்ர்ட : நோவகற்று மருந்து : 
பிணி தணிக்கும்‌ மருந்து. 
[85 : வில்லை; விழி வில்லை; 
விழியாடி; கண்‌ வில்லை : கண்‌ 
ணின்‌ படிக நீர்மம்‌ பளிக்கு நீர்‌ 
மங்களுக்கிடையேயுள்ள கதிர்‌ 
சிதறுவிக்கும்‌ அமைவு. 

167௦, 021212010ப5 : புரைவில்லை. 


]2ார்2௦1ாரு : கண்‌ கண்ணாடி 


வில்லை அகற்றுதல்‌ : கண்ணின்‌ 
கண்ணாடி வில்லையை அகற்றுதல்‌. 


_]ாி௦ய/2ா: வில்லை வடிவான : 
கண்ணின்‌ விழிவில்லை வடிவான. 


[ஊர : தோல்‌ பழுப்புப்புள்ளி: 


லிப்போஃபஸ்ஸின்‌ திரட்சி கார 


ணமாகக்‌ கைகளின்‌ பின்புற 


முன்ள முதிர்ந்த தோலில்‌ 
காணப்படும்‌ தட்டையான 
பழுப்பு நிறப்‌ புள்ளி. 

169௦ : தோல்‌ கரும்புள்ளி : 
.லிப்போஃபஸ்ஸின்‌ அளவுக்கு 
அதிகமாகப்‌ படிவதன்‌ காரண 
மாக தோலில்‌ ஒழுங்கான கரை 
யுடன்‌ கூடிய பழுப்பு நிறப்‌ 
புள்ளி. இது சூரியவெளிச்சம்‌ 
படுவதால்‌ வெளிப்படுகிறது. 


| : அவரை விதை : புரதம்‌ 
பெருமளவு உள்ள அவரை 
விதை. இது மலிவானது; கட்‌ 
டச்சத்து நிறைந்தது. 

12/2௦! : லென்டிசோல்‌ : அமிட்‌ 
ரிப்டிலின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 


வணிகப்‌ பெயர்‌. 


16௦1118516 : சிங்கமுகத்‌ தோற்றம்‌; 
சிங்கமுகம்‌; சிங்கத்‌ தலை; பெருந் 
தலை : முகமும்‌ தலையும்‌ 
பருத்துச்‌ சிங்கம்‌ முகம்‌ போல்‌ 
தோற்றம்‌ உண்டாக்கும்‌ ஒரு. 
வகை நோய்‌. | 
16௦6 : தொழுநோயர்‌. 

12௨) : தொழுநோய்‌. 
160௦1091 : தொழுநோய்‌ வல்லு 
நர்‌; தொழுநோயியலார்‌ : தொழு 
நோய்‌ பற்றிய அராய்ச்சியிலும்‌ 
மருத்துவத்திலும்‌ வல்லுநர்‌. 


128௦1௦0/ : தொழு நோயியல்‌ : 


தொழுநோய்‌ பற்றியும்‌, அதற்‌ 
கான்‌ மருத்துவம்‌ குறித்தும்‌ 


அராயும்‌ இயல்‌. 
16ரா௦௱3 : குருணைக்கட்டிக்‌ 
கரணை : மைக்கோபாக்டீரிய 


லெப்ரே என்ற கிருமியினால்‌ 
உண்டாகும்‌ குருணைக்‌ கட்டி 
கரணை. ப 

ஜாரா : குட்டத்‌ திசுப்‌ புரதம்‌. 
1201051ய௱ : தொழு நோயகம்‌. 


188௦05 : தொழுநோய்‌ குறித்த; 
குட்டநோய்‌ பற்றிய. ட 
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12014 : லெப்டின்‌ : கொழுப்புத்‌ 
திசுவினால்‌ உற்பத்தி செய்யப்‌ 
படும்‌ ஒருவகை இயக்குநீர்‌. 
இது பசியை அடக்குவதற்கான 
£ழ்த்தள மட்டத்தில்‌ செயற்‌ 
படுகிறது. 

120(006021ப5 : நீள்மண்டை : 
இயல்பு கடந்து செங்குத்தாக 
நீண்ட குறுகிய மண்டையோடு. 
160100/16 : மென்சிவப்புக்‌ குருதி 
யணு : இயல்புக்கு மீறிய மெல்‌ 
லிய, தட்டையான சிவப்புக்‌ 
குருதியணு. இதில்‌ மைய நிற 
மிப்‌ பகுதி எருதின்‌ கண்போல்‌ 
அமைந்திருக்கும்‌. இதனை ஒரு 
தெளிவான மண்டலமும்‌, நிறமி 
விளிம்பும்‌ சூழ்ந்திருக்கும்‌. இதனை 
“மெக்சிக்கோ தொப்பி” உயிரணு 
என்றும்‌ கூறுவார்‌. 

[60௦0740515 : சிவப்பணுக்‌ குறை 
பாடு; மெலியணுமயம்‌ : மெல்‌ 
லிய, தட்டையான, சுற்றோட்‌ 
டமாகச்‌ செல்லும்‌ இரத்தச்‌ 
சிவப்பணுக்கள்‌. இது இரத்தச்‌ 
சிவப்பணுக்கள்‌ குறைபாட்டி 
னால்‌ உண்டாகும்‌ 'தாலசேமியா' 
என்னும்‌ நோயின்‌ அறிகுறியாகும்‌. 
1200௱ஊா965 : மூளை இழைம 
உறை : மூளையையும்‌, தண்டு 
வடத்தையும்‌ மூடியிருக்கும்‌ 
மிருதுவான மென்மையா 
இழைமை உறை. 
|120ளரா0/(06 : மூளைச்‌ சவ்வு 


உறை வீக்கம்‌; மெல்லுறையழற்சி: 


மூளையை அல்லது தண்டு 
வடத்தை மூடியுள்ள உள்‌ சவ்வு 
கள்‌ வீங்குதல்‌. 

ட60(050113 : கொக்கிப்பாக்டீரியா: 
டி ரப்போனமேட்டேசியே குடும்‌ 
பத்தைச்‌ சேர்ந்த மெல்லிய, 
சுருள்‌ சுருளான, கொக்கி 
முனையுடைய பாக்டீரியா. 
இது 240 பொதுக்‌ காப்பு 
மூலங்களையும்‌, 23 ஊனர்‌ 
உறைகளையும்‌ கொண்டிருக்கும்‌. 
[25018 : ஒருபால்புணர்ச்சிப்‌ 
பெண்‌ : ஒருபால்‌ புணர்ச்சியில்‌ 
ஈடுபடும்‌ பெண்கள்‌. 
126618115௱ : பெண்‌ ஒரு பாற்‌ 
புணர்ச்சி; பெண்ணிடைப்‌ பாலு 
றவு: பெண்‌ தன்‌ இனக்காமம்‌ : 
பெண்கள்‌ ஒருபாற்‌ புணர்ச்சி 
யில்‌ ஈடுபடுதல்‌. 

165012 1106 : பெண்கள்‌ செயற்கை . 
முயக்கம்‌ : பெண்களிடையிலான 
செயற்கைப்‌ புணர்ச்சி, 
[2501 0156856 : யூரிக்‌ 
அமில மிகை உற்பத்தி : யூரிக்‌ 
அமிலம்‌ அளவுச்கு மீறி உற்‌ 
பத்தியாதல்‌. இது ஒரு பிறவிக்‌ 
கோளாறு. இதனால்‌ மூளைக்குச்‌ 
சேதம்‌ உண்டாகலாம்‌. இந்‌ 
நோய்‌ கண்டவர்கள்‌ தங்களையே 
அழித்துக்‌ கொள்ளத்‌ தூண்டப்‌ 
படுவார்கள்‌. கடைவாயைக்‌ 
கடித்தல்‌. உதடுகளைக்‌ கடித்தல்‌, 
விரல்களைக்‌ கடித்தல்‌ அகியவை 
இந்நோயின்‌ அறிகுறிகள்‌. 


............. பபப பெய சைகை வைகை ய கைய) கவை ௪ கைபா பகலை 
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165101 : நைவுப்‌ புண்‌; சிதைவுப்‌ 
புண்‌; நசிவுப்‌ புண்‌; உருக்குலைவு 
புண்‌; நோய்ப்‌ பழுது; நோயகம்‌ : 
உறுப்புகள்‌ (திசுக்கள்‌) சிதைவு 
றுவதால்‌ உண்டாகும்‌ உறுப்புக்‌ 
கோளாறு. 

165561 : சிறிய. 

12112! : கொல்லும்‌. 

121௦1௦0103 : நினைவின்மை : 
ஒரு சொல்லை, பெயரை ௮ல்‌ 
லது விரும்பிய செயலை நினை 
வில்‌ வைத்துக்‌ கொள்ள முடி 
யாத தற்காலிக இயலாமை. 

12 00116 : லியூசின்‌ : இன்றியமையாத 
அமினோ அமிலங்களில்‌ ஒன்று. 
12000013510518 : முதிரா ஊனீர்‌ 
நுண்மப்‌ பெருக்கம்‌ : முதிர்ச்சி 
யற்ற ஊனீர்‌ நுண்மம்‌ இயல்‌ 
புக்கு அதிகமாகப்‌ பரவுதல்‌. 
160௦௦௦101௩ : லியூக்கோசிடின்‌ : 
கிருமிப்‌ புற நச்சு. இது இரத்த 
வெள்ளணுக்கள்‌ சிலவற்றை 
அழிக்கிறது. 

120௦௦03162 : வெள்ளையணு. 
[200௦001425 : ஊனீர்‌ நுண்மம்‌; 
குருதி வெள்ளையணுக்கள்‌; 
வெள்ளையணுக்கள்‌ : குருதியின்‌ 


நிறமற்ற நுண்மம்‌. இது வெள்ளை | 


அணுக்கள்‌ அகும்‌. 

1200௦ 0/10515 : வெள்ளையணுப்‌ 
பெருக்கம்‌. 

1200௦ 0/101/516 : வெள்ளையணு 
அழிவு; வெள்ளையணு முறிவு : 


(6000038813 


இரத்தத்திலுள்ள வெள்ளை 
யணுக்கள்‌ சிதைவுற்று அழிதல்‌. 


16௦௦010515 : மிகை வெள்ளணுக் 
கள்‌: வெள்ளையணுப்‌ பெருக்கம்‌; 
வெள்ளையணுவேற்றம்‌ : இரத்தத்‌ 
தில்‌ வெள்ளையணுக்களின்‌ 
எண்ணிக்கை அதிகமாதல்‌. 
நோய்‌ தொற்றும்‌ போது இது 
உண்டாகும்‌. 

1200௦061௱3 : பாண்டு நோய்‌ 
(வெண்‌ குட்டம்‌); வெண்‌ தோல்‌; 
வெண்‌ திட்டு : தோலில்‌ நிற 
நுண்மம்‌ (நிறமி) இல்லாமையால்‌ 
உண்டாகும்‌ நிறமின்மை நோய்‌. 


120௦௦05001) : மூளை வெண்‌ 
பொருள்‌ சீர்கேடு : மூளையிலுள்ள 
வெண்பொருள்‌ சீர்‌ கெடுதல்‌. 


120௦௦2 : விழி வெண்புள்ளி; 
வெண்புரை : விழி வெண்படலத்‌ 
தில்‌ ஒளி ஊடுவிச்‌ அகக்‌ 
வெண்புள்ளி. 


|2ப௦0ரர ௦/8 : நக வெண்புள்ளி; 
நக வெண்‌ பொட்டு : நகங்களில்‌ 
காணப்படும்‌ வெண்‌ புள்ளிகள்‌. 
120௦௦02007 : பாண்டு நோய்த்‌ 
தன்மை : நிற நுண்மமற்ற தன்மை. 
160000606515 : ஊனீர்‌ நுண்மக்‌ 
கசிவு : குருதி நாளங்களின்‌ சுவர்‌ 
களின்‌ வழியாக ஊனீர்‌ நுண்‌ 
மங்கள்‌ கசிந்து செல்லுதல்‌. 

12000086/8 : வெள்ளணுக்‌ குறை 
பாடு; வெள்ளையணுவிறக்கம்‌ : 
இரத்தத்திலுள்ள வெள்ளணுக்‌ 


களின்‌ எண்ணிக்கை குறைதல்‌. 





160௦061655 
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12ப௦001௦6515 : குருதி வெள்ள 
ணுப்பிரிவு : பின்னடைந்த குருதி 
யிலிருந்து குருதி வெள்ளணுகீ 
கள்‌ தனியாகப்‌ பிரியும்‌ செயல்‌ 
முறை. 

1600௦01812 : வெண்பட்டை 
ஒட்டு; வெண்படலம்‌ : சளிச்‌ சவ்‌ 
வின்‌ மீது வெண்மையான 
கனமான பட்டைகள்‌ ஒட்டிக்‌ 
கொள்ளுதல்‌. இது புற்று 
நோய்க்கு முந்திய நிலை என்று 
கருதப்படுகிறது. 

1200000162515 : வெள்ளையணு 
உருவாக்கம்‌; வெள்ளையணு 
வாக்கம்‌; வெள்ளையணு வளர்வு: 
இரத்தத்தில்‌ வெள்ளணுக்கள்‌ 
உருவாதல்‌. 

[2ப௦௦1்‌௦63 : வெள்ளைப்‌ போக்கு; 
வெள்ளை வீழ்தல்‌; வெள்ளை : 
பெண்ணின்‌ கருப்பை வாய்க்‌ 
குழாயிலிருந்து (யோனிக்‌ குழாய்‌) 
பசை போன்ற வெள்ளைப்‌ 
போக்கு (வெண்‌ கசிவு) ஏறி 
படுதல்‌. 

|160௦௦1௦ஈட7 : மூளைத்‌ தகட்டு 
அறுவை : மூளை முன்‌ அலகின்‌ 
ஊசி அறுவை. அலைக்கழிப்பு 
நரம்புக்‌ கோளாறுகளில்‌ இது 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
16ப௦௦௦11 : லியூக்கோவோரின்‌ : 
வாய்வழி கொடுக்கப்படும்‌ 
லஃபோலினிக்‌ அமிலம்‌. 
16ப1:3௱1/3 : வெள்ளையனுப்‌ 
பெருக்கம்‌; வெள்ளையணு மிகைப்பு; 
வெள்ளையணுப்புற்று; வெண்‌ 


புற்று குருதி வெள்ளை 
நுண்மப்‌ பெருக்கக்‌ கோளாறு. 
16ப18௦௱॥0 : வெண்புற்றுக்‌ கொப்‌ 
புளம்‌ : குறிப்பிடப்படாத தோல்‌ 
கொப்புளங்கள்‌. இது பெரும்‌ 


பாலும்‌ வெண்புற்றுடன்‌ 
தொடர்புடையது. 

12ப1:002/௨ : வெள்ளையணுக் 
குறை. 


|2ப௨2ா : லியூக்ரன்‌ : குளோராம்‌ 
புசில்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிக 
பெயர்‌. 


1௦ய/:௦0181/8 : வெண்‌ தடிப்புப்‌ 
படலம்‌; வெண்படலம்‌ : சளிச்‌ 
சவ்வுப்‌ படலங்களில்‌ ஏற்படும்‌ 
தடித்த வெண்மையான படலம்‌. 
இது வாயினுள்‌ உதடுகளில்‌ 
அல்லது பிறப்புறுப்புகளில்‌ 
உண்டாகலாம்‌. இது புற்று 
நோய்க்கு முந்திய நிலையைக்‌ 
குறிக்கும்‌. சில சமயம்‌ மேகப்‌ 
புண்‌ காரணமாக உண்டாகலாம்‌. 


16ப1:00016515 : வெள்ளையணு 


வளர்வு. 

1201082100 : நிணநீர்த்திசுக்‌ 
கட்டி : ஒருவகை உக்கிரமான 
நிணநீர்த்திசுக்கட்டி.. இதில்‌ 
எலும்பு மச்சை வெள்ளணு 
வரிசையைச்‌ சேர்ந்த ஏராள 
மான முதிரா உயிரணுக்கள்‌ 
சுற்றி வரும்‌. 

16 ப௦11/2ா : இடையீட்டுப்‌ 
பொருள்கள்‌ : அராக்கிடோனிக்‌ 
அமில வளர்சிதை மாற்றத்தில்‌ 
உண்டாகும்‌ உயிரியல்‌ முறையில்‌ 
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செயலூக்கம்‌ நிறைந்த பொருள்‌ 


கள்‌. இவை வீக்கம்‌, ஒவ்வாமை 


ஆகியவற்றில்‌ இடைமீட்டுப்‌ 
பொருளாகச்‌ செயற்படுகின்றன. 
|21100ர2 : மயக்க எதிர்ப்பு 
மருந்து : மயக்க மூட்டும்‌ மருநீ 
தின்‌ செயலாற்றலை எதிர்க்கும்‌ 
மருந்து. 
[ஊவ/5016 : லெவாமிசோல்‌ : 
- குடற்புழு அகற்றும்‌ செயற்கை 
மருந்துப்‌ பொருள்‌. இதனால்‌ 
நச்சு விளைவுகள்‌ ஏற்படுவதில்லை. 
18210 : தூக்குவிசைத்‌ தசை; 
உயர்த்தி; தூக்கி : உறுப்பினை 
உயர்த்தும்‌ தசை. 

டவர்‌ா£5 (ப0௦ : லெவின்‌ குழாய்‌ : 
ஒருவகைப்‌ பிளாஸ்டிக்‌ செருகு 
குழாய்‌. குடல்‌ அறுவைச்‌ சிகிச்‌ 
சையின்‌ போது குடலிலுள்ள 
- திரவங்களையும்‌ வாயுவையும்‌ 
அகற்றவதற்காக மூக்கின்‌ வழி 
யாக இரைப்பையினுள்‌ முன்‌ 
சிறுகுடல்‌ வரைச்‌ செருகப்‌ 
படுகிறது அமெரிக்க மருத்துவ 
அறிஞர்‌ ஆபிரகாம்‌ செனின்‌ 


பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 


1௦௦8012 : இதய இயல்புநிலை: 
உள்ளுறுப்புகளின்‌ உறுப்புகள்‌ 
இயல்பான நிலையில்‌ இருக்கும்‌ 
போது இதயத்தின்‌ இயல்பான 
நிலை. 


1௦௦௦08 : லெவோடோப்பா : 


அசையா நடுக்கம்‌ எனப்படும்‌. 


பார்க்கின்சன்‌ நோயைக்‌ குணப்‌ 
படுத்துவதில்‌ பயன்படுத்துவதில்‌ 


தீவிரத்தன்மையுடைய, 
இயற்கையாகக்‌ கிடைக்கும்‌ 
அமினோ அமிலம்‌. ப 
1ங௦1௦10651:61 : லெவோனோர்‌ 
ஜெஸ்ட்ரெல்‌ : வாய்வழி உட்‌ 
கொள்ளப்படும்‌ கருத்தடை 
மருந்தாகப்‌ பயன்படும்‌ ஓர்‌ 
இயக்குநீர்‌ (ஹார்மோன்‌). 
டஊ௦0160 : லெவோஃபெட்‌ : 
நோராட்ரனலின்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 


- [வூறர௦! : லெவோர்‌ஃபனால்‌: 


நோவாற்றும்‌ மருந்தாகப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ ஒரு செயற்கைப்‌ 
பொருள்‌. இதனை வாய்வழி 
யாகவும்‌ கொடுக்கலாம்‌. 

15 01003 9௦0 : லெவிஸ்‌ 
குருதிக்‌ குழுமம்‌ : சிவப்புக்‌ 
குருதியணுக்களின்‌ காப்பு மூலம்‌. 
இதனை ரெவிஸ்‌ குறித்துரைத்தார்‌. 
இது, எந்த நோயாளியின்‌ 
குருதியில்‌ தற்காப்பு மூலங்கள்‌ 
கண்டுபிடி க்கப்பட்டுள்ளனவோ 
அந்த நோயாளியின்‌ தற்காப்பு 
மூலங்களுடன்‌ வினைபுரிகிறது. 


ட வறு 0௦0185 : லெலி உயிரணுத்‌ 
திரட்சி : நிறமித்‌ திரட்சியடைய 
நரம்பு உயிரணுக்கள்‌. இவை 
பார்க்கின்சன்‌ நோயில்‌ மூளை . 
யில்‌ காணப்படும்‌. ஜெர்மன்‌ 
நரம்பியலறிஞர்‌ ஃபிரடரிக்‌ 
லெவி பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

[1010௦ : உணர்ச்சி உந்துதல்‌; புல 
னுணர்வு நிறைவு; காம வேட்கை; 
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விழைச்சு : பாலுணர்ச்சியின்‌ 
உந்துதல்‌. மனித நடத்தை 
முறையின்‌ முக்கிய உந்துதலாகக்‌ 


கருதப்படும்‌ புலனுணர்வு. 
டடறா21-88015 0156856 : லிப்மன்‌- 
சாக்ஸ்‌ நோய்‌ : பாக்டீரி யாவால்‌ 
பரவாத பாலுண்ணி இதய உள்‌ 
ளஞூறையழற்சி நோய்‌. இதனை 
அமெரிக்க மருத்துவ அறிஞர்கள்‌ 
இமானுவல்‌ லிப்மன்‌, பெஞ்சமின்‌ 
சாக்ஸ்‌ இருவரும்‌ விவரித்துரைத்தனர்‌. 
௦ : செம்பருக்கள்‌; படை : 
சிவப்புப்‌ பருக்களுடன்‌ கூடிய 
தோல்‌ நோய்வகை. 
டரா 5 ௩௦6 
லிக்தைம்‌ நோய்‌ : முதுகுத்தண்டு 
ஒருங்கிணைந்து சீர்கெடும்‌ 
நோய்‌. இது கடும்‌ குருதிச்‌ 
சோகையுடன்‌ இணைந்து 
காணப்படும்‌. ஜெர்மன்‌ 
மருத்துவ அறிஞர்‌ லட்விக்‌ 
லிக்தைம்‌ பெயரால்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. 

10-லு€ : கண்ணிமை. 

118௦02116 : லிடோக்கேய்ன்‌ : 

லிக்‌ னோக்கேய்ன்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
டர : லிடோத்தெசின்‌ 

்‌ லிக்னோக்கேய்ன்‌ என்ற 
மருந்‌ தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
11௦1 ப$ துணை 
மண்ணீரல்‌ : மண்ணீரலின்‌ 
சிறிய துணை உறுப்பு. 


041 110௮ 


[ரிசார்/5 : மண்ணீரல்‌ வீக்கம்‌: 
கணைய அழற்சி. 

160022! : மண்ணிரலுக்குரிய : 
மண்ணீரல்‌ மற்றும்‌ சிறுநீரகம்‌ 
தொடர்பான. 

[186 : உயிர்‌; வாழ்வு. 

116, 2106018110 : வாழ்நாள்‌. 


1116 206008 : ஆயுள்‌; வாழ்‌ 
நாள்‌ : மரணம்‌ ஏற்படும்‌ சராசரி 
வயது. இது சுகாதாரம்‌, நோய்‌ 
ஆகியவற்றினால்‌ மட்டுமின்றி 
கல்வி, தொழில்‌, சுற்றுச்சூழல்‌ 
போன்ற சமூகக்‌ காரணிகளி 
னால்‌ பாதிக்கப்படுகிற து. 
[116-505 : உயிர்நாடி : உயிர்‌ 
வாழ்வதற்கு இன்றியமையாத 
மூலாதார நரம்பு. 

93 : இணைப்‌ பிழை; விதி; 
கட்டு நாண்‌; பிணையம்‌ : 
எலும்புகளைப்‌ பிணைக்கும்‌ 
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தசை நார்‌ உறுப்புகளைப்‌. 


பற்றிப்‌ பிடிக்கும்‌ நரம்பு. 
110816 : குருதி நாளக்‌ கட்டு; 
கட்டுதல்‌ : அறுவை மருத்துவத்தின்‌ 
போது இரத்தம்‌ வடியாமல்‌ குருதி 
நாளத்தை கட்டி இறுக்குதல்‌. 
19211௦1 : குருதிக்‌ கட்டுமானம்‌; 
பிணைத்தல்‌; குருதி நாளக்‌ கட்டு: 
அறுவை மருத்துவத்தின்போது 
குருதி வடிவதைத்‌ தடுப்பதற்கு 
குருதி நாளத்தைக்‌ கட்டி இறுக்‌ 
குதல்‌. 

192%பா6 : கட்டுப்பிணைப்பு; கட்டு 
இழை; கட்டுப்‌ பொருள்‌; முடிச்சு; 
கட்டுநார்‌; பிணைப்பு : குருதி 
வடி வதை தடுப்பதற்கு அல்லது 
வீக்கம்‌ தண்ப்பதற்குக்‌ கட்டிப்‌ 
பிணைத்தல்‌. 

ப்ர : கவலைத்‌ தணிப்பு: 
அழுத்தக்‌ குறைவு; தாய்மை 
வயிற்றழுத்தக்‌ குறைவு; சூல்‌ 
தளர்ச்சி : உள்ளத்தின்‌ கவலை 
யைத்‌ தவிர்த்தல்‌; மனக்கவலை 
தீரப்‌ பெறுதல்‌. 

புரா : பளுக்குறைவு : கர்ப்‌ 
பிணித்‌ தாய்மார்களை கடைசி 
வாரங்களில்‌ இடுப்புக்‌ குழியினுள்‌ 
கருவயிரின்‌ தலை இறங்குவதன்‌ 
காரணமாகத்‌ தாய்க்கு பளு 
குறைந்தாக உண்டாகும்‌ உணர்வு. 
பறர்கர0 ஐவர5 : மின்னல்‌ வலி; 
மின்னல்‌ குத்துவலி : உடல்‌ 
உறுப்புகளில்‌, குறிப்பாகக்‌ கீழ்‌ 
உறப்புகளில்‌ பின்னல்‌ வெட்டுப்‌ 
போல்‌ திடீரென 
வலிஉண்டாதல்‌. 


பரந்‌ ரளி: ஒளித்தூண்டல்‌ 

பார்வை நரம்பு மற்றும்‌ கண்ணி 
யக்க நரம்பிலுள்ள புறநோக்கு 
நரம்பு, கண்ணியக்க நரம்பி 
லுள்ள கருமைய மற்றும்‌ புற 
நோக்கு இழைமங்கள்‌ ஆகியவை 
ஒளித்‌ தூண்டல்‌ அவற்றிலுள்ள 


.மறிவினை வளைவரையைப்‌ 


பொறுத்ததாக இருக்கும்‌. 
11016005 (ரராா௦101(45 : அகக்காழ்‌ 
கேடயச்‌ சுரப்பி அழற்சி : இதனை 
ரைடல்‌. நோய்‌ என்றும்‌ கூறுவர்‌. 
இது கழலை, கண்டமாலை 
என்றும்‌ அழைக்கப்படும்‌.இதில்‌ 
குரல்வளைச்‌ சுரப்பி கல்‌ போல்‌ 
கடினமாக வீங்கியிருக்கும்‌. இது 
இருபாலாரிடமும்‌ இளைமைப்‌ 
பருவத்தில்‌ உண்டாகும்‌ 

1191௦௦3116 : லிக்னோக்கேய்ன்‌ : 
உறுப்பெல்லை உணர்வு நீக்கும்‌ 
மருந்து. இது புரோக்கேய்னை 
விட ஆற்றல்‌ வாய்ந்தது; அதிக 
நேரம்‌ செயற்படக்‌ கூடியது. 
ஈம்‌ : உறுப்பு; அங்கம்‌. 

ப்ரம்‌, கரி ௦4௧! : செயற்கை உறுப்பு. 
பற்‌, (0௧௦ : காலுறுப்பு. 


பாம்‌, முற : மேலுறுப்பு, கை 
யுறுப்பு. 

ப௱ம16 ஷூ : மூளை உணர்வு 
மண்டலம்‌ : உணர்ச்சிளையும்‌, 
உள்ளார்ந்த உந்துணார்வுகளை 
யும்‌ கட்டுப்படுத்தும்‌ மூளையின்‌ 
பகுதி. 

பாாட்மு : விழிச்‌ சந்தி. 
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றா 20ள : எலுமிச்சை நீர்‌; சுண்‌ 
னாம்பு நீர்‌ : சொறி, கரப்பான்‌ 
மருந்தாகப்‌ பயன்படும்‌ கால்க) 
யம்‌ ஹைட்ராக்சைடு, எலுமிச்ச 
பழச்சாறு அளிவிதை அல்லது 
ஆலிவ்‌ எண்ணெய்‌ கலந்து 
இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
(210 : வரையறை. 

ர்ர்மார : அளவிலான. 

பறற! : தெளிவான. 


ராமாரா : நொண்டுதல்‌ : இயல்பு 
மீறி, வெட்டியிழுப்பு அசைவு 
களுடன்‌ நடத்தல்‌. வேதனை 
தரும்‌ நைவப்‌ புண்‌, உடல்‌ 
திரிபு, கீழ்‌ உறுப்பு, உடல்‌, அடி 
வயிறு அகியவற்றில்‌ சுருக்கம்‌ 
அல்லது வாதம்‌ ஏற்படுவதால்‌ 
இது உண்டாகிறது. 

டாா௦௦௦4 : லிங்கோசின்‌ : விங்கோ 
மைசின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

11௦௦௦ : லிங்கோமைசின்‌ : 
நோய்க்‌ கஇிரு.மிகளினால்‌ உண்‌ 
(பாகும்‌ கடும்‌ தொற்று நோய்‌ 
களுக்கு எதிரான உயிர்‌ எதிர்ப்‌ 
பொருள்‌. 

ர்ற்பட : லிங்டஸ்‌ : இனிப்பான 
கூழ்‌ போன்ற திரவம்‌. இதனைச்‌ 
சிறிது சிறிதாக அருந்த வேண்டும்‌ 
யப 110 


116, ஈார்கோவ! : மார்‌ நடுக்‌ 


கோடு. 
ர, 81/௦0: வெண்கோடு. 


1௦2 : நேர்வான. 
ஈக : துணி. 
119 ய1/௦1 : நாவடிவ. 


19 பகாரய(/க5(6 : லிங்குவான்டு 
லியாசிஸ்‌ : 'லிங்குவான்டுலா' 
என்ற கிருமியின்‌ மூன்றாம்‌ 
நிலை முட்டைப்‌ புழுவினால்‌ 
மனிதருக்கு உண்டாகும்‌ தொற்று 
நோய்‌. இதனால்‌ தொண்டை 
யில்‌ வலி, அரிப்பு, எரிப்பு உண்‌ 
டாகும்‌. இது மூச்சுத்‌ திணறல்‌, 
தொண்டை அடைப்பு, வாந்தி 
அகியவற்றடன்‌ சேர்ந்து ஏற்படும்‌. 
19 ப2 : நாக்கு; நா. 

ரர்‌: தேய்ப்புத்‌ தைலம்‌; தைலம்‌; 
களிம்பு : கீல்வாத நோய்க்குரிய 
பூச்சித்‌ தைல மருந்து போன்ற 
தேய்ப்புத்‌ தைல வகை. 

பார்ற : ஒட்டுச்‌ சவ்வு. 

1802 : பிணைப்பு : இரண்டு 
அல்லது அவற்றுக்கு மேற்பட்ட 
மரபணுக்கள்‌, ஒரே இனக்கற்றில்‌ 
ஒன்றோடொன்று மிக நெருக்க 
மாக இருத்தல்‌. இது பெற்றோர்‌ 
இடமிருந்து குழந்தைக்குப்‌ பரவும்‌. 
1॥௦16/6 8014 : லினோலெனிக்‌ 
அமிலம்‌ : தாவரக்‌ கொழுப்புகளில்‌ 
காணப்படும்‌ இன்றிமை யாத 
பூரிதமாகக்‌ கொழுப்பு அமிலம்‌. 
௩ : கட்டுத்துணி. 

(௦1653 : லியோரெசால்‌ : ஃபாக்‌ 
பாக்லேபபன்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்பெயர்‌. 


1௦141௦1116 





1௦4 0ொர்ர6 : லியோதைரோ 
னின்‌ : கேடயச்‌ சுரப்பியில்‌ சுரக்‌ 
கும்‌ டிரை. அயோடோத்தை 
ரோனின்‌ என்ற சுரப்புநீர்‌. இது 
தைராக்சினுடன்‌ சேர்ந்து உடல்‌ 
திசுக்களின்‌ வளர்சிதை மாற்றத்‌ 
தைத்‌ தூண்டுகிறது. 

10 : உதடு; இதழ்‌. 

ப்றவர்௨ : மிகைக்‌ குருதிக்‌ 
கொழுப்பு; கொழு குருதி : இரத்‌ 
தத்தில்‌ கொழுப்பு அதிகமாக 
இருத்தல்‌. 


110256 : கொழுப்புப்‌ பகுப்புப்‌ 


பொருள்‌; கொழு சிதை நொதி : 
கொழுப்பைப்‌ பகுக்கும்‌ செரி 


மானப்‌ பொருள்‌ ( என்சைம்‌). 


16௦100 : தடித்திசு அறுவை 
மருத்துவம்‌ : தடித்த திசுக்களை 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை மூலம்‌ 
அகற்றுதல்‌. 
1010: கொழுமம்‌. 

401௦0௦! : லிப்பியோடால்‌ : அயோ 
டினேற்றிய எண்ணெ யின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 
112௦069510 001 கொழுக் 
குலைவு. 

(1ஐ0௦60௨௱3 : உறுப்பு வீக்கம்‌ : 
கொழுப்பு, திரவம்‌ காரணமாக 
அடி. உறுப்புகள்‌ கடுமையாக 
வீக்கமடைதல்‌. 

10105 : கொழுப்புகள்‌ : நீரில்‌ 
கரையாத கொழுப்புப்‌ பொருள்‌ 
களின்‌ ஒரு குலுமம்‌. இவை 
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உடலில்‌ சேகரித்து வைக்கப்‌ 
பட்டு, சக்கிக்காகப்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படுகிறது. 

110100௦515 : லிப்பிடோசிஸ்‌ 
மூளை, ஈரல்‌, கல்லீரல்‌ போன்ற 
உடல்‌ உறுப்புகளில்‌ கொழுப்புப்‌ 
பொருள்கள்‌ அளவுக்கு அதிகமாகச்‌ 
சேர்வதற்கு வழி செய்யும்‌ 
வளர்சிதை மாற்றக்‌ கோளாறு. 
காஷர்‌ நோய்‌, டேய்‌-சாக்ஸ்‌ 
நோய்‌, நீமன்‌-பிக்‌ நோம்‌, 
போன்ற பரம்பரை நோய்கள்‌ 


இதில்‌ அடங்கும்‌. இது 
பொதுவாக யூதர்களிடம்‌ மறை 
நிலைக்‌ கோளாறுகளாகக்‌ 


காணப்படுகிறது. அறிவுக்‌ 
குழப்பம்‌, காக்காய்வலிப்பு, 
கண்குருடு ஆகியவற்றடன்‌ 
சேர்ந்து இது ஏற்படும்‌. 
10௦௦௦6 : லிப்போக்குரோம்‌ : 
இயற்கையான, லிப்போபைஸ்‌ 
ஸின்‌, கரோட்டின்‌,இ லைக்‌ 
கோபென்்‌ உள்ளடங்கலாக 
கொழுப்பு கரையக்‌ கூடிய 
நிறிமிக்கான இனப்‌ பொதுப்‌ 
பெயர்‌. 
10௦௦11: லிப்போக்கிரைட்‌ : குருதி 
யிலுள்ள அல்லது பிற உடல்‌ 
திரவத்திலுள்ள கொழுப்புப்‌ 
பொருளைப்‌ பிரித்தெடுக்கவும்‌, 
பகுப்பாய்வு செய்யவும்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ ஒரு சாதனம்‌. 
ஐ : இழைமத்‌ திசுக்‌ 
கட்டி மிகப்பெருமளவு 
கொழுப்பு உயிரணுக்களுடன்‌ 





110௦973௩ய/௦8 
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ட ட ட ர ட அ ண்ட டப்ப வற வாலட்க ட பட்டா கடல்‌, 


கூடிய இழைமத்‌ திசுவில்‌ 
உண்டாகும்‌ உக்கிரமற்ற கட்டி. 
110௦03ஈப1௦௱௦ : குருணைக்கட்டி 
நோய்‌ : இது திசுக்களில்‌ 
கொழுப்புப்‌ பொருள்‌ படிவு 
களுடன்‌ சேர்ந்து காணப்படும்‌. 
110௦10 : கொழுப்போலி. 
1100100515 : கொழுப்புப்‌ பொருள்‌ 
மிகைத்‌ திரட்சி : ஒருவகை வளர்‌ 
சிதை மாற்றக்‌ கோளாறு. 
இதில்‌, உடலில்‌ சில கொழுப்புப்‌ 
பொருள்கள்‌ அளவுக்கு அதிக 
மாகத்‌ திரண்டிருக்கும்‌. 
1௦1516 : கொழுப்புப்‌ பகுப்பு; 
கொழுப்பழிவு; கொழுப்பு முறிவு; 
கொழுப்புச்‌ சிதைவு : செரி 
மானப்‌ பொருள்‌ மூலம்‌ வேதி 
யியல்‌ பகுப்பாய்வு முறை. 
1௦௦௨ : கொழுப்புக்‌ கட்டி; 
கொழுப்புத்‌ திசுக்கட்டி; கொழுப்புப்‌ 
புத்து; கொழுப்புக்‌ கட்டி : 
கொழுப்புத்‌ திசு அடங்கிய 
கடுமையற்ற கட்டி. 

்ற௦றா௦(81ஈ : கொழுப்புப்‌ புரதம்‌: 
அதிக அடர்த்தியுடைய கொழுப்புப்‌ 
புரதம்‌. 

[10053௭௦௦௱2 : உக்கிரத்‌ திசுக்‌ 
கட்டி கொழுப்புத்‌ திசுப்‌ 
பெருக்கம்‌ அல்லது பருத்த திசு 
அடங்கியுள்ள உக்கிரமான 
நிலை. 


10௦5௦6 : கொழுப்புச்‌ சவ்வுப்‌ 
பை : கொழுப்புத்‌ துணை 
அடுக்கு உள்ள செயற்கையான 
கோள வடிவ சிறு சவ்வுப்பை. 


இது, உயிரணுவுக்குள்‌ டிஎன்‌ஏ 


முதலியவற்றைச்‌ செலுத்துவதற்‌ 
கான செயற்கைச்‌ சவ்வு 
மண்டலமாகச்‌ செயற்படுகிறது. 
நச்சு மருந்துகளின்‌ ஒரு மருந்து 
வழங்கீட்டு மண்டலமாகவும்‌ 
இது செயற்படுகிறது. 
10௦5001101 : தோலடித்‌ திசு 
அறுவை மருத்துவம்‌ : இது ஓர்‌ 
ஒப்பனை அறுவை மருத்துவம்‌. 
இதில்‌ கொழுப்பின்‌ ௨ றுப்பெல்‌ 
லைக்குட்பட்ட பகுதிகள்‌ ஓர்‌ 
உலோக வடிகுழாய்‌ வழியாகத்‌ 
தோலடித்‌ திசு அகற்றப்படு 
கிறது. 

[1௦௦1₹௦016 : கொழுப்பு வளர்‌; 
கொழுவளர்‌. 

12பா/2 : சிறுநீர்க்‌ கொழுப்பு; 
கொழுப்பு இழிவு. 


100௦78001௦ : நீர்ப்பு. 


ப்பர்‌ : நீர்மம்‌. 
்ப௦ : மதுபானம்‌; சாறு : சாரா 
யம்‌ முதலிய போதை தரும்‌ குடி 
வகை. 


1ரப0ர்‌௦6 : அதிமதுரம்‌ : அதிமதுர 
வேரிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு 
மருந்தாகவும்‌, தின்பண்டமாசவும்‌, 
பயன்படும்‌ கருநிறப்‌ பொருள்‌. 
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10 ரோ! : பனிக்குட நீர்‌ 
பனிக்குடத்‌ திரவம்‌. 
॥118516 : கல்லடைப்பு; கல்லுருப்‌ 
பெறல்‌; கடினமாதல்‌; கல்‌ நோய்‌; 
கல்‌ அடர்வு : உடலின்‌ உள்ளு 
இப்புகளில்‌ கல்போன்ற தடிப்பு. 
/ர்பற 020௦18(6 : லித்தியம்‌ கார்‌ 
பனேட்‌ : மனச்சோர்வு நோய்க்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ மருந்துப்‌ 
பொருள்‌. இதைக்‌ கொடுப்ப 
தற்கு முன்பு குருதி ஊனீர்‌ 
அளவ, அகடயச்‌ சரப்பி 
இயக்கம்‌ அகியவற்றைக்‌ கண்டு 
கொள்ள வேண்டும்‌. இதனால்‌ 
வயிற்றுப்‌ போக்கு, வாந்தி, 
.அரைத்தூக்க நிலை ஏற்படலாம்‌. 
_ 1/00௦/8ஜல0 : சிறுநீர்க்கல்‌ நீக்க 
மருத்துவம்‌; கல்‌ கரைத்தெடுத்தல்‌: 
சிறுநீர்ப்பையிலுள்ள ஒரு 
கல்லை உடைத்து அதன்‌ துகள்‌ 
களை நீர்த்தாரை மூலம்‌ 
அகற்றுதல்‌. 
110௦086010 : இறந்த கருமுனை; 
கல்‌ பிண்டம்‌ : கருப்பையில்‌ தங்‌ 
கியுள்ள ஒரு இறந்த ௧௬ முனை. 
இரட்டைகளில்‌ ஓன்று இறந்து 
போய்‌ சில சமயங்கள்‌ சுண்‌ 
ணாம்பு உப்புகளினால்‌ செறி 
வற்றுப்‌ பதனமாகி விடுதல்‌. 
ட1௦0111* : கற்கள்‌ உடைக்கும்‌ 
மருந்து : குண்டிக்காயிலுள்ள 
. கற்களை உடைக்கும்‌ மருந்து. 
180௦0௦ஈட : குண்டிக்காய்‌ அறுவை 
மருத்துவம்‌; கல்வெட்டு; கல்‌ அகற்றல்‌: 


குண்டிக்காயில்‌ உள்ள கற்களை 
நீக்கும்‌ அறுவை முறை. 

/1௦11116 : சிறுநீர்ப்பைக்‌ கல்‌ 
உடைப்புக்‌ கருவி; சிறுநீர்ப்பை கல்‌ 
நொறுக்கி : சிறுநீர்ப்பையி 
லுள்ள ஒரு கல்லை உடைக்கும்‌ 


கருவி. 


யாடு : குண்டிக்காய்க்‌ கல்‌ 
உடைப்பு : இயல்பாக வெளி 
வரும்‌ வகையில்‌ குண்டிக்காய்க்‌ 
கறிகளைப்‌ பொடியாக்கும்‌ 
மருத்துவச்‌ சிகிச்சை முறை. 


/ர்யா2516 : கல்லடைப்பு நீக்கம்‌ : 
சிறுநீர்ப்பையில்‌ மணிக்கல்‌ 
கட்டியிருக்கும்‌ கல்லடைப்பை 
நீக்குதல்‌. 

பாம : நிறமாற்ற வண்ணப்‌: 
பொருள்‌ : சிறுநீரிலுள்ள ஒரு 
தாவர நிறமி. இது அமிலத்தை 
(சிவப்பு) அல்லது காரத்தை 
(நீலம்‌) குறிக்கும்‌ பொருளாகப்‌ 
பயன்படுகிறது. 


111165 086856 : கத்திரிக்கால்‌ 
நோய்‌ : கால்‌ கத்திரிபோல்‌ 
திரிபடையும்‌ ஒரு பிறவி ஊன 
நோய்‌. 

டர : லிட்ரிட்டிஸ்‌ (சிறுநீர்ச்‌ 
சுரப்பி அழற்சி) : சிறுநீர்ச்‌ சரப்‌ 
பிகள்‌ வீக்கமடைதல்‌. ஃபிரெஞ்சு 
அறுவை மருத்துவம்‌ வல்லுநர்‌ 
அலெக்சிஸ்‌ லிட்ரே பெயரால்‌ 
அமைக்கப்படுகிறது. 


(16 மா 
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பட படட லு பப்பு றபப பட்டயப்‌ பப்ப பவளி யப்பட்ட பல்‌ 


டட : உயிர்வாழ்‌ பிறப்பு : 
கருவுயிர்த்த ஒரு பொருள்‌ தன்‌ 
தாயிடமிருந்து முழுமையாக 
வெளியேற்றப்படுதல்‌ அல்லது 
வெளியில்‌ எடுக்கப்படுதல்‌. 
இந்தப்‌ பொருள்‌ தனியே 
வெளிவந்ததும்‌ சுவாசிக்கிறது 
அல்லது உயிர்வாழ்வின்‌ பிற 
அறிகுறிகளைக்‌ காட்டுகிறது. 
ஙா : ஈரல்‌ (ஈரல்‌ குலை) உடலி 
லுள்ள மிகப்பெரிய உறுப்பு. 
தன்‌ எடை வய துவந்தவர்களி 
டம்‌ 1-2-3-இி கிராம்‌ என்று 
வேறுபடும்‌. உடலின்‌ எடையில்‌ 
ஏறத்தாழ முப்பதில்‌ ஒரு பகுதி 
யாக இருக்கும்‌. இது, அடி 
வயிற்றுக்‌ குழியின்‌ வலது மேறி 
பகுதியில்‌ அமைந்திருக்கும்‌. 
22௦௦௦ : உயிருள்ள அம்மைப்‌ 
பால்‌ : உயிருள்ள, நுண்ணுயிராக்கிய 
உயிரிகளில்‌ இருந்து தயாரிக்கப்‌ 
பட்ட அம்மைப்பால்‌. பி.௫ி.இ), 
தட்டம்மை, இளம்பிள்ளை 
வாத உயிரிகள்‌ இதற்குச்‌ சான்று. 
இந்த உயிரிகள்‌ முழுமையாக 
முதிர்வடைந்த நோய்களை 
உண்டாக்கும்‌ திறனை இழந்து, 
அவற்றின்‌ நோய்த்‌ தடைக்‌ 
காப்புத்‌ தன்மையை மட்டும்‌ 
கொண்டி ருக்கின்றன. 
ப்ரம்‌: வெளிர்‌ நீலம்‌; கன்றிய 
நிலை : போதிய ஆக்சிஜனேறி 


ம்‌ இல்லாமையால்‌ கன்றிப்‌ 


றி 
போய்‌ வெளிறிய நீலநிறமாதல்‌. 


பா : கடைசி மாதவிடாய்க்‌ 
காலம்‌. 


1௦0௦௨ : தொங்குசதை (மடல்‌) : 
தட்டை வட்டாகத்‌ தொங்கும்‌ 


பகுதி. 





தொங்குசதை 
1௦0௨ ௦4 லா : புறக்காதுமடல்‌. 
1௦0௨, *0ஈ(வ! : முன்னுச்சி மடல்‌. 
1௦106, ர்க்க நடுமடல்‌. 
1௦௨, ௦௦௦10/(வ] : பின்னுச்சி மடல்‌. 
1௦06, வார! : பக்க மடல்‌. 
1௦௨, (காவி! : பொட்டு மடல்‌. 
[௦௨௦௦ஈடு : மடல்‌ நீக்கம்‌. 
1560௦1, ஐயாறு : நுரை 
யீரல்‌ மடல்‌ நீக்கம்‌. 
1௦0௦4௦ஈ0 : மடல்‌ குறைப்பு. 
லாப்ஸ்‌ 
எலும்பு 


டட 512115 0156856 : 
டெயின்‌ நோய 


த த அ அ ப பபப பட்டடை 
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வளர்ச்சிக்‌ குறைபாட்டுநோய்‌. 
ஜெர்மன்‌ அறுவை மருத்துவம்‌ 
வல்லுநர்‌ ஜோகான்‌ லாப்ஸ்டெயின்‌ 
பெயரால்‌ அமைக்கப்படுகிறது. 


1௦6ய/6 : சிறுஇதழ்‌; நுண்ணறை; 
நுண்மடல்‌; சிறுமடல்‌ : காதின்‌ 
சிறு மடல்‌. 


1௦௦௮12814௦ : உற்றிடப்‌ படுத்தல்‌. 


10081/26 : உறுப்பெல்லைக்‌ குட்‌. 


படுத்து; நிலைப்படுத்தம்‌; பரவாத 
நிலை : தோய்‌ வகையில்‌ உறுப்‌ 
ெல்லைக்குட்படுத்துதல்‌; 
உடல்‌ முழுவதும்‌ பரவாது 
செய்தல்‌. 

0௦8140 : உற்றிடம்‌. 


1௦௦/8 : கருப்பை வாய்க்‌ கசிவு; 
பேற்றுக்கும்‌ பின்சுரப்பு; பேற்றுப்‌ 
போக்கு; ஈன்‌ கசிவு : பிள்ளைப்‌ 
பேற்றின்போது கருப்பை வாய்‌ 
குழாயிலிருந்து (யோனிக்குமாய்‌) 
வெளியேறும்‌ கவு. 


1௦௦ 8 : வாய்ப்பூட்டு நோய்‌; 
தாடைப்‌ பிடிப்பு; வாய்பிடிப்பு : 
கழ்த்தாடையை உயர்த்தும்‌ 
தசைகளில்‌ ஏற்படும்‌ வலியுடன்‌ 
கூடிய பிடிப்பு. இதில்‌, நரம்‌ 
பிசிவு நோயில்‌ காணப்படுவது 


போன்று தாடையில்‌ தசை. 


விறைப்பு எற்படும்‌. 
(௦0௦௦௱௦1/௦ஈ : இடப்பெயர்ச்சி. 


1௦௦௦௱௦1௦1 : புடைபெயர்வு; 
இயக்கத்‌ தன்மை; ஊறுவிசை : 
நரம்புகள்‌, மூட்டுகள்‌ ஒரிடத்‌ 
தில்‌ நிலைத்‌ திராமல்‌ இடம்‌ 
பெயர்தல்‌. 


1௦௦ய1/9160 : பள்ளக்‌ குழிகள்‌; நுண்‌ 
ணளவுப்‌ பகுதி; பொந்திய : பல்‌ 
வேறுபள்ளக்குழிகளாகப்‌ பகுத்‌ 
திருத்தல்‌. 

௦11125 ஐுா்‌ா௦6 : லாஃப்லெர்‌ 
நோய்‌ : நுரையீரல்முருதிச்‌ செவ்‌ 
வணு நலிவு, இருமல்‌, நுரையீரலில்‌ 
தற்காலிக மழுப்பம்‌ போன்ற 
உக்கிரமற்ற கோளாறு. சுவிஸ்‌ 
மருத்துவ அறிஞர்‌ வில்ஸெல்ம்‌ 
லாஃப்லெர்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 


_ படுகிறது. 


1090060105 : பேச்சு நோயியல்‌ : 
பேச்சுக்‌ கோளாறகளை ஆராய்ந்து 
மருத்துவமளிப்பது தொடர்‌ 
பான அறிவியல்‌. ப 
1௦ஈ : அரை(இடுப்பு); விலா; இடை: 
போலி விலா எலும்புகளுக்கும்‌ 
இடுப்பு எலும்புகளுக்கும்‌ 


இடைப்பட்ட பகுதி. 


1! : லோமோட்டில்‌ : டைஃபி 
னாக்சிலேட்‌, ஹைட்ரோக்‌ 


குளோரைடு, அட்ராப்பின்‌ 


சல்‌ஃபேட்‌ அகியவை கலந்த 
ஒரு கலவை மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 


பெயர்‌. இது வயிற்றுப்‌ 
போசக்குக்குக்‌ மிகாடுக்கப்‌ 
படுகிறது. 


1௦ா9/பய் ல! : நீள்பாங்கான. 


ட௦ா!12 : லோனிட்டென்‌ : மினோக்‌ 
சிடில்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 


பெயர்‌, 


1௦௦0 : வளையம்‌. 
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1௦0066 6௦0 : எலும்பு மூட்டு 
அழற்சி : எலும்பு மூட்டு இடம்‌ 
பெயர்தல்‌ போன்ற உணர்வு. 
இதனைக்‌ கோணல்‌ நோய்‌ 
என்றும்‌ கூறுவார்‌. 

ட௦௦561'5 2016 தளர்ச்சி 
மண்டலம்‌ : சுண்ணமகற்றிய, 
ஒடுங்கி நீண்ட மண்டலறஙி 
களை இயல்பு மீறிக்‌ காட்டும்‌ 
ஊடுகதிர்‌ மண்டலம்‌. இது ஒரு 
சர்மையாகவும்‌, மூளை 
மேலுறைக்குச்‌ செங்குத்தாகவும்‌ 
அமைந்து இருக்கும்‌. 
1௦௦61 : லோப்பெராமைட்‌ : 
வயிற்றுப்போக்கை நிறுத்தும்‌ 
மருந்து. 

1௦226£02 : லோரஸ்பாம்‌ : டை 
யாஸ்பாம்‌ போன்றதொரு 
நோவகற்றும்‌ மருந்து. 
[0180500110515 : தண்டெலும்பு 
வளைவு : தண்டெடலும்பின்‌ 
பின்‌ முன்‌ நோக்கிய வளைவு. 
100௦515 : தண்டெலும்பு வளைவு; 
முதுகெலும்பு முன்‌ குவியம்‌: நிமிர்‌ 
முதுகு; முன்புடை முதுகு : 
இடுப்புப்‌ பகுதித்‌ தண்டெலும்பு 
முன்புறமாகப்‌ புறங்குவிந்து 
வளைந்திருத்தல்‌. 

௦1௦)216 : லோரக்சேன்‌ : காமா 
பென்சீன்‌ எத்திட்ரோக்குளோ 
ரைட்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


1055 : இழப்பு. 


049 10: 080௩ றா 


1௦4௦1 : கழுவு நீர்மம்‌ : உடலில்‌ 
புறப்‌ பூச்சுக்கான மருந்து 
கலந்த திரவக்‌ கழுவு நீர்மம்‌. 
[011௦ ரபாக : லோஷியோ ருப்ரா: 
சிவப்பு நிறக்கழுவு நீர்மம்‌. 
1௦யழ6 : பெருக்கு வில்லை; 
உருப்பெருக்காடி வளையம்‌; ஒளி 
பெருக்கக்‌ குவி ஆடி; இரு கண்‌ 
உருப்பெருக்கி : கண்‌, காது, 
நோயியலில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌. 
உருப்பெருக்காடி அமைக்கப்‌ 
பட்டு தலையில்‌ சொருகிக்‌ 
கொண்ட திசுப்‌ பகுதியைப்‌ 
பிபரிதாக்கிப்‌ பார்ப்பதற்கு 
பயன்படுத்தப்படும்‌ வளையம்‌. 
(௦056 : பேன்‌ : ஒட்டுயிர்ப்பூச்சி 
இதன்‌ ஒரு வகை உடலில்‌ 
காணப்படும்‌, இன்னொரு 
வகை மயிரில்‌ காணப்படும்‌. 
மூன்றாவது வகை இனப்‌ 
பெருக்க உறுப்புகளைச்‌ சுற்றி 
உள்ள மயிரில்‌ காணப்படும்‌. . 
இரண்டாவது வகைப்‌ பேன்‌ 
காரணமாகச்‌ ஐன்னிக்காய்ச்சல்‌ 
பரவுகிறது. 

10ப56 1620 : தலைப்பேன்‌. 


18 020% 3 : கீழ்‌ முதுகு வலி : 
தண்டெலும்புகளிடையிலான 
தகட்டின்‌ பிற்பகுதிப்‌ பக்கக்‌ : 
கிளை இடப்பெயர்வு காரண 
மாக ஏற்படும்‌ இடுப்பு வாத 
நோய்‌. இது முதுகுத்‌ தண்டின்‌ 
நரம்பு வேருக்குப்‌ பரவி அடுப்பு 
நரம்பு வலி உண்டாகக்‌ கூடும்‌. 


[0 மம்மர்‌ 





1௦7 மரங்க வராம்‌ : குறைந்த 
பிறப்பு எடை. : பிறக்கும்‌ குழந்‌ 
தையின்‌ எடை 2.5 கி.கிராமுக்கு 
குறைவாக இருத்தல்‌. 

௦௭65 0156956 : லோவ்‌ நோய்‌: 
கண்சார்ந்த குருதிக்‌ குழாய்‌ 
நோய்‌. அமெரிக்க நோயியலறி 
ஞர்‌ சார்லஸ்‌ லோவ்‌ இதனை 
விவரித்துரைத்தார்‌. 
102606 : இனியம்‌. 

டா: கீழ்மூச்சுக்‌ குழாய்‌ நோயழற்சி. 


50 : எல்‌.எஸ்‌.டி : டையெத்திலா 
மைட்‌ அமிலம்‌. 


|பட்6-பபறர : இதயஒலி : லப்‌-டப்‌ 
என்று இதயம்‌ சுருங்கி விரிவ 
தால்‌ ஏற்படும்‌ ஒலி. 

|பார்2௦ொ6 : மலமிளக்கி மருந்து; 
மசகு : மலம்‌ எளிதாக வெளி 
யேறுவதற்கு உதவும்‌ இளக்கும்‌ 
மருந்து. உராய்வுக்‌ காப்புப்‌ 
பொருள்‌. 


12110 : மசகிடல்‌. 


|ப௦10 : அறிவுத்‌ தெளிவு நிலை; 


. மனத்தளர்ச்சியி 
னால்‌ ஏற்படும்‌ பைத்திய 
நிலையிலுள்ளவர்‌ அவ்வப்‌ 
போது நல்லறிவுடன்‌ தெளிவாக 
இருப்பர்‌. இது அறிவுத்‌ தெளிவு 


நிலை எனப்படும்‌. . 


குழப்பமற்ற 


[பம ராவ! : இடைநிலைத்‌ 
தெளிவு: நல்லறிவு இடைவேளை: 
பைத்தியம்‌ பிடித்தவர்களின்‌ நல்‌ 
லறிவுள்ள இடைவேளை. 


650 | யாமா162] 


பில்‌ தெளிமை. 


|ப௦5 : ஒட்டுநோய்‌; கொள்ளை 
நோய்‌. 

|ப0௦1'5 5010141௦௬௩ : லூகோல்‌ 
கரைசல்‌: அமஹயோடினும்‌, 
பொட்டாசியம்‌ அயோடைடும்‌ 
கலந்த கரைசல்‌. சேடயச்‌ சுரப்பி 
நச்சு நீக்க அறுவை மருந்துக்கு 
முன்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
|மாம்‌20௦ : இடுப்பு வாதநோய்‌; 
இடுப்பு வாதவலி; முதுகுவலி : 
£ல்வாதநோய்‌. முதுகின்‌ கீழ்ப்‌ 
பகுதி இயங்க முடியாதவாறு 
வலி உண்டாதல்‌. 

|(ப௱ம்கா : கீழ்முதுகு; இடை: 
இடுப்பு நரம்பு : இடுப்புப்‌ பகுதித்‌ 
தண்டெலும்பு, இடுப்புப்‌ பகுதி 
யைச்‌ சார்ந்த. 

|பராற்கா, மாயா : முதுகுத்‌ 
துளையிட. 


|பாாட்‌௦-200௦௱142! : இடுப்பு-அடி. 
வயிறு சார்ந்த : இடுப்பையும்‌ 
அடி வயிற்றையும்‌ சார்ந்த. 
|பற௦-0௦9181 : இடுப்பு-விலா 
எலும்பு சார்ந்த : இடுப்பையும்‌ 
விலா எலும்புகளையும்‌ சார்ந்த. 
|[பாம்‌௦520132! : இடுப்படி நரம்‌ 
பெலும்பு சார்ந்த : இடுப்பையும்‌, 
இடுப்பு நரம்பையும்‌ இடுப்படி 
மூட்டு முக்கேரண எலும்பை 
யும்‌ சார்ந்த. 

|பாமர௦2! : விரல்வளைவுத்‌ தசை: 
கைகால்‌ விரல்களை வளைப்‌ 
பதற்கான தசைகளில்‌ ஒன்று. 





பானா 
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[பாள : உன்னிடம்‌. 


டயா! லூமினால்‌ 
௦பனோ பார்பிட்டோன்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


[யா௩ா0௦00ாடு : கட்டி அறுவை : 
ஒரு கட்டியைச்‌ சுற்றியுள்ள 
திசுக்களை மிகக்‌ குறைந்த 
அளவு அகற்றி கட்டியை நீக்கு 
வதற்கான அறுவை மருத்துவம்‌. 
[யா : கிறுக்கு. 

|யாா26 : பிறையுரு. 

யா : பித்தன்‌; கிறுக்கன்‌. 
(பா்‌ ஜெயா : மனநல பாது 
காப்பகம்‌. 

|பா95 : நுரையீரல்‌ : நெஞ்சுக்‌ 
கூட்டின்‌ பெரும்பகுதியிலுள்ள 
இரண்டு முக்கியச்‌ சுவாச 
உறுப்புகளில்‌ ஒன்று. இவை 
இரண்டையும்‌ இதயமும்‌, 
நுரையீரல்‌ இடையிதயமும்‌ 
தனியே பிரிக்கின்றன. 

[பாவர்‌ : நுரையீரல்‌ பூண்டு 
நுரையீரல்‌ தோய்க்கு நல்லது 
என்று கருதப்படும்‌ காளான்‌ 
வகைப்‌ பூண்டு. 

|பாய/2 : நகப்பிறை; நுண்பிறை : 
நகத்தின்‌ வேர்ப்பகுதியில்‌ பிறை 
வடி விலுள்ள வெண்பகுதி. 
[பய : தோல்படை; தோல்‌ முடிச்சு 
நோய்‌ : தோலில்‌ உண்டாகும்‌ 
பல்‌ வேறு படை நோய்களில்‌ 


ஒன்று. 


[016112211௦ : சுரப்பித்‌ திசு 
மாற்றம்‌ : சூல்முட்டை வெளி 
யேற்றத்தைத்‌ தொடர்ந்து, ௧௬ 
அண்டச்‌ சுரப்பியை சுரப்பித்‌ 
திசுவாக மாற்றுகிற செயல்‌ 
முறை. 

1௫6219 ஈ௦௦௱6(டா1) : சூல்‌ 
வெளிப்பாட்டு இயக்குநீர்‌ 
பெண்களிடம்‌ சூல்‌ வெளிப்‌ 
பாட்டைத்‌ தூண்டுகிற இயக்குநீர்‌. 
டபான 87௩0௦6 
லூட்டெம்பாஷர்‌ நோய்‌ : ஈரிதழ்‌ 
தடுப்பிக்‌ குறுக்கம்‌, இது தமனி 
இடைச்சுவர்க்‌ கோளாறுடன்‌ 
தொடர்புடையது. இதனை 
பிரெஞ்சு மருத்துவ அறிஞர்‌ 
ரெனேலாட்டம்பாஷர்‌ விவரித்‌ 
துரைத்தார்‌. 

1ம211௦ : மூட்டுவிலகல்‌; மூட்டு 
நழுவல்‌; மூட்டுப்‌ பிறழ்வு : மூட்டு 
இடம்‌ பெயர்த்தல்‌. 

டம(பறு நார்ப்‌ வூர்‌ : 
மூளைக்‌ குருதிப்பாய்வு அதி 
கரிப்பு : அளவுக்கு மீறிய வளர்‌ 
சிதை மாற்றத்‌ தேவைகளால்‌ 
மூளை இரத்தப்‌ பாய்வு ஒட்டு 
மொத்தமாக அதிகரித்தல்‌. ர 
1400000/ப௱ : பாசிப்பொடி : பாசி 
வகையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு 
அறுவை மருத்துவத்தில்‌ உறிஞ்ச 
பொருளாகப்‌ பயன்படும்‌ நுண்‌ 
பொடி.வகை. 

ஙா ௦16 : லைமிசைக்கிளின்‌: 
டெட்ரசசைக்கிளின்‌ லைசின்‌ 


வழிப்பொருள்களில்‌ ஒன்று. 





ட்ருாற6 0156856 


டெட்ராசைக்கிளின்‌ போன்று 
செயற்படக்கூடியது. 


பூாா6 056256 : லைம்‌ நோய்‌ : 
பன்முகக்கோச நோய்‌. இது 
உண்ணி கடிப்பதால்‌ ஏற்படு 
கிறது. அமெரிக்காவில்‌ கனெக்‌ 
டிக்கட்‌ மாநிலத்தில்‌ லைமில்‌ 
முதலில்‌ கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 


நுறரர்‌ : நிணநீர்‌; வடிநீர்‌ : புண்‌ 
முதலியவற்றிலிருந்து கசியும்‌ 
ஊனீர்‌ பசுவின்‌ அம்மைக்‌ 
கொப்புளங்களிலிருந்து எடுக்கப்‌ 
படும்‌ சீநீர்‌ வகை. இது ஒளி 
ஊடுவருவக்கூடியது; நிறமின்றி 
அல்லது இலேசான மஞ்சள்‌ 
நிறத்தில்‌ இருக்கும்‌. 

நு ஜக06௩6010ஈடு : நிணநீர்க்‌ 
- கரணை மருத்துவம்‌; வடிநீர்க்‌ 
கோள வெடுப்பு : நிணநீர்க்‌ கர 
ணையை அறுவை மருத்தவம்‌ 
மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 
நுறவொ!((5 : நிணக்கணு 
வழற்சி, ப 
டுறாறரவ0ா௦ஊரு : நிணநீர்க்‌ 
கரணை வீக்கம்‌; வடி நீர்க்கோள 
நோய்‌. 

புறா ௨016012516 : நிணநீர்‌ நாளம்‌ 
விரிவடைதல்‌; வடிநீர்க்குழல்‌ 
விரிவு. 

நு௱றர்காறளோக : நிணநீர்‌ நாளக்‌ 
கட்டி; வடிநீர்க்‌ குழல்‌ புத்து. 
நுறர்வா/௦ ரண : நிணநீர்‌ நாள 
ஊடுகதிர்ப்படம்‌ : நிணநீர்‌ 
நாளத்தின்‌ ஊடுகதிர்ப்படம்‌. 


பப்பி யவை சைகை சைகை அசைய வசை வைகை கைக கயை வாகை கள்வ 
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றரரவா91௦0மர்ர : நிணநீர்‌ 
நாள ஊடுகதிர்ப்படம்‌ எடுத்தல்‌ : 
ஒப்பீட்டு ஊடகத்தைச்‌ 
செலுத்து வதைத்‌ தொடர்ந்து 
நிணநீர்‌ நாள ஊடுகதிர்ப்படம்‌ 
எடுத்தல்‌. 
நுறறவா51௦1/ரா/௦ற240515 
(ட&1) : நிணநீர்த்‌ தமனி நோய்‌ : 
மிக அரிதாகப்‌ பீடிக்கும்‌ தமனி 
நோய்‌. இதனால்‌, மிருதுவான 
தசை போன்ற உயிரணுக்கள்‌ 
அளவுக்குமீறி பரவும்‌. இதனால்‌, 
காற்றுப்புழைகள்‌, நிணநீர்‌ 
நாளங்கள்‌ இரத்த நாளங்கள்‌ 
ஆகியவற்றில்‌ தடை ஏற்படும்‌. 
இது, குழந்தைபெறும்‌ வயது 
உடைய இளம்‌ பெண்களைப்‌ 
பாதிக்கும்‌. 

நுறரர்வா/௦01250ு : நிணநீர்நாள 
மாற்று மருத்துவம்‌; வடிநீர்க்‌ குழல்‌ 
அமைப்பு : நிணநீர்‌ நாளங் 
களுக்குப்‌ பதிலாக செயற்கை 
நாளங்களைப்‌ பொருத்துதல்‌. 


நுரழங்கறார்ப5 : நிணநீர்‌ நாள 


அழற்சி; நிணக்‌ குழலழற்சி : 
நிணநீர்‌ நாளங்கள்‌ அல்லது 
நாளங்கள்‌ வீக்கமடைதல்‌. 


நுராக01(45 : நிணநீர்நாளவீக்கம்‌; 
வடிநீர்க்‌ குழல்‌ அழற்சி. 
நுஈ்வ்‌6 : நிணநீர்‌ சார்ந்த, 

நு 12௩0௦ : நிணநீர்ச்‌ சுரப்பி. 
நுல்‌ : நிண, 


புர 2(10 165561 : நிணநீர்‌ 
நாளம்‌ 





யரர 1௦06 
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மா அ அ அ ப ப டட டப பயயயயயய வைனை 


புற்‌ ௩௦௦௨ : நிணநீர்த்‌ தீசுத்‌ 
திரட்சி; நிணக்கணு : நிணநீர்‌ 
நாளங்களின்‌ வழியிலுள்ள 
நிணநீர்த்‌ திசுக்களை திரட்சி 
அடைதல்‌. 

புறாற்௦125( : நிணநீர்த்‌ திசு 
முன்னோடிப்‌ பொருள்‌; நிண 
முன்னணு : முதிர்ச்சியடைந்த 
நிண நீர்த்‌ திசுக்களிலுள்ள பல 
சிறிய வெள்ளைக்‌ குருதியணுக்‌ 


களில்‌ ஒன்றில்‌ இருக்கும்‌ முதிர்ச்‌ : 


தயடையாத முன்னோடிப்‌ 
பொருள்‌. 

புறாரர௦062 : வெள்ளைக்‌ குருதி 
அணு; நிணவணு : ஒரு கருமையம்‌ 
உள்‌ வெள்ளையணு. து 
அடர்ந்த வண்ணச்சாயலுடன்‌ 
இருக்கும்‌. இதில்‌ அடர்த்தியான 
குரோமாட்டின்‌, வெளிறிய நிற 
முடைய திசுப்பஸ்மம்‌ அடங்கி 
இருக்கும்‌. இது, "8", "7" 
வெள்ளைக்‌ குருதியணுக்கள்‌ 
எனப்‌ பகுக்கப்பட்டுள்ளன. 
இவை முறையே உடல்‌ நீரியல்‌, 
உயிரணு ஏமக்காப்புக்குக்‌ 
காரணமானவையாகும்‌. 
பூா௦௦0௨௱க : நிணநீர்‌ இழைம 
அழற்சி : நிணநீர்த்தேக்கத்தி 
னால்‌ பிளவுகளிலுள்ள திரவம்‌ 
திரள்வதன்‌ காரணமாக கைகால்‌ 
பகுதிகளில்‌ கடுமையான இழைம்‌ 
அழற்சி உண்டாதல்‌. 

நுறார௦ 010515 : வெள்ளைக்குரு 
தியணுப்‌ பெருக்கம்‌ : இரத்தத்‌ 


தில்‌ இயல்பான வெள்ளைக்‌ 


குருதியணுக்களின்‌ எண்ணிக்கை 
அதிகரித்தல்‌. 

நுறர்ரொஷர்ரு : நிணநீர்நாள 
ஊடுகதிர்ப்படம்‌ : நிணநீர்‌ 
நாளத்தில்‌ ஒப்பீட்டு ஊடதத்தைச்‌ 
செலுத்துவதைத்‌ தொடர்ந்து 
நிணநீர்நாளங்களையும்‌, நிண 
நீர்த்திரள்களையும்‌ ஊடுகதிர்ப்‌ 
படம்‌ எடுத்தல்‌. 

புரள? : நிணநீர்த்‌ திசுக்கட்டி; 
வடிநீர்ப்‌ புத்து : நிணநீர்த்‌ திசுக்‌ 
சளில்‌ உண்டாகும்‌ கடுமை 
இல்லாத கட்டி. இது, நிணநீர்க 
கரணைகளிலிருந்து உண்டாகிறது. 
பற்‌ ௦௦௨ : நிணநீர்‌ மிகை 
வெளியேற்றம்‌ : பல்வேறு நிண 
நீர்நாளங்களிலிருந்து நிணநீர்‌ 
மிகுதியாக வெளியே இதல்‌. 
ஙா 24௦010 0ா8௭1ப/௦௱240515: 
நிணநீர்த்‌ திசுக்கட்டி : நுரையீரல்‌, 
கிறுநீரகம்‌, தோல்‌, மைய நரம்பு 
மண்டலம்‌ ஆகியவற்றைப்‌ பாதிக்‌ 
கும்‌ ஒரு சுற்றோட்டக்‌ கோளாறு. 
இது ஏமக்காப்பு அடக்கச்‌ 
சிசிச்சை மூலம்‌ குணப்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

நுாா240515 : பன்முக நிண 
நீர்த்‌ திசுக்கட்டி : உடலின்‌ பல்‌ 
வேறு பகுதிகளில்‌ பன்முக நிண 
நீர்‌ திசுக்கட்டிகள்‌ உண்டாதல்‌. 
புறா 026ர்க : வெள்ளைக்‌ 
குருதியணுக்‌ குறைபாடு : இரத்‌ 


அ அ அ ப பப ப ப ப ப டபியயயமவவைைகை 


நு௱ரர்‌ார்‌201- 


தத்தில்‌ வெள்ளையணுக்கள்‌ 
குறைந்த எண்ணிக்சையில்‌ இருத்தல்‌. 
புற்ரர்ா : மிகைநிணநீர்க்‌ 
கசிவு : நிணநீர்‌ அண்டகோசத்‌ 
தில்‌ உருவாகியுள்ள குமிழ்களி 
லிருந்து நிணநீர்‌ பெருமளவில்‌ 
வெளியேறுதல்‌. 
புறார௦5200௱௦ : நிணநீர்த்திசுக்‌ 
கழலை; நிணநீர்‌ திசுப்புத்து : நிண 
நீர்த்திசுக்களில்‌ உண்டாகும்‌ 
உக்கிரமான கட்டி. 

புற்‌ உ௦ப௱ : நிணநீர்‌ அண்ட 
கோசம்‌ : அண்டகோரசத்தின்‌ 
தோல்‌ சார்ந்த நிணநீரின்‌ விரி 
வாக்கம்‌ நெளிதிறன்‌ என்ற 
வகையில்‌ காணப்படும்‌ இழை 
ஒட்டுண்ணி நிலை. இது 
அண்டகோசத்‌ தோலின்‌ ஓட்டு 
மொத்தச்‌ சுருள்‌ மடிப்புடன்‌ 
தொடர்புடையது. 

1/௦ம॥6 : ஊடுகவப்பு. 


001111224௦ : உறைபொருள்‌; 
ஊடுகவப்பு : (மிக அதிகமான 
வெற்றிடத்தில்‌ உறைந்திருக்கும்‌ 
பொருள்‌ விரைவாக உறைதல்‌, 
நீர்வடிதல்‌ காரணமாக ஓர்‌ 


654 11$5029116 
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உறுதியான உயிரியல்‌ பொருள்‌ 
உற்பத்தியாதல்‌. 

/5116 : லைசின்‌ : வளர்ச்சிக்குத்‌ 
தேவையான இன்றியமையாத 
அமினோ அமிலங்களில்‌ ஒன்று. 


515 : அழிவு; மீன்‌ நிலை, 


பூ$0 : நோய்த்‌ தொற்றல்‌ தடுப்பு 
நெய்‌ : நச்சுத்தடை மருந்தாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ நீரில்‌ கரை 
யத்தக்க சவர்க்கார நெய்க்‌ 
கலவை வகை. இது சவர்க்காரக்‌ 
கரைசலில்‌ அடங்கியுள்ள .50% 
கிரிசோல்‌. 


50501௦ : லைசோசைம்‌ : நுண்‌ 
ணிய சவ்வு இழை சூழ்ந்துள்ள 
திசுப்பாய்ம உயிரணு உறுப்பு. 
இதில்‌ பல்வேறு சீரணச்‌ செரி 
மானப்‌ பொருள்கள்‌ அடங்கி 
உள்ள உயிரணுக்களில்‌ இருக்கும்‌. 
45036 : லைசோசைம்‌ : நோய்க்‌ 
கிருமிகளை எதிர்க்கக்கூடிய அடிப்‌ 
படைச்‌ செரிமானப்‌ பொருள்‌ 
(என்சைம்‌). இது கண்ணீர்‌, எச்சில்‌ 
போன்ற உடல்‌ திரவங்களில்‌ 
அடங்கியுள்ளது. 


3௦812/01 : மென்பதமாக்கல்‌; 
தோல்‌ மெலிவு; தோல்‌ மென்மை; 
மென்‌ பதன்‌ : தோலின்‌ மரத்துப்‌ 
போன படுகையை நீர்‌ நயப்பு 
மூலம்‌ மென்மையாக்குதல்‌. 

௱30 1௦015 11/88 

குறுக்கு முளைத்‌ தசைநார்‌ : கருப்‌ 
பையைத்‌ தாங்கி நிற்கும்‌ 
முக்கியமானத்‌ தசைநார்கள்‌ 
குறுக்டடாக அமைந்திருத்தல்‌. 


2௦௨ : கருவி; பொறி; 
எந்திரம்‌. 

ஈரடி, ஈர்‌ (யார : செயற்கை 
இதய நுரையீரல்‌. 


3௦௨௦2 : அளவுமீறிய 
மூளை : மூளை இயல்புமீறி 
பெரிய அளவில்‌ இருத்தல்‌. 

20108000௦02(60 : ஓரகத்‌ தனிமக்‌ 
கடத்தி : இதய அழுத்தப்‌ பதிவு 


உருக்காட்சிக்காக ஊடுகதிர்‌ | 


ஓரகத்‌ தனிமங்களுக்கான கடத்‌ 
தியாகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
வெண்புரதம்‌. 

30௦ 1256 : உமிழ்நீர்‌ அமி 
லோஸ்‌ : சுற்றோட்டமாகச்‌ 
செல்லும்‌ குருதிநீர்‌ அமிலோ 
சின்‌ ஓர்‌ உமிழ்நீர்வகை. இது 
பல்வேறு அதிமூலக்கூறு எடை 
குருதி நீர்ப்புரதங்களுடன்‌ 
கலக்கிறது. 


8௦௦௦வ01ப5 : அதீத இதய 
நோயாளி : பிறவி இதய நோயி 
னால்‌ உண்டாகும்‌ இயல்பு மீறிய 
பெரிய இதயம்‌ உள்ள ஒருவர்‌. 


1130100௦62 : பெருந்தலை : 
நீண்ட அல்லது பெரிய தலை. 


1130௦06118 : பெரு உதடு; தடி 
உதடு : உதடுகள்‌ அளவுக்கு 
அதிகமாக வளர்ந்திருத்தல்‌. 

௱௮௦1௦0/46 : பெருஞ்சிவப்பணு; 
பேரணு : மரணம்‌ விளைவிக்‌ 
கும்‌ குருதிச்‌ சோகை வகையில்‌ 
காணப்படும்‌ பெரிய சிவப்பணுக்கள்‌. 


2௦௭௦060518 : அதீத அளவுச்‌ 
சிவப்பணுக்கள்‌ : சிவப்பணுக்‌ 
கள்‌ இயல்பளவுக்கு மீறிப்‌ பெரி 
தாக இருக்கும்‌ நிலை. 
3௦1௦028007) : பருத்த விரல்‌; 
மிகு வளர்ச்சி விரல்‌; மாவிரல்‌; 
மாவிரலியம்‌ : விரல்கள்‌ அல்லது 
கால்விரல்கள்‌ அளவுக்கு மீறி 
வளர்ச்சியடைந்திருத்தல்‌. 
11201௦00 : மேக்ரோடெக்ஸ்‌ : 
அதிக மூலக்கூற்று எடையுள்ள 
டெக்ஸ்டி ரான்‌ மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

ஈா201௦031600)16 : இனப்பெருக்க 
உயிரணு : ஒருசில ஒற்றை 
உயிரணு உயிரியான முரண்‌ 
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மூளைக்‌ கிருமியிலிருந்து ௨௬ 
வாகும்‌ ஒரு பெரிய, அசையாத, 
இனப்பெருக்க உயிரணு. 


ஈு30109100ய1ஈ : அதீதக்‌ குருதி 
வடிநீர்ப்‌ புரதம்‌ : ஒரு பெரிய 
குருதி வடி நீர்ப்புரதம்‌. பன்முக 
எலும்பு மச்சைப்‌ புற்று, எலும்‌ 
புப்‌ புரதக்‌ கோளாறுகள்‌, ஈரல்‌ 
நோய்‌ ஆகிய நோய்களின்‌ 


போது இதன்‌ அளவு அதிக 


மாக இருக்கும்‌. 


.. 1807009100 ப!1ஈகரக : அதீதக்‌' 


குருதித்‌ தசைப்‌ புரதம்‌ : குருதியில்‌ 
பேரளவுத்‌ தசைப்புரதம்‌ இருத்தல்‌. 


இது குருதியின்‌ குழைமத்‌. 


திறனை அதிகரிக்கிறது. 
௱8௦100105518 : பெருநாக்கு; 
பெருநா; பெரு நாவியம்‌ 
அளவுக்கு மீறிப்‌ பெரிதாகவுள்ள 
நாக்கு. 
ஈ8௦1௦௱/8 : உறுப்புப்‌ பெருக்கம்‌: 
மிகப்பெரிய உடலுறுப்பு 
களைக்‌ கொண்டிருக்கும்‌ திரிபு 
நிலை. 


௱௱80௱௦௱95(/8 : பெரு மார்பகம்‌; 
பெரு முலை மார்பகம்‌ 
அளவுக்கு மீறி பெரிதாக 
இருத்தல்‌. 

௱8௦70௱௦160ப16 : மூலக்கூறு 
பெருக்கம்‌ : புரதம்‌, சர்க்கரைச்‌ 
சேர்மம்‌, மீச்சேர்மம்‌ போன்ற 
பெரிய மூலக்கூறு. 





80௭0100160 : மையக்கரு விரி 
வடைதல்‌ : சிறுநீரகப்புற்று, மார்‌ 
பகப்புற்று, கேடயச்சுரப்புப்‌ 
புறிறு, உக்கிரமான கரும்‌ புற்று, 


ஹாட்கின்‌ நோய்‌ போன்ற சில 


உக்கிரமான நோய்களின்‌ போது 
மையக்‌ கருக்கள்‌ விரிவடைந் 
திருத்தல்‌. திசுக்‌ கோளாறின்‌ 
போது இது காணப்படுகிறது. 
8000001606 : கருமைய ஆக்‌ 
கிரமிப்பு : உயிரணுவின்‌ பெரும்‌ 
பகுதியை கருமையம்‌ ஆக்கிரமித்‌ 
திருத்தல்‌. 

1801008065 : ஒற்றைக்கரு 
உயிரணுக்கள்‌; பெருவிழுங்கணு : 
அயல்பொருள்களையும்‌, உயி 
ரணுச்‌ ௪தைவகளையும்‌ ஆஅகற்‌ 
றித்‌ துப்பரவு செய்யும்‌ உயிர 
ணுக்கள்‌. ட்ட 
௮௦1௦01 வ௱/8 : கண்விழிப்‌ 
பெருக்கம்‌ : கண்விழி இயல்பு 
மீறிப்‌ பெரிதாக இருத்தல்‌. 
8௦10500016 : கண்ணுக்குப்‌ புல 
னாகிற : வெற்றுக்‌ கண்களுக்கப்‌ 
புலனாகிற. 

8010௦6 : உறுப்பு வெட்டுக்‌ 
கருவி : பெரிய உடல்‌ உட்‌ 
கூறுப்பகுதிகளை வெட்டுவதற்‌ 
குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒரு 
கருவி. 

ா௱80ய/8 : புள்ளி; பொட்டு; மறு; 
விழித்திரைப்புள்ளி; கருவிழித்‌ 
தழும்பு : தோலில்‌ நிலையாக 
உள்ள மறு. கண்‌ விழிப்பின்‌ 
புறத்திரையில்‌ உள்ள மஞ்சள்‌ 


புள்ளி. 


8016 : திட்டு. 


30/௦1 
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80/௦0 : கருவிழிப்புள்ளி 
மாற்றறம்‌ : கண்ணின்‌ விழித்‌ 
திரைப்‌ புள்ளியைப்‌ பாதிக்கும்‌ 
நோய்க்குறி மாறுதல்கள்‌. 

80 60 0156856 : பசு வெறி 
நோய்‌ : பசுக்களுக்கு ஏற்படும்‌ 
மூளையைப்‌ பாதிக்கும்‌ மூளை 
வீக்க நோய்‌. 


௱ு30210515 : புருவமயிர்‌ இழப்பு: 
புருவங்கள்‌ அல்லது கண்ணிமை 
மயிர்களை இழத்தல்‌. 
2806025501 : மேடிக்காசோல்‌ : 
எலும்புப்‌ புரத உற்பத்தியைத்‌ 
தூண்டி. நோயைக்‌ குணப்படுத்த 
உதவும்‌ களிம்பு மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

14/80௨1பார'5 0156256 : மேடிலங்க்‌ 
நோய்‌ : நெஞ்சுக்கூட்டின்‌ பின்‌ 
பகுதியின்‌ மேற்புறம்‌, தோள்‌ 
கள்‌, கழுத்துகள்‌ அகியவற்றின்‌ 
மீது பொது இயல்பான ஒரு 
சீரான பெருத்த திசுக்கள்‌ படிந் 
திருத்தல்‌. ஜெர்மன்‌ அறுவை 
மருத்துவ வல்லுநர்‌ ஆட்டோ 
மேடிலங்க்‌ பெயரால்‌ அமைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

3010௦ : மேட்ரிபோன்‌ : சல்‌ 
பாடை மெத்தோக்சின்‌ மருந்து. 
௮0 பாக 1001 : மதுரைப்‌ பாதம்‌; 
மதுரைத்‌ தாள்‌ : இந்தியாவிலும்‌ 
வெப்ப மண்டல நாடுகளிலும்‌ 
பாதத்தில்‌ ஏற்படும்‌ பூஞ்சண 
நோய்‌. இதனால்‌ வீக்கம்‌ உண்‌ 
டாகி கரணைகளும்‌, உட்‌ 


புரைப்‌ புண்களும்‌ ஏற்படும்‌. 


இறுதியில்‌ குருதி நச்சுப்பாடு 
உண்டாகி மரணம்‌ விளையும்‌. 
குணப்படுத்த அந்தப்‌ பாதத்தை 
வெட்ட வேண்டும்‌. 

8068 100ப6 : ஒண்‌ சிவப்பு 
நாக்கு : நாக்கு அடர்‌ சிவப்பி 
லிருந்து கருஞ்சிவப்பு நிறத்தில்‌ 
இருத்தல்‌. ரிபோஃபிளேவின்‌ 
பற்றாக்குறை காரணமாக மென்‌ 
மையான நாக்கு இவ்விதம்‌ 
தோன்றும்‌. 

௨80901 : ஈழும்‌ புழு. 
ஈயா கோற்‌மா2(6 : மக்னீசி 
யம்‌ கார்பொனேட்‌ : இரைப்பைப்‌ 
புண்ணின்‌ போது, வயிற்றுப்‌ 
புளிப்பகற்றும்‌ பேதி மருந்தாகப்‌ 
பயன்படும்‌ ஒரு தூள்‌ மருந்து. 
3051 யா௱ ரர0்‌௦0006 : மக்னீசி 
யம்‌ ஹைட்ராக்சைடு : மிகவும்‌ 
பயனுள்ள வயிற்றுப்‌ புளிப்பகற்றும்‌ 
மருந்து; மலமிளக்கு மருந்து. 
இது வெறும்‌ வயிற்றில்‌ நீர்த்த 
கரைசலாகச்‌ கொடுக்கப்படுகிறது. 
தோல்‌ வீக்கத்திற்கு இதன்‌ 25% 
கரைசலைக்‌ கொண்டு ஒற்றடம்‌ 
கொடுக்கப்படுகிறது. கொப்புளங்கள்‌, 
அரசபிளவைகள்‌ ஆகியவற்றுக்கு 
கிளிசரினுடன்‌ கலந்த குழம்பு 
மருந்தாகப்‌ பூசப்படுகிறது. 
உடலில்‌ மக்ன்சியம்‌ குறைபாடு 
இருந்தால்‌, ஊசி மூலம்‌ உடலில்‌ 
செலுத்தப்படுகிறது. 
ஈ30௦5/ப௱ 4151116216 : மக்னீசி 
யம்‌ டிரைசிலிக்கேட்‌ : மென்மை 
யான, வயிற்றுப்‌ புளிப்பகற்றும்‌ 
தன்மையுடைய தூள்‌ மருந்து; 
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சுவையற்றது; வெண்ணிறமானது. | ௮/௦ 24760144/6-0150087 : கரும்‌ 


இரைப்பைப்‌ புண்ணுக்குப்‌ பெரு 
மளவு பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
3061௦ ॥7250ஈ8106 ॥௱௨01௭0 : 
காந்த நாடி அதிர்வு உருக்காட்சி: 
உடலின்‌ வழியே மெல்லிய 
கண்டங்களைப்‌ பரிசோதிப்பதற்காக 
உருக்காட்சிப்‌ புலத்தையும்‌ 
கதிரிய அலைவெண்‌ சைகை 
களையும்‌ உண்டாக்கும்‌ அணு 
காந்த நாடி, உத்தி. இதில்‌ ஊடு 
கதிர்‌ (எக்ஸ்‌-ரே) பயன்படுத்தப்‌ 
படுவதில்லை. அதனால்‌ உட 
“லில்‌ பக்க விளைவுகள்‌ ஏற்படு 
வதில்லை. 

30௦4௦ 128008௨௭௦6 148 : காந்த 
நாடி அதிர்வு எம்‌.ஆர்‌ : ஒரு 
நிலையான காந்தப்‌ புலம்‌, 
பொருத்தமான நாடி அதிர்வு 
வெண்‌ காந்தபுலத்தின்‌ மூலம்‌ 
தூண்டப்பட்டபின்பு அந்தக்‌ 
காந்தப்‌ புலத்திலுள்ள மையக்‌ 
கருவினால்‌ வெளியிடப்படும்‌ 
மின்காந்த விசையை எர்த்துக்‌ 
கொள்ளுதல்‌ அல்லது வெளிப்‌ 
படுத்துதல்‌. 

ஈற30௦௦1 820) : காந்த மருத்து 
வம்‌ : நோய்களைக்‌ குணப்படுத்‌ 
துவதற்குக்‌ காந்தங்களைப்‌ பயன்‌ 
படுத்துதல்‌. 

ஈா8ொப௱ : பெரும்புழை; பெரிய: 
தலையோட்டின்‌ பின்‌ எலும்பி 
லுள்ள பெரும்புழை போன்ற 
பெரிய புழை. 


300 : பெரிய; வயதின. 
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உளவியல்‌ நோய்‌ : உளவியல்‌ 
கோளாறுகளின்‌ ஒரு குழு 
மத்தைச்‌ சேர்ந்த ஒரு நோய்‌. 
இதனால்‌ கடுமையான மற்றும்‌ 
பொருத்தமற்ற உணர்வுத்‌ துலங்‌ 
கல்கள்‌, மனப்போக்கில்‌ நீண்ட 
கால மற்றும்‌ இடைவிடாத 
குழப்பங்கள்‌, மனச்சோர்வு 
அல்லது பித்தநிலை போன்ற 
பிற நோய்க்குறிகள்‌ தோன்றுகின்றன 
21௦ 63510 றா௦ரவி : உயிரணு 
மிகைப்‌ புரதம்‌ : சிவப்பு ஊதாச்‌ 
சாய உயிரணு மிகைக்‌ குருணை 
களில்‌ காணப்படும்‌ புரதம்‌ இது 
மூச்சுக்‌ குழாய்‌ தோலிழைமச்‌ 
சேதம்‌ உண்டாக்குகிறது. இது 
ஈளை நோயுடன்‌ (ஆஸ்துமா) 
தொடர்புடையது. 

௮௦ 5பாரு : பெரிய அறுவை 
மருத்துவம்‌ : பொது உணர்ச்சி 
நீக்கம்‌ அல்லது செயற்கைச்‌ 
சுவாச உதவி போன்றவை 
தேவைப்படும்‌ ஒரு அறுவை 
மருத்துவ செய்முறை. 

ஈவ! : நோய்‌; கேடு. 
ஈ212805010110 வயிற்றுப்‌ 
போக்கு அகத்துறிஞ்சாமை; உள்‌ 
ளுறிஞ்சு திறனற்ற; உள்ளீர்ப்புக்‌ 
கேடு; குறை உறிஞ்சுகை : குழந்‌ 


“தைகளுக்கு உணவு செரித்த 


பின்‌ குடல்‌ உறிஞ்சிகளால்‌ 
உறிஞ்சப்படாத நிலையில்‌ 
அப்படியே திரவ மலமாக 
வெளியேறுதலால்‌ ஏற்படும்‌ 
வயிற்றுப்‌ போக்கு. புரதச்சத்து, 
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மாப்‌ பொருள்கள்‌, கொழுப்புச்‌ 
சத்து இவற்றின்‌ விகிதம்‌ அதி 
கரித்தாலும்‌ இது உண்டாகலாம்‌. 
2/0) : உறுப்பமைதிக்‌ 
கேடு : உடல்‌ உறுப்புகள்‌ 
பொருத்தமின்றி அமைந்திருத்தல்‌ 
812156 : உடல்நலக்‌ குறைபாடு; 
உடலியக்கச்‌ சோர்வு; சுகக்கேடு; 
வாட்டம்‌ : எவ்வித நோயும்‌ இல்‌ 
லாமலேயே உடல்‌ நலம்‌ குன்றிய 
நிலை. 

ஈரா : தெற்றுப்பல்‌ : பற்‌ 
கள்‌ ஒரு சீராக இராமல்‌ ஒழுங்‌ 
கின்றி அமைந்திருத்தல்‌. 
௱லி௮ : கன்ன எலும்பு : கன்னத்‌ 
துக்குரிய எலும்பு. 

ஈவார்‌! : மலேரியா ஒட்டுண்‌ 
ணிக்‌ கொல்லி : மலேரியா ஓட்‌ 
டுண்ணியைக்‌ கொல்லும்‌ குண 
முடைய. 

௱2/218 : முறைக்காய்ச்சல்‌ (மலே 
ரியா) : வெப்ப மண்டலப்‌ 
பகுதிகளில்‌ உண்டாகும்‌ உடல்‌ 
நலத்திற்கக்‌ கேடு விளைவிக்கும்‌. 
மலைக்‌ குளிர்‌ காய்ச்சல்‌. இது 
'அனோஃபிலிஸ்‌' என்னும்‌ 
கொசுவினால்‌ உண்டாகிறது. 
ஈு212110109151 : முறைக்காய்ச்சல்‌ 
வல்லுநர்‌; மலேரியா நோய்‌ வல்‌ 
லுநர்‌; மலேரியவியலார்‌ : முறைக்‌ 
காய்ச்சல்‌ மருத்துவத்தில்‌ 
வல்லுநர்‌. 


21/25 ஈபி/211௦ : செமித்தல்‌ 
கோளாறு; செரிமானக்‌ கேடு : 
உணவு செமிப்பதில்‌ ஏற்படும்‌ 
கோளாறு. 


112126): மாலாட்டெக்ஸ்‌ : £புரோப்‌ 
பிலீன்‌ கிளைக்கோல்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


206100 : குறை வளர்ச்சி. 


ஈவர்‌ : குறை அமைவு; 
உடல்‌ திரிபு; இயல்பிலா வளர்ச்சி; 
வடிவக்‌ கேடு; உக்கிர வேகம்‌ : 
உடல்‌ கட்டமைப்பு இயல்பு 
மீறித்‌ திரிபடைந்திருத்தல்‌; 
பொருத்தமில்லா உருவ அமைப்பு; 
உடல்‌ செப்பக்‌ கேடு. 
விரலால : உக்கிர வேகம்‌ : 
தோய்‌ வகையில்‌ துன்பம்‌ விளை 
விக்கும்‌ தீவிரத்‌ தன்மை. 
ஈரல்‌ : உக்கிரமான; கொடிய; 
வீரிய : நோய்‌ வகையில்‌ உக்கிர 
மான, வேகமாகத்‌ தொற்றிப்‌ பர 
வுகிற; கேடு விளைவிக்கிற. 
ஈச : நோய்ப்பசப்பு. 
ஈரா : நோய்ப்‌ பாசாங்கு: 
நோய்‌ நிலை நீடிப்பதாக நடித்‌ 
துக்‌ கடமையைத்‌ தட்டிக்‌ கழிக்க 
முயலதல்‌. 

ஈ13/624(6 : வளைந்து கொடுத்தல்‌; 
வளையக்‌ கூடிய : அழுத்தத்‌ 
தினால்‌ வடிவத்தை உருவாக்கும்‌ 
இயல்புடைய. 
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௱8!/6௦1/ப5 : கணு 

எலும்பு சுத்தி எலும்பு 
௱ாவ!1/6ய5 : காதின்‌ ஸர 

சுத்தி எலும்பு 

காதுச்‌ சவ்வின்‌ 


அதிர்ச்சியை 
உட்காதுக்குள்‌ 
ஊடுபரவவிடும்‌ 
எலும்புப்‌ பகுதி. 
1211௦0 ௦0165 
மால்லோரி உள்துகள்‌ 
கள்‌ : ஈரல்‌ உயிர 
ணுக்களிலுள்ள 
குருதிச்‌ செவ்வணுத்‌ 
திசுப்பாய்ம உள்‌ 
துகள்கள்‌. இவை கடுமையான 
அல்க காலில்‌ ஈரல்‌ காயத்தில்‌ 
காணப்படுகின்றன. அமெரிக்க 
நோயியலறிஞர்‌ ஃபிராங்க்‌ 
மல்லோரி பெயரால்‌ அழைக்‌ 
கப்படுகிறது. 

14211௦ ரூ-14/2/55_ ஹூரா 
மால்லோரி-வெயிஸ்‌ நோய 
உணவுக்‌ குழாயின்‌ &ழ்‌ நுனியில்‌ 
அல்லது இரைப்பை-உணவுக் 
குழாய்‌ சந்திப்பில்‌ ஏற்படும்‌ 
சளிச்சவ்வுக்‌ கிழிசல்‌. இது 
குறிப்பாகக்‌ குடிகாரர்களிடம்‌ 
கடும்‌ வாந்தி உண்டாகும்‌ 
போது ஏற்படும்‌. இதனால்‌ 
குருதிப்‌ போக்கு உண்டாகும்‌. 
இது அமெரிக்க நோயியல்‌ 
அறிஞர்‌ கென்த்‌ மால்லோரி, 
அமெரிக்க மருத்துவ அறிஞர்‌ 
சோமா வெயிஸ்‌ ஆகியோர்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 






பட்டு பட்பஙப்பபு 


 ஹரககாக்கள்‌ என்னா ராக ளகக வர்‌ கைப்பை. 






காதின்‌ சுத்தி எலும்பு 


ுவ/ஈபம்‌ா1/௦ஈ : ஊட்டச்சத்துக்‌ 
குறைபாடு; ஊட்டக்‌ குறை; குறை 
யூட்டம்‌; ஊட்டக்கேடு : சத்துக்‌ 
குறைவான உணவு; உட்டச்‌ 
சத்துப்‌ பற்றாக்குறை. 
310001051௦ : முரண்தாடை : 
தாடைகளை மூடும்‌ போது 
மெல்‌ தாடைப்‌ பற்களும்‌ கீழ்த்‌ 
தாடைப்‌ பற்களும்‌ முறையாக 
ஒன்றிணையாமல்‌ இருத்தல்‌. 
142101௦718 0௦0 : மால்பிகியன்‌ 
உள்துகள்‌ : 1. போமன்‌ பொதி 
யுறையில்‌ அடைக்கப்பட்டுள்ள 
ஒரு நரம்புத்திரளை உள்ள 
டக்கிய சிறுநீரகக்‌ குருதியணு. 2. 
மண்ணீரலிலுள்ள நிணநீர்க 
கரணை. 

1121019018 1 : மால்பிகியன்‌ 
அடுக்கு : மேல்தோல்‌ உள்‌அடுக்கு, 
அதாவது, பெருமூளை உயிர்‌ 
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3100511100 


அணுக்கள்‌, முன்‌ உயிரணுக்கள்‌ 
அகியவற்றைக்‌ கொண்டுள்ள 
ஓர்‌ உயிரிலுள்ள உயிரணுக்கூறு. 
31005140 : நிலைமாறுபாடு; 
உறுப்பு நிலை மாற்றம்‌ : ஓர்‌ 
உறுப்பு இயல்புக்கு மீறி நிலை 
பிறழ்ந்திருத்தல்‌. 

13]1ற2௦106 : ஒழுங்கற்ற மருத்து 
வம்‌; தவறான மருத்துவம்‌; முறை 
யிலா மருத்துவம்‌ : ஒழுக்கக்‌ கேடான 
அல்லது தீங்கு செய்யக்‌ கூடிய 
முறையில்‌ மருத்துவத்‌ தொழில்‌ 
. நடத்துதல்‌. 

ஈு3101256ஈ181100 : முதிர்கரு 
முனைப்பு; குலை பிறப்பு : இடுப்புக்‌ 
கூட்டினுள்‌ முதிர்கரு வழக்கத்‌ 
திற்கு மாறாக முனைந்திருத்தல்‌ 
321௦1211௦1 : குலை சுழற்சி. 


21056 : மாவெல்லம்‌ : மாவூற 
லிலிருந்து எடுக்கப்படும்‌ சர்க்கரை. 
216 ௩௦1025 |பார : மாவூறல்‌ 
தொழிலாளர்‌ நுரையீரல்‌ : பூஞ்சை 
பிடிப்புள்ள உலர்புல்‌, பர்லி 
ஆகியவற்றிலுள்‌ அஸ்பெர்கில்லஸ்‌ 
கிளாவட்டஸ்‌, ஏ. ஃபியூமிகேட்டஸ்‌ 
ஆகியவற்றின்‌ நுண்துகள்களுக்கு 
மிகையுணர்வு காரணமாக 
ஏற்படும்‌ புற இயக்க ஓவ்வாமை 
நுரையீரல்‌ கண்ணறை வீக்கம்‌. 

ஈயார்‌ : பிணைப்புத்தவறு; 
எலும்பு இணையாமை : முறிவைத்‌ 
தவறான நிலையில்‌ பிணைத்தல்‌. 
ஈரி 6௦ம்‌ : முலைக்காம்பு 
உள்‌ துகள்‌ : சீழ்த்தளத்திலுள்ள 
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இரண்டு சிறிய பழுப்பு நிறப்‌ 
பொருள்‌ திரள்களில்‌ ஒன்று. 
௱௱ர!!2060 : முலைக்காப்புப்‌ 
புடைப்பு : முலைக்காம்பு போன்ற 
முனைப்புப்‌ புடைப்பு. 
ஈவமி!101850/ : முலைக்காம்பு 
அறுவை மருத்துவம்‌ : முலைக்‌ 
காம்பின்‌ பிளாஸ்டிக்‌ அறுவை 
மருத்துவம்‌. 

ஈண௱ர்‌!8 : முலைக்காம்பு : முலைக்‌ 
காம்பு வடிவ உறுப்பு. 
ஈறெ௱வி! : பாலூட்டி : குட்டிப்‌ 
போட்டுப்‌ பாலூட்டும்‌ உயிர்‌. 
ஈுஊ௱௱ரை : முகைசார்‌. 
௱ஊ௱௦௦0ரு : முகை நீக்கம்‌. 
ஈரா : மார்பக ஊடுகதிர்ப்‌ 
படம்‌ : மார்பகத்தின்‌ மென்‌ திசுக்‌ 
களின்‌ ஊடுகதிர்ப்‌ படம்‌. 
ஈற௱ ராமர : மார்பக ஊடு 
கதிர்ப்படம்‌ : ஊடுகதிர்‌ (எக்ஸ்‌-ரே) 
ஊடுருவல்‌ மூலம்‌ ஊடுகதிர்ப்‌ 
படமெடுத்து மார்பகத்தின்‌ 
செயல்விளக்கம்‌ காட்டுதல்‌. 
௱ஊு௱௦0!/850/ மார்பகப்‌ 
பிளாஸ்டிக்‌ அறுவை மருத்துவம்‌: 
மார்பக பிளாஸ்டிக்‌ அறுவைச்‌ 
திதிச்சை. விரிவாகிற அல்லது 
தொய்வுடைய மார்பகத்தைக்‌ 
குறைப்பதற்கு அல்லது மேல்‌ 
நோக்கி உயர்த்துவதற்கு இது 


செய்யப்படுகிறது. மார்பகத்திலுள்ள 


ஒரு கட்டியை அகற்றிய பிறகு 
பிளாஸ்டிக்‌ சீரமைப்பு மூலம்‌ 


எ தத வ ப பபப 
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மார்பகத்தை மறு சீரமைப்பு 
செய்வதற்கும்‌, சிறிய மார்பகங்‌ 
களை விரிவுபடுத்துவதற்கும்‌ 
இந்த அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
செய்யப்படுகிறது. 

ஈ௱ஊ௱௱௦56 : பருத்த மார்பகம்‌ : 
!. மிகவும்‌ பருத்த மார்பகம்‌ 
கொண்டிருத்தல்‌. 2. ஒரு மார்‌ 
பகம்‌ போன்று வடிவம்‌ கொண்‌ 
டு.ருத்தல்‌. 
ஈணறு௱ள்ளா௱ா௦ராறு : மார்பக 
வெப்பக்கதிரியக்கப்‌ பதிவு : மார்‌ 
பகத்தின்‌ மட்டுமீறிய வளர்ச்சி 


யைக்‌ கண்டவறிவதற்கு மார்ப 


கத்தை அராய்வதற்கு வெப்பக்‌ 
கதிரியக்கப்‌ பதிவு முறையாகப்‌ 
பயன்படும்‌ ஒரு நோய்‌ நாடல்‌ 
நடைமுறை. 

ஈ௱ஊ௱௱௦்ா௦0ர : மார்பக: விளைவு: 
மார்பகத்தில்‌ ஏற்படும்‌ பாதிப்பு. 
11/36 : மாண்டிலாமின்‌ : 
மாண்டெலிக்‌ அமிலத்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


ஈு3ஈ௦611௦ 8019 : மாண்டெலிக்‌ 
அமிலம்‌ : சிறுநீர்‌ நோய்‌ நுண்‌ 
மத்தடை மருந்தாகப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ அம்மோனியம்‌ 
உப்பு. 

0101௦ : கீழ்த்தாடை எலும்பு : 
க&ழ்த்தாடையாக அமைந்துள்ள 
பெரிய எலும்பு. இது . ஒரு 
வளைவான எலும்பையும்‌ இரு 
செங்குத்தான இழைமங்களை 
யும்‌ கொண்டிருக்கும்‌. இவை 
உடலை செங்கோணங்களில்‌ 


இணைக்கின்றன. மேலேயுள்ள 
விளிம்பு, கீழேயுள்ள 16 பற்‌ 
களுக்கான பொருத்துக்குழி 
களைக்‌ கொண்டிருக்கும்‌. 
82% : மாண்ட்ராக்ஸ்‌ : மெத்‌ 
தாக்குவாலோன்‌. டைஃபென் 
ஸஹைட்ராமின்‌ இரண்டும்‌ 
கலந்த மருந்து. 

ஈ2 : மூளைக்கோளாறு; உளக்‌ 
கிளர்ச்சி, வெறி; மிதமை : மன 
மாறாட்டக்‌ கோளாறு, பேரார்‌ 
வம்‌; மட்டுமீறிய அவல்‌; உணர்ச்சி 
ஆர்வ மிகுதி. 

3/௦ : பித்தர்‌ : அறிவிழந்தவர்‌; 
பைத்தியம்‌ பிடித்தவர்‌, வெறியர்‌. 
ரா2120-020ஈ2550௨ 000515 : 
வெறி-ஏக்க உள்நோய்‌; மாற்றுப்‌ 
பித்தக்கோளாறு : இடையிடையே 
நன்னிலையடன்‌ மாறிமாறிக்‌ 
களிப்பு, சோர்வு, வெறிகள்‌ 
உண்டாகும்‌ பித்தக்‌ கோளாறு. 
ஈரா : வெளிப்படு. 


ஈ௱2ொ!72512110 : வெளிப்பாடு : 
ஒரு நோயுடன்‌ தொடர்புடைய 
தோய்க்குறி அல்லது அடை 
யாளம்‌ இருப்பது வெளிப்படை 
யாகத்‌ தோன்றுதல்‌. 

ஈயா : கையாள்தல்‌; 
செய்மை; செய்திருத்தம்‌ : 1. கையி 
னால்‌ கையாளும்‌ ஒரு நடை 
முறை. 2. ஒரு கூட்டு உத்திகளை 


_ திரட்டுதல்‌. 3. மற்றொரு அளை 


தன்‌ செல்வாக்கின்‌ &ம்‌ கொண்டு 
வருதல்‌. 





வாபா 
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ஈவார்‌ : மனித இனம்‌; மனித 


குலம்‌. 


ஈசா : செயற்பாங்கு 
அசைவு, நடவடிக்கை, பேச்சு 
ஆகியவற்றில்‌ ஒரு புதுமையான 
பாணி. 


(6 : இன்னுணவுப்‌ பொருள்‌: 
இயற்கையான குடலிளக்க இன்‌ 
சாற்றுப்‌ பொருள்‌. 

ஈ௱ஃ௱!்‌6! : மானிட்டால்‌ : பழச்‌ 
சர்க்கரையை ஆக்சிஜன்‌ குறைப்பு 
மூலம்‌ கிடைக்கும்‌ ஹெக்சா 
ஹைடிரிக்‌ அல்ககால்‌. இது, 
ஊடுபரவல்‌ நீர்ப்போக்கு 
மருந்தாகவும்‌, நரம்புத்‌ திரள்‌ 
வடியத்தை அளவிடுவதற்கும்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிற து. 
௱உாற்‌ : அழுத்தமானி 
திரவம்‌ அல்லது வாயுவின்‌ 
அழுத்தத்தை அளவிடும்‌ கருவி. 
ஈர : அழுத்த அளவீடு : 
அழுத்தமானி மூலமாக வாயுக்கள்‌ 
அல்லது திரவங்களின்‌ அழுத்‌ 
தத்தை அளவிடுதல்‌. 

131௫௦ 0 ா6801/௦ : மாண்டூக்ஸ்‌ 
இணக்கம்‌ : எலும்புருக்கி நோய்க்கு 
தோல்‌ வழி ஊசி மருந்தாகச்‌ 
செலுத்தப்படும்‌ மருந்து. 
ஈவொாம்ார்யா : மார்பெலும்பு; 
நெஞ்சு மேலெலும்பு : மார்பக 
எலும்பின்‌ அல்லது மார்‌ 
பெலும்பின்‌ மேற்‌ பகுதியின்‌ 
கைப்பிடி வடிவிலான 
கட்டமைப்பு. 


ுவஸ்ர்ப௱ உசார்‌ : நெஞ்சுமேல்‌ 
எலும்பு. 
ஈம : கை, 


வாயு, 21005 : வெளிவளைகை; 
வெளிக்‌ கோணல்‌ கை. 


ரா3ொப5, ய : உள்வளை கை; 
உட்‌ கோணக்கை. 


14&௦1 : மாவோய்‌ : மானோ 
அமின்‌ அக்சிடேஸ்‌ இன்கி 
பிட்டர்‌ மருந்து. 

1ரி2016 ௨1% 511005 1யாு : 
மாப்பிள்‌ பட்டை உரிப்பவர்‌ 
நுரையீரல்‌ நோய்‌ : மிகையுணர்வு 
காரணமாக ஏற்படும்‌ புற 
இயக்க ஒவ்வாமை நுரையீரல்‌ 
கண்ணறை வீக்கம்‌. 

௱23ர2ொ(/6 ௨௦௦௦870115 : காற்று 
இதய உள்ளறை அழற்சி : பாக்டீ 
ரியாவினால்‌ உண்டாகாத இதய 
உள்ளுறை அழற்சி. இது குருதி 
உறைவு, உறைகட்டி அடங்கிய 
ஓரதர்‌ இதழ்களின்‌ இரு 
பக்கத்திலும்‌ கிருமிகளற்ற தசை 
வளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கும்‌. 
235 : உடல்‌ கரைவு; 
குழந்தை உடல்‌ மெலிவு; நோஞ்‌ 
சான்‌; பெரு இளைப்பு; மெலி 
சவலை : ஊளட்டச்சத்துக்‌ குறை 
பாடு காரணமாக, உடல்‌, 
முக்கிய குழந்தையின்‌ உடல்‌ 
மெலிதல்‌. 

ஈவாட்‌6 0௦6 0156256 : பளிங்கு 
எலும்பு நோய்‌ : எலும்பு நலிவு 
நோய்‌. தன்‌ இனக்கற்றுப்‌ பின்ன 
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டைவு நிலை. இது எலும்பு 
"நலிவு, பன்முக எலும்பு முறிவு 
கள்‌, மண்டையோட்டு எலும்புத்‌ 
துளை ஆகியவற்றில்‌ மட்டு 
மீறிய எலும்பு வளர்ச்சி அகிய 
வற்றின்‌ தொடக்க நிலை. இத 
னால்‌, விழிப்‌ பிதுக்கம்‌, கண்‌ 


குருடு, செவிட்டுத்‌ தன்மை, 


மூளை நீர்க்கோவை அகியவை - 


உண்டாகும்‌. 


1121 ய0 0156856 : பசுங்குரங்கு 
நோய்‌ : நோய்க்‌ கிருமியினால்‌ 
கடும்‌ தொற்று நோய்‌ காய்ச்சல்‌ 
திடீரென வருவதும்‌ விடுவதும்‌, 
தலை வலியும்‌, தசைக்‌ &ல்வாத 
மும்‌ இதன்‌ அறிகுறிகள்‌. 5-7 
நாட்களில்‌ கட்டிகள்‌ தோன்ற 
லாம்‌. இந்த நோய்க்கிருமி 
உடலில்‌ 2-3 மாதங்கள்‌ வரை 
இருக்கக்கூடும்‌. இந்‌ நோய்‌ 
கண்டவர்களில்‌ 30% பேருக்கு 
மரணம்‌ விளைகிறது. 


[4310 பா0 ரப 01562856 : மார்பக்‌ 
கிருமி நோய்‌ : நோயுற்ற குரங்குத்‌ 
திசுக்களுடன்‌ நேரடித்‌ தொடர்பு 
ஏற்படுவதால்‌ கிருமியினால்‌ 
உண்டாகும்‌ ஒரு குருதிப்‌ 
போக்குக்‌ காய்ச்சல்‌. இது 
ஜெர்மனியிலுள்ள மார்பக்கில்‌ 
முதல்‌ முதலில்‌ கண்டறியப்பட்ட து. 
ஈவா : மார்க்கேய்ன்‌ : பூப்பி 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

431௦06 போரா வுரள்‌ா௦ா6 : மார்க்‌ 
கஸ்‌ கன்‌ நோய்‌ : இது ஒரு பிறவி 
நோய்‌. இதில வாயைத்‌ திறந்த 


தும்‌ அல்லது தாடையை ஒரு 
பக்கம்‌ அசைத்ததும்‌ இமைத்‌ 
தொய்வு மறைந்து விடும்‌. 
தாடை அசைவுக்‌ கோளாறு. 
ராகாவா : மாரிவான்‌ : குருதிக்‌ 
கட்டுக்கு எதிராக வாய்வழி 
கொடுக்கப்படும்‌ மருந்து. 
ஈறு : ஓரம்‌; விளிம்பு. 


1ரிஅர௦1'$ யன : மார்ஜோலின்‌ 
அழற்சிப்‌ புண்‌ : கடுமையான 
அழற்சிப்‌ புண்ணின்‌ விளிம்பில்‌ 
உண்டாகும்‌ உக்கிரமான வளர்ச்சி, 
பிரெஞ்சு அறுவை மருத்துவ 
வல்லுநர்‌ ஜீன்‌ மார்ஜோலின்‌ 
பெயரால்‌ அமைக்கப்படுகிறது. 
ஈஅா௱!(6 : மார்மைட்‌ : - காரச்‌ 
சத்திலிருந்து (நொதி) எடுக்கப்‌ 
படும்‌ ஒரு செறிவுப்‌ பொருளின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. இதில்‌ வைட்ட 
மின்‌-3 தொகுதி கிரா முக்கு 1.5 
மி.கி; நியாசின்‌, நிக்‌ கோட்டின்‌ 


அமிலம்‌ கிராமுக்கு 165 மி. கி), 


போலிக்‌ 
அடங்கியுள்ளது. 


அமிலம்‌ 


1/8௮1121 : மார்ப்பிளான்‌ : ஐசோ 
கார்போக்சோசிட்‌ என்ற மருந்‌ 
தின்‌ . வணிகப்‌ பெயர்‌. 

௱ா௦ : மச்சை நல்லி : எலும்‌ 
பிற்குள்‌ இருக்கும்‌ மென்மை 
யான கொழுப்புப்‌ பொருள்‌. 


3௦ 0016 : மச்சை எலும்பு. 


ா॥875 ப0!2//221100 : பையமைவு. 


3௨௦016 : வன்மைப்‌ பாலின்பம்‌: 
கொடுமை செய்வதை ஏற்று 
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இன்புறும்‌ முரணியல்‌ சிற்றின்ப 
நிலை. 


$௦ய6 : ஆண்பால்‌ : 1. அண்‌ 


பாலினம்‌ தொடர்புடைய. 
2. ஆணின்‌ பண்புகளையடைய. 


௱350ய/ாபு : ஆண்மை. 

ஈு%யோ!22410ா : ஆண்மையாக்‌ 
கம்‌; ஆணாக்கல்‌ : 1. முதிர்ச்சி 
யின்‌ போது அண்பாலினப்‌ 


பண்புகள்‌ இயல்பாக வளர்தல்‌. 


2. பெண்ணிடம்‌ இரண்டாம்‌ 
நிலைப்‌ பெண்‌ பாலினப்‌ பண்பு 
கள்‌ மட்டுமீறி வளர்தல்‌. இது 
கட்டிகளை உண்டாக்கும்‌ 
- 'டெஸ்டிரோன்‌' என்ற விரை 
இலக்குநீரை அல்லது உயிர்ச்‌ 
சத்து இயற்கை இயக்கு நீர்‌ 
களை (ஸ்டெராய்ட்ஸ்‌) உட்‌ 
கொள்வதால்‌ இது உண்டாகலாம்‌. 
இதனை வீரியமாக்கம்‌ (ஏ1ர152(1௦) 
என்றும்‌ கூறுவர்‌. 

௭55 : பொருண்மை : 7. ஓட்டி 
ணைவான துகள்களின்‌ அல்‌ 
லது அமைப்பான்களின்‌ ஒரு 
திரட்சி. 2. மாத்திரைகளாகத்‌ 
தயாரிக்கக்‌ கூடிய ஓட்டிணை 
வான ஒரு கலவை. 3. ஒரு 
பொருளுக்குச்‌ சடத்துவப்‌ பண்‌ 
பினைக்‌ கொடுக்கும்‌ இயல்பு. 
ஈு25001/45௱ : வலி நசை. 

௱௦55 : கனம்‌; பருமன்‌. 
ஈ௱355806 : தேய்த்துப்‌ பிசைதல்‌; 
பிடித்துவிடல்‌; நீவுதல்‌ : தசைக 
ளும்‌ மூட்டுகளும்‌ செயலாற்றத்‌ 
தூண்டுவதற்காக அவறிறைத்‌ 


தேய்த்துப்‌ பிசைந்துவிடுதல்‌. 
மாரடைப்பின்‌ போது இதயத்தைச்‌ 


- செயற்படச்‌ செய்வதற்காக 


மார்புப்‌ பகுதியில்‌ இவ்வாறு 
செய்வர்‌. ப 

ா2515/018 : மார்பகவலி; முலை 
வலி : மார்பகத்தில்‌ உண்டாகும்‌ 
நோவு. 

£99160100) : மார்பகற்று அறுவை; 
முலை நீக்கம்‌ : மார்‌ பகத்தை 
அகற்றுவதற்கான அறுவை 
மருத்துவம்‌. 

11251211! : மாஸ்டெரில்‌ : டி ரோஸ்‌ 
டானோலீன்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்பெயர்‌. 

3514081101 : பல்லரைப்பு; மெல்‌ 
லுதல்‌; அசை போடுதல்‌ : பல்லை 
மெல்லுதல்‌. 

125415 : மார்பக அழற்சி; முலை 
யழற்சி : மார்பகத்தில்‌ ஏற்படும்‌ 
வீக்கம்‌. மார்பகங்களில்‌ ஏற்படும்‌ 
கரணை மாற்றங்களினால்‌ உண்‌ 
டாகிறது. 


ஈு85100110515 : பாய்மர உயிர்‌ 
நுண்ம அழற்சி : திசுக்களிலுள்ள 
வயிற்று அமிலம்‌ வெளியேறுவதைக்‌ 
கட்டுப்‌ படுத்தும்‌ பாய்மர உயிர 


.ணுக்களின்‌ ஒரு திரட்சி. இந்த 


நிலை, எலும்பு மச்சை, நிண 
நீர்க்‌ கரணைகள்‌, அடிவயிற்று 
உறுப்புகள்‌ உள்ளடங்கிய 
டி.ப்புச்‌ சொறி அல்லது மண்‌ 
டலச்‌ சுற்றோட்ட வடிவில்‌ 
தோலில்‌ மட்டுமே உண்டாகலாம்‌. 


2௨5100௨812 


காவான்‌ 


ஈ3௧1௦௱௨/8 : மார்பக மாத்‌ 
லிடாய்ப்‌ போக்கு : மார்பச௫த்‌ 
"திலிருந்து உண்டாகும்‌ பதிலி 
பயக்க மாதவிடாய்ப்‌ போக்கு 

351௦10: பொட்டெலும்புக்கூம்பு: 
பொட்டெலும்புச்‌ கூம்பு முனைப்பு; 
பொட்டெலும்புக்‌ கூம்பு 
முனைப்பின்‌ மேல்‌ வரும்‌ கட்‌மு. 


251010 00678110 (ரா25101060- 
(ரு) : செவிப்பறை அறுவை : 
செவிப்பறைக்‌ கோளாறு நீக்கு 
வதற்கான அறுவை மருத்துவம்‌. 
ஈ95010105 : செவிப்பறை வீக்கம்‌ : 
செவிப்பறையில்‌ காற்று உயிர 
ணுக்களில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 


ஈ25100240மு : பால்சுரப்பி நோய்‌: 
பால்சுரப்பியில்‌ உண்டாகும்‌ 
ஒரு நோய்‌. 

ஈ2(ப்2/0 : தற்புணர்ச்சி; தன்‌ 
னின்பம்‌; கைமுட்டி; கையின்பம்‌; 
கைப்புணர்வு : செயற்கைச்‌ சிற்‌ 
றின்பக்‌ கையாடற்‌ பழக்கம்‌. 


ஈரா : ஒத்திடல்‌; ஒப்பான. 


ர ௫ : மூச்சோட்டச்‌ 
சோதளை : மூச்சோட்டத்‌ திறனை 
அளவிடுவதற்கான ஒரு சோதனை 
பற்றவைத்த தீக்குச்சியை 10 செ. 
மீ. தூரத்தில்‌ வைத்து ஒருவர்‌ 
வாயால்‌ ஊதி அணைக்க (011. 
யவில்லையென்றால்‌, அவருக்கு 
முச்சோட்டம்‌ குறைவாக 
இருக்கிறது என்று கொள்ள 


வேண்டும்‌. 


வைகை வகை அவ்வகை கைகா யா களவையவ வகையை பையப்‌ 
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ர்வ றய : மருந்துப்‌ 
பொருள்‌ ஆய்வு; மருந்தியல்‌ நூல்‌: 
மருந்துகளின்‌ தோற்றம்‌, (செயற்‌ 
பாடு வேளையளவு ஆகிய 
வற்றை ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. 
ஈ2ாரறு : தாய்மை : 1. பிள்ளை 
பேற்று நிலை. 2. மருத்துவ 
மனையில்‌ தாய்மை மருத்துவத்‌ 
துறை. 

ஈம்‌: உயிரணுப்‌ பொருள்‌; திசுக்‌ 
கூழ்‌; மச்சை : உயிரணுக்களி 
டைய உள்ள பொருள்‌. 
௦ : செவிலித்தாய்‌; மாது; 
மாதரியார்‌. 

21: பாக்டீரிய மழுங்கல்‌ பரப்பு: 
பாக்டீரியாவின்‌ பண்பட்ட 
தகட்டுப்‌ பாளத்தில்‌ காணப்படும்‌ 
மழுங்கல்‌ பரப்பு. இது மேல்‌ 
தோல்‌ பொதியுறைசகளை உற்பத்தி 
செய்வதில்லை. 


2112, ராஸ : மூளைக்‌ சோறு. 
21, ௦3/௦ : கரிமப்‌ பொருள்‌. 
3442, சர்பீர்ச : மூளை நார்‌. 
ு2410ரு : சீழ்‌உள்ள; சீழ்‌ கொண்ட. 
ஈ்பாக1௦ா : கொப்புளம்‌ பழுத்‌ 
தல்‌; முற்றிய; முதிர்ந்த; முதிர்மை: 
கொப்புளம்‌ சீக்கட்டி. பழுப்புறுதல்‌. 
முதிர்வு பெறுதல்‌. 
ஈ2ப2/ாவ! வாக5( : முதிர்மை 
நிறுத்தம்‌ : 1. வைட்டமின்‌ பி-12 
பற்றாக்குறை அல்லது ] 
போலிக்‌ அமிலப்‌ பற்றாக்குறை 
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காரணமாக உண்டாகும்‌ 
முதிராச்‌ சிவப்பணுக்‌ குருதிச்‌ 
சோகையில்‌ காணப்படுவது 
போன்ற முதிர்ந்த திசுப்‌ 
பாய்மத்தில்‌ முதிரா அணுக்கரு 
இருத்தல்‌. 2. இயல்பான 
பெருக்கம்‌ இருந்த போதிலும்‌ 
விந்தணு உற்பத்தி செய்வதற்கு 
விந்தகம்‌ தவறுதல்‌. 

ஈபா€ : முதிர்‌. 


யாடு : நிறை முதிர்ச்சி : 7. முழு 
மையாக வளர்ச்சியடைதல்‌. 
2. ஒரு இனப்பெருக்கம்‌ செய்‌ 
வதற்கத்‌ திறன்‌ பெறும்‌ காலம்‌. 
8௮0௨௦ : மாக்சிடெக்ஸ்‌ : கண்‌ 
களின்‌ ஏற்படும்‌ அழற்சியைத்‌ 
தணிப்பதற்கான சொட்டு மருந்‌ 
தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 

ஈ௱லப1/2 : தாடை; முக எலும்பு; 
மேல்‌ தாடை : தாடை எலும்பு; 
முக்கியமாக மேல்தாடை 
எலும்பு. 

௱21/1/00௦ஈட : தாடைஎலும்பு 
அறுவை மருத்துவம்‌ : தாடை 
எலும்பின்‌ அசைவுகளை இயல்‌ 


விப்பதற்கு அறுவை மருத்துவம்‌ 
செய்தல்‌. 
11200101 : மாக்சோலோன்‌ 


மெட்டோக்ளோப்ராமைட்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 
- [சீஸ/0'6 00621101 : மாயோ 
அறுவை மருத்துவம்‌ : 7. குளம்பு 
விரல்‌ வளைவுக்காக அடிக்கால்‌ 


எலும்பின்‌ நுனியைத்‌ துண்‌ 
டுத்து எடுத்தல்‌. 2. இரைப்பை 
யின்‌ நுனியைத்‌ துண்டித்து 
எடுத்து இரைப்பை இடைச்‌ 
சிறு குடலை மறு உருவாக்கம்‌ 
செய்தல்‌. 3. கொப்பூழ்க்‌ கொடி 
விரிசலைக்‌ குணப்படுத்துவதற்‌ 
காக அறுவைச்‌ சிகிச்சை. 4. 
நாள அழற்சிச்‌ சிரையினைத்‌ 
தோலடி அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 

11226 : வலைப்பின்னல்‌ : அறிவுத்‌ 
திறன்‌ சோதனையில்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படும்‌ குறுக்கு வெட்டுப்‌ 
பாதைகளின்‌ சிக்கலான 
மண்டலம்‌. 

220௦1! : மாசிண்டோல்‌ : பதி 
யைத்‌ தூண்டும்‌ ஒரு மருந்து. 
1220018518 : பால்மடி மிகைத்‌ திசு 
வளர்ச்சி : தசைநார்‌ அழற்சி மற்‌ 
நும்‌ நாளச்‌ செதிளுதிர்வுடன்‌ 
சுடிய பால்மடி. மிகைத்‌ திசு 
வளர்ச்சி, 

1505 : எம்‌.பி.பி.எஸ்‌ : மருத்துவம்‌ 
மற்றும்‌ அறுவை மருத்துவம்‌ 
இளங்கலைப்‌ பட்டம்‌. 

480 : எம்‌.பி.சி. : பெரும அளவு 
சுவாச திறன்‌. (14ல்‌ 0ா2211- 
0 ௦82800. 

1/:8 £2(1௦ : எம்‌.இ. விகிதம்‌ 
முதிர்ச்சியுறும்‌ எலும்பு மச்சை 
உயிரணுக்களுக்கும்‌, எலும்பு 
மச்சையினுள்‌ உள்ள எலும்பு 


மச்சை உயிரணுக்களுக்கு 





625166 | 


மிடையிலான விகிதம்‌. பொது 
வாக இந்த விகிதம்‌ 3-4: என்ற 
அளவில்‌ இருக்கும்‌. 


௦25165 : தட்டம்மை (புட்டாளம்‌ 


மை: மணல்வாரி : வைரஸ்‌ கிரு. 


மியினால்‌ உண்டாகும்‌ ஒரு 
தொற்று நோய்‌. முதலில்‌ காய்ச்‌ 
சலும்‌, பிறகு உடலில்‌ கொப்பு 
ளங்களும்‌ தோன்றும்‌. 
௨24௦௦0 : சிறுநீர்க்‌ குழாய்‌ 
அறுவைத்‌ துவார வெட்டு : சிறு 
நீர்‌ நாடிக்‌ குழாய்ப்‌ புண்களை 
அகற்றுவதற்காகச்‌ செய்யப்‌ 
படும்‌ அறுவை மருத்துவம்‌. 
ஈ௨௦4௦5000ூ : நாடிக்குழாய்‌ 
ஆய்வுக்‌ கருவி : சிறுநீர்‌ வடி 
குழாய்‌ போன்று நாடிக்குழாயை 
ஆராய்வதற்கான கருவி. 

௦3405 : நாடிக்‌ குழாய்‌; துவாரம்‌; 
துளை : ஒரு செல்‌ குழாய்‌. 
2215, ஞா] 2௨00005110 : 


செவித்துளை. 
௦2405, 8024௦௫ : கேள்துளை. 


௦2105, 1 ர்சாால! 8000050160 : உட்‌ 


செவித்துளை. 


6௦405, பார்௱று : தாரைத்துளை. 


௱உார02! : கைப்பாடான. 
ஈரா : இயக்கமுறை. 


ஈவா, ௦60௦512110 


அகவமைவு. 


டர்கார்க௱, ஜா௦்‌6000/௦ : காப்பி 
யக்கம்‌. 
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எந்திரந்‌ 
. மந்தமான 
அசைவுகளைச்‌ செய்வதற்குப்‌ 
பல்வேறு எந்திர சாதனங்களை 
பயன்படுத்துதல்‌. 


6௦௨௦146800 


மருத்துவ முறை 


1௦௦௦ா1ப௱ : முதல்‌ மலம்‌; காட்டுப்‌ 
ப: பிண்ட மலம்‌; மெக்கோனியம்‌: 
பிறந்த குழந்தையின்‌ வயிற்றிலி 
ருந்து வெளிப்படும்‌ பசுங்‌ 
கருமைநிறப்‌ பொருள்‌. 


6022018௩ : மெடாசோலம்‌ 


உறுப்பெல்லை உணர்வு நீக்கி 


யாகப்‌ பயன்படும்‌ ஒரு பென்‌ 
சோடியாஸ்பின்‌ வகை மருந்து: 
6012 : குருதிக்‌ குழாய்‌ மென்‌ 
தோல்‌; குருதிக்‌ குழாய்‌ இடைப்‌ 
பாளம்‌: ஊடுபொருள்‌; இடைப்‌ 
படலம்‌: இடைச்சுவர்‌ : குருதிக்‌ 
குழாயின்‌ இடை மென்தோல்‌. 


_ ர60்வா : நடுநாடி; இடை; மைய: 


நடுக்குருதிக்‌ குழாய்‌; நடுநரம்பு? 
கண்களுக்கிடையிலுள்ள ஒரு 
புள்ளியிலிருந்து . பாதங்களுங் 
இடையிலான ஒரு புள்ளி வரை 
பில்‌ உடலில்‌ மையத்தின்‌ வழியே 
செல்லும்‌ ஒரு கற்பனைக்‌ கோடு. 
ஈு6ப25்ஈப௱ : நுரையீரல்‌ இடை 
யிதழ்‌; மார்புத்‌ தடுப்புச்‌ சுவர்‌; 
இடைப்‌ படலம்‌; நெஞ்சிடை : 
உடற்கூற்றில்‌ நுரையீரல்களி 


“லுள்ள மென்தோலான இடைத்‌ 


. தடுக்கிதம்‌. 


௦௦205 : நுரையீரல்‌ இடை 
யிதழ்‌ அழற்சி : நுரையீரல்‌ 
இடை யிதழ்தீ திசுக்களில்‌ ஏறி 


படும்‌ வீக்கம்‌. 


601251 105000] 


60125111௦500 07 : நுரையீரல்‌ 
இடையிதழ்‌ அறுவை : நுரை 
யீரல்‌ இடைத்‌ தடுக்கிதழைக்‌ 
கண்ணால்‌ பரிசோதிப்பதறி 
காகச்‌ செய்யப்படும்‌ ஒரு சிறிய 
அறுவை முறை. 
160125(1105000)/ : நுரையீரல்‌ 
இடையிதழ்‌ ஆய்வு : கழுத்தில்‌ 
துளையிட்டு ௮க நோக்குக்‌ 
கருவியைச்‌ செருகி நுரையீரல்‌ 
இடையிதழை ஆராய்தல்‌. 
ஈ€012140 : இடையாள்‌. 


601021 : மருத்துவம்‌ சார்ந்த;' 


மருத்துவ : 1. மருத்துவ அறிவி 
யல்‌ தொடர்புடைய. 2. மருந்து 
கள்‌ மூலம்‌ சிகிச்சை செய்தல்‌. 
இது அறுவைச்‌ சிகிச்சையிலி 
ருந்து வேறுபட்டது. 

௦௦ ௦ணளம்‌ : மருந்து : குணப்‌ 
படுத்தும்‌ மருந்து: 

201026 : மருத்துவக்‌ கவனிப்பு: 
சுகாதாரக்‌ காப்பீட்டுத்‌ திட்டங்‌ 
களில்‌ உள்ளடங்கிய சுகாதாரக்‌ 
கவனிப்புத்‌ திட்டம்‌. 
1௦010௦2160 : மருந்துடன்‌ கலத்தல்‌: 
மருந்து சார்ந்த பொருளை ௧௫௬ 
வாகக்‌ கலத்தல்‌. 

ஈய : மருத்துவ பண்டுவம்‌; 
மருந்தளிப்பு : 1. மருந்துகள்‌ 
கொடுத்து நோய்க்கு மருத்துவ 
மளித்தல்‌. 2. மருந்து கொண்டு 
செறிவூட்டுதல்‌. 3. குணப்படுத்‌ 
தும்‌ மருந்து. 

௱€ப்ொவ! : மருந்துசார்ந்த : குண 
படுத்தும்‌ பண்புகள்‌ கொண்ட. 


669 6011 ாயா2... 


ஈய : மருத்துவம்‌ (மருந்து:: 
மருத்துவத்துறை; மருத்துவக்‌ 
கலை; மருந்து; உட்கொள்ளும்‌ 
மருந்து. 
601016, 
மருத்துவம்‌. 
உபி, மேறவா்றாசாம்‌ : மருத்து 
வத்துறை. 

601016, நாவா : 
மருத்துவம்‌. 

601016, 50012! 8௩0 நறாவ6- 
(46: சமூகப்‌ பாதுகாப்பு மருத்துவம்‌. 


ர்வ! செய்‌ 


தடுப்பு 


௩601௦௦ : மருத்துவர்‌. 
௱601000141ய01081 : மருத்துவ 
அறுவை : மருத்துவம்‌, அறுவை 
மருத்துவம்‌ இரண்டும்‌ சார்ந்த. 
6010050012 : மருத்துவ சமூக 
வியல்‌ : மருத்துவம்‌, சமூகவியல்‌ 
இரண்டும்‌ சார்ந்த. 

௨௦20௦ : தியானம்‌ : தியானம்‌ 
செய்யும்‌ கலை. ஆழ்ந்த எண்ணம்‌ 
அல்லது தீவிர ஆழ்‌ நிலைச்‌ 
சிந்தனை. ஒருவர்‌ பக்திப்‌ 
பாடல்களைப்‌ பாடிக்‌ கொண்டு, 
சீரான காலஅளவுகளுக்கு 
அமைதியாக அமர்ந்து, தளர்வாக 
இருத்தல்‌. 

60142௨௩௦௨௩ ௨௱8௦௱(8 
மத்திய தரைக்கடல்‌ குருதிச்‌ 
சோகை : இரத்தத்தில்‌ சிவப்ப 
ணுக்கள்‌ குறைபாட்டினால்‌ 
உண்டாகும்‌ “தாலசேமியா” என்‌ 
னும்‌ பிறவிக்‌ குருதிச்‌ சோகை 
நோய்‌. 


ப ப ததத ப பபப வபவையவைைை 
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1/2 011௨௩௨ ரவ : மத்திய 
தரைக்கடல்‌ காய்ச்சல்‌ : இது ஒரு 
குடும்ப நோய்‌. இதில்‌ அதிகக்‌ 
காய்ச்சல்‌, வயிற்றறை உறை 
அழற்சி, நுரையீரல்‌ சவ்வழற்சி, 
மூட்டுவீக்கம்‌ அகியவை அடிக்‌ 
கடி. உண்டாகும்‌. இதற்குக்‌ 
கோல்கிசின்‌ மருந்து வாய்வழி 
கொடுக்கப்படுகிறது. இது 
நோய்த்‌ தடுப்பு மருந்தாகச்‌ 
செயற்பட்டு, அமிலாய்ட்‌ திரட்சி 
நோய்‌ பீடிப்பதைத்‌ தடுக்கிறது. 
ஈ1£01/ப௱ : ஊடுபொருள்‌; ஊடகம்‌; 
உயிரளம்‌; வளர்ப்பு பொருள்‌; வளர்‌ 
சாதனம்‌ : பாக்டீரியாவியலில்‌ 
உயிரிகளின்‌ வளர்ச்சிக்காகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ பொருள்‌. 
௱ஈ£௯ஐ௭00651006 : பெருஞ்சுரப்பிச்‌ 
சுரப்பு நீர்‌ : பெண்களுக்குரிய ஓர்‌ 
இயக்கு நீர்‌ (ஹார்மோன்‌). இது 
வாய்வழி அல்லது ஊசி வழி 
செலுத்தப்படுகிறது. இது 
பெருஞ்சுரப்பியினைச்‌ சுருங்கச்‌ 
செய்கிறது. 


20௦16 : மெட்ரோன்‌ : மெத்‌ 
தில்‌ பிரெட்னிசோலான்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 


ஈு€0௦20/0௦065167006 : மெட்‌ 
ரோக்சிபுரோஜெஸ்டின்ரோன்‌ : 
அடிக்கடி கருச்சிதைவு ஏற்‌ 
படுவதைத்‌ தடுப்பதற்குப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ ஒரு வகை இயக்கு நீர்‌ 
மருந்து. இது சிறுநீர்க்‌ குருதிப்‌ 
போக்கு. மாதவிடாய்‌ தோன்‌ 
றாமை, கருப்பைப்‌ பிளவை, 
கருப்பை உட்புறச்‌ சவ்வு 


வீக்கம்‌ அகியவற்றுக்கப்‌ பயன்‌ 
படு கிறது. குறுகிய காலக்‌ கருத்‌ 
தடைப்‌ பொருளாகவும்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிற து. 
ஈ€£0ோ000ர01௦065(61016 3061216: 
மெட்ரோக்சிபுரோஜெஸ்டிரோன்‌ 
அசிடேட்‌ ; 90 நாட்கள்‌ வரைச்‌ 
செயற்படக்கூடிய நீண்டகாலக்‌ 
கருத்தடை மருந்து. இது ஊசி 
வாறியாகச்‌ செலுத்தப்படுகிற து. 
௱€0ய1/9 : மச்சை: அகணி: 
முகுளம்‌ : நீண்ட எலும்பின்‌ 
மையத்திலுள்ள உட்சோறு. 
உய : முகுள; அகணிய. 
6080ம்‌ : புடைத்தலை. 


60௦5 : எலும்பு மச்சை 
அழற்சி : ஒரு நீண்ட எலும்பின்‌ 
க. ற்பஞ்சு போன்ற மூட்டு 
முனைகளில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
ஈ௱€யப/1௦01851 : எலும்பு மச்சை 
உயிரணு : நரம்புப்‌ புழையின்‌ 
ஓர்‌ உயிரணு. இது நரம்பு உயி 
ரணுவாகவோ, மூளை அதாரத்‌ 
தசுவாகவோ உருவாகலாம்‌. 


௨01௦ 612510௱௨ : சிறுமூளைக்‌ 


“கட்டி : குழந்தைகளுக்குத்‌ தலை 


யின்‌ பின்பக்கத்திலுள்ள சிறு 
மூளையின்‌ நடுப்பகுதியில்‌ 
தோன்றும்‌ விரைவாக வளரக்‌ 
கூடிய உக்கிரமான கட்டி. 

ு60ப(18 ௦0௦1௦10819 : பின்மூளை : 
மூளையின்‌ பின்பகுதி. இது 
சுவாசம்‌, இதயத்துடிப்பு போன்ற 
உடலுக்கு இன்றியமையாத 
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பின்‌ மூளை 


பெரும்பாலான நடவடிக்கை 
களைக்‌ கட்டுப்படுத்துகிறது. 
272/6 8010 : மேஃபெனா 
மிக்‌ அமிலம்‌ : நோவகற்றும்‌ 
மருந்து. வீக்கத்தை தணிக்கவும்‌, 
காய்ச்சலைக்‌ குறைக்‌ கவும்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிற து. 
ஈா௦ப5106 : மெஃப்ரூசைட்‌ : சிறு 
நீர்ப்‌ போக்கினைத்‌ தூண்டும்‌ 
ஒரு மருந்து: 

603 : மகா : 1. மிகப்பெரிய 
அளவை அல்லது மட்டுமீறிய 
அளவைக்‌ குறைக்கும்‌ இணைப்புச்‌ 
சொல்‌. 70 இலட்சம்‌ அளவு 
அலகைக்‌ குறிக்கும்‌ சொல்‌. 
2020013008 : மகா சிறுநீர்ப்பை: 
சிறுநீர்ப்பை மட்டுமீறி விரி 


வடைதல்‌. 
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603060211௦ : பெருந்தலை : 
தலை அளவுக்கு அதிகமாகப்‌ 
பெரிதாக இருத்தல்‌. 
1120380101 : மெகாக்ளோர்‌ 
குளோமோசைக்ளின்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 


1160200101 : விரிகுடல்‌; அகன்ற 
பெருங்குடல்‌ : பெருங்குடல்‌ விரி 
வடைந்தும்‌, மிகையூட்டத்தால்‌ 
பொருமியும்‌ இருத்தல்‌. 
ாா2020056 : மகாவேளை மருந்து: 
பரிந்துரை செய்த அளவைவிட 
மிக அதிகமான அளவில்‌ 
கொடுக்கப்படும்‌ வைட்டமின்‌ 
வேளை மருந்து. 


ஈ௱௦021/20/௦9/16 : பன்முகக்‌ ௧௬ 
உயிரணு; பெருங்கருச்செல்‌ 
இரத்தத்‌ தட்டணுக்களை உறி 
பத்தி செய்கிற மச்சையின்‌ 
பெரிய பன்முக உட்கருக்களை 
யுடைய உயிரணுக்கள்‌. 


1602101251 : முதிராச்‌ சிவப்பணு: 
வைட்டமின்‌ 8, அல்லது 
ஃபோலிக்‌ அமிலப்‌ பற்றாக்‌ 
குறையினால்‌ உண்டாகும்‌ 
பெரிய உட்கருவுள்ள முதிராத 
இரத்தச்‌ சிவப்‌ பணுக்கள்‌. 
ஈ€021௦01/25110 ௨ொக/2 : மகா 
குருதிச்சோகை : வைட்ட மின்‌ பி-12 
அல்லது ஃபோலிக்‌ அமிலப்‌ 
பற்றாக்குறையினால்‌ 
உண்டாகும்‌ குருதிச்‌ சோகை. 


ா௱௦0310௦0/16 : பெருஞ்செவ்வணு. 
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௱608/௦௱318 : தற்புகழ்ச்சிப்‌ 
பித்து; தற்பெருமை நோய்‌ : தற்‌ 
பெருமைக்‌ கோளாறு; உயர்‌ 
அவாக்‌ கிறுக்கு. 

610௦ ம/ர51 : மயிர்ப்பை 
நெய்மச்‌ சுரப்பிக்‌ கட்டி : கண்ணி 
மையின்‌ விளிம்பில்‌ மயிர்ப்பை 
நெய்மச்சுரப்பிகளில்‌ ஏற்படும்‌ 
நீர்க்கட்டிகள்‌. 
ா௩608100ஈ47க/௱ப5 : மகாகண்‌ 
விரிவாக்கம்‌ : கண்கள்‌ மட்டு 
மீறி விரிவடைதல்‌. 
௱603201ப௱ : மகாமலக்குடல்‌ : 
மலச்சிக்கல்‌ காரணமாக உண்‌ 


டாகும்‌ மலம்‌ நிறைந்து விரி. 


வாக்கமடைந்த மலக்குடல்‌. 
60 3வபெ/௩வாபரு சாரு : மகா 
வைட்டமின்‌ மருத்துவம்‌ : நீரில்‌ 
கரையக்கூடிய வைட்டமின்‌ 
களை அதிக அளவில்‌ கொடுத்தல்‌. 
ஈ60/பார்‌ா : மெக்லூமின்‌ : ஒப்‌ 
பீட்டு ஊடகத்திலுள்ள அயோ 


டீனாக்கிய அமிலங்களுடன்‌. 
இணைந்த என்‌-மெத்தில்‌ குளூக்‌ 


கோமின்‌. இது இழைமத்‌ தன்‌ 
மையை அதிகரித்து, நச்சுத்‌ தன்‌ 
மையைக்‌ குறைக்கிறது. 


6; ஈராக்‌ : ஒற்றைத்‌ 
தலைவலி. 
௱௦ரர௱5 : எழுச்சியின்மை 


மனச்சோர்வு நிலை; வெறி 
எண்ணம்‌; அச்சந்தருகிற மன 
நோய்‌ வகை. 


ஈாவ்ட்ர்சா 0௮106 : மயிர்ப்பை 
நெய்மச்‌ சுரப்பிகள்‌ : கண்ணிமை 
பரப்பிலுள்ள வரிப்பள்ளங் 
களில்‌ அமைந்துள்ள மயிர்ப்பை 
நெய்மச்சுரப்பி. 

௱ 6195” ா௦௱6€ : கருப்பைக்‌ 
கட்டி : மகோதரம்‌ என்னும்‌ 
அகட்டு நீர்க்கோவை, நெஞ்சுச்‌ 
சளி இவற்றுடன்‌ வரும்‌ 
கருப்பை சார்ந்த கடுமையல்லாத 
திண்மையான கட்டி. 


௱6!/௦515 : கருமுளை அணு 
இயக்க மாற்றம்‌; எண்‌ குறை 
பகுப்பு : கருமுளை அணுக்க 
ளில்‌ ஏற்படும்‌ ௮ணு இயக்க 
மாற்றக்கூறு. இது, இனப்‌ 
பெருக்கத்தில்‌ இரு பால்களின்‌ 
பாலணுக்களும்‌ இணைந்து 
கலந்து ஒன்றையொன்று பொலிவு 
படுத்தி ௧௬ முதிர்ச்சியடைய 
உதவுகிறது. 

௨8௦3 : கருமலம்‌ : இரைப்பை, 
குடல்‌ அழற்சியினால்‌ ஏற்படும்‌ 
இரத்தக்‌ கசிவு காரணமாக ௧௫ 
நிறத்தில்‌ மலம்‌ போதல்‌. 


௦௦12 : அழுங்கு நோய்‌ : 
வேண்டாத அச்சங்களுக்கு 
ஆட்படுத்தும்‌ மனச்சோர்வு 
நோய்‌. 

௱்ர்௦பு : மனச்சோர்வு; பெருந்‌ 
துக்கம்‌ : இயல்பான மனச்‌ 
சோர்வு நிலை. 

ஈவா : மைக்கருமை; கரியம்‌ : 
தோல்‌, முடி, கண்ணிமை ஆகிய 
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வற்றில்‌ காணப்படும்‌ மைக்‌ 
கருமை. 
ஈ௱௮316௱ : மிகை மைக்கருமை: 
தோல்‌, மயிர்‌ ஆகியவற்றில்‌ 
மட்டு மீறிய கருநிறமிகளால்‌ 
ஏற்படும்‌ மைக்‌ கருமை. 
ஈா௱213௭0515 : கரும்புற்றுநோய்‌ : 
சதைப்‌ பற்றுகளில்‌ கருநிறமி 
களின்‌ அளவு .மீறிய படி வினால்‌ 
ஏற்படும்‌ மிகுகருமைக்‌ கோளாறு. 


ாுஏ31௦03/1/6 ॥னொப5 : உள்தோல்‌ 
மச்சக்கட்டி : உள்தோலிலுள்ள 
நிறமேறிய மச்சக்‌ கட்டி. இதில்‌ 
செயலற்ற கரும்புற்று உயிரணு 
அடங்கியிருக்கும்‌. 
ர கட்‌ 
கருமை : தோலில்‌ அளவுக்கு 

அதுதுதர்குத்‌ மையக்கருமை (கரி 
யம்‌) இருத்தல்‌. 


ாஏி3ா௦00211015 : தோல்மிகை 


மைக்‌ கருமைப்‌ படிவு : தோல்‌ 
அழற்சியின்‌ ஒரு மர்குதியில்‌ 
மைக்கருமை (கரியம்‌) அதிக 
அளவில்‌ படிந்திருத்தல்‌.. 


ா௱£13௭௦02ஈ : மெலனோஜன்‌ : 
மைக்கருமையுடன்‌ தொடர்பு 
டைய கூட்டுப்‌ பொருள்‌. இது 
முற்றிய உக்கிரமான கரும்புற்று 
பீடித்த நோயாளிகளின்‌ சிறு 
நீரில்‌ வெளியேறுதல்‌. 


௱ுஏ௦௫ூளொர்க : நகக்கருமை : 
மைக்கருமை நிறமியாக்கம்‌ கார 


ணமாக நகங்கள்‌ கருமையாதல்‌. 


மிகைமைக்‌ 


௱€131ற!21/2 : கன்னநிறமிப்‌ 
பட்டை : கன்னச்‌ சளிச்சவ்வி 
லும்‌ நாக்கிலும்‌ நிறமேறிய பட்‌ 
டைகள்‌ உண்டாதல்‌. 
121௦821002 : இழைமப்புற்று 
மைக்கருமை : இழைமப்‌ புற்று 
அடங்கிய மைக்கருமை (கரியம்‌). 
31௦515 : கரும்பற்று நோய்‌ : 
சதைப்‌ பற்றுகளில்‌ கருநிறமி 
களின்‌ அளவுக்கு அதிகமாகப்‌ 
படிவதால்‌ ஏற்படும்‌ மிகு 
கருமைக்‌ கோளாறு. 
வாயா : சிறுநீர்க்கருமை : 
மைக்கருமையின்‌ (கரியம்‌) முன்‌ 
னோடிப்‌ பொருள்‌ காரணமாகச்‌ 
சிறுநீர்‌ கருமை நிறமடைதல்‌. ' 
மிகைமைக்கருமைபிலிருந்து 
உண்டாகும்‌ விரிவான நோய்‌ 
இடமாறல்‌ நோயில்‌ இது 
காணப்படுகிறது. 

1॥/௨12லூ'5 ப/௦னா : மெலனி 
அழற்சிப்‌ புண்‌ : நுண்‌ சங்கிலிக்‌ 
கிருமி, குழந்தைக்‌ குருதி நுண்‌ 
சங்கிலிக்கிருமி, வட்டப்‌ பாக்டீரியா 
ஆகியவற்றின்‌ கூட்டு வாழ்க்கை 
வினை. இவை கடுமையாகப்‌ 
பரவுகிற வலியுண்டாக்கும்‌ நைவுப்‌ 
புண்ணையும்‌, துளையுடைய 
நெஞ்சுறுப்புகளின்‌. அறுவைச்‌ 
சிகிச்சைக்குப்‌ பிந்திய காயத்‌ 
தின்‌ தசையழுகல்‌ நோயை உண்‌ 


்‌ பாக்கும்‌ இயல்பூக்கி. 


ஈ61/(யார்‌ச : சிறுநீர்‌ வழி சர்க்கரைக்‌ 
கழிவு : சிறுநீரில்‌ உள்ள குருதிப்‌ 


வைப பபபடடடடட்ட்ட்ப்ப்யயயயயியயவவயயயயயவக்‌ 
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பழச்சர்க்கரை (குளூக்கோஸ்‌), 
பழச்சர்க்கரை (£ப01056), மா 
வெல்லம்‌ (148/(056). பென்‌ 
டோஸ்‌ போன்ற சர்க்கரைகளில்‌ 
ஒன்று வெளியேறுதல்‌. : 

3௩௦0 : மெலார்சோப்ரோல்‌ : 
உறக்க நோயின்போது நரம்பு 
வழி செலுத்தப்படும்‌ கரிம ஆர்‌ 
செனிக்‌ (உள்ளியம்‌) பொருள்‌. 
ாாஏ13150ர0ூ1 ற018851ப௱ : மெலார்‌ 
சோனில்‌ பொட்டாசியம்‌ : உறக்க 
நோயின்‌ போது நரம்பு வழி 


செலுத்தப்படும்‌ கரிம ஆர்‌. 


செனிக்‌ (உள்ளியம்‌) பொருள்‌. 
இது மெலார்சோப்ரோலைவிட 
நச்சுத்தன்மை குறைந்தது. 
ராவர்‌ : மெலாட்டோனின்‌ : 
மூளையின்‌ மூன்றாவது குழி 
யின்‌ பின்னுள்ள செயல்‌ விளக்‌ 
கம்‌ உணரப்படாத பினியல்‌ 
சுரப்பியில்‌ உற்பத்தியாகும்‌ ஒரு 
வகை இயக்குநீர்‌ (ஹார்மோன்‌). 
இது பல்வேறு சுரப்புச்‌ செயற்‌ 
பாடுகளைத்‌ தடுப்பதாகத்‌ தெரி 
கிறது. சூரிய ஒளிச்‌ சிகிச்சை 
யினால்‌ இந்த இயக்குநீர்‌ சுரப்‌ 
பது கட்டுப்படுத்தப்படுவதாக 
அண்மை ஆராய்ச்சிகள்‌ காட்டு 
கின்றன. . 

11856 : மெலிட்டேஸ்‌ : குளோ 


ரோப்புரோப்பாமைட்‌. என்ற 


மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 

சிவ எர! : மெல்லரில்‌ : தியோரி 
டாசின்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


1161161805 9ூ௩01௦௱௦6 : மெல்‌ 
கெர்சோன்‌ நோய்‌ : முகத்தில்‌ : 
அடிக்கடி உண்டாகும்‌ முடக்கு 


_ வாதம்‌. இதில்‌ உதடுகள்‌ வீங்கு 


தல்‌, பிறவிலேயே நாக்கு மடிப்பு 


- அகியவை ஏற்படுகிறது. ஸ்காண்டி 


னேவிய மருத்துவ அறிஞர்‌ இ. 
மெல்கெர்சன்‌ பெயரால்‌ அழைக்‌ 
கப்படுகிறது. 

௱வ௦ஈ 5660 ௦௦0165 : முலாம்பழ 
விதைப்‌ பொருள்‌ : பல்வேறு 
வீக்கங்களின்‌ போது இணைப்புக்‌ 
குழிகளில்‌ காணப்படும்‌ மென்‌ 
மையான சிறிய சுதந்திரமான 
நுண்பொருள்கள்‌. 


௱௨ி௦01/8504 : கன்ன அறுவை 


_ மருத்துவம்‌ : கன்னத்தில்‌ பிளாஸ்டி க்‌ 


அறுவைச்‌ சிகிச்சை செய்தல்‌. 
௱ஊாமாகா6 : சவ்வு : மூடி 
இருக்கும்‌ மெல்லிய தோல்‌. 
௱ஊமாவா6, 685௨ : அடி 
மென்‌ சவ்வு. 

௱ளா6, (ஈர்ப்ர : ஓரச்சவ்வு. 
௱ஊமாவா௦1/815 : உயிரணுச்‌ 
சவ்வுச்‌ சீரழிவு : உயிரணுச்‌ சவ்வு 
சீர்குலைவு. 

ஈஊாம்ாயா எாரி6 : ஆண்குறி. 
௨௨௦/௦! : மெனாடியோல்‌ : நீரில்‌ 
கரையக்கூடிய, வைட்டமின்‌ % 
என்ற உயிர்ச்சத்துக்கு இணை 
யான பொருள்‌. 

ஊரு : நினைவாற்றல்‌; ஞாப 
கம்‌; நினைவு : 7. ஒருதரம்‌ அனு 
பவித்ததை அல்லது கற்றுக்‌ 
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கொண்டதை நினைவிற்குக்‌ 
கொணரும்‌ திறன்‌. 2. செய்தி 
களைச்‌ சேகரித்தல்‌, சேமித்து 
வைத்தல்‌, மீண்டும்‌ நினைவுக்கு 
கொண்டுவருதல்‌ ஆகியவற்றை 
உள்ளடக்கிய மனத்‌ தகவல்‌ 
மண்டலம்‌. 

ஊனா : பூப்பு; பருவமடைதல்‌; 
திரட்சியடைதல்‌; பெண்மையடை 
தல்‌; பூப்படைதல்‌; முதல்‌ மாத 
விடாய்‌ : மாதவிடாய்க்‌ காலமும்‌ 
மற்ற ஊடல்‌ மாற்றங்களும்‌ 
தொடங்கும்‌ காலம்‌, 
116ா06114ா : மெண்டலியன்‌ 

1. கிரிகோர்‌ மெண்டல்‌ சார்ந்த 
அல்லது தொடர்புடைய. 
2. கிரிகோர்‌ மெண்டல்‌ விளக்கிக்‌ 
குறிய மரபுத்தொடர்பு விதிகள்‌. 
11௦ஈ0௮1'6 18 : மெண்டல்‌ விதி : 
1. ஒரே பண்பின்‌ பல்வேறு 
வடிவங்கள்‌, கலப்பின்‌ போது 
அல்லது பிரிவின்‌ போது 
ஒருங்கிணையாமல்‌ தனித்தே 
இருந்துவரும்‌. 2. ஒரே பண்பின்‌ 
படி வங்கள்‌, மறு இணைவின்‌ 
வேறேதேனுமொரு பண்பின்‌ 
வடிவங்களிலிருந்து தனித்தே 
இயங்கி வரும்‌. இந்த விதியை 
ஆஸ்திரேலியத்‌ துறவியும்‌ இயற்‌ 
கையறிஞருமான கிரிகோர்‌ 
மெண்டல்‌ வகுத்துரைத்தார்‌. 
110415௦115 வுாரளாொ€ : மெண்‌ 
டல்சன்‌ நோய்‌ : இரைப்பையி 
லுள்ள அமிலப்‌ பொருள்களை 
உறிஞ்சுவதால்‌ உண்டாகும்‌ கடு 
மையான நுரையீரல்‌ காயம்‌. 


இது குறிப்பாக, மகப்பேற்று 
வலியின்போது பொது உணர்ச்‌ 
சியிழப்பின்‌ போது உண்டா 
கிறது. இது அமெரிக்க மகப்‌ 
பேறு மருத்துவ அறிஞர்‌ கர்ட்‌ 
டிஸ்‌ மெண்டல்சன்‌ பெயரால்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. 

1161611121" 01566256 : மென்ட்‌ 
ரியர்‌ நோய்‌ : மிகப்‌ பெரும்‌ 
உறுப்புப்‌ பொருமல்‌ இரைப்‌ 
பை அழற்சி. இதில்‌ இரைப்பை 
சளிச்சவ்வின்‌ தோலிழைம உயி 
ரணுக்கள்‌ அளவுக்கு மீறி பெரு 
குவதன்‌ காரணமாக, சுரப்பித்‌ 
தனிமங்களுக்குச்‌ சேதமடையாமல்‌, 
கெட்டி ப்படுதல்‌ விரவிப்‌ பரவு 
தல்‌. ஃபிரெஞ்சு மருத்துவ 
வல்லுநர்‌ பியர்மெனட்ரியர்‌ 
பெய ரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 


௱ஊாார௦வ! : மூளைச்‌ சவ்வு 
சார்ந்த : 1. மூளைச்‌ சவ்வு 
தொடர்புடைய. 2. புற்று நோய்‌ 
பரவுதல்‌. உக்கிரமான திசுக்கள்‌ 
மூலம்‌ மூளைச்‌ சவவு ௫ளடுரு 
வல்‌ பரவுதல்‌. இதில்‌ வாதசன்னி 
தலைவலி, மண்டையோட்டு 
நரம்பு முடக்கு வாதம்‌ போன்‌ 
றவை உண்டாகும்‌. 


னாரா : மூளைச்சவ்வுகள்‌; 
மூளை உறை : தண்டு மூளைக்‌ 
கவிகைச்‌ சவ்வுகள்‌. இவை 
மூன்று வகையின: 1. மூளையை 
யும்‌ முதுகுத்தண்டையும்‌ சூழ்ந்து 
கொண்டிருக்கும்‌ உறுதியான 
மேல்‌ சவ்வு, 2. நடுவிலுள்ள 
சிலந்தி நூல்‌ போன்ற சவ்வு; 3. 


அடிச்‌ சவ்வுப்‌ படலம்‌. 
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௱ஊரார/௦க : தண்டு மூளைச்‌ 
சவ்வுக்‌ கட்டி; உறைப்பித்து : 
தண்டு மூளைக்‌ கவிகைச்‌ சவீ 
வில்‌ மெல்ல மெல்ல வளரும்‌ 
இழைமக்‌ கட்டி. 

௱ார்ார16௱ : தண்டு மூளைச்‌ 
சவ்வு அழற்சி நோய்க்குறி; 
உறைத்‌ துன்பம்‌ : தண்டு மூளை 
கவிகைச்‌ சவ்வு அழற்சிக்கான 
அறிகுறிகள்‌. கழுத்து விறைப்‌ 
பாதல்‌ இக்குறிகளில்‌ ஒன்று. 
உற 01145 : 
சவ்வழற்சி; மூளை உறைஅழற்சி: 
தண்டு மூளைக்கவிகைச்‌ சவீவில்‌ 
ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. இதனை மூளை 
அழற்சி என்றும்‌ கூறுவர்‌. 
௱ன1ஈ00061/6 : மூளைஉறைப்‌ 
"பிதுக்கம்‌ : தண்டு மூளைக்‌ கவிகைச்‌ 
சவ்வு வளர்ச்சி. 
ஈுஊ0000000/4 : குருதியில்‌ 
மெனிங்கோகாக்கேமியா : மூளை 
“முதுகுத்தண்டு சவ்வழற்சி உண்‌ 
டாக்கும்‌ கோளாக்கிருமியி 
னால்‌ ஏற்படும்‌ ஒரு நோய்‌. 
இதில்‌ திடீரென காய்ச்சல்‌ 
குளிர்‌ நடுக்கம்‌, தசை வாதம்‌, 
குருதி சொட்டுக்கசிவ, கடும்‌ 
உடல்சோர்வு அகியவை உண்டாகும்‌. 
௱ஊபா9௦0162 : கருமுளைத்‌ 
தோலிழைம உயிரணு : சிலந்திச்‌ 
சவ்வு இடைவெளியின்‌ ௧௬ 
முனைத்‌ தோலிழைம உயிரணு. 


ஈர/(௦ு6((6 : முதுகுத்தண்டு 
மூளைச்சவ்வு அழற்சி; உறைத்‌ 
தண்டழற்சி : முதுகுத்தண்டும்‌ 
மூளைச்‌ சவ்வும்‌ வீக்கமடைதல்‌. 


தண்டு மூளைச்‌. | 


ஈரா90515 : எலும்புச்‌ சவ்வு 
இணைவு :.பிறந்த குழந்தையின்‌ 
மண்டையோட்டில்‌ உள்ளது 
போன்று, எலும்புகளின்‌ சவ்வு 
இணைதல்‌. 
௱ஊா9௦ா௦6ாாவ111/5 : மூளை 
அழற்சி; உறை மூளை அழற்சி : 
மாளையும்‌, தண்டு மூளைக்‌ 
கவிகை சவ்வு வீக்கமடைதல்‌. 


 ஈ௩ார்ர0௦ஙல5௦ய/2 : மூளைச்சவ்வு 


குருதிநாளம்‌ : மூளைச்‌ சவ்விலுள்ள 
இரத்த நாளங்கள்‌ தொடர்புடைய. 
௱ளர்ற௦ தண்டு மூளைக்கவிகைச்‌ 
சவ்வு : மூளையையும்‌ முதுகந்‌ 


தண்டு நரம்பினையும்‌ சுற்றிச்‌ 


சூழ்நீதிருக்கும்‌ மூவகைச்‌ சவ்வு 
களில்‌ ஒன்று. ட 
௦160600000 : முழங்கால்‌ குருத்‌ 
தெலும்பு அறுவை : காயம்‌, இடப்‌ 
பெயர்வு காரணமாக முழங்‌ 
கால்‌ மூட்டின்‌ பிறை நிலா 
வடிவான குருத்தெலும்பினை 
அகற்றுதல்‌. | 

௦ /5005 : குருத்துவளையம்‌; 
1, பிறைக்‌ குருத்தெலும்பு; அரை 
வட்டக்குருத்து வளையம்‌ : பிறை 
நிலா வடி விலுள்ள முக்கியமாக 
முழுங்கால்‌ மூட்டிலுள்ள குருத்‌ 
தெலும்பு. 2, குவிமட்டம்‌. : கண்ணா 
டிக்குழாய்‌ களிலுள்ள நீர்மங்‌ 
களின்‌ குவிந்த மேற்பரப்புத்‌ 
தோற்றம்‌. 

6௦110 515 மாதவிடாய்ப்‌ 
போக்குக்‌ குறைவு : எந்த வயதி 
லும்‌ எந்தக்‌ காரணத்தினாலும்‌ 
மாதவிடாய்ப்‌ போக்கு குறைதல்‌. 


௱௦008ப56 


002056 : இறுதிமாதவிடாய; 
மாதவிடாய்‌ முடிவுறல்‌; மாதவிடாய்‌ 
நிற்றல்‌ : பெண்களுக்கு மாதந்‌ 
தோறும்‌ வரும்‌ மாதவிடாய்‌ 
நின்று போதல்‌. இது பொது 
வாக 45-50 வயதில்‌ ஏற்படும்‌. 
மாதவிடாய்‌ நின்ற பின்‌ இனப்‌ 
பெருக்கத்திறன்‌ வராது. 
ஈளளார்‌2012 : மிகை மாதவிடாய்ப்‌ 
போக்கு; மாதவிடாய்‌ மிகைப்பு; 
மாதவிடாய்‌ பெரும்‌. போக்கு : 
மட்டுமீறிய மாதவிடாய்‌ போக்கு 
எற்படுதல்‌. 

௦௦௦௦3 : குறைமாதவிடாய்ப்‌ 
போக்கு : மாதவிடாய்ப்‌ போக்கு 
அளவுக்கு குறைவாக ஏற்படுதல்‌. 
௱ஊ௱5௦ : மாதவிடாய்‌; மாதலிடாய்ப்‌ 
போக்கு; தீட்டு : வீட்டுவிலக்கு; 
தீண்டல்‌. 

றக : மாதவிடாய்‌; தீட்டு : 
கருப்பையிலிருந்து மாதந்தோறும்‌ 
குருதிப்போக்கு ஏற்படுதல்‌. 
ஈஊ்பல! : மாதவிலக்குக்குரிய: 
மாதந்தோறும்‌ மாதவிடாய்‌ 
நிகழ்கிற 28 நாட்கள்‌ சுழற்சி 
யில்‌ 4-5 நாட்களுக்கு மாத 
விடாய்‌ போக்கு நிகழ்வதாகும்‌. 
மாதவிலக்கு சார்ந்த. 

பவ! ஈ௦ருபி24௦ : கருப்பை 
உறிஞ்சல்‌ வெளியேற்றம்‌ : கர்ப்‌ 
பத்தில்‌ மிகத்‌ தொடக்க நிலை 
யில்‌ கருப்பையின்‌ உறிஞ்சல்‌ 
வெளியேற்றம்‌. 

ரகம! ௨மா201100 : மாத 
லிடாய்ப்‌ பிரித்தெடுப்பு : 8 வாரக்‌ 
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கர்ப்பக்‌ காலத்தின்போது உறிஞ்சல்‌ 
பிரித்தெடுத்தல்‌. 

2 5(ாப24100 : மாதவிடாய்‌ 
வெளியேற்றம்‌; மாதவிடாய்‌ 
ஒழுக்கு; மாதவிடாய்ப்போக்கு : 
பெண்களுக்கு 13 வயது ழுதல்‌ 
தொடங்கி 45 வயது வரையில்‌ 


மாதந்தோறும்‌ இரத்தப்போக்கு 
ஏற்படுதல்‌. 

௦ 51$ாம௦ப5 மாதவிடாய்‌ 
குறித்த 


(21: மனநோய்‌ (மனநோயாளி : 
பைத்தியம்‌ பிடித்தல்‌; மன 
நோயாளி; பைத்தியம்‌ பிடித்து 
மருத்துவமனையில்‌ இருப்பவர்‌. 
30 வயதானவர்‌, 172 வயதான 
குழந்தைபோல்‌ நடந்து கொண்டால்‌ 
அவர்‌ பித்த நிலையுடையவரா 
வார்‌. 


௱ஊ (0! : பச்சைக்‌ கற்பூரம்‌ : வாத 
நோய்க்கான களிம்பு மருந்து . 
தயாரிக்கப்‌ பயன்படும்‌ பச்சைக்‌ 
கற்பூரம்‌. 

(௦1250 : முகவாய்க்கட்டை 
அறுவை மருத்துவம்‌ முகவாய்க்‌ 
கட்டையின்‌ உருத்திரிபுகளைச்‌ 
சீர்செய்ய பிளாஸ்டிக்‌ அறுவை 
சிகிச்சை செய்தல்‌. இதன்‌ மூலம்‌ 
வடிவம்‌ அல்லது வடிவளவு 
மாற்றப்படுகிறது. 
௱௦ஈ(000512101 : முகம்‌ முன்‌ 
வரும்‌ மகப்பேறு : மகப்பேற்று 
வலியின்‌ போது முகவாய்க்‌ 
கட்டைப்‌ பின்பகுதி முன்னதாக 
வெளிப்படுதல்‌. 
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60௨806 : மெப்பாக்கிரின்‌ 
முறைக்காய்ச்சலுக்கு (மலேரியா) 
எதிரான ஒரு செயற்கைப்‌ 
பொருள்‌. சில சமயம்‌ வயிற்றி 
லுள்ள ஒட்டுண்ணியான நாடாப்‌ 
புழுக்களுக்கு எதிராகவும்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 

௱ஷஹால்வ2(6 :மெப்ரோபாமேட்‌: 
மைய நரம்பு மண்டலத்தில்‌ 
செயற்பட்டு மன அமைதியைக்‌ 
கொடுக்கும்‌ ஒரு மென்மையான 
உறக்க மருந்து. 

௱ராறொ!ா€ : மெப்பிராமின்‌ : 
ஒவ்வாமையினால்‌ உண்டாகும்‌ 
தோல்‌ தோய்களுக்குப்‌ பயன்‌ 


படுத்தப்படும்‌ ஒருவகை மருந்து. 


ரிம்‌! : மெர்பெண்டில்‌ : டை 
சைக்கிளோமைன்‌ என்னும்‌ 
மருந்தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 
ஈ௱௦௦20102ய1ா6 : மெர்க்காப்‌ 
டோப்பூரின்‌ : குழந்தைகளுக்கு 

ஏற்படும்‌ கடுமையான வெண் 
குட்ட நோய்க்குப்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படும்‌ மருந்து. 
௱ஊயோ!வ5௱ : பாதரச நச்சு 
விளைவு : பாதரசத்தினால்‌ உடலில்‌ 
ஏற்படும்‌ நச்சு விளைவுகள்‌ 
பண்டைக்காலத்தில்‌ இது மேகப்‌ 
புண்களைக்‌ குணப்படுத்தப்‌ 
பயன்படுத்தப்பட்ட து. 
ஈயா! 0:0106 பாதரச 
ஆக்சைடு : கண்வலி போன்ற 
கண்‌ நோய்களுக்குப்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படும்‌ நோய்‌ நுண்மத்தடை 
மருந்து. 


_ நுண்மத்தடைப்‌ 


ுஊ௦ய௦௦0ா0௱6 : மெர்க்குரோக்‌ 
ரோம்‌ : பாதரசம்‌ அடங்கிய ஒரு 
வகைச்‌ சிவப்புச்‌ சாயம்‌. நோய்‌ 
பண்புகள்‌ 
உடையது. பாதரச நிறமி. 


ஈ பேரு : பாதரசம்‌ (மெர்க்குரி) : 


திரவ வடி.விலுள்ள ஒரே உலோ 


கத்‌ தனிமம்‌. வெப்பமானி 
போன்ற அளவைக்‌ கருவிகளில்‌ 
பயன்படுகிறது. இதிலிருந்து 


கிடைக்கும்‌ மெர்குரஸ்‌ உப்பு 


ஒரிணைத்‌ திறமையடையது; 
மெர்க்குரிக்‌ உப்பு ஈரிணைத்‌ 
திறங்கொண்டது. 

11௨21 ௦61 மெர்க்கெல் 
உயிரணு: தோலின்‌ ஆழ்ந்த 
படுகைகளி லுள்ள தொடு 
உணர்வு ஏற்பு உயிரணு. இது 
ஜெர்மன்‌ உடல்‌ உட்கூறிய 
லறிஞர்‌ ஃபிரட்ரிக்‌ மெர்க்கெல்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ படுகிறது. 
௭0௦0125110 : மிகை மஞ்சள்கரு 
சினைமுட்டை : பெருமளவில்‌ மஞ்சள்‌ 
கரு உடைய சினை முட்டை 
தொடர்புடைய அல்லது அதன்‌ 
பண்புடைய. இந்த வேறுபாடு 
திசப்பாய்மத்தின்‌ ஒரு பகுதியில்‌ 
மட்டுமே காணப்படும்‌. 
௱ஊ௦ாரு௦6! : துணைத்தசைப்‌ 
புரதம்‌ : மையோசின்‌ எனப்‌ 
படும்‌ தசைப்புரதத்தின்‌ ஒரு 
துணை அலகு. இது கனமான 
தாக (11) அல்லது லேசானதாக 
(ட) இருக்கலாம்‌. 

6523112106 : நடுத்தமனி அழற்சி: 
இடைத்தமனி அழற்சி : இதயத்‌ 
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திலிருந்து கொண்டு செல்லும்‌ 
நாளமாகிய தமனியின்‌ நடுப்‌ 
பகுதியில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 

6560602101 : நடுமூளை 
அறுவை மருத்துவம்‌ : நடு 
மூளையிலுள்ள ஏதேனும்‌ கட்‌ 
டமைப்பை-குறிப்பாக முதுகுத்‌ 
தண்டு-மூளை அறைக்‌ குழாய்‌ 
களை அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. தாங்க 
முடியாத வலியைப்‌ போக்கு 
இவ்வாறு செய்யப்படுகிறது. 


௱ு65$னர்‌6101108110 குடல்‌ 
தாங்கிக்‌ குறுக்கம்‌ : குடல்‌ 
தாங்கியை அதில்‌ மடித்துச்‌ 
சுருக்கிவிட்டு, அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
மூலம்‌ குறுக்கமடையச்‌ செய்தல்‌. 
ு6£5௦௦3101/யா௱ : இரைப்பைக்‌ 
குடல்தாங்கி : இதயத்துக்கு முட்டுக்‌ 
கொடுத்து, அதனைக்‌ ௧௫ 
முளையின்‌ .சீரணக்குழாயின்‌ 
முன்பகுதியினுடனும்‌ மைய 
உடல்‌ சுவருடனும்‌ இணைக்கும்‌ 
கருமுளைக்குடல்தாங்கி. 


5௦3116 : மெஸ்காலின்‌ : சோக : 


நினைவின்‌ எதிர்‌ விளைவினை 
உண்டாக்கப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
ஒரு மருந்து. 

௱656௩062028/0ஈ : நடுமூளை; 
இடைமூளை : மூளையின்‌ மையப்பகுதி 
ஈறு : குடல்தாங்கி; குடல்‌ 
இணையம்‌; வபை : குடற்‌ குழா 
யில்‌ ஒரு பகுதியை அகட்டின்‌ 
புறத்துடன்‌ இணைக்கும்‌ இரு 
மடி. ஊநீர்ச்சவவு. 


1165002510 இரைப்பை 
இணைப்புச்சவ்வு : வயிற்றின்‌ 
பின்புறப்‌ பகுதியோடு இரைப்‌ 
பையை இணைக்கும்‌ மென்‌ 
சவ்வு. 

௱௨5௦௱ா௦௱2 : ௧௬ அண்டக்‌ 
கட்டி : குழாய்‌ போன்ற அமைப்‌ 
புள்ள ௧ர௬ு அண்டத்தில்‌ மிக 
அரிதாக ஏற்படும்‌ உக்கிரமான 
உடல்‌ கட்டி, மேல்‌ தோலிழைம 
உயிரணுக்களின்‌ இந்தக்‌ குவி 
மைய வளர்ச்சி ஏற்படும்‌. 
2501611003 : மார்புக்கட்டி; 
இடைத்‌ தோலியப்‌ புற்று : மார்பு 
வரி, குலையுறை, வடை ஆகியவற்றில்‌ 
மிக விரைவாகப்‌ பரவி மரணம்‌ 
விளைவிக்கக்‌ கூடிய ஒருவகைக்‌ 
கட்டி. இது கல்நார்த்‌ தொழிலில்‌ 
ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு உண்‌ 
டாகிறது. 

ற ௦1 :  தோலிய உயிர்‌ 


- அணுக்கள்‌ : நிணநீர்‌ உட்குழிவு 


களில்‌ ஒரு புறத்தோலுறையாக 
அமைந்துள்ள, ஒரே அடுக்குள்ள 
தட்டையான உயிரணுக்கள்‌. 
௱௦5021/யாட : வயிற்று உறை 
மடிப்பு. : கரு௮ண்டத்தின்‌ 
முன்பு விளிம்பைக்‌ கருப்பை 
யின்‌ அகன்ற இணைப்பிழை 
யின்‌ பின்புற அடுக்குடன்‌ 
இணைக்கிற ஒரு குறுகிய 
வயிற்று உறை மடிப்பு. 
2511௦1 : மெஸ்டினோன்‌ 
பைரிடோஸ்டிமைன்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


௱ாஉர்கொற வ] : 


63௨2145165 


௦615 : உய்த்துணப்‌ பகுப்‌ . 


பாயவு : பன்முக ஆய்வுகளின்‌ 
நுணுகி ஆராய்ந்து, ஒருங்கிணைந்து, 
விருப்பு வெறுப்பின்றி ஒரு 
முடிவுக்குவருவதற்கு புள்ளியியல்‌ 


முறைமையினைப்‌ பயன்படுத்‌ [: 
துகிற ஒரு பகுப்பாய்வுத்துறை. 
௱௱க2515 : நோய்க்குறிமாற்றம்‌: 
ஒரு நோய்‌ பீடித்திருக்கும்‌ | 
போது மருத்துவ அறிகுறிகளில்‌ £ 


ஒரு மாற்றம்‌ ஏற்படுதல்‌. 


1௩௨2010515 : சார்பு உயிரி : ஓர்‌ 
உயிரி இன்னொரு உயிரியைச்‌ 


- சார்ந்திருத்தல்‌. 


_ ஈல்ல்‌0௦ : வளர்சிதை மாற்றம்‌ . 


. சார்ந்த; ஆக்கச்‌ சிதைமாற்ற : 


உயிர்ப்பொருள்‌ மா அபாட்டினைத்‌ 


தோற்‌ றுவிக்கிற: : 


௱ 2128001181 : வளர்சிதையம்‌; 


வளர்சிதை வினை மாற்றம்‌; ஆக்‌. 
கச்சிதை - மாற்றம்‌ ': உயிர்களின்‌ | 


உடலினுள்ளே இயற்‌. பொருளான 
உணவுச்சத்து உயிர்ச்சத்தாதவும்‌ 


"உயிர்ச்சத்து மீண்டும்‌. இயற்‌ | 


பொருளாகவும்‌ மாறுபடும்‌ 
. உயிர்ப்பொ்ருள்‌ மாறுபாடு. 


ா௱242007106 : வளர்சிதை. வினை 
_ மாற்றப்பொருள்‌ 


பொருள்‌ எதுவும்‌.'வைட்டமின்‌ 
கள்‌ இவ்வகையைச்‌ சேர்ந்தவை. 


எலும்பு : 
தொடர்புடைய. 2. உள்ளங்கை 


யின்‌ ஓர்‌ எலும்பு. . 


: வளர்சிதை | 
மாற்றத்திற்கு . உதவக்கூடிய 


அங்கை முன்‌ 
1. உள்ளங்கை எலும்பு | 
_ ரள்ச/௦ ரு : உலோக அயனி. 

செரிமானப்‌ பொருள்‌ : அமினோ 
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(208005 : உள்ளங்கை எலும்பு: 
மணிக்‌ கட்டுக்கும்‌ விரல்‌ ' 
களுக்கும்‌ இடைப்பட்ட உள்‌ 
ளங்கைப்‌ பகுதி. 





உள்ளங்லக எலும்பு 


சர்ச்‌ : இனக்கீற்று மையம்‌ : 


ஒர்‌ இனக்க&ற்றின்‌ மையத்தை 
நோக்கி டி.என்‌.ஏயின்‌ பகுதி 
அமைந்திருத்தல்‌. 

௦௦2518 : திசுநிற வேறு 


பாடு : சாயத்தில்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ வண்ணங்களிலிருந்து 


நிறம்‌ வேறுபடும்‌ ஒரு திசுவின்‌ 
[. இயல்பு. 


68௦௦0௨. : தா £ டக்கதுப்பு 
மேல்பின்‌ கடைவாய்ப்‌ பல்லின்‌ 
தாடைப்‌ பிறைக்‌ கதுப்பு. 
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அமிலச்சங்கிலித்‌ தொடரில்‌ 
உலோக அயனி அடங்கிய ஓர்‌ 
செரிமானப்‌ பொருள்‌. 


௦2/௦௦ : உலோகப்புரதம்‌: 
புரதத்துடன்‌ உலோக அயனி 
இணைந்திருத்தல்‌. குருதிச்‌ சிவப்‌ 
பணு இதற்கு எடுத்துக்காட்டு. 
ற : ஒத்திசைவு உயிரணு: 
ஒத்திசைவான உயிரணுக்‌ கூறு 
களின்‌ ஒரு தொடர்வரிசையில்‌ 
ஒன்று. 

ா2ொ௦ாற௦515 : உருமாற்றம்‌ : 
வடிவம்‌, கட்டமைப்பு, செயற்‌ 
பணி அகியவற்றில்‌ ஒருமாறுதல்‌ 
ஏற்படும்‌ உருமாற்றம்‌. 
ஈ6(20856 : மையக்கருச்சவ்வு 
இழப்பு : உயிர்மப்‌ பிளவியக்கத்‌ 
தில்‌ ஒரு நிலை. இதில்‌ மையக்‌ 
கருச்சவ்வு இழப்புக்குறைபாடு 
ஏற்படுதல்‌. 

ஈ௱8012515 : முதிர்ந்த திசு : வயது 
முதிர்ந்த உயிரணுக்களில்‌ ஒரு 
வகை இன்னொரு வகையாக 
மாறுதல்‌. முக்கியமாக மேல்‌ 
தோலிழைம உயிரணுக்கள்‌ இவ்‌ 
வாறும்‌ மாற்றமடையும்‌. 
௱௦(30!35௱ : செயலற்ற ஊன்மப்‌ 
பொருள்‌ : மஞ்சள்கரு போன்ற 
ஊன்மத்தில்‌ காணப்படும்‌ செய 
லற்ற பொருள்கள்‌. 
௱ுவு0ா2௦07/ : இயல்கடந்த 
உளவியல்‌ : உடலுக்கும்‌ உள்‌ 
ளத்துக்குமிடையிலான தொடர்பு 
போன்ற உளவியல்‌ சட்டங்களுக்கு 
அப்பாடல்‌ உள்ளவற்றை விவரித்துக்‌ 
கூறும்‌ முயற்சி, 


ஈரா! : மெட்டாராமினால்‌: 
தாழ்ந்த குருதியழுத்த அதிர்ச்சி 
யின்போது பயன்படுத்தப்படும்‌ 
சுரப்பிகளை இயங்க வைக்கும்‌ 
இயக்கு நீர்‌ மருந்து. 
ஈ612127521018 : திரிபுப்பாதம்‌ : 
பாதத்திலுள்ள வலி. உடல்‌ 
எடை தவறாகப்‌ பகிர்ந்தளிக்கப்‌ 
படுவதன்‌ காரணமாக ஏற்படும்‌ 
இயல்பு மீறிய பாதம்‌. 
ாாஈ௦2512515 : உறுப்பிடை. மாற்றம்‌; 
நோய்‌ இடமாறல்‌; மாற்றிடம்‌ புகல்‌: 
கட்டிகளை உண்டாக்கும்‌ உயிர 
ணுக்கள்‌ உறுப்புகளிடையே 
இடமாற்றம்‌ 'பெறுதல்‌. 
6214817505 : கால்விரல்‌ எலு 
ம்புகள்‌; அடிக்‌ கால்‌. எலும்பு : 





கால்விரல்‌ எலும்புகள்‌ 
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கணுக்காலுக்கும்‌ கால்விரல்‌ 
களுக்கும்‌ இடைப்பட்ட ஐந்து 
நீண்ட விரல்களின்‌ எலும்புத்‌ 
தொகுதி. 


ஈவா ய : மூளை நரம்பு 
முடிச்சு வால்‌ : மூளை நரம்பு 
முடி ச்சின்‌ வால்பகுதி இதில்‌ நடு 


மைய மற்றும்‌ கிடைமட்ட 
கணுக்களின்‌ திரள்‌ அடங்கியி 
ருக்கும்‌ 


௱௨2412515 : அணுமாற்றம்‌ 


இரண்டு அணுக்களிடையே 
ஏற்படும்‌ ௮அணுமாற்றம்‌. இதனால்‌ 


ஒரு நோயியல்‌ 'இபாருளின்‌ 


ா618203 : பல ர்வு உயிரிகள்‌: 
பல உயிரணுக்களுடைய விலங்கு 
உயிரிகள்‌. இவற்றில்‌ உயிரணுக்‌ 


கள்‌ வேறுபடுத்தப்பட்டு, திசுக்‌ 
களாக அமையும்‌. 


ஈரா : மெட்‌ஃபோர்மின்‌ : 
நீரிழிவு நோய்க்குப்‌ பயன்படும்‌ 
மருந்து. 

ஈள்ர்வல01476 : கத்த்னைக்ள்ல்‌ 
கடுமையான மார்புச்சளி நோய்க்குப்‌ 
பயன்படும்‌ உயிர்‌ எதிர்ப்பொருள்‌. 
2௦0௦௭௦ : மெத்தாடோன்‌ : 
நோவகற்றும்‌ செயற்கை அபினிச்‌ 
சத்து. இதனை வாய்வழியாகக்‌ 
கொடுக்கலாம்‌; ஊசி வழியாக 
வும்‌ செலுத்தலாம்‌. வறட்டு 
இருமலுக்கு மிகவும்‌ ஏற்றது. 
ஈ8னா00/001ஈ : குருதி ஆக்‌ 
சிஜன்‌ குறைவு : ஒருவகைக்‌ குருதிச்‌ 
சிவப்பணு. இதில்‌ அயனி, 


ஈரிணை இரும்பு நிலையிலி 
ருந்து மூவிணை இரும்பாக 
அக்சிகரமாகிறது. இது ஆக்சிஜ 
னைக்‌ கொண்டு செல்ல முடி. 
யாது. இது இரத்தத்தில்‌ பொது 
வாகச்‌ சிறு சுவடுகளாகக்‌ 
காணப்படும்‌. 

63௦01௦0113 : குருதி 
ஆக்சிஜன்‌ குறைபாடு : இரத்தத்‌ 
தில்‌ மெத்தேயோகுளோபின்‌ 
இருத்தல்‌. இதனால்‌ இரத்தம்‌ 
அக்கிஜன்‌ சரிவர ஊட்டப்‌ 
பெறாமல்‌ சுழல்வதால்‌ 'தோல்‌ 


-நீலநிறமாகக்‌ காணப்படும்‌. 


ஈர 8௦௱௦01061ஈயா1க : சிறுநீர்‌ 
மெத்தேமோகுளோபினூரியா : 
சிறநீரில்‌ மெத்தேகுளோபின்‌ 


இருத்தல்‌. 
ளவ! : மெத்‌ தனால்‌ : மிகவும்‌ 


நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த துருவ 
அல்ககால்‌. இது.தொழில்துறை 
யில்‌ கரைப்பானாகப்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படுகிறது. இது பார்மால்டி 
ஹைடாகவும்‌, போர்மேட்டாக 
வும்‌ வளர்சிதைமாற்றமடைந்து 
அமிலப்‌ பெருக்கம்‌ பெற்று, 
பார்வை நரம்பினைச்‌ சேதப்‌ 
படுத்தி, குருட்டுத்தன்மை உண்‌ 
டாக்கும்‌. மெத்தனால்‌ வளர்‌ 
சிதைவினை மாற்றப்பொருள்‌ 
களையும்‌, நச்சு விளைவுகளை 
யும்‌ குறைக்கப்‌ பயன்படுத்தப்படுகறது 
௱வரி/2ா௦ா6 : மெத்தாண்டி 
யனோன்‌ : உயிர்ப்பொருள்‌ அழி 
வுண்டாவதைத்‌ தடுக்கும்‌ பொருள்‌. 
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உடலில்‌ நைட்ரஜன்‌ சமநிலையை 
மீண்டும்‌ ஏற்படுத்த தசைச்‌ 
சோர்வினை நீக்கப்‌ பயன்படுகிறது. 
௱26 : மீத்தேன்‌ (0ே,) : கரி 
மப்‌ பொருள்கள்‌ அழுகி நொதிப்‌ 
பதால்‌ உண்டாகும்‌, நிற மற்ற, 
மணமற்ற, எளிதில்‌ தீப்பற்றக்‌ 
கூடிய வாயு. 

ஈ௱ர20ப2106 : மெத்தாக்குவா 
லோன்‌ : வாய்வழி கொடுக்கப்‌ 
படும்‌ துயிலூட்டும்‌ மருந்து. 
பார்பிட்டுரேட்டுகளுக்குப்‌ பதி 
லாகப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிற து. 
ள்ள! : மெத்திசிலின்‌ : பெனி 
சிலினேசை எதிர்க்கும்‌ திறனு 
டைய ஓரளவு செயற்கை முறை 
யில்‌ தயாரிக்கப்படும்‌ பெனி 
சிலின்‌. 

ஈரா : மெத்தியோனின்‌ : 
கந்தகம்‌ அடங்கிய இன்றியமை 
யாத அமினோ அமிலங்களில்‌ 
ஒன்று. கல்லீரல்‌ அழற்சிக்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
ஈ௱ரு।௦௪1ய/௦56 : மெத்திசெல்லு 
லோஸ்‌ : நீர்வேட்‌கையடைய 
கூழ்மப்‌ புரதம்‌. இது பேதி 
மருந்து தயாரிக்கவும்‌, கழுவு நீர்‌ 
மங்களின்‌ ஊடுகலப்பு விளைவு 
களைச்‌ சீராக்கவும்‌ பயன்‌ 
படுகிறது. 

௱ஊ்ரு!௱வ0ா0 8010யா1க : மெத்‌ 
தில்‌ மாலோனிக்‌ அமிலச்‌ சிறுநீர்‌: 
சிறுநீரில்‌ மெத்தில்மாலோனிக்‌ 
அமிலம்‌ அளவுக்கு அதிகமாக 
இருத்தல்‌. இது மெத்தில்‌ 


மாலோனிக்‌ அமிலப்‌ பெருக்கத்‌ 
தின்போது காணப்படும்‌. 
ளா : மெத்திக்சென்‌ 
பார்க்கின்சன்‌ நோய்க்குப்‌ பயன்‌ 
படும்‌, நச்சுக்காரம்‌ போன்ற 
ஒரு மருந்து. இது உடல்‌ நடுக்‌ 
கத்தைக்‌ குறைக்கிறது. 
ஈ௱௦௦௦8%8௱0௦! : மெத்தோகார்ப 
மோல்‌ : தசைக்‌ காயங்களின்‌ 
போது பயன்படுத்தப்படும்‌ வலி. 
நீக்க மருந்து. 

௱ள்௦்ல0(0ா6 : மெத்தோஹெக்‌் 
சிட்டோன்‌ : மெத்தோஹெக்கிட்‌ 
டால்‌ சோடியம்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்பெயர்‌. மயக்க மருந்‌ 
தாகப்‌ பயன்படுகிறது. 
ஈாலாலம(ச : மெத்தோட்ரெக்‌ 
சேட்‌ : ஃபாலிக்‌ அமிலம்‌ எனப்‌. 
படும்‌ வைட்டமினுக்கு எதிர்ப்‌ 
பொருள்‌ புற்றுநோய்க்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ மருந்து. 
௦1 011/௱ மராக2ாஉ : மெத்‌ 
தோட்ரிம்‌ எப்ராசின்‌ : நோவகற்‌ 
றும்‌ மருந்தாகவும்‌ உறக்க மருந்‌ 
தாகவும்‌ பயன்படும்‌ குளோ 
ரோப்ரோமைசின்‌ போன்ற ஒரு 
மருந்து. இது முரண்மூளை 
தோய்‌, கடைக்கணு நோய்கள்‌ 
போன்றவற்றில்‌ பயன்படுகிறது. 
ஈவார்‌ : மெத்தோக்சா 
மின்‌ : உணர்விழப்பின்‌ போது 
இரத்த அழுத்தத்தை மீட்பதற்‌ 
காகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ மருந்து. 
இதனை நரம்புவழியாக அல்லது 
தசை வழியாகச்‌ செலுத்தலாம்‌. 





௦௦0/7 யாவா6 


ஈ௦்ர்௦ரரியாகா6 : மெத்தாக்சி 


ஃபுளூரான்‌ : ஒரு திரவ மயக்க , 


மருந்து. இதன்‌ ஆவியை நுகர்வ 
தால்‌ மயக்கம்‌ உண்டாகிறது. 
2௦0 புறரவராகாபா6 : மெத்‌ 
தோக்சின்‌ஃபெனிராமின்‌ : மூச்சுக்‌ 
குழாயை விரிவடையச்‌ செய்‌ 
யும்‌ மருந்து. 

௱ஊாரு௦01௦௦1॥ : மெட்மியோ 
. குளோபின்‌ .: குருதிச்சிவப்புப்‌ 
பொருளின்‌ அயஅயனி, மியோ 
குளோபினில்‌ ஆக்கிகரமாகி 
அயக அயனியாக மாறுகிறது. 


றர 12460 ற்‌ : மெத்திலேற் 
றிய சாராயம்‌ : குடிப்பதற்கு ஏற்‌ 


புடையதாக இல்லாதவாறு 5%. 


மர இரசகற்பூரத்தைலம்‌ கலக்கப்‌ 
பட்ட அல்க்ககால்‌. இது சாராய 
- அடுப்புகளுக்குப்‌ பயன்படுகிறது. 
டவ : மெத்தில்சிஸ்‌ 


டைன்‌ : இருமல்‌ சளியின்‌. 


பசைத்‌ தன்மையைக்‌ குறைப்ப : 


தற்குப்‌ பயன்படும்‌ மருந்து. 


உடு 1உர்வா௦ 631016 : மெத்‌ 


தில்‌ஃபெனோபார்பிட்டோன்‌: காக்‌ 
காய்வலிப்பு, முதுமைத்தளர்ச்சி 
அ கியவற்றில்‌ வலிப்பினைப்‌ 
போக்குவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
மருந்து. 

ற ஊ்ஷ!றா£0ொ1501016 : மெத்தில்‌ 
பிரெட்னிசோலோன்‌ : வாதமூட்டு 
வலிக்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
மருந்து. இயல்புக்கு மீறிக்‌ கண்‌ 
விழி பிதுங்கியிருக்கும்‌ நிலை 


ரோன்‌ 


664 1610011௦16 
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யில்‌ இது ஊசிவழியாகச்‌ செலுத்‌ 
தப்படுகிறது. 
௱ன்றடு15211001216 : மெத்தில்சாலி 
சைலேட்‌.(பசுஞ்செடி எண்ணெய்‌: 
எரிச்சலைப்‌ போக்கவும்‌, வாத 
வலியை நீக்கவும்‌ எண்ணெயாக 
அல்லது களிம்பாகப்‌ பூசப்‌ 
படும்‌ மருந்து. 

ளட 1500001046 : மெத்தில்ஸ்‌ 
கோப்போலாமின்‌ : தசைச்‌ 
சுரிப்புக்‌ கோளாறுகளுக்குப்‌ 
பயன்படும்‌ மருந்து. முக்கியமாக 
இரைப்பை உள்ளுறுப்புத்‌ 
தசைகளின்‌ சுரிப்புக்குப்‌ பயன்‌ 
படுகிறது. 

௱ர்டி(்‌ர/௦ய20!! : மெத்தில்தியூ 
ராசில்‌ : கேடயச்‌ சுரப்பு நீர்‌ 
குறைக்கும்‌ கலவை மருந்து. 

ற லாருரு1௦16 : மெத்திப்பிரை 
லோன்‌ : உறக்க மூட்டும்‌ பார்‌ 
பிட்டுரேட்‌ அல்லாத ஓரு 
மருந்து. 

௦29106 : மெத்திசெர்‌ 
ஜைடு : கடுமையான ஒற்றைத்‌ 


துலைவலியைக்‌ குணப்படுத்து 


வதற்கான பயனுள்ள மருநீது. 
14211௦ : மெட்டினெக்ஸ்‌ : மெட்‌ 
டாலாசீன்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

௱௦்‌௦132016 : மெட்டோலாசோன்‌: 
சிறுநீர்க்கமிவினை ஊக்குவிக்‌ 
கும்‌ மருந்து. 

11௨21௦01௦6 : மெட்டோப்பை 
. மெட்டிராப்போன்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 





௱ 1௦01010௦01 
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௦10௦0௭௦1௦1 : மெட்டோப்ரோ 
லோல்‌ : மட்டுமீறிய மிக உயர்ந்த 
குருதி அழுத்தத்தைக்‌ குணப்‌ 
படுத்தப்‌ பயன்படும்‌ மருந்து. 
௱ன்ர்ப5 : கருப்பைவீக்கம்‌; கருப்‌ 
பை அழற்சி; ௧௬வக அழற்சி. 
ஈஊ்‌/சவர06 : மெட்ரிசாமைடு : 
ஊடுகதிர்ப்படமெடுப்பதில்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒரு மாறு 
பாட்டு ஊடகம்‌. இது மெட்டா 
சோயிக்‌ அமிலத்தின்‌ ஒரு பதி 
லாக அமைடு ஆகும்‌. இதில்‌ 
மிகை நீரிழிவு குறைவு. இது 
முதுகந்தண்டுவடப்‌ படம்‌ எடுப்‌ 
பதிலும்‌, 60 உருக்காட்சிகளை 
உருப்பெருக்கம்‌ செய்வதிலும்‌ 
பயன்படுகிறது. 
ராஈஊ்‌ா௦1/022016 : மெட்ரோனிடா 
சோல்‌ : நேரடி ஆக்சிஜன்‌ இல்‌ 
லாமல்‌ வாழ்கிற பாக்டீரிய 
நோய்க்கிருமிகளுக்கு எதிராகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌. நுண்ணுயிர்‌ 
எதிர்ப்பு மருந்து. இதனை வாய்‌ 
வழியாகவும்‌, நரம்பு வழியாக 
வும்‌ கொடுக்கலாம்‌. 
00௨56 : கருப்பை முடக்கு 
வாதம்‌ : மகப்பேற்றின்‌ போதோ 
்‌. அல்லது மகப்பேறு நடந்த 
உடனேயோ கருப்பையில்‌ முடக்கு 
வாதம்‌ ஏற்படுதல்‌. 
ஈ006ா1(011(16 : வபை அழற்சி: 
வயிற்று உறுப்பு உறை (வபை) 
சார்ந்த கருப்பை வீக்கமடைதல்‌. 


006 : மெட்டிராப்போன்‌: 


௦-ஹைடி.ராக்சிலேஸ்‌ எனப்‌ 


படும்‌ தணிப்பி. இது குண்டிக்‌ 
காய்‌ இயக்குநீர்‌ இணைப்‌ 
பாகத்தில்‌ இறுதிச்‌ செரிமானப்‌ 
பொருள்‌. இது மூளைக்‌ கீழ்த்‌ 
தளம்‌, கபச்சுரப்பி, அண்ணீர 
கச்‌ சுரப்பி அகிய மூன்றுக்‌ 
கிடையிலான ஊடடச்சு பற்றி 
மதிப்பிடுவதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

03019 : கருப்பை இரத்தப்‌ 
போக்கு; இடை மாதவிடாய்‌ : 
மாதவிடாய்‌ நாட்களுக்கிடையே 
கருப்பையிலிருந்து இரத்தப்‌ 
போக்கு ஏற்படுதல்‌. 
2006 : மெட்டிராப்போன்‌: 
சிறுநீர்ப்போக்கிளனை மறை 
வாகத்‌ தூண்டும்‌ ஓர்‌ மருந்து. 
௱ல!!ஈ6 : மெக்சிலெட்டின்‌ : 
நெஞ்சுப்பை . பிறழ்‌ இதயத்‌ 


துடிப்பு எதிர்ப்புப்‌ பொருள்‌. 


இது இதயக்கீழறை விரைவுத்‌ 
துடிப்பு, இதயத்தசைத்‌ துடிப்பு 
அகியவற்றில்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது... 

1/1 : மெக்சிட்டில்‌ ; மெக்சி 
லெட்டின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

11லு6-£எ2 ௦6 : மேயர்‌- 
பெட்ஸ்‌ நோய்‌ : வலிப்பு இசிவு 
முதல்‌ நிலை இதயத்தசைச்‌ சிறு 
நீர்ப்புரதக்‌ கலப்பு. இதில்‌ தசை 
அழுகலும்‌' இணைந்திருக்கும்‌. 
இது ஜெர்மன்‌ மருத்துவ 
அறிஞர்‌ எஃப்‌ மேயர்‌ பெட்ஸ்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 


அ வப ப ப ட்்டடட்ட்டடய்பப்வய்யயய்யயயயய்வயய்வையயயயையவவவயயய்ையமவைகைவைகை 
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6210011111 : மெசியோசிலின்‌ : 
ஆம்பிசிலின்‌ போன்ற ஓர்‌ உயிர்‌ 
எதிர்ப்பொருள்‌. 

ஈஉாகனாரா : மியான்செரின்‌ 
மனச்சோர்வகற்றும்‌ மருந்து. 
முக்கியமாக மனக்கவலையின்‌ 
போது பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
ி்ளி'5 01106 : மைக்கேல்‌ கிளிப்‌: 
காயங்களை மூடுவதற்குப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ சிறிய உலோகப்‌ பிடிப்பு 
ஊளக்குகள்‌. 

ஈ॥௦௦182016 : மைக்கோனாசோல்‌: 
பூஞ்சண நோய்த்தடுப்பு மருந்து: 
பெண்களின்‌ கருவாயில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ புண்ணைக்‌ குணப்படுத்‌ 
தப்‌ பயன்படுகிறது. 
௱ர்ா8000514௦ : நுண்‌ ஒலியியல்‌ : 
1. மிக மென்மையான ஒலிகள்‌ 
தொடர்புடைய. 2. மிக மென்‌ 
மையான ஒலிகளைப்‌ பெருக்‌ 
கம்‌ செய்யும்‌ செய்முறை. 


ஈ௱ர்௦௦210 யார்யா : நுண்வெண் 
புரத நீரிழிவு : சிறுநீரில்‌ மிகச்‌ 
சிறிதளவு வெண்புரதம்‌ (அல்பு 
மின்‌) செல்லுதல்‌ இந்த அளவு, 
24மணி நேரத்துக்கு 30.300 மி.கி 
அளவுக்கு இருக்கலாம்‌. இது 
வெளிப்படையாக சிறுநீரக 
நோய்‌ தோன்றும்‌ அபாயத்தைக்‌ 
குறிக்கும்‌ முக்கிய அறிகுறியாகும்‌. 
ஈர்‌ா௦வொவு516 : நுண்பகுப்பாய்வு: 
ஒரு பொருளின்‌ மிக நுண்ணிய 
அளவினை பகுப்பாய்வு 
செய்து சோதனை செய்தல்‌. 


௦௦௨/0 : குருதநாளத்‌ 
திண்மம்‌; நுண்குழல்‌ நோய்‌ : 
குருதி நாளங்களில்‌ அதாரச்‌ 
சவ்வு கெட்டியாதலும்‌. இரட்‌ 
டிப்பாதலும்‌. நீரிழிவு எலும்புப்‌ 
புரத நோய்களில்‌ இது ஏற்படுகிறது. 
௱!/ா௦்‌6 : நுண்ணுயிரி : பாக்‌ 
(உரியா, திருகு கிருமிகள்‌, நச்சுக்‌ 
காய்ச்சல்‌ நுண்ணுயிரி, நோய்க்‌ 
கிருமி போன்ற ஓர்‌ நுண்ணுயிரி, 
ஈ௱ர்‌௦01௦100 : நுண்ணுயிரியல்‌ : 
நுண்ணுயிரிகள்‌ பற்றி அராயும்‌ 
அறிவியல்‌. 
ஈர்‌௦௦01௦00௦௦௱௯௰ : நுண்ணு 
யிரி ஒளிமானி : பாக்டீரியா 
வளர்ச்சியை ஊடகத்தின்‌ கலங்‌ 
கல்‌ மூலமாக அளவிடுவதற்கான 
ஒரு சாதனம்‌. 

ஈம்‌௦0185 : நுண்‌ சிவப்பணு : 
மையக்‌ கருவேற்றிய ஒரு சிறிய 
குருதிச்‌ சிவப்பணு. 
ஈரல்‌ ஷா : இயல்பிலா சிறு 
இமை : இமைகள்‌ அளவுக்கு 
மீறி சிறிய செங்குத்துப்‌ பரிமா 
ணத்தில்‌ இருக்கிற ஒரு வளர்ச்‌ 
சித்‌ திரிபு. 

ஈப்ா௦௦0்‌ : உயிரணுத்‌ தனியு 
றுப்பு : சவ்வு சூழ்ந்த சிறுமணி 
போன்ற திசுப்‌ பாய்மத்‌ துகள்‌ 
களும்‌, செரிமானப்‌ பொருள்‌ 
களும்‌ உள்ளடங்கிய விலங்கு 
மற்றும்‌ தாவர உயிரணுக்களில்‌ 
காணப்படும்‌ ஒரு தனியுறுப்பு. 


ஈர்௦௦6றாவ/௦ : குறுந்தலையர்‌; 
சிறிய தலை : இயல்பு மீறிய மிக 


சிறிய தலையை உடையவர்‌. 


ஈர௦௦ளா ரு 
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ஈ௦௦௦ஊர்்ரு : நுண்வேதியி 
யல்‌ : வேதியியல்‌ பொருள்களின்‌ 
மிக நுண்ணிய அளவுகளைப்‌ 
பகுப்பாய்வு செய்வது தொடர்‌ 
பான வேதியியலின்‌ ஒரு பிரிவு. 


௱10₹௦010ப12(4௦ : நுண்சுற்றோட்‌ 
டம்‌ : நுண்தமனிகள்‌, தந்துகி 
கள்‌, நுண்சிரைககள்‌ ஆகியவற்‌ 
றில்‌ நடைபெறும்‌ இரத்த 
வோட்டம்‌. 

ஈர௦ா௦௦௦௱றபர்‌சா : நுண்கணினி : 
தனது மையச்‌ செய்முறையி 
லும்‌, கட்டுப்பாட்டுச்‌ சுற்று 
வழியிலும்‌ ஒரு நுண்‌ செய்‌ 
முறைச்‌ சாதனத்தைப்‌ பயன்‌ 


படுத்தும்‌ கணினி. 


௱்௦௦௦௦12௨ : நுண்விழிவெண்‌் 
படலம்‌ : விழிவெண்படலம்‌ 
அளவுக்கு மீறிச்‌ சிறிதாக இருத்தல்‌. 
1௦௦௦16 : மைக்ரோ கியூரி : 
கதிரியக்கத்தினை அளவிடும்‌ 
அலகு. இது ஒரு கியூரி அலகின்‌ 
பத்துலட்‌ சத்தில்‌ ஒரு பங்கு. 
ஈர்்‌ா௦ 01௨ : நுண்சிவப்பணு; 
சிற்றணு : இயல்பான அளவை 
விடச்‌ சிறிதாகவுள்ள இரத்தச்‌ 
சிவப்பணு. குறிப்பாக அயக்‌ 
குறை பாட்டு இரத்தச்‌ சோகை 
யில்‌ இது ஏற்படுகிறது. 
ஈ௦௦0௦21௱ர்ா2/0 : நுண்‌ அறு 
தியீடு : ஒரு பொருளின்‌ மிக 
மிகச்‌ சிறிய அளவுகளை வேதி 
யியல்‌ முறையில்‌ பகுப்பாய்வு 
செய்தல்‌. 


ஈர்௦015560110 : நுண்கூறாக்‌ 
கம்‌ : பெரிதாக்கத்திலுள்ள திசுக்‌ 
களை கூறுகளாக்கப்‌ பகுத்தாய்வு 
செய்தல்‌. 

௱/01௦0௦/(3 : நுண்‌ பல்வரிசை : 
உடம்பின்‌ உருவமைப்புக்‌ மிகக்‌ 
குறைவான சிறிய பல்வரிசை. 
ஈரச்‌ : நுண்சூழல்‌: 
மிகநுட்பமான அல்லது நுண்‌ 
ணிய கண்ணறைகள்‌ உள்ள. 
ஈ௱/௦௦7௮பா2 : நுண்விலங்கு உயிரி 
கள்‌ : ஒருகுறிப்பிட்ட மண்டலத்‌ 
திலுள்ள நுண்ணிய விலங்கு 
உயிரிகள்‌. 


ஈரோ ௦ர1/அொளார்‌ : நுண்ணிழை 


. உயிரணுக்களின்‌ திசுப்பாய்மத்‌ 


தில்‌ காணப்படும்‌ 5மி.மீ. விட்ட 
முள்ள ஒளிக்கதிர்‌ இழைமம்‌. 

ஈப்௦ா௦ரிவாரக : நுண்ணிழை ஒட்‌ 
டுண்ணி; யானைக்கால்‌ நுண்புழு; 
யானைக்கால்‌ ஒட்டுண்ணி; வீக்க 
நுண்புழு : £பிலேரியோட்டியா 
என்ற குடும்பத்தைச்‌ சேர்ந்த 
நீளுருளைப்புழுக்களின்‌ 
முட்டைப்‌ புழுக்கள்‌. இவை 
170-320 மைக்ரோன்‌ நீளமுடை 
யவை. இவை இரத்தத்தினுள்‌ 
அல்லது தோலினுள்‌ குடியேறு 
கின்றன. கொசுக்கள்‌ மனிதனைக்‌ 
கடித்து இரத்தத்தை உறிஞ்சும்‌ 
போது இந்த நுண்ணிழை 
ஒட்டுண்ணிகளை உட்‌ கொள்‌ 
ளும்போது இவற்றின்‌ வாழ்க்‌ 
கைச்‌ சுழற்சி முடிவடைகிறது. 
இந்த நுண்ணிழை ஒட்டுண்ணி 
கள்‌ குருதியில்‌ இரவில்‌ தோன்று 
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கின்றன. இவை ஈரமான இரத்‌ 
தப்படலத்தில்‌ அசைவதைக்‌ 
காணலாம்‌. 


ாார௦£௦1010 ௦6!! : நுண்மடிப்பு உயி 
ரணு : நுண்மடிப்புகளை உடைய 
பேயர்‌ பட்டைகளின்‌ மேல்‌ 
படிந்துள்ள குடல்‌ சளிச்‌ சவ்வு 
உயிரணு. இது உயிரணுச்‌ சுவ 
ருக்குள்‌ உள்ள இடைவெளியை 
அணுகுவதற்கு நுண்‌ வெள்ள 
ணுக்கள்‌ நுழைவதற்கு அனும 
திக்கிறது. 

ஈ1௦ா௦ர£201பா6 : நுண்‌எலும்பு 
முறிவு : ஓர்‌ எலும்பில்‌ ஏற்பட்‌ 
டுள்ள நுண்ணிய முற்றுப்‌ 
பெறாத முறிவு அல்லது பிளவு. 
ஈ்‌௦ா௦08௱௭6 : நுண்பாலணு 
ஒட்டுயிர்‌ நுண்மத்தின்‌ பாலி 
னச்‌ சுழற்சியிலுள்ள இயங்கும்‌ 
இணைப்புப்‌ பாலணுக்கள்‌ 
இரண்டில்‌ சிறிய (அண்‌) 
பாலணு. 

௱ர்ா௦0ர்ர்க : சிறுதாடை : கீழ்த்‌ 
தாடை. ்‌.. 

௱ரா௦0௮ர்‌ : நுண்வரைபடம்‌ : 
1. நுட்பமான அசைவுகளை 
உருப்பெருக்கி, பதிவு செய்வதற்‌ 
கான ஒரு சாதனம்‌. 2. நுண்‌ 
ணோக்காடி மூலம்‌ பார்க்கப்‌ 
படும்‌ ஒரு பொருளின்‌ அல்லது 
மாதிரிப்‌ பொருளின்‌ ஒளிப்‌ 
படம்‌. 

ஈ்‌௦:௦ஞுாா : மைக்ரோதஜினான்‌ : 
வாய்வழி உட்கொள்ளப்படும்‌ 
கருத்தடை மருந்து. 


ஈம்‌) 6010 : நுண்‌ மருந்து 
ஊசி: மருந்துகளின்‌ மிக நுண்‌ 
ணிய அளவுகளை உடலில்‌ 
ஊளசி மூலம்‌ செலுத்துவதற்கான 
ஒரு சாதனம்‌. 
௱/ாொ2610ஈ : நுண்திசுத்‌ தாக்‌ 
கம்‌ : எலும்புத்தசைப்‌ புற்றுக்கு 
அடுத்துள்ள திசுவின்‌ . தாக்கம்‌. 
ஈர்ாளாகார்றய/210 : நுண்சிகிச்சை 
நோக்காடி : நுண்கூறாக்கம்‌, 
நுண்‌ மருந்து ஊசி போடுதல்‌, 
பிற நுண்ணிய நடவடிக்கைகள்‌ 
போன்றவற்றில்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ நுண்ணோசக்காடி. 


ஈரான்‌ ௦0 : நுண்நிகழ்முறை: 
பொருள்களின்‌ மிக மிக நுண்‌ 
ணிய அளவுகளைக்‌ கையாள்‌ 
வதற்கான ஒரு வேதியியல்‌ அல்‌. 
லது இயற்பியல்‌ நடையழா்றை. 
ஈ!௦ா௦ா : மைக்ரோன்‌ : பதின்‌ 
மான நீட்டலளவை அலகில்‌ 
பத்து இலட்சத்தில்‌ ஒருபகுதி. 
ஈ௱/௦ா௦ா௦6016 : நுண்ணசி : நுண்‌ 
நூறாக்கத்தில்‌ பயன்படுத்தப்‌- 
படும்‌ மிக நுண்ணிய ஊசி, 
ஈர்‌ போா௦5பார6ு : நுண்நரம்பு 
அறுவை மருத்துவம்‌ : மிக நுண்‌ 
ணிய நாளங்களிலும்‌, நரம்பு 
மண்டலத்தின்‌ உறுப்புகளிலும்‌ 
செய்யப்படும்‌ மிக நுட்பமான 
அறுவை மருத்துவம்‌. பெருமள 
வில்‌ உருப்பெருக்கம்‌ செய்யப்‌ 
பட்டு இந்த மருத்துவம்‌ செய்‌ 
யப்படுகிறது. 


ஈர ய016ப6 


1௦70100215 : நுண்‌ கருமையம்‌: 
1. ஒரு பெரிய உயிரணுவிலுள்ள 
சிறிய கருமையம்‌. 2. இழை 
உறுப்புகளிலுள்ள இரண்டு ௧௬ 
மையங்களில்‌ சிறியது. 
௱ர௦௦ஈபர்ர்வா(5 : நுண்சத்துப்‌ 
பொருள்கள்‌ நுண்ணுயிர்‌ 
சத்துப்‌ பொருள்கள்‌. 
ஈம்‌ : நுண்ம உயிரி 
னம்‌; நுண்ணுயிரி; நுண்ணுறுப்பி : 
நுண்ணோக்காடியில்‌ பார்த்‌ 
தால்‌ மட்டுமே கண்ணுக்குப்‌ 
புலனாகக்கூடிய நுண்ணிய 
உயிர்கள்‌. பொதுவாக நுண்ணிய 
நோய்க்கிருமிகளை இது குறிக்‌ 
கும்‌. எனினும்‌ ஓரணு. உயிர்‌ 
(புரோட்டோசோவா), பூஞ்‌ 
சாண ஆல்கா, மரப்பாசி 
போன்றவையும்‌ இதில்‌ அடங்கும்‌. 
1௦௦021௦1௦0 : நுண்நோயி 
யல்‌ : நோயின்போது திசுக்களி 
லும்‌ உறுப்புகளிலும்‌ ஏற்படும்‌ 
மாறுதல்களை நுண்ணாய்வு 
செய்தல்‌. 

ஈ1௦௦0௩௦ஈ6 : ஒலிபெருக்கி 
நுண்ணொலிகளைத்‌ திட்டப்‌ 
படுத்தியும்‌, ஒலிகளை மின்ன 
லைகளாக்கியும்‌ தொலைபேசி 
ஒலிபெருக்கிகளைச்‌ செயற்‌ 
படுத்தும்‌ கருவி. 

ஈர்ாரி௦ 040515 : நுண்திசுப்‌ 
பாய்மக்‌ கொப்புளம்‌ : நுண்மூலக்‌ 
கூறுகளின்‌ உயிரணுவின்‌ குருதி 
நீர்ச்சவ்வின்‌ உள்முக மடிப்பு 
மூலமாக உள்ளிழுத்து, பின்‌ 
கிள்ளியெடுக்கப்படுவதன்‌ பேரில்‌ 
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இசுப்‌ பாய்மத்தில்‌ சிறிய நீர்க்‌ 
கொப்புளங்கள்‌ உண்டாதல்‌. 

௱1௦10010௦௦6580 : நுண்‌ செய்‌ 
முறைப்படுத்தி : ஓர்‌ “ஒருங்‌ 
இணைக்கப்பட்ட மின்‌ சுற்று 
வழிச்‌ சிம்பில்‌ அடங்கியுள்ள 
வற்றைப்‌ பொதுவாகச்‌ செய்‌ 
முறைப்படுத்துவதற்குத்‌ தேவை 
யான அடிப்படைக்‌ கணிதத்‌ 
தருக்க முறையும்‌, கட்டுப்‌ 
பாட்டு மின்வாயும்‌ அடங்கிய 
வன்‌ பொருள்‌ அமைப்பான்‌. 

ஈ1௦01201௦020ர௫ு : நுண்‌ ஊடு 
கதிர்ப்படமெடுப்பி : நுண்ணிய 


பொருள்களை ஊடுகதிர்ப்‌ பட 


மெடுக்கும்‌ முறை. 

ஈரா ஷறாாள்‌ா : நுண்‌அளவு 
மானி : தனித்து உள்ள திசுக்‌ 
களின்‌ சிறிய துகள்கள்‌ மூலம்‌ 
ஆக்சிஜனைப்‌ பயன்படுத்தி 
அளவிடும்‌ சாதனம்‌. 
௱/01௦50006 : நுண்ணோக்காடி/ 
பூதக்கண்ணாடி; நுண்பெருக்காடி: 
வெறும்‌ கண்ணால்‌ பார்க்க 
முடியாத ஒரு பொருளின்‌ உருக்‌ 
காட்சியைப்‌ பெரிதாக்கிக்‌ 
காட்டும்‌ ஒரு சாதனம்‌. 
௱/0£௦500016 : மிக நுட்பமான; 
நுண்ணிய; நுண்ணோக்கிய 
நுண்ணோக்காடியின்றிப்‌ புலப்‌ 
படாத மிக நுண்ணிய. 
ஈ்௦5௦௦0ு : நுண்ணோக்காடிப்‌ 
பயனீடு : நுண்ணோக்காடியை 
பயன்படுத்தி நுண்ணிய பொருள்‌ 
களை ஆய்வு செய்தல்‌. 


ததத த பபப ட்டடடபப்யியயியயையவை 


௱௱ு்ூ்‌ா௦ஓ௦)௦௱ ௦ 


ஈம்‌௦5006 : நுண்திசுப்பாய்மம்‌: 
கொழுப்புப்‌ புரதம்‌ அதிகமாக 
உள்ள திசுப்பாய்மப்‌ பொருள்‌ 
களின்‌-முக்கியமாக நுண்புரதங்‌ 
களின்‌-மிக நுண்ணிய துகள்‌. 


ஈர்‌05001ய௱ : நுண்‌ ஒட்டுண்ணி: 
மனிதர்‌ மற்றும்‌ விலங்குகளின்‌ 
திசுக்களிலுள்ள கெராட்டினில்‌ 
பூஞ்சாண ஒட்டுண்ணி இனம்‌. 
ஈ்‌0ா06பாரறோ : நுண்ணோக்காடி 
அறுவை மருத்துவம்‌; நுண்‌ 
அறுவை : அறுவை மருத்துவத்‌ 
தின்‌ போது இருகண்‌ நுண்‌ 
ணோக்காடிகளைப்‌ பயன்‌ 
படுத்தி அறுவை மருத்துவம்‌ 
செய்தல்‌. திசுக்களைப்‌ பெரிது 
படுத்திக்‌ காட்டுவதால்‌ நுண்ணிய 
அறுவை சாத்தியமாகிறது. 
ஈ௱/ா1க06 : நுண்பீற்று மருந்‌ 
தூசி : திரவத்தின்‌ மிக நுண்ணிய 
அளவுகளைச்‌ துல்லியமாக 
உடலில்‌ செலுத்துவதற்கு உத 
வும்‌ அடித்தோல்‌ சார்ந்த பீற்று 
மருந்து ஊசி, 

ஈு1௦0௨50ய/27 பாரோ : நுண்‌ 
குருதிநாள அறுவை : இரு கண்‌ 
நுண்ணோக்காடியைப்‌ பயன்‌ 
படுத்தி இரத்த நாளங்களில்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌ செய்தல்‌. 
ஈர்ன்யாரப்‌ா : மிகை சிறுநீர்கழிவு; 
சிறுநீர்‌ பெய்தல்‌; சிறுநீர்ப்போக்கு: 
அடிக்கடி சிறுநீர்க்‌ கழிக்க 
விரும்பும்‌ கோளாறு. 


ஈ/௦யார்ர்‌௦ா, ஐளரிய! : நீர்ச்சுருக்கு. 


௦90 ராவா 


ஈரம்‌ : நடுமூளை : மூளைத்‌ 
தண்டின்‌ மேற்பகுதிக்‌ கூறு. 
இதில்‌ ஒரு சிறிய வளைவு மேடு, 
காப்புச்‌ செதிள்‌, மூளைத்‌ 
தண்டுகள்‌ அடங்கியிருக்கும்‌. 


ஈ॥800்‌ : நடுக்குடல்‌. 


ஈர்ஷெவ்றா 50806 : நடு உள்ளங்‌ 
கை இடைவெளி : வசிநரம்புத்‌ 
தசை நாண்களுக்கு அழமாக 
வம்‌, மூன்று மத்திய உள்ளங்‌ 
கை எலும்புகளுக்கு மேலாக 
வம்‌, எலும்புகளுக்குக்‌ குறுக்கு 
வெட்டாகவும்‌ அமைந்துள்ள 
ஓர்‌ அழமான இடைவெளி. 
இது மூன்றாவது உள்ளங்கை 
எலும்புடன்‌ இணைந்துள்ள 
இடைச்‌ சுவரிலிருந்து தனியாகப்‌ 
பிரிக்கப்பட்டுள்ள து. 

ஈர்‌ : உந்துசவ்வு (உதரவிதா 
னம்‌! : நெஞ்சுமேல்‌ வயிறிடைப்‌ 
பட்ட சவ்வு. ஈரலுக்கும்‌ குட 
லுக்கும்‌ நடுவேயுள்ள சவ்வு. 
ஈப்செொர76 : மருத்துவச்சி; தாதி : 
பேறுகால மருத்துவ உதவித்‌ 
தொழில்‌ புரியும்‌ பணிமகள்‌. 
ஈர்ொரனு : பேறுகால மருத்துவ 
உதவி : பேறுகாலத்தில்‌ மருத்‌ 
துவ உதவிபுரியும்‌ அறிவியல்‌. 
ஈர்ரொாவா€ : ஒற்றைத்‌ தலைவலி; 
ஒரு பக்கத்‌ தலைவலி : அடிக்‌ 
கடி. உண்டாகும்‌ கடுமையான 
ஒற்றைத்‌ தலைவலி. இத்துடன்‌, 
வாந்தியும்‌, பார்வைக்‌ 
கோளாறும்‌ ஏற்படலாம்‌. 
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ஈரா : மைக்ரலீவ்‌ : ஒற்றைத்‌ 
தலைவலிக்குப்‌ பயன்படும்‌ புக்‌ 
லைகின்‌, பாராசிட்டமால்‌, 
காஃபின்‌. கோடைன்‌ கலந்த 
ஒரு கலவை மருந்து. 
௱ர்ரா2ா௦ப5 ஈபவ/018 : ஒற்றைத்‌ 
தலை நரம்பு வலி : நடுத்தர 
வயது ஆண்களுக்கு அடிக்கடி 
உண்டாகும்‌ ஒற்றைத்தலைவலி; 
இமைசினைப்படலம்‌ சார்ந்த 
குத்துவலி; கண்ணீர்‌ வடிதல்‌; 
மூக்கடைப்பு. 

111072௭255 : மைக்ராவெஸ்‌ : ஒற்‌ 
றைத்‌ தலைவலியைக்‌ குணப்‌ 
படுத்துவதற்கான மெட்டக்‌ 
குளாப்பிராமின்‌ அஸ்பிரின்‌ 
அடங்கிய மாத்திரையின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

10௦1 : மைக்ரோல்‌ : ஒற்றைத்‌ 
தலைவலிக்குப்‌ பயன்படும்‌ எர்‌ 
கோம்மமின்‌, சைக்கிளிசின்‌, 
காஃபின்‌ அடங்கய மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

1/1 ப1102 0156856 : மிக்குலிக்ஸ்‌ 
நோய்‌ : கண்ணீர்‌ மற்றும்‌ எச்‌ 
சில்‌ சுரப்பிகள்‌ அளவுக்கு மீறி 
விரிவடைதல்‌. 

ஈபி/௮ரக : இருப்புக்‌ கொப்புளம்‌; 
வியர்க்குறு : வியர்வை நாளங்‌ 
களில்‌ அடைப்பு ஏற்படுவதால்‌ 
இடுப்புப்‌ பகுதியில்‌ ஏற்படும்‌ 
மணல்வாரிப்‌ பருக்கள்‌ போன்ற 
கொப்புளங்கள்‌ உண்டாதல்‌. 


ஈரி/ணு : கூலவிதை போன்ற; நுண்‌ 


மணிய: வியர்க்குறு : கூலவிதை. 


போன்ற கொப்புளங்கள்‌. 


௱ரிர்பா : கண்கழலை : முகத்தில்‌, 
முக்கியமாக கண்ணிமைகளைச்‌ 
சுற்றி ஏற்படும்‌ நுண்ணிய வெண்‌ 
மையான கழலை. 

ஈரி: பால்‌ : தாய்ப்பாலில்‌ இன்‌ 
றியமையாத சத்துப்‌ பொருட்‌ 
கள்‌ அனைத்தும்‌ சரிவிகிதங்‌ 
களில்‌ அடங்கியுள்ளன. குழநீ 
தைகளுக்குத்‌ தாய்ப்பால்‌ கொடுப்‌ 
பதால்‌, நோய்‌ தொற்றுதல்‌ 
தடுக்கப்படுகிறது. 

ஈரி அவ ஷான்‌ : பால்‌ வன்‌ 
கார நோய்‌ : பொருமளவு பாலு 
டன்‌ சேர்ந்த பல அண்டுகளாக 
உள்ளிழுத்துக்‌ கொள்ளக்‌ கூடிய 
அமில முறி மருந்துகளைப்‌ 
பயன்படுத்திய பிறகு ஏற்படும்‌ 
நோய்‌. இதனால்‌, அதிக கால்‌ 
சியக்‌ குருதி, உறுப்பிடை மாற்‌ 
றச்‌ சுண்ணப்படிவு, சிறுநீரகம்‌ 
செயலிழத்தல்‌ ஆகியவை உண்டாகும்‌. 
ஈப்‌/-மய( : குழந்தை கரப்பான்‌. 
ஈரி : மகப்பேறு கால்வீக்கம்‌. 
ணகா'உ ராக : மில்க்மன்‌ 
கோடுகள்‌ : எலும்புகளின்‌ ஊடு 
கதிர்ப்படத்தில்‌ காணப்படும்‌ 
போலி எலும்பு முறிவுகள்‌. 
இவை சுண்ணமகற்றுதலின்‌ 
வரி மண்டலங்கள்‌. இவை ஒரே 
மாதிரியாக இருப்பதாகத்‌ தோன்றும்‌. 
மேலும்‌ மேலுறைக்குச்‌ செங்‌ 
குத்தாக இருக்கும்‌. அமெரிக்க 
ஊடுகதிரியலறிஞர்‌ லூயி மில்க்‌ 
மன்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 


படுகிறது. 


ன ப தத வ பபப டடடபுயயயவையவைை 
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[ரி1310-பேம்‌!சா ஷாமா : மில்‌ 
லார்ட்‌-குப்லர்‌ நோய்‌ : கிடை 
மட்ட மலக்குடல்‌ முடக்கு 
வாதம்‌. மூளை இணைப்பில்‌ 
ஏற்படும்‌ நைவுப்‌ புண்‌ காரண 
மாக இது கீழ்‌ இயக்கமுக 
நரம்பு முடக்குவாதம்‌, எதிர்‌ 
கடைமட்ட பிரமிடுக்குழாய்க்‌ 
குறிகள்‌ அகியவற்றுடன்‌ சேர்ந்து 
அல்லது சேராமல்‌ உண்டாகும்‌. 
௦பிரெஞ்ச மருத்துவ அறிஞர்‌ 
கள்‌ அகஸ்டே மில்லார்ட்‌, 
அடால்‌ஃப்ருலர்‌ அகியோர்‌ 
பெயரால்‌ அமைக்கப்படுகிறது. 
/11167-&௦0௦11 (பற்‌6 : மில்லர்‌- 
அபாட்‌ குழாய்‌ : உயிரணுச்‌ சுவ 
ருக்குள்‌ உள்ள இடைவெளியில்‌ 
உள்ள நீண்ட இரட்டைக்‌ 
குழாய்‌. இது, சிறிய மலக்குட 
லில்‌ உட்செருகலுக்கான குமிழ்‌ 
முனையைக்‌ கொண்டிருக்கும்‌. 
அமெரிக்க மருத்துவ அறிஞர்‌ 
கள்‌ சிரையர்‌ மில்லர்‌, வில்லியம்‌ 
அபாட்‌ அகியோர்‌ பெயரால்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. 

ஈ/॥1௦ நா: மில்லோஃபிலின்‌: 
மூச்சுக்‌ குழாயை விரிவடையச்‌ 
செய்யும்‌ அதினோஃபைலின்‌ 
போன்ற மருந்து. 

சி : மில்தெரக்ஸ்‌ : காச 
தோய்‌ சளியைப்‌ பாதுகாப்பாக 
- அப்புறப்படுத்துவதற்குப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ குளோரின்‌ தயாரிப்பின்‌ 
வணிகப்பெயர்‌. 

411௦ : மில்ட்டன்‌ : சோடியம்‌ 
ஹைப்பர்‌ குளோரைட்டின்‌ 


692 . 18" வா212 0162256 


நிலைபடுத்திய ஒரு கரைசல்‌. 
இதன்‌ 2.3%-5% கரைசல்‌ காயங்‌ 
களைக்‌ கழுவப்‌ பயன்படுகிறது. 
1% கரைசல்‌ குழந்தைகளையும்‌, 
பால்‌ புட்டிகளையும்‌ நோய்‌ 
நுண்மம்‌ நீக்கப்‌ பயன்படுகிறது. 


1ர1111/8ப1066 0806 : முதுகெலும்பி 
அணைவரிக்கட்டை : முதுகெ 
லும்பின்‌ பக்கவாட்டு வளை 
வினைச்‌ சீராக்குவதற்கான 
சிகிச்சையின்‌ போது உடலில்‌ 
அணியப்படும்‌ அணைவரிக்‌ 
கட்டை. 

ஈர்௱!6 : போலிசெய்‌ இயக்கம்‌: 
1. குழந்தைப்‌ பருவத்தில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ எளிமையான போலச்‌ 
செய்யும்‌ இயக்க நடவடிக்கை. 
2. ஓர்‌ உறுப்பு நோயின்‌ இசிப்பு 
குரண்டல்‌. 

1ரிர2020 : மினாடெக்ஸ்‌ : நோய்‌ 
நீங்க நலம்‌ பெறும்‌ போது 
கொடுக்கப்படும்‌ சத்து மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

ஈரம்‌: மனம்‌ / உள்ளம்‌ : 1. உணர்வு 
நிலை, நினைவாற்றல்‌, பகுத்‌ 
தறிவு ஆகியவற்றின்‌ உறுப்பு 
அல்லது இருப்பிடம்‌. 2. உள்‌ 
ளத்தின்‌ செயல்முறைகள்‌, உள 
வியல்‌ நடவடிக்கைகள்‌ அனைத்தும்‌ 
ஈப்ளவ! : கனிமம்‌; கனிம : இயற்‌ 
கையில்‌ காணப்படும்‌ உலோகம்‌ 
போன்ற ஒரு பொருள்‌. பல 
கனிமப்‌ பொருள்கள்‌, மனிதருக்‌ 
கும்‌, விலங்ககளுக்கும்‌ ஊட்டச்‌ 
சத்துக்கு இன்றியமையாதவை. 


பாவா 015625 6 மினா 
மாட்டா நோய்‌ . ஐப்பான்‌ விரி 





ஈர்டர்2்யா௨ 20/0௦... 


693 116 


ககக வை ளை சகச சைகை க களைக சசககக ச ககக பகனக கைகைகைை ளு னர கைவ சவக்‌ கள்வன்‌ வை கணை அவை வையை ்வைவைவைவைைவ் கடவை க்‌ 


குடாவில்‌ ஏற்படும்‌ மெத்தில்‌ 
பாதரச நஞ்சு காரணமாக எறி 


படும்‌ மூளை மேலுறைச்‌ 


சுருக்கம்‌. 

ஈப்ர/2ர்பா௨ [2010018010 : நுணுக்க 
ஊடுகதிர்ப்‌ படமெடுத்தல்‌ : காச 
நோய்‌ ஒழிப்பு இயக்கத்தில்‌ கை 
யாளப்படும்‌ ஒளிர்வு ஊடுகதிர்‌ 
படமெடுக்கும்‌ முறை. 
ஈர்ஈனா'5 பொற! : சுரங்கச்‌ 
சோகை : சுரங்கத்தொழிலாளர்‌ 
களுக்கு உண்டாகும்‌ கொக்கிப்‌ 
புழு நோய்‌. 

பார : -சிற்றலகு : மருந்து நீர 
ளவையின்‌ அறுபதின்‌ கூறு. 
ஈம்ப்ற யா : குறுமம்‌; குறும. 
॥1ஈ௦௦௭ஈ : மினோசின்‌ : மினோ 
சைக்ளின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


ஈப்ர௦வுச : மினோசைக்ளின்‌ : 


டெட்ராசைக்ளின்களில்‌ ஒன்று. 


உணவோடு உட்கொள்ளும்‌ . 


போது இரைப்பையிலிருந்து 
ஈர்த்துக்‌ கொள்ளப்படுகிறது. 
ஈரா : சிறு; இளநிலையர்‌. 
ஈ௦6 : கண்பார்வை சுருக்கி : 
1. கண்மணிச்‌ சுருக்கம்‌ உண்‌ 
டாக்குதல்‌ சார்ந்த. 2. கண்மணிச்‌ 


சுருக்கம்‌ உண்டாக்கும்‌ ஓர்‌. 


ஊளக்கு பொருள்‌. 

ஈவா : மினோவ்லார்‌ : வாய்‌ 
வழி உட்கொள்ளப்படும்‌ கருத்‌ 
தடை மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. இதில்‌, எத்திங்லூஸ்ட்‌ 


ஈர50வொர்206 : 


ராடியல்‌ நோரெஸ்திஸ்டெ 
ரென்‌ அடங்கியுள்ளது. 
ஈப்ஈ௦ப21! : மினோக்சிடில்‌ : மற்ற 
மருந்துகளுக்குக்‌ குணமாகாத, 
கடுமையான, மிக உயர்‌ இரத்த 
அழுத்தத்திற்குப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ மருந்து. 

1/174620! : மின்ட௪சோல்‌ : தையா 
பாண்டசோல்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


ஈர௦515 (ஈரு௦515) : கண்மணிச்‌ 
சுருக்கம்‌ : கண்ணின்மணி அள 
வுக்கு அதிகமாகச்‌ சுரூங்கி விடு 
தல்‌. கண்‌ அடி சுருக்கமாதலின்‌ 
குறுகல்‌ பார்வை, கிட்டப்‌ 
பார்வை. 

ஈபா3ெி0/ய௱ : மிராசிடியம்‌ : தட்‌ 
டைப்புழுவின்‌ இழைபோன்ற 
முதற்கட்டக்‌ கூட்டுப்புழு. இது 
நீரில்‌ சுதந்திரமாக .நீந்தக்‌ 
கூடியது. இது நத்தைகளைப்‌ 
[$ீடி .க்கக்கூடி யவை. 
கருச்சிதைவு 
உரிய காலத்திற்கு முன்‌ ௧௫௬ 


(வெளியேறுதல்‌. ப 
௦ வ!1'உ௱ஊா௦௦ : மிட்செல்‌ 
முறை : மூல நோயைக்‌ குணப்‌ 


படுத்தும்‌ முறை. 5% பினாலை 
ஊசி மூலம்‌ செலுத்தி இந்தச்‌ 
சிகிச்சையளிக்கப்படுகிறது. 
இது அமெரிக்க அறுவைச்‌ 
சிகிச்சை வல்லுநர்‌ மிட்செல்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 


ஈம்‌ : நுண்பேன்‌. 


ததத அப ப ப ப ்டய ப பியியியியயய்யயயயயயயயவமககையஙை 


6... 


ஈட, 4௦ : சொறி நுண்பேன்‌. 
4 0்கி : மித்ராசின்‌ : மித்ரா 
மைசின்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

ஈர்ர்ாகாடாா : மித்ராமைசின்‌ ப 
ஸ்டி ரெப்டோமைசுகளிலிருந்து 
எடுக்கப்படும்‌ உயிரணு நஞ்‌ 
சேற்ற உயிர்‌ எதிர்ப்பு மருந்து. 


கருக்கட்டியிலும்‌, உக்கிரத்தில்‌ 


உண்டாகும்‌ அதி கால்கியக்‌ 
குருதியிலும்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 
ஈர்ர்ர்ம : நச்சுக்‌ காப்பீடு : 
நஞ்சின்‌ செயலுக்கு. எதிராக 
. ஈட்டப்படும்‌ ஏமக்‌ காப்பு. இது 
படிப்படியாக, சிறிய அளவில்‌ 
மருந்து கொடுப்பதன்‌ மூலம்‌ 
ஏற்படுத்தப்படுகிறது. இந்த 
முறையைப்‌ பயன்படுத்திய 
போரிட்டஸ்‌ மன்னன்‌ மித்திரி 
டேட்டஸ்‌ பெயரால்‌ அழைக்‌ 
கப்படுகிற் து. 
ஈர்்ர்க2211௦ : நச்சுக்‌ காப்பீடு: 
சிறிது சிறிதாக நஞ்சுண்டு நஞ்சு 
காப்பீடு செய்து கொள்ளுதல்‌. 
ஈ௱11௦௦0௦10ொ1வ! ஈாரு௦ர3டு : மிட்‌ 
டோக்கோண்டிரியத்தசை நலிவு : 
'இது ஒரு தசைக்‌ கோளாறு. 
இது தசையில்‌ இயல்பு மீறிய 
கட்டமைப்பு, வடிவளவ, வடி 
வம்‌, மிட்டோக்கோண்டிரியா 
எண்ணிக்கை உண்டாகிறது. 


௱ர்‌*௦0௦071௦ஈ மிட்டோக்‌ 
கோண்டிரியோன்‌ : உயிரணு 
உயிர்ம உன்மத்தில்‌ உள்ள மிக 
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நுட்பமான கட்டமைப்பு. 
இதில்‌ பல்வேறு உயிர்வேதியி 
யல்‌ செய்முறைகளுக்கு இன்றிய 
மையாத செரிமானப்‌ பொருள்‌ 
கள்‌ (என்சைம்‌) அடங்கியுள்ளன. 


ஈர்‌(௦02 : மிட்டோெஜென்‌ : 7- 
உயிரணுக்களில்‌ குறிப்பாக 
உயிர்மப்பிளவியக்கும்‌ உண்டா 


வதை தூண்டுகிற ஒரு பொருள்‌. 


ஈரா : மிட்டோமைசின்‌ : 
மார்பகப்புற்றுக்குப்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படும்‌ ஒரு மருந்து. 

ஈ!(௦575 : உயிர்மப்‌ பிளவியக்கம்‌: 
உயிரணு நுண்ணிய இழை 
களாகப்‌ பிரிதல்‌. இவ்வாறு பிரி 
யும்‌ இழைகள்‌ தாப்‌ உயிரணு . 
வின்‌ பண்புகளை அப்படியே 
கொண்டிருக்கும்‌. 


ஈர்பல! : நெஞ்சுச்‌ சவ்வடைப்பு : 


 நெஞ்சுப்பையின்‌ சவ்வடைப்பு 


களில்‌ ஒன்று. 

ஈ்ர2!/2211௦ : இதய விளிம்பு 
நீட்சி : இடது இதய வாயில்‌. 
வீக்கம்‌, நுரையீரல்‌ புண்‌ கார. 
ணமாக இதயத்தின்‌ இடது 
விளிம்பு நீட்சியடைசதல்‌. நெஞ்சுச்‌ 
சவ்வுச்‌ சுருக்கம்‌ பற்றிய மார்பு 
ஊடு கதிர்ப்படத்தில்‌ இது 
காணப்படும்‌. 


416502 168014௦ : மிட்சுடா எதிர்‌ 
விளைவு : தொழுதோயில்‌ கால 
தாமதமாக உணர்வ ஏற்படு 
வதைக்‌ கண்டறியும்‌ தோல்‌ 
சோதனை. 3-4 வாரங்களுக்கு 


ஒருமுறை அடித்தோலில்‌ லெப்‌ 


ரோமின்‌ (தர்மெந்திரா காப்பு 
மூலம்‌) மருந்தினை ௪ளசி மூலம்‌ 
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செலுத்தி இந்தச்‌ சோதனை 
நடத்தப்படுகிறது. ஜப்பானிய 
மருத்துவ அறிஞர்‌ ஜே. மிட்‌ 
சடா பெயரால்‌ அமைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

௱ரர(215௦௱ஊ2 : அடிவயிற்று 
வலி : கருவுறும்‌ காலத்தில்‌ மாத 
விடாய்‌ நாட்களுக்கிடையில்‌ 
அடி வயிற்றில்‌ ஏற்படும்‌ வலி. 
இது அண்டத்திலிருந்து கருவணு 
வெளிவரும்‌ போது நிகழ்கிறது. 
1/0 : மிக்சோஜென்‌ : இறுதி! 
மாதவிடாய்க்குப்‌ பின்‌ ஏற்படும்‌ 
கோளாறுகளுக்குப்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படும்‌ அன்ட்ரோஜன்‌ ஊஸ்‌ 
(9 _ரோஜன்‌ கலவை மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

ஈட்ம்மாஉ: கலவை : 1. கரையாத 
மருந்தைக்‌ கொண்டிருக்கும்‌ 
ஒரு திரவத்‌ தயாரிப்பு. 2. ஒரு 
வேதியியல்‌ இணைப்பு இல்லா 
மல்‌, இரண்டு அல்லது அவறி 
றுக்கு மேற்பட்ட பொருள்‌ 
களை ஒன்றாக இணைத்தல்‌. 
இதில்‌ ஒவ்வொரு பொருளும்‌ 
தனது இயற்பியல்‌ பண்புகளை 
அப்படியே வைத்திருக்கும்‌. 
றல !!6 : இயங்கும்‌, நடமாடும்‌. 
௦1/6, ௦ர௦ : நடமாடும்‌ மருத்‌ 
துவ மனை; இயங்கும்‌ மருத்துவ 
மனை. 

௦021 : முறைமை : 1. நடை. 
முறையின்‌ ஒழுங்கு முறை. 
2. குணப்படுத்தும்‌ மருத்துவ 


இடையீட்டின்‌ வடிவம்‌. 3. புல 
னுணர்வின்‌ பல்வேறு வடிவங்கள்‌. 


௦21210 : நடுவர்‌; சீராளர்‌. 


௦06026 : மோடிக்கேட்‌ : ஃபுளு 
ஊபெனாசின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


௦012 : மோடிட்டென்‌ : ஃபுளு 
ஊபெனாசின்‌ என்ற மருந்து. 


ஈ௦0176414௦ஈ : மாற்றமைவு : ஒரு 
பொருளின்‌ வடிவத்தை அல்‌ 
லது பண்பியல்புகளை மாற்று 
வதற்கான செயல்முறை. 


௦01112 : உருமாற்று பொருள்‌ : 
ஒரு பொருளின்‌ வடிவத்தை 
அல்லது பண்புகளை மாற்று 
கிற ஒரு பொருள்‌, அல்லது 
உயிரியல்‌ துலங்கலை உண்‌ 
டாக்கும்‌ பொருள்‌; உடலில்‌ 
உற்பத்தியாகும்‌ இன்டர்‌ஃபெரான்‌ 
எனப்படும்‌ இடைமீட்டுப்‌ பொருள்‌ 
போன்ற ஒரு பொருள்‌. நோய்த்‌ 
தடைக்‌ காப்பு முறையைத்‌ 
தூண்டி விடக்கூடும்‌. 
ஈா௦0ய/2//௦ : ஒழுங்கு முறையாக்‌ 
கம்‌ : ஒரு குறிப்பிட்ட மரபணு 
படி யெடுக்கப்படும்‌ வேக வீதத்‌ 
தைக்‌ கட்டுப்படுத்தும்‌ விதி 
முறை. 

11௦பொ௦(1௦ : மோடுரெட்டிக்‌ : அமி 
லோரைட்‌ ஹைடிரோ குளோ 
ரித்தியாசிட்‌ கலந்த கலவை 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
11௦03001 : மோகடான்‌ : நைட்‌ 
ராஸ்பாம்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


அ ததத வபபபபபபபடடப்பயயயயயய்‌ 
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௦151 : ஈர. 


௱௦வ167 : கரைவு. அணுத்திரள்‌ 


சிற்றளவு : ஒரு கரைசலின்‌ சற்‌. 


றளவு. இது சரைமத்தின்‌ ஒரு 
கிலோ கிராமுக்கு இத்தனை 
கரைவுப்‌ பொருளின்‌ அணு 


திரள்கள்‌ என்ற கணக்கில்‌ குறிப்‌ 


பிடப்படுகிற து. 


௱௦2 : அரைப்பான்‌ : 1. அரைத்‌ 
தல்‌. 2. பெரும்‌ திரள்‌ சார்ந்த. 
3. அரைக்கும்‌ பல்‌. 4. நோய்‌ 
தீர்வு அணுத்திரள்‌ தொடர்‌ 
பான. 5. குறிப்பிட்ட அளவி 
னைக்‌ குறிப்பிடுதல்‌. 


௦2 (266 : பின்கடை வாய்ப்‌. 
பற்கள்‌; அரவைப்‌ பற்கள்‌; கடைப்‌ : 
. பின்‌ கடைவாய்ப்‌: பல்‌: 
வகையில்‌ அரைக்க அதவுகிற. 


பல்‌ 


பற்கள்‌. 


௦16 : மறு (மச்சம்‌) ' 


வேறு சில புடைப்பாக இருக்‌ 


“கும்‌. சில சமயம்‌ இதில்‌ மயிர்‌: 


ட வதில்‌ 


_ ]401/றலயா 


வளர்ந்திருக்கும்‌. 


ாு௦120ய/6 : மூலக்கூறு : வேதியி 


யல்‌ பொருளின்‌ பண்பு மாறு 
படாத மிகச்சிறிய நுண்‌ கூறு. 
்‌ மோலிப்பாக்சின்‌ : 
டி. ராடோசோன்‌ என்ற மருந்‌ 


தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


௦8 : மென்மைத்‌ தன்மை; 
மென்மையுறல்‌. 


்‌ தோலில்‌: 
. காணப்படும்‌ மச்சம்‌. சில மச்‌ 
_ சங்கள்‌ தட்டையாக இருக்கும்‌; 


- விளைவுகளைக்‌ 


- உதவும்‌ பொறி. 





றா ர்வர : திங்கள்‌ காய்ச்சல்‌: 


பஞ்சாலைத்‌ தொழிலாளர்களி 
டம்‌ வார இறுதிக்குப்‌ பிறகு 


உண்டாகும்‌ மார்பு இறுக்கம்‌ 


மற்றும்‌ மூச்சிழைப்பு. இவர்க 
ளுக்குப்‌ பின்னர்‌ நுரையீரல்‌ 
நோய்‌ உண்டாகிறது. 


11௦965 0156856 : மோங்கே 


- நோய்‌ : மலைகளில்‌ மிக உயர 


மான இடங்களில்‌ நீண்டகால 


_ மாக வாழமுபவர்களுக்கு ஏற்‌ 


படும்‌ கடுமையான மலைநோய்‌. 
இதனால்‌ சிவப்பணுப்‌ பெருக்‌ 


]-கம்‌, நுரையீரல்‌ உயர்‌ இரத்த 
ட்‌ (அழுத்தம்‌ அகியவை உண்டா 
"தின்றன. பெருவியல்‌ நோயியல 
“றிஞர்‌ கார்லோஸ்‌ மோங்கே 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 


ளி : பிறவி அறிவிலி : களக்‌ 


கங்குன்றிய நிலையில்‌ அறி 
விலியாக இருக்கும்‌ அள்‌, 
மரபுக்கோளாறால்‌. 

௦0 : கதிரியக்க உணர்கருவி: 
அணுவாற்றல்‌ எந்திரத்‌ தொழி 
லாள்ர்களிடையே கதிரியக்‌ 
கண்டுணர 


௦0 : அளவீட்டுப்‌ பதிவு; 
 காணிப்பு : உடல்‌ வெப்பநிலை, 


நாடித்துடிப்பு, மூச்சோட்டம்‌, 
இரத்த அழுத்தம்‌ போன்ற அள 
வீடுகளைத்‌ தானாகவே காட்சித்‌ 
திரையில்‌ காட்டி பதிவு செய்தல்‌. 


அளவீட்டுப்‌ பதிவு 
்‌' உடல்‌ வெப்பநிலை, 


1112121114 2210 நத 


கருவி 
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நாடித்துடிப்பு, மூச்சோட்டம்‌, 
இரத்த அழுத்தம்‌ போன்ற 
வற்றைத்‌ தானாகவே அள 
விட்டுப்‌ பதிவுசெய்யும்‌ கருவி. 


ஈ௱ல்‌2516 : ஓரணு அமிலம்‌ :. 


பதிலீடு செய்யக்கூடிய ஒரு 
ஹைடிரஜன்‌ அணு உடைய ஓர்‌ 
அமிலம்‌. 


௦௦0185 : முதிரா ஒற்றை 
உயிரணு : ஒற்றை உயிரணுவாக 
உருவாகக்கூடிய ஒரு முதிரா 
உயிரணு. 

1௦௦0160518 : ஒற்றைக்‌ கண்‌ 
பார்வை : ஒரு கண்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்போது பார்வை 
அதிகத்‌ துல்லியமாகத்‌ தெரியக்‌ 
குபடிய ஒரு நிலை. 
௦1௦௦102110 : ஒற்றை வண்‌ 
ணம்‌ சார்ந்த : 1. ஒரேயொரு 
வண்ணம்‌ மட்டுமே உடைய. 
2.; ஒரே சமயத்தில்‌ ஒரு சாயத்‌ 
தால்‌ கறை உண்டாக்குதல்‌. 


ஈு௦1௦௦௭௦௱2115௱ ஒற்றை 
நிறப்பார்வை : 1. ஓரேயொரு 
வண்ணம்‌ தெரியக்கூடய பார்வை. 
2. முழுமையான நிறக்‌ குருடு. 
௦௦௦107 : நிறமேற்பி 
யணு : 1. ஒரேயொரு நிறத்தை 
மட்டுமே ஏற்கக்கூடிய உயிரணு. 
2. ஒரேயொரு நிறத்தினால்‌ 
மட்டுமே நிறங்கொடுத்தல்‌. 


௦1௦0௦௭2515 : தனி உயிர்ம 


மூலம்‌. 


1௦௦௦36 : ஒற்றைக்கரு உயி 
ரணு: ஒற்றை உயிரணு: ஒற்றைக்‌ 
கரு : ஒற்றை உட்கருவுள்ள 
உயிரணு. 

௱௦௱௦0/40816 : ஒற்றை உயிரணுப்‌ 
பெருக்கம்‌ : குருதியில்‌ ஒற்றை 
உயிரணுக்களின்‌ எண்ணிக்கை 
அதிகமாக இருத்தல்‌. இது கடு 
மையான நோய்களின்போதும்‌, 
ஒற்றை உயிரணுப்‌ பெருக்கத்‌ 
தின்போதும்‌, குரோன்‌ நோயின்‌ 
போதும்‌ காணப்படும்‌. . 
ஈ௱௦௱௦08௱௦௱௨ : ஒற்றை நுண்‌ 
ணுயிரித்‌ திசுக்கட்டி : ஒற்றை 
நுண்ணுயிரிப்‌ படுகைத்‌ திசுக்‌ 


களைக்‌ கொண்ட கட்டி. 


௦௦/8 : ஒற்றைக்‌ கருத்து 
வெறி; ஒரு பொருள்‌ வெறி. 
௦6 : தனிமரபணு நோய்‌: 
1. தனியொரு உறுப்பினைக்‌ 
கொண்ட அல்லது பாதிக்கிற. 
2. தனியொரு நிலையிடத்தில்‌ 
மரபணுகையில்‌ கட்டுப்படுத்‌ 
தப்படும்‌ ஒரு பரம்பரை நோய்‌ 
அல்லது பண்பு. 
ஈு௦1௦௱௦16௦ய/8 : ஒற்றை மூலக்‌ 
கூறு சார்ந்த : தனியொரு மூலக்‌ 
கூறு உடைய. 

௱௦ா௦ப62 : ஒற்றைக்‌ கண்‌ 
சார்ந்த; ஒரு கண்ணுக்குரிய; 
ஒற்றைக்‌ கண்ணாடி : 1. ஒரு கண்‌ 
மட்டும்‌ தொடர்பான; அல்லது 
சார்ந்த. 2. நுண்ணோக்காடியில்‌ 
உள்ளது போன்று ஒரு 


கண்ணாடி மட்டுமே கொண்ட. 





௦௦ 6பா௦ று 


௱௦ா௦ஈ௩6ய௦ 08100 ஒற்றை 
நரம்புக்‌ கோளாறு : 1. ஒற்றை 
நரம்பைப்‌ பாதிக்கும்‌ நோம்‌. 
2. அடுத்தடுத்து அல்லாத நடு 
நரம்புத்‌ தாம்புகளின்‌ பல்வகைத்‌ 
தன்மையுள்ள வாசை முறையி 
லான திருகுசுருள்‌. 
௱௦ா௦ாப௦12 : ஒற்றைக்‌ ௧௬ 
உயிரணு; ஒற்றைக்‌ ௧௬ : ஒற்றை 
உட்கருவுள்ள உயிரணு. பொது 
வாக இரத்த உயிரணு வகை 
யைக்‌ குறிக்கிறது. 
ா௱௦1௦௦ய16௦515 : ஒற்றைக்‌ ௧௬ 
உயிரணுப்‌ பெருக்கம்‌ : இரத்தத்‌ 
தில்‌ ஒன்றை உட்கருவுள்ள 
உயிரணுக்கள்‌ அளவுக்கு மீறிப்‌ 
பெருகுதல்‌. 

ாா௦௱௦ற16018 : ஒற்றை உறுப்பு: 
முடக்கு வாதம்‌; ஓரங்கவாதம்‌ : 
உறுப்பில்‌ மட்டும்‌ முடக்கு 
வாதம்‌ ஏற்படுதல்‌. 
ு௦ஈ௦௱ய௦1/6௦1/06 : மானோ 
நியூக்ளியோட்டைடு : நியூக்ளிக்‌ 
அமிலத்தை நீரால்‌ உண்டாகும்‌ 
ஒரு பொருள்‌. இது குளுக்கோ 
சைடு அல்லது பென்டோ 
சைடுடன்‌ சேர்த்து ஃபாஸ்‌ 
போரிக்‌ அமிலத்தைக்‌ கொண்டு 
இருக்கும்‌. 

௦௦5௦ 01/பா யாக 
மானோசோடியம்‌ குளூட்டாமேட்‌ 
உணவுக்கு நறுமணமூட்டுவதற்‌ 
காகச்‌ சேர்க்கப்படும்‌ ஒரு 
வேதியியல்‌ பொருள்‌. 
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௦௦50601110 : குறித்த வகை 
விளைவு : ஒரு குறிப்பிட்ட. 
வகை உயிரணு மீது அல்லது 
திசுக்களின்‌ மீது மட்டுமே ஓர்‌ 
விளைவைக்‌ கொண்டிருக்கிற 
அல்லது தனியொரு காப்பு 
மூலத்துடன்‌ வினைபுரிகிற. 


௦1௦5௦ : இனக்கீற்று இணை 
யின்மை : இனக்கற்று இல்லா 
திருப்பதால்‌ ஏற்படும்‌ நிலை. 
ஒற்றைக்கற்று. 

ா௦ஈ௦5யிரிக : மானோசல்‌ 
ஃபிராம்‌ : சொறி சிரங்குக்குப்‌ 
பயன்படும்‌ கழிவு நீர்மம்‌. இதன்‌ 
20% ஆல்க்கால்‌ கரைசல்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு மூன்‌ று 
பகுதி நீரில்‌ நீர்க்கப்படுகிறது. 
௩௦௩௦ : தனிநோய்‌ மருத்‌ 
துவம்‌ : தனியொரு இயல்பூக்கியி 
னால்‌ உண்டாகும்‌ கோளா 
றுக்குச்‌ சிகிச்சையளித்தல்‌. 
௦௦ வர்க : உடல்வெப்ப 
நிலை ஒரு சீர்மை : நாள்‌ 
முழுவது உடல்‌ வெப்பநிலையை 
ஒரே சீராகப்‌ பேணி வருதல்‌. 


௦ர்வேலிவா( : ஒற்றை இணை 
திறம்‌ : 1. தனியொரு ஹைடிர 
ஜன்‌ அணுவின்‌ கூட்டு ஆற்ற 
லைக்‌ கொண்டிருத்தல்‌. 2. ஒரு 


- குறிப்பிட்ட காப்பு. மூலத்தின்‌ 


அல்லது தற்காப்பு மூலத்தின்‌ 
கூட்டுத்‌ திறம்பாடு. 
௦15, ரயம்‌6 : மதனமேடு, 
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௦1518 : பூத உர : ஓட்டுமொத்த 
உருத்திரிபுகளைக்‌ கொண்ட 
முதிர்கரு அல்லது பச்சிளங்‌ 
குழந்தை. இது பொதுவாக 
உயிர்ழிழைத்திருப்பது அரிது. 
॥/௦19௦௱வு/'6 020806 : மான்ட்‌ 
கிரீமரிச்‌ சுரப்பிகள்‌ : முலைக்காம்‌ 
பின்‌ முடிகள்‌ இல்லாதிருக்கிற 
பெரிய மயிர்ப்பை எண்ணெய்ச்‌ 
சுரப்பிகள்‌. இவை ஐரிஷ்‌ தாய்‌- 
சேய்‌ மருத்துவ அறிஞர்‌ 
வில்லியம்‌ மான்ட்காமரி பெயரால்‌ 
அமைக்கப்படுகிறது. 

௦௦௦ : மனநிலை : படர்ந்து, 
பரவி, நிலைத்திருக்கிற உணர்ச்சி, 
இது சோர்வு, மகிழ்ச்சி அல்ல 
கோபம்‌ போன்ற வடிவத்தில்‌ 
உணரப்படும்‌. 


1௦0761'5 ப௦ள : மூரன்‌ அழற்சிப்‌ 
புண்‌ : முதியவர்களின்‌ விழி 
வெண்படலத்தின்‌ மேலீடாகக்‌ 
கடும்‌ வலியுடன்‌ உண்டாகும்‌ 
நைவுப்‌ புண்‌. இது ஜெர்மன்‌ 
கண்மருத்துவ வல்லுநர்‌ ஏ. மூரன்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
ஈயப்‌ : நோய்‌ நிலை; நலக்‌ 
கேடு : நோய்‌ சார்ந்த நிலை. 
௦0144௦ : நோயுண்டாக்கும்‌. 
ஈ௦ர்ட்மார்‌ : மரணத்‌ தறுவாயில்‌; 
மாள்நிலை : சாகுந்தறுவாயிலுள்ள 
ஈ௱௦ற்ரா6 : அபினிச்‌ சத்து; மார்‌ 
பின்‌ : நோவாற்றும்‌ மருந்தாகப்‌ 
பயன்படும்‌ அபினிச்‌ சத்து. 


௦0௦1௦0 : உயிரின அமைப்‌ 
பியல்‌; உடலுரு அமைப்பு; வடிவ 
மைப்பு; வடிவவியல்‌ : விலங்கு 
கள்‌, தாவரங்கள்‌ அகியவற்றின்‌ 
வடிவமைப்பு பற்றிய அறிவியல்‌. 


௦ : இறப்பு; இறக்கும்‌ 
பண்பு; அழியும்‌ இயல்பு; இறப்பு 
வீதம்‌ : குறிப்பிட்ட கால அள 
வின்போது ஏற்படும்‌ மரணங்்‌ 
களின்‌ எண்ணிக்கை வீதம்‌ 
'மார்ட்டாலிட்டிரேட்‌' என்பர்‌. 
௦, றாவ! : மகப்பேற்று 
மரணம்‌. 


௦121, ॥ார்கார்‌ ; 
மரணம்‌. 


குழந்தை 


௦1410214௦௩ : திசு அழிவு; உள்‌ 
ளழிவு : திசுக்கள்‌ உள்ளழிந்து 
கெடுதல்‌. 

1॥௦10ப1௦'5 0156256 : மார்க்குயோ 
நோய்‌ : குருத்தெலும்பு குறை 
பாட்டுடன்‌ வளர்வதால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ வளர்ச்சி குன்றிய 
குடும்பக்‌ குள்ளநோய்‌. இது 
பிரெஞ்சுக்‌ குழந்தை மருத்துவ 
அறிஞர்‌ லூயி மார்க்குயோ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
௦8 : குழியம்மி : உருண்டை 
யான உட்பகுதியைக்‌ கொண்ட 
கலம்‌. இதில்‌ கரடு முரடான 
மருந்துகள்‌ ஒரு குழவி மூலம்‌ 
அடித்து, பொடியாக்கி அரைக்‌ 
கப்படுகின்றன. 

௱௦ு்பவறு : பிணவறை; பிணக்‌ 
கிடங்கு. 





ாு௦5210180 


௦521015 : முரண்‌ மரபணு 
நோய்‌ : மாறுபட்ட மரபணு 
அல்லது இனக்கற்று அமைப்‌ 
பின்‌ இரண்டு அல்லது இரண்‌ 
டுக்கு மேற்பட்ட .உயிரணு 


வரிசைக்‌ கொண்ட ஒரு வான்‌ 


நிலைமை. 


ாா௦5001107 


- தைச்‌ சேர்ந்த உறிஞ்சும்‌ இரட்‌ 
டைச்‌ சிறகுகளையுடைய பூச்சி, 
இதில்‌ ஏடேஸ்‌, அனோஃபெ 
லஸ்‌, குலக்ஸ்‌, ஹேமோகோ 
கஸ்‌ அகியவை அடங்கும்‌. 


இவை, மலேரியா, யானைக்‌. 


கால்‌ நோய்‌, மூட்டு வலிக்‌ 


காய்ச்சல்‌ (டெங்கு), மஞ்சள்‌ 1. 
௬௦௦0௦௦ : இயக்கு நரம்பு : 


காய்ச்சல்‌, கிருமியால்‌ பரவும்‌ 
மூளைக்‌ காய்ச்சல்‌ போன்ற பல 
. நோய்களின்‌ கடந்திகளாகச்‌ 
செயற்படுகின்றன. 


௦5001௦ $78ஈ5௱॥(*60 ௨6௦ 
11201௦ 18௦15 : குருதிப்‌ போக்குக்‌ 
காய்ச்சல்‌ : வெப்ப மண்டலப்‌ 
பருவ நிலையில்‌ முக்கியமாக 
- ஏற்படும்‌ தொற்றுக்‌ காய்ச்சல்‌ 
வகைகள்‌. இவற்றினால்‌ முக்கிய 
மாக மூட்டுத்‌ தசைகளிலும்‌, 
தோலிலும்‌ இரத்தப்‌ போக்கு 


உண்டாகும்‌. இவை கொசு 


வினால்‌ பரவுகிறது. மஞ்சள்‌ 
காய்ச்சல்‌. இவ்வகையைச்‌ 
சேர்ந்தது. 
௦ : மலங்கழிதல்‌ : இரைப்‌ 
பையிலிருந்து மலம்‌ வெளி 
யேறுதல்‌. 


அ அப ப. ்ட்டடடட்டட்்ப்யயியய்வையவவெயய்வவைவவைவகைவைவைவவைவ சைகை கையை 


பெருங்கொசு; 
நுளம்பு : குலிசிடேயி குடும்பத்‌ 
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௦11௦0 510655 :. அசைவு 
நோய்‌ : ஒருவருக்குப்‌ பழக்க 


மில்லாத உண்மையான அல்லது 


 மேலீடான அசைவுக்குத்‌ துலங்‌ 


கலாக உண்டாகும்‌ மருத்துவ 
அறிகுறி. குமட்டல்‌, வெளிறிய 
தோற்றம்‌, வியர்வை, வாந்தி 
ஆகியவற்றுடன்‌ சேர்ந்து 
ஏற்படும்‌. 


௦ : தாய்‌; அன்னை. 


௱௦ள, ல௦0கா! : பிள்ளைத்‌ 
தாய்‌. 


௦12, 180200 : ஊட்டு தாய்‌. 
௦16 : இயங்கவல்ல. 


௦ : அசைவியக்கம்‌. 


தசைகள்‌ சுருங்குவதைத்‌ தூண்டு 
வதற்கான  தூண்டல்களைத்‌ 
தசைகளுக்கும்‌, சுரப்பிகளில்‌ 
சுரப்பி நீர்‌ சுரப்பதைத்‌ தூண்டு 
வதற்கான தூண்டல்களைச்‌ 
சுரப்பிகளுக்கும்‌ கொண்டு 
செல்லும்‌ நரம்பு. 

௦௦1 : இயக்கம்‌ : 1. அசை 
விளை உண்டாக்குதல்‌. 2. தூண்‌ 
டல்களை உண்டாக்கிப்‌ பரப்பு 
கிற நரம்பு அமைவு. 

௦௦ ரன : கட்டளை நரம்பு; 
இயக்கு .நரம்பு : தசை இயக்கத்‌ 
தை தூண்டுகிற நரம்பு மண்டலம்‌. 
௦19 : வண்ணப்புண்‌ : 1. பல்‌ 
வேறு வண்ணங்கள்‌ கொண்டு 
உள்ள மறுக்களுடன்‌ றைவுப்‌ 





பாவப்‌: ௩1(4/1-1:1: 
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புண்களை உடைய தோலின்‌ 
ஒரு பரப்பு. 2. மார்பு ஊடுகதிர்ப்‌ 
படத்தில்‌ நுட்பமான, தனித்‌ 
தனியான ஊடுகதிர்‌ நிழல்கள்‌. 
௦ யா(21௩ 51011655 : மலைநோய்‌: 
உயர்ந்த மலைப்‌ பகுதிகளில்‌ 
ஆக்சிஜன்‌ குறைபாடு காரண 
மாக உண்டாகும்‌ மூச்சடைப்பு, 
இதயத்‌ துடிப்புக்‌ கோளாறு 
போன்ற அறிகுறிகள்‌ கொண்ட. 
தோய்‌. 
௦056 : சுண்டெலி : 7. “ஜீனஸ்‌ 
மஸ்‌” என்ற இனத்தைச்‌ சேர்ந்த 
ஒரு சிறிய கொறிக்கும்‌ பிராணி, 
2. ௨ல்‌ உட்‌ குழிவிலிருந்து 
அல்லது இணைப்பிலிருந்து 
தனியாகப்‌ பிரிகிற திசுக்கள்‌ ஒரு 
சிறிய துணுக்கு, 
ஈ௱௦யா்‌ : வாய்‌ : 1. கன்னங்களுக் 
குள்‌ அமைந்துள்ள வாய்க்‌ 
குழிவு. இதில்‌ நாக்கு, பற்கள்‌, 
வன்மையான மற்றும்‌ மென்‌ 
மையான அண்ணம்‌, தொண்டை 
ஆகியவை அடங்கியுள்ளன. 
2. ஓர்‌ உட்குழவின்‌ அல்லது 
குழாயின்‌ திறப்பு வழி. 
ஈலூடைோறு/2 0156856 : மோயா 
மோயா நோய்‌ : மண்டையோட்‌ 
டீன்‌ உட்புறம்‌ சார்ந்த பெரிய 
தமனிகள்‌ அடங்கிய, அறியப்‌ 
. படாத நோய்க்‌ காரணவியலின்‌ 
தமனி அழற்சி. வில்வடிவத்‌ 
தமனிகள்‌, குருதிக்‌ குழாய்‌ 
வரைபடத்தில்‌ புகை போன்ற 


பக்கத்‌ தோற்றத்தைக்‌ காட்டு 
கின்றன. இது, வயது வந்த 
இளைஞர்களைப்‌ பாதிக்கிறது. 
பல சமயங்களில்‌ இருபக்கப்‌ 
புகைப்படலம்‌ காணப்படுகிற து. 
ஈப௦வாா6 : முக்கைன்‌ : எக்சோத்‌ 
தாசின்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


௱ுப௦!806 : பிசின்‌; பசைக்கூழ்‌ : 
நீரில்‌ கரைந்த தாவரப்‌ பசைப்‌ 
பொருள்‌. 


பா : முசின்‌ : பல உயிரணுக்‌ 
களிலும்‌, சுரப்பிகளிலும்‌ காணப்‌ 
படும்‌ கிளைக்கோ புரதங்களின்‌ 
கலவை. 

௱ுபா௦ு/515 : முசின்‌ சிதைவு; 
முசின்‌ முறிவு : முசின்‌ சேர்‌ 
மானம்‌ ஆக்கச்‌ சிதைவுறுதல்‌. 
ஈாப௦௦14/14௦5 : திட்பக்‌ குறைப்பு 
மருந்து : மூச்சுக்‌ குழாய்ச்‌ சுரப்பு 
நீரின்‌ திட்ப அற்றலைக்‌ குறைக்‌ 
கும்‌ மருந்துகள்‌. : 
ா௩ப௦௦89 : சளிச்சவ்வு; 
சவ்வு; சீதச்‌ சவ்வு. 


மென்‌ 


_ஈயய௦௦51(15 : சளிச்சவ்வு; அழற்சி. 


ஈுப௦௦05 : சளியுடைய; சீத : சளியால்‌ 
மூடப்பட்ட கோழை சார்ந்த. 
ாாப௦௦4150100515 : சிறுநீர்ப்பை 
வீக்கம்‌. 

௩௦05 : சளி; கோழை; சீதம்‌ : 
சளிச்‌ சுரப்பிகளிலிருந்து சுரக்‌ 
கும்‌ குழம்பு நீர்ப்‌ பொருள்‌. 


அணைகளை வ ளகக ளை ணன கணை கை வ வன னைக ச ணைன சனல்‌ ரானகைகைள் ளை கனை கைக ல வகைகளை அலிககைகககையா கை வ வைக்கலை சிஷ்ட 
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௱ப௦ப5$ ஈம : சளிச்சவ்வு. 


ஈப[!(/1780101181 01568565 : பன்‌ 
முகக்காணி நோய்கள்‌ : பல்வேறு 
நிலையிடங்களைக்‌ கொண்ட 
பன்முக மரபணுக்கள்‌ உடைய 
சுற்றுச்‌ சூழல்‌ காரணிகளின்‌ 


குறுக்கீடு காரணமாக உண்டா 


கும்‌ நோய்கள்‌. 
ஈப//021ய/2 : பல உயிரணுக்களு 
டைய : பல உயிரணுக்களினால்‌ 
அமைந்த. 
ஈ௱ய/ரால[0க : பல குழந்தைப்‌ 
பேறு; பல்‌ சூலி, பல பேற்றுத்‌ 
தாய்‌; தொடர்‌ பேற்றுத்‌ தாய்‌. 
ஈப1(11ஈர்‌6014௦ஈ பன்முகக்‌ 
கலவை நோய்‌ : ஒரே சமயத்தில்‌ 
இரண்டு அல்லது அவற்றுக்கு 
மேற்பட்ட தோயணுக்கள்‌ 
, வளரும்‌ கலவை நோய்‌. 


௱யியில்ய2ா : பலமடல்‌; பன்மடல்‌: 
பல காதுமடல்களைக்‌ கொண் 


டி ருத்தல்‌, பல்லிதழ்‌ 
ஈய/([0க2 : பலமகவுத்‌ தாய்‌. 


ஈய(றயா௦ரபா? 1651 : பன்முகத்‌ 
துளைச்‌ சோதனை : குறுகிய 
நிலையான எல்கு ஊசிகள்‌ 
பொருத்தப்பட்ட சிறிய தட்டி 
னைக்‌ கொண்டிருக்கும்‌ ஒரு 
- சாதனத்தைக்‌ கொண்டு செய்யப்‌ 
படும்‌ காச நோய்க்‌ கிருமிச்‌ 
சோதனை. ஒரு சுருள்‌ கம்பியை 
விடுவித்தவடன்‌ 6 ஊசிகளும்‌ 
தோலில்‌ 2 மி.மீ. ஆழத்துக்கு 
துளையிடுகின்றன. 


- சுவரிய: சுவர்‌ மேல்‌ 


யப : பல உயிர்ச்‌ சத்து மாத்‌ 
திரை : வைடட.மின்‌ ஏ, அனூ 
ரின்‌, ஹைட்ரோகுளோரைடு, 
அஸ்கார்பிக்‌ அமிலம்‌, கால்சி 
பெரால்‌ போன்ற பல உயிர்ச்‌ 
சத்துகள்‌ அடங்கிய மாத்திரைகள்‌. 


ஈபாம்௦2௦ஈ : சடலப்‌ பதனீடு: 
1. உடல்‌ மரத்துப்‌ போதல்‌. 2. 
மரத்துப்‌ போன முதிர்‌ கருவாக 
உடலை உலர்த்திச்‌ சுருக்குதல்‌. 
ஈயா : புட்டாளம்மை; பொன்‌ 
னுக்கு வீங்கி : காதின்‌ முன்புறச்‌ 
சுரப்பியையும்‌ வாய்‌ உட்புறத்‌ 
தையும்‌ இணைக்கும்‌ சுரப்பி 
நாளங்களில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌ 
வைரஸ்‌ நுண்கிருமிகளால்‌ ஏற்‌ 
படுவதாகும்‌. . 

பார்பன வுாள்ாொ6 : பொய்‌ 
புகலும்‌ நோய்‌ : தேவையின்றி 
மருத்துவ சோதனைகள்‌, அறு 
வைச்‌ சிகிச்சைகள்‌, சிகிச்சைகள்‌ 
செய்துகொள்வதற்காக நோயாளிகள்‌ 
அடிக்கடி ப்பொய்க்‌ காரணங்களைக்‌ 
கூறுதல்‌, (எ.டு.) குழந்தையைப்‌ 
பற்றித்‌ தாய்‌ பொய்‌ கூறுதல்‌. 
நாள உட்சுவர்‌ சார்ந்த; 
்‌ உட்குழி 
வான உறுப்பு அல்லது நாளத்‌ 
தின்‌ சுவர்‌ பற்றிய 


பாயா : முறுமுறுப்பு; முணு 
முணுப்பு : இதயத்தின்‌ அல்லது 
ெபருந் தமனிகளின்‌ 
அசைவினைக்‌ கேட்கும்போது 
கேட்கும்‌ மெல்லியமான ஒலி, 
அசை வொலி. 


ஈபாவி! : 


பாற்‌... 
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யாபா, 080180 : இதயமுணுப்பு. 


றுப5௦3 : வீட்டு ஈ : சாதாரண 
வீட்டு ஈ இனம்‌. இது தமனி 
நோய்கள்‌ பலவற்றைப்‌ பரப்புகிறது. 
௱ப5௦ரா1௦ : பித்தப்பை நச்சு : 
பித்தப்பையில்‌ காணப்படும்‌ 
கோலின்‌ என்ற நச்சுப்‌ பொரு 
ளின்‌ விளைவுகள்‌ தொடர்புடைய 


௱ா்ா5௦(௨ : தசை; தசைநார்‌ 
உடலின்‌ அசைவுக்கு உதவுகிற, 
வலுவான, சுருங்கி விரியக்கூடிய 
தசை. நெஞ்சுப்பையின்‌ மையத்‌ 
தசை தானாகவே இயங்கக்‌ 
கூடியது; இதனை மைய நரம்பு 
மண்டலம்‌ இயக்குகிறது. 


ஈ௱ப5௦ய/2 : தசைநார்‌ குறித்த. 


ஈாய5௦ய/8ா ரே51100/25 : தசை 
மெலிவு : மரபு வழி உண்டாகும்‌ 
நோய்‌ வகைகளில்‌ ஒன்று. 
இதனால்‌ தசைகள்‌ படிப்படி 
யாக நலிந்து, ஊனமடைந்து, 
திரிபடைகின்றன. குழவிப்‌ 
பருவத்தில்‌ இது ஏற்படுகிறது; 
ஈுய$௦ய/24பா௪ : தசை மண்டலம்‌; 
தசையம்‌ : உடலின்‌ தசைமண்‌ 
படலத்தின்‌ கட்டமைப்பு, 
௱ாம6ாா௦௦று ௦05 1யா0 
காளான்‌ தொழிலாளர்‌ நுரையீரல்‌: 
காளான்‌ சிதைவினை உட்‌ 
சுவாசிப்பதால்‌ உண்டாகும்‌ 
ஒவ்வாமை நுரையீரல்‌ கண்ணுறை 
வீக்கம்‌. 

ஈ௩ப51810 : கடுகு : கடுகுச்‌ செடி 
யின்‌ விதை. இது வாந்தியுண்‌ 


டாக்குவதற்கு வாய்வழியாகக்‌ 
கொடுக்கப்படுகிறது. எரிச்சலைப்‌ 
போக்க தைலமாகப்‌ பூசப்படுகிறது. 
௱ஈய(/ஈ6 : மஸ்டின்‌ : நைட்ரஜன்‌ 
மஸ்டாடம்ட்‌. 

௱ப்க0ன : முட்டாஜென்‌ : மர 
பணுத்‌ திரிபைத்‌ தூண்டக்‌ 
கூடிய ஒரு மருந்து. 
௱ப1806ா2515 : வகை மாற்றத்‌ 
தூண்டல்‌ : மாறுதலடைந்து புது 
உயிரினம்‌ தோன்றுவதைத்‌ 
தூண்டுதல்‌ 

௱யமவ0/01/ : வகைமாற்றத்‌ 
திறன்‌ : மரபணு மாற்றத்தை 
உண்டாக்கும்‌ திறன்‌. 
பா்‌ : வகைமாற்ற உயிரணு : 
மரபணு மாற்றத்தை அல்லது 
மாறுதலடைந்து புது உயிரினம்‌ 
தோன்றுவதைத்‌ தூண்டுகிற 
உயிரணு. 

௱ப(856 : நிலைமாற்ற ஊக்கி : 
ஒரு வேதியியல்‌ குழுமத்தை ஒரு 
நிலையிலிருந்து இன்னொரு 
நிலைக்கு மூலக்கூறின்‌ உள்ளேயே 
இடமாற்றம்‌ செய்வதை ஊக்கு 
விக்கிற ஒரு செரிமானப்‌ 
பொருள்‌. 

ஈய12110 : வகைமாற்றம்‌; திசு 
மரபுப்‌ பிறழ்வு; மாறுபாடு; மரபுச்‌ 
சிதைவு : ஒரு வாழும்‌ உயிரணு 
வின்‌ மரபணுக்கள்‌ அல்லது 
இனக்கீற்றுகள்‌ மாறுதலடைந்து 
புது உயிரினம்‌ தோன்றுதல்‌. 
அயனியக்‌ கதிரியக்கம்‌, வகை 
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மாற்ற வேதியியல்‌ பொருட்கள்‌, 
புறவுதாக்‌ கதிரியக்கம்‌ போன்‌ 
றவை வகைமாற்றத்தைத்‌ தூண்‌ 
டக்கூடும்‌. 


ப : ஊமை வாய்பேச 
முடியாதிருத்தல்‌ வாய்பேச 
முடியாதிருப்பவர்‌. 


ஈபப!211௦ஈ : உறுப்புச்‌ சிதைவு : 
உடல்‌ உறுப்பினை வெட்டிக்‌ 
குறைத்தல்‌; முடமாக்குதல்‌; 
உருவைத்‌ கெடுத்தல்‌; உருச்‌ 
சிதைவு செய்தல்‌, உறுப்பைப்‌ 
பயனற்றதாக்குதல்‌. 

௱பப/5௱ : ஊமைத்‌ தன்மை; 
மொழியற்ற நிலை : வாய்பேச 
இயலாதிருத்தல்‌ அல்லது வேண்டு 


மென்றே வாய்பேசாதிருத்தல்‌. 


இது பிறவியிலே இருக்கலாம்‌. 
பெரும்பாலும்‌ காதுகேளாமை 
(செவிடு) காரணமாக ஊளமைத்‌ 
தன்மை ஏற்படுகிறது. 

ஈடு வ/018 : தசை நோவு; தசை வலி: 


தசையில்‌ உண்டாகும்‌ &ல்‌ வாத 


நோய்‌. 

[ர வாட் ப்‌! : மியாம்புட்டால்‌ : எத்‌ 
தாம்புட்டால்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

ஈடு851௨/௨ : இயக்கு தசை 
நலிவு : தசைவலுக்குறை; தசைப்‌ 
பலவீனம்‌. 

ஈறுக5(ரனர்‌0 011515 : சுவாசத்‌ தசை 
நலிவு : தசை நலிவு கடுமையாவ 
தன்‌ காரணமாக மூச்சோட்டத்‌ 
தசைகள்‌ திடீரென நலிவடைதல்‌. 


விப : பூரணவலை 


-ணத்‌ தடிப்பு 


1030௦1 : ) க்கார்டால்‌ : பெண்‌ 
டாஎரித்திரிட்டில்‌ டெட்ரா 
நைட்ரேட்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

டம்‌ 
சைக்‌ காளானின்‌ வெண்மை 
யான நாரியல்‌ பொருள்‌. 


ஈறு௦61௦௱2 : பூஞ்சண நோய்‌; பூச 
: காவில்‌ அல்லது 
கையில்‌ கடற்பஞ்சு போன்று 
தோன்றும்‌ நோய்‌ வகை. 


ஈடு௦1201 : மைசிஃப்ராடின்‌ 
நியோமைசின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


ஈடு௦௦௦௨0121ப௱ : நீளுருளைப்‌ 
பாக்டீரியா : அமிலத்தை எதிர்க்‌ 
கக்கூடிய நீள்‌ உருளை வடிவி 
லான பாக்டீரியா வகை. 


ஈு௦௦1௦0154 : காளானிலறிஞர்‌; 
பூசணவியல்‌ வல்லுநர்‌ : பூஞ்சைக்‌ 


காளான்‌ பற்றிய ஆய்வறிஞர்‌. 
ஈாற௦௦103 : காளானியல்‌; பூசண 
வியல்‌ : பூஞ்சைக்‌ காளான்‌ பற்றி 
ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. 
ராடார்‌ : செவிப்பறை 
நைவுப்புண்‌ : செவிப்பறைச்‌ 
சவ்வில்‌ ஏற்படும்‌ புஞ்சாண 
தோய்‌. 

ஈு௦0/2185௱3 : நுண்ணுயிரி 
சுதந்திரமாக வாழும்‌ மிக நுண்‌ 
ணிய உயிரிகள்‌ எனக்‌ கருதப்‌ 
படும்‌ மிகச்‌ சிறிய உயிரி இனம்‌. 


இவற்றுள்‌ சில ஒட்டுண்ணி 
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கள்‌; சில அழுகற்பொருள்‌ 
களில்‌ வாழ்பவை; வேறு சில 
நோய்‌ உண்டாக்குபவை. 


ாட௦௦515 : ஒட்டுயிர்க்‌ காளான்‌ 
நோய்‌; பூசண நோய்‌ : ஒட்டுயிர்க்‌ 
காளான்‌ காரணமாக உண்டா 
கும்‌ நோய்‌. 

ஈு0௦00)15 : காளான்‌ நச்சுகள்‌ : 
ஒட்டுயிர்க்‌ காளான்களினால்‌ 
உண்டாகும்‌ நச்சுப்‌ பொருட்‌ 
கள்‌. சுமார்‌ 100 வேதியியல்‌ 
பொருட்கள்‌ காளான்‌ நச்சுகள்‌ 
எனச்‌ கண்டறியப்பட்டுள்ளன. 
இவற்றுள்‌ பல புற்றுநோய்‌ 
முதலிய பல நோய்களை உண்‌ 
(டாக்கக்‌ கடி யவை. ப 


1 ப/க0! : மைட்ரியாசில்‌ : டிரா 
பிக்காமைட்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
. வணிகப்‌ பெயர்‌. 

ஈடி01க515 : கண்மணி அகற்சி; 
பாவைத்‌ தளர்த்தி; துளை விரிவு: 
கண்ணின்‌ மணி இயல்புக்குமீறி 
விரிவடைதல்‌. 

ஈடுப்ல/05 : கண்ணகற்சி மருந்து 
கள்‌; பாவை விரிவாக்கி மருந்து 
கள்‌; துளை விரிப்பி : கண்மணி 
அகற்சியை உண்டாகும்‌ மருந்துகள்‌. 
ஈட/216 : மைட்ரிலேட்‌ : சைக்‌ 
ளோபெண்டோலேட்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
ஈறு : மையலின்‌ : ஒரு நரம்‌ 
பின்‌ பொதி சவ்வில்‌ அடங்கி 
உள்ள வெண்ணிறக்‌ கொழுப்புப்‌ 
பொருள்‌. 


ஈறு ௨415210101 : மையலின்‌ உர 
வாக்கம்‌ : ஒரு நரம்பிழையைச்‌ 
சுற்றி ஒரு மையலின்‌ உறை 
உருவாதல்‌. 

ஈடு 21146 : தண்டுவட அழற்சி; 
நரம்புறை அழற்சி; முதுகுத்‌ தண்டு 
நாள வீக்கம்‌; மச்சையழற்சி. 
ாு௨௦01251 : குருணைக்‌ குருதி 
உயிரணு : முதன்‌ முதலில்‌ கண்‌ 
டறியப்பட்ட குருணை. வடிவ 
குருதி உயிரணு முன்னோடிப்‌ 
பொருள்‌. இது குருணைகள்‌ 
இல்லாத நீல வெள்ளணுத்‌ 
திசுப்பாய்மம்‌ கொண்டிருக்கிறது. 
1௨1௦018501 : குருணைக்‌ 
குருதி உயிரணுக்‌ கரணை 
குருதியில்‌ குருணைக்‌ குருதி 
உயிரணுக்கள்‌ இருத்தல்‌. 
ஈற/61001850012 : குருதி உயிரணுக்‌ 
கரணைத்‌ தொகுதி : குருதி 
உயிரணுக்‌ கரணைகளின்‌ ஒரு 
திரளைத்‌ தொகுதி. 
11/21000௦௱௦! : மைலோபுரோமால்‌: 
மிட்புரோனிட்டால்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
ஈ£1௦0140516 : மிகைக்குருதி 
வெள்ளணுக்கள்‌ : குருதி, திசுக்கள்‌ 
அல்லது இரண்டிலும்‌ அளவுக்கு 
அதிகமான எண்ணிக்கையில்‌ 
எலும்புமச்சை வெள்ளணுக்கள்‌ 
இருத்தல்‌... 

ஈழு!௦0்‌/5018519 : வளர்ச்சி முரண்‌ 
பாடு : கருமுளையிலுள்ள நரம்புக்‌ 
குழாய்‌ முழுமையாக இணைக்கப்‌ 


ஈுவி௦ஞ்‌50185110... 


பெறாமல்‌: இருக்கும்‌ ஒரு 
வளர்ச்சி முரண்பாடு. நரம்புப்‌ 


புழை அடைப்பின்மையுடன்‌ 


தொடர்புடைய வளர்ச்சியற்ற 
நிலை. . 
ஈர 6!௦005ற1851160 வு ரமா௦ற 65 
(1/05) : வெண்புற்று நோய்‌ 

எலும்புமச்சையில்‌ ஏற்படும்‌ 


பதிப்புவாக்கப்பரவல்‌ கோளா 


றுகளின்‌ ஒரு குழுமம்‌. இதில்‌ 


வெளிப்புறக்‌. குருதியில்‌ ஒன்று 


அதற்கு மேற்பட்ட உயிரணு 
வரிசைகளின்‌ குருதியணுப்‌ பற்‌ 
றாக்குறையும்‌, எலும்புமச்சை 
யில்‌ மாறுதல்களும்‌ உண்டாகும்‌. 
இவை கடுமையான நிணதீர்‌ 
சாராத வெண்புற்றாக மாறும்‌. 
ஈமு 6ி௦4100515 : எலும்பு மச்சை 
- இழைமம்‌ : எலும்புமச்சைக்‌ குழி 
-யினுள்‌: உருவாகும்‌ இழைமத்‌ 
இச. இது, இரத்த அணுக்கள்‌ 
உருவாவதைத்‌ தடுக்கிறது. 

ஈட61௦918014 : முதுகந்தண்டு வரை 
படம்‌ : முதுகந்தண்டின்‌ சிலந்திச்‌ 
சவ்வு இடைவெளியைக்‌ காட்டும்‌ 


ஊடுகதிர்ப்படம்‌. தசை நாண்‌. 


உறைக்குள்‌ எடகப்‌ பொருளைச்‌ 
செலுத்தி, ஊடகப்‌ பொருள்‌ 
மேலும்‌. &ழும்‌ செல்ல அனு 


யை நிற்கச்செய்து இந்த ஊடு 
கஇிர்ப்படம்‌ எடுக்கப்படுகிறது. 
ஈடு ௭௦3 : எலும்பு மச்சைப்புற்று: 
எலும்பு மச்சையிலுள்ள வெள்‌ 
ளணுக்களில்‌ படிப்படியாக 
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ஏற்படும்‌ புற்றுநோய்‌. காரண 
[மின்றி எலும்புகளில்‌ வலி உண்‌ 
பாதல்‌, அடிக்கடி, நோய்கள்‌ 
தொற்றுதல்‌, சிறுநீரகம்‌ செயலி 
மத்தல்‌ ஆகியவை இந்நோயின்‌ 
அறிகுறிகள்‌. பெரும்பாலும்‌ 40 
வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு 
இந்நோய்‌ உண்டாகிறது. எலும்பு 
மச்சை மாற்று மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
இந்நோயைக்‌ குணப்படுத்தலாம்‌. 
ஈடு2௦ற௦1ு/ : முதுகந்தண்டுவட 
நோய்‌ : கழுத்தைச்‌ சார்ந்த முது 
கெலும்பில்‌ ஏற்படும்‌ நோய்‌. 
ஈடு 21௦0185( : முதிரா ஊனீர்‌ நுண்‌ 
மம்‌ : எலும்பு மச்சையிலுள்ள 
உயிரணுக்களின்‌ ஊனீர்‌ நுண்‌ 
மங்களின்‌ வரிசையிலுள்ள 
முதிரா வடிவங்கள்‌. _ 


ாறு6100018516 : குருணைக்‌ குருதி 
உயிரணுப்‌ பிரிவினை : பல்வேறு 
பிரிவுகளுக்கு உள்ளாகும்‌ குரு 
ணைக்‌ குருதி உயிரணு. இதில்‌ 
ஓரே சமயத்தில்‌ பரோமைலோ 
சைட்‌, மைலோசைட்‌, மெட்‌ 


 டாமைலோசடை, வரிப்பட்டை, 


பலமுனைக்‌ கர வெள்ளணு 
என்ற ஐந்து வரிசை உயிரணுக்‌ : 
கள்‌ முதிர்ச்சி அடைகின்றன. 


_ ப ர வி [2]17211/6 : ணைக்‌ 
மதிக்கும்‌ வகையில்‌ நோயாளி | ன்ட்‌ 50 


குருதித்‌ திசு மிகைப்‌ பரவல்‌ : 
குருணை குருதி உயிரணுத்‌ திசு 
அளவுக்கு அதிகமாகப்‌ பரவு 
தல்‌ தொடர்பாக. 

ஈடு61௦5௮௦௦௱௦ : எலும்புமச்சைக்‌ 
கட்டி எலும்புமச்சையில்‌ 





ாாடு61058௭00௦௱9 


அல்லது அதன்‌ உயிரணுத்‌ 
தனிமங்களிலிருந்து உண்டாகும்‌ 
உக்கிரமான கட்டி. 


ராறு ௨5/2 : தசையுணர்வு : தசைச்‌ 


சுருக்கத்தின்‌ பேரது உண்டா. 


கும்‌ உணர்வு. 

ஈர/18515 : இறகுப்‌ பூச்சிப்‌ பெருக்‌ 
கம்‌; ஈபுழு பரவல்‌ : இரண்டு 
இறகுகள்‌ உடைய பூச்சிகள்‌ 
முட்டைப்‌ புழுக்கள்‌ திசுக்களில்‌ 
அல்லது உடல்‌ உட்குழிவுகளில்‌ 
படையெடுத்தல்‌. 

ஈரா : மைலிரன்‌ : பூசல்‌ஃபான்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
ஈ௦01851௦௱௨ : தசை உயிரணுக்‌ 
கட்டி : முதிராத தசை. உயிரணு 
களில்‌ உண்டாகும்‌ கட்டி. 
ஈரோ! : தசையுறை சார்ந்த : 
. தசையறை தொடர்புடைய 
* அல்லது தசையுறையைப்‌ பாதிக்‌ 
கும்‌ நோய்‌ தொடர்புடைய. 
2. 100 மீட்டர்‌ நீளமுடைய 
நெஞ்சுப்பை உயிரணு. ஓவ்வொரு 
உயிரணுவும்‌ கிளைகளாகப்‌ 
பிரிந்து அண்டையிலுள்ள உயி 
ரணுக்களுடன்‌ பின்னிப்பிணை 
கின்றன. 

ஈடு௦௦20/ல ராரீா௦(்‌0 : நெஞ்சுத்‌ 
தசையழிவு : நெஞ்சுப்பைத்‌ தசைப்‌ 
. பகுதிக்கு இரத்தம்‌ செல்லாத 
காரணத்தால்‌ நெஞ்சுப்பைத்‌ 
தசையின்‌ ஒரு பகுதி அழிந்து 
போதல்‌. இரத்தம்‌ பெறாத 


திசுக்கள்‌ அழுகி விடுகின்றன. 


நெஞ்சு 


707 ஈரு௦ வய 


இது குணமாவதற்குச்‌ சிறிது 
காலம்‌ பிடிக்கும்‌. இந்நோய்‌ 
கண்டவர்க்குத்‌ திடீரென 
வலியுண்டாகும்‌; 
மாரடைப்பும்‌ ஏற்படும்‌. 


_ராடு௦கா01(15 : நெஞ்சுப்பைத்‌ 


தசை நீக்கம்‌; இதயத்‌ தசை 
அழற்சி. 

ஈடு௦௦யயா : நெஞ்சுப்பைத்‌ 
தசை இதயத்தசை : நெஞ்சுப்‌ 
பையின்‌ மையத்தசைப்‌ பகுதி. 
ாடு௦௦210௦515 : இதயத்‌ திசு 
அழிவு : இதயத்தில்‌ ஏற்படும்‌ 
ஒரு திசையழிவுக்‌ கோளாறு. 
ாடு௦௦௦616 : எலும்பு துருத்தல்‌ : 
ஒரு தசையின்‌ கிழிந்த உறையி 
னுள்‌ உள்ள ஒரு கீறல்‌ வழியாக 


ஓர்‌ எலும்பு துருத்திக்கொண்டி 
ருத்தல்‌. 
1௦௦11811 : மையோக்ரிசின்‌ : 


ஆரித்தியோமாலாட்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
ஈறு௦௦9100/515 : தசை இழைமச்‌ 
சிதைவு : தசை இழைமங்கள்‌ 
சிதைவுறுதல்‌. 

ஈர்‌ வரபா : சுரப்புத்தோல்‌ 
உயிரணுக்கள்‌ : சுரக்கும்‌ மேல்‌ 
தோல்‌ இழைமத்தின்‌ புற அடுக்‌ 
காக அமைகிற சுருங்கத்தக்க 
உயிரணுக்கள்‌. மார்பகம்‌, எச்‌ 
சில்‌, வியர்வைச்‌ சுரப்பிகளில்‌ 
இவை காணப்படும்‌. 





ஈடு ௦88 0121 


ாட௦1850121 : திசுப்பட்டை சார்ந்த: 
தசைத்‌ திசுவைச்‌ சூழ்ந்திருக்கும்‌ 
தசைப்பட்டை. தொடர்புடைய. 
ஈருரி! : இதய நுண்ணிழை : 
மண்டையோட்டின்‌ அல்லது 
இதயத்தசை இழைமத்தில்‌ ஏறி 
படும்‌ மென்மையான நீளவாக்‌ 
கிலான நுண்ணிழை. 


ஈடு ௦1101௦1251 : நுண்ணிழைக்‌ 
குருணை : குணமாகி வரும்‌ 
காயங்கள்‌ சுருங்குவதற்கு உதவு 
இற சுருங்கத்தக்க நுண்ணி ழைக்‌ 
குருணை. 

ஈறு௦0௦௱2 : இழைமத்திசுக்‌ கட்டி 
: இழைம இணைப்புத்‌ இசுவும்‌, 
தசை உயிரஸ்ணுக்களும்‌ அடங்கிய 
உத்கிரமல்லாத கட்டி. 


ஈாடு௦ிமா௦515 : மிகை இணைப்புத்‌ 
திசு : தசையில்‌ அளவுக்கு மீறியுள்ள 
இணைப்புத்‌ திசுக்கள்‌. 
ாடு௦110௦51/5 : இழைம உறை 
வீக்கம்‌ : தசை இழைமங்களை 
மூடியிருக்கும்‌ இழைம, உறை 
யின்‌ வீக்கம்‌. 

ஈர்‌ ஊாம்‌ : வரித்திசை நுண்‌ 
ணிழை : வரித்தசைகளில்‌ உள்ள 
நுண்ணிழைகளை உருவாக்கு 
கிற அ.தி. நுண்ணிய, கனமான, 
மெல்லிய இழைகள்‌. 

௦06/6 : தசை சார்ந்த : தசை 
யிலிருந்து தோன்றுகிற அல்லது 
தொடங்குகிற. 
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ாு௦01௦01ஈ : ஒற்றைக்‌ குளோபின்‌ 
குருதி : தசையிலுள்ள குருதிச்‌ 
சிவப்பணு நிறமி, ஒரு குளோ 
பின்‌ அலகில்‌ நான்கு குருதிச்‌ 
சிவப்பணுக்களுக்குப்‌ பதிலாக 
ஒரு குருதிச்‌ சிவப்பணுவைக்‌ 
கொண்டிருத்தல்‌. 

௦91௦ ய1/ஈ : தசைத்திசுப்‌ புரதம்‌: 
தசைத்திசுவில்‌ காணப்படும்‌ 
தசைப்புரதம்‌. 

ஈட£௦0120 : தசைச்சுருக்கப்‌ படி 
யெடுப்பான்‌ : தசைச்‌ சுருக்கங்‌ 
களின்‌ படிகளை எடுக்கும்‌ ஒரு 
கருவி. 

௦2௦௦01௦011 : தசைப்புரதம்‌: 
செந்நிறக்‌ குருதியணு வண்ணப்‌ 
பொருளை ஓத்த ஒருவகை 
தசைப்‌ புரதம்‌ இது குருதியணு 
வண்ணப்‌ பொருளை விடச்‌ 
குறைந்த ஆக்சிஜனுடன்‌ இணைந்து - 
ஆற்றலை உண்டா க்குகிறது. 
ஈடுவு௱(க : தசைச்சுரிப்பு; தசைத்‌ 
துடிப்பு : சழ்க்கண்ணிமையில்‌ 
தசை .இழுத்துக்கொள்ளுதல்‌. 
கண்‌ இழைமக்‌ காழ்ப்புக 
கோளாறுடைய நோயாளிகளுக்கு 


இது ஏற்படுகிறது. 


ாறு௦1௦09 : தசையியல்‌ : தசைகள்‌ 
அவற்றின்‌ 


பகுதிகள்‌ பற்றி 
ஆராயும்‌ அறிவியல்‌ பிறிவு. 
ருரு : தசையெடுப்பு. 
ஈடு௦௱வார(6 : கருப்பைச்‌ சுவர்‌ 
வீக்கம்‌ : கருப்பைத்‌ தசைச்சுவா்‌ 
வீக்கம்‌. 
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ஈார௦௦6 : அணிமைப்‌ பார்வை 


நோயர்‌. 
ஈவு : தசைவழு. 


ா௦0185௱ : சுருங்கும்‌ தசை 
உயிரணு : தசை உயிரணுவின்‌ 
சுருங்கத்தக்க பகுதி. 

ஈடு௦௱2 : தசைக்கட்டி : தசைத்‌ 
திசுக்களில்‌ ஏற்படும்‌ கட்டி. 
ார௦௱2/8012 : தசைமென்மை; 
தசை மெலிவு : நெஞ்சுப்பை 
யின்‌ தசைப்பகுதியில்‌ திசுமாள்‌ 
வுக்குப்‌ பிறகு ஏற்படுவது 
போன்று தசை மென்மை 
அடைதல்‌. ப 
ஈாறுணள்்ப௱ : கருப்பை உள்ளி 
டைச்‌ சுவர்‌; கருப்பைத்‌ திசுச்‌ சுவர்‌, 
கருவகத்தசை : கருப்பை யின்‌ 
திண்ணிய தசைச்‌ சுவர்‌. 
ஈறு௦ாயாவ : தசை நரம்பு சார்ந்த; 
தசை நரம்பியல்‌ சார்ந்த. 
ஈர௦020௫ு : தசைநோய்‌; தசை 
நலிவு : தசைகளில்‌ ஏற்படும்‌ 
ஒரு நோய்‌. 

ஈட£௦06 : கிட்டப்பார்வை நோயாளி: 
அண்மைப்‌ பார்வை கோளாறு 
உடையவர்‌. 

ஈட௦018 : கிட்டப்பார்வை; அண்‌ 
மைப்பார்வை : அண்மைப்‌ பார்‌ 
வைக்‌ கோளாறு. இதில்‌ ஒளிக்‌ 
கதிர்கள்‌ கண்விழியின்‌ பின்புறத்‌ 
இரைக்கு முன்னால்‌ குவிகின்றன. 
ஈட] : தசையமைப்பு; தசை 
ஒட்டுறுப்பு அறுவை : தசைகளில்‌ 


| ஒட்டுறுப்பு அறுவை மருத்து 


வம்‌ செய்தல்‌. 


ார௦58௭100௱௨ : தசைக்‌ கழலை; 
தசைப்‌ புற்று : தசையிலிருந்து 
எழும்‌ உக்கிரமான கழலை. 
ஈடு௦51॥ : மையோசின்‌; தசைப்‌ 
புரதம்‌ : தசை உயிரணுக்களைச்‌ 
சுருங்கச்‌ செய்யும்‌ முக்கிய 
புரதங்களில்‌ . ஒன்று. 

ஈரு௦515 : கண்பார்வை இடுக்கம்‌; 
பாவைச்‌ சுருக்கமிகைப்பு. 
ஈடு௦5145 : தசையழற்சி. 


ஈடு : தசைவெட்டு கருவி : 
1. தசைகளை வெட்டுவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ ஒரு கத்தி. 2. வரித்‌ 
தசையை உண்டாக்கும்‌ ௧௫௬ 
முளையின்‌ ஒரு தசைத்‌ துண்‌ 
பத்தின்‌ பகுதி. 3. ஒரு தசைத்‌ 


 துண்டத்திலிருந்து உருவாகி, 
- ஓர்‌ ஒற்றை முதுகுத்தண்டுக்‌ கூறி , 


லிருந்து நரம்பு வலுவூட்டப்‌ 
பட்ட அனைத்துத்‌ தசைகளும்‌. 
ஈாட௦1௦ட : தசை வெட்டு : தசைத்‌ 
திசுவை வெட்டி.யெடுத்தல்‌ அல்‌ 
லது கூறுபோடுதல்‌. 

1470101116 : மையோட்டேனைன்‌: 
பெத்தனிக்கால்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

ஈட$௦ா௦10 : தசைவினை : பொது 
வான சுருக்கத்தையும்‌, தளர்ச்சி 
யையும்‌ காட்டும்‌ ஒரு தசை 
வினை. 

ஈர௦(ய6 : தசையிழைமக்‌ குழாய்‌: 
ஒரு குழாயின்‌ தோற்ற முடைய 
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மண்டையோட்டு தசை இழை 
_ மம்‌ வளர்தல்‌. 

ஈடார்ஈடு/(5 : தசைச்‌ சவ்வு வீக்கம்‌: 
தசை நார்ச்சவ்வு வீக்கம்‌. 


ஈராராா02௦10ாட : செலிச்‌ சவ்வு 


அறுவை மருத்துவம்‌ : இடைச்‌ 
செவிச்‌. சவ்வினை வெட்டி 
எடுத்தல்‌. 
ஈரார0001250) : தசைச்‌ சவ்வு 
அறுவை : தசைநார்ச்‌ சவ்வில்‌ 
உள்ள கோளாறை நீக்குவதற்‌ 
காகச்‌ செய்யப்படும்‌ அறுவை 
மருத்துவம்‌. 
5௦1116 : மைசோலின்‌ : பிரிமி 


டோன்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 
ஈடு50ரர113 : கழிவுப்‌ பொருள்‌ 


நாட்டம்‌ : கழிவுப்‌ பொருள்களை 
நோக்கி அதிகமான நாட்டம்‌. 

ஈடு5௦0[1௦018 : மாசுப்‌ பொருள்‌ 
அச்சம்‌ : மாசுப்பொருள்‌, கழிவு 
பொருள்‌ பற்றிய. பிணி 
உண்டாக்கும்‌ அச்சவுணர்வு. ' 

1851201116 ₹ : மிஸ்டெக்ளின்‌ ₹ : 
டெட்ராக்சைளினும்‌, ஒரு பூஞ்‌ 


சனை எதிர்ப்புத்‌ தாளும்‌ கலந்த 
கலவையின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


ாடு0606௦ மந்திப்புக்‌ 


கோளாறு; மெலி வீக்கம்‌ 


கேடயச்‌ சுரப்பிக்‌ குலைவு 
காரணமாக உடல்‌ உறுப்பு 
களின்‌ அடிச்சவ்வுகள்‌ தடித்து 
உடலும்‌ . உள்ளமும்‌ உக்க 
அழிவு உண்டாக்கும்‌ நோய்‌. 
ஈரு௦110௦ற௨ : மூளைத்தசைத்‌ 
திசுக்கட்டி : முதிர்ச்சி பெறாத 
நடு மூளைத்தசை அடங்கிய உக்‌ 
கிரமல்லாத கன்‌ திசுக்‌ 
கட்டி. 


ஈடு௦௱௮ : ஊனீர்ப்‌ புற்று 
பெரும்பாலும்‌ சவ்வுப்‌ 
பொருள்‌ அடங்கியுள்ள ஓர்‌ 
இணைப்புத்‌ திசுக்கழலை. 
ஈடு0௦59௭00௱2 : திசுக்‌ கழலை : 
முதிர்ச்சியுறாத நடு. மூளைத்‌ 
தசையை ஓத்திருக்கிற திசு 
அடங்கிய கழலை. 
ஈாடு)00 10565 : சளிக்காய்ச்சல்‌ 
கிருமிகள்‌ : கடும்‌ நீர்க்‌ கோப்பு 


டன்‌ கூடிய சளிக்காய்ச்சலை: 


உண்டாக்கும்‌ நோய்க்‌ கிருமி 


களின்‌ தொகுதி. : 


ஈ20௦11/3௮1 051 : நபோத்தியன்‌ 
கட்டி : கருப்பை வாயின்‌ நபோத்‌ 
தியன்‌ சுரப்பியில்‌ உண்டாகும்‌ 
கட்டி. இது முத்துப்போல்‌ 
வெண்மையாகவும்‌, உறுதியாக 
வும்‌ இருக்கும்‌. இதனால்‌ தீய 
விளைவுகள்‌ ஏற்படாது. 
ஈ்லாப்லா 161//௦/5 : நபோத்தி 
யன்‌ நீர்மக்‌ கட்டி : கருப்பையின்‌ 
கழுத்தைச்‌ சார்ந்த கோழைச்‌ 
சுரப்பிகள்‌ அளவுக்கு மீறி 
வீங்குவதால்‌ உண்டாகும்‌ நீர்க்‌ 
கட்டி விரிவாக்கம்‌. அங்கு 
சுரப்பியின்‌ நாளம்‌ ஒரு குணப்‌ 
படுத்தும்‌ மேல்‌ தோல்‌ இழை 
மப்படலத்தின்‌ மூலம்‌ அடைக்‌ 
கப்பட்டு, இயல்பான சளி 
வெளியேறாமல்‌ செய்கிறது. 
அடைபட்ட சுரப்பிப்பைகள்‌ 
நீர்க்கோவை கட்டியாகும்‌. 
12௦11௮ 9120 : நபோத்தியன்‌ 
சுரப்பி : கருப்பை வாயிலுள்ள 





ந 


பல சிறிய, சளி உற்பத்தியாகும்‌ 


சுரப்பிகளில்‌ ஒன்று. இது ஜர்‌ 
மன்‌ மருத்துவ அறிஞர்‌ மார்ட்‌ 
டின்‌ நபோத்‌ பெயரால்‌ அழைக்‌ 
கப்படுகிற து. 

112010 : நாக்டோன்‌ : போல்டின்‌ 
மெத்தில்‌ சல்‌ஃபேட்‌ என்ற 
மருந்து. 


11260616'5 ௦6110ய/0/ : நெகேலி 
சரிவு; நெகேலி கோணல்‌ : முதிர்‌ 
கருமுனையின்‌ தலை ஒரு பக்க 
மாகச்‌ சாய்ந்து, இடுப்பெலும்பு 
விளிம்பின்‌ குறுக்குவிட்டம்‌ 
குறைவாக இருத்தல்‌. 
11320621௨9 ௦01/0ய1 : நேகலே 
கோட்டம்‌ : இடுப்பு விளிம்பில்‌ 
தலை முகடு பிணைந்திருக்கும்‌ 
போது கூட்டுக்‌ கணுப்பை விட 
உந்துறுப்புக்கு அருகிலுள்ள 
வகிட்டுத்‌ தையல்‌ உறுப்பு. 
1126061௨'5 £ப!6 : நெகலே விதி : 
நிறைமாதக்‌ கர்ப்பிணிகளுக்கு 
இடுப்புவலி தொடங்குவதற்‌ 
கான நாளைக்‌ கணக்கிடுவதற்‌ 
கான விதி. கடைசி மாதவிலக்‌ 
குக்‌ காலம்‌ தொடங்கிய நாளி 
லிருந்து பின்னோக்கி 90 நாட்‌ 
களைக்‌ கணக்கிட்டு, அந்தத்‌ 
தேதியுடன்‌ ஏழு நாட்களைக்‌ 
கூட்டி, இந்த நாள்‌ கணக்கிடப்‌ 
படுகிறது. இந்த விதியை ஜெொர்‌ 
மன்‌ மகப்பேறு மருத்துவ 
அறிஞர்‌ ஃபிரான்ஸ்‌ நெகலே 
இந்த விதியை வகுத்தார்‌. 
1126012112 : நகலேரியா : மண்‌ 
ணில்‌ சுதந்திரமாக வாழும்‌ 
அமீபா' என்ற ஓரணுவுயிர்‌. 
இது தொடக்கநிலை அமீபா 
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உறை மூளை அழற்சி. இதில்‌ 
உயிரிகள்‌, மூக்குக்கும்‌, நோய்க்‌ 
குறியில்லாத நோய்ப்‌ பரப்பிகள்‌ 
மூலம்‌ தொண்டைக்கும்‌ பரப்‌ 
பப்படுகின்றன. 
12005 : மச்சம்‌; மறு; மச்சக்‌ கட்டி 
கள்‌; தட்டை மச்சம்‌ : தோலில்‌ 
நிறமிகளை உண்டாக்கும்‌ உயிர 
ணுக்களிலிருந்து அல்லது இரத்த 
நாளங்கள்‌ அளவுக்கு மீறி 
வளர்ச்சியடைவதன்‌ காரண 
மாக தோலில்‌ உண்டாகும்‌ 
வட்ட வடிவ மறு. 
180405, ௦21180) : தந்துகி மச்சம்‌. 
ஈ21௦111/ : நாஃப்சிலின்‌ : பெனிசி 
வினேசை எதிர்க்ககூடிய செயற்‌ 
கைப்‌ பெனிசிலின்‌. இது சங்கி 
லிக்‌ கிருமிகளை உற்பத்தி செய்‌ 
டயும்‌ பெனிசிலினேஸ்‌ மூலம்‌ 
உண்டாகும்‌ நோயின்‌ போது 
பயன்படுத்தப்படுகிற து. 
1121121021'5 ஈ்‌௦0 : நாஃப்சிகர்‌ 
முறை : நீர்க்கசிவற்ற வறட்டுக்‌ 
கண்ணழற்சியை ஆராய்ந்தறி 
வதற்கான முறை. இதில்‌, நோயா 
ஸளியை உட்கார வைத்து, அவ 
ருக்குப்‌ பின்புறம்‌ நின்று 
கொண்டு, தலை பின்புறமாகத்‌ 
திருப்பப்படுகிறது. தலையைப்‌ 
பிடித்துக்கொண்டு கண்விழி 
கள்‌, கண்புருவ விளிம்குள்‌ 


பார்வைத்‌ தள” ।_த்தில்‌ இருக்‌ ப 


குமாறு வைத்துக்‌ கூர்ந்து ஆரா 
யப்ப்டுகிறது. அமெரிக்க அறு 
வைச்‌ சிகிச்சை வல்லுதர்‌ 


812 129/060 ராயு 


ஷோவர்ட்நாஃப்சிகர்‌ பெய 
ரால்‌ அமைக்கப்படுகிறது. 

127040107௫! 08/86 : நாஃப்டி 
டிராஃபுரில்‌ ஆக்சாலேட்‌ : இரத்த 
அழுத்தம்‌ மாறுதலடையாமல்‌ 
இரத்தம்‌ பாயும்‌ அளவை அதி 
தரிக்கும்‌ மருந்து. இது மூளை 
மற்றும்‌ புறநிலைக்‌ கோளாறு 
களுக்குப்‌ பயன்படுத்தப்படு 
கிறது. இதன்‌ பக்க விளைவு 
களாகத்‌ தலைவலி, வரந்தி, 
வயிற்றுப்போக்கு, மயக்கம்‌ 
உண்டாவதாகசக்‌ கூறப்படுகிறது. 


ஈஎ॥ : நகம்‌; உகிர்‌ : 1. விரல்கள்‌, 


கால்‌ விரல்கள்‌ போன்ற கூரு 


ணர்வுடைய முனைகளை மூடி 
யிருக்கும்‌ மேல்தோல்‌ பூண்‌. 2. 
முறிந்த எலும்புத்‌ துண்டு 
களைப்‌ பிணைபபதற்கான 
அறுவைச்‌ சிகிச்சையில்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ ஒரு மெல்லிய 
உலோகத்தகடு. 

ஈ24, 6௦0 : நகத்தளம்‌. 

211119 : ஆணிப்பிணைப்பு; 
ஆணியடிப்பு : முறிந்த எலும்பை 
ஆணி மூலம்‌ பொருத்துவதற்‌ 
கான அறுவை மருத்துவ முறை. 
ஈவ்‌ : எளிமை நலமுடைய : 
சூதுவாது அறியாத, இயல்பான 
எளிமையுடைய. 

19160 ரா3ஈய1௦02 . வெற்றுப்‌ 
புடைப்பு : லாங்கான்ஸ்‌ அகர 
உயிரணுக்களும்‌, ஒற்றைக்‌ ௧௫௬ 


மையம்‌ உடைய உயிரணுக்க 


2160 ரப) 
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ஞும்‌ உடைய கடினமான 
புடைப்பு. இதில்‌ துகள்‌ கழலை 
யிலும்‌, குருணைக்‌ கட்டி 
வளையங்களிலும்‌ உள்ளது 
போன்று திசு நசிவு இராது. 
12168 ஈப௦!6/ : வெற்றுக்கரு 
மையம்‌ : நீண்டு ஒடுங்கிய, 
திசுப்‌ பாய்ம நலிவு உயிரணுக்‌ 
கள்‌. இது இடமகல்‌ கருப்பை 
உட படலத்தில்‌ உள்ளது போன்று 
மிகை வண்ணக்‌ கருமையத்‌ 
தைக்‌ கொண்டிருக்கும்‌. இவை, 
எலும்புத்‌ தசைப்பற்றில்‌ உள்‌ 
ளது போன்று எளிதில்‌ பொடி 
யாக உடையக்கூடிய, திசுப்‌ 
பாய்மம்‌ மிகக்‌ குறைவாக அல்‌ 
லது இல்லாமல்‌ இருக்கிற ௧௫௬ 
மையம்‌ உடைய உயிரணு. 
481 : விபத்து இன்றிக்‌ காயம்‌ 
(என்‌.ஏ.ஐ. 

ஈ21101)/௦ 2010 : நலிடிக்சிக்‌ அமி 
லம்‌ : சிறுநீர்க்‌ கோளாறுகளுக் 
குப்‌ பயன்படும்‌ மருந்துகளில்‌ 
ஒன்று. 

11௦016 : மார்பின்‌ எதிர்ப்‌ 
பாளர்‌ : 'மார்பின்‌' எனப்படும்‌ 
அபினிச்‌ சத்தினை எதிர்க்கக்‌ 
கூடி யவர்‌. 

12/0௦%௦16 : நாலாக்சோன்‌ : மர 
மாரப்பை எதிர்க்கும்‌ பொருள்‌. 
இது மரமரப்பூட்டும்‌ வினை 
கள்‌ அனைத்தையும்‌ எதிர்‌ 
மாறாக்குகிறது. இது தானே 
நோவகற்றும்‌ வினையைச்‌ 


செய்வதில்லை. இது சுமார்‌ 
அரைமணி நேரம்‌ வேலை செய்கிறது. 


13௩௦08 : நானோகிராம்‌ : ஒரு 
கிராமின்‌ 10 இலட்சத்தில்‌ ஒரு 
பகுதியைக்‌ குறிக்கும்‌ பொருண்‌ 
மையின்‌ ஒர்‌ அலகு (10), 
॥31௦01016 ஐஈஊருரு!றா௦0101216 : 
நாண்ட்ரோலோன்‌-பெனில்புரோப்‌ 
பியோனேட்‌ :: இது டெஸ்‌ 
டோடிரோன்‌ போன்று புரதம்‌ 
உருவாக்குகிற, திசு வளர்கிற 
ஒரு மருந்து. ஆனால்‌ இது 
பெண்கள்‌ மீது அண்மை 
யாக்க விளைவுகளைக்‌ கொண்டி 
ருப்பதில்லை ஏதேனும்‌ கார 
ணத்தினால்‌ பெருமளவில்‌ திசு 
சேதமடைந்துள்ள அல்லது 
நலிவு நோய்‌ உள்ள நோயா 
ளிகளுக்கு இது கொடுக்கப்‌ 
படுகிறது. 

13௱௦௱௫((/8 : நானோமேலியா : 
உறுப்புகள்‌ அளவுக்கு மீறிச்‌ 
சிறிதாகத்‌ தோன்றும்‌ ஒரு 
வளர்ச்சித்‌ திரிபு. 

ரவ வா௱ா௦5 : கண்குறுக்கம்‌ : 
கண்கள்‌ மிகச்சிறியதாகக்‌ குறுகி 
யிருத்தல்‌. 

13௦05 : குள்ளம்‌ : வளர்ச்சி 
தடைபட்டுள்ள குள்ளத்தன்மை. 
0806 : பிடரி : கழுத்தின்‌ பின்‌ 
புறம்‌; பின்‌ கழுத்து. 
1௮08201116 : நாஃபாசோலின்‌ : 
மூக்கில்‌ உண்டாகும்‌ ஓவவா 


த அத வவபபபபபபபபடடடபயப்ப்யயயயயயயய்‌ 


304/௦ 


714 
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மைக்‌ கோளாறுகளிலும்‌, மூக்கு 


அழற்சி அடைப்பு நீக்க மருந்து. 
இதன்‌ 1/2000 முதல்‌ 1/1000 
வரையிலான கரைசல்‌ !£ச்சுத்‌ 
தூவல்‌ மருந்தாக அல்லது 
சொட்டு மருந்தாகப்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படுகிறது. 

ஈம விவா : இரச கற்பூரம்‌ 
சாம்பிராணி எண்ணெயிலிருந்து 
உருவாக்கிய ஒரு படிகம்‌. அந்து 
ருண்டைகளாகவும்‌,, பூச்சி 
கொல்லியாகவும்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

ஈ8ர்கஈச : நாப்தலின்‌ : புகை 
யிலைப்‌ புகையில்‌ காணப்படும்‌ 
“கார்னோஜின்‌'' எனப்படும்‌ 
புற்றுத்‌ தூண்டு பொருள்‌. 
ரிப்‌ ஈக : இடுப்புக்‌ கச்சைத்‌ 
தடிப்பு) அணையாடைக்‌ கட்டி : 
குழந்தைகள்‌ அணையாடை. 
யில்‌ சிறுநீர்‌ கழித்து, நவச்சார 
அவித்‌ தன்மையுடன்‌ ஆக்கச்‌ 
சிதைவு எற்படுவதன்‌ காரண 
மாக உண்டாகும்‌ தோல்‌ தடிப்பு 
நோய்‌. ப 

120௦37 : நாப்ரோசின்‌ : ஃபெப்‌ 
னாப்ராக்சான்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

18௦6 : நாப்ரோக்சென் 
இரைப்பை நீர்க்கசிவு ஏற்படா 
மல்‌ வலியைக்‌ குறைத்து, வீச்‌ 
கத்தை நீக்கி, விறைப்பினைப்‌ 
போக்கும்‌ மருந்து. 


புகா : நார்க்கான்‌ : நாலெக்‌ 
சோன்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


1370155915 : தற்காதல்‌ (தற்‌ 
பூசனை; தன்னுடல்‌ காதல்‌; தன்‌ 
காமம்‌ : தன்‌ மீதே காதல்‌ 
கொள்ளும்‌ உளவியல்‌ கோளாறு. 


1210௦ 121/515 : மயக்க நிலை 
ஆய்வு. _ 

ஈ2115 : நாசி : மூக்குத்துளை, . 
மூக்குக்‌ குழியின்‌ இருபுறமும்‌ 
மூக்கிலுள்ள முன்புறத்‌ திறப்பு. 
1271௦௦820/515 : துயில்‌ மயக்கப்‌ 
பகுப்பாய்வு; போதை பிரித்‌ 
தாய்வு; மயக்க நிலை ஆய்வு : 
இலேசான மயக்க மருந்து 
கொடுத்துத்‌ துயில்‌ நிலையில்‌ 
இருக்கும்போது . மனநிலை 
யைப்‌ பகுப்பாய்வு செய்தல்‌. 
31௦௦168039 : துயில்‌ மயக்க 
நோய்‌; கட்டுப்படா தூக்கம்‌ 
தவிர்க்க முடியாத இடீர்த்‌ தூக்‌ 
கக்‌ கோளாறு. பல்வேறு நோய்‌ 
நிலைகளில்‌ பகலில்‌ அடிக்கடி 
உறங்கும்‌ நிலை. 

ஈ300515 : மருந்து மயக்க நிலை; 
மருந்தால்‌ நனவிழப்பு; போதை 
மயக்கம்‌; வெறி மயக்க நிலை; 
மயக்க நிலை : மருந்தூட்டு 
வதால்‌ ஏற்படும்‌ மயக்க நிலை; 
நோவணர்ச்சியில்லா நிலை; 
மரமாரப்பு மருந்தூட்‌. ய நிலை 
உளவியல்‌ கோளாறுகளின்‌ 
போது மருந்தாட்டி இந்த மயக்க 
நிலை வரவழைக்கப்படுகிறது. 


1121008900 65165 
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12100வுர6516 : மருந்து மயக்‌ 
கப்‌ பகுப்பாய்வு; போதை நினை 
வூட்டுச்‌ சேர்க்கை : இலேசான 
மயக்க மருந்தூட்டி துயில்‌ மயக்‌ 


கத்தை உண்டாக்கி நோயாளி 


களின்‌ நினைவிலிருந்து ஒரு 
நிகழ்ச்சி பற்றிய தெளிவான 
நினைவை வரவழைப்பதற்கான 
பகுப்பாய்வு முறை. 
12௦௦1௦ : துயிலூட்டும்‌ பொருள்‌; 
சூழ்நிலை உறக்க ஊக்கி; போதை 
யூட்டி; மயக்கி : மயக்க மருந்து; 
நோவணர்ச்சி நீக்கும்‌ பொருள்‌; 
மரமரப்பூட்டும்‌ மருந்து. இத 
னால்‌ சுவாசத்‌ தளர்ச்சி ஏற்பட 
லாம்‌. இதனைத்‌ துயிலூட்டும்‌ 
எதிர்ப்பு மருந்துகளைப்‌ பயன்‌ 
படுத்தி நீக்கி விடலாம்‌. 
ஈ31௦௦115 : மயக்க மருந்துப்‌ 
பண்பு : மயக்க மருந்தின்‌ செய 
லாற்றல்‌ பண்பு. 

112701! : நார்டில்‌ : £ஃபெனல்சின்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
1௮௭௦5 : மூக்குத்‌ துளைகள்‌; மூக்கு 
ஓட்டைகள்‌; நாசித்துளைகள்‌ : மூக்‌ 
கின்‌ புறக்குழிவிலிருந்து உள்‌ 
நோக்கிச்‌ செல்லும்‌ இரு துளைகள்‌. 
றர : நார்‌ஃபென்‌ : 6பெனா 
சோசின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

1253! : மூக்கு சார்ந்த; மூக்கின்‌; 
நாசிய : மூக்குக்கு உரிய, மூக்‌ 


கிடைத்தட்டு இணை எலும்பு. 


13531, 6௦6 : நாசி எலும்பு. 


12521, 08558065 : நாசிப்பாதை. 
18521, 560(ப௱ : நாசிச்சுவர்‌. 


1358115 : மூக்குத்தசை : மூக்கி 
லுள்ள மூன்று தசைகளில்‌ 
ஒன்று. இது குறுக்குத்தசைப்‌ 
பகுதி, சிறகுப்‌ பகுதி எனப்‌ 
பகுக்கப்பட்டுள்ள து. 

13508 : முதிராநிலை : பிறக்கும்‌ 
நிலையிலுள்ள, பிறந்த நிலை 
யிலுள்ள. 

185101 : மூக்கு முனை 

1. மண்டையோட்டிலுள்ள ஒரு 
புள்ளி... இது மூக்கு நெற்றிப்‌ 
பொருத்துவாயின்‌ மையப்‌ பகு 
திக்கு நேரிணையாக இருக்கும்‌. 
2. மூக்கின்‌ 'உச்சிப்‌ தக்‌ 


பள்ளம்‌. 


135௦ : மூக்கு சார்ந்த : மூக்கு . 
தொடர்பான ஓர்‌ இணைப்புச்‌ 
சொல்‌. 

13503௮! : மூக்கு- தாடைக்‌ குழி: 
மூக்கு மற்றும்‌ தாடைக்‌ குழிப்‌ 
பை சார்ந்த. 

135081008000/ : மூக்கு அக. 
நோக்கு ஆய்வு : கண்ணால்‌ நேர 
டியாகப்‌ பார்க்க இயலாத மூக்‌ 
கின்‌ பகுதிகளைப்‌ பார்ப்பதற்‌ 
கான வளையக்கூடிய அல்லது 
விறைப்பான அக நோக்குக்‌ 
கருவியால்‌ நோக்குதல்‌. 
135071௦481! : மூக்கு-நெற்றி 
எலும்பு சார்ந்த : மூக்கு, நெற்றி 


எலும்புகள்‌ தொடர்புடைய. 
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125002511௦ : மூக்கு-இரைப்பை 
இணைப்பு : 7. மூக்கை உணவுக்‌ 
குழாய்‌ வழியாக இரைப்பை 
வரை இணைத்தல்‌. 2. மூக்கு- 
இரைப்பைக்‌ குழாய்‌ வழியாகத்‌ 
திரவச்‌ சத்துப்‌ பொருள்களை 
இரைப்பைக்குள்‌ செலுத்துதல்‌. 
025012018/ : மூக்கு-மேலுதடு 
சார்ந்த; நாசி உதடு சார்‌ : மூ£க்கு, 
மேலுதடு தொடர்புடைய. 
1850180112! : மூக்கு-கண்ணீர்ச்‌ 
சரப்பி சார்ந்த; நாசி கண்ணீர்‌ சார்‌: 
மூக்குக்‌ குழிவு, கண்ணீர்ச்‌ 
சுரப்பி தொடர்புடைய. 
ு280131௦1௱31-0ப௦( : நாசி கண்‌ 
ணீர்‌ சுரப்பி நாளம்‌. 

13501000/ : மூக்கு நோயியல்‌ : 
மூக்கு, அதில்‌ உண்டாகும்‌ 
நோய்கள்‌ பற்றிய ஆய்வு. 
1350௱௦ர2! ஈளி6)௦ : மூக்குசார்‌ 
அனிச்சை செயல்‌ : மூக்கின்‌ பச்‌ 
கத்தைத்‌ தட்டுவதன்‌ மூலம்‌ 
உண்டாகும்‌ ஓர்‌ அனிச்சை 
செயல்‌. இதில்‌ கீழுதடு உயர்ந்து, 
மன இயக்கத்‌ தசை சுருங்கி, 
முகவாய்க்கட்டைத்‌ தோலில்‌ 
சுருக்கம்‌ எற்படுதல்‌. 


18500 8௨௫௩068/  : மூக்குத்‌ 


தொண்டை சார்ந்த : மூக்கு, மூக்குக்‌ 
குழி, தொண்டை தொடர்பான. | 


1850 08௫7௩01015 மூக்குத்‌ 
தொண்டை அழற்சி : மூக்கிலும்‌ 
அடித்‌ தொண்டையிலும்‌ ஏறி 
படும்‌ வீக்கம்‌. 


18500௨௫௩0௦50006 : மூக்குத்‌ 
தொண்டை உள்நோக்குக்‌ கருவி: 
மூக்கு, தொண்டைப்‌ பகுதி 
களின்‌ உட்‌ புறத்தைப்‌ பார்க்க 
உதவும்‌ கருவி. 

1350௨0 10018071100500004 : 
குரல்வளை-தொண்டை ஆய்வு : 
குரல்வளை, குரல்வளை - தொண்‌ 
டையை பார்த்து அராய்வதறி 
கும்‌, நைவுப்புண்களைக்‌ கண்ட 
றிவதற்குமான கருவி. 
12500௩: மூக்கடித்‌ தொண்‌ 
டை; மேல்‌ தொண்டை : மென்‌ 
மையான அண்ணத்திற்கு மேலே 
யுள்ள தொண்டையின்‌ ஒரு 
பகுதி. 

1385050006 : மூக்கு ஆய்வுக்‌ 
கருவி : மூக்குக்‌ குழிவை ஆய்வு 
செய்வதற்கான, மின்விசை 
மூலம்‌ ஒளிரும்‌ கருவி. 

112556'5 [88 : நாசே விதி : %- 
தொடர்புடைய பாரம்‌ 
பரியத்தைச்‌ சுட்டும்‌ விதி. இதன்‌ 
படி, பெண்களினால்‌ வரும்‌ மன 
நிலையினால்‌ ஆண்கள்‌ மட்‌ 
டுமே பாகதிக்கப்படுகின்றனர்‌. 
இதனை ஜெர்மன்‌ மருத்துவ 
அறிஞர்‌ நாசே விவரித்துரைத்தார்‌. 
1250511ப5/(15 : மூக்கு உட்புழை 
அழற்சி : மூக்கிலும்‌ அதை 
அடுத்துள்ள எலும்பு உட்புழை 
களிலும்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
218! : பிறப்பு சார்ந்த : பிறப்பு 
தொடர்பான; பிட்‌._ங்கள்‌ தொடர்‌ 
புடைய. 


ஈயார்‌ 
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ஈரா : நாட்டாமைசின்‌ 
பூஞ்சண எதிர்ப்புப்‌ பொருள்‌. 
தொண்டை தநோய்களுக்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிற து. 

ஈ21௮10ு : பிறப்புவீதம்‌ : சமுதாயம்‌ 
எதிலும்‌ பிறப்பு வீதம்‌. 

12165 : பிட்டங்கள்‌ : பிட்டங்கள்‌, 
உடலின்‌ க&ீழ்ப்புறப்‌ பின்‌ பகுதி, 
உடலின்‌ மேல்‌ இரு பகுதிகள்‌. 
21146 : பிறப்பு சார்ந்த : இயல்‌ 
பாக அமைந்த; உள்ளார்ந்த, ஓர்‌ 
இடச்‌ சூழலுக்கு இயல்பாகவுள்ள. 
[4211௦௮] கவறு ௦ர்‌ 14601081 
50120௦65 144145 : தேசிய மருத்‌ 
துவ அறியல்‌ கழகம்‌ : நாட்டில்‌ 
மருத்துவத்துறையின்‌ பல்வேறு 
துறைகளில்‌ மிகத்‌ தேர்ந்த 
திறனாளர்களின்‌ தேவையை 
நிறைவு செய்யக்‌ கூடிய பல 
துறை சார்ந்த ஆய்வுக்‌ கழகம்‌. 
14211௦18! 88௦810 ௦7 608௦10 
[86 : தேசியத்‌ தேர்வு வாரியம்‌ : 
மருத்துவ அறிவியலின்‌ பல்‌ 
வேறு, துறைகளில்‌ தேசிய அள 
வில்‌ தலையாய மற்றும்‌ ஒரு 
சீரான தர நிலையில்‌ முதுநிலை 
மற்றும்‌ உயர்நிலைத்‌ தேர்வு 
களை நடத்தும்‌ ஒரு தன்‌ 
னாட்சி அமைப்பு. 

112(1௦ஈ21 (/2வ/14 லு : தேசியச்‌ 
சுகாதாரக்‌ கொள்கை : 1983இல்‌ 
இந்திய அரசு வகுத்த கொள்கை. 
இதில்‌, நோய்த்தடுப்பு, நோய்ச்‌ 
சிகிச்சை மேம்பாடு, பொதுச்‌ 


சுகாதாரம்‌, சுகாதாரச்‌ கவனிப்‌ 
பின்‌ மறுவாழ்வு அம்சங்கள்‌ 
ஆகியவை வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளன. 


211௦0௮ 1/௨ ௫௦ : 
தேசியச்‌ சுகாதாரத்‌ திட்டங்கள்‌ : 
தேசிய மலேரியா ஒழிப்புத்‌ 
திட்டம்‌, தேசிய யானைச்கால்‌ 
நோய்க்கட்டுப்பாட்டுத்‌ திட்டம்‌, 
தேசியத்தொழுநோய்‌ ஒழிப்புத்‌ 
திட்டம்‌, தேசிய காசநோய்‌ 
ஒழிப்புத்‌ திட்டம்‌, வயிற்றுப்‌ 
போக்குக்‌ கட்டுப்பாட்டுத்‌ திட்‌ 
டம்‌, கடும்‌ சுவாச நோய்க்‌ கட்‌ 
டுப்பாட்டுத்‌ திட்டம்‌, நரம்புச்‌ 
சிலந்திப்‌ புழு ஒழிப்புத்‌ திட்டம்‌, 
ஜப்பானிய மூளை அழற்சி 
நோய்க்கட்டுப்பாட்டுத்‌ திட்டம்‌, 
அயோடின்‌ பற்றாக்குறை ஒழிப்புத்‌ 
திட்டம்‌, கருங்காய்ச்சல்‌ (காலா 
-அசார்‌) கட்டுப்பாட்டுத்‌ திட்டம்‌, 


எஸ்‌.டி.டி. கட்டுப்பாட்டுத்‌ 
திட்டம்‌, தேசியப்‌ பார்வை 
யின்மைக்‌ கட்டுப்பாட்டுத்‌ 


திட்டம்‌, தேசியப்புற்று நோய்க்‌ 
கட்டுப்பாட்டுத்திட்டம்‌, தேசிய 
மனநலச்‌ சுகாதாரத்‌ திட்டம்‌, 
தேசியக்‌ காரநோய்க்‌ கட்டுப்‌ 
பாட்டுத்திட்டம்‌, தாய்‌ சேய்‌ 
நலத்திட்டம்‌, எல்லோருக்கும்‌ 
நோய்க்காப்புத்‌ திட்டம்‌, 
தேசியக்‌ குடும்ப நலத்திட்டம்‌, 
தேசிய நீர்‌ வழங்கல்‌ மற்றும்‌ 
கழிவு நீரகற்றல்‌ திட்டம்‌, 
குறைந்த அளவு தேவைகள்‌ 
நிறைவுத்‌ திட்டம்‌, 20 அம்சத்‌ 
திட்டம்‌, ஏமக்‌ குறைவு (எய்ட்ஸ்‌) 
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கட்டுப்பாட்டுத்‌ திட்டம்‌ போன்ற 
பல்வேறு சுகாதாரத்‌ திட்டங்‌ 
கள்‌ வாயிலாக மக்களின்‌ சுகா 
தாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக 
இந்திய அரசு பல்வேறு நட 
வடி.க்கைகளை மேற்கொண்டு 
வருகிறது. 
ரொ/8 : குருதிச்சோடியம்‌ : 
சுற்றோட்டமாகச்‌ செல்லும்‌ 
இரத்தத்தில்‌ சோடியம்‌ கலந்‌ 
திருத்தல்‌. 

ஈ21பா2515 : சிறுநீர்ச்‌ சோடியக்‌ 
குறைபாடு : சிறுநீரிலிருந்து 
சோடியம்‌ அதிக அளவில்‌ க்‌ 
விடுதல்‌. 

ஈ்ர்மார்‌61௦ : சோடியம்‌ நீக்கி : 


சிறுநீரிலிருந்து சோடியத்தை 
அதிக அளவில்‌ எத்‌ றும்‌ 


இயல்பூக்கி. 


1121ப/2ஈ : நாட்டுலான்‌ : புரோகார்‌ 


போசைன்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 
124ப121 : இயற்கையான; இயல்பான. 


ஈ2யா-போ6 : இயற்கை மருத்துவ 
மறை. 

ஈ2$பா௦ர2ர்‌ : இயற்கை மருத்துவர்‌: 
இயற்கை முறையில்‌ நோய்களைக்‌ 
குணப்படுத்தும்‌ மருத்துவர்‌. 
இவர்‌ நோய்களைக்‌ குணப்‌ 


படுத்த சீருணவு, காற்று, சூரிய 
ஒளி, நீர்‌ போன்ற இயற்கை 


முறைகளைப்‌ பயன்படுத்துகிறார்‌. 


121யா௦031/ர (ராகர்பயாபோல) : 
இயற்கை மருத்துவம்‌; இயல்பு 


718 1137106041 


மருத்துவம்‌ இயற்கையின்‌ 
போக்கிலேயே குணமாகும்படி 
நடத்தப்படும்‌ மருத்துவமுறை. 
வேதியியல்‌ உரங்கள்‌ இல்லாமல்‌ 
பயிராகும்‌ உணவுப்‌. பொருள்‌ 
கள்‌. மூலிகைகளிலிருந்து தயா 
ராகும்‌ மருந்துகள்‌. அகியவை 
இந்த முறையின்‌ அடிப்படை. 
இது இயல்பான உடல்‌ இயக்‌ 
கத்தின்படி. நோயைக்‌ குணப்‌ 
படுத்த உதவுகிறது எனக்‌ கூறுவர்‌. 
112ப0401 (54 : நாட்டன்‌ சோதனை : 
முயற்சி, தாங்கும்‌ சக்தி அகிய 
வற்றைக்‌ கணித்தறிவதற்கு நெஞ்‌ 
சுப்பை இயக்கத்துக்கான மிதி 
செக்குருளைச்‌ சோதனை. 
180563 : குமட்டல்‌ : வாந்தி எடுப்‌ 
பதற்கு முன்பு வரும்‌ குமட்டல்‌ 
உணர்வு. 

130561 : குமட்டல்‌ பொருள்‌; 
குமட்டவல்ல; வாந்தினி : குமட்‌ 
டல்‌ உண்டாக்கும்‌ ஒரு பொருள்‌. 
ரவ! : கொப்பூழ்‌; கொப்பூழ்சார்‌ : 
அடிவயிற்றிலுள்ள ஒரு சிறிய 
மையப்புள்ளி. 

படகு உரு. 
ரி௦ய/வாமா6 : படகு உரு. 
எலும்பு; படகெலும்பு. 


றவர்‌ : 


124௨ 840 : கொப்பூழ்க்கொடி. 


13910621 : நாவிட்ரெக்‌-% 
சைக்ளோ பெபந்தியாசைமடும்‌, 
பொட்டாசியமும்‌ கலந்த ஒரு 
கலவையின்‌ வணிகப்‌ பெயா்‌. 


1627 2217 ஒழ வார௨ா௦6€ 





162 ளே 001806 : மரண 
வாயில்‌ அனுபவம்‌ : நோய்க்குறி 
வெளிப்பாட்டில்‌ மரணத்தை 
நெருங்கிய அல்லது மரண 
மடைந்துவிட்டார்‌ என அறி 
விக்கப்பட்ட பின்னர்‌ குண 


மடைந்த தனிமனிதர்களின்‌: 


அனுபவம்‌. 

122: ராரா : மாள்வுநிலை : 
பொதுவாக மரணம்‌ விளைவிக்‌ 
கும்‌ சூழ்நிலைகளுக்கு ஆட்‌ 
1ட்டு ஒருவர்‌ உயிர்பிழைத்த 
நிலை. 

1631510160 : கிட்டப்பார்வை : 
கண்களுக்கு மிக அண்மை 
யிலுள்ள பொருள்களை மிகத்‌ 
தெளிவாக்‌ பார்க்கும்‌ திறன்‌. 
1௦வ1ா௦515 : இயல்புகடந்த 
மூட்டிணைப்பு : மூட்டை. முற்றி 
லுமாக மாற்றியமைத்தபின்‌ 
அமையும்‌ ஒரு புதிய மூட்டு. 
இணைப்பு இல்லாத முறி 
வுக்குப்‌ பிறகு உண்டாக இயல்பு 
மீறிய மூட்டு இணைப்பு. 
112௦௦ : நெப்சின்‌ : டோப்ராமை 
சின்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

ரல்ய/2 : விழி மறு; புரை; ஒளி 
புகுப்படல மறைப்பு; படலத்திரை: 
விழி வெண்கோளத்தில்‌ படர்ந்து 
பார்வைக்‌ கோளாறு உண்டாக்‌ 
கும்‌ மேகம்‌ போன்ற மறு 
அல்லது புள்ளி. 


60% : கழுத்து 


719 16010010615 





1€௦ப112211௦ : துகள்படலமாக்கம்‌: 
திரவத்திலிருந்து ஒரு திவலை 
அல்லது மூடுபனி போன்ற 
துகள்கள்‌ உண்டாதல்‌. 
ஈல்ய/[22 : தெளிப்பான்‌ மாற்று 
கருவி; தெளிகருவி : ஒரு திர 
வத்தை நுண்தெளிப்பானாக 
மாற்றுகிற ஒரு கருவி. இதில்‌ 
தோல்‌, மூக்கு அல்லது தொண்டை 
யில்‌ தெளிப்பதற்கான மருந்து 
அடங்கியிருக்கும்‌. 

16௦81௦ : புத்தகப்பூச்சி : புத்தகப்‌ 
பூச்சியில்‌ ஒரு வகை. 
160210118515 : கொக்கிப்புழு 
நோய்‌ : புத்தகப்பூச்சியினால்‌ 
உண்டாகும்‌ கொக்கிப்புழு 
நோய்‌. 

: தலைக்கும்‌ 
தோள்களுக்கு மிடையிலான 
இடுக்குவழி. பல்லின்‌ தலை 
யுச்சிக்கும்‌ வேர்ப்பகுதிக்கு 
மிடையிலுள்ள பகுதி. 

60% 179806 510௦6 : கழுத்து 
முக நோய்‌ : குளோர்புரோதமா 
சின்‌ சிகிச்சை தொடங்கியதைத்‌ 
தொடர்ந்து, வாய்‌-தொண்டை 
இசிவு, தொடுவுணர்வு இன்மை, 
இதய விரைவுத்துடிப்பு, உயர்‌ 
இரத்த அழுத்தம்‌ ஆகியவை 


தோன்றும்‌ இடைமாற்ற 
நோய்க்‌ குறிகள்‌. 
16010010515 : திசுநசிவு : உயி 


ரணுக்கள்‌ அல்லது திசுக்கள்‌ படிப்‌ 
படியாக நசிவடைதல்‌. 





6010010116 10 0ப/6 


160௦01011௦ 1௦0ப/6 : திசு நசிவுக்‌ 
கரணை : கீல்வாத மூட்டு அழற்‌ 


சியின்‌ மிகச்‌ சாதாரணமான: 


நுரையீரல்‌ நோய்க்குறிகள்‌. 
கரணை திரவமாகி, ஓர்‌ உட்‌. 
குறிவாக அமைகிற போது 
அல்லது நோய்‌ பீடிக்கிறபோது 
இந்த நோய்க்குறிகள்‌ தோன்று 
கின்றன. 
162011806 : கழுத்துமாலை : கழுதத்‌ 
தைச்‌ சுற்றியணியும்‌ ஓர்‌ ஆரம்‌. 
1601601007 : நசிவுத்திசு அறு 
வை மருத்துவம்‌ : நசிவடைந்த 
திசு எதனையும்‌ அறுவை மருத்‌ 
துவம்‌ மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 
6010040515 : உயிரணு அழிவு: 
உயிரணுக்கு இயல்பு மீறி மரண 
மடைதல்‌. 

. 160010) : இறப்பியல்‌ : இறப்புக்‌ 
கான காரணங்கள்‌ பற்றி அய்வு 
செய்தல்‌. மரணப்‌ புள்ளியியல்‌. 
1607014515 : திசுப்பகுப்பாய்வு : 
திசுநசிவ மற்றும்‌ திசுப்பகுப்பு. 
12௦1௦01115 : பிணவேட்கை: 
பிணப்புணர்ச்சி நோய்‌; சடல 
விருப்பு : இறந்த உடல்களுடன்‌ 
இணைந்திருக்க விரும்பும்‌ மன 
நோய்‌. பிணத்துடன்‌ உடலுறவு 
கொள்ளும்‌ உணர்வு. 


160103 : பிணஆய்வு; இறந்த 
திசு ஆய்வு; சடல ஆயவு : 
இறந்த பிறகு செய்யப்படும்‌ 


உடல்‌ பரிசோதனை. 


720 166016 


160105156 : உடல்‌ இழைம அழு 
கல்‌; உடல்‌ திசு மடிதல்‌; நசிவு; 
அழிவு : எலும்புடன்‌ உடற்பகுதி 
இமைமம்‌ (திச) அழுகுதல்‌. 
601080 6ர௱/8 : அழிவிந்து. 


16010110 : அழிவு; திசு அழிவு 
சார்ந்த : திசுவின்‌ ஒரு பகுதி மர 
ணமடைதல்‌ தொடர்புடைய. 

16௦1018110 : திசு அழிப்பு : திசுக்‌ 
களுக்கு மரணம்‌ உண்டாக்குதல்‌. 


1600௦02100 180106 : தசை அழு 
கல்‌ நோய்‌ : உடலுக்குள்‌ நுழை 
யம்‌ தசை தின்னி பாகஃ்டீரியாவி 
னால்‌ உண்டாகும்‌ தோய்‌. 


1600010௦11 : மூச்சுக்குழாய்‌ 
அழற்சித்‌ தடைப்பொருள்‌ : உட்‌ 
சுவாசித்த ஒவ்வாமை எளக்கியி 
னால்‌ தூண்டப்பட்ட. அல்லது 
தூண்டுதலுக்கு 10 முதல்‌ 15. 
நிமிடங்களுக்கு முன்பு செலுத்‌ 
தப்படும்போது உடற்பயிற்சி 
மலமாகத்‌ தூண்டப்பட்ட 
உடனடியான மற்றும்‌ காலந்‌ 
தாழ்ந்த மூச்சுக்குழாய்ச்‌ சுருக்‌ 
கத்தைக்‌ தடை செய்கிற 
அழற்சி எதிர்ப்புப்‌ பொருள்‌. 


126016 : ஊசி : ஒரு நுண்ணிய, 
சுர்மையான நுனியுடைய கருவி. 
இது அறுவைச்‌ சிகிச்சையில்‌ 
தையலிடுவதற்கு, பிணைப்ப 
தற்கு அல்லது துளையிடுவதற்‌ 
குப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிற து. 

166016, 0௦06 : சதை ஊசி. 





॥2601110 


721 ப்‌ 





1660(110 : ஊசியீடு. 


ாஊ£௦0ஊ௱ : நெஃபோபாம்‌ : நோவ 
கற்றும்‌ அல்லது உணர்ச்சியின்‌ 
மையைத்‌ தூண்டும்‌ ஒரு 
மருந்து. இது மூச்சோட்டத்‌ 
தைக்‌ குறைப்பதில்லை. 
169211/6 : எதிர்மறை. 
16021//15௱ : வெற்றி மறுப்பு 
வாதம்‌; எதிர்‌ மறைக்கொள்கை : 
நோயாளி தீவிரமாக ஒத்துழைக்க 
மறுத்தல்‌; குறிப்பாகச்‌ செய்யச்‌ 
சொல்வதற்கு எதிர்மாறாக எத 
னையும்‌ நோயாளி செய்தல்‌. 
முரண்‌ மூளை நோயின்‌ போது 


இது உண்டாகலாம்‌. 


120160 : அசட்டை : கவனம்‌ 
செலுத்தாமல்‌ சிகிச்சையளித்‌ 
தல்‌. குறைந்த அளவு உடலியல்‌, 
உணர்வியல்‌ கவனிப்பு அளிப்ப 
தற்குத்‌ தவறுதல்‌. 

16011921௦6 : அசட்டை; கருத்தின்‌ 
மை; கவனமின்மை; புறக்கணிப்பு; 
மனப்பான்மை : மற்றவர்க 
ளுக்குக்‌ கேடு விளையும்‌ வகை 
பில்‌ அசட்டையாகவும்‌, கவனக்‌ 
குறைவாகவும்‌ நடந்து கொள்‌ 
தல்‌. மருத்துவர்‌ அல்லது செவி 
லியர்‌ நோயாளிகளுக்குச்‌ சிகிச்‌ 
சையளிப்பதில்‌ கவனங்குன்றி 
இருத்தல்‌. இது சட்டப்படி 
யான இழப்பீடு பெறுவதற்கு 
வழக்குத்‌ தொடரக்‌ காரணமாக 
அமையலாம்‌. 


1290௮ : நெக்ராம்‌ : மாலிசிடிக்‌ 
அமிலத்தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 


1121552118 : உடலுண்ணிக்கிருமி : 
கிராம்‌ சாயம்‌ எடுக்காத புள்‌ 
ளிக்‌ கிருமி வகைகளில்‌ ஒன்று. 
இந்த நோய்கிருமிகள்‌ இணை 
இணையாக அமைந்திருக்கும்‌ 
இவை மனிதரிடமும்‌, விலங்கு 
களிடமும்‌ உடலுண்ணிகளில்‌ 
காணப்படும்‌. இது மேக 
வெள்ளை. மூளை வெளியுறை 
அழற்சி உண்டாக்கும்‌. 
116121௦115 111௨ : நெலாட்டான்‌ 
கோடு : இடுப்பு சார்ந்த முது 
கந்தண்டின்‌ மேற்பகுதியையும்‌ 
முன்‌ பகுதியையும்‌ இடுப்புக்‌ 
குழாயுடன்‌ இணைக்கும்‌ ஒரு 
கற்பனைக்கோடு. தொடை 
எலும்பின்‌ பெருங்கால்‌ எலும்பு 
பெரும்பாலும்‌ இந்தக்‌ கோட்‌ 
டின்‌ மேல்‌ அல்லது அதற்குக்‌ 
£ழே அமைந்திருக்கும்‌. 
12150௩ 3௦6 : நெல்சன்‌ 
நோய்‌ : கபச்சுரப்பிக்‌ கட்டியு 
டன்‌ தொடர்புடைய நோய்‌. 
இதனால்‌ தோல்‌ நிறம்‌ மாறு 
கிறது. அதாவது வெள்ளை 
கறுப்பாகவும்‌, கறுப்பு வெள்‌ 
ளையாகவும்‌ மாறி விடுகிறது. 
இதனால்‌, தங்களுக்கு இன 
வெறித்தொல்லை ஏற்படுவதா 
கப்‌ பெரும்பாலான நோயாளி 
கள்‌ கூறுகிறார்கள்‌. 

ஈ௦2 : நேமா : ஓர்‌ இழைமம்‌ 
தொடர்புடைய முன்னடைச்‌ 
சொல்‌. 
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122 : -நேமா : இனக்கிற்று 
களின்‌ வளர்ச்சியில்‌ இமைமம்‌ 
போன்ற நிலை தொடர்புடைய 
பின்னொட்டுச்‌ சொல்‌. 


ாண2(0065 : நீளூருளைபம்‌. புழுக்‌ 


கள்‌; உருளைப்‌ புழு; நூற்புழு; வட்‌ . 


டப்புழு : நீண்டு உருண்ட வடிவ 
முடைய புழுக்கள்‌. இதன்‌ இரு 
பாலினங்களும்‌ குடற்‌ குழாயில்‌ 
காணப்படுகின்றன. இவற்றில்‌ 
பலவகைகள்‌ மனிதனுக்கு ஓட்டு 
உண்ணிகளாக உள்ளன. இவை 
இரு தொகுதிகளாகப்‌ பகுக்கப்‌ 
பட்டுள்ளன: 1, குடலில்‌ மட்டுமே 
- வாழும்‌ புழுக்கள்‌, கொக்கிப்‌ 
. புழுக்கள்‌, சாட்டைப்‌ புழுக்கள்‌ 
இந்த வகையின. 2. பெரும்‌ 
பாலும்‌ திசு ஒட்டுண்ணிகளாக 
உள்ளன. (எடு) நரம்புச்‌ 
சிலந்திப்‌ புழுக்கள்‌, யானைக்‌ 
கால்‌ நோய்ப்‌ புழுக்கள்‌. 


ஈஊகர்்வ௱ப்ரரர/8516 : நீளுரு 


ளைப்‌ புழுத்‌ திரட்சி : நீளுரு : 


ளைப்‌ புழுக்கள்‌ திரண்டி ருத்தல்‌. 
16௱800106 : நூற்புழுக்‌ கொல்லி: 
நாற்‌ புழுக்கள்‌ எனப்படும்‌ வட்‌ 
டப்புழுக்களைக்‌ கொல்லும்‌ 
மருந்து. 
162௦06 : வட்டப்புழு. 
ஈ௦௱௦1010994 : நூற்புழுவியல்‌ 
நூற்புழுக்கள்‌ பற்றி ஆய்வு 
செய்யும்‌ ஓட்டுண்ணியியலின்‌ 
ஒரு பகுதி. 
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ஈமம்‌! : நெம்புட்டால்‌ : பென்‌ 
டாபர்பிட்டோன்‌. என்ற மருந்‌ 
தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 


1௦௦ : புதிய. 

16006160611ப௱ : சிறுமூளை : 
சிறுமூளைக்‌ கோளத்தின்‌ பெரிய 
இடைமட்டப்‌ பகுதி, 


16௦௦௦6) : சிறுமூளை மேலுறை: 
காதெலும்பு தவிர, மிக அண்‌ 
மையில்‌ உருவாகியுள்ள சிறு 
மூளை மேலுறை. 


௦௦1 : நியோசைட்டா 
மென்‌ : ஹைட்ராக்சோ கோபா 
லமைன்‌ என்ற மருந்தின்‌. 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


16௦ர௱ர்யா : நியோடிமியம்‌ 
(119): பூமியில்‌ கிடைத்தும்‌ அரி 
தான தனிமங்களில்‌ ஒன்று. 
அணு டை 144. 


1609616515 : திசுமறு உயிர்ப்பு : 
திசு மறு உயிர்ப்புப்‌ பெறுதல்‌. 


16012//8 : பொருளற்ற சொல்‌ 
புனைவு : பொருளற்ற புதிய 
சொற்கள்‌ புனைதல்‌. 

60!/(/16௦ : புதிய கற்காலம்‌ : பண்‌ 
பட்ட கருவிகள்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
பட்ட கற்காலப்‌ பிற்பகுதி 
சார்ந்த. 
ா£010015௱ (ஈ£௦1௦909) : புதுச்‌ 
சொற்‌ புனைவு : சிந்தனைக்‌ 
கோளாறைக்‌ குறிக்கப்‌ புதிதாகச்‌ 
சொற்களை புனைந்து கூறுதல்‌. 
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2௦ம்‌ : இழைமத்திசு 
மென்படலம்‌ : மூளை பின்‌ அடிப்‌ 
பகுதியிலுள்ள நாட்பட்ட 
குருதிக்‌ கட்டியில்‌ மேலுள்ள 
விளைவினைவுடைய இழைமத்‌ 
திசுவின்‌ மெல்லிய படலம்‌. 


11௦௦ 14௦7022016 : நியோமெர்க்கா 
சோல்‌ : கார்போமாசோல்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 

1௨௦ ௦1ஈ : நியோமைசின்‌ 
நோயினால்‌ வீக்கமடைந்த 
தோலைக்‌ குணப்படுத்துவதற்கு 
வாய்வழி கொடுக்கப்படும்‌ உயிர்‌ 
எதிர்ப்புப்‌ பொருள்‌. சிலசமயம்‌ 
குடல்‌ நோய்களுக்கும்‌ வாய்வழி 
கொடுக்கப்படுகிறது. 

12௦ 113016 : நியோநாக்ளெக்ஸ்‌ : 
பாண்ட்ரோஃபுளுவாசைட 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
1௨௦212! : புதிதாய்ப்‌ பிறந்த; பச்‌ 
சிளமை : ஆயுளின்‌ பிறப்பு 
முதல்‌ 28 நாட்கள்‌ வரையுள்ள 
கால அளவு. 

1௨௦ஈ24௦ : பச்சிளங்‌ குழந்தை; 
பச்சிளங்‌ குழவி. 


16௦ஈ2121 0௦(௦0 : குழவி மரணக்‌ 
காலம்‌ : ஒரு குழந்தையின்‌ வாழ்‌ 
நாளில்‌ முதல்‌ 28 நாட்கள்‌. 
குழந்தை பிறந்த முதல்‌ ஒரு 
மாதத்தில்‌ ஏற்படும்‌ குழந்தைகள்‌ 
மரண வீதம்‌. 

1௦௦126 : பச்சிளங்குழவி; பிறந்த 
பிள்ளை : பிறந்து 4 வாரங்கள்‌ 
வரையுள்ள குழந்தை. 


16௦0201018 : வாழ்‌ மரபாய்வி 
யலறிஞர்‌ : வாழ்‌ மரபாய்வியலில்‌ 
வல்லுநர்‌. ப 
1௦௦1840103 : குழவி ஆய்வியல்‌; 
குழந்தை மருத்துவ இயல்‌ : 
பிறந்த குழந்தை பற்றிய அறிவி 
யல்‌ ஆய்வு. 

ஈ௦௦றரர15௱ : விசித்திர வாழ்க்கை: 
புதியவர்கள்‌, பொருள்கள்‌, 
காட்சிகள்‌ ஆகியவற்றின்‌ இயல்பு 
மீறிய விசித்திர வாழ்வு. 
1600125139 : கழலை உருவாக்கம்‌; 
திசு மிகைப்பு; கட்டிகள்‌ : சொற்‌ 
பொருளின்படி இது புதிய 
திசுக்கள்‌ உருவாக்கத்தைக்‌ குறிக்‌ 
கும்‌. எனினும்‌, மரபுப்படி. இது 
கழலை உருவாக்கத்தில்‌ நோயி 
யல்‌ செய்முறைகளைக்‌ குறிக்கும்‌. 
1£௦௦125௱ : உடற்கட்டி; புது 
வளர்ச்சி; திசு மிகைப்பெருக்கம்‌; 
புதுப்‌ பெருக்கம்‌; புற்று : புற்று 
நோயாகவுள்ள அல்லது புற்று 
அல்லாத ஒரு கட்டி. 
1201250 : உறுப்பு மீட்டாக்கம்‌ : 
உடல்‌ உறுப்புகளை அறுவை 
மருத்துவம்‌ மூலம்‌ மீட்டாக்கம்‌ 
செய்தல்‌. 

16௦0018500 : கழலை சார்ந்த : 
கழலை தொடர்பான அல்லது 
உயிரியல்‌ பொருள்‌ அடங்கியுள்ள. 
11௨௦50௦11௩ : நியோஸ்போரின்‌ : 
பாலிமிக்சின்‌ நியோமைசின்‌, 
கஇிராமிசிடின்‌ அடங்கியுள்ள, 
கண்‌ நோய்க்கான சொட்டு 
மருந்து: 
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605106 : நியோஸ்டிக்மைன்‌ : 
இயக்குதசை இயக்கத்தை மேம்‌ 
படுத்துவதற்கான ஒரு கோலி! 
னெர்ஜலிப்‌ பொருள்‌. 

16௦51121ய௱ : வரிச்சவ்வு : வால்‌ 
கருமையம்‌ மற்றும்‌ பெரு 
மூளைக்‌ கருமையம்‌. 


1420௦௦ : துயர்‌ மறப்பு மருந்து; 
மறதியூட்டல்‌; மன அமைதியூட்‌ 
டல்‌ : மனத்துயரை மறக்க வைக்‌ 
கும்‌ மருந்து. இது அபினிச்‌ 
சாரம்‌ போன்ற ஓர்‌ அபினித்‌ 
தயாரிப்பு. 


ஈ20ராக(01 : சிறுநீரக வலி. 


1601160101 : சிறுநீரக அறுவை; 
சிறுநீரக நீக்கம்‌. 

1/2! : நெஃப்ரில்‌ : பாலித்தை 
யாசைட்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


ஈ£0 1116018518 : சிறுநீரக இடுப்புக்‌ 
குழி விரிவாக்கம்‌ : சிறுநீரகத்‌ 
தின்‌ இடுப்புக்‌ குழி விரிவடைதல்‌. 
1௦1/6 ஜூ்‌ : சிறுநீரக 
நோய்‌ : சிறுநீர்க்‌ குருதிப்‌ போக்கு, 
சிறுநீர்ச்‌ சுரப்புக்‌ குறைவு, 
மிகைக்‌ குருதி அழுத்தம்‌ போன்ற 
நோய்கள்‌. 

166 : சிறுநீரகம்‌ சார்ந்த : சிறு 
நீரகம்‌ சார்ந்த நோயைக்‌ குறிக்‌ 
கும்‌ பின்னொட்டுச்‌ சொல்‌. 


ஈசர்‌ : சிறுநீரக அழற்சி : சிறு 
நீரகத்தில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 





ஈஷர்ர்‌46 : சிறுநீரக வீக்கம்‌; சிறு 
நீரக அழற்சி : சிறுநீரகத்தில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ வீக்கம்‌, விரிவகற்சி போன்ற 
பல்வேறு நிலைகளின்‌ ஒரு 
தொகுதியைக்‌ குறிக்கம்‌ சொல்‌. 


: சிறுநீரகக்‌ 


60 ா௦612510௦02 


கட்டி : வில்ம்‌ கட்டி. குழந்தை 


களிடம்‌ சிறுநீரகத்தில்‌ வேகமாக 
வளரும்‌ கட்டி. 


1£0ஈ1௦0810110515 : சிறுநீரகச்‌ 
சுண்ணமாக்கம்‌; சிறுநீரகச்‌ சுண்ண 
மேறல்‌ : சிறுநீரகத்தினுள்‌ சுண்‌ 
ணமாக்குதல்‌ நடைபெறும்‌ பல்‌ 
வேறு பகுதிகள்‌. 
160௦0805ப16010ஈட : சிறுநீரக 
உறை நீக்கம்‌; சிறுநீரகக்‌ கூட்டு 
வெட்டு : சிறுநீரக மேலுறையை 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
நீக்குதல்‌. 

12௦046 : சிறுநீரக : சிறு 
நீரகத்‌ திசு வளரச்‌ செய்யும்‌ திறன்‌. 
இது சிறுநீரகத்தில்‌ தோன்றுகிறது. 
1ஜா௦ராவ௱ : சிறுநீரக ஊடுகதிர்ப்‌ 
படம்‌ : அிறுநீரகத்தின்‌ ஊடு 
கதிர்ப்‌ படம்‌, ஊடு கதிரைக்‌ 
காட்டக்‌ கூடிய பொருளை 
நரம்பு வழியாகச்‌ செலுத்தி ' 
இந்தப்‌ படம்‌ எடுக்கப்படுகிற து. 
160௦08 : சிறுநீரக ஊடு 
கதிர்ப்படம்‌ எடுத்தல்‌ : ஒப்பீட்டு 
ஊடகத்தை நரம்பு வழியாகச்‌ 
செலுத்தி எடுக்கப்படும்‌ சிறு 
நீரக ஊடு ககிர்ப்படம்‌. 


160 ௩ா௦1118515 


60 ரா௦14/42516 : சிறுநீரகக்‌ கல்‌ 
நோய்‌ : சிறுநீரகத்தில்‌ கற்கள்‌ 
இருத்தல்‌. 

ரஹரா௦100௦40ரு : சிறுநீரகக்‌ கல்‌ 
நீக்கம்‌; சிறுநீரகக்கல்‌ எடுப்பு : சிறு 
நீரகத்திலுள்ள கற்களை அறுவை 
மருத்துவம்‌ மூலம்‌ அகற்‌ தல்‌. 
ஈா0100ூ : சிறுநீரகவியல்‌ 
சிறுநீரகத்தைப்‌ பற்றியும்‌ அதில்‌ 
உண்டாகும்‌ நோய்கள்‌ பற்றியும்‌ 
சிறப்பாக ஆராய்தல்‌. 
ரானா? : சிறுநீரகக்கட்டி : சிறு 
நீரகத்‌ திசுவில்‌ உண்டாகும்‌ ஒரு 
வகைக்‌ கட்டி. 

ரஷா ௦021 : சிறுநீரக மிகை 
வளர்ச்சி : சிறுநீரகத்தின்‌ ஒன்‌ 
றில்‌ அல்லது இரண்டிலும்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ மிகை வளர்ச்சி. 

ஈஷராா௦ஈ : சிறுநீரக வடிப்பி; சிறு 
நீரகக்‌ கூறு : சிறுநீரகத்தின்‌ ஓர்‌ 
அலகு. இதன்‌ எண்ணிக்கை 
யைப்‌ பொறுத்து, சிறுநீரகத்‌ 
தின்‌ அளவு அமையும்‌. மனி 
தரின்‌ சிறுநீரகத்தில்‌ 10 இலட்‌ 
சம்‌ நெஃப்ரான்௧கள்‌ காணப்‌ 
படும்‌. இது உடலின்‌ நீர்க்‌ 
கொள்ளளவைக்‌ கட்டுப்படுத்து 
கிறது; சோடியம்‌, பொட்டா 
தியம்‌ போன்ற மின்‌ பகு 
பொருள்களையும்‌ கட்டுப்படுத்‌ 
துகிறது. இரத்தத்தில்‌ அமில, 
காரச்‌ சமநிலையைப்‌ பேணு 
கிறது. குளுக்கோஸ்‌, அமினோ 
அமிலங்கள்‌, பாஸ்‌ஃபேட்‌, 
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பைகார்பனேட்‌, புரதங்கள்‌ 
ஆகியவற்றின்‌ சரியான அள 
வைப்‌ பேணுகிறது. யூரியா, 
யூரிக்‌ அமிலம்‌, கிரியாடினின்‌ 
சல்‌ஃபேட்‌ போன்ற கழிவுப்‌ 
பொருள்களை அகற்றுகிறது. 
இயல்பான இரத்த உற்பத்திக்குத்‌ 
தேவையான எரித்ரோப்பாய்‌ 
டின்‌ என்ற பொருளை உற்பத்தி 
செய்கிற து. 

ரஹரா௦0ரு : சிறுநீரக நோய்‌ : 
குருதிநாள விரிவகற்சியினால்‌ 
உண்டாகும்‌ சிறுநீரக நோய்‌. 
ஈ2ரா௦றல : சிறுநீரகம்‌ பொருத்‌ 
துதல்‌; சிறுநீரகப்‌ பொருத்தம்‌ : 
மிதக்கும்‌ சிறு நீரகத்தை 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
பொருத்துதல்‌. 

1ாா௦01350/ : சிறுநீரக ஒட்டு 
றுப்பு மருத்துவம்‌; சிறுநீரக 
அமைப்பு : சிறுநீரகத்தில்‌ ஒட்டு 
உறுப்பு அறுவை மருத்துவம்‌ 
செய்தல்‌. 

160௦010515 : சிறுநீரக இடப்‌ 
பெயர்ச்சி; சிறுநீரகச்‌ சரிவு : சிறு 
நீரகம்‌ இறங்கி இடம்‌ பெயர்ந்‌ 
திருத்தல்‌. சில சமயம்‌ மிதக்கும்‌ 
சிறுநீரகத்தையும்‌ இது குறிக்கும்‌. 
ாஜராா௦0/௦516 : சிறுநீரகச்சீழ்‌; சிறு 
நீரகச்‌ சீழ்மை : சிறுநீரகத்தில்‌ 
சீழ்‌ பிடித்தல்‌. 

ரஜா : சிறுநீரகப்‌ பொருத்து 
மருத்துவம்‌ : மிதவைச்‌ சிறுநீரகத்தை 
அதன்‌ இடத்தில்‌ பொருத்து 
வதற்கான அறுவை மருத்துவம்‌. 


ன ரான்‌ 
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ஈ£0ராா௦5016௦0515 : சிறுநீரகத்‌ தம. 


னித்‌ தடிப்பு : வடுப்பட்ட, சுருங்‌ 
கிய சிறுநீரகம்‌. தமனித்‌ தடிப்புச்‌ 
சிறுநீரகங்களில்‌ பொதுவாக 
இது காணப்படுகிறது. 
ா20ா0500%6 : சிறுநீரக ஆய்வுக்‌ 
.. கருவி; சிறுநீரக நோக்கி : சிறு 
நீர்த்திசக்களை நோக்குவதற்‌ 
கான உள்ளுறுப்பு நோக்குக்‌ 
கருவி. சிறுநீர்‌ தொடர்ந்து கழி 
வதற்கும்‌, அதனுடன்‌ சேர்ந்து 
வரும்‌ சேதாரப்‌. பொருள்கள்‌ 
வெளியேறுவதற்கும்‌ இதில்‌ 
வசதி செய்யப்பட்டுள்ள து. 
ஈஜ0ரா௦516 : சிறுநீரக நசிவு; சிறு 
நீரகக்‌ கேடு : சிறுநீரகத்தில்‌ வீக்‌ 
கம்‌ எற்படாமல்‌ நசிவு ஏற்படுதல்‌. 
ஈ6ரா௦110 8௦6 : சிறுநீரக 
நோய்‌; சிறுநீரக நோய்க்குறி 
தொகுப்பு; சிறுநீரகிய இணைப்‌ 
போக்கு : இரத்த நிணநீர்‌ 
முட்டை வெண்கரு குறைவ 
தால்‌ உண்டாகும்‌ நோய்‌. இத 
னால்‌ சிறுநீரகங்களில்‌ குறைந்த 
அளவு திசுவியல்‌ மாற்றங்கள்‌ 
ஏற்படுகின்றன. சிறுநீரக முடிச்சு 
நோய்களிலும்‌ இது ஏற்படக்‌ 
கூடும்‌. இதனால்‌ நீரிழிவு நோய்‌ 


௪ிக்கலாகக்‌ கூடும்‌. 


1€0ாா௦510ஈ0ு சிறுநீர்வடி 
குழாய்‌; நீரகத்‌ துளையீடு : 
சிறுநீர்க்குமாயைத்‌ தவிர்த்து, 
அடி வயிற்று மேற்‌ பரப்புக்குச்‌ 
சிறுநீரை வெளியேற்றுவதற்‌ 
காகச்‌ சிறுநீரகத்தில்‌ ஒரு சிறிய 
குழாயைச்‌ செலுத்துதல்‌. 


களிலும்‌ சிறுநீர்க்‌ 


அறுவை மருத்துவத்துக்குப்‌ 
பிறகு சிறுநீர்க்‌ குழாய்‌ குண 
மடைவதற்காக இது கையாளப்‌ 
படுகிறது. 

ஈ6ா௦00ரு :.சிறுநீரகக்‌ கீற்ல்‌; 
சிறுநீரக வெட்டு; சிறுநீரகத்‌ துளை 


“யீடு : சிறுநீரகப்‌ பொருளில்‌ £ற 


விடுதல்‌. 

160001090௦ : சிறுநீரக நச்சு : சிறு 
நீரக உபிரணுக்கள்‌ செயற்படுவதைத்‌ 
தடுக்கிற அல்லது அந்த உயிரணுக்‌ 
களை அழிக்கிற நச்சுப்பொருள்‌. 
1200௦) : சிறுநீரக நச்சுப்‌. 
பொருள்‌ : சிறுநீரகங்களுக்கான 
குறிப்பிட்ட. அழிவுக்‌ குணங்கள்‌ 
உடைய ஓரு நச்சுப்பொருள்‌. 


160௦ யா2(2௦1/1/18515 : சிறு 


நீரகக்‌ கல்லடைப்பு : சிறுநீரகங்‌ 
குழாய்‌ 
களிலும்‌ கல்லடைப்புகள்‌ இருத்தல்‌. 
ா60ஈா௦ பா26010ஈடு : சிறுநீரக 


நாள அறுவை மருத்துவம்‌; சிறு 


நீரக நீர்க்குழல்‌ எடுப்பு : சிறுநீர 
கத்துடன்‌ சிறுநீர்க்‌ கசிவு நாளத்‌ 
தின்‌ ஒரு பகுதியை அல்லது 
முழுவதையும்‌ அறுவை மருத்து 
வம்‌ மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 

1௦6 : நரம்பு : வெளிநரம்புக்‌ 
கும்‌ நரம்பு மையத்திற்கும்‌ 
இடையில்‌ துடிப்புகளை 
அனுப்புவதற்கு உதவும்‌ இழை 
களின்‌ நீண்ட தொகுதி. . 
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1௦௩/6, பேரம்‌ : ஆள்நரம்பு. 
66, ஜோர்‌ : நரம்பு மையம்‌. 
ஈ௦௩6, 10ா௦்‌ : நரம்புத்திரள்‌. 
ா௨ங6, ராசார்ச! : தலை நரம்பு. 
ரள/6, 64122௫ : இயல்‌ நரம்பு. 
ரு, ா௦10 : இயக்க நரம்பு. 
ரஊா/6, றறாக௱றம்‌2(0 : சீரமை 
நரம்பு. 

ர6௩6, ஐஊற௱்ஊ2! : புற நரம்பு. 
1௦/6, 58150ர : உணர்‌ நரம்பு. 
ர௦௨ 5௦1பா : நரம்புத்‌ தையல்‌. 
12௩௨ : நரம்புணர்வு நிலை. 
ரஊஙர6 : நரம்பூக்க மருந்து. 
12௩௦05 : நரம்பு சார்ந்த; நரம்‌ 
பிய; பதைப்பு : நரம்புகள்‌ 
நிறைந்த நரம்புணர்வைப்‌ 
பாதிக்கின்ற மென்மையான 
நரம்புகளையுடைய/, நரம்புக்‌ 
கோளா றுடைய. 


ஈ£௦ப8௩௦55 : பதைபதைப்பு; 
பதற்றம்‌ : எளிதில்‌ மனஉளைச்‌ 
சலும்‌ எரிச்சலும்‌ எற்படும்‌ 
நிலை. 

ரஊா௦ப5 51/50 : நரம்பு மண்ட 
லம்‌: : நரம்புகளின்‌ அமைப்பு. 


165101௦013510515 : மிகையணு 
வளர்ச்சி : நீரிழிவு நோயுடன்‌ 
தொடர்புடைய மிகையணு 
வளர்ச்சி உண்டாக்கும்‌ 


உயிரணுத்‌ திரட்சி. 


1251 : உயிரணுத்திரட்சி; கூடு : 
பறவையின்‌ கூடுபோல்‌ காணப்‌ 
படும்‌ உயிரணுக்களின்‌ ஒருசிறிய 
திரட்சி. 

1251 ௦61! : அணுக்கூடு. 

085060 ஈலரி6 : எலும்பு உட்புழை 
ஆணி : நீண்ட எலும்புகளின்‌ 
உட்புழையில்‌ இருபக்கமும்‌ 
உள்ள ஓர்‌ இணை அணிகள்‌. 
ஈ% : இழைம வலை : ஒன்றோ 
டொன்று பின்னிப்‌ பிணைந்‌ 
துள்ள இழைமங்களின்‌ வலைப்‌ 
பின்னல்‌ போன்ற அமைப்பு. 
ர்‌ 16௦00௦14௦0 [2746 ௦7 ௦6 
18௩ : நிகர இனப்பெருக்க விகி 
தம்‌ : ஒரு தாயின்‌ இனப்பெருக்க 
காலத்திற்குள்‌ ஒரு வாழும்‌ 
மகள்‌ மூலம்‌ தாயை மாற்றநாக்‌ 
கம்‌ செய்தல்‌. 

றா 0 ௨0 : நெத்ராப்ரின்‌ 
டோஸ்பான்‌ : இணைப்பு நோயில்‌ 
(அஸ்த்மா) பயன்படும்‌ மூச்சுக்‌ 
குழாய்‌ அடைப்பு நீக்க மருந்‌ 
தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
ஈராறு : நெட்டில்மைசின்‌ : 
ஜென்டாமைசினை எதிர்க்கக்‌ 
கூடிய உயிரிகள்‌ மீது செயற்‌ 
படக்கூடிய அமினோ கிளைக்‌ 
கோசைடுகள்‌. 


16(16 2 : காஞ்சொறி : ஒரு 
பொதுவான களைச்‌ செடியான 
காஞ்சொறி முத்துக்களால்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ தடிப்புச்‌ சொறி வேதனை. 


அ அ அ வவபபபபப ப ப ப ்டட்டயய்ய்யயயய்யயயயயயயயவவயயயயவமைவையகைகய கைக 


1161840116 


726 161௦061251. 





1214/071 
பிணைப்பு. 


வலையமைவு; 


௦பரீ£18 ஈன : நியூஃபெல்ட்‌ ஆணி : 
/-வடிவுடைய நுனியுடைய ஓர்‌ 
அங்கக்கோணல்‌ அணி. பெருங்‌ 
கால்‌ எலும்புகளிடையே ஏற்படும்‌ 
முறிவை பொருத்துவதற்கு இது 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
அமெரிக்க அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
வல்லுநர்‌ அலோன்சோ நியூ 
௦பெல்ட்‌ பெயரால்‌ அமைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

1/2ய/2௦4/ : நியூலாக்டில்‌ : பெரிசை 
யசின்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

16பாஏ! : நரம்பு சார்ந்த; நரம்பிய : 
நரம்பு மண்டலம்‌ சார்ந்த. 

16 பாவ/018 : நரம்புவலி; நரம்புக்‌ 
குத்துவலி : நரம்பு மண்டலத்தில்‌ 
ஏற்படும்‌ வலி. நரம்பு உமைச்சல்‌. 
16பால!01௦ : தலைவலி சார்ந்த. . 


162பாறால(/8 : வெளிநரம்புச்‌ 
செயலிழப்பு; நரம்புச்‌ செயல்‌ தேக்‌ 
கம்‌ : வெளி நரம்பு இழைமங்க 
னில்‌ தற்காலிகமாக ஏற்படும்‌ 
செயலின்மை. இது நசுங்குதல்‌ 
அல்லது நீண்ட கால அழுத்தம்‌ 
காரணமாக உண்டாகிறது. 

16பா25(8ா/௭ : நரம்புத்‌ தளர்ச்சி 
நோய்‌ : களைப்பு, சோம்பல்‌, 
மயற்சியின்மை, படப்படப்பு, 
அதிக கூருணர்வு, காரணமின்றி 
எரிச்சல்‌, அடிக்கடி உடல்‌ 


தளர்ச்சி அகியவை உண்‌ 
டாகும்‌. அரிதாக ஏற்படக்‌ 
கூட்டிய ஒரு நோய்‌, 
ர௦யாஷ்சா!6 : நரம்புத்‌ தளர்ச்சி 
சார்ந்த. 

16பால06 : மூளை-முதுகுத்தண்டு 
அச்சு : மூளைத்கண்டும்‌, முது 
குத்‌ தண்டும்‌ இணைந்திருத்தல்‌. 
மூளை-முதுகுத்தண்டு அச்சு. 
16பா601௦08௱ : நரம்பியல்‌ திசு: 
நரம்புக்‌ குழாய்‌, நரம்புக்‌ 
கொண்டை அகியவற்றிலிருந்து 
பெறப்படும்‌ திசுக்கள்‌. 
1௦ ப6௦0ஈடு : நரம்பு அறுவை” 
மருத்துவம்‌; நரம்பெடுப்பு : நரம்‌ 
பின்‌ ஒருபகுதியை வெட்டி 
யெடுத்தல்‌, நரம்பைத்‌ அுணித்தல்‌. 
ஈரா : நரம்பிழையுறைச்‌ 
சவ்வு; நரம்பிழைக்‌ தகடு : முது 
கந்தண்டு நாளத்தைச்‌ சுற்றி 
யுள்ள ஒரு நரம்பு இழைமத்தை 
மூடியுள்ள மெல்லிய புறச்‌ 
சவ்வு. ப 
ரரி : நரம்பு உயிரணுக்‌ 
கட்டி : கிட்டமைப்பில்‌ ஷ்வான்‌ 
உயிரணுக்களுக்கு ஒப்பான உயி 
ரணுக்களிலிருந்து உண்டாகும்‌ 
பொதியுறையுள்ள உக்கிரமற்ற கட்டி. 
1£யாரா6 : நரம்பிழைமம்‌ சார்ந்த. 
16பார்(்5 : நரம்பழற்சி ்‌ நரம்பின்‌ 
வீக்கம்‌. 

16ய௦01851 : நரம்பணு; நரம்பு 
மூலவணு : நரம்பு உயிரணு. 
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ாஉயாரா௦ா : நரம்பு உறைக்கட்டி: 
நரம்பின்‌ பொதியுறையில்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ கட்டி. 

162 பா2௦0டு : நரம்பு அறுவை. 


ா6பா!/25 : நரம்பு அழற்சி. 


ா6யா1(125, 2/0௦௦11௦ : மதுவிய 
நரம்பழற்சி. 

ர2யார425, 0100211௦ : நீரிழிவு நரம்‌ 
பழற்சி. 


ு௦பா௦- : நரம்பு : நரம்பு அல்லது 
நரம்பு தொடர்பானவற்றைக்‌ 
குறிக்கும்‌ கூட்டுச்‌ சொல்‌. 
16பா௦21211௦1 : நரம்புத்திச 
அழிவு : நரம்புத்திசு அழிபடுதல்‌. 
ர6பா௦3 24௦ : நரம்பு மண்டல 
உட்கூறியல்‌ : நரம்புமண்டலத்‌ 
தின்‌ உட்கூறியல்‌. 
1॥6பா௦21865111251௮ நரம்பு 
உணர்வு நீக்கம்‌ : நரம்பியல்‌ அறு 
வைச்‌ சிகிச்சைக்கான உணர்வு 
நீக்கம்‌. 

12பா௦2௮111700௨40ு : நரம்பு மூட்டு 
நோய்‌ : மைய நரம்பு மண்டல 
நோயுடன்‌ இணைந்த மூட்டு 
நோய்‌. 

1€பா௦01௦1௦0094 : நரம்புமண்டல 
உயிரியல்‌ : நரம்புமண்டலம்‌ பற்‌ 
றிய உயிரியல்‌. 

16பா௦0185100௨ : நரம்பணுக் 
கட்டி : நரம்பணுக்களில்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ உக்கிரமான கட்டி. 
இது பொதுவாக அண்ணிரகச்‌ 


சுரப்பி மச்சையில்‌ உண்டா 
கிறது. இது பரிவு நரம்பு மண்ட 
லத்தின்‌ எந்தப்‌ பகுதியிலும்‌ 
உண்டாகலாம்‌. 

1௦பா௦௦8௮! : முதுகுத்தண்டு 
மையப்‌ புழை : முதுகுத்தண்டு 
வடத்தின்‌ மையப்புமை. 
1பா௦௦1160% : நரம்பியல்‌ சோதனை : 
நரம்பு பற்றிய. சுருக்கமான 
கணித்தாய்வு. 
1€பா௦0ர௦ய/24௦௫ : நரம்பு-சுற்‌ 
றோட்டம்‌ சார்ந்த : சுற்றோட்டம்‌ 
மற்றும்‌ நரம்பு மண்டலம்‌ 
தொடர்புடைய. 

16பா௦௦0616 : நரம்பு மண்டல உட்‌ 
குழிகள்‌ : மைய நரம்பு மண்ட 
லத்திலுள்ள உட்‌ குழிகள்‌. 
இதில்‌ மூளையின்‌ குழிவுக்‌ கண்‌ 
ணறைகள்‌, முதுகுத்‌ தண்டின்‌ 
மைய உட்புழை அகியவை 
உள்ளடங்கும்‌. இவை நரம்புக்‌ 
குழாயிலிருந்து தோன்றுகின்றன. 
16பா௦௦கார்பா : மண்டையோட்‌ 
டுப்‌ பகுதி : மூளையை மூடி 
உள்ள மண்டையோட்டின்‌ 
பகுதி. 

16 பா௦௦1116 : நியூரோக்கிரைன்‌ : 
ஒரு வேதியியல்‌ இடமாற்றுப்‌ 
பொருள்‌. நரம்புகளைப்‌ பாதிக்‌ 
கும்‌ நாளமில்‌ உட்சுரப்பு நீர்‌. 
॥£பா௦0ப1௨ா6௦ப5 4௩0௦65 : 
நரம்பு-தோல்‌ நோய்கள்‌ : மூளை, 
தோல்‌, கண்‌ மற்றும்‌ பிற மண்‌ 
டலங்களைப்‌ பாதிக்கும்‌ நோய்‌ 
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கள்‌. நரம்பு நார்க்கழலை,, 


மூளைத்‌ திசுக்‌ காழ்ப்பு, வான்‌ 
ஷஹிப்பிள்‌-லிண்டா. நோய்‌, 


ஸ்டர்ஜ்‌-வெபர்‌ நோய்‌, உறுப்பு. 


ஒத்தியங்காமை போன்ற நோய்‌ 
கள்‌ இவற்றில்‌ அடங்கும்‌. 
16£பா௦0/51106100519 - நரம்பியல்‌ 


ஒட்டுண்ணி அழற்சி : முட்டைப்‌ 


பருவ நாடாப்புழுவினால்‌ உண்‌ 


டாகும்‌ நரம்பியல்‌ ஒட்டுண்ணி 


அழற்சி நோய்‌. இதில்‌ சிறிய 


புடைப்பு நைவுப்‌ யுண்‌ உண்டாகும்‌. 


16பா௦ஷ/4௦0/515 : நரம்பு உயிரணு 
அழிவு : நரம்பு உயிரணு அழிதல்‌. 
ஈ62யா௦ ொ௱2/(/(15 : நரம்புத்‌ 
தோலழற்சி; நரம்பியத்‌ தோல 
ழற்சி : தோலில்‌ தடிமனான 


படலங்கள்‌ . ஏற்படுதல்‌. தடிப்பு. 


கனமாக, எரிச்சல்‌ அதிகமா 
கிறது. சொரிவதால்‌ தோல்‌ 
மேலும்‌ தடிப்பாகிறது. 
16பா௦0180௩0518 : நரம்பு நோய்‌ 
நாடல்‌ : நரம்பியல்‌ கோளாறு 
களைக்‌ ச௪ண்டறிதல்‌. 
12பா௦௦௦௦821௱ : நரம்பு ௧௬ 
முளைப்புறத்தோல்‌ : மைய மற்‌ 
றம்‌ வெளிப்புற நரம்பு மண்‌ 
படலத்தை உருவாக்கும்‌ ௧௬௫ 
முளை புறத்தோல்‌. 
1€பா௦610001116 06!15 : நரம்பு 
நாளமில்‌ சுரப்பு நீர்‌ உயிரணுக்கள்‌: 
புற மற்றும்‌ ௮க. நுரையீரல்‌ 
காற்றுவழிகளின்‌ பல்வேறு 
மண்டலங்கள்‌ நெநடுகிலும்‌ 


730 ॥6பா௦ 6011611201... 


அடிப்புற சவ்வடன்‌ தொடர்பு 
“கொண்டு அமைந்துள்ள நுரை 
மரல்‌ சுரப்பு நீர்‌ உயிரணுக்கள்‌. 


இந்த உயிரணுக்களில்‌ சில தங்கள்‌ 


. நுண்குடல்இழை நீட்சிகளுடன்‌ 
'உயிரணுச்‌ சுவரின்‌ உட்பகுதி 


இடைவெளிகள்‌ நீண்டிருக்கும்‌. 
இந்த உயிரணுக்கள்‌ நீரில்லாத 
திசப்பாய்மத்தில்‌ சவ்வு சூழ்ந்த 
எலெக்டிரான்‌ அடர்ந்த கொப்‌ 
புளங்களைக்‌ கொண்டிருக்கும்‌. 


இவற்றை ஏ.பியூடி. உயிரணுக்கள்‌, 


குல்சிட்ஸ்கி அல்லது ஃபேயர்ட்டெர்‌ 
உயிரணுக்கள்‌ என்றும்‌ கூறுவர்‌. 
6 பா௦60௦0117௨ 1பாஈ௦ப5 : நரம்பு 
நாளமில்‌ .சுரப்பு நீர்க்கட்டிகள்‌ : 
உக்கிரமாக மாறக்கூடிய ஒரு 


கட்டி வளர்ச்சி. இது நரம்பு 


நாளமில்‌. சுரப்பு நீர்க்குணங் 
களையுடைய ஒன்று அல்லது 
அதற்கு மேற்பட்ட இயக்குநீர்‌ 


_ களைச்‌ சுரக்கிறது. இவை ௧௬ 


முளை நரம்புக்‌ கொண்டை 
உயிரணுக்களி லிருந்து உருவா 
கின்றன்‌. .இவை.. ஏ.பி.யூ.டி 
கட்டிகள்‌ புற்று போன்ற. 
கட்டிகள்‌, இன்சுலினோமா, 
உடல்‌ உள்ளுறப்பு கட்டிகள்‌, 
குளுகாகோனாமா, சோலிங்கர்‌- 
எலிசன்‌ நோய்‌ அகியவை இதறி 
குச்‌ சில எடுத்‌ துச்காட்டுகள்‌. 

16 பா௦௦0111௨1181 5௦0165 1428 : 
நரம்புத்‌ தோலிழைமப்‌ பொருள்‌ 
கள்‌ : மூளைச்‌ சுரப்பு.நீரை உற்‌ 
பத்தி செய்யும்‌ உள்‌ நுரையில்‌ 
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காற்று வழிகளில்‌ காணப்படும்‌ 
நரம்பு வலுவூட்டுக்‌ கட்டமைப்புகள்‌. 
ா6பா௦௦6 : நியூரோக்ரைன்‌ : 
நரம்பு மூலம்‌ கடத்தும்‌" செயல்‌ 
கொண்ட நியூரோக்கிரைன்‌ 
விளைவுடைய பொருள்‌. 


12பா௦ வயா : நரம்பு மேல்‌ 
திசு : புறத்தூண்டுதல்களை ஏற்‌ 
கும்‌ புறத்தோல்‌ உயிரணுக்கள்‌. 
ரபோ௦ிமார்‌ : நரம்பு இழைமம்‌ : 
நரம்பு உயிரணுவிலுள்ள இழை 
மக்‌ கட்டமைப்பு. -: 
ஈ௦ப௦1100௦240515 : தோலடி வீக்‌ 
கம்‌ : நரம்புகளிலிருந்து மெது 
வாக வளரும்‌ மென்மையான 
பன்முகத்‌ தோலடி வீக்கம்‌. 


॥2பா௦1100௦௱3 : நரம்பு நார்க்‌ 


கழலை; நரம்புநார்ப்‌ புத்து : நரம்‌ 


புகளின்‌ இணைப்புத்‌ திசுக்‌ 
களில்‌ ஏற்படும்‌ கட்டி. 
12ப1௦0812515 : நரம்புத்திசு உரு 
வாக்கம்‌ : நரம்புத்திசு உருப்‌ 
பெறுதல்‌. 

ஈ£பா௦02/6 : நரம்புத்திசுவாக்கம்‌: 
நரம்புத்‌ திசுவினுள்‌ தோன்றுகிற 
அல்லது நரம்புத்திசு உருவாக்‌ 
குகிறது. 

16ப௦9118 : மூளை ஆதாரத்‌ திசு: 
மூளையையும்‌ நரம்பு நாளத்தை 
யும்‌ தாங்குகிற திசுக்கள்‌. 
ஈ௦பா௦01301ுு : நரம்பியக்க ஆய்‌ 


வியல்‌ : நரம்புகளின்‌ இயக்காற்‌ 


றலை அராய்ந்தறிதல்‌. 


ா6£பா௦0/1/0௦06118 : நரம்பணுச்‌ 
சர்க்கரைக்‌ குறைவு; நரம்பியச்‌ 
சர்க்கரை இறக்கம்‌ : நரம்பணுக்‌ 
களில்‌ குளுக்கோஸ்‌ (சர்க்கரை) 
குறைவாக இருத்தல்‌. இது 
மூளை தவறாகச்‌ செயற்பட 
உடனடியாகக்‌ காரணமாகிறது. 


ரஜீயாள்புற0ர1ட516 : நரம்பு தொங்கு 
மடல்‌ : கபச்சுரப்பியின்‌ பிற்பகுதி 
யிலுள்ள தொங்குமடல்‌. 


ஈ௦பாமா௦ாாா0ா6 : நரம்பு இயக்கு 
நீர்‌ : நரம்புச்‌ சுரப்பி உயிரணுவி 
னால்‌ அமைந்த ஒரு வேதியியல்‌ 
முன்னோடிப்‌ பொருள்‌. அசிட்‌ 
டில்கோலின்‌, டோப்பாமைன்‌, 
எப்பிநெஃபிரின்‌, மார்பின்‌ 
நெஃபிரின்‌, செரோட்டினின்‌ 


“போன்றவை இதற்கு எடுத்துக்காட்டு. 


12பா௦1620(105 : நரம்புமண்டல 
மருந்துகள்‌ : நரம்பு மண்டலத்‌ 
தில்‌ செயற்படும்‌ மருந்துகள்‌. 
இதில்‌ முக்கியமான உளவியல்‌ 
சமனமூட்டும்‌ மருந்துகள்‌ 
இதில்‌ அடங்கும்‌. 

12 பா௦1௦0151 நரம்பியல்‌ 
மருத்துவர்‌; நரம்பியலார்‌; 
நரம்பியல்‌ வல்லுநர்‌ : நரம்பியல்‌ 
மருத்துவ வல்லுநர்‌. 

ஈ£பா௦103 : நரம்பியல்‌ : நரம்பு 
மருத்துவ இயல்‌. நரம்பின்‌, கட்‌ 


டபமைப்பு, செயல்முறை, நரம்பு : 


நோய்கள்‌, அந்நோய்களுக்கான 
மருத்துவம்‌ பற்றி ஆராயும்‌ 
துறை. 


அ 
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ா௦பா௦1/515 : நரம்புத்திசு அழிவு: 
நரம்புத்‌ திசுக்கள்‌ அழிந்துபடுதல்‌. 
16பா௦ா2 (ஈ௦பா௦ா2(4) : நரம்புக்‌ 
கட்டி. 

16 பா௦ு ப50ப!8ா 
நரம்பு-தசை சார்ந்த : 
நரம்பு மற்றும்‌ தசை 
யைக்‌ குறிக்கிற. 
॥6ப௦௱ய6௦ப(2 
நரம்புத்தசை சார்ந்த. 
16பா௦ரு 35108 : _ 
நரம்புத்‌ தசை நலிவு : 
பெரும்பாலும்‌ 


உணர்ச்சியினால்‌ 


உண்டாகிற தசை னம்‌ 


நலிவு. 

16 பாடு 61115 
நரம்பு” முதுகுத்‌ தண்டு 
அழற்சி நரம்‌ ட்‌ 
மற்றும்‌ முதுகுத்‌ தண்டு வீக்கம்‌. 
ஈபயாாரு௦0ஊு : நரம்புத்தசை 
நோய்‌ : தசையை வழங்கும்‌ நரம்‌ 
பில்‌ ஏற்படும்‌ ஒரு நோய்‌ கார 
ணமாக உண்டாகும்‌ தசை நோய்‌. 


ரபா 01/0ா௦௱க : நரம்புக்‌ 
கட்டி : ஓரளவு திண்மமான, 
மெதுவாக வளர்கிற, வலி உண்‌ 
டாகாத கட்டி. இது கிடை 
மட்டத்தில்‌ பரவும்‌, செங்குத்‌ 
தாக வளராது. இது மூளை 
நரம்பு, நாவடி நரம்பு, பரிவு 


நரம்பு ஆகியவற்றில்‌ உண்டாகும்‌. 


_றப௦ாவ! : நரம்பணு சார்ந்த : ஒரு 
நரம்பணு தொடர்புடைய. 


06பா௦6 : நரம்பணு; நரம்புக்‌ கூறு: 
நரம்பு மண்டலத்தின்‌ அடிப்‌. 
படைக்‌ கட்டமைப்பு அலகு. 
அது நரம்பு உயிரணுக்களுக்குத்‌ 
துடி ப்புகளை கொண்டு செல்கிறது. 





பகுசி இழைமப்‌ பிசிவு 
ன பபச 






இ உணர்‌ நரம்பணு 


நரம்பணு 


12ப௦(05 : நரம்பு அழற்சி : நரம்‌ 


பில்‌ அல்லது நரம்பு உயிரணு 
வில்‌ எற்படும்‌ வீக்கம்‌. இது 
முக்கியமாக முதுகுத்தண்டு நரம்‌ 
புகளின்‌ உயிரணுக்களிலும்‌ வேர்‌ 
களிலும்‌ உண்டாகும்‌. 
ா2பா௦210 : நரம்பு நோயாளி : 
அளவுக்கு மீறிய நரம்புணர்ச்‌ 
சிக்‌ கோளாறுடையவர்‌. 
12பா௦2101௦ : நாம்பு நோய்‌ 
சார்ந்த; நரம்பு நோயிய : நரம்பு 
மண்டல நோய்‌ தொடர்புடைய. 





॥€பா௦02110... 
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160௦02144௦ வர்ரா௦2ர்ரு : திரிபு 
மூட்டு : பெரிதும்‌ திரிபடைந்த 
மூட்டுகள்‌. இதனை சார்க்‌ 


கோட்‌ மூட்டு என்றும்‌ கூறுவர்‌. 


1ப0 311/5 : நரம்பியல்‌ வல்லுநர்‌. 


1௦பா௦ற2௦1௦00/ : நரம்பு நோயி 
யல்‌ : நரம்பு மண்டலம்‌ தொடர்‌ 
பான நோய்கள்‌ பற்றிய மருத்‌ 
தவத்‌ துறை. 

ர£பா௦02ஸு : நரம்புக்கோளாறு : 
இயல்பு மீறிய நரம்புக்‌ கோளாறு. 
16 பா௦ 2, 81௦0௦1௦116 : மதுவிய 
நரம்புக்‌ கோளாறு. 

1௦பா௦02109, ப221௦ : நீரிழிவு 
நரம்புக்‌ கோளாறு. 

ரபா, றர 51010ஈ : நரம்பியல்‌ 
மருத்துவர்‌. 

ா௦௦-0௫/51௦/௦ வு : நரம்பியல்‌ : 
நரம்பு மண்டலம்‌ குறித்த 
உடலியல்‌. 

12பா௦0ா2008 : நரம்பிலுதல்‌. 
ர௦2ய௦011௦ : மையநரம்பு-கண்‌ 
சார்ந்த : மையநரம்பு மண்டலம்‌ 
மற்றும்‌ கண்‌ தொடர்புடைய. 
1ஈப௦ற!6012 : நரம்பு வாதம்‌ 
நோய்‌, நரம்பு அல்லது நரம்பு 
மண்டல மருந்துகளின்‌ விளைவு 
காரணமாக உண்டாகும்‌ நரம்பு 
வாதம்‌. 

1௨பா௦0016 : நரம்புக்‌ குழாயத்‌ 
திறப்பு : கருமுளை வளர்ச்சியின்‌ 
தொடக்கநிலையில்‌ நரம்புக்‌ 


குழாயின்‌ ஒவ்வொரு முனையி 
லும்‌ உள்ள திறப்பு. 
ா6பா௦020056 : நரம்புக்‌ கடத்தல்‌ 
இடையீடு : நரம்பணு உடையாத 
வாறு நரம்புக்கடத்தலில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ இடையீடு. | 
16பா௦060(/05 : மூளைச்‌ சுரப்பு 
நீர்‌ : மூளையில்‌ தொடர்ச்சி 
யாகச்‌ சுரக்கும்‌ வேதியியல்‌ 
பொருள்‌. இது மனப்போக்கு 
களுக்கும்‌, மனநிலைமைகளுக் 
கும்‌ காரணமானது என இப்‌ 
போது கருதப்படுகிறது. 

16 பா௦02ா௱ா2001004 : நரம்பு 
மருந்தியல்‌ : நரம்பு மண்டலத்‌ 
தைப்‌ பாதிக்கும்‌ மருந்துகள்‌ 
பற்றி ஆராயும்‌ மருந்துப்‌ பொரு 
ளியலின்‌ ஒரு பிரிவு. 
16பா௦-0/5101௦9/ : நரம்பு மண்‌ 
டல இயக்கவியல்‌ : நரம்பு மண்‌ 
டலம்‌ பற்றிய உடலமைப்பு 


இயல்‌. 


6 பா௦ற1250010 : நரம்பு இயக்‌ 


காற்றல்‌ : நரம்பு உயிரணுக்கள்‌ 
மறு உயிர்ப்புப்‌ பெறுவதற்கான 
திறன்‌. 

ர€பா௦ற1850/ : நரம்பு அறுவை 
மருத்துவம்‌; நரம்பமைப்பு : நரம்‌ 
புகளில்‌ செய்யப்படும்‌ அறுவை 
மருத்துவம்‌. 

"2பா௦0வரரக்ரு : நரம்பு உளவி 
யல்‌ மருத்துவம்‌; நரம்பு மருத்து 


வம்‌ : நரம்பியலையும்‌ உளவியல்‌ 


அ அ அ வப டடடப்பயயயியயயயயயயயவய மகவை 
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மருத்துவத்தையும்‌ இணைத்து 
- நோய்களுக்கு மருத்துவம்‌ 
செய்தல்‌. 
ா£பா௦-ற53/0116 : நரம்பு-உளவி 
யல்‌ சார்ந்த : நரம்பியல்‌, உள 
_ வியல்‌ இரண்டும்‌ சார்ந்த பண்புகள்‌. 
ர6பா௦12801௦1௦04 : நரம்பு ஊடு 
. கதிரியல்‌ : நரம்பு மண்டலம்‌ 
“தொடர்பான ஊடுகதிரியல்‌. 
1€பா௦ார்வர : நரம்புத்‌ தையல்‌; 
. நரம்புத்‌ தைப்பு : அறுந்துபோன 
நரம்பின்‌ இரு முனைகளையும்‌ 
தையலிட்டு இணைத்தல்‌. 
1£பா௦58௭1002 : நரம்புத்‌ தசைக்‌ 
கட்டி : நரம்பு, இணைப்பு மற்‌ 
இம்‌ தசைத்‌ திசுக்கள்‌ அடங்கிய 
ஒரு உக்கிரமான கட்டி. 
௩60௦5018௩௦ : நரம்பு அறிவி 
யல்‌ : நரம்பியல்‌, அது தொடர்‌ 
பான நரம்பு உட்கூறியல்‌, நரம்பு 
உடலியல்‌, நரம்பு மருந்தியல்‌, 
நரம்பு அறுவை மருத்துவம்‌ 
போன்ற பொருட்பாடுகள்‌ 


பற்றிய ஆய்ந்தறியும்‌ அறிவியல்‌. : 


1௨பா௦56012110 : நரம்பணுச்‌ 
சுரப்பு : நரம்பணுவால்‌ முனை 
யத்திலிருந்து வெளிப்படும்‌ ஒரு 

வேதியியல்‌ பொருள்‌. 
16பா௦5601610ர௫ு/ 2ப/6 : நரம்பு 
சுரப்புக்‌ குருணை : ஓர்‌ அடர்த்‌ 
தியான மையக்‌ கருவுடைய 
குருணை. இது சிறு சவ்வுப்பை. 
இதனைச்‌ சுற்றி தெளிவான 
ல்‌ 'பரப்பு ிரத்தியிரச்சு! 


அதையும்‌ சுற்றி ஒரு மெல்லிய 
விளிம்பு இருக்‌ கும்‌. இவற்றில்‌ 


கால்சிட்‌ டோனின்‌, காஸ்டிரின்‌, 


குளுக்காகோன்‌ போன்ற 
பல்வேறு இயக்கு நீர்‌ கள்‌ 
அடங்கியிருக்கும்‌. 


ா௦பா௦515 : மூளைக்‌ கோளாறு; 
மனக்கோளாறு; நரம்பியம்‌; நரம்‌ 
புத்‌ தளர்ச்சி : நரம்புச்‌ சிக்கலால்‌ 
உண்டாகும்‌ உள நிலைக்கோளாறு. 
மூளை நுண்ம அமைதிக்‌ கோளாறு. 
இது நோயாளியின்‌ சுற்றுச்‌ 


- சூழலில்‌ ஏற்படும்‌ அதிர்ச்சிகள்‌, 


கவலைகள்‌ காரணமாக . 
உண்டாகிறது. இது பைத்திய 
நிலையிலிருந்து வேறுபட்டது. 
16பா௦5பா060ஈ : நரம்பு அறுவை 
மருத்துவர்‌ : நரம்பு அறுவைச்‌ . 
சிகிச்சையில்‌ ஒரு வல்லுநர்‌. 
16ப௦5பாரு :: நரம்பு அறுவை 
மருத்துவம்‌ : நரம்பு மண்டல 
அறுவைச்‌ சிகிச்சை. 


2ய0-ஆர1பி15 : நரம்புக்‌ கிரந்தி. 


ஈ6பர்‌௦(1௦ : நரம்பு மருந்து; நரம்பி 
யக்கச்‌ சீரழி : நரம்பு மண்டலத்‌ : 
தைப்‌ பாதிக்கும்‌ மருந்து. நரம்‌ 

புக்‌ கோளாறுடையவர்‌. 
12பா௦1ஈ௨்‌ : மூளைச்‌ சுர்ப்பு நீர்‌: 
குருதிநாள விரிவகற்சியைத்‌ 
தூண்டுகிற ஒரு மூளைச்‌ சுரப்பு 
நீர்‌. இது, அடிவயிறு சார்ந்த ' 
இரைப்பைச்‌ சுரப்பினையும்‌,. 
குடல்‌ அசைவினையும்‌ தடை : 
செய்கிற து. 
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16£பா௦10௦௦௱௨ : நரம்பு உறை 
ஊனீர்ப்புற்று : நரம்பு உறை 
ஊளனீர்ப்‌ புற்று. இது குழந்தைப்‌ 
பருவத்தில்‌ தோல்‌-மேல்‌ தோல்‌ 
இடை வெளியில்‌ உக்கிரமில்‌ 


லாத கட்டியாக உண்டாகிறது. 


1£பா௦11௦ : நரம்புக்‌ கோளாறு 
உடையவர்‌. 


ா௦பா௦10ரு : நரம்பறுவை; நரம்பு 
வெட்டு : ஒரு சிரை உணர்விழப்‌ 
புக்கான நரம்பு அறுவை 
மருத்துவம்‌. 
1€£பா௦10/6௦ : நலிந்த நரம்பு மண்‌ 
டல ஊக்குவிப்பு : பழுதடைந்த 
நரம்பு மண்டலத்தை ஊக்குவித்தல்‌. 
ஈ2ப௦1௦)06 : நரம்பு நஞ்சு; நரம்பு 
வழி நச்சு ; நரம்புத்‌ திசுக்களை 
. அழிக்கக்‌ கூடிய நச்சுப்‌ பொருள்‌. 
1£பா௦1௦)0 : நரம்பு நஞ்ச : நரம்பு 
தூண்டுதல்‌ கடத்தலைத்‌ தடை 
செய்கிற உயிரணு நச்சு. 
ா௦பா21வாக௱!ு்ா : நரம்புத்‌ 
தூண்டல்‌ ஊடகம்‌ : மின்‌ தூண்ட 
லைக்‌ கடத்தும்‌ திறனுடைய 
முன்‌ நரம்புத்‌ தொடர்பு அணு 
வினால்‌ வெளியிடப்படுகிற ஒரு 


வேதியியல்‌ ஊடகம்‌. 


ரபா : நரம்பு நசிப்பு : ஒரு 
நரம்பினை அறுவை மருத்து 
வம்‌ மூலம்‌ நசியச்‌ செய்தல்‌. 

ர6ப4்‌ா௦0௦2118 : வெள்ளணுக்‌ குறை 
பாடு : இரத்தத்தில்‌ வெள்ளை 
அணுக்கள்‌ குறைவாக இருத்தல்‌. 
அதாவது, ஒர்‌ அலகு இரத்தத்‌ 


தில்‌ 500-க்குக்‌ குறைவான 
வெள்ளணுக்கள்‌ இருத்தல்‌. 

॥6பா௦0ர! : பலமுனை ௧௬ 
வெள்ளணு : இரத்தத்தில்‌ பெரு 
மளவிலுள்ள வெள்ளணுக்கள்‌. 
இதிலுள்ள துகள்கள்‌, வலுவான 
சிவப்பூதா நிறச்‌ சாயப்‌ பொருளா 
கவோ, வலுவான நீல நிறச்சாயப்‌ 
பொருளாகவோ இருப்பதில்லை. 


ஈ6பா௦௦01ு : நரம்புத்‌ திசுச்‌ சத்து 
ஊட்டம்‌ : நரம்பு மண்டலத்தின்‌ 
அதிக்கத்திலுள்ள திசுவின்‌ 
சத்து ஊளட்‌ டம்‌. 

12பா௦110010 : நரம்பு உறவுநிலை: 
நரம்பு மண்டலத்துடனான 
உறவு நிலை. 


1€£பா0350ய/2ா : இரத்த நாளம்‌ 
சார்ந்த : இரத்த நாளங்களுக்கு 
இரத்த மூட்டுகிற நரம்புகள்‌ 
தொடர்புடைய. 

ஈ2ப112! : நடுநிலைப்‌ பொருள்‌; நடு 
நிலை : எந்த ஒரு பக்கமும்‌ 
சார்ந்திராக நிலை. அமிலத்‌ 
தையோ, காரத்தையோ சாராத 
நிலையிலுள்ள பொருள்‌. 
ஈ€ப1£211621100 : மட்டுப்படுத்துதல்‌; 
நடுநிலையாக்கம்‌ : செயலற்ற 
தாக்குதல்‌; வினைத்‌ திறனைக்‌ 
குறைத்தல்‌. 

ஈ6ப1£௦ : நியூட்ரான்‌ : மின்‌ இயக்‌ 
கமில்லாத சிற்றணுத்‌ துகள்கள்‌. 
இது புரோட்டானுக்கு இணை 


யான பொருண்மையைக்‌ கொண்டு 


இருக்கும்‌. 
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1€ப*00321/8 : நியூட்ரோபில்‌ 
அணுக்குறை : குருதியோட்டத்‌ 
தில்‌ பல முனைக்‌ ௧௬ வெள்ள 
ணுக்கள்‌ எண்ணிக்கையில்‌ அள 
வுக்கு மீறிக்‌ குறைவாக இருத்தல்‌. 
ஈ6ப1௦ரரர்‌18 :-கருவெள்ளணுப்‌ 
பெருக்கம்‌ : குருதியோட்டத்தில்‌ 
அல்லது உயிரணுக்களில்‌ ௧௫ 
வெள்ளணுக்கள்‌ அதிகமாக 
இருத்தல்‌. 

1€6ீபரா012015 : கருவெள்ளணுத் 
தூண்டல்‌ : ஒரு பொருளினால்‌ 
- பல முனைக்‌ ௧௫௬ வெள்ள 
ணுக்கள்‌ தூண்டப்பெறுதல்‌. 
இதன்‌ தூண்டுதலால்‌ இவை 
தன்னை நோக்கி அல்லது 
தன்னை விட்டு விலகிச்‌ செல்‌ 
லக்‌ கூடும்‌. 

ஈ௦பர்‌£2115100 வா0௦ஸ்‌ : தற்காப்பு 
மூல நலிவாக்கம்‌ : பாக்டீரியா 
வுக்கு எதிரான தற்காப்புக்காகத்‌ 
“தாய்‌ உயிரினால்‌ உற்பத்தி செய்‌ 
யப்படும்‌ தடை காப்புப்‌ பாதங்‌ 
கள்‌. இவை நுண்ணுயிரியின்‌ 
பரவும்‌ திறனைக்‌ குறைக்கும்‌ 


திறனுடையவை. 
ஈஸா : பிறந்த குழந்தை. 
லம்‌ : நெக்சின்‌ : கண்ணிமை 


மயிரிலும்‌ -கசையிழையிலும்‌ 
- உள்ள நரம்பணுக்களின்‌ இணை 
_ பிரியாப்‌ பகுதியாகவுள்ள புரதம்‌. 
1ல(ப5 : இணைவு : சந்திப்பு. இரு 
உயிரணுக்களுக்கிடையிலான 
தொடர்பு. 


1626107'5 8ும்‌௦6 : நெசலோ 
ப்‌ நோய்‌ : 7-உயிரணு இல்லா 
திருத்தல்‌, "8”- உயிரணுக்குறை 
பாடு, தற்காப்பு மூலங்கள்‌ உற்‌ 
பத்தியாகாதிருத்தல்‌ போன்ற 
காரணங்களால்‌ பிறந்த குழந்தை 
களிடமும்‌, படிப்படியாகக்‌ 
கடுமையாக வளரும்‌ நோய்கள்‌. 
௦ பிரெஞ்சு மருத்துவ அறிஞர்‌ 
௪. நெசலோஃப்‌ பெயரால்‌ 
அமைக்கப்படுகிறது. 

00 : சிறுநீர்ப்‌ புறவழி அழற்சி : 
வெட்டையில்லாத சிறுநீர்ப்‌ புற 
வழி அழற்சி. 

115 : தேசியச்‌ சுகாதாரப்‌ பணி. 
ஈர்க௦4 : நியாசின்‌ : நிக்கோனிக்‌ 
அமிலம்‌. சமநிலை உயிரியல்‌ 
ஆற்றல்‌ உள்ள நிக்கோட்டினா 
மைடு. இது வைட்டமின்‌-6 
தொகுதியின்‌ ஒரு பகுதி. 
ஈர்8௦கா!06 : நியாசிளாமைடு : 
உயிரியல்‌ முறையில்‌ வீரிய 
முடைய நிக்கோட்டினிக்‌ அமி 
லத்தின்‌ ஒரு வடிவமான நிக்‌ 
கோட்டினாமைமடு. 

ஷலா : நியாசிட்டின்‌ ; சோளத்‌ 
தில்‌ காணப்படும்‌ நியாகினின்‌ 
ஈர்க்க முடியாத ஒரு வடிவம்‌. 
111011௦185 ரா௦௦60ப6 : நிக்கோ 
லஸ்‌ நடைமுறை : முழங்காலில்‌ 


; ஏற்படும்‌ கடுமையான இணைப்‌ 


பிழைக்‌ காயங்களைக்‌ “குணப்‌ 
படுத்துவதற்கு அறுவைச்‌ சிகிச்சை 
நடைமுறை. 


1010530106 


ஈ1௦1௦58௱/06 : நிக்லோசாமைடு : 
முதிர்ச்சியடைந்த நாடாப்புழுவை 
வெளியேற்றும்‌ மருந்து. இது 
ஒரு வேளைக்கு 2 கிராம்‌ அள 
வுக்குக்‌ கொடுக்கப்‌ படுகிறது. 
இதை அருந்த பட்டினியிருக்‌ 
கவோ பேதிக்‌ கழிவு செய்‌ 


யவோ தேவையில்லை. 


ஈர்‌௦௦ய கர்ம : நிக்கோட்டினா 
மைடு : நிக்கோட்டினிக்‌ அமி 
லத்திலிருந்து எடுக்கப்படும்‌ வழி 
பொருள்‌. நிக்கோட்டினி அமி 
லத்தின்‌ குருதி நாள விரிவகற்சி 
"மருந்தின்‌ வினை தேவையில்‌ 
லாத போது வைட்டமின்‌ மட்‌ 
டும்‌ போதும்‌ எனக்‌ கொடுக்கப்‌ 
படுகிறது. 


ஈர௦௦406 : புகையிலை நஞ்சு; நிக்‌ 


கோட்டின்‌ : புகையிலிருந்து 
வடி த்தெடுக்கப்படும்‌ எண்ணெய்‌ 
வடிவ நச்சுச்‌ சத்து, 

- ா4௦௦14ஈ1௦ 2010 : நிக்கோட்டினிக்‌ 
அமிலம்‌ : வைட்டமின்‌ 8 கல 
வையில்‌ இன்றியமையாத உண 
வுக்‌ காரணிகளில்‌ ஒன்று. இக்‌ 
கலவையின்‌ குருதிநாள விரி 
வகற்சி சனையானது கடுங்‌ குளி 
ரால்‌ ஏற்படும்‌ கன்னிய கை 
கால்‌ கொப்புளங்களுக்கும்‌ பய 
னுடையதாகும்‌. 

ஈர்‌௦4ர211௦௩ : கண்‌ கொட்டுதல்‌; 
இமையியக்கம்‌; இமைச்‌ சிமிட்‌ 
டல்‌ : கண்ணிமைகளை தன்‌ 
முயற்சியின்‌ விரைவாக இமைத்‌ 
தல்‌. உள்ளிமைப்படலம்‌ வேச 
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மாகத்‌ திறந்து மூடியாடப்‌ 
பெறுதல்‌. 

ரர௦0௦ொர ௱வளாமாகா€ : உள்ளி 
மைப்‌ படலம்‌ : பல உயிர்களில்‌ 
உள்ளிமைப்‌ படலம்‌ முழு 
மையாக வளர்ந்து மூடிபோல்‌ 
கண்ணை பமூடியிருக்கும்‌. 
11011 : மகப்பேற்றுக்கு பிந்திய 
தீவிர மருந்துப்‌ பிரிவு. 

ஈர்சே௦ : கருப்பதிவு : கருப்பைப்‌ 
படலத்தில்‌ கருவைப்‌ பதிய 
வைத்தல்‌. 

ஈர்ப்பே : உகந்தஇடம்‌; பதிமையம்‌; 
தொற்று மிகைப்‌ பகுதி : ஒரு 
நோயின்‌ கருமையம்‌. நச்சூட்டு 
மையம்‌, நோய்‌ தோன்றும்‌ 
இடம்‌. 

41௨-710 0156856 : நிய 
மான்‌-பிக்‌ நோய்‌ : கொழுப்பு 
அழற்சி எனப்படும்‌ குடும்ப 
நோய்‌. இது பல்வேறு திசுக்‌ 
களில்‌ ஸ்பிங்கோமைவின்‌ என்ற 
செரிமானப்‌ பொருள்‌ திரண்‌ 
டி.ருத்தல்‌. ஜெர்மன்‌ குழந்தை 
மருத்துவ அறிஞர்‌ ஆல்பர்ட்‌ 
நியமான்‌, ஜெர்மன்‌ மருத்துவ 
அறிஞர்‌ லுட்விக்பிக்‌ ஆகியோர்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
11௨உ௱வா-?10% 0/56856 : நிய 
மான்‌-பிக்‌ நோய்‌ : கொழுப்பு 
அழற்சி எனப்படும்‌ குடும்ப 
நோய்‌. இது பல்வேறு திசுக்‌ 
களில்‌ ஸ்பிங்கோமைவின்‌ என்ற 
செரிமானப்‌ பொருள்‌. திரண்டி 
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யிருத்தல்‌. ஜெர்மன்‌ குழந்தை 
மருத்துவ அறிஞர்‌ ஆல்பர்ட்‌ 
நியமான்‌, ஜெர்மன்‌ மருத்துவ 
அறிஞர்‌ லுட்விக்பிக்‌ ஆகியோர்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
ஈர்9ஈ4 ப்ஈயா255 : மாலைக்கண்‌; 
மாலைக்‌ குருடு : குறைந்த ஒளி 
யில்‌ ௪ண்‌ தெரியாதிருக்கும்‌ 
நோய்‌. இது வைட்டமின்‌ & 
பற்றாக்குறையினால்‌ உண்டடா 
கிறது. 

ஈர்‌ று : உறக்கக்‌ கீச்சொலி; 
இராக்‌ கதறல்‌; உரத்தக்‌ குரல்‌ : 
உறக்கத்தின்‌ போது ஏற்படும்‌ 
சீச்சொலி. இடுப்பு நோய்களின்‌ 
போது தளர்ந்த மூட்டுகளில்‌ 


வலி உண்டாகும்‌. இந்த ஒலி. 
முனைப்பாகக்‌ கேட்கும்‌. இரவு 


நேரத்தில்‌ அளவுக்கு அதிகமாக 


வியர்வை உண்டாதல்‌. இது. 


காச நோயின்‌ (டி.பி) அறிகுறி. 
ரரர௩02௮1௦ 14/27௦ : நைட்டிங்கேல்‌ 
கூடம்‌ மருத்துவமனையி 
லுள்ள ஒரு செவ்வகமான 
நோயாளர்‌ படுக்கைச்‌ கூடம்‌. 
இதில்‌ 30-36 நோயாளிகளுக் 
கான படுக்கைகள்‌, சன்னல்‌ 
களுக்கிடையிலான சுவர்களின்‌ 
நெடுகில்‌ அமைக்கப்பட்டு ருக்கும்‌. 
ஈர்ரர்ந்றகா6 : இரவு அரட்டு. 
ஈர்‌ 5௦1! : மலம்‌, கழிகலம்‌. 
ஈரா! : நரம்புஉயிரணு : “சப்ஸ்‌ 
டான்ஷியாநிக்ரா” என்பதன்‌ 
நரம்பு உயிரணு. 


ஈ/்ர11/5௱ : சூனியவாதம்‌/எதிர்‌ 
மறுப்பு வாதம்‌ : சமய ஒழுக்கத்‌ 
துறைகளில்‌ நடைமாறை நம்பிக்‌ 
கைக்‌ கோட்பாடுகள்‌ அனைத்‌ 
தையும்‌ மறுக்கும்‌ கொள்கை. 
அழிவுச்‌ செயல்களில்‌ ஈடுபடுதல்‌. 


ஈர்ஏ!11514௦ சேப51௦ஈ : சூனிய வாத 
மருட்சி ; தான்‌, மற்றவர்கள்‌ 
உலகில்‌ இல்லாமலிருக்கிறது 
அல்லது முடியப்போகிறது 
என்ற பொய்யான உணர்வு. 
விகாரம்‌ : நிக்கெத்தமைடு : 
மூச்சடைப்பு மயக்கத்தின்‌ 
போது பயன்படுத்தப்படும்‌ 
மைய நரம்பு மண்டலத்தைத்‌ 
தூண்டும்‌ மருந்து. இதனை 
நரம்பு ஊசி அல்லது தசை 
மூலம்‌ கொடுக்கலாம்‌. 
11:01910'5 819 : நிக்கோல்ஸ்கி 
நோய்‌ : தோலை இலேசாக 
அழுத்தினாலும்‌, இயல்பான 
மேல்‌ தோல்‌, ஈரமான கையில்‌ 
ரப்பர்‌ கையுறை நகர்வதுபோல்‌ 
நகர்தல்‌. இது நீர்க்கொப்புளத்‌ 
தோல்‌ நோயின்‌ அறிகுறியாகும்‌. 
11௦0 : நிலோடின்‌ : லுக்காநீ 
தோன்‌ என்னும்‌ மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

ஈர்றர!6 : முலைக்காம்பு; காம்பு : 
மார்பகத்தின்‌ மையத்திலுள்ள 
கூம்பு வடிவக்‌ குமிழ்‌. இதற்‌ 
கடியில்‌ பால்‌. சுரக்கும்‌ நாளங்‌ 
கள்‌ அமைந்திருக்கும்‌. 
ஈர்ர022016 : நிதிடாசோல்‌ : கடு 
மையான குருதி உறைகட்டி 





(* 


நோய்க்குக்‌ கொடுக்கப்படும்‌ 
ஒரு மருந்து. இது வேளை 
மருந்தாகப்‌ பகுக்கப்பட்டு 12 
மணி நேர இடைவெளிகளில்‌ 
கொடுக்கப்படுகிறது. புற 
நோயாளிகளுக்கும்‌ இதைக்‌ 
கொடுக்கலாம்‌. இதை உட்‌ 
கொள்வதால்‌, சிறுநீர்‌ அடர்‌ 
பழுப்பு நிறத்திலிருக்கும்‌ என்று 
நோயாளிகளை எச்சரிப்பது 
நல்லது. 

6 : பேன்‌ முட்டை; ஈறு : ஈர்‌ 
ஒட்டுண்ணி இனவகைகளின்‌ 
முட்டை. 

ஈர்ப்ரல! : நிட்டினால்‌ : நினைவு 
உலோகம்‌. நிக்கலும்‌ டைட்டே 
னியமும்‌ இணைந்த உலோகக்‌ 
கலவை. இது தனது பண்பியல்பு 
களை நினைவில்‌ வைத்துக்‌ 
கொள்கிறது. எடுத்துக்காட்‌ 
டாக, ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்ப 
நிலையில்‌ ஒரு நிட்டினால்‌ 
சுருள்‌ தயாரிக்கப்பட்ட பின்னர்‌ 
அது முறுக்கப்படுகிறது அல்‌ 
லது அதன்‌ வடிவு நீங்கும்‌ அள 
வக்கு நீட்டப்படுகிறது என்‌ 
றால்‌, அதே வெப்ப நிலைக்கு 
மீண்டும்‌ சூடாக்கும்போது 
அது தனது பழைய சுருள்‌ வடி 
வுக்கு மீண்டும்‌ திரும்பிவிடும்‌. 
இதனைப்‌ பல்வேறு வகையில்‌ 
பயன்படுத்தலாம்‌. இதனைக்‌ 
கொண்டு பற்குழிகளை நிரப்‌ 
பலாம்‌. வாதநோயைக்‌ குணப்‌ 
படுத்த ஊன்று பொருளாகப்‌ 
பயன்படுத்தலாம்‌. இன்றியமை 


7309 ா1100621 


யாத்‌ தமனிகளில்‌ வலைச்‌ சட்‌ 
டங்களாகப்‌ பொருத்தி குருதிக்‌ 
கட்டுகளைத்‌ தடுக்கலாம்‌. விண்‌ 
வெளி மற்றும்‌ இராணுவப்‌ 
பயன்பாடுகளுக்கும்‌ இது ஏற்றது. 
ஈன : நைட்ராஸ்பாம்‌ : 
பென்சோடியாஸ்பைன்‌ வகை 
யைச்‌ சேர்ந்த துயிலூட்டும்‌ 
மருந்து. இந்த மருந்தை உட்‌ 
கொள்ளும்‌ சிலருக்கு விரிவான 
கனவுகள்‌ தோன்றக்‌ கூடும்‌. 
ஈர்௦ ரீயாலா௦ா : நைட்ரோ ஃபூ 
ராண்டாய்ன்‌ : கிராம்‌ சாயம்‌ 
எடுக்காத கிருமிகளால்‌ விளை 
யம்‌ நோய்களின்‌ நுண்மத்தடை 
மருந்து. சிறுநீர்ப்பை அழற்சி 
யில்‌ பயன்படும்‌. 

ஈ/௦யா22௦6 : நைட்ரோஃபூரா 
சோன்‌ : பாக்டீரியா எதிர்ப்பு 
மருந்து. இது வெப்ப மண்ட 
லப்‌ பயன்பாட்டுக்காகக்‌ களிம்‌ 
பாகவும்‌ கரைசலாசவும்‌ கிடைக்கிறது 
ஈர்ா௦02 : நைட்ரஜன்‌ (வெடியம்‌!: 
வாயு மண்டலத்திலுள்ள வாயு 
களில்‌ ஐந்தில்‌ நான்கு பகுதியாக 
வுள்ள வாயுத்‌ தனிமம்‌. இதனை 
மனிதர்‌ நேரடியாகப்‌ பயன்‌ 
படுத்த முடியாது. எனினும்‌ 
மண்ணிலும்‌ பயறு இனச்செடி 
களின்‌ வேர்களிலும்‌ உள்ள சில 
உயிரிகள்‌, நைட்ஜனை நிலைப்‌ 
படுத்தும்‌ திறனுடையவை. இது 
புரதம்‌ போன்ற பல்வேறு 
உயிரணுத்‌ துணைப்பொருள்‌ 
களுக்கும்‌, புரத உணவுகளுக்கும்‌ 
இன்றியமையாததாகும்‌. 
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111௦06௩ 68/2௦ : நைட்ரஜன்‌ 
சமநிலை : ஒருவர்‌ அன்றாடம்‌ 
உட்கொள்ளும்‌ புரதத்திலிருந்து 
கிடைக்கும்‌ நைட்ரஜன்‌ அளவு, 
அவர்‌ வெளியிடும்‌ நைட்‌ ரஜனுக்‌ 
குச்‌ சம அளவில்‌ இருக்குமா 
னால்‌ அது நைட்ரஜன்‌ சம 
நிலை எனப்படும்‌. உட்கொள்‌ 
ளும்‌ நைட்ரஜன்‌ வெளியேறும்‌ 
நைட்ரஜனைவிடக்‌ குறைவாக 


இருப்பின்‌ அது எதிர்மறை 


நைட்ரஜன்‌ சமநிலையாகும்‌. 


சிறுநீரிலுள்ள யூரியா, அம்‌ 
மோனியா, கிறரியேட்டினின்‌ 
ஆகியவை மூலமாக நைட்ரஜன்‌ 
முக்கியமாக வெளியேறுகிறது. 
மொத்த நைட்ரஜனில்‌ 10% 


மலத்தின்‌ வாயிலாக வெளி 


யேறுகிறது. 
பபப ப பபப 
நைட்ரஜன்‌ நீர்த்தல்‌ முறை : நிலை 
யான நுரையீரலின்‌ கன அளவு 
களை அளவிடும்‌ ஒரு முறை. 
ஈர௦0ு௦ரா : நைட்ரோ கிளிச 
ரைன்‌ : கிளிசரால்‌ டிரினிட்ரேட்‌ 
தொண்டை. வலியைக்‌ குணப்‌ 


படுத்துவதற்குப்‌ பயன்படுத்தக்‌ 


கூடிய குறுகிய காலம்‌ வினை 
புரியக்கூடிய குருதி நாள விரி 
வகற்சி மருந்து. 

ஈர்ராவாம்ா6 : நைட்ரோசாமின்‌ 
புகையிலையில்‌ காணப்படும்‌ 
ஒருபுற்றுத்‌ தூண்டுபொருள்‌. 
ஈ/்‌௦5பா22 : நைட்ரோசூரிய 
புற்று எதிர்ப்பு மருந்தாகப்‌ 


பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒரு கார 
மூட்டும்‌ பொருள்‌. 

ஈர்௦ப5 ௦0006 : நைட்ரஸ்‌ ஆக்‌ 
சைடு : இதனைச்‌ சிரிப்பு வாயு 
என்றும்‌ கூறுவர்‌. வாயு வடிவ 
மயக்க மருந்தாகப்‌ பயன்படு 
கிறது. இது நீலநிற நீளுரு 
ளைகளில்‌ கிடைக்கிறது. 


ஈரர௨0ய/௨ : நிவாக்குவின்‌ 
குளோரோசக்‌ குவின்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


11௦0 6௦ப1216 : நோபிக்குட்டேன்‌ : 
கரையக்கூடி.ய ஒரு செயற்கைப்‌ 
பிசினின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
இந்தக்‌ கரைசலைக்‌ காயத்தில்‌ 
தெளித்தால்‌, அது ஒளி ஊருவக்‌ 
கூடிய தீப்பற்றாத நெகிழ்வுப்‌ 
படலமாக மாறுகிறது. இது 
காற்றும்‌ நீராவியம்‌ உட்புக 
அனுமதிக்கிறது. ஆனால்‌, பாக்‌ 
டீரியா உட்புக வழிவிடாது. 
11௦0616'5 ற116204௦ஈ : நோபின்‌ தோல்‌ 
மடிப்பு : உதரஉறை இணைப்பு 
களை விடுவிக்கவும்‌, மீண்டும்‌ 
இணைப்புகள்‌ ஏற்படும்போது 
தடை எதுவும்‌ ஏற்படாமல்‌ 
இருக்கும்‌ வகையில்‌ நெளவரி 
யாகத்‌ தையலிடுவதற்குமான 
செயற்பாட்டு நடைமுறை. 
110௦87014 : நோக்கார்டியா : ஆக்சி 
ஐன்‌ உள்ள இயங்கும்‌ தன்மை 
இல்லாத கதிர்வீச்சுப்‌ பாக்டீரியாக்‌ 
களில்‌ ஒருவகை. இவற்றில்‌ விண்‌ 


மீன்‌ வடிவ நோக்கார்டியா, 
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பித்தளை நிறமுடைய நோக்‌ 
கார்டியா என்பவை நோய்‌ 
உண்டாக்கக்கூடியவை. ஃபிரெஞ்சு 
கால்நடை நோயியலறிஞர்‌ 
எட்மண்ட்‌ -நோக்கார்ட்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
1௦௦21010515 : நோக்கார்டியா 
நோய்‌ : நுரையீரல்கள்‌, நரம்பு 
மண்டலம்‌ தொடர்புடைய 
நோக்கார்டியா பாக்டீரியா 
வினால்‌ உண்டாகும்‌ ஒரு நோய்‌. 
1௦01௦20146 : வலியூக்கி : வலியை 
அதிகமாக்கும்‌ அல்லது பரப்‌ 
பும்‌ திறனுடைய. 

1001பா1௨: இரவில்‌ சிறுநீர்‌ கழிதல்‌. 
1௦௦(பாாவ! : இரா. 

1006 : முண்டு; கணு. 
100ப!6 : நரம்புக்‌ கரணை; கழலை 
நுண்‌ கணு : நரம்புக்‌ கரணை. 
1109ப௦12 : நோகுச்சியா : இமை 
இணைப்படலத்தில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ கிராம்‌-எதிர்படி கசை 
யிழையுடைய நுண்கம்பிகள்‌. 
ஜப்பானிய பாக்டீரியாவிய 
லறிஞர்‌ ஹிடேயோ நோகுச்‌ 
தியா பெயரால்‌ அமைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

1௦1002 : நாலுடர்‌ : மெத்திப்‌ 


பிரிலோன்‌ என்ற மருந்தின்‌ 


வணிகப்‌ பெயர்‌. 
ஈ௦௱2: திசு அரிப்பு நோய்‌ : தசை 


யழுகல்‌ அழற்சி வாயழுகல்‌ 
நோய்‌. வாய்‌-முகத்திசுக்களில்‌ 


"பெயர்க்‌ களஞ்சியம்‌ 


ஏற்படும்‌ கடுமையான தசை 
யமழுகல்‌ பல நுண்ணுயிரியல்‌ 
மற்றும்‌ அழற்சிப்‌ புண்ணுடைய 
நோய்‌. இது ஊட்டச்சத்துக்‌ 
குறைபாடுள்ள குழந்தைகளிடம்‌ 
காணப்படுகிறது. இந்நோய்‌ 
அழமான திசுக்களை மிகவேக 
கமாக அரித்து, எலும்புளும்‌ 
பற்களும்‌ வெளியே தெரியும்‌ 
படி செய்கிறது. 

1௦2௦12107௦ : பெயர்த்தொகுதி: 
அறிவியல்‌ எதிலும்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படும்‌ பெயர்களின்‌ ஒரு 
தொகுதி முறை. 

1௦2 காக்0ர்க : மருத்துவப்‌ 
: உடர்‌ 
உட்கூறியல்‌ பற்றிய மருத்துவப்‌ 
பெயர்களின்‌ சொற்களஞ்சிய 
ஏடு. இதனை பன்னாட்டு உடல்‌ 
உட்கூறியல்‌ பேரவை தயாரித்து 
உள்ளது. 

1௦௱ர்ஈவ! 802518 : பெயர்‌ மறதி : 
பொருள்களின்‌ பெயர்களைக்‌ 
குறித்துரைப்பத்ற்குத்‌ திறன்‌ 
இன்மை. 

ா௦௱ு௦03௱ : நோமோகிராம்‌ 
அறியப்படாத நிலையளவுருக்‌ 
களின்‌ மதிப்பினை வரைபட 
முறையில்‌ கணிக்கும்‌ வகையில்‌ 
வகைசெய்யப்பட்ட அளவித்‌ 
திட்டங்களின்‌ ஒரு வரிசை. 
1௦1-0111௦11௦ நரக! ரிா0515 : 
இறுக்கமற்ற கல்லீரல்‌ நார்த்திசு 
அழற்சி : இறுக்கமற்ற உள்ஈரல்‌ 


சச வபபஙப((்்டடடம்‌ 


1௦1-000112106... 
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- சிரைமிகையமுத்தம்‌ ஏற்பட. 


“ஒரு முக்கியமான காரணம்‌. 
இது இரைப்பை-குடல்‌ குருதிப்‌ 
போக்கு, மண்ணீரல்‌ விரிவு 
அகியவற்றுடன்‌ சேர்ந்து காணப்‌ 
படும்‌. இதில்‌ ஏற்படும்‌ இரத்தப்‌ 
போக்கினைக்‌ கட்டுப்படுத்த 
வேண்டும்‌. 

1௦1-௦௦111/8௦6 : நோயாளி ஒத்‌ 
துழையாமை : ௪கிச்சை நடை 


முறைக்கு அல்லது சீருணவு. 


ஆலோசனைக்கு நோயாளி 
ஒத்துழைக்கத்‌ தவறுதல்‌. 
1௦ஈ1-0௦௱0௦511௦(15 : மனச்சீர்‌ 
கேடு : சீர்கெட்ட மனம்‌. 
1௦1-0௦௦10ப௦1௦1 கடத்தாப்‌ 
பொருள்‌ : கடத்துதிறன்‌ இல்‌ 
லாத ஒரு பொருள்‌. 
ா௦1-0160108ய6 : தகவல்‌ மறைப்பு: 
தொடர்புடைய தகவல்களை 
மறைத்துவைத்தல்‌. ப 
ா௦-015/யா௦1/௦ஈ : இனக்கீற்றுப்‌ 
பிரியாமை : உயிரணுப்‌ பிளவின்‌ 
போது இனக்கீற்று பிரிவினை 
யாகத்‌ தவறுதல்‌. இதனால்‌, இரு 
இனக்கீற்றுகளும்‌ ஓரே மகவு 
உயிரணுவில்‌ போய்ச்‌ சேர்கின்றன. 
இதன்‌ காரணமாகப்‌ பல மர 
பணுக்‌ கோளாறுகள்‌ ஏற்படுகின்றன. 
1௦1-255610(181/ ஊொ௱ஈ௦ 80105 : 
தேவையிலா அமினோ அமலங் 
கள்‌ : இடைக்கும்‌ அடி மூலக்கூறு 
களிலிருந்து உடலில்‌ அமினோ 
அமிலம்‌ எதனையும்‌ செயற்கை 
யாக உண்டாக்குதல்‌. 


1௦1-6510211160 12107 80105 : நீர்‌ 
நீக்கா கொழுப்பு அமிலங்கள்‌ : 
நீரகற்றி கிளிசராலுடன்‌ இணைக்‌ 
கப்படாமல்‌, கடைச்சிறுகுடலில்‌, 
ஸ்டீயரிக்‌ மற்றும்‌ பால்மிட்டிக்‌ 
அமிலங்களாக ஈர்த்துக்கொள் 
ளப்படும்‌ கொழுப்பு அமிலங்கள்‌. 
1௦1-001௦00௦008!/ பாஉாரா!(15 : 
சிறுநீர்வடிகுழாய்‌ அழற்சி : சிறு 
நீர்வடிகுழாய்‌ வீக்கம்‌. இது 
மேகவெட்டை. நோய்‌ உண்டாக்‌ 
கும்‌ பாக்டீரியா அல்லாத 


- உயிரிகளினால்‌ இது உண்டா 


கிறது. இதில்‌ நீர்க்கடுப்பு, சீழ்‌ 
நீரிழிவு போன்ற நோய்களின்‌ 
அறிகுறிகளும்‌, மேக வெட்டை 
நோய்‌ போன்ற அளவில்‌ 
அதைவிடத்‌ தீவிரம்‌ குறைந்த 
அறிகுறிகளும்‌ காணப்படும்‌. 

1௦1-1௦1 முரற 

அணுத்திசு நோய்‌ : நிண அணுத்‌ 
திசுக்களில்‌ ஏற்படும்‌ நோய்‌ 
அணுவியல்‌ நச்சு எதிர்ப்பு 
மருந்துகள்‌ இதற்குப்‌ பயனுடை 
யவை அனால்‌ நோய்க்கு முன்‌ 
உட்கொள்ளுதல்‌ நல்லதன்று. 

ா௦ஈ-அ1ராவ1/0௨ : ஒன்பதாம்‌ கர்ப்‌ 
பம்‌: ஒன்பதாவது முறையாகக்‌ 
கருத்தரித்திருக்கும்‌ ஒரு பெண்‌. 
॥௦ா-1ஈரீ6௦146 : தொற்றில்லாத்‌. 


௦-1 5யி॥ 60 0120௦ 
1௦5 ஈ6!!1(ப5 (110014) : இன்சுலின்‌ 
சாரா நீரிழிவு நோய்‌ : இன்சுலின்‌ 
தேவைப்படாத இரண்டாம்‌ 
வகை (௫0௦-॥ நீரிழிவு நோய்‌). 
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1௦1-15௦)4௦24110 : போதையிலா. 


1௦-10 ரக0121/௦0 : அயனி 
யிலாக்‌ கதிர்வீச்சு : மின்காந்தக்‌ 
கதிர்வீச்சு. இதில்‌ அணுக்களை 
அயனியாக்குவதற்குப்‌ போது 
மான ஆற்றல்‌ இல்லாத ஃபோட்‌ 
டான்கள்‌ இருக்கும்‌. 
ஈ௦1-॥௩351௭6 : நோய்‌ பரவா 
மருத்துவச்‌ செயல்முறை : தோலில்‌ 
ஊளடுருவாத அல்லது உடலுக்‌ 
குள்புகாத ஒரு மருத்துவச்‌ 
செயல்முறை. நோய்‌ பரவாத 
நடைமுறை. 

ஈ௦ார்றகா2 : ஒன்பது குழந்தை 
பெற்ற தாய்‌ : ஒன்பது தடவை 
கள்‌ பெற்ற ஒரு பெண்‌. 
௦-௦! : அசைவிலா. 


1௦-ுவ1ஈ2160 : மச்சையில்லா 
நரம்பு இழைமம்‌ : 'மையலின்‌' 
என்ற வெண்ணிறக்‌ கொழுப்புப்‌ 
பொருள்‌ அடங்கியிராத (மச்சை 
யில்லாத) நரம்பு இழைமங்கள்‌. 
ா௦-றஉஊணைனா!6 : புள்ளியியல்‌ 
முறைசார்ந்த : மக்கள்‌ தொகைப்‌ 
பகிர்மானம்‌ குறித்துக்‌ கட்டுப்‌ 
படுத்திய அனுமானங்கள்‌ தேவைப்‌ 
படாத புள்ளியியல்‌ முறைகள்‌. 
1௦1-00௦௦௦௦௱௦06 : நீளுரு 
ளைப்‌ பாக்டீரியா : வெளிறிய 
மஞ்சள்‌ நிறமியை உற்பத்தி 
செய்யத்‌ திறனில்லாத, பொது 
மாதிரியில்லாத நீளுருளைப்‌ 


பாக்டீரியாக்களின்‌ ஒரு குழு 
மம்‌. இதில்‌ ஒளிபட்டால்‌, 


வண்ணம்‌ அடர்த்தியாவதில்லை. 


1௦-0௦ 0ா1212று ௭6 : உடை 
மையுரிமையிலாப்‌ பெயர்‌ : ஒரு 
மருந்தின்‌ அல்லது சாதனத்தின்‌ 
வேதியியல்‌ அல்லது பொது 
வியல்பான பெயர்‌. இது உடை 
மையுள்ள அடையாளப்‌ பெயர்‌ 
அல்லது வணிகக்‌ குறியீட்டிலிருந்து 
வேறுபட்டது. 

ா௦-றா௦்‌ா : அவ்புரதம்‌; புரத 
மல்லாத. 

௦ நா௦( வா ஈர்௦0ன (1414) : தம்‌ 
சாரா நைட்ரஜன்‌ : புரதம்‌ அல்‌ 
லாத மற்ற நைட்ரஜன்‌ பொருள்‌ 
களிலிருந்து பெறப்படும்‌ நைட்‌ 
ரஜன்‌, (எ.டு.) யூரியா; யூரிக்‌ 
அமிலம்‌, கிரியேட்டினின்‌ அம்‌ 
மோனியா. 

1௦1-0-௫3௮௨ ரார்கா௦11௦ஈ : கியூ- 
அலை சாரா திசுமாள்வு : நாளமில்‌ 
துணைச்‌ சுரப்பு நெஞ்சுத்‌ 
தசையழிவு. இதில்‌ டி-அலை 
மாற்றங்களுடன்‌ சேர்ந்து இயல்பு 
மீறிய எஸ்டி பகுத குழிவு. 
1௦1-561: அன்னியக்‌ காப்புப்மூலம்‌: 
உயிரிக்கு அன்னியான காப்பு 
மூல அமைப்பான்கள்‌. இந்த 
அமைப்பான்கள்‌ தாதுநீர்‌ அல்லது 
உயிரணு ஊடக ஏமக்‌ காப்பு 
மூலம்‌ ஓழிக்கப்படுகின்றன. 
1௦11-5815 ௱ப*2110 : டி.என்‌.ஏ 
மூல மாற்றம்‌ : முதிர்ச்சியடை 
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யாத முன்னோடி ஆர்‌.என்‌.ஏ 
மூலக்கூறில்‌ ஏற்படும்‌ ஒற்றை 
டி.என்‌.ஏ மூல மாற்றம்‌. 
1௦1$8ா56 8ுா00௱6 : தவறான 
பதில்கூறும்‌ நோய்‌ : எளிமை 
யான கேள்விகளுக்குக்கூடத்‌ 
தவறான பதில்களை ஒருவர்‌ 
கூறும்‌ நிலை. 


1௦18601110 பாளரார்‌5 : சிறுநீர்ப்‌ 


புறவழி அழற்சி ்‌. வெட்டை 
யில்லாத சிறுநீர்ப்புறவழி அழற்சி 
1௦1-511255 (661 : மன: அழுத்த 
மின்மைச்‌ சோதனை : முதிர்‌ 
கருவின்‌ ஆரோக்கியத்தைப்‌ 


பாதிப்பின்றிக்‌ கண்காணித்தல்‌. 


முதிர்‌ ௧௬ அசைவின்‌ அதிர்‌ 
வெண்‌, இதயத்துடிப்பின்‌ மிகை 
வேக அளவு, இதயத்‌ துடிப்பு, 
துடிப்புக்குத்‌ துடிப்பு மாறு 
படுதல்‌ ஆகியவற்றைக்‌ கண்கா 
ணித்தில்‌ இதில்‌ அடங்கும்‌. இது 
 நச்சுக்கொடிக்‌ குருதிநாளமண்‌ 
படலத்தின்‌ அரோக்கியத்தைக்‌ 
கணித்தறிய உதவுகிறது; 

1॥௦1-51112160 ஈப5௦1௨ : அணிச்‌ 
சைத்‌ தசை :. உள்ளுறுப்புகளின்‌ 
செயல்கைளக்‌ கட்டுப்படுத்து 
கிற மென்மையான (அனிச்சை) 
_ தசைகள்‌. 


1௦1-1பட்‌2ா0ய/௦ய6 ரா 000201ச1வ] 
015௦356 : காசநோய்‌ சாராத நீளு 
௬ுளைப்‌ பாக்டீரியா நோய்‌ : காச 
'நோய்‌ சாராத நீளுருளைப்‌ பாக்‌ 
டீரியாவினால்‌ உண்டாகும்‌ 


மருத்துவ நோய்‌. இது கடுமை 
யான நுரையீரல்‌ நோய்கள்‌, 
கழுத்து நிணநீர்க்கரணை வீக்‌ 
கம்‌, தோல்‌ மற்றும்‌ மென்‌ திசு 
நோய்கள்‌, நடு நரம்பு நோய்கள்‌ 
வடிவில்‌ இருக்கலாம்‌. | 


1௦ஈ-ப/௦௦: 560518 : அழற்சிப்‌ 
புண்‌ அல்லாத அசீரணம்‌ : கடும்‌ 
அழற்சிப்புண்ணாதல்‌ இல்லா 
திருக்கையில்‌ சீரணப்பாதைப்‌ 
புண்‌ உண்டாகும்‌ நிலை. இதனை, 
அகநோக்குக்‌ கருவியில்‌ இழைம 
அழற்சி, முன்‌ சிறுகுடல்‌ சீதச்‌ 
சவ்வு அரிமானங்கள்‌ என்ற ' 
நோய்களாகக்‌ காணலாம்‌. 
ஈ௦1-பாா : இணையா எலும்பு 
முறிவு : ஒன்பது மாதங்களுக்கு 
மேலாக இணையாயபலிருக்கும்‌ 
எலும்பு முறிவு. 

ஈவு வ! : வாய்மொழியில்லாச்‌ 
செய்தித்தொடர்பு : சொற்களைப்‌ 
பயன்படுத்தாமல்‌ செய்திகளைத்‌ 


“தெரிவித்தல்‌, செய்தித்தொடர்பு; 


உடல்மொழி. 


ஈ௦0-412016 : கையறு நிலை : சுதந்‌ 
திரமாக இயங்கமுடியாத நிலை. 
11௦௦16'5 ௩0௦௦ : 'நூன்‌ நோய்‌: 
போவி மூளைக்கோளக்கட்டி. 
இதில்‌ உள்மண்டையோட்டு 
வீக்கமும்‌, கண்குமிழ்‌ அழற்சி 
யும்‌ காணப்படும்‌. 
1௦௩105 016256 
நோன்‌-மில்ராய்‌ நோய்‌ : நிண, £ர்‌ 
நாளம்‌ விரிவடைவதன்‌ காரண 


௫௦௦131'6 80௦6 


745 1011௦௦1351 





மாக காலில்‌ வீக்கம்‌ ஏற்படும்‌ 
குடும்ப நோய்‌. அமெரிக்க 
மருத்துவ அறிஞர்கள்‌ மாக்ஸ்‌ 
நோன்‌, வில்லியம்‌ மில்ராய்‌ 
அகியோர்‌ பெரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

11௦௦ஈ2'5 வுா௦ற6 : நூனான்‌ 


நோய்‌ : இனக்கீற்று சாராத. 


டர்னர்‌ நோய்‌. அமெரிக்க 
குழந்தை மருத்துவ அறிஞர்‌ 
ஜாக்குலின்‌ நூனான்‌ இதனை 
விளக்கியுரைத்தார்‌. இது டர்னர்‌ 
நோய்க்கு இணையாக அண்‌ 
களுக்கு ஏற்படும்‌ நோய்‌. இதில்‌ 
காதுகள்‌ தாழ்ந்திருக்கும்‌, கழுத்‌ 
தில்‌ தோல்‌ இழைமம்‌ பொதிந்‌ 
திருக்கும்‌; பிறவியிலேயே இதய 
நோய்‌ உண்டாகும்‌; சில சமயம்‌ 
கடுமையான மனவளர்ச்சிக்‌ 
குறைபாடு ஏற்படும்‌. 
1௦13021116 : நோராட்ரினலைன்‌: 
நோரெப்பினெஃப்னரன்‌; ஆட்ரி 
னலைன்‌ இல்லாத என்‌-மெதில்‌ 
குழுமம்‌. இதுஒரு பரிவு நரம்புக்‌ 
கடத்தி. 

1௦1௦பா௦ஈ : நார்குரான்‌ : வெக்கு 
ரோனியம்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 
ஈ௦கார்‌௦1௦6 : நோரொத்‌ 
தாண்டிரோலோன்‌ : கயிர்ச்த்து 
இயற்கை இயக்குநீர்‌. 
1௦1610/5127௦௦ : நோரெத்திஸ்டி 
ரோன்‌ : சில அண்டிரோஜன்‌ 


செயல்புடைய புரோஜெஸ்‌ 
டிரோன்‌. 


4௦7: நாரஃபிளக்ஸ்‌ : ஆர்ஃ 
போனாட்ரின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயா்‌. 


ஈ௦ரி௦8௦01 : நூர்‌ஃபுளோக்சாசின்‌: 
சிறுநீர்க்‌ குழாய்‌ நோய்களைக்‌ 
குணப்படுத்துவதற்கும்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படும்‌ ஒரு குயினோலோன்‌ 
பாக்டீரியா எதிர்ப்புப்‌ பொருள்‌. 
1௦025178! : நூர்கெஸ்டிரல்‌ : வாய்‌ 
வழிக்‌ கருத்தடை மருந்தாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒரு புரோ 
ஜெஸ்டிரோன்‌. 

ர௦௱ : நியமம்‌ : இயல்புநிலை 
அளவு. ஒரு குறிப்பிட்ட குழு 
மத்துக்கான ஒரு தரநிலை 
அளவு. 

1௦2 6258116 : மண்டையோட்டு 
அடித்தளம்‌ : தாடை நீக்கப்‌ 
பட்ட மண்டையோட்டின்‌ 
அடித்தளத்தில்‌ உட்புறப்பரப்பு. 
ர! : இயல்பு நிலை : 1. உட 
லின்‌ ஆரோக்கியமான இயல்‌ 
பான நிலை. பொதுத்‌ தட்ப 
வெப்ப நிலை. 2. நீரில்‌ கரைந்த, 
கிருமி நீக்கிய சோடியம்‌ 
குளோரைடின்‌ 0.9% உப்புக்‌ 
கரைசல்‌. இது குருதியை ஒத்த 
அணு எண்ணுடையதாக இருக்கும்‌. 
1௦௦39 : கருமைய முன்னோடி 
சிவப்பணு : இயல்பான வடிவள 
வுள்ள கருமையங்‌ கொண்ட 


ன த த அவபவபபபபட்டடடட்டட்டப்யியயயயயயியிய்யயயயயயமையயமைய 


1௦1110080௦ 
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இரத்தச்‌ சிவப்பணுக்கள்‌. இது 
சிவப்பணுக்களுக்கு முன்னோடி. 
1௦ா௱௦02]/6 : இயல்பு கார்பன்‌ 
டையாக்சைடு : குருதியில்‌ இயல்‌ 
பான அளவில்‌ தமனி கார்பன்‌ 
டையாக்சைடு இருத்தல்‌. 

1௦௦௦௦8 : இயல்பு வண்‌ 
ணம்‌ : குருதிச்‌ சிவப்பணுக்கள்‌ 


இயல்பான வண்ணத்தில்‌ இருத்தல்‌. 
குருதி நிறமிபோதி அளவில்‌ 
இருக்கும்‌ நிலை. 


ஈ௦ஈ௱௦01/௦8/2 : இயல்புக்‌ 
குருதிச்‌ சர்க்கரை : குருதியில்‌ 
சர்க்கரை இயல்பான அளவில்‌ 
இருத்தல்‌. 

1௦௩௦௦6 : இயல்புச்‌ சிவப்பணு: 
இயல்பான வடி வளவுள்ள இரத்தச்‌ 
சிவப்பணு. 

ு௦111௦00௦8௱/8 : இயல்புச்‌ சர்க்‌ 
கரை : இரத்தத்தில்‌ இயல்பான 
அளவில்‌ சர்க்கரை இருத்தல்‌. 
1௦1 ௦1218௦௱19 இயல்புக் 
குருதிப்பொட்டாசியம்‌ : குருதியில்‌ 
பொட்டாசியம்‌ இயல்பான 
அளவில்‌ இருத்தல்‌. 
1ஈ௦௱௦16ஈ5॥0 : இயல்பு அழுத்‌ 
தம்‌; இயலழுத்தம்‌ : இயல்பான 
அளவு இரத்த அழுத்தம்‌. 
1௦௱்்வா௱!8 : இயல்பு வெப்‌ 
பம்‌ : உடலிலுள்ள இயல்பான 
அளவு வெப்பம்‌. இது ஸரிகை 
வெப்பம்‌, குறை வெப்பம்‌ 


இரண்டுக்கும்‌ வேறுபட்டது. 


ஈ௦௱ ௦0/௦ : இயல்புத்‌ தசைத்திசு: 
தசைத்திசு இயல்பான அளவு 
வலிமை, விறைப்பு, இயக்கத்‌ 
திறுனுடன்‌ இருத்தல்‌. 

8 : நார்ப்பிளாண்ட்‌ : லீவோ 
நார்கெஸ்டி ரால்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

[401115 0156856 : நோரி நோய்‌ : 
பாலியல்‌ தொடர்புடைய பரம்‌ 
பரைக்‌ குருடு நோயின்‌ ஓர்‌ 
அரிதான வடிவம்‌. இது திரி 
பான விழித்திரை காரணமாக 
உண்டாகிறது. டேனிஷ்‌ கண்‌ 
மருத்தவ. அறிஞர்‌ கார்டான்‌ 
நோரி பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

ளா ௦419 : வடமுனைக்‌ 
கறை : கடல்பாசி பகையில்‌ 
இருந்து நைலான இழை 
மத்துக்கு ஆர்‌.என்‌.ஏ-ஐ மாற்றுகிற 
நடமுறை. 

ஈ௦ர்0௫ு1ஈ௨ : நார்ட்ரிப்டிலின்‌ : 
அமிட்ரிப்டிலின்‌ போன்றதொரு 
சோர்வகற்றும்‌ மருந்து. 

ஈ௦ஈஙு 0116 : நூர்ட்டிரிப்டிலின்‌ : 
மனச்சோர்வின்போது பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ மூச்சுமற்சி சோர்வு 
நீக்க மருந்து. 

11௦421 17 : நூர்வால்க்‌ கிருமி: 
இரைப்பை-குடல்‌ அழற்சியை 
கொள்ளை நோயாகப்‌ பரப்பும்‌ 
காதருகு சுரப்பிக்‌ கிருமி. இது 
அமெரிக்காவில்‌ ஓகியோ மாநிலத்‌ 


1௦56 


747 ௦ ௫ றா௦யிர்‌ 


கதைக சைகை கைகள க கைக கை னைக வகைகளை சைக என்‌ ணக ககன வனவள ள்‌ க என்க வனவாச வைட்ட பைக்‌ 


திலுள்ள நூர்வால்க்‌ நகரில்‌ 
முதலில்‌ கண்டறியப்பட்டது. 
1௦56 : மூக்கு : முகத்தின்‌ மையப்‌ 
பகுதியில்‌ புறம்‌ நீட்டிக்கொண் 
டிருக்கும்‌, முகர்வுணர்வு உறுப்‌ 
பாகப்‌ பயன்படும்‌ உறுப்பு. 
இதன்‌ உட்குழிவுகள்‌ திறந்திருப்‌ 
பதால்‌, உட்சுவாசிக்கும்‌ காற்று 
உட்செல்லும்போது அந்தக்‌ 
காற்று வெதுவெதுப்படைகிறது; 
ஈரமடைகிறது; வடிகட்டப்படுகிறது. 
1௦5௦ : நோய்ப்பகுப்பாய்வு சார்ந்த: 
நோய்ப்‌ பகுப்பாய்வு தொடர்‌ 
புடைய இணைப்புச்‌ சொல்‌. 
1௦50600142! : மருத்துவமனை 
நோய்‌ சார்ந்த. 

1௦500800ு : நோய்‌ விளக்கம்‌ : 
நோய்களின்‌ முறைப்படியான 
விளக்க வருணனை. 

1௦5010 : நோய்‌ பகுப்பாய்வியல்‌. 
1௦51210128 : தாயக நாட்டம்‌; ஊர்‌ 
நோய்‌ : வீட்டு நினைவு மனப்‌ 
பாங்கு பழங்கால நாட்டம்‌. 
1௦5115 : மூக்குத்‌ துளைகள்‌; 
மூக்கு ஓட்டை; நாசித்துளை : 
மூக்கின்‌ முன்பக்கத்‌ திறப்பு 
வாயில்கள்‌. 

1௦911ய௱ : கைம்மருந்து; மருந்து: 
உரிமம்‌ பெறாமல்‌ தயாரிக்கப்‌ 
படும்‌ போலி அல்லது இரகசிய 
மருந்து. 

1௦3) : பெருழுக்கு. 


_ தடம்‌ 


1௦10 : பிளவு; வெட்டு. 


௦௦/௩0 : விலா எலும்பு வரித்‌ 
மார்பு ஊடுகதிர்ப்‌ 
படங்களில்‌ விலா எலும்புகளின்‌ 
முன்புறத்தில்‌. காணப்படும்‌ சிறு 
வரித்தடங்கள்‌. இவை பெருந்‌ 
தமனியின்‌ பின்னாலுள்ள இழை 
நாளக்‌ குறுக்கத்தின்‌ போது 
காணப்படும்‌. 

௦1௦1 519 : ஊடுகதிர்‌ ஒளிக்‌ 
கோடு : ஒரு குறுகிய நோய்‌ 
கோட்டிலான ஊடுகதிர்‌ ஒளிக்‌ 
கோடு. இது நன்கு வரையறுத்த 
சுட்டவட்ட நுரையீரல்‌ திரட்சியை 
ஊடுருவிச்‌ செல்கிறது. இது 
உக்கிரமான குருணைக்கட்டி 
நிலைமைகளில்‌ காணப்படுகிறது. 
1௦46 : குறிப்பு; அறிவிப்பு. 
10௦6-1210 : குறிப்பெடுத்தல்‌ : 
நோய்‌ என்னவென்று காட்டும்‌ 
நோய்வரலாற்றையும்‌ உடலியல்‌ 
குறிகளையும்‌ துல்லியமாகப்‌ 
பதிவுசெய்தல்‌. 

௦1/௩9 இ ௦ : வாய்வழி 
உண்ணாமை : ஒரு நோயாளி 
வாய்வழியாக உணவு, பானம்‌ 
அல்லது மருந்து எதனையும்‌ 
உட்கொள்ளக்கூடாது என்ற 
அறிவுறுத்தும்‌ அறுவைச்‌ சிகிச்‌ 
சைக்கு உள்ளாக இருக்கும்‌ 
நோயாளிக்கு அவரது உணவுக்‌ 
குழாய்‌ முற்றிலும்‌ காலியாக 
இருக்க வேண்டும்‌ என்பதற்காக 
இவ்வாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. 


அ அப பபப்பப்ப்யயயயயயமயவயமைைவைையானை 
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1௦/0௮061'6 வுாமா௦ா6 : நூத்னா 
கல்‌ நோய்‌ : மூளை நடுத்தண்டு 
நோய்‌. இதில்‌ நடுமூளையின்‌ 
மேற்கூரையில்‌ நைவுப்புண்‌ 
உண்டாகும்‌. ஜெர்மன்‌ மருத்துவ 
அறிஞர்‌ வில்ஹெல்ம்‌ நூத்னாகல்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
கண்‌ முடக்குவாதம்‌, மூளைத்‌ 
தள்ளாட்டம்‌ போன்ற அறிகுறி 
களுடன்‌ உடற்கட்டி உண்டாகும்‌. 
1011712016 0156562565 : அபாய 
அறிவிப்பு நோய்கள்‌ : பொதுச்‌ 
சுகாதாரத்துக்குக்‌ கடும்‌ அபா 
யம்‌ விளைவிக்கக்கூடியவை 
எனக்‌ கருதப்படும்‌ தொற்றக்‌ 
கூடிய நோய்கள்‌ என எச்சரிக்கை 
விடுக்கத்தக்க நோய்கள்‌. 
ஈ௦1/410214௦ : அறிவிக்கை; நோய்‌ 
அறிவிப்பு : ஒரு தொற்று நோய்‌ 
கண்டுபிடிக்கப்படுமானால்‌, 
அதனை உடனடியாக உள்ளூர்ச்‌ 
சுகாதார அதிகாரிகளுக்கு அறி 
விக்க வேண்டும்‌. அந்த நோய்‌ 
- பரவுவதைத்‌ தடுக்க அவர்கள்‌ 
உடனம. நடவடிக்கை எடுக்க 
இது உதவும்‌. 
1௦௮/018 : முதுகுவலி : முதுகில்‌ 
ஏற்படும்‌ வலி. 


1௦௦௦1௦10 : முதுகுத்தண்டு 

முதுகெலும்புக்கு மூல அடிப்‌ 
படை எலும்பாக அமையும்‌ 
முதுகெலும்புத்‌ தண்டு. 
ஈ௦யார5! : சத்தூட்டம்‌ : உயிர்‌ 
வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாத 
ஊட்டச்‌ சத்துகளை அளித்தல்‌. 


ர௦யார்கறா்‌ : சத்தூட்டுதல்‌; 
ஊட்டம்‌ :1. சத்தூட்டம்‌ அளிக்கும்‌ 


“செயல்‌. 2. உயிருள்ள உயிரிகளின்‌ 


வாழ்வுக்கும்‌ வளர்ச்சிக்கும்‌ 
ஊட்டம்‌ அளிக்கும்‌ ஒரு பொருள்‌. 
1107002416 : நோவோக்கேய்ன்‌ : 
புரோக்கேய்ன்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

௦0 ரில: நாக்சில்‌ ஃபிளக்ஸ்‌ : 
நாக்சிட்டியோலின்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌, 
ஈல0/14011ஈ : நாக்சிட்டியோலின்‌ : 
பாக்டீரியாக்களுக்கான ஒரு 
கரைசல்‌ மருந்து நோயுற்ற 
சவ்வுப்பைகளில்‌ தெளிக்கப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிற து. 

118; (1௦ $ற6017410 பாளர்‌) : 
சிறுநீர்ப்‌ புறவழி அழற்சி : வெட்‌ 
டையில்‌ பாத சிறுநீர்ப்‌ புறவழி 
அழற்சி. 
ஈப௦ா௭ : பிடரி 
புறம்‌. 
ஈபிலா : கருமையம்‌ சார்ந்த : ௧௫ 
மையம்‌ தொடர்பான அல்லது 


: கழுத்தின்‌ பின்‌ 


அதனை ஓத்திருக்கிற. 


ஈம௦1621 000185௱/௦ 1811௦ : திசுப்‌ 
பாய்ம விகிதம்‌ : திசுப்‌ பாய்ம 
விகிதம்‌ கரு மையங்கள்‌, உக்கர 
மான உயிரணுக்களில்‌ உள்ளது 
போல்‌, அவற்றுடன்‌ இணைந்து 
வரும்‌ திசுப்‌ பாய்மத்தைவிட 
வீத அளவில்‌ அதிகமாக இருக்கும்‌. 
பி *கர்று : கருமையக்குடும்‌ 
பம்‌ : பெற்றோர்கள்‌, அவற்றின்‌ 
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நேரடி மரபணுச்‌ சந்ததிகள்‌ 
அடங்கிய கருமையக்‌ குடும்ப அலகு 
ரபா ௱வர௱௦்‌!0 6250ஈவா06 
(14148) : அணுக்‌ காந்த ஒலியலை 
அதிர்வு : காந்த ஒலியலை 
அதிர்வு உருக்காட்சியாக்கம்‌. 
1ப௦62 ஈ20!௦116 : அணுவியல்‌ 
மருத்துவம்‌ : ஊடுகதிர்‌ ஓரகத்‌ 
தனிமங்களை நோய்களைக்‌ 
கண்டறியவும்‌, நோய்க்‌ சிகிச்‌ 
சைக்கும்‌ பயன்படுதுகிற மருத்‌ 
துவத்‌ துறை. 

ராயா ॥௦யாரோ255 18010 ; ௧௬ 
மைய வட்டக்‌ காரணி : குறுக்கு 
வெட்ட ன வட்டத்தைச்‌ 
காட்டும்‌ ௧௬ மையத்தின்‌ 
அளவு. அணுவியல்‌ ஒழுங்கீனம்‌ 
அதிகரிக்கும்போது உண்டாகும்‌ 
உக்கிரமான நிலைமை. 

1ப௦1௦856 : நியூக்ளியேஸ்‌ : நியூக்‌ 
ளிக்‌ அமிலங்களை நீரால்‌ பகுப்‌ 
பதை உஊக்குவிக்கும்‌ ஒரு செரி 
மானப்‌ பொருள்‌. இதில்‌ டி.என்‌.எஸ்‌, 
ஆர்‌.என்‌.எஸ்‌ என்ற செரிமானப்‌ 
பொருள்கள்‌ அடங்கியிருக்கின்றன. 
ஈப௦16360 : உட்கருவுடைய : ஓன்று 
அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட 
உட்கருவைக்‌ கொண்டுள்ள. 
ஈப௦151௦ : நியூக்ளிக்‌ மீச்சேர்மம்‌ : 
பென்டோஸ்‌ (சர்க்கரை) பாஸ்‌ 
போரிக்‌ அமிலம்‌, பூரின்‌, பைரா 
மிடைன்‌ (நைட்ரச அமிலங்‌ 
கள்‌) ஆகியவை அடங்கிய சிக்க 


லான வேதியியல்‌ கட்டமைப்‌ 
பைக்‌ கொண்டுள்ள நியூக்ளியோட்‌ 
டைடு, டி.என்‌.ஏ அல்லது 
ஆர்‌.என்‌.ஏஇன்‌ அமிலமீச்சேர்மம்‌. 
1ப௦16௦12 : நியூக்ளியோலார்‌ : 
நியூக்ளியோலஸ்‌ தொடர்புடைய. 


1ம௦16௦105 : நியூக்ளியோலஸ்‌ : 


உயிரணுவின்‌ கருமையத்தினுள்‌ 
இருக்கும்‌ ஒரு சிறிய வட்டத்‌ 
திரட்சி. இது நியூக்ளியோ புரத 
உற்பத்தியுடன்‌ தொடர்புடையது. 
1ய௦16௦0௭௦%௨15 : அணுக்கருப்‌ 
புரதங்கள்‌ : உயிரணுக்களின்‌ 
உட்கருவில்‌ காணப்படும்‌ புரதங்‌ 
கள்‌. இதில்‌ உட்கரு அமிலத்து 
டன்‌ இணைந்த ஒரு புரதம்‌ 
இருக்கும்‌. இது சிரனைத்தின்‌ 
போது உடைந்து வளர்சிதை 
மாற்றம்‌ பெற்று யூரிக்‌ அமிலம்‌ 
சிறுநீர்‌ வழியாக வெளியேறும்‌. 
1௦12௦12015 : உயிரணுக்கூறு 
பாடு : உயிரணுக்‌ கருமையம்‌ 
பிரிவுறுதல்‌. 

1ப௦160510256 : நியூக்ளியோசி 
டேஸ்‌ : நியூக்ளியோட்டைடு 
களை பூரின்‌ அல்லது பைரி 
மிடின்‌ மூலங்களாக நீரால்‌ 
பகுப்பதை ஊக்குவிக்கும்‌ ஒரு 
செரிமானப்‌ பொருள்‌. 
1ப௦16௦5106 : நியூக்கிளியோசைடு: 
பூரின்‌ அல்லது. பைரிமிடின்‌ 
மூலம்‌ உடைய சர்க்கரையின்‌ 
(ரிபோஸ்‌ அல்லது டியாக்கிரி 
போஸ்‌) ஒரு கூட்டுப்பொருள்‌. 


பபப பவையவையவைகைைவைகைகைைவைைைை சை மையை மாயனை யவன வமான ட்‌ 
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1ப௦1605016 : நியூக்ளியோசோம்‌: 
இனக்கீற்றுகளுடன்‌ தொடர்பு 
உடைய தீவிர அதாரப்‌ புரதங்‌ 
களின்‌ ஒரு திரட்௪, 


1ப௦160110856 : நியூக்ளியோட்டி 
டேஸ்‌ : நியூக்ளியோட்டைடுகளை 
பாஸ்போரிக்‌ அமிலமாகவும்‌, 
நியூக்கியோசைடுகளாகவும்‌ 
நீரால்‌ பகுப்பதை ௫ஊளக்குவிக்கும்‌ 
ஒரு செரிமானப்‌ பொருள்‌. 
1ப௦1௦௦1406 : நியூக்ளியோட்டைடு: 
டி.என்‌ ஏ. ஆர்‌.என்‌.ஏ என்ற 
நியூக்ளிக்‌ அமிலங்களின்‌ அடிப்‌ 
படை அலகு. இவை பூரின்‌ 
அல்லது பைரிமிடின்‌ மூலம்‌ 
(ஏ-அடினைன்‌, டி-தைமின்‌, 
யூ-யூராசில்‌, ஜி-குவானைன்‌ 
அல்லது சைட்டோசைன்‌), 
பென்டோஸ்‌ சர்க்கரை (ரிபோஸ்‌ 
அல்லது டியாச்சிரிபோஸ்‌) ஒரு 
பாஸ்பேட்‌ குழுமம்‌ அகியவற்றி 
னால்‌ உருவானவை. 
॥ய௦160101௦ : உட்கரு நச்சு 
உயிரணு உட்கருவிலுள்ள 
நச்சுத்‌ தன்மை. இது வேதியியல்‌ 
பொருள்களையும்‌, நோய்க்‌ 
கிருமிகளையும்‌ குறிக்கும்‌. 
ஈப௦16ப6 : உட்கரு; அணுக்கரு : 
உயிரணுவின்‌ உட்பகுதி. இதில்‌ 
நிறக்கோல்கள்‌ (குரோமோ 
சோம்‌) மரபணுக்கள்‌ அடங்கி 
இருக்கும்‌. 

1௦1106 : நியூக்ளைடு : அணுவின்‌ 
ஒருவகை. இது அதன்‌ கருமை 
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யத்தின்‌ அமைப்பின்‌ பண்பினை 
உடையது. புரோட்‌.டான்கள்‌, 
நியூட்ரான்௧ள்‌ ஆகியவற்றின்‌ 
எண்ணிக்கை இந்தப்‌ பண்‌ 
பினை நிருணயிக்கிற து. 

ஈயி! ௦81/ : பயனிலா உயிரணு : 
எலும்பு மச்சையில்‌ உருவாகும்‌ 
ஒரு நிணநீர்‌ வெள்ளைக்‌ குருதி 
அணு. இதில்‌, 'டி' மற்றும்‌ “பி' 
வெள்ளைக்‌ குருதி அணுக்களின்‌ 
பண்புகள்‌ இராது. இவை இது 
இயற்கைக்‌ கொல்லி அல்லது 
என்கே உயிரணுக்கள்‌ எனப்படும்‌. 


ஈய!ர்வாக : மலடி; ஈனாத்தாய்‌; 


பேற்றிலி : குழந்தை பெறாத ஒரு 


பெண்‌. 
ஈய ௦௦௦515 : பயனிலாப்‌ 
புனளைவுகோள்‌ : கணிப்புகளில்‌ 


காணப்படும்‌ வேறுபாடுகளை 
அல்லது மாறுபாடுகளைக்‌ 
கூறம்‌ புனைவுகோள்‌. இது அங்‌ 
கொன்றும்‌ இங்கொன்றுமான 
அதாரங்களிலிருந்து உருவாக்‌ 
கப்படுகிறது. இந்தப்‌ பயனிலாப்‌ 
புனைவு கோள்‌ தள்ளுபடி 
செய்யப்படும்போது குழுமங் 
களிடையே கண்டறியப்படும்‌ 
வேறுபாடுகள்‌, தற்செயலாக மட்டுமே 


நிகழாதவை எனக்‌ கருதப்படும்‌. 
ஈப!/ரா2102 : கருவற்றப்‌ பெண்‌ : 
ஒரு குழந்தையை ஒருபோது 
கருத்தரிக்காத ஒரு பெண்‌. 

ஈயா : குழந்தை பிறவா 
நிலை : குழந்தை எதுவும்‌ பிறக்‌ 


காத நிலை. 


॥ப/॥ ஜ்ஊா௦முற06 
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ரயி! ளு 06 : பயனிலாஃபெ 
னோடைப்‌ : ஒரு புரதத்தின்‌ நேரி 
ணையான மரபணு, மரபுவழி 
உயிரணுக்களில்‌ குறைபாடுடைய 
தாக அல்லது இல்லாமல்‌ இருத்‌ 
தல்‌. இது '௦' குருதிக்‌ குழுமத்தில்‌ 
உள்ள சிவட்‌ உள்ளடக்கியது 
ஈயாம்‌ாா : மரமரப்பு; உவர்வின்‌ 
மை : பழுதுபட்டதோல்‌ உணர்வு, 
புலனுணர்வு நரம்புகள்‌ நெடுகி 
லும்‌ தூண்டல்கள்‌ பரவுவது 
தடை படுதல்‌ காரணமாக உணர்ச்சிப்‌ 
பகுதியாக அல்லது முழுமை 
யாக அற்றுப்போதல்‌. 
ஈயா௱யா : நாணய வடிவம்‌ : 
1. நாணயத்தின்‌ வடிவில்‌ உள்ள. 
2. நைவுப்புண்கள்‌ போன்ற 
செதிலுடைய தோல்படை 
உள்ள தோல்நோய்‌. 3. நாண 
யத்தை ஓத்தவட்டத்‌ தகடுகளில்‌ 
உள்ள கோழைச்‌ சளி. 
பியறஊ௦வ/6 : நூப்பர்க்கேய்ன்‌ : 
சிங்கோக்கெய்ன்‌ என்ற மருந்‌ 
தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 

ாய5௦ : செவிலி : நோயாளிகளைக்‌ 
கவனிக்கும்‌ ஆள்‌; பிறந்த குழந்‌ 
தையை அல்லது இளம்‌ குழந்‌ 
தையைக்‌ கவனித்துக்கொள்ளும்‌ 
ஒரு பெண்‌ குழந்தைக்குப்‌ பால்‌ 
கொடுத்தல்‌. 

ஈபா5ஊர : வளர்வகம்‌; வளர்ப்‌ 
பிடம்‌; மழலையகம்‌. 

ராயா5 2105 ௨16௦ : செவிலிப்‌ 
பெண்‌ முழங்கை : ஆரத்தலைப்‌ 
பின்‌ அரைகுறை மூட்டுப்பிசகு. 


ரயா86'6 3106 : செவிலி உதவி 
யாளர்‌ : படுக்கை விரித்தல்‌, 
உணவு பரிமாறுதல்‌ போன்ற 
மருத்துவம்‌ சாராத சேவை 
களைச்‌ செய்வதற்கு மருத்துவ 
மனைகளில்‌ அமர்த்தப்பட்டுள்ள 
பயிற்சி பெற்ற பெண்‌. 

ஈமாஏார : நோயாளர்‌ பேணுதல்‌ : 
1. நோயாளிகளைப்‌ பேணிக்கத்து 
வருதல்‌. 2. குழந்தைகளுக்குத்‌ 


தாய்ப்பால்‌ கொடுத்தல்‌. 


ஈயார்பா6 : ஊட்டி வளர்ப்பு : வளரும்‌ 
குழந்தைகளுக்கு உணவு உஊட்டி, 
பேணி, கவனித்து வளர்த்தல்‌. 
ர்ஸ்ர்க/௦ா : தலையாட்டம்‌; தலை 
யாடல்‌ : கட்டுப்படுத்த முடியா 
மல்‌ தலை ஆடுதல்‌. 
ஈய்ா60-11௭2 : நோயுற்ற ஈரல்‌. 
ஈஸா : ஊட்டசத்து; ஊட்டம்‌; 
ஊட்டு : ஊட்டச்‌ சத்தாகப்‌ 
பயன்படும்‌ பொருள்‌. 
ஈஸ்ர்றளர்‌ : சத்துணவு : ஊட்டச்‌ 
சத்து மிகுந்த உணவு. 

ஈஸா : உணவூட்டம்‌; ஊட்டச்‌ 
சத்து; ஊட்டம்‌ : திசுக்களின்‌ 
உயிர்‌ வாழ்வுக்கும்‌, வளர்ச்சிக்‌ 
கும்‌, பழுதடைந்த திசுக்களைப்‌ 
பழுது பார்ப்பதற்கும்‌ ஒட்டு 
மொத்தமாகத்‌ தேவைப்படும்‌ 
சத்துள்ள உணவு. 

ஈபர்ார/௦ஈ21 : உணவு ஊட்டம்‌ 
சார்ந்த : உணவின்‌ தரம்‌ தொடர்‌ 
புடைய. 
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ஈபர்ரிப்ால! பிளவு : உணவு 
ஊட்டக்‌ குறைபாடு : உணவில்‌ 
ஊட்டச்‌ சத்துகள்‌ குறைவாக 
இருத்தல்‌. 

ரபர்‌ா111௦21! ௦060௨ : ஊட்டக்‌ 
குறைவு வீக்கம்‌ : ஊட்டச்‌ 
சத்துக்‌ குறைபாட்டினால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ உடல்‌ வீக்கம்‌. 
ஈஸ்ர்ப௦ர$$ : உணவியல்‌ வல்லுநர்‌. 
ஈபர்ர்/௦ப5 : ஊட்டமான. 
ஈபர்ர்ே2 : ஊட்ட உணவு. 


10௦12௦0௨௨2! : இரவுபகல்‌ 


சார்ந்த : பகல்‌-இரவு தொடர்பு 


உடைய. 

ஈம 1௦௱ர்0௧ : ம டற்வ்‌ . நரம்‌ 
பூக்கி மருந்தாகப்‌ பயன்படும்‌ 
“எட்டிச்சத்து” (ஸ்டிரைக்னின்‌) 
எடுக்கப்படும்‌ எட்டி மரத்தின்‌ 
கொட்டை. 

௦21018 : இரவு வலி : இரவு 
நேரத்தில்‌ ஏற்படும்‌ வலி. 
1௦01210012 : மாலைக்‌ குருடு; 
இரவுக்‌ குருடு; மாலைக்‌ கண்‌; 
நிசிக்‌ குருடு :-இருட்டில்‌ மட்டும்‌ 


தெளிவாக பார்வை தெரியாது. - 


17௦1௦0௦012 : இரவுக்கிலி; இருள்‌ 
அச்சம்‌; நிசிமருட்சி : இரவு 
நேரத்திலும்‌, இருட்டிலும்‌ 
ஏற்படும்‌ இயல்பு மீறிய அச்சம்‌. 
ராரூ௦யா12 : இரவுச்‌ சிறுநீர்க்கழிவு : 
இரவில்‌ அடக்க முடியாமல்‌ 
சிறுநீர்‌ கழிதல்‌. 


0816 : நிட்ரேன்‌ : பெக்லாமைட்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


ராறு : முட்டைப்‌ புழுக்கூடு : 


ஒட்டுத்‌ தோடுடைய இணைப்‌ 
புடலி உயிரினங்கள்‌ சிலவற்றின்‌ 
வாழ்க்கைச்‌ சுழற்சியில்‌, முட்டைப்‌ 
புழுவுக்கும்‌, முதிர்வு நிலைக்கும்‌ 
இடைப்பட்ட ஒருநிலை. 

ழா : அல்குல்‌ அறுவை 
மருத்துவம்‌ : உறுப்புப்‌ பொருமல்‌ 
பெண்குறியை துண்டித்து எடுத்தல்‌. 


ஸூர்‌ : அல்குல்‌ சிறு உதடு; 
சிற்றிதழ்‌; சிற்றுதடு : புறப்‌ பிறப்பு 
உறுப்பின்‌ உதடு (இதழ்‌) சிறி 
தாக இருத்தல்‌. 

ாார்வகா/௨ : மகளிர்‌ கழி 
காமம்‌; பாலுறவு வேட்கை; காம 
மகள்‌ : ஒரு பெண்‌ அளவுக்கு 
மீறி காமஉணர்வு கொண்டி ருத்தல்‌. 


டூ $121௦௱ : நிஸ்டாஃபார்ம்‌ : பூஞ்‌ 
சண எரிச்சலுக்குப்‌ பூசப்படும்‌ 
களிம்பு மருந்தின்‌ வனரிகப்‌ பெயர்‌. 
ார5180௱௦10 : கண்விழித்‌ திறம்‌ 
பாடு : கண்விழி ஊசலாட்ட 
நோயை ஒத்திருக்கிறது. குறுகிய 
காலம்‌ நீடிக்கும்‌ ஒழுங்கற்ற 
கண்‌ விழிநடுக்கம்‌. இது இயல்‌ 
பான ஆட்களில்‌ முழுமையான 
கிடைமட்டத்‌ திறம்புதல்‌. 


151905 : அதிர்கண்‌; ஆடு 
கண்‌; கண்‌ விழி ஊசலாட்ட நோய்‌; . 
விழி நடுக்கம்‌; கண்‌ நடுக்கம்‌ : 


கண்விழிகள்‌ ஓயாமல்‌ ஊசலாடும்‌ 
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நிலையிலுள்ள கண்ணோய்‌; 
சுரங்கத்‌ தொழிலாளர்களுக்கு 
உண்டாகும்‌ கண்ணோய்‌. 
ஈர : நிஸ்டாட்டின்‌ : இரு 
திரிபுக்‌ காளான்‌: நோய்க்கான 
பாலியோன்‌ என்ற பூஞ்சான 
எதிர்ப்புப்‌ பொருள்‌. 

உ : நிஸ்டாட்டின்‌ : தொண்டை 
அழற்சியைக்‌ குணப்படுத்து 
வதற்கான பூஞ்சண வளர்ச்சியைத்‌ 
தடுக்கிறது. 


[945 18 : நிஸ்டென்‌ விதி : 
ஃபிரெஞ்சுக்‌ குழந்தை மருத்துவ 
அறிஞர்‌ பியர்நிஸ்டென்‌ வகுத்த 
ஒருவிதி. இதன்படி, அசை 
போடும்‌ தசைகளில்‌ மரண 
விறைப்பு முதலில்‌ ஏற்பட்டு 
தலையிலிருந்து கீழ்நோக்கிய 
பரவி, இறுதியில்‌ பாதத்துக்கு 
இறங்குகிறது. 

[ர)15 : துளையிடல்‌ : ஊடு 
உருவுதல்‌; துளையிடுதல்‌. 


ர்‌ நர 


லாரா : “ஓ” காப்பு மூலம்‌ : 
பாக்டீரிய கொழுப்புப்‌ பன்முகச்‌ 
சர்க்கரைப்‌ புரதக்‌ காப்பு மூலம்‌. 
இது குடற்காய்ச்ச பாக்டீரி 
யாவை குருதி வடி நீரியல்‌ 
முறையில்‌ வகைப்பாடு செய்யப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏ, பி, ஓ 
குருதிக்கு குழுமத்தின்‌ ஏ,பி 
காப்பு மூலங்களுக்கான குருதிச்‌ 
சார்க்கரைக்‌ குறைபாட்டுகான 
முன்னோடி. 

௦94 ௦€!| 6௧௦௦2 : புல்லரிசி 
உயிரணுப்புற்று : புறப்படல 
நுரையீரல்‌ உயிரியல்‌ பொருள்‌ 
உக்கிர வளர்ச்சி. இது சளிச்‌ சவ்‌ 
வின்‌ கீழடி ஊனீர்‌ நாளங்கள்‌ 
நெடுகிலும்‌ பரவுகிறது. நுரை 
பீரல்‌ புற்றுகளில்‌ மூன்றில்‌ ஒரு 
பகுதி இந்த வகையைச்‌ சேர்ந்தது. 
இதை முன்‌ கணிப்பு செய்வது 
கடினம்‌. ஏனென்றால்‌, அறுவை 
மருத்துவம்‌ முன்‌ கணிப்புக்கு 
உதவுவதில்லை. அதேபோன்று, 
வேதியியல்‌ ஆய்வு முறையும்‌, 
களடுகதிர்‌ அய்வுமுறையும்‌ முன்‌ 
கணிப்புக்கு உதவுவதில்லை. 
ஏனெனில்‌, மருத்துவம்‌ தொடங்கு 
வதற்கு முன்னரே புற்றுக்‌ கட்டி 
நன்கு பரவிவிடுகிறது. 
0211 : உறுதிமொழி. 


065௦6 : பருமன்‌. 


0 


௦ : உடல்‌ பருமன்‌; கொழு 
மை; பரு உடலமை : அளவுக்கு 
மீறிய கொழுப்புக்‌ காரணமாக 
உடல்‌ மட்டுமீறித்‌ தடிமனாக 


- இருத்தல்‌. உடலின்‌ எரியாற்றல்‌ 


தேவைகளுக்கு அதிகமாக உணவு 
உண்பதால்‌ இது உண்‌ டாகிறது. 
உடலின்‌ எடை/உயுர வீதத்தின்‌ 
அடிப்படையில்‌ பருமன்‌ அளவை 
அளவிடலாம்‌. 
௦௦0௦1ர4௦ : மரமரப்பு : உணர்வு 
நரம்பின்‌ மீது மிசை அழுத்தம்‌ 
காரணமாக கை அல்லது 
காலில்‌ உள்ளதிர்வு ஏற்பட்டு 
உணர்வற்றுப்போதல்‌. 
0௦௦15 1651 : ஓபர்‌ சோதனை : 
இடுப்பெலும்புக்குழாய்‌, நீட்டுத்‌ 
தசைமுகவுறை ஆகியவற்றின்‌ 
முறிவைக்‌ கண்டறியும்‌ சோதனை. 
இது இளம்பிள்ளை வாதத்தில்‌ 


இந்த முறிவு ஏற்படுகிறது. 


அமெரிக்க எலும்பு மருத்துவ 
அறிஞர்‌ ஃபிராங்க்‌ ஒஓபர்‌ பெய 
ரால்‌ அமைக்கப்படுகிறது. 
௦0௨0: இதயக்கீழறைப்‌ பின்வரம்பு: 
நான்காவது இதயக்‌ $ழறையின்‌ 
பிற்பகுதி வரம்பெல்லை. இது 
மத்திய குழாயின்‌ தொடக்கத்‌ 
தைக்‌ குறிக்கிறது. 

00/601146 : புறநோக்கு; பார்க்கக்‌ 
கூடிய; உணரத்தக்க; குறிக்கோள்‌: 
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நோயாளி உணர்ச்சி சாராமல்‌ 
மற்றவர்கள்‌ நோக்கும்‌ தன்மையில்‌. 
௦10/6௦046 1௨05 : காண்‌ வில்லை. 
௦0119242 : உயிர்‌ வாழ்திறன்‌ மாற்றிலா: 
ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலை 
களில்‌ மட்டுமே ௪யிர்‌ வாழ்வ 
தற்கான திறம்பாடு. எடுத்துக்‌ 
காட்டாக, ஒரு பிணைப்பு 
ஒட்டுண்ணி, ஓர்‌ ஒட்டுண்ணி 
யாக அல்லாமல்‌ வேறுவிதமாக 
உயிர்‌ வாழ முடியாது. 
௦11924௦0/ : கடப்பாடு. 

௦140ப/நு/ : சரிவு. 

௦௦1906 : உள்‌-புறத்தசைகள்‌ : 
புறத்தேயும்‌, உள்ளேயும்‌ உள்ள 
கோணல்‌-சாய்வு வடி வத்தசைகள்‌. 
085 : கரிம மூளை நோய்‌. 
௦05௦ஊரடு : அருவருப்பு; ஆபாசம்‌. 
௦050655100 : மனஅலைக்கழிப்பு: 
ஒருவர்‌ மறக்க நினைத்தாலும்‌ 
மனதில்‌ நிறைந்து இடையறாது 
அலைக்கழிக்கும்‌ எண்ணம்‌, 
தூண்டல்‌ அல்லது உருக்காட்சி, 
005௦௩21105 : கூர்நோக்கு 
அறிவியல்‌ தகவல்களின்‌ பெருநீ 
தொகுதியின்‌ முக்கியக்‌ கட்ட 
மைப்பு அலகுகள்‌. 

௦166591002]! ॥பா௦515 : அலைக்‌ 
கழிப்பு மூளைக்கோளாறு; விரும்பா 
உளவியக்கம்‌; பித்து நரம்பியம்‌ : 
நோயாளியிடம்‌ அவர்‌ விரும்‌ 
பாமலே வேண்டா நினைவுகள்‌ 


தோன்றி அவரை அலைக்கழித்‌ 
தல்‌. இந்நினைவுகளை அகற்ற 
அவர்‌ விரும்பினாலும்‌, அவரது 
விருப்பத்திற்கு எதிராக இந்த 
எண்ணங்கள்‌ இடைவிடாமல்‌ 
தோன்றி அவருக்கு மனவேதனை 
உண்டாக்கும்‌. ஒருவர்‌ ஒரே 
செயலைத்‌ திரும்பத்‌ திரும்பச்‌ 
செய்து கொண்டிருப்பது இவ்‌ 
வகையைச்‌ சேர்ந்த இன்னொரு 
கோளாறு. அடிக்கடிக்‌ கையைக்‌ 
கழுவுவதும்‌, கதவுப்பிடியை 
எப்போதும்‌ பிடித்துக்‌ கொண் 
டிருப்பதும்‌ இவ்வகையைச்‌ 
சேர்ந்தவை. குற்றவுணர்வு இதற்குப்‌ 
பெரும்பாலும்‌ காரணம்‌. சேக்ஸ்‌ 
பியரின்‌ 'மாக்பெத்‌' நாடகத்தில்‌ 
அரசனைக்கொளன்ற கணவனுக்கு 
உடந்தையாக இருந்த மாக்பெத்‌ 
சீமாட்டி, தன்‌ கையில்‌ இரத்தக்‌ 
கறை படிந்திருப்பதாக எண்ணி 
அடிக்கடிக்‌ கைகழுவும்‌ மன 
நோய்க்கு அளாவதாகச்‌ சித்தி 
ரிக்கப்பட்டி ருக்கிறது. 
010565$146-0011றய/86 : அலைக்‌ 
கழிவு வல்லந்தம்‌ : மன உளைச்‌ 
சளிலிருந்து விடுபடுவதற்காக 
அடிக்கடியும்‌, சடங்கு முறை 
யிலும்‌ சில செயல்களை ஒருவர்‌ 
செய்யத்‌ தூண்டுகிற இடை 
விடாத எண்ணங்கள்‌ இருக்கும்‌ 
கோளாறு. இது சில முச்சுழற்சி 
மனச்சோர்வு அகற்றும்‌ மருந்து 
களால்‌ குணமடைகிறது. 
006655101 : வெறியுணர்வு 
தருக்க முறையான முயற்சிகள்‌ 


அ அ அ அ அவபபபப  பப்ப்டடடயயயய்யயயயயயயயவமககமையகயயை்‌ 


0051611110131: 


மூலம்‌ நனவு நிலையிலிருந்து 
அடியோடு நீக்க முடியா 
திருக்கிற தடுக்கமுடியாத எண்‌ 
ணத்துடன்‌ அல்லது உணர்‌ 
வுடன்‌ கூடிய மனநிலை. 


௦051211௦18 : தாய்மை மருத்து 
வர்‌; மகப்பேறு மருத்துவர்‌; பேற்றி 
யல்‌ வல்லுநர்‌ : மகப்பேற்று 
மருத்துவ வல்லுநர்‌. 

௦ 461105 : தாய்மை மருத்துவம்‌; 
பேற்று மருத்துவம்‌ : மகப்பேறு 
தொடர்பான மருத்தவ இயல்‌. 
௦௦51700120 180௦ பா : தடைபடும்‌ 
மகப்பேற்று வலி : இயல்பான 
முறையில்‌ மகப்பேறு நடைபெற 
இயலாதிருக்கிற ஒருநிலை. 
௦051700160 ஈரக்‌ : தடைபட்ட 
குடலிறக்கம்‌ : இரத்தவோட்டம்‌ 
தடைபடாமல்‌ குடல்‌ தடை 
களை உண்டாக்கும்‌ மேலும்‌ 
குறுக்க முடியாத குடலிறக்கம்‌. 
௦௦54ப0(/௦ஈ : அடைப்பு; தடை. 


௦051001101, பார்கவ! : குடல்‌ 
அடைப்பு. 


௦0511ப0110, 1௦௦ : வாயில்‌ 
அடைப்பு. 
001பா8(௦ : எலும்புப்‌ புழைய 


டைப்பு; அடைப்புத்‌ தட்டு; மூடி : 
ஒர்‌ இடைவெளியை மூடிக்‌ 
கொள்ளும்‌ அடைப்பு. வயது 
வந்தவரிடையே மூன்று எலும்பு 
களின்‌ இணைவாக உருவான 


இடுப்பு எலும்பின்‌ இரு திறப்பு 
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களும்‌ தசைகளினாலும்‌ தசை 
நார்களினாலும்‌ மூடப்பட்டுவிடுதல்‌. 
௦௦01ற115/ : பின்‌ மண்டை எலும்பு 
சார்ந்த பின்‌உச்சிய : தலையோட்‌ 
டீன்‌ பின்புறமுள்ள எலும்பு. 
இதிலுள்ள பெரிய துவாரத்தின்‌ 
வழியாக முதுகந்தண்டு செல்கிறது. 
0௦01012116 : பிடரிப்பின்தசை : 
பிடரித்‌ தசையின்‌ பின்பகுதி. 
0௦01014211221/௦ஈ : பிடரி எலும்பு 
இணைப்பாக்கம்‌ : கழுத்தெலும்‌ 
புக்கும்‌ பிடரிக்கும்‌ இடையி 
வுள்ள எலும்புக்‌ கூடடிணைப்பு. 
0௦0101000௨0௱௨06 : பிடரி எலும்பு 
சார்ந்த : பிடரிக்கும்‌ முன்‌ தலைக்கும்‌ 
இடையிலுள்ள எலும்பு சார்ந்த. 
௦௦௦1010067108! : பிடரி-கழுத்து 
சார்ந்த : பிடரி மற்றும்‌ கழுத்து 
தொடர்புடைய. 
௦௦௦1916077012] : பிடரி-முகம்‌ 
சார்ந்த : பிடரியும்‌, முகமும்‌ 
தொடர்புடைய. 


0௦0101(01101121(6 : பிடரிப்புடைப்பு: 


"மண்டையோட்டின்‌ உச்சியை 


மூடியிருக்கும்‌ மெல்லிய அகல 
மான தசைகளின்‌ இணையில்‌ 
ஒன்று. இதில்‌ தசைப்பட்டையி 
னால்‌ இறைக்கப்பட்ட ஒரு 
பிடரிப்புடைப்பை அடங்கியுள்ளது. 


௦௦01010௦68! : பிடரி-முகவாய்க்‌ 
கட்டை சார்ந்த : பிடரியும்‌, முகவாய்க்‌ 


கட்டையும்‌ சார்ந்த. 





௦௦0101100211க! 
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௦௦01010021! : பிடரி- உச்சி 
சார்ந்த : பிடரி மற்றும்‌ மண்டை 
யச்சி எலும்புகள்‌ அல்லது 
மூளையின்‌ தொங்குதசை தொடர்‌ 
புடைய. 

0௦010401ஈ௩0௦2! : பிடரி-பொட்‌ 
டெலும்பு சார்ந்த : பிடரி மற்றும்‌ 
பொட்டெலும்புகள்‌ தொடர்புடைய: 
௦௦௦10101௨௦ : பிடரிப்பொட்‌ 
டெலும்பு, மூளை நரம்பு சார்ந்த : 
பிடரிப்‌ பொட்டெலும்பு, 
மூளை நரம்பு தொடர்புடைய. 
0௦01204 : பின்தலை; பிடரி : மண்‌ 
டையின்‌ பின்பகுதி. 

0௦01458! : திறப்புவாயில்‌ அடைப்பு 
சார்ந்த : மேற்பற்களுக்கும்‌ கீழ்த்‌ 
தாடைக்குடைமிடையிலுள்ள 
பிணைப்பு போன்று ஒரு 
திறப்பு வாயின்‌ அடைப்பு 
தொடர்பான. 

௦௦௦1ப51௦ : உள்துளை நிரப்பு; 
குழல்‌ அடைப்பு; மூடல்‌; மூடுகை 
நாளங்களின்‌ அல்லது இரத்த 
நாளங்களின்‌ உள்துளையை 
அடைத்தல்‌. பல்‌ மருத்துவத்தில்‌ 
கடைவாய்ப்பற்களின்‌ புழையை 
அடைத்தல்‌. 

௦0010510, 6௦௦8 : இதயத்‌ 
தமனி அடைப்பு. 


௦௦மே% : மறை. 
௦௦௦02௦ : செய்‌ தொழில்‌. 


௦௦௦யழ211/௦0, 0156225685 


தொழிலிய நோய்‌. 


௦௦௦ய08௦) : நோயாளர்‌-படுக்கை 
விகிதம்‌ : மருத்துவமனையில்‌ 
உள்ள. படுக்கைகளின்‌ எண்ணிக்‌ 
கைக்கும்‌ தினமும்‌ சிகிச்சைக்‌ 
கும்‌ வரும்‌ நோயாளிகளின்‌ 
எண்ணிக்கைக்குமிடையிலான 
சராசரி விகிதம்‌. 


௦௦0008102௮ வறு : (தொழில்‌ 
முறை! பணிவரி மருத்துவம்‌; 
தொழிலிய நோய்‌ : அன்றாட 
வாழ்க்கையின்‌ அனைத்துத்‌: 
துறைகளிலும்‌ உச்ச அளவு 
செயல்திறனையும்‌, சுதந்திரத்தையும்‌ 
எட்டும்‌ வகையில்‌, குறிப்பிட்ட 
நடவடிக்கைகள்‌ மூலம்‌ உடலியல்‌ 
மற்றும்‌ ௨ _லியல்‌ சிகிச்சையளித்தல்‌. 
௦௦௦ : தந்துகிக்‌ குருதி 
அழுத்தமானி : தந்துகி இரத்த 
அழுத்தத்தை அளவிடுவதற்‌ 
கான ஒரு கருவி. 

௦௦௦1௦515 : புரதவளர்சிதை 
மாற்றக்‌ கோளாறு : உடலில்‌ உள்‌ 
ளார்ந்துள்ள புரத வளர்‌ சிதை 
மாற்றக்கோளாறு. இது அல்‌ 
காப்டோன்‌ சிறுநீர்ப்‌ பொருள்‌ 
கள்‌ படிந்த, உடல்‌ திசுக்களின்‌ 
அடுக்குப்படி.வு உண்டாக்குகிறது. 
ஒருபடித்தான அமிலம்‌ இருத்தல்‌ 
காரணமாக கண்காதுகளில்‌ 
வெண்மை நிறம்‌ உண்டாதல்‌, 
மூட்டு வீக்கம்‌, சிறுநீர்‌ ௧௬ நிற 
மாதல்‌ உண்டாகிறது. 
௦ 02809 154: ஆஷ்‌ 
னர்‌ பிடிப்புச்‌ சோதனை : கைகள்‌ 
பற்றிப்‌ பிடிக்கும்போது ஆள்‌ 
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காட்டி விரல்‌ நீட்சியடையாமல்‌, 


சுட்டுநிலையிலேயே இருத்தல்‌. 


இது நரம்பு முடக்கு வாதத்தால்‌ 
ஏற்படுகிறது. அமெரிக்க அ றுவை 
மருத்துவ வல்லுநர்‌ ஆல்பர்ட்‌ 
அஷ்னர்‌ இதனைவிவரித்துக்‌ கூறினார்‌. 


_0௦48ர2551ஈ : ஆக்டாபிரசின்‌ : 
பிரிலோக்கெய்ன்‌, ஃபெபலிப்‌ 
பிரசின்‌ இரண்டும்‌ கலந்த கலவை 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


0௦0315 : எட்டுக்‌ கருக்குழந்தைப்‌ 
பெண்‌ ்‌ உயிர்வாழக்கூடிய எட்டுக்‌ 
குழந்தைகளைக்‌ கருவில்‌ கொண்‌ 
டிருக்கும்‌ ஒரு பெண்‌. 
004006 : ஆக்டோபாமின்‌ : 
போலிப்பரிவு அமின்‌; இது 
ஒரு பொய்யான நரம்பு ஊடு 
கடத்தி. 

௦௦1120110௦ : ஆக்டிரியோட்டைடு: 
அமினோப்புரத இயக்குநீரை 
ஒத்த ஒரு செயற்கைபி பொருள்‌ 
இது வளர்ச்சி இயக்குநீருடன்‌ 
மிகுந்த ஒப்புமையுடையது. இது 
அகற்சி நோயுடைய நோயாளி 
களிடம்‌ குருதிவடிநீர்‌ வளர்ச்சி 
இயக்குநீரைக்‌. குறைத்து, நோய்‌ 
அறிகுறிகளிலிருந்து விடுவிக்கிறது. 
௦௦ய1௮ : கண்ணுக்குரிய; விழியின்‌; 
கண்‌ சார்ந்த : பார்வை சார்ந்த. 
௦௦ய/ஊர்ய௱ : கண்‌ களிம்பு; அஞ்‌ 
சனம்‌; கண்‌ மை : கண்ணோய்ச்‌ 
குப்‌ பயன்படும்‌ களிம்பு மருந்து. 
கருவியில்‌ பொருத்தப்படும்‌ 
விழிக்கண்ணாடிச்‌ சில்லு. 


- திரும்பாமல்‌ 
இழப்பு உண்டாகிறது. 


0௦ய/21751: செயற்கை விழியாக்குநர்‌. 
௦௦ய1194 : கண்‌ மருத்துவர்‌ : கண்‌ 
மருத்துவ வல்லுநர்‌. 
௦௦ப10௦310120 ॥2116)0: இதயத்‌ 
துடிப்பு முரண்பாடு : கண்ணில்‌ 
அல்லது கண்‌ அருகில்‌ எழுகிற 
பலவகைத்‌ தூண்டல்கள்‌. இத 
னால்‌, இதயத்‌ துடிப்பு வீதத்தில்‌ 
அல்லது ஒத்திசைவில்‌ முரண்‌. 
பாடுகள்‌ உண்டாகின்றன. 
௦௦ய/௦௦60௨11௦ ஈ211)0 : கண்‌- 
தலை நோய்‌ அனிச்சைச்‌ செயல்‌: 
மூளைத்தண்டின்‌ ஒருங்கிணைப்‌ 
பைத்‌ தீர்மானிக்கிற ஒரு சோதனை. .: 
நோயாளியின்‌ தலை திடீரென 
ஒருபக்கம்‌ அசைந்து, பின்னர்‌ 
மறுபக்கம்‌ அசையும்‌ போது 
கண்கள்‌ பொதுவாகத்‌ தலை 
அசைவுக்குக்‌ காலந்தாழ்ந்து 
அசையும்‌. கண்கள்‌ மெல்ல 
மெல்ல நடுமையநிலைக்கு வரும்‌. 
மூளைத்தண்டின்‌ எதிர்ப்புறத்தில்‌ 
நைவுப்புண்‌ ஏற்படும்போது 
கண்கள்‌ நடுமையத்துக்குத்‌ 


கண்பார்வை 


௦௦ய/௦ 1211௦1 : கண்விழி நிலைப்‌ 
பாடு : கண்விழி அதன்‌ முன்பின்‌ 
அச்சினைச்‌ சுற்றி வடிவில்‌ 
சுற்றி, கண்கள்‌ மேலும்‌, பக்க 
வாட்டிலும்‌ நிலைப்பாடு கொள்‌ 
ளுதல்‌. 

௦௦ய1/௦௱௦10 : கண்ணியக்க நரம்பு; 
கண்ணியக்க : மூன்றாவது மண்டை 
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யோட்டு நரம்பு. இது கண்களை 
அசைத்து, மேல்‌ இமையை 
அளிக்கிறது. 

௦௦ய/௦1858 : கண்மூக்கு சார்ந்த. 
000115 5றார்ஈ௦்‌ன : ஆடித்தசைச்‌ 
சுருக்கம்‌ : பொதுவான பித்தக்‌ 
குழாய்‌, கணையக்குழாய்‌ இரண்‌ 
டின்‌ திறப்பு வாய்தகை முன்‌ 
சிறுகுடலினுள்‌ சுருங்கியிருத்தல்‌. 
இத்தாலிய மருத்துவ அறிஞர்‌ 
ரக்கரோஆஅடி என்பார்‌ இதனை 
விவரித்துக்‌ கூறினார்‌. 

௦005 1214௦ : அபாய லிகிதம்‌ : 
அபாயக்‌ காரணிக்கும்‌ வெளிப்‌ 
பாட்டுக்குமிடையிலான தொடர்‌ 
பின்‌ வலிமையை அளவிடுதல்‌. 
இது தொடர்புறு அபாயத்துடன்‌ 
நெருங்கிய தொடர்புடைய. 
பல்‌ 


௦0௦1421013 : பல்வலி, 


உளைச்சல்‌. 

௦0௦1126515 : பல்‌ மெருகேற்றும்‌: 
பல்காரையை அகற்றி பல்லுக்கு 
மெருகேற்றுதல்‌. 

௦0௦46 : பல்‌ அழற்சி : பல்‌ 
எகிறில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
இதனால்‌, பல்‌ அளவுக்கு மீறி 
விரிவடைதல்‌.. 

௦0௦1401351 : பல்லடிக்கூழ்‌ 
உயிரணு : பல்லில்‌ டென்டின்‌ 
படி வதும்‌, பல்மேற்பரப்பில்‌ 
கூழ்ப்பொருள்‌ உருவாவதும்‌ 
தொடர்புடைய உயிரணு. 


௦0௦1௦௦1251 : பல்வேர்‌ உயிரணு: 
விழுகின்ற பல்லின்‌ வேர்களை 


ஈர்த்துக்‌ கொள்வதற்குக்‌ காரண 
மான உயிரணு. 


௦0௦1௦005013513 : அதீதபல்‌ 
வளர்ச்சி : பல்‌. வளர்ச்சியில்‌ 
ஏற்படும்‌ மட்டுமீறிய நிலைமை. 
இது இனாமல்‌; டென்டின்‌ 
உருவாக்கத்தில்‌ குறைபாட்டைக்‌ 
காட்டுகிறது. 

௦0௦1(௦92 : ஆடோன்டோஜன்‌ : 
பல்‌ டென்டின்‌ உருவாக்கத்து 
டன்‌ தொடர்புடைய பொருள்‌. 
௦0௦14௦ : பல்‌ சார்ந்த. 


௦0௦16௦10: பல்‌ போன்ற; பல்லுரு; 
பல்லணைய. 


௦0௦4௦1௦9 : பல்‌ மருத்துவயியல்‌; 
பல்லியல்‌. 

௦0௦௦13 : பல்கட்டி; பல்புத்து : 
பற்களின்‌ கட்டமைவுகளில்‌ 
உண்டாகும்‌ கட்டி. 
௦0௦14௦0௭8௫ : பல்நோய்‌ 
மருத்துவம்‌; பல்‌ மருத்துவம்‌. 
௦0௦ப : நெடி; வாடை; மணம்‌. 
௦0௦பா।655 : நெடியிலா. 
௦ஸ்‌௦01130/5 : உணவுக்‌ குழாய்‌ 
வலி : உணவை விழுங்கும்போது 
ஏற்படும்‌ வலி. உணவுக்குழாய்‌ 
அழற்சி, வாய்‌ அழற்சி போன்ற 
நிலைமைகளில்‌ இது ஏற்படுகிறது. 
௦௦062 : இழைம அழற்சி; நீர்க்‌ 
கோவை; வீக்கம்‌ : இழைமங்‌ 
களில்‌ உண்டாகும்‌ நீர்க்கோவை. 
இது பல காரணங்களால்‌ 
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060603 


உண்டாகும்‌. இது இரத்தத்தில்‌ 
ஏற்படலாம்‌. இதய நுரையீரல்‌ 
மண்டலங்ளிலும்‌ சிறுநீரக மண்‌ 
டலத்திலும்‌ ஈரலிலும்‌ உண்டாகலாம்‌. 
060118, 027012௦ : இதய வீக்கம்‌. 


௦€0 வா, ஈபாாா(102! : ஊட்டக்‌ 
குறை வீக்கம்‌. 


060௦8, ரள! : நீரகநலி வீக்கம்‌. 


060609, ஐய : நுரையீரல்‌ 
வீக்கம்‌. 

060/2ப5 6௦0!6% : ஈடிப்பஸ்‌ 
உணர்வு; தந்தையை வெறுத்த 
தாய்ப்பாச மிகைப்பு : உளவிய 
 லின்படி. எதிர்பாலராகிய பெற்‌ 
றோரிடம்‌ பிள்ளைகளுக்கு 
உள்ளார்ந்து. இருப்பதாகச்‌ 
கருதப்படும்‌ அடங்கிய உள்ளு 
ணர்ச்சி. தாயிடம்‌ மகனுக்குள்ள 
இந்த உட்செறிவான பற்கள்‌. 
0650020621 : உணவுக்‌ குழாய்‌ 
சார்ந்த; இரைக்‌ குழல்‌ சார்ந்த : 
உள்ளுணர்வு, தந்தைமீது அவ 
னுக்குப்‌ பொறாமையைத்‌ தோற்று 
விக்கிறது. இதனால்‌ அவன்‌ 
உணர்ச்சிப்‌ போராட்டத்திற்கு 
அளாகிறான்‌. இதனைத்‌ தனது 
குழந்தைப்‌ பருவப்‌ பாலுணர்வு 
என்ற கோட்பாட்டில்‌ உளவிய 
லறிஞர்‌ ஃபிராய்டு விளக்கி 
உள்ளார்‌. அண்‌ குழந்தை 
களிடம்‌ இந்த உணர்வு இருப்பது 
இயல்பு என்று அவர்‌ கூறியுள்ளார்‌. 
௦6500112062! &ா*2518 : உணவுக்‌ 
குழாய்‌ வளர்ச்சி. 
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06500112806018515 : உணவுக்‌ 
குழாய்‌ அழற்சி; உண்குழல்‌ ஊதல்‌. 
06$001180£0100ர0ூ : உணவுக்குழாய்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌; உண்குழல்‌ 
எடுப்பு : உணவுக்‌ குழாயின்‌ ஒரு 
பகுதியை அல்லது அதனையும்‌ 
முழுவதுமாகத்‌ துண்டித்து எடுத்தல்‌. 
0650011801115: இரைக்குழல்‌ 
அழற்சி; உணவுக்‌ குழாய்‌ அழற்சி: 
உணவுக்‌ குழாய்‌ வீக்கம்‌. 


௦650008005: உணவுக்குழாய்‌; 


உண்‌ குழல்‌ : தொண்டையை 


கடந்து இரைப்பைக்குள்‌ 





உணவுக்குழாய்‌ 


௦650018005... 
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செல்லும்‌ குழாய்‌ இது 23செ.மீ. 


நீளம்‌ உடையது. 
0650008005 6004 : உணவுக்‌ 
குழாய்‌ கருவி; உணவுக்‌ குழாய்‌ 
நோக்கி; உண்குழல்‌ காட்டி : 
உணவுக்‌ குழாயினுள்‌ செலுத்தி 
உள்ளுறுப்புகளைப்‌ பார்க்கக்‌ 
கூடிய கருவி. 

௦660௨001௦0 : உணவுக்குழாய்‌ 
அறுவை; உண்குழல்‌ அறுவைத்‌ 
திறப்பு. 

0650020ப5 : உணவுக்குழாய்‌ : 
தொண்டையைக்‌ கடந்து இறைப்‌ 
பைக்குச்‌ செல்லும்‌ உணவுக்‌ 
குழாம்‌. 

௦௦51710012! : ௧௬ அண்ட சுரப்புநீர்‌: 
௧௬. அண்ட நுண்ணுறை உயிரணுக்‌ 
களில்‌ சுரக்கும்‌ நீர்‌. இது நுரை 
யீரலினால்‌ ஊஸ்டி ரோனாகவும்‌, 
ஊஸ்டிரியோலாகவும்‌ மாற்றப்‌ 
படுகிறது. 

065(10021 : கருப்பை இயக்குநீர்‌: 
௧௬ அண்டத்தில்‌ சுரக்கும்‌ 
இயக்குநீர்கள்‌ பேற்றுமைக்‌ 
காலம்‌ முழுவதிலும்‌ இவை 
சிறுநீரிலும்‌ வெளியேறும்‌. 
0906 01246 : ஆக்டென்‌ தகடு : 
வடுப்பள்ளங்கள்‌ உடைய நீண்ட 
உலோகத்தகடு. இது நீண்ட 
. எலும்பு முறிவுகளை இணைக்‌ 
கப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிற து. 
081141௨'6 வுா௦ற6 : ஆக்ளிவி 
நோய்‌ : குடல்‌ விரிவாக்கத்தி 


னால்‌ உண்டாகும்‌ கடுமையான 
போலி குடல்தடை. பிரிட்டிஷ்‌ 
மருத்துவ அறிஞர்‌ வில்லியம்‌ 
ஆக்ளிவி பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. 

095005 06 : ஆக்ஸ்டான்‌ வரி: 


- தொடையெலும்பின்‌ புடைப்‌ 


புக்கும்‌ எலும்புமுனை முடிச்சு 
வரையுள்ள ஒரு வரி. 
ஸ்காட்டிஷ்‌ அறுவை மருத்துவ 
அறிஞர்‌ அலெக்சாண்டர்‌ 
அக்ஸ்டான பெயரால்‌ 
அழைக்கப்படுகிறது. 
0/5 ௦௦0 : ஓகிலோ படுக்கை : 
தீவிர மருத்துவப்‌ பிரிவிலுள்ள 
குழந்தைகளுக்கான திறந்த 
பக்கமுடைய படுக்கை. குழந்தை 
யின்‌ உல்வெப்ப நிலையைப்‌ 
பேணுவதற்கான சாதனங்களை 
யம்‌ வசதிகளையும்‌ குழந்தை 
யைச்‌ சுற்றி வைப்பதற்கு இதில்‌ 
போதிய இடவசதி அமைந்திருக்கும்‌. 
010-010 0166256 : ஆய்ட்‌-ஆய்ட்‌ 
நோய்‌ : கசிவுத்தோல்‌ அழற்சியும்‌, 
படை நோய்‌ இரண்டும்‌ 
இணைந்த நோய்‌. 
ரசா : களிம்பு 
நெய்‌. 
௦/8 (ட்‌ சயேோ! : பழைய காச 
நோய்க்‌ கிருமி (0) : இயல்பு 
நீக்கிய ஒரு கலவைப்‌ பொருள்‌. 
துண்காச நோய்க்‌ கிருமியிலி 
ருந்து உண்டாகும்‌ பெரும்‌ 
எண்ணிக்ை கயிலாான 
நுண்ணுயிரி காப்பு மூலங்கள்‌. 
இது காச நோய்க்‌ கிருமிச்‌ 
சாதனையில்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 


்‌ மருந்து 
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0131௦௦ : அலரி : கார்டியாக்‌ 
கிளைக்கோசைடு கொண்டுள்ள 
ஒரு நச்சுப்‌ புதர்ச்செடி. 
௦01201831௦ : முழங்கை முனை; 
முன்கை எலும்பு பிதுக்கம்‌ : முழங்‌ 
கைப்பகுதியிலுள்ள முன்கை 
அழி யெலும்பு, உடலின்‌ மையத்தை 
நோக்கித்‌ துருத்திக்‌ கொண்டி 
ருத்தல்‌. முன்கை நீண்டிருக்கும்‌ 
போது புயஎலும்பின்‌ பள்ளத்‌ 
தினுள்‌ பொருந்தி இருத்தல்‌ 
01851129 : ஓலெஸ்டிரா : சுக்‌ 
கோஸ்‌' என்ற சர்க்கரை, டிரை 
கிளிசரைடுகள்‌ ஆகியவற்றின்‌ 
மீச்சேர்மம்‌. இது உறிஞ்சிக்‌ 
கொள்ளப்படுவதில்லை. இது 
போலி கொழுப்பு போல்‌ 
செயற்படுகிறது. இதன்‌ விளை 
வாக கொழுப்பு குறைந்த 
அளவில்‌ உட்கொள்ளப்பட்டு, 
அதனால்‌, மொத்தக்‌ கலோரி 
களின்‌ அளவு குறைகிறது. 
016௦-௮1$வாம்‌ர : ஒலியே-வைட்டமின்‌: 
மீன்‌ ஈரல்‌ எண்ணெய்‌ அல்லது 
உண்ணத்தக்க தாவர எண்‌ 
ணெய்‌. இதில்‌ ஒன்று அல்லது 
அதற்கு மேற்பட்ட கொழுப்‌ 
பில்‌. கரையும்‌ வைட்டமின்கள்‌ 
அடங்கியுள்ளன. 

௦12ய௱ ார்ளர்‌: விளக்கெண்ணெய்‌: 
ஆமணக்கு விதையிலிருந்து 
எடுத்த எண்ணெய்‌. - 
014120110௩ : நுகர்வுணர்வு / மோப்‌ 
பம்‌ / மணம்‌ உணர்தல்‌ : வாசனை 
அறியும்‌ உணர்வு. 


0148010165 : நுகர்‌; நுகர்வுறுப்புகள்‌: 
முகர்வுணர்வுக்குரிய உறுப்புகள்‌. 


01780100 : நுகர்வுணர்வு சார்ந்த; 
நுகர்ச்சி; மோப்ப; நாசி சார்ந்த. 
01198௱/8 : குருதிக்குறைபாடு; 
குறை குருதி : இரத்தத்தின்‌ 
மொத்த அளவு குறைவாக 
இருத்தல்‌. 
௦110002௩0700113 : நரம்புசாரா 
உயிரணுக்கள்‌ : புறத்தோலில்‌ 
உண்டாகும்‌ நரம்புசாராத உயிர 
ணுக்கள்‌. இவை மைய நரம்பு 
மண்டலத்தின்‌ மூளை அதாரத்‌ 
திசுவின்‌ ஒரு பகுதியாகிறது. 
0119௦/வார்‌௦5 : கருந்திரவக்‌ 
குறைபாடு; குறைநீர்ப்‌ பனிக்குடம்‌. 
௦1100௨௦௦63 : சீரற்ற மாத 
விடாய்‌; மாதவிடாய்‌ குறை 
ஒழுக்கு : மாதவிடாய்‌ உரிய 


காலத்தில்‌ நிகழாதிருத்தல்‌. மாத 


விடாய்‌ இயல்பான காலச்‌ 


- சுழற்சிக்கு மேற்பட்டு 35 நாட்‌ 


களுக்கு மேலும்‌ நீடித்தல்‌, 
0119000612 : மன வளர்ச்சிக்‌ 
குறைபாடு; உள வளர்ச்சிக்‌ குறை: 
மன வளர்ச்சி இயல்புக்குக்‌ 
குறைவாக இருத்தல்‌. 
௦11005300112106 : ஓலியோ சாக்க 
ரைடு : ஒற்றை சாக்கரைடுி அலகு 
களில்‌ சில எண்ணிக்கையிலான 
ஒரு கூட்டுப்பொருள்‌. 
௦119050ஊ௱(2 : விந்தணுக்‌ குறை 
பாடு; விந்தணுக்‌ குறை; விந்துக்‌ 
குறைவு : ஆணின்‌ விந்தில்‌ விந்த 





௦10 மா12 


ணுக்களின்‌ எண்ணிக்கை குறை 
வாக இருத்தல்‌. “ ' 

019யா72 : சிறுநீர்ச்‌ சுரப்புக்‌ குறைவு; 
குறைச்‌ சிறுநீர்‌; நீர்ச்‌ சுண்டி; நீர்க்‌ 
றை. 

௦1000௦1/8 : பேச்சுக்‌ குறைபாடு : 
குரல்‌ நாண்கள்‌ திரிபடைந் 
திருப்பதால்‌ ஏற்படும்‌ பேச்சுக்‌ 
குறைபாடு. 

01603 510 : ஒமேகா குறியீடு : 
முகம்‌ சுளிக்கும்போது புருவத்‌ 
தைச்‌ சுருக்கும்‌ தசை நிலை 
யாகச்‌ சுருங்குவதால்‌ உண்டா 
கும்‌. சுரிப்புப்‌ புருவத்துடன்‌ 
கூடிய முகபாவம்‌. இது, மனச்‌ 
சோர்வடைய நோயாளிகளிடம்‌ 
காணப்படும்‌. 


௦னா(6010ாரடு : வபை மடிப்பு 
அறுவை மருத்துவம்‌ : வபை 
மடிப்பு முழுவதையும்‌ அல்லது 
அதன்‌ பகுதியை வெட்டி 
எடுத்தல்‌. 

016(0றலஐ0 : வபை-திசு இணைப்பு: 
வபை மடிப்பினை திசு எதனுட 
னும்‌ பொருத்துதல்‌ பக்கக்‌ 
குருதியோட்டத்தை ஏற்படுத்த 
இது செய்யப்படுகிறது. 
ுளர்ப௱ : வபை மடிப்பு : குடல்‌ 
போன்ற மற்ற வயிற்று உறுப்பு 
வபை மடிப்பு. 

௦ாா!10021 : இருநோக்குக்‌ கண்‌ 
ணோடி ;: கிட்டப்‌ பார்வை 
தூரப்பார்வை இரண்டுக்கும்‌ 
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பயன்படக்கூடிய ஒரு மூக்குக்‌ 
கண்ணாடி. இதிலுள்ள 
படிக்கும்‌ பகுதி மாறுபடும்‌ 
வளைவாக இருக்கும்‌. 
௦00௦6 : பேராற்றல்‌ : எல்‌ 
லாம்‌ வல்ல தன்மை வாய்ந்த, 
மிக உயர்வாகவும்‌, சக்தி வாய்ந்த 
தாகவும்‌ கருதப்படும்‌ தலை 
சிறந்த பொருள்‌. அகப்புற மூல 
இயல்பின்‌ பிற அம்சங்களை 
மறுத்தல்‌. இது ஒரு பித்தனின்‌ 
தற்காப்பு போன்றது. 
௱ொ௦0௦ா : ஓம்னோப்போன்‌ : 
பாப்பாவெரேட்டம்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
இதில்‌ 50% மார்‌ஃபின்‌ அடங்கி 
உள்ளது. , 
௦01816 : தோள்‌ பட்டை எலும்பு. 
மாலப : தொப்புள்‌ அழற்சி; 
உந்தி அழற்சி : தொப்புளில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ வீக்கம்‌. 

ொழல௦006(6 : குடல்‌ துருத்தம்‌: 
உந்திக்குழியின்‌ அடிவயிற்றுச்‌ 
சுவரிலுள்ள ஒரு குறைபாட்டின்‌ 
வழியாக பிறவியிலேயே குடலின்‌ 
௦௱ழஈவ௦௱2 : உந்திக்‌ குழிக்‌ 
கட்டி: உந்திக்‌ குழியில்‌ ஏற்படும்‌ 
கட்டி. 

௦2/௦௦ : கொப்பூழ்க்‌ 
கொடியைப்‌ பிரித்தல்‌. 
ரர்‌ : உந்திக்‌ குழிக்கல்‌ : 
முடி, அழுக்கு, செதிலுறவு 
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ஆகியவை மயிர்ப்பை சுரப்பு 
நீருடன்‌ கலந்து திரண்டிருக்கும்‌ 
ஒரு கலவை. இது உந்திக்‌ 
குழியில்‌, பழுப்புநிற அல்லது 


கருப்பு நிறக்‌ கல்லாக இருக்கலாம்‌. 
௦1௦1௦௦6709 : யானைக்கால்‌ 
நோய்ப்‌ புழு : யானைக்கால்‌ 


நோய்‌ உண்டாக்கும்‌ புழுக்களில்‌ 
ஒருவகை. 

௦1௦1௦௦67018515 : யானைக்கால்‌ 
புழுபீடிப்பு : யானைக்கால்‌ நோய்ப்‌ 
புழு மனிதரைப்‌ பீடித்தல்‌. 
தோலுக்கடியிலுள்ள இணைப்புத்‌ 
திசுக்களில்‌ இதன்‌ .முதிர்நீத 
புழுக்கள்‌ அடர்ந்திருக்கும்‌. கூட்‌ 
டுப்புழுக்கள்‌ கண்ணில்‌ நுழையு 
மானால்‌ அற்றுக்‌ குருடு நோய்‌ 
உண்டாகும்‌. 

௦ஈ௦௦98(6 : கட்டி உண்டாக்கும்‌ 
கிருமி : உயிரணுக்கள்‌ உக்கிர 
மான உருமாற்றத்தை உண்டாக்‌ 
கும்‌ திறனுடைய கட்டி ஏறி 
படுத்தும்‌ நோய்க்கிருமி; அல்‌ 
லது டி.என்‌.ஏ. கிருமி; அல்லது 
ஆர்‌.என்‌.ஏ. கிருமி. 

௦01௩௦௦0606 : ஆன்கோஜென்‌ 
புற்று மரபணுக்கள்‌ போன்ற 
உக்கிரமான உருமாற்றத்தைத்‌ 
தூண்டக்கூடிய, மேலாதிக்கத்து 
டன்‌ செயற்படக்கூடிய மாற்றி 
யமைத்த மரபணுக்கள்‌. இவை 
அன்கோஜெனிக்‌ ஆர்‌.என்‌.ஏ. 
கிருமிகளிலிருந்தும்‌, இயல்பான 


மரபணுக்களிலிருந்தும்‌ உருவிக்‌ 


_ சீப்படுகின்றன. 


௦01௦௦08165 : புற்று மரபணுக்கள்‌: 
கட்டுப்படுத்த முடியாத புற்று 
நோய்‌ வளர்ச்சியைத்‌ தூண்டும்‌ 
வகையில்‌ ஒரு உந்து பொருளி 


னால்‌ தூண்டப்படுவதாகக்‌ 


கருதப்படும்‌ மரபணுக்கள்‌. 


010௦0211௦ : கழலை உண்டாக்குகிற. 


௦௦௦1௦0 : உயிர்ப்‌ பொருளியல்‌; 
புத்தாக்கவியல்‌ : உயிர்ப்‌ பொரு 
ளினை அறிவியல்‌ மருத்துவ 
முறையில்‌ அராய்தல்‌. 

௦01௦௦14515 : உயிர்ப்பொருள்‌ 
அழிவு; புத்தாக்கமுறிவு : உயிர்ப்‌ 
பொருள்களை அழித்தல்‌; சில 
சமயம்‌ கட்டியின்‌ வடிவளவைகீ 
குறைக்கப்‌ பயன்படுகிறது. 


௦16௦500௨16 : திசுக்கட்டிப்புழு : 
முதுகெலும்புப்‌ பிராணிகள்‌ 
மற்றும்‌ முதுகெலும்பில்லாய்‌ 
பிராணிகளின்‌ திசுக்களில்‌ உள்ள 


நாடாப்‌ புழுவின்‌ கூட்டுப்புழு 


நிலை. 


00௦௦11 : ஆன்கோவின்‌ 
வின்கிரிஸ்டின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

௦6 660 : ஒற்றைக்‌ கண்‌. 


௦12-060 61௨ : ஒற்றைக்‌ 
கண்‌ முள்ளெலும்பு : இடுப்பு 
நரம்பு முள்ளெலும்புக்‌ காம்பு 
ஒரு பக்கமாக அழிந்துபோதல்‌. 
இதனை முதுகெலும்பு உடலின்‌ 
உறுப்பிடை மாற்றத்‌ தசைப்‌ 
புற்றின்‌ வரைபடத்தில்‌ காணலாம்‌. 





௦௦ பய 
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௦ார்‌௦ுற்ப/06 : வெங்காயக்‌ குமிழ்‌ 
கள்‌ : கருமையான நரம்பிழை 
உறையழிவில்‌ புறநரம்புகளில்‌ 
காணப்படும்‌ பகுதிவாரி நரம்‌ 
பிழை உறையழிவு. இதில்‌ 
'ஷ்பான்‌' உயிரணுக்கள்‌ வெங்‌ 
காயத்‌ தோல்‌ போன்று செதிள 
டுக்காக அமைந்திருக்கும்‌. 
௦! : ஒட்டிணைப்பு : ஓர்‌ உறுப்‌ 
பின்‌ அல்லது கட்டமைப்பின்‌ 
மீது பொருத்தப்படும்‌ ஒட்டி 
ணைப்பு. உள்துளை பரப்பு 
முழுவதையும்‌ மூடும்‌ வகையில்‌ 
நீட்டிக்கப்படும்‌ அகற்றுப்படத்‌ 
தக்க பகுதி செயற்கைப்‌ பல்‌ 
தொகுதி. 

௦5௦ : தொடக்கம்‌. 


௦௦12 (எர்ப்பி) : நகச்சுற்று; நக 
அகற்சி; நகப்படுவன்‌ : நகத்தைச்‌ 
சுற்றி ஏற்படும்‌ கடுமையான 
வீக்கம்‌ சில சமயம்‌ இந்த 
வீக்கம்‌ நகத்திற்கு அடியிலும்‌ 
பரவி, சீழ்‌ வைத்து நகம்‌ 
விழுந்து விடும்படி செய்யும்‌. 
௦௦0510௦007 : நக உருத்‌ 
திரிவு : விரல்‌ நகங்களின்‌ ௮ல்‌ 
லது கால்‌ நகங்களின்‌ உருத்திரிபு 
அல்லது நிறமாற்றம்‌. 
௦௦௦௦ 707/20515 உள்நக 
வளர்ச்சி; திருகு நகம்‌; மறை நகர்‌: 
நகம்‌ தசைக்குள்‌ உள்நோக்கி 
வளருதல்‌. 


௦516 : நகத்‌ தளர்ச்சி; நக 
நெகிழ்ச்சி : கால்‌ நகம்‌ அல்லது 


விரல்‌, நகம்‌, நகப்படுகையில்‌ 
இருந்து நீக்கிவிடுதல்‌. 
௦௦௦00௦0515 : பூசணநகச்‌ 
சுற்று; நகப்பூசணம்‌ : நகங்களில்‌ 
ஏற்படும்‌ பூஞ்சண நோய்‌. 
௦0௦௩80௫07௦ *ஊள : மூட்டு 
வலிக்‌ காய்ச்சல்‌ : கிழக்கு ஆஃப்‌ 
ரிக்காவில்‌ கொசுவால்‌ பரவும்‌ 
ஒரு வகை நோய்க்‌ கிருமியினால்‌ 
உண்டாகும்‌ ஒருவகைச்‌ காய்ச்சல்‌. 
இது முதன்‌ முதலில்‌ 1959இல்‌ 
வடமேற்கு உகாண்டாவில்‌ 
கண்டறியப்பட்டது. 

௦௦012 : முதிராச்சினை : முதிராத 
சூல்‌ முட்டை. 

0௦931௦0ப5 : ௧௬ உயிர்ச்‌ சேர்க்கை 
தோற்றம்‌ : ஆண்‌-பெண்‌ ௧௫ 
உயிர்மச்சேர்க்கையின்‌ விளை 
வாக இனப்பெருக்கம்‌ ஏற்படுத்துகிற 
௦௦08 : பாலின இனப்‌ பெருக்‌ 
கம்‌ : அண்‌ பெண்‌ கர &யிர்மச்‌ 
சேர்க்கையால்‌ இனப்பெருக்கம்‌ 


உண்டாதல்‌. 


0௦06165815 : கருவுயிர்த்‌ தோற்‌ 
றம்‌; கரு அணு தோற்ற வளர்ச்சி: 
பெண்‌ அண்டத்தில்‌ பெண்கரு 
உயிரணுக்கள்‌ தோன்றி உருவாதல்‌. 
௦௦1466 : மலேரிய ஒட்டுண்ணிக்‌ 
௧௬ : கொசுவின்‌ உடலில்‌ உள்ள 
மலேரிய ஒட்டுண்ணியின்‌ ௧௫௬ 
வுற்ற வடிவம்‌. 

௦௦0௦160௦00 : பெண்‌ அண்டச்‌ 
சுரப்பி (௦8ர/) அறுவை; அகற்றல்‌; 
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அண்டைப்பை வெட்டு : பெண்‌ 
அண்டச்சுரப்பி அகற்றல்‌. 
௦௦011௦0146 : அண்டப்பை அழற்சி: 
பெண்‌ அண்டச்‌ சுரப்பியில்‌ எற்‌ 
படும்‌ வீக்கம்‌. 

௦௦1௦1௦ : கருமுட்டைப்‌ பை. 


௦௦01100052101106௦1007 : கருப்‌ 
பை குழாய்‌; கருவண்ட அறுவை; 
கருப்பைக்‌ குழல்‌ எடுப்பு : ௧௬ 
வண்டப்பையையும்‌ அதனுடன்‌ 
இணைந்த ௧௬ வெளியேறும்‌ 
குழாயையும்‌ வெட்டி யெடுத்தல்‌. 


௦0௦00௦1௦52 0/91/6 : ௧௬ அண்‌ 
டம்‌-கருக்குழாய்‌ வீக்கம்‌ : ௧௬ 
அண்டம்‌, கருவெளியேறும்‌ 
குழாய்‌ இரண்டிலும்‌ ஏற்படும்‌ 
வீக்கம்‌. 

௦௦5080 : முதிர்வுச்‌ சினை 
முதிர்வுற்ற சூல்‌ முட்டை. 
௦௦26 : ஒழுகு; கசிவு. 

௦08010 : மழுங்கல்‌; ஒளி புகாமை; 
ஒளி புகாத்தன்மை : ஒளி ஊடுரு 
விச்‌ செல்லவிடாத தன்மை. 
006 ஊரறப(8(40ஈ : திறந்தருவை 
உறுப்பு நீக்கம்‌ : தோல்‌ மூடி 
இல்லாமலே நேரடியாக உறுப்‌ 
பைத்‌ தறித்தெடுக்கும்‌ உறுப்பு 
நீக்க முறை. 

௦06 6106 : திறந்த நிலைக்‌ கடித்‌ 
தல்‌ : முன்பக்கப்‌ பற்கள்‌, தாடை 
யின்‌ இரு பகுதிகளில்‌ எதனுட 
னும்‌ பொருந்தி அமைந்த 
இயல்பு திரிந்த பல்‌ அமைப்பு. 
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௦06 வர்‌ 5யா06று : திறந்த நிலை 
இதய அறுவை மருத்துவம்‌: இதயம்‌ 
தற்காலிகமாக நிறுத்தப்‌ பட்டு 
அதன்‌ செயல்முறையை ஓர்‌ 
எந்திர இறைப்பான்‌ மூலம்‌ 
எடுத்துக்கொண்டு இதயத்தில்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌ செய்யும்‌ 


_ ஓர்‌: நடைமுறை. 


006௩ ஜாப : திறந்த 
நிலை நுரையீரல்‌ உறை காற்று 
நோய்‌ : மார்புச்‌ ருவரில்‌ ஒரு 
திறந்த நிலைக்‌ காயம்‌ காரண 
மாக நுரையீரல்‌ உட்குழிவில்‌ 
காற்றழுத்தம்‌ ஏற்படுதல்‌. 
௦0௦8016 : அறுவை மருத்துவம்‌ 
உகந்த நிலை : குணப்படுத்து 
வதற்கு அல்லது நிவாரணமளிப்‌ 
பதற்கு அறுவை மருத்துவம்‌ 
அளிப்பதற்கு உகந்ததாக உள்ள 
நிலை. 

0063 : துலங்கல்‌ வீதம்‌ : குறிப்‌ 
பிட்ட புறத்தூண்டல்‌ எதுவு 
மில்லாமல்‌ ஒரு குறிப்பிட்ட 
வீதத்தில்‌ நிகழ்கிற துலங்கல்‌ 
எதுவும்‌. 

0௦06121110 ஈர்‌0060006 : அறுவை 
நுண்ணோக்காடி : நுண்ணிய 
திசுக்களிலும்‌ குருதி நாளங் 
களிலும்‌ அறுவை மருத்துவம்‌ 
செய்யும்‌ போது அவற்றை உருப்‌ 
பிபருக்கிக்‌ காட்டும்‌: பூதக்‌ 
கண்ணாடி. 

௦062110 : அறுவை மருத்துவம்‌; 
அறுவை : உடலில்‌ ஓர்‌ உறுப்‌ 


0௦06180110 1௦௦௱ 
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பில்‌ அறுவை மருத்துவம்‌ செய்‌ 
யும்‌ நடவடிக்கை. 


0௦06811009 1௦00௦0 : அறுவை 
மருத்துவ அறை. 

௦061311ஈ0 190/6 :. அறுவை 
மருத்துவ மேசை. 
௦06121110 16876 : அறுவை 
மருத்துவ பேரவை. 

௦0௨2410, 68653௨ : சீசரிய 


அறுவை. 
௦0672110, 518!!15211/௦7 : கருத்‌ 
தடை. அறுவை. 

07016 : ஆப்பெரிடின்‌ : பெ 
னோப்பெரிடின்‌ என்ற மருந்‌ 
தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


௦06௦ஈ : பொதுத்‌ தொடர்பு மர 
பணு : பாக்டீரியாவிலுள்ள, ஒரு 
பொதுவான ஓர்‌ இயக்க மர 
பணுவையும்‌, தொடர்புடைய 
செயல்‌ முறையைக்‌ கொண்ட 
கட்டமைப்பு மரபணுவுடன்‌ 
நெருங்கிய தொடர்புடைய 
இனக்கற்றின்‌ ஒரு கூறு, 

௦0 வி௱/8 (௦0௱வ௱!(/5) : கண்‌ 
நோய்‌; கண்ணழற்சி : கண்ணில்‌ 
ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. கண்ணுளைச்சல்‌. 
௦01 வ௱/2, றா௦௦20ய௱ : சிசு 
கண்ணழற்சி. 
௦0121௱ப்21௦5 : கண்‌ நோய்‌ 
மருத்துவவியல்‌. 
0142515 : வழுக்கைப்‌ பரவுதல்‌ : 
மயிரிழப்புப்‌ பட்டைகள்‌, 


உள்ள படியான முடி எல்லைக்‌ 
கோட்டினுள்‌ முக்கியமாகப்‌ 
பொட்டெலும்பு மற்றும்‌ பின்‌ 
உச்சி மண்டலத்துக்குள்‌ நீண்டி. 
௬ுத்தல்‌. 

௦ வாளா : பார்வை 
மண்டலம்‌ : விழித்திரை, பார்வை 
நரம்பு, மூளையின்‌ பார்வைச்‌ 
சாதனம்‌ ஆகியவை அடங்கிய 
தொகுதி. 

௦01௦ : கண்ணோய்‌ மருந்து; 
கண்‌ சார்ந்த : கண்ணோய்‌ 
போக்கக்‌ கூடிய மருந்து. சண்‌ 
ணழற்சி கண்டுள்ள; கண்ணில்‌ 
வீக்கம்‌ ஏற்பட்டுள்ள. 
002/5 : கண்ணழற்சி. 


௦0111211௦0 3௨௱௦௱ளறு : விழித்‌ 
திரை அழுத்த அளவீடு : விழித்‌ 
திரைத்‌ தமனி அழுத்தத்தை 
அளவிடுதல்‌. 

௦121௱௦1௦01514 : கண்‌ மருத்து 
வர்‌; கண்‌ இயல்‌ வல்லுநர்‌ : கண்‌ 
ணோரய்‌ மருத்துவ வல்லுநர்‌. 
௦01௬௮1௦1௦0 : கண்‌ மருத்துவம்‌: 
கண்ணோய்களைக்‌ கண்டறி 
தல்‌, அவற்றைக்‌ குணப்படுத்து 
தல்‌ பற்றிய ஆய்வியல்‌. கண்‌ 
நோயியல்‌. 

௦011121௦ற16018 : கண்தசை 
வாதம்‌ : கண்ணை இயக்கும்‌ 
ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்‌ 
பட்ட தசைகளில்‌ ஏற்படும்‌ 
வாத நோய்‌. 
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௦42௦50௦006 : கண்‌ உள்‌ 
விழி உள்நோக்கி; கண்சோதனைக்‌ 
கருவி; விழி உள்நோக்கி; கண்‌ 
ணுள்‌ காணல்‌ : கண்ணின்‌ உட்‌ 
புறத்தைப்‌ பரிசோதிப்பதற்காக 
ஓர்‌ ஆடியும்‌, ஒளிவிளக்கும்‌ 
அமைந்துள்ள ஒரு கருவி. 

- றவற ள்ள : கருவிழி 
அழுத்தமானி; கண்ணழுத்த அள 
வைமானி : கருவிழிக்குள்‌ நீரழுத்‌ 
தத்த அளவிடுவதற்கான ஒரு 
கருவி. 
௦01246 : அபின்‌ தூக்க மருந்து : 
அபின்‌ போன்ற தூக்க மருந்து, 
அபின்‌ கலந்த: நோவகற்றும்‌ 
மருந்து; அபின்‌ கலந்து மயக்க 
மூட்டும்‌ மருந்து. 


001௦10 ற60/065 : அபினி பெப்‌ 


டைடுகள்‌ : உள்முக மயக்க 
மூட்டும்‌ அபின்‌ கலந்த மயக்‌ 
மூட்டும்‌ மருந்துகள்‌. இவை 
இயற்கையான பன்முகப்‌ 


பெப்டைடு நரம்பு கடத்திகள்‌. 


இவை வலியை உணர்தல்‌, 
அழுத்த விசைத்‌ துலங்கல்‌, 
பசியை முறைப்படுத்துதல்‌, 
உறக்கம்‌, நினைவாற்றல்‌, கல்வி 
கற்றல்‌ ஆகியவற்றுடன்‌ தொடர்‌ 
புடையவை. 


௦1511௦0௦௦5 : உடல்‌ நீட்சி : நரம்‌ 
பிசிவு நோயாளிகளுக்கு உடல்‌ 
அளவுக்கு மீறி நீட்சி: விரைத்‌ 
தல்‌. அப்போது அவரது பாதங்‌ 
களும்‌, தரையும்‌ மட்டுமே அதா 
ரமாக இருக்கும்‌. 
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௦015101௦௦5 : உள்வளைந்த 


மத. 
0ற(4/2-1185 8௩0௦6 : ஓபிட்ஸ்‌- 
பிரியாஸ்‌ நோய்‌ : சிறுநீர்க்‌ 


குழாய்‌ உருத்திரிபு, தொண்‌ 
டைக்‌ குழி அடைப்பு போன்ற 
நோய்கள்‌. இவை மிக அரிதாக 
ஏற்படும்‌ மரபுவழி! நோய்‌. 
௦0/ப௱ : அபினி; கஞ்சா; கம்புகம்‌: 
கஞ்சாச்செடி விதையிலிருந்து 
எடுக்கப்படும்‌ உலர்ந்த சாறு. 
இதில்‌ மார்‌ஃபின்‌, கோடைன்‌ 
வெடியக்‌ கலப்புப்‌ பொருள்கள்‌ 
அடங்கியுள்ளன. நோவகற்றும்‌ 
மருந்தாகப்‌ பயன்படுகிறது. 
மார்பினைவிட இது அதிக 
மலச்சிக்கலை உண்டாக்கும்‌. 
அபினிச்‌ சாரமாகவும்‌ பயன்‌ 
படுகிறது. 

0ற௦1/416 : ஒப்பாய்டின்‌ : பாப்பா 
வெர்ட்டம்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 
0ற0கரஊ௱ 5 ஈ6ி6)0: ஒப்பன்‌ 
ஹைம்‌ இயக்கம்‌ : பாதம்‌ சிறி 
தளவு பின்புறம்‌ வளைந்து, 
பெரும்பாலும்‌ நீண்டி ருத்தல்‌. 
பெர்லின்‌ நரம்பியலறிஞர்‌ ஹெர்மன்‌ 
ஒப்பன்ஹைம்‌ பெயரால்‌ 
அழைக்‌ கப்படுகிறது. 
000௦1£5 : எதிர்ப்புத்தசை 
கட்டை விரலின்‌ தசை எதிர்ப்‌ 
புறமாகத்‌ திரும்பியிருத்தல்‌. 
சுட்டுவிரல்‌ நுனியால்‌ கட்டை 
விரல்‌ நுனியைத்‌ தொடுவதன்‌ 


௦00௦1%மா155 
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மூலம்‌ இது சோதித்தறியப்‌ 
படுகிறது. 

0றற௦ர்பா/$16 : சந்தர்ப்பவாதி : 
பழுதுபட்ட தாய்‌ உயிர்த்‌ தற்‌ 
காப்புச்‌ செயல்முறைகளின்‌ 
வாய்ப்பு வழிகளைச்‌ சாதக 
மாகப்‌ பயன்படுத்திக்‌ கொள்பவர்‌. 
௦20011யா1511௦ (ஈர்‌6௦/௦15 
சந்தர்ப்பவாதத்‌ தொற்று நோய்‌ 
கள்‌ : அரோக்கியமான ஒருவரி 
டம்‌ அரிதாகநோய்‌ உண்டாக்கு 
கிற. ஆனால்‌, நோய்த்‌ தடைக்‌ 
காப்பு முறை பலவீனமாக 
உள்ளவர்களிடம்‌ அடிக்கடி 
.. நோய்‌ உண்டாக்குகிற உயிரிகளி 
னால்‌ ஏற்படும்‌ நோய்கள்‌. 
ஏமக்காப்பு நோய்‌ (எயிட்ஸ்‌) 
போன்ற நோய்கள்‌ இதற்குச்‌ 
சான்று. 

௦0511 : ஊடு சவ்வுப்‌ புரதம்‌ : 
விழித்திரை நுண்கம்பிகள்‌ மற்‌ 
றும்‌ கூம்புகளின்‌ ஊடு சவ்வுப்‌ 
புரதம்‌. 

0050010105 : கண்‌ சுரிப்‌ பிழுப்பு: 
கண்களின்‌ கலந்திணைந்த, ஒழுங்‌ 
கற்ற, ஒரு சீராக இல்லாத, சுரிப்‌ 
பிழுப்பு உடைய அசைவுகள்‌. 
005௦௨ 1 தனி உணவு 
மோகம்‌: சில சிறப்பான உணவுக்‌ 
கான மோகம்‌. . 
௦050௦ : நிணநீர்த்திறள்‌ : நோய்‌ 
நுண்மங்களை நிணநீர்‌ அணுக்கள்‌ 
எளிதில்‌ ஈர்த்துக்கொள்ளும்‌ 
செயலைச்‌ செய்யும்‌. 


௦05௦4 : நோய்‌ நுண்ம எதிர்ப்பு 
விளை பொருள்‌ : நோயாளியின்‌ 
உடம்பினுள்‌ அழிந்த நோய்க்‌ 
திருமிகளைச்‌ செலுத்துவதால்‌ 
உண்டாகும்‌ பொருள்‌. 
00504௦ 102) : நிணநீர்த்திறன்‌ 
குறியீட்டெண்‌ : நோயணுக்களை 
ஈர்த்துக்‌ கொண்டு உடலை 
நோய்களிலிருந்து தடுக்கும்‌ 
ஆற்றலுள்ள நிணநீரணுக்கள்‌. 
பாக்டீரியா போன்ற அயற்‌ 
பொருள்களை உள்ளே கொண்டு 
செல்வதற்க எவ்வளவு திறன்‌ 
வாய்ந்தனவாக இருக்கின்றன 
என்பதைக்‌ குறித்துக்‌ காட்டும்‌ 
பரிசோதனை மூலம்‌ கிடைக்‌ 
கும்‌ குறியீட்டெண்‌. 
0050128101 : துகள்‌ உயிரணுச்‌ 
சூழ்தல்‌ : துகள்‌ சூழ்‌ உயிரணு 
சூழ்தலுக்கு, பாக்டீரியாவும்‌ பிற 
உயிரணுக்களும்‌ உட்படுமாறு 
செய்தல்‌. 

௦0/௦ : கண்சார்ந்த; பார்வை 
சார்ந்த : கண்பார்வைக்குரிய. 
௦01/௦84700173/ : பார்வை நரம்பு 
சூம்புதல்‌. 

0006 ௦ர8௱3 : பார்வைச்‌ சந்தி : 
பார்வைச்‌ சிலுவை. 

௦0116 015௦ : பார்வை வட்டு. 
00/௦ ஈஊஈ௦ : பார்வை நரம்பு. 
௦004௦ ஈர்‌ : பார்வை நரம்பு 
அழற்சி. ப 
௦00௦௮! : கண்ணுக்குரிய/பார்வைக்‌ 
குரிய : கண்‌ பார்வைக்கும்‌ ஒளிக்‌ 
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கும்‌ இடையிலான தொடர்பு 
சார்ந்த, ஒளியியல்‌ சார்ந்த, பார்‌ 
வைக்கு. உதவி புரியும்‌ வகை 
யில்‌ அமைந்த. 
001/08! 80211௦ : ஒளிக்கோட்‌ 
டம்‌; பார்வைத்‌ திரிபு : ஓர்‌ அடி. 
யிலிருந்து வரும்‌ ஒளிக்கதிர்கள்‌ 
தவறாகக்‌ குவிதல்‌. 
௦01108! 1/5 : விழிக்காட்சி 
மயக்கம்‌ : பொய்த்தோற்றம்‌. 
௦04048 : மூக்குக்கண்ணாடி வல்லு 
நர்‌; பார்வை வல்லுநர்‌ : பார்வை 
ஒளிக்கோட்டத்‌ தவறுகளைச்‌ 
சரிசெய்யும்‌ மூக்குக்‌ கண்ணாடி 
களை பரிந்துரைக்கும்‌ வல்லு 
நர்‌. மூக்குக்கண்ணாடி செய்‌ 
பவரையும்‌, மூக்குக்கண்ணாடி 
விற்பவரையும்‌ இது குறிக்கும்‌. 
00110௦1210 : கண்ணசைவு 
சார்ந்த : கண்ணின்‌ அசைவு 
தொடர்புடைய. 
௦0105 : ஒளியியல்‌; கண்ணொளி 
யியல்‌ : ஒளிக்கதிர்கள்‌ பற்றியும்‌ 
கண்பார்வையடன்‌ அவற்றின்‌ 
தொடர்பு குறித்தும்‌ ஆராயும்‌ 
அறிவியல்‌. 
௦1ா2% : ஆப்டிமாக்ஸ்‌ : அமி 
னோ அமிலமும்‌, டிரிப்டோ 
பான்‌ பிரிடாக்கின்‌ அஸ்கார்‌ 
பிக்‌ அமிலம்‌ அடங்கிய வைட்‌ 
ட௪மினும்‌ கலந்த ஒரு கலவை 
மருந்தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 
௦ம்‌ : எழுச்சி மனப்பான்‌ 
. இனிமை நம்பிக்கை; 


ஓங்கு நம்பிக்கை எதிலும்‌ நன்‌ 
மையே எதிர்பார்க்கும்‌ மனப்‌ 


போக்கு. 


௦011 ௱ய௱ : உகந்த சூழல்‌; சரி 
யான : உயிர்‌ வாழ்வதற்கு பெரி 
தும்‌ சாதகமான சூழ்நிலை. 

௦00௦௱௦6ா : விழிக்காட்சித்‌ திறன்‌ 
மானி : விழிக்காட்டித்‌ திறன்‌ எல்‌ 
லையளவை அளவிடும்‌ கருவி. 


௦01௦௱15( : பார்வை அளவீட்‌ 
டாளர்‌ : விழிக்காட்சித்திறன்‌ 
எல்லையை அளவிடுவதில்‌ 
பயிற்சி பெற்றவர்‌, மூக்குக்‌ 
கண்ணாடி, பிற பார்வைச்‌ 
சாதனங்களை அளவிட்டுக்‌ 
குறித்துக்‌ கொடுப்பவர்‌. 
00௦௱௭ரு : விழிக்காட்சித்‌ திறன்‌ 
அளவீடு; பார்வை அளவை 
யியல்‌ : விழிக்காட்கசித்‌ திறனை 
அளவிடுதல்‌. 

0120856 : ஒராபேஸ்‌ : சிலேட்டு 
மப்‌ படலத்திலுள்ள நைவு 
களைப்‌ பாதுகாக்கும்‌ கூழ்‌ 
பொருளின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 
080601 : ஒராடெக்சோன்‌ 
பெக்சாமெத்தாசேன்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 

௦௭! : வாய்‌ சார்ந்த; வாய்‌ வழி : 
வாய்‌ வழியான. 


0806 068! ஒள 908280 : 


ஆரஞ்சுத்‌ தோல்‌ தோற்றம்‌ : மார்‌ 
பகப்‌ புற்றை மேல்‌ மூடியுள்ள 
தோலில்‌ உள்ளது போன்ற 


ஆரஞ்சுப்‌ பழத்தோல்‌ தோற்றம்‌. 





012106 0௦50... 


௦12106 067500 8/௦ : 
ஆரஞ்சுத்தோல்‌ நோய்‌ : தோலுக்கு 
நிற மூட்டும்‌ ரிஃபாபிசின்‌ மிகைப்‌ 
படுவதால்‌ உண்டாகும்‌ அரிதாக 
பக்கவிளைவு. அடர்‌ ஆரஞ்சு 
நிற உடல்‌ திரள்கள்‌ இதில்‌ ஈரல்‌ 
செயல்‌ முறைகள்‌ அளவுக்கு 
மீறியதாக இருக்கும்‌. 

08 : ஓராப்‌ : பிமோசைட்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
௦ா35௦246 : கண்வாயில்‌ ரம்ப 
விளிம்பு; வாள்‌ முள்‌ வாயில்‌. 
024101 : ஒராட்ரோல்‌ : டைகலோர்‌ 
ஃபினாமைட்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

௦ : ஆர்பெனின்‌ : குளோக்‌ 
சாசிலின்‌ : என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

௦ா1௦ய/2ா : கோள வடிவுடைய; 
வளைய : உருண்டையான அல்‌ 
லது வட்ட வடிவுடைய. 


001௦ய18115 : திறப்பு சூழ்தசை : 
ஒரு திறப்பினைச்‌ சுற்றியுள்ள 
தசை. கண்ணை இருக்கமாக 
மூடுவதற்கு உதவுகிற கண்‌ சார்ந்த 
தசை. உதடுகளைக்‌ குவிப்பதற்கு 
உதவும்‌ தசை. 

௦%1௦ய/2ா றய5௦16 : துளை சுருக்‌ 
கும்‌ தசை. 

௦614 : கண்குழி : கண்விழியை 
யும்‌ அதன்‌ இணைப்புகளையும்‌ 
உள்ளடக்கிய எலும்புக்‌ குழி. 
௦1216 : கண்‌ குழியின்‌ தாழ்‌ 
நிலைப்‌ புள்ளி : கண்குழியின்‌ 
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£ழ்‌ விளிம்பு நெடுகிலுமுள்ள 
மிகத்‌ தாழ்நிலைப்‌ புள்ளி. 
06112] ௦611ய11(/6 : கண்குழி திசு 
அழற்சி. 

௦௦1ம்‌]6010ர : விரை அறுவை; 
விரை நீக்கம்‌; விரை எடுப்பு; விரை 
யகற்றல்‌ : விரையினை வெட்டி 
எடுத்தல்‌. 

௦ லபு : அண்ட விரை 
அறுவை மருத்துவம்‌ : இறங்க 
முடியாத விரையை அண்ட 
கோசத்தினுள்‌ அறுவை மருத்துவம்‌ 
மூலம்‌ பொருத்துதல்‌. 
௦௦1050 ப6 அண்ட 
விரைக்‌ கெட்டியாதல்‌ : கட்டி 
உண்டாவதால்‌ அண்ட விரை 
கடினமாதல்‌. 
௦௦15 : விரை : அணின்‌ விரைக்‌ 
கொட்டை. 

௦6 : விரையழற்சி : விரைக்‌ 
கொட்டை வீக்கம்‌. 
௦ : வரிசை முறை : நிகழ்வு 
கள்‌, விதிகள்‌, ஒழுங்கு முறை 
விதிகள்‌, நடைமுறைகள்‌ ஆகிய 
வற்றின்‌ ஒழுங்கு அல்லது 
வரிசை முறை. 

௦93 : உறுப்பு : ஒரு குறிப்‌ 
பிட்ட பணியைச்‌ செய்கிற உட 
லின்‌ உறுப்பு எதுவும்‌, உறப்பு ப 
மாற்றத்துக்கான சில திசுக்‌ 
களை நீண்ட காலத்துக்குச்‌ 
சேமித்துவைக்கும்‌ ஒரு சேமக்‌ 
கலம்‌. 


அ அ அ அ அ அ பபப ப டட்ப்பயயயியயமயயவை வயரை 
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௦ா92061(6 : தனியுறுப்பு : உயிர 
ணுவில்‌ இழைமத்துடன்‌ இணைக்‌ 
கப்பட்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட 
உறுப்பு. 

010211 : உறுப்பு சார்ந்த; உறுப்பியல்‌: 
உ ல்‌உறுப்புக்குரிய; வரிர்ப்பொருள்‌ 
சார்ந்த; கரிமப்‌ பொருள்களாலான. 
௦ா9315௱ : உயிரி; உயிரணுத்‌ 
தொகுதி; உயிரினம்‌; உயிர்ப்‌ 
பொருள்‌; உயிர்‌ ௧௬; உறுப்பி : 
ஒரு வாழும்‌ உயிரணு அல்லது 
உயிணுக்களின்‌ தொகுதி. ஓருயிர்‌ 
போல்‌ இயங்கும்‌ உறுப்பமைதி 
யுடைய உயிர்‌. ப 


௦198௦1 004 : கோர்ட்டி உறுப்பு: 
கேட்‌. பதற்குரிய உண்மையான 
உறுப்பு. இது இத்தாலிய உடல்‌ 
கூறியலறிஞர்‌ ஆஅர்‌ஃபான்சி 
கோர்ட்டி பெயரால்‌ அழைக்‌ 
கப்படுகிறது. இது செவியின்‌ 
சுருள்‌ வளையினுள்‌ உள்ள ஒரு 
திருகு சுருள்‌ கட்டமைப்பு. 
இதில்‌ ஒலி அதிர்வுகளால்‌ 
தூண்டப்படும்‌ முடி உயிரணுக்‌ 
கள்‌ அடங்கியிருக்கும்‌. இவை, 
நரம்புத்‌ தூண்டுதல்களாக 
மாற்றப்பட்டு கேட்பு நரம்பின்‌ 
சுருள்‌ வளைப்‌ பகுதி மூலமாக 
மூளைக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. 
௦081௦061௦515 : கருப்பை உறப்‌ 
புருவாக்கம்‌ 
வளர்ச்சியின்போது உறுப்பு 
களும்‌ உறுப்பு மண்டலங்களும்‌ 
உருவாகி வெவ்வேறு வடிவங்‌ 
களைப்‌ பெறுதல்‌. 


இட-திசையுணர்வு 


: கரு ௨உருவாக்க 
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௦93௦10 : செயற்கை உறுப்பு : 
ஓர்‌ உறுப்பின்‌ இரத்த நாள மற்‌ : 
அம்‌ சுரப்புத்‌ திறம்பாடுகளைக்‌ 
காட்டும்‌ செயற்கை உறுப்பு. 
௦9௮1௦0ல0ப : உறுப்புப்‌ பொத்து 
தல்‌ : ஓர்‌ உறுப்பு அதற்குரிய 
இடத்திலிருந்து பிரிந்துவரும்‌ 
போது, அதனை அந்த .இடத்‌ 
தில்‌ அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
பொருத்துதல்‌. 

௦081௦17289 : சுரப்பிப்‌ பொருள்‌ 
நோய்‌ மருத்துவம்‌ : விலங்கு 
களின்‌ அகச்‌ சுரப்பிகளின்‌ தயா 
ரிப்புப்‌ பொருள்கள்‌ அல்லது 
அவற்றின்‌ எடு பொருள்கள்‌ 
மூலம்‌ நோயைக்‌ குணப்படுத்துதல்‌. 
௦1985 : புணர்ச்சிப்‌ பரவசநிலை; 
பாலுணர்வுப்‌ பொங்கல்‌ : புணர்ச்சி 
யின்‌ உச்சக்கட்‌।_ உணர்ச்சிப்‌ பரவச 
நிலை. உணர்ச்சித்‌ துடிதுடிப்பு; 
புணர்ச்சியிடைத்‌ துடி.ப்பு நிலை. 
௦/6(2! 506 : கீழ்த்‌ திசைப்‌ புண்‌; 
வெப்பக்‌ கொப்புளம்‌ : வெப்ப 
மண்டலங்களிலும்‌, வெப்ப 
மண்டலம்‌ சார்ந்த பகுதிகளிலும்‌ 
தோலில்‌ உண்டாகும்‌ வெம்புண்‌. 


௦40 : சூழ்நிலை அறிவு; 
ப மனக்‌ 
கோளாறின்போது நோயாளி 
தான்‌ இருக்கும்‌ இடத்தையும்‌, 
காலத்தையும்‌ தெளிவாக அறி 
யுந்திறனுடனிருத்தல்‌. எடுத்‌ 
துக்காட்டாக, அவர்‌ சரியான 
தேதியைக்‌ கூறுவார்‌. 





௦17106 
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011106 : துளை; ஓட்டை; நுழை 
வழி; திறப்பு : புழைவாய்‌; 
துவாரம்‌; வாயில்‌; திறப்புவழி. 
௦!₹1௦222! : மலவாய்‌. 


ராரா : தோற்றுவாய்‌; தொடக்கம்‌; . 


எடுப்பு : ஒன்றன்‌ பிறப்பிடம்‌; 
தொடக்கம்‌; மூலாதாரம்‌. 
௦ரர்ர்ரரகர்க டுற06 ! : இனக்கிற்று 
நலிவு வகை ! : தன்‌ இனக்கிற்று 
நலிவு நிலை. இது "4 111 நோயு 
டன்‌ சேர்ந்து காணப்படும்‌. : 
ர்க ௫06 | : தன்‌ இனக்‌ 
கீற்று நலிவு வகை ॥ : கண்விழி 
படலம்‌ மற்றும்‌ விழித்திரை 
ஆகியவற்றின்‌ சுழல்‌ உடல்‌ 
நலிவு (ஹோகா நோய்‌) நோயு 
டன்‌ இணைந்து காணப்படும்‌ 
நிலை. இதனால்‌ மெல்ல 
மெல்லப்‌ பார்வை இழப்பும்‌, 
கட்டப்பார்வையும்‌, மாலைக்‌ 
குருடும்‌ உண்டாகும்‌. 

௦ாரர்ர்ரரச : ஆர்னித்தின்‌ : அமினோ 
அமிலங்களில்‌ ஓன்று. யூரியா 
வைப்‌ பகுத்துக்‌ கிடைக்கும்‌ 
ஆர்ஜினினிலிருந்து பெறப்படுகிறது 
௦௦515 : பறவை நோய்‌ : இது 
மிகக்கடுமையான, பொதுவா 
கப்‌ பரவும்‌ பறவை நோய்‌. இது 
மனிதருக்கும்‌ தொற்றும்‌. இது 
கிளிக்காய்சல்‌ மூலம்‌ உண்டா 
கிறது. இது இன்‌ஃபுளுயென்சா 
நோய்‌ போன்றது. இதனை 
டெட்ராசைக்ளின்‌ அல்லது 


எரித்திரோமைசின்‌ மூலம்‌ 
குணப்படுத்தலாம்‌. 

01013012| : வாய்‌-முகம்‌ சார்ந்த : 
வாய்‌, முகம்‌ தொடர்புடைய. 
01௦02/(2| : வாய்‌; பிறப்புறுப்பு 
சார்ந்த : வாய்‌, பிறப்புறுப்புப்‌ 
பகுதி தொடர்பான. 

௦௦1119ப2! : வாய்‌-நாக்கு சார்ந்த: 
வாய்‌, நாக்கு தொடர்புடைய. 
௦1௦௱3விட்ப/2ா-ஸ/51042 : வாய்‌- 
நாக்கு அனிச்ச இயக்கம்‌ : வாயும்‌ 
நாக்கும்‌ தானாக இயங்குதல்‌. 
௦௦352! : வாய்‌-மூக்கு சார்ந்த : 
வாய்‌, மூக்கு தொடர்புடைய. 
௦௦ : அண்ணத்‌ தொண்‌ 
டைப்‌ பகுதி : மென்‌ அண்ணத்‌ 
துக்கும்‌ குரல்வளை மூடிக்கு 
மிடையிலுள்ள தொண்டைப்பகுதி. 
மாரர்ளாகொா6 : ஆர்‌ஃபெனாட்‌ 
ரின்‌ : பார்க்கின்சன்‌ நோயில்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ பித்த நீருக்கு 
எதிரான மருந்து. தூக்க மருந்து 
களினால்‌ ஏற்படும்‌ பார்க்கி 
னான்‌ நோயை இது குறைக்கிறது. 
௦ாா௦012070௦515 : குருதி வடிநீர்‌ 
நோய்‌ நாடல்‌ : குருதி வடிநீர்‌ 
மூலம்‌ நோயைக்‌ கண்டறிதல்‌. 
085 : வாய்வழி நீர்மக்‌ கரைசல்‌ : 
வாய்வழி கொடுக்கப்படும்‌ நீர்‌ 
கலந்த கரைசல்‌. 

௦ஈு : வாய்வழி நீர்ம மருத்துவம்‌. 
௦௦௦௮1௦ : இயல்புநிறம்‌ : 
இயல்பான நிறம்‌ கொண்டிருத்தல்‌ 
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அல்லது இயல்பாகக்‌ கறை 
படி தல்‌. 

௦ா1/௦06௦/2 : தமனி ஆக்சிஜன்‌ 
குறைபாடு : நிமிர்ந்த நிலையில்‌ 
இருக்கும்போது தமனி ஆக்சி 
ஜன்‌ செறிவு குறைதல்‌, 


௦௦0120 : இதயநிழல்‌ படி 
யெடுப்பு : இதயத்தின்‌ நிழலை 
துல்லியமாகப்‌ படி.யெடுத்தல்‌. 
௦1௦0௦11105 (01௦0௦11/9) : பல்‌ 
சீரமைப்பியல்‌ : பற்கள்‌ தாறு 
மாறாக அமைவதைத்‌ தடுத்துச்‌ 
சீர்படுத்தும்‌ பல்‌ மருத்துவத்தின்‌ 
ஒரு பிரிவு. 

- ௦01௦0௦14* : பல்சீரமைப்பு வல்‌ 
லுநர்‌ : பல்‌ சீரமைப்பில்‌ துறை 
போகிய ஒரு பல்‌ மருத்துவ 
அறிஞர்‌. 

௦11௦40) 5166 : எற்புடை உறக்‌ 
கம்‌ : ஒவ்வொரு உறக்கச்‌ சுழற்சி 
பின்போதும்‌ ஏறத்தாழ ஒரு 
மணி நேரம்‌ நீடிக்கும்‌ தூக்கம்‌. 
்‌. இதில்‌ வளர்சிதை மாற்ற வீத 
மும்‌, அதனால்‌ ஆக்சிஜன்‌ நுகர்‌ 
வளவும்‌ குறைவாக இருக்கும்‌. 
௦1௦11௦ : உணர்வு நரம்புத்‌ 
தூண்டல்‌ : தசைகள்‌, தசை நாண்‌ 
கள்‌ அகியவற்றின்‌ உணர்வு 
நரம்பு மூனைகளைத்‌ தூண்டி 
விடுவதற்காகப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ தூண்டுதல்‌ உத்திகள்‌. 
௦1௦01105௦5 : கோளக்‌ 
கிருமிக்‌ குடும்பம்‌ : இன்‌ஃபுளூ 


யென்சா நோய்க்கிருமிகள்‌ உள்‌ 


"இழுவை 


ளடங்கலாகப்‌ பெரிய, கோள 
வடிவ நோய்க்கிருமிகளின்‌ ஒரு 
குடும்பம்‌. 

௦100260105 : முடநீக்கியல்‌; 
எலும்பியல்‌ : உடல்‌ இயக்கத்‌ 
தைப்‌ பாதிக்கும்‌ அனைத்து 
நிலைகளையும்‌ சீர்‌ படுத்துவதற்‌ 
கான அறுவை மருத்துவப்‌ 
பிரிவு. 


௦10002601௦ 11800௦ : முடநீக்க 
. ஒரு நோயாளியை 
எடைக்‌ கற்களுடன்‌ கட்டிய 
சுயிறுகள்‌ சப்பிகளுடன்‌ இணைத்துப்‌ 
பராமரிக்கும்‌ ஒரு: நடைமுறை. 
இதில்‌ ஓர்‌ உறுப்பின்‌ அல்லது 
உடற்‌ பகுதியின்‌ மீது இழு 
விசையைச்‌ செலுத்தி எதிர்‌ 
இழுவிசைப்‌ பேணப்படுகிறது. 
௦11௩௦ற360்‌ : அங்கக்கோணல்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌ : உடல்‌ 
உறப்புக்‌. கோணல்களைச்‌ சீர்‌ 
படுத்துவதற்கான அறுவை 
மருத்துவம்‌. 
0111002260151 : 
வல்லுநர்‌. 
௦௩1௦06௦55௦ : எலும்பு மூலந்‌ 
தட்டுதல்‌ : தட்டுக்கொட்டுமானி 
விரலின்‌ முனையைத்‌ தனி 
எலும்பில்‌ மூலந்தட்டுதல்‌. 
இதில்‌ மார்புச்‌ சுவருக்குச்‌ 
செங்குத்தாக விரலை எத்‌ 
தட்டப்படுகிறது. 

௦1௦0ா௦௦3 : கிடக்கை மூச்சுத்‌ 
திணறல்‌; குந்து மூச்சு : நிமிர்ந்து 


முடநீக்கியல்‌ 
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உட்கார்ந்தால்‌ குணமாகக்கூடிய 
மூச்சுத்‌ திணறல்‌ நிலை: படுத்‌ 


தால்‌ மிகைப்படும்‌ மூச்சுத்திணறல்‌. 
௦11௦01௦616 ற௦5114௦1 : எளிய 
சுவாச நிலைப்பாங்கு : சுவா 


சத்தை எளிமையாக்கும்‌ உடல்‌ 
நிலைப்பாங்கு. இதில்‌, நோயாளி, 
உட்கார்ந்து கொண்டு, கைகளை 
மேசை மீது ஊன்றி முன்‌ 
புறமாக வளைகிறார்‌. 
௦௦0518 : அந்திப்பார்வைத்‌ 
திறன்‌ : அந்தி நேரத்தில்‌ பொருள்‌ 
களைப்‌ பார்ப்பதற்கான திறன்‌. 
௦₹1100140 : கண்நோயியல்‌ சார்ந்த 
௦ா1௦011056 : கண்ணோயியல்‌; 
மாறுகண்‌; வாணக்கண்‌ மருத்து 
வம்‌ : மாறுகண்‌ நோயில்‌ தசை 
சமநிலையின்மையை அராய்ந்து 
குணப்படுத்தும்‌ ஆய்வியல்‌. 
௦11௦1௨0115 : குடல்‌-சுவாசக்‌ 
கோளாறு : மிக அரிதாக ஏற்‌ 
படும்‌ குடல்‌ அழற்சி மற்றும்‌ 
மேல்‌ சுவாசக்‌ கோளாறு. 
௦1௦515 : உடல்‌ ஊன நீக்கி : 
உடலில்‌ ஊனமாகவுள்ள பகுதி 
யில்‌ பொருத்தப்படும்‌ ஒரு 
சாதனம்‌ ஊனத்தை நேர்‌ செய்தல்‌. 
௦ர்0512(1௦ : நிமிர்‌ விறைப்பு : 
நிமிர்ந்து நிற்பதால்‌ உண்டாகும்‌ 
உடல்‌ விறைப்பு நிலை. 
௦ார்‌1௦01௦5 : முடநீக்கக்‌ கருவியி 
யல்‌ : உடலில்‌ ஊனமாகவுள்ள 
பகுதியில்‌ பொருத்தப்படும்‌ சாத 
னங்கள்‌ பற்றி ஆராய்ந்து, 


அவற்றைத்‌ தயாரிப்பது பற்றிய 
அறிவியல்‌ஆய்வு. 

0ா1101194 : முடறீக்கக்‌ கருவியல்‌ 
வல்லுநர்‌. 

௦10101101௨ 1251 : குளோரின்‌ 
அளவீட்டுச்‌ சோதனை : நீரில்‌ 
தனியாகவும்‌, இணைந்தும்‌ 
இருக்கும்‌ குளோரின்‌ அளவை 
அளவிடும்‌ சோதனை. 
௦111௦௦1ப5 : விறைப்பு நோய்‌ : 
நரம்பிசிவு விறைப்பினால்‌ உட 
லில்‌ ஏற்படும்‌ வளையாத விறைப்‌ 
பான நிலை. இது நரப்பிசிவு 
நோய்‌, ஸ்டிரிக்னைன்‌ நஞ்சு 
அகியவற்றில்‌ காணப்படும்‌. 
07௦342 : ஆர்த்தோக்சின்‌ : 
மெத்தோக்சைஃபெனிராமின்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
௦111700518 : அந்திசந்தி தெளிவுப்‌ 
பார்வை : பிரகாசமான சூரிய 
ஒளியைவிட விடியலில்‌ அல்‌ 
லது அந்தியில்‌ பார்வை அதிகத்‌ 
தெளிவாகத்‌ தெரிதல்‌. 

0௭5 ஷு : ஆர்ட்னர்‌ 
நோய்‌ : ஈரிதழ்த்‌ தடுப்புக்‌ 
கறக்கத்தில்‌ எதிர்த்திசை திரும்‌ 
பும்‌ குரல்வளை நரம்பில்‌ முடக்‌ 
குவாதம்‌ ஏற்படுவதால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ குரல்‌ கம்மல்‌. விரிவாக்‌ 
கமடைந்த இடது இதய வாயில்‌ 
மூலம்‌ நரம்பு அழுத்தப்படலாம்‌. 
௦7௦1அார்‌ ௦110 : ஆர்ட்டோலானி 
கிளிக்‌ : பந்துக்‌ கண்ணக்‌ குழி 
வுக்குள்‌ திரும்புகிற தொடை 
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யெலும்பின்‌ தலைப்பகுதி உண்‌. 


டாக்கும்‌ ஒலி. மரபுவழி இடுப்‌ 
புப்‌ பிறழ்வுக்குச்‌ சான்றாகத்‌ 
தீர்மானிப்பதற்குப்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படும்‌ சோதனை. இத்தா லிய 
எலும்பு அறுவை மருத்துவ 
வல்லுநர்‌ மாரியஸ்‌ ஆர்ட்டோ 
லானி பெயரால்‌ அமழைக்கப்டுகிறது. 
0௩௦185 510௩ : இடுப்பு இடப்‌ 
பெயர்வுச்‌ சோதனை : மகப்பேற்‌ 
றுக்குப்‌ பிறகு, இடுப்பு இடம்‌ 
பெயர்ந்திருக்கிறதா என்பதைக்‌ 
கண்டறிவதற்கான சோதனை. 


0ய016 : அரூடிஸ்‌ : கெட்டோப்‌ 
ரோஃபென்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

௦5 : கருப்பை வாய்‌; துளை : குழி 
வான பை போன்ற ஒரு உறுப்பு 
புழை போன்ற மற்றொரு 
உறுப்புகள்‌ நுழை வாயில்‌ வாய்‌, 
திறவு பாதை. பெண்ணின்‌ 
கருப்பை வாய்க்குழாய்‌. 

௦5, 2672! : புறத்துளை. 

05, 1ஈ12ா£வ! : உட்துளை. 


0501118101 : ஊசலாட்டம்‌ அலைவு: 
சீரசைவு : இருமுனைகளுக்குமி 


டையே இங்குமங்கும்‌ 
அசைதல்‌ - அல்லது 
ஊசலாமடுதல்‌. 5 


௦501110020 : மின்‌ ஊசலாட்டப்‌ 
பதிவு கருவி : மின்‌ ஊசலாட்‌ 
படங்களைப்‌ பதிவு செய்வதற்‌ 
கான ஒரு. சாதனம்‌. 

௦50/௦௱ளறு : ஊசல்‌ அளவை : 
ஒரு தனிவகை உசசல்மானியைப்‌ 


பயன்படுத்தி ஊசலாட்டத்தை 
அளவிடுதல்‌. 
05 091016 : குதிகால்‌ எலும்பு. 


050000-501/8116'5 0/66256 : 
ஆஸ்குட்‌-ஷிலேட்டர்‌ நோய்‌ : 
முன்கால்‌ எலும்புப்‌ புடைப்பில்‌ 
ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. இதில்‌ முழங்‌ 
காலுக்குச்‌ சிறிது கீழேயுள்ள 
எலும்பு மேட்டில்‌ மென்மை 
யான, அதைப்பான வீக்கம்‌ 
காணப்படும்‌. அமெரிக்க எலும்பு 
மருத்துவ அறிஞர்‌ ராபர்ட்‌ 
ஆஸ்குட்‌, ஐூரிக்‌ அறுவை 
மருத்துவ அறிஞர்‌ கார்ல்‌ 
ஷூலேட்டர்‌ அகியோர்‌ பெய 
ரால்‌ அமைக்கப்படுகிறது. 

051615 10025 ஆஸ்லர்‌ 
கரணை கள்‌; ஆஸ்லர்‌ கணுக்கள்‌: 
விரல்கள்‌, கால்விரல்கள்‌, உள்‌ 
ளங்கை, உள்ளங்கால்‌ அகிய 
வற்றின்‌ தசைகளில்‌ ஏற்படும்‌ 
சிறிய வேதனை தரும்‌ பகுதிகள்‌. 
பாக்டீரியாவினால்‌ உண்டாகும்‌ 
குலையணைச்‌:சவவு வீக்கத்தின்‌ 
போது குருதிக்காற்றுக்‌ குமிழ்‌ 


“களினால்‌ ஏற்படும்‌ கரணைகள்‌. 


05161-//60௦ ௨4-௨0 வும்‌: 
ஆஸ்லர்‌-வெபர்‌-ரெண்டு நோய்‌: 
குருதிப்போக்குத்‌ தந்துகி விரி 
வாக்க நோய்‌. லண்டன்‌ மருத்‌ 
துவ வல்லுநர்‌ அஸ்லர்‌ ஃபிரட 
ரிக்‌ வெபர்‌, ஃபிரெஞ்சு மருத்‌ 


-துவ அறிஞர்‌ ஹென்றி ரெண்டு 


ஆகியோர்‌ பெயரால்‌ அழைக்‌ 
கப்படுகிறது. இந்த நோய்‌ மரபு 
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வழி வரக்கூடியது. இதனால்‌, 
தோலிலும்‌, சளிச்சவ்வு இழை 
மத்தில்‌ சிவப்பு முதல்‌ செங்கரு 
நீலம்‌ வரையிலான நிறமுடைய 
நைவுப்‌ புண்கள்‌ எற்படும்‌. 
விரிவாக்கமடைந்த மெல்லிய 
நாளங்களிலிருந்து இரத்தப்‌ 
போக்கு உண்டாகும்‌. 

௦5௦12 : ஊடுபரவல்‌ சார்ந்த : 
ஒரு கரைசலின்‌ ஊடுபரவல்‌ 
செறிவு தொடர்புடைய. 


௦5௱௦121 93 : ஊடுபரவல்‌ திறன்‌ 
வேறுபாடு : அளவிடப்பட்ட 
ஊடுபரவல்‌ திறனுக்கும்‌, கணக்‌ 
கிடப்பட்ட ஊடுபரவல்‌ திறனுக்‌ 
குமிடையிலான வேறுபாடு. 


௦5௱௦1௮116/ : ஊடுகலப்புத்‌ திறன்‌: 
ஒரு கிலோகிராம்‌ கரைசலில்‌ 
உள்ள ஊடு கலப்புப்‌ பொருள்‌ 
களின்‌ (அஸ்மால்‌) எண்ணிக்கை, 
௦51௦16 : ஊடு கலப்பு அலகு : 
சவ்வூடு (ஊடுகலப்பு) அழுத்தத்‌ 
தின்‌ திட்ட அளவு அலகு. இது 
ஒரு கரைவத்தின்‌ கிராம்‌ மூலக்‌ 
கூற்று எடையை அது கரைச 
லில்‌ சிதைவுறுகிற துகள்களின்‌ 
அல்லது அயனிகளின்‌ எண்‌ 
ணிக்கையினால்‌ வகுத்துச்‌ கிடைக்கும்‌ 
ஈவுக்குச்‌ சமம்‌. 

௦5௱௦1௦0/ : ஊடு கலப்பியல்‌ : 
முகர்வு உணர்வு பற்றிய அறிவியல்‌. 
௦௱௦௱எ : ஊடுகலப்பு அளவு 
மானி : ஊளடுகலப்பு விசையை 
அளவிடுவதற்கு அல்லது முகர்‌ 


வுத்திறனின்‌ கூர்மையை அள 
விடுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ சாதனம்‌. 
௦5௦16 : ஊடுகலப்பு இணை 
வுத்‌ திறன்‌ : மிக அதிகமான 
ஊடுகலப்பு அழுத்தத்தையு 
டைய கரைசல்களின்‌ இணை 
வுத்திறன்‌. 

05௱௩௦16௦6000ா : ஊடுகலப்பு ஏற்‌ 
பான்‌ : ஊடுகலப்பு அழுத்தத்தில்‌ 
அல்லது நறுமண உணர்வில்‌ 
எற்படும்‌ மாறுதல்கள்‌ காரண 
மாகத்‌ தூண்டப்படும்‌ உணர்வு 
ஏற்பார்‌, 

௦5௱௦1௦8ஐ : ஊடுகலப்பு மருத்‌ 
துவம்‌ :, ஊடுகலப்புச்‌ சரிவு 
வாட்டம்‌ மூலமாக மூளையி 
லிருந்து நீரை உறிஞ்சி, மூளை 
நீர்க்ேகோவையைக்‌ குறைப்ப 
தற்கு அளவுக்கு மீறிய ஊடு 
கலப்பு அழுத்தமுடைய கரை 
சல்களை உட்செலுத்துதல்‌. 
௦5௦515 : ஊடுகலப்பு; சவ்வூடு 
பரவல்‌; ஊடு கசிவு; ஊடுபரவல்‌ : 
துளைகள்‌ உள்ள இடைத்‌ 
தடுப்புகள்‌ வழியாகத்‌ திரவங்‌ 
கள்‌ பரவித்‌ தம்முள்‌ கலக்கும்‌ 
தன்மை. 

0௦1௦ : ஆஸ்போலாட்‌ : சல்தி 
யாம்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


௦5௱௦11௦ 30614 : ஊடுகலப்பு 
ஊக்கி : ஓர்‌ உயிரணுச்‌ சவ்வி 
லிருந்து இன்னொரு சவீவுக்கு 
திரவம்‌ பாய்வதைத்‌ தூண்டு 
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வதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
ஒரு பொருள்‌. 

௦5௦11௦ 01பா2516 ; ஊடு கலப்பு 
மிகைச்‌ சிறுநீர்ப்போக்கு : சிறு 
நீரக நுண்குழல்களிலுள்ள, 
உறிஞ்சத்தக்கதாக இல்லாத 
பொருள்கள்‌ இருப்பதால்‌ ஏறி 
படும்‌ மிகைச்‌ சிறுநீர்ப்‌ போக்கு. 
௦5௦110 1801110/ : ஊடுகலப்பு 
நலிவு : 0,45%, 0.3% வலிமை 
யுள்ள உப்புநீரிலுள்ள இயல்‌ 
பான சிவப்புக்‌ குருதியணுச்‌ 
சிதைவு. பரம்பரைக்‌ கோணச்‌ 
சிவப்பணு அழிவில்‌ இது அதி 
கரிக்கிறது. தாலசேமியா, மஞ்‌ 
சன்‌ காமாலை, அரிவாள்‌ உயிர 
ணுச்‌ சோகை, இரும்பு மருத்து 
வம்‌ அதியவற்றில்‌ இது குறைகிறது. 
௦51௦10 நா£55பா6 : ஊடுகலப்பு 
அழுத்தம்‌ : கரைப்பான்‌ ஒரு தனி 
யறைக்குள்‌ இடம்‌ பெயர்வதைத்‌ 
தடுப்பதற்கான அழுத்தம்‌. 
இதில்‌, கரைப்பானுக்குள்‌ 
ஊளடுருவிச்‌ செல்லக்கூடிய சவ 
வின்‌ மீதான கரை பொருளின்‌ 


செறிவு அதிகமாக இருக்கும்‌. 


அனால்‌ கரை பொருள்‌ மீது 


இராது. இது ஊடுகலப்புத்‌ திற. 


னாக அளவிடப்படுகிறது. 

௦5560ப5 : எலும்பான; எலும்புப்‌ 
பண்பு; எலும்பு சார்‌ : எலும்பினா 
லான; எலும்பு போன்ற, எலும்பு 
உட்கொண்ட; 
விட்ட, எலும்புக்கூடுள்ள. 


0$5$10165 : சிறு எலும்பு; சிற்றெ 
லும்பு; நுண்‌ எலும்பு :-உடம்பி 


எலும்பாகி. 


லுள்ள சிறு எலும்பு குறிப்பாக 
நடுக்காதில்‌ உள்ள சிற்றெலும்புகள்‌. 
05510165, 62 : காது நுண்‌ எலும்பு. 
௦551110210 : எலும்பாக்குதல்‌; 
எலும்பு இணைப்பு; எலும்பாக்கம்‌: 
குருத்தெலும்பு முதலிய சிறிய 


எலும்புகளை சடினமான 


எலும்புகளாக மாற்றுதல்‌, 
எலும்புகளைக்‌ கெட்டி ப்படுத்துதல்‌. 
௦55111021100 சோ : எலும்பு 
மையம்‌. 

05161/5 : எலும்பழற்சி : எலும்பு 
வீக்கம்‌. 

0512021115 : எலும்பு மூட்டு 


வீக்கம்‌; கீல்வாதம்‌ : உயவு நீர்ம 
முள்ள மூட்டுகளின்‌ மேற்பரப்பு 
களில்‌ ஏற்படும்‌ காயம்‌ அல்லது 
நோய்‌ காரணமாக உண்டாகும்‌ 


சீர்குலைவு மூட்டு வீக்கம்‌. 
051603111௦ 0241௬ மூட்டு- 
எலும்பு நோய்‌ : மூட்டுகளிலும்‌ 


எலும்புகளிலும்‌ ஏற்படும்‌ ஒரு 


நோய்‌. 


௦516021110515 : மூட்டுத்திருகு 
சுருள்‌ : வீக்கம்‌ ஏற்படாமல்‌ 
மூட்டு திருகிக்‌ கொள்ளுதல்‌. 
0516001951 : எலும்பு உயிரணு 
எலும்பாக்கத்‌ திசு : எலும்பை 
உருவாக்கும்‌ உயிரணு. 
௦51600125110 (யா௦யா5 : கேடய 
இலக்கு நீர்க்கட்டிகள்‌ : துணைக்‌ 
கேடய இயக்கு நீர போன்ற 
செயலுடன்கூடிய பொருள்‌ 
களினால்‌ உண்டாகும்‌ கட்டிகள்‌. 
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0516001351028 : நாளக்கட்டி : 
எலும்பில்‌ ஏற்படும்‌ ஒரு சிறிய 
உக்கிரமற்ற நாளக்‌ கட்டி. 
௦516001௦101115 எலும்பு 
அழற்சி; மெல்லெலும்பு அழற்சி; 
குருத்தெலும்பழற்சி : குருத்தெ 
லும்பு போன்ற மெல்லெலும்பு 
களில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. பொது 
வாக நச்சுத்‌ தன்மையில்லா 
நிலைமையைக்‌ குறிக்கும்‌. 
0516001௦10௦௱3 : எலும்புக்‌ 
கட்டி; குருத்தெலும்பு மிகைக்‌ 
கட்டி : எலும்பு போன்ற உக்கிர 
மல்லாத கட்டி. 


௦516001௦1070210516 : மூட்டுச்‌ 
சவ்வுப்படல நோய்‌ : மூட்டு 
உறைச்‌ சவ்வுப்‌ படலத்தில்‌ அரி 
தாக ஏற்படும்‌ நோய்‌. இந்தப்‌ 
படலத்தின்‌ மேல்‌ மடிப்புகள்‌ 
ஊசலாட்டமடைந்து குருத்‌ 
தெலும்பில்‌ மாற்றம்‌ உண்டா 
கிறது. இவை சுதந்திரமாக 
அசையும்‌ உறுப்புகள்‌ போல்‌ 
தனிமைப்‌ பட்டுவிடுகின்றன. 
05160௦00௦10002403/ : குருத்‌ 
தெலும்பு நோய்‌ : எலும்பையும்‌ 
குருத்தெலும்பையும்‌ பாதிக்கும்‌ 
நோய்‌. 

௦516000௦1010515 எலும்ப 
இணைப்பு மைய நோய்‌ : குழநீ 
தைகளின்‌ எலும்பு இணைப்பு 
மையத்தில்‌ உண்டாகும்‌ ஒரு 
நோய்‌. இதில்‌ திசு அழிவைத்‌ 
தொடர்ந்து புத்துயிர்ப்பு ஏற்படும்‌. 


0512001958 : எலும்புத்திசுஅழிவு: 
எலும்புத்‌ திசுக்கள்‌ உறிஞ்சிக்‌ 
கொள்ளப்பட்டு அழிக்கப்படுதல்‌. 
05160012516 : எலும்பை முறித்தல்‌; 
எலும்புத்‌ திசுச்‌ சிதைவு : நீண்ட 
எலும்புகளின்‌ உருத்திரிபுகளை 
சீர்‌ செய்வதற்காக ஒரு எலும்‌ 
பை வலுக்கட்டாயமாக வளைத்‌ 
தல்‌ அல்லது அரை குறையாக 
முறித்தல்‌. குணப்படுத்தக்‌ கூடிய 
எலும்பு முறிவு. 

0516001251: எலும்பு அழிப்பு உயி 
ரணு : தேவையில்லாத எலும்‌ 
பைக்‌ கரைத்து விடுகிற அல்லது 
அகற்றி விடுகிற எலும்பு உயிரணு. 
௦516200135(-1166 01ம்‌ 0814 : 
அரக்க உயிரணு : எலும்புத்திசு 
போன்ற அரக்க உயிரணு. 
இதில்‌ ஏராளமான சிவப்பூதாச்‌ 
சாயக்‌ குருணை அல்லது ஒரு 
சீர்மையான திசுப்பாய்மம்‌ 
அடங்கியிருக்கும்‌. இதில்‌ ஏறத்‌ 
தாழ நூறு ஒரு சீர்மையான 
மூட்டை வடிவ உட்கருக்கள்‌ 
இருக்கும்‌. 

05(2001291002 : எலும்பு அழிப்பு 
உயிரணுக்கட்டி; எலும்பழிப்‌ புற்று: 
எலும்பு அழிப்பு உயிரணுக்‌ 
களில்‌ ஏற்படும்‌ கட்டி... இது 
பெரும்பாலான ஒரு நீண்ட 
எலும்பின்‌ முனையில்‌ உண்டா 
கும்‌. இது உக்கிரமானதாகவோ 
உக்கிரமற்றதாகவோ இருக்கலாம்‌. 


௦0516001வார்யா௩: முதிர்‌ கருக்‌ 
கபாலம்‌ : எலும்பாக்கத்தின்‌ பல்‌ 


அ ச அ பபப ப்டடப்பயபியயயவயவவயயயமையய்‌ 
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வேறு நிலைகளில்‌ காணப்படும்‌ 
முதிர்கருக்‌ கபாலம்‌. 

0516009/16 : எலும்பு உயிரணு; 
எலும்புத்‌ திசுவணு. 
051600/5110003 : எலும்பு பிறழ்‌ 
வளர்ச்சி : எலும்பு இயல்பு திரிந்து 
வளர்தல்‌. ப 
௦5(6060௦0௦10௦௱௦ : எலும்புக்‌ 
கட்டி : ஒரு எலும்பினுள்‌ உள்ள 
ஒரு உக்கிரமல்லாத எலும்பு மற்‌ 
றும்‌ -குருத்தெலும்புக்‌ கட்டி. 
௦5160110௦01௦10105௨௭0௦0௮ : 
எலும்பு-திசுக்கட்டி : எலும்பு, 
குருத்தெலும்பு, இழைமத்‌ திசுசி 
கள்‌ அகியவற்றாலான ஒரு 
உக்கிரமான கட்டி. 
05601101௦3 : எலும்பு-திசு 
வீக்கம்‌ : எலும்பிலும்‌ இழைம 
திசுவிலும்‌ ஏற்படும்‌ ஒரு கட்டி. 
0516071பா௦515 : எலும்புக்‌ கடின 
மாதல்‌ : எலும்பில்‌ ஏற்படும்‌ 
- மாறுதல்கள்‌. இதில்‌ நீண்ட 
காலம்‌ ஃபுளோரைடுகளை உட்‌ 
கொள்வதன்‌ காரணமாக எலும்‌ 
புக்‌ கடினமாதல்‌ ஏற்படும்‌. 
05(600616515 : எலும்பு உருவாதல்‌; 
எலும்பாக்கம்‌; எலும்பு வளர்ச்சி, 
0506008074 : எலும்பு வரைவு 
நூல்‌; எலும்பு விளக்கம்‌ : எலும்பு 
களைப்‌ பற்றி விளக்கம்‌ வரைவுகள்‌. 
௦051601001 : எலும்பியல்‌ : எலும்பு 
களைப்‌ பற்றி அராயும்‌ இயல்‌. 


௦516014516 : எலும்பு கரைதல்‌ : 
நோய்‌, தொற்றுநோய்‌, குருதிக்‌ 
குறைபாடு காரணமாக எலும்பு 
சிதைவுற்று கரைந்து போதல்‌. 
05(60/410 : அழிவுறுத்தும்‌ எலும்பு; 
எலும்பு நசிவு : எலும்புகளில்‌ 
படியும்‌ அழிவுறுத்தும்‌ படி.வுப்‌ 
பொருள்‌. 


௦5603 : எலும்புத்‌ திசத்‌ திரள்‌ 
கட்டி; எலும்புக்‌ கட்டி : நெருக்க 
மான திசுக்களில்‌ உண்டாகும்‌ 
உக்கிரமல்லாத கட்டி. 


0516002/8018 : எலும்பு நலிவு 
நோய்‌; எலும்பு மென்மை நோய்‌: 
வயதுவந்தவா்களுக்கு தாவர 
உப்பு நீக்கத்தினால்‌ எலும்பு 
மென்மையடைதல்‌. பொதுவாக 
வைட்டமின்‌-0 பற்றாக்குறை, 
போதிய அ.ளவு சூரிய ஒளி 
படாதிருத்தல்‌ காரணமாக இது 
உண்டடாகிறது. 

௦516016115 : நினைவெலும்பு 
வீக்கம்‌; எலும்பு மச்சை அழற்சி : 
எலும்பு மச்சையில்‌ ஏற்படும்‌ 
வீக்கம்‌. 

௦5160 : எலும்பு அலகு : நெருக்‌ 
கமாக இணைந்த எலும்புக்‌ கட்‌ 
டமைப்பின்‌ ஓர்‌ அடிப்படை 
அலகு. 

௦5160082/8 : எலும்பு திரட்சி 
நலிவு : எலும்புப்‌ பொருள்‌ 
இணைப்பு வீதம்‌ குறைவதால்‌ 
எலும்புத்‌ திரட்சியில்‌ ஏற்படும்‌ 
நலிவு. 


0516008141 


௦8(600211 : வர்ம மருத்துவர்‌; 
எலும்பு நோயியலார்‌ : தசை மற்‌ 
றும்‌ .மூட்டுகளைப்‌ பிடித்து 
விடுவதால்‌ நோய்‌ நீக்கும்‌ வர்மப்‌ 
பிடி மருத்துவர்‌. 

௦516002007 : எலும்பு நோயியல்‌; 
வாம மருத்துவம்‌; எலும்பு மருத்‌ 
துவம்‌ : தசையைப்‌ பிடித்து 
லிட்டு நோயைக்‌ குணப்படுத்‌ 
தும்‌ வர்மப்பிடி மருத்துவ 
முறை. 

081600611051(15 : எலும்புச்‌ சவ்வு 
வீக்கம்‌ : ஓர்‌ எலும்பிலும்‌ அதன்‌ 
எலும்புச்‌ சவ்விலும்‌ ஏற்படும்‌ 
அழற்சி. 

0$16006110515 : எலும்பு முறிவு 
நோய்‌; தடியெலும்பு மெலிவு 
நோய்‌ : இதனை ஆல்பெர்ஸ்‌ 
ஷஸோன்பெர்க்‌ நோய்‌ என்றும்‌ 
கூறுவர்‌. எலும்பு பதங்கெடும்‌ 
நோய்‌. இதனால்‌ எலும்பு மிக 
வம்‌ அடர்த்தியாகி, எளிதில்‌ 
முறிந்து விடும்‌. இது ஒரு பிறவி 


நோய்‌. 


௦51200௦1௦6 : எலும்புவழி ஒலி 


பர வல்‌; எலும்பு வழி; ஒலி. 


கடத்தல்‌: காது எலும்பின்‌ 
வழியாக உட்காதினுள்‌ ஒலி 
அலைகள்‌ செலுத்துதல்‌. 
0512001716 : மூட்டுக்‌ குதிமுள்‌ : 
மூட்டு மேற்பரப்புகளின்‌ விளிம்பு 
களில்‌, எடுத்துக்காட்டாக 
எலும்பு மூட்டு வீக்கத்தின்‌ 
போது ஏற்படும்‌ குதிமுள்‌ 
அல்லது புறவளர்ச்சி, 
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0512001850/ : எலும்பு மறு ௨௫ 
வாக்க அறுவை : எலும்பை 
மறு உருவாக்கம்‌ செய்வதற்கான 
அறுவை மருத்துவம்‌. 
051600010815 : எலும்பு நலிவு 
நோய்‌; எலும்பு மெலிவுறல்‌; எலும்‌ 
புப்‌ புரை : கால்சியம்‌ படிவு 
களை ஏற்றுக்கொள்ளும்‌ எலும்‌ 
புப்‌ புரதப்‌ பொருள்‌ கொஞ்சம்‌ 
கொஞ்சமாக இழக்கப்படுவ 
தால்‌, எலும்பிலிருந்து கால்சிய 
மும்‌, பாஸ்பரமும்‌ அளவுக்கு 
மீறி ஈர்த்துக்‌ கொள்ளப்படுவ 
தன்‌ காரணமாக எலும்பு 
அடர்த்தி குறைதல்‌. இதனால்‌ 
முதுகு வளையும்‌, எலும்பு 
நலியும்‌; சிறிதளவு அழுத்தம்‌ 
ஏற்பட்டாலும்‌ எலும்பு முறிவு 
ஏற்படும்‌. இது, பெண்களுக்கு 
மாதவிடாய்‌ நின்றவடனேயும்‌, 
75 வயதுக்கு மேற்பட்ட. பெண்‌ 
களுக்கும்‌ ஏற்படும்‌. கால்சியம்‌, 
வைட்டமின்‌-ப குறைபாடு 
காரணமாக இது உண்டாகிறது. 
௦560581002 : எலும்புத்‌ தசைக்‌ 
கட்டி : எலும்பிலிருந்து வளரும்‌ 
ஒரு தசைக்கட்டி. 
05160501670515 : எலும்பு அடர்த்தி; 
எலும்பு கடினமாதல்‌ : எலும்பின்‌ 
அடர்த்தி அல்லது கெட்டித்‌ 
தன்மை அதிகமாதல்‌. 
௦516089/041(15 : மூட்டு உறை 
அழற்சி : மூட்டு உறைச்சவவிலும்‌, 
அடுத்துள்ள எலும்புகளின்‌ 
எலும்புத்‌ திசுக்களிலும்‌ வீக்கம்‌ 
ஏற்படுதல்‌. 





௦516012065 
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0518012065 : எலும்பு மச்சை உயி 
ரணு அழிவு : குழந்தைகளின்‌ 
எலும்பு மச்சையிலுள்ள உயிர 
ணுக்கள்‌ அழிந்து போதல்‌. 
௦5160௦0௦ : எலும்பு உளி; 
எலும்பு வெட்டி : எலும்பினை 
வெட்டுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
ஒரு கருவி. இது உளி போன்றது 
ஆனால்‌ இதன்‌ இரு வெட்டு 
முனைகளும்‌ சாய்வாக இருக்கும்‌. 
௦516010010 : எலும்பு வெட்டு; 
எலும்புப்‌ பகுப்பு : எலும்பினைப்‌ 
பகுத்து, இருமுனைகளும்‌ 
பொருந்துமாறு மறுபடியும்‌ 
இணைத்தல்‌. 

௦51௦01 : திறப்பு வாயில்‌: : 'புதிய 
திறப்பு வாயில்‌' என்பதைக்‌ 
குறிக்கும்‌ ஒரு பின்னொட்டுச்‌ 
சொல்‌. சிறு நீர்ப்பையிலிருந்த 


சிறுநீர்‌ கழிவதற்கு அல்லது. 


இரைப்பையிலிருந்த குடல்‌ 
வழியே மலங்கழிவதற்கு வசதி 
யாக அறுவை மருத்துவம்‌ 
மூலம்‌ ஒரு: திறப்புவாயில்‌ 
எற்படுத்தும்‌ நடைமுறை. 

௦5(1/பா௱ : குழாய்‌ வாயில்‌; குழல்‌ 
ஓட்டை; துளை; துவாரம்‌ : குழாய்‌ 
வழியின்‌ திறப்பு வாயில்‌. 

0518/210 ௦௦21110161 : ஆஸ்ட்‌ 
வால்ட்‌ .குணகம்‌ : ஒரு கரைப்‌ 
பானின்‌ ஓர்‌ அலகு கனஅளவில்‌ 
கரைகிற வாயுவின்‌ அளவு. 
கரைசல்‌ உண்டாகிற வெப்ப 


நிலையிலும்‌, அழுத்தத்திலும்‌ 





இது அளவிடப்படுகிறது. இந்த 
முறையை ரஷிய-ஜெர்மன்‌ 
இயற்பியல்‌ வேதியியல்‌ அறிஞர்‌ 
வில்ஹெல்ம்‌ அஹ்ட்வால்ட்‌ 
கண்டுபிடித்தார்‌. 

0(21918 : காதுவலி; காது எலும்பு 
வலி; செவிக்குத்து, 

௦1/5 : செவி அழற்சி : காதில்‌ 
ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. வெளிச்‌ செவிக்‌ 
குழாயின்‌ தோலில்‌ உண்டாகும்‌ 
வீக்கம்‌. 

01வ॥௦ ஷு : ஒத்தெல்லோ 
நோய்‌ : உண்மைக்கு மாறாக 
தன்‌ மனைவி தனக்குத்‌ துரோகம்‌ 
செய்வதாசு மனதில்‌ ஏற்படும்‌ 
ஐயத்தினால்‌ உண்டா கும்‌ ஒரு 
மருட்சி நோய்‌. இது பெரும்‌ 
பாலும்‌ அண்களையே பாதிக்கிறது. 
பொதுவாக இதற்கு முந்திய 
உளவியல்‌ நோய்‌ அறிகுறிகள்‌ 
எதுவும்‌ காணப்படுவதில்லை. 
௦(1௦ : செவிசார்‌. 

௦1/05, 6ம்‌! : புறச்‌ செவியழற்சி. 
0(1(15, 102! : அகச்‌ செவியழற்சி. 
௦11115, ஈாச012 : நடுச்செலியழற்சி. 
0௦8௦௦0 21145 : மூளை அழற்சி: 
மூளையில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
வீக்கமடைந்த நடுக்காதிலிருந்து 
ஒரு நீட்சிபோல்‌ இது ஏற்படும்‌. 
௦1௦130 ௩901௦00 : காது, மூக்கு, 
தொண்டை நோயியல்‌; செவி 
மிடற்றியல்‌ : காது தொண்டை 
அமைப்பு, செயற்பணி நோய்கள்‌ 








010111115 763 பெ௦ா-0பர... 
பற்றி ஆராயும்‌ அறிவியல்‌ காது. | ௦01௦௦3 : காதுச்சீழ்‌; செவி 
தொண்டை தனித்தனி இயல்‌ | ஒழுக்கு : புறச்செவி இடுக்கி 


களாகவும்‌ உள்ளன. 

0101105 : காதுச்‌ சுண்ணகப்‌ படிவு; 
செவிக்கல்‌ : உள்காதின்‌ திருக்கு 
மறுக்கான துளைச்‌ சவீவில்‌ 
நுண்ணிய சுண்ணக நீற்றுப்‌ 
பொருள்‌ படிதல்‌. 

௦1௦0109151 : காது மருத்துவர்‌; 
செவியியலார்‌ : காது மருத்துவ 
இயல்‌ வல்லுநர்‌. 


01௦1௦0/ : செவிநோயியல்‌; செவி 


யியல்‌ : காதின்‌ அமைப்பு, 
அதன்‌ பணிகள்‌, அதில்‌ ஏறி 
படும்‌ நோய்கள்‌ பற்றி அராயும்‌ 
அறிவியல்‌. 
௦௦ட/௦௦6815 : புறச்செவி பூஞ்சண 
நோய்‌; செவிப்பூசண நோய்‌ : 
புறச்செவி இடுக்கில்‌ உண்டா 
கும்‌ பூஞ்சண நோய்‌. 
0100818100/01021 891௦6 : 
காது-அண்ணம்‌-விரல்‌ நோய்‌ : 
மண்டையோடு-முகத்திரிபு, 
உடல்‌ குறுக்கம்‌, குட்டை உர 
வம்‌ ஆகிய ஏற்படும்‌ தொடர்‌ 
புடைய கோளாறு. 


௦1௦111௦1/80001௦004/ : காது- 
மூக்கு-தொண்டையியல்‌; செவி 
நாசி மிடற்றியல்‌ : காது, மூக்கு 
தொண்டை ஆகியவற்றின்‌ 
அமைப்பு, அவற்றின்‌ பணிகள்‌ 
அவற்றில்‌ உண்டாகும்‌ நோய்‌ 
பற்றி ஆராயும்‌ அறிவியல்‌ 
இவை ஒவ்வொன்றும்‌ தனித்‌ 


தனி இயலாகவும்‌ இயங்குகிறது. 


ஆசி 


லிருந்து வெளியாகும்‌ சீழ்‌. 


௦00501610518 : காது எலும்புத்‌ 
திண்மை; செவிக்‌ கடினம்‌ : காது 
எலும்பு திடமாதல்‌,; புது 
எலும்பு உருவாகி படிப்படி 
யாகச்‌ செவிட்டுத்தன்மை உண்‌ 
(டாதல்‌. 


01050006 : செவி ஆய்வுக்‌ 
கருவி; செவி காட்டி : உள்‌ காதி 
னைப்‌ பரிசோதனை செய்வதற்‌ 
குரிய சாதனம்‌, செவிப்புலன்‌ 
வாயிலாக உடல்‌ பரிசோதனை 
செய்வதற்கான கருவி; நாடியறி 
கருவி. 

01050009 : உட்செவி ஆய்வு : 
புறக்கேட்புக்‌ குழாய்‌, செவிப்‌ 
பறைச்‌ சவ்வு அகியவற்றி 
லுள்ள அழமான பகுதியை, 
தலைக்கண்ணாடி, காது உட்‌ 
குழிகாட்டு கருவி மூலமாக 
நன்கு ஒளிபாய்ச்சி அராய்தல்‌. 

001010 : காதுக்கு நச்சு; செவிக்கு 
நச்சு : காதில்‌ நச்சுவினை நிகழ்தல்‌. 
௦ப20ய6 : உவாபின்‌ : நெஞ்சுப்‌ 
பை கிளைக்கோசைட்‌, டி ஜாக்‌ 
கினைப்போல்‌, இதயத்தை உறு 
திப்படுத்தும்‌ விளைவுடையது. 
மெி-பொ்‌ 0156856 : ஊச்‌-ஊச்‌ 
நோய்‌ : சிறுநீரக எலும்புப்‌ பிறழ்வு 
வளர்ச்சியின்‌ ஒரு வடிவம்‌. 
இதில்‌ எலும்பில்‌ வலி உண்‌ 


டாகும்‌. தொழிற்சாலை மாசுப்‌ 


பெர்சா!0ாு... 
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பொருள்களினால்‌ கெட்டுப்‌ 
போன மீனை உட்கொள்வதால்‌ 
காட்மியம்‌ அதிகமாகத்‌ திரள்‌ 
வதன்‌ காரணமாக ஐப்பா னியப்‌ 
பெண்களிடம்‌ இந்நோய்‌ உண்டா 
வதாகச்‌ கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 


பொ்‌ச!௦ரு 00பம்‌(6ீ 0177ப51௦ஈ : 
ஊச்டெர்லோனி இரட்டைப்‌ பர 
வல்‌ : காப்பு மூலமும்‌, தற்காப்பு 
மூலமும்‌ ஒஓன்றையொன்றை 
நோக்கிப்‌ பரவுவதற்கு அனும 
இக்கிற திண்மக்கரைசல்‌ பரவல்‌. 
சுவீடன்‌ பாக்டீரியாவியலறிஞர்‌ 
ஆர்ஜான்‌ ஊச்டெர்லோனி 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
௦ப10221 : நோய்‌ திடீர்‌ பரவல்‌ : 
ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில்‌ ஒரு 
நோயின்‌ அல்லது நோய்‌ நிலை 
யின்‌ நிகழ்வுகள்‌ திடீரென அதி 
கரித்தல்‌. ப 
௦01-211 : புறநோயாளி : மருத்‌ 
துவமனைக்கு வந்து சென்று 
மருத்துவம்‌ பெறும்‌ நோயாளி. 
௦ப1௦௦௱6 : விளைபயன்‌ : ஒரு 
வினையாற்றலினால்‌ விளையும்‌ 
பயன்‌. ஒரு நோய்ச்‌ சிகிச்சை 
யின்‌ முடிவில்‌ அல்லது ஒரு 
நோய்‌ செயல்முறையின்‌ இறுதி 
யில்‌ ஏற்படும்‌ நிலை. 

௦பர்‌ன : வெளிப்பக்க; புற. 

௦பர்ரி6 : கலத்‌ தொகுதி. 

௦பரி௦ : வெளிப்பாய்வு : ஒரு 


தூண்டல்‌ வெளிப்புறமாகப்‌ . 


பாய்தல்‌. 


௦பர்‌௦4 : வடிகால்‌ : ஒரு பொருள்‌ 
வெளிச்‌ செல்லக்கூடிய ஒரு 
திறப்பு வழி. 

௦ப(-ற20/2( : வெளி நோயாளி. 


௦பர்றபர்‌: விளைவளவு : செய்‌ 


- பொருள்‌ அக்க அளவு. உடலி 


லிருந்து இழக்கப்படும்‌ அள 
விடத்தக்க திரவங்களின்‌ அளவு. 
019: சூல்‌ முட்டைகள்‌; ௧௬ உயிர 
ணுக்கள்‌; சினை முட்டை : புது 
உயிராக உருவாகும்‌ பெண்‌ ௧௫௬ 
உயிரணுக்கள்‌. 

௦84 : முட்டை வடிவ. 
0121001125 : முட்டை வடிவ .: 
குருதியணு : சிவப்புக்‌ குருதி 
யணுக்களில்‌ காணப்படும்‌ முட்டை 
வடிவ உயிரணுக்கள்‌. இது 
குருதிச்சோகை, தாசேமியா, 
பரம்பரை முட்டை வடிவ 
சிவப்பணுக்கள்‌ கொண்ட நோயாளி 
யிடம்‌ பழுப்பு மையங்களில்‌ 


_ மிக அரிதாகக்‌ காணப்படும்‌. 


௦4/21 ஈரஈ௦௦ : முட்டை. வடிவச்‌ 
சன்னல்‌ : உள்காதுக்குச்‌. செல்‌ 
லும்‌ நடுக்காதின்‌ சுவரில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ முட்டை வடிவத்துளை. 
ு2ம்‌[(6 : மேற்கவிந்த பல்‌ : &ழ்‌ 
வரிசைப்பற்கள்‌ மேல்வரிசைப்‌ 
பற்கள்‌ செங்குத்தாகப்‌ படிந் 
திருத்தல்‌. 

௦602மபா6 : பல்‌ நீக்கம்‌ : பல்‌ 
தொகுதியை முழுவதுமாக அல்‌ 
லது பகுதியாக அகற்றுதல்‌. 


0761010956 
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மேம்பட்ட அதரவும்‌ உறுதிப்‌ 
பாடு அளிப்பதற்காக எஞ்சி 
யுள்ள வேர்கள்‌ பல்‌ தொகுதி 
யைத்‌ தாங்கி நிற்கும்‌. 
0௭6௭0086 : மிகை மருந்தளவு : 
ஒரு மருந்தினை அல்லது நோவ 
கற்றும்‌ மருந்தினைப்‌ பரிந்து 
ரைக்கப்பட்ட அளவுக்கு மிக 
அதிகமாக உட்கொள்ளுதல்‌. 


வளாக : தொங்குபொருள்‌ : 
பல்லை நிரப்பும்‌ பொருளின்‌ 
மிகையான அளவு. இது 
இணைவுடைய பல்‌ குழிவு 
விளிம்புக்கு அப்பால்‌ நீட்டிக்‌ 
கொண்டி ருக்கும்‌. 


௦௩2110ப5 : முட்டையுள்ள. 
௦21௦1௦ : ௧ருவக அறுவை : 
பெண்‌ கருப்பையை அகற்று 
வதற்கான அறுவை மருத்துவம்‌. 
௦லார((6 : அண்டகோச அழற்சி. 


௦2] : பல்‌ துருத்தம்‌ : மேற்‌ 
பற்கள்‌, கழ்‌ பற்களுக்கு அப்‌ 
பால்‌ கிடைமட்டத்தில்‌ துருத்‌ 
திக்‌ கொண்டி ருத்தல்‌. 

று : ௧௬ அண்டம்‌; சூல்‌ சுரப்பி; 
முட்டைப்‌ பை : கருப்பையின்‌ 
பிற்பகுதியில்‌ இருபுறமும்‌ 
அமைந்‌ துள்ள இரு சிறிய 
முட்டை வடிவச்‌ சுரப்பிகள்‌. 
2! ஹவுரா மேற்‌ 
கவிதல்‌ நோய்‌ : நோய்கள்‌ ஒருங்‌ 
கிணைந்திருத்தல்‌. இணைவுத்‌ 
திசு நோய்கள்‌, குரோன்‌ நோய்‌, 
நைவுப்‌ புண்‌, பெருங்குடல்‌ 


அழற்சி, பார்க்கின்சன்‌ நோய்‌ 
தசையழுகல்‌, குருதி நாள 
அழற்சி, பல தமனி அழற்சி, 
சர்க்‌-ஸ்டிராஸ்‌ நோய்‌ அகியவை 
இணைந்திருத்தல்‌. 

0௭6100௱0252110 : முரட்டு 
நடத்தை : ஒருவர்‌ தன்னிட 
முள்ள குறைபாட்டினை மூடி 
மறைப்பதற்காகக்‌ கையாளும்‌ 
ஒருவகை நடத்தை முறை. 
எடுத்துக்காட்டாக, அச்சம்‌ 
அடைந்த ஒருவன்‌, திமிராக 
அல்லது தற்புகழ்ச்சியுடன்‌ 
அல்லது சண்டைக்கு வருவது” 
போன்ற ரகப்‌ 
நடந்துகொள்வான்‌. 


௦8ப18(/௦ஈ : சூல்‌ முட்டை வெளி 
யேற்றம்‌; சினை முட்டை விடுப்பு; 
சூல்‌ வெளிப்பாடு : கரு அண்டதீ 
தில்‌ கருச்சத்து முதிர்ச்சிய 
டைந்து வெடித்து சூல்‌ மூட்‌ 
டையாக வெளி வருதல்‌. 
வாரா : மிகைக்கற்றல்‌ : முற்‌ 
றிலுமாகத்‌ துறை போவதற்குத்‌ 
தேவைப்படும்‌ அளவை விட அதிக 
மாகத்‌ திரும்பத்‌ திரும்பக்‌ கற்றல்‌. 
௦௦1௦80 : மிகைப்‌ பளு : அசை 
வதற்கு அல்லது செய்முறைப்‌ 
படுத்துவதற்கு ஒரு மண்டலத்‌ 
தின்‌ திறனுக்கு அதிகமான பளு. 
௦௩6௭51001 21/21/0515 : மிகைக்‌ 
கார நோய்‌ : பைகார்பனேட்‌ 
டை குளிகையாக விரைவாக 
உட்செலுத்துதல்‌ காரணமாக, 
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லாக்டிக்‌ அமிலமும்‌, கெட்டோ 
அமிலமும்‌ பைக்கார்பனேட்டா 
அக்சிகரமாகும்‌ போது லாக்‌ 
டிக்‌ அசிடோசிசிலும்‌, கெட்‌ 
டோசிடோசிசிலும்‌ இது 


காணப்படும்‌. 


04611006 : மிகைத்தொனி : ஒரு 
கம்பி, ஒரு சரம்‌, ஒரு வாய்க்‌ 
கட்டை அல்லது மரச்‌ சலாகை 
யின்‌ பாதிப்‌ பகுதிகளின்‌ அதிர்‌ 


வினால்‌ உண்டாகும்‌ தொனி. 


௦04856 1010௦6 : மிகைப்‌ 
பயன்பாட்டு நோய்‌ : தசை நாண்‌ 
_மீனண்டலம்‌, குருத்தெலும்பு 
எலும்புசார்ந்த திசுக்கள்‌ மீது 
திரும்பத்திரும்ப விசைத்‌ தாக்‌ 
கம்‌ ஏற்படுவதால்‌ உண்டாகும்‌ 
கடுமையான அதிர்ச்சி. இத 
னால்‌ பாதிக்கப்பட்ட மூட்டு, 
எலும்புகள்‌, இணைப்பிழை 
கள்‌ ஆகியவற்றில்‌ வீக்கம்‌, வலி 
அல்லது செயலின்மை ஏற்படும்‌. 
0940421014 : மிகை எடை : வயது, 
உயரம்‌, உடல்வாகு அகியவற்‌ 
வுக்குப்‌ போதிய கழிவு செய்‌ 


_யப்பட்டபின்பு, உடல்‌ எடை | 


இயல்புக்கு அதிகமான 'அள 
வில்‌ இருத்தல்‌. உகந்த எடைக்கு 
20% அதிகமாக இருந்தால்‌ அது 
மிகை எடையாகும்‌. 

பா : சினை முட்டை; அண்டம்‌. 


041 6/6 800688௭௩௦6 : ஆந்தைக்‌ 
கண்‌ தோற்றம்‌ : சுரப்பிக்‌ காய்ச்‌ 
சல்‌ போன்ற நோயை உண்டாக்‌ 


குகிற தேமல்‌ கிருமிக்‌ குடும்பத்‌ 
தைச்‌ சேர்ந்த டி.என்‌.ஏ உடைய 
நோய்க்கிருமிகளினால்‌ உண்டா 
கும்‌ நோயில்‌ காணப்படும்‌ உள்‌. 


துகள்‌. இந்தக்‌ கிருமிகளால்‌ 


பாதிக்கப்பட்ட தோலிழைம 
உயிரணுக்கள்‌ எடுப்பாக விரி 
வடைந்தும்‌, குருதிச்‌ செவ்வ 
ணுக்களில்‌ அளவுக்கு மீறி உள்‌ 
துகள்கள்‌ மருந்தும்‌, ஒரு 


எடுப்பான முழுத்தாழெலும்‌ 


பினால்‌ சூழப்பட்டும்‌ காணப்படும்‌. 
௦)(20111 : ஆக்சாசிலின்‌ : பென்சி 
லினேஸ்‌ எதிர்ப்புச்‌ சக்தியு 
டைய ஒரு பென்சிலின்‌ நோய்‌ 
நுண்ம எதிர்ப்புப்‌ பொருள்‌. 
இது வட்ட பாக்டீரியாக்களை .: 
உண்டாக்கும்‌ பென்சிலினேஸ்‌ 
மூலம்‌ ஏற்படும்‌ கடுமையான 
தொற்று நோய்களைக்‌ குணப்‌ 


, படுத்தப்‌ பயன்படுகிறது. 


08/26 : ஆக்சாலேட்‌ : அக்சா 
லிக்‌ அமிலத்தின்‌ ஓர்‌ உப்பு. 
பசளைக்கீரை, 'ர௬பார்ப்‌' என்ற 
செடி, தேயிலை போன்ற உண 
வாக உட்கொள்ளத்தக்க உண 
வப்‌ பொருள்களில்‌ ஆக்சா 
லேட்‌ உப்பு மிகுதியாக உள்ள து. 
002116 2௦10 : ஆகிக்‌ அமிலம்‌ 
(வெல்லக்காடி) : நச்சுத்தன்மை 
வாய்ந்த புளிங்காடி (அமில) 
வகை... 
௦)2/பா : வெல்லப்‌ படிகச்‌ சிறுநீர்‌: 
கால்சியம்‌ அக்சாலேட்‌ என்ற 
வெல்லப்‌ படிகங்கள்‌ அடங்கிய 
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சிறுநீர்‌ வெளியேறுதல்‌. இது 
வயிற்று மந்தத்துடன்‌ (உணவு 
செரியாமை) தொடர்புடையது. 
092602 : ஆக்சாஸ்பாம்‌ 
பென்சோடியாஸ்பாம்‌ என்ற 
மென்மையான உறக்க மருந்து. 
0991922106 : ஆக்சித்தாசைன்‌ : 
வயிற்றுப்‌ புளிப்பகற்றும்‌ மருந்‌ 
தில்‌ அடங்கியுள்ள உறுப்பெல்லை 
உணர்வு நீக்கி, உணவுக்‌ குழாய்‌ 
அழற்சி; நெஞ்செரிச்சல்‌, பிளவுக்‌ 
குடலிறக்கம்‌ ஆகியவற்றின்‌ 
மருத்துவத்தில்‌ பயன்படுகிறது. 
௦9/6 : பெருங்கண்‌; அகல்‌ விழி: 
கண்விழி விறைப்பு நோய்‌. 
094010 (00௦ : ஆக்போர்ட்‌ குழாய்‌ : 
தலை கீழான ம-வடிவான குரல்‌ 
வ்ளை திறந்துள்ள ஒரு துளை. 
வாயிலிருந்து மூச்சுக்‌ குழாய்‌ 
வரையிலும்‌ செலுத்தும்‌ வகை 
யில்‌ இது அமைந்துள்ளது. 
தலை முழுவதுமாக வளைநீ 
திருந்த போதிலும்‌, இது கோட்ட 
முறுவதைத்‌ தடுக்கிறது. 
ப024 : ஆக்சிகரணப்‌ -பொருள்‌: 
ஓர்‌ ஆக்சிகரணைப்‌ பொருள்‌. 
இது ஆக்சிஜனைக்‌ கொண்டி 
ருக்கும்‌. அந்த ஆக்சிஜனை மிக 
எளிதாக வழங்கும்‌. 

௦10256 : ஆக்சிடேஸ்‌ : ஆக்‌ 
சிஜன்‌ (உயிர்வாயு) உற்பத்தியை 
அதிகமாக்கும்‌ ஒரு செரிமானப்‌ 
பொருள்‌ (என்சைம்‌) ஆக்சி 
ஜன்‌ ஏற்றும்‌ நொதி. 


0021௦1: ஆக்சிகரணம்‌/உயிரக ப 
இணைவு; உயிர்‌ வளியேற்றம்‌; 
உயிரியமாக்கல்‌ : அக்சிஜனோடு 
இணையும்‌ அல்லது ஆக்சிஜ 
னேற்றம்‌ நடைபெறும்‌ நிலை, 
ஓர்‌ அணுவில்‌ நோேர்மின்னேற்‌ 
றங்கள்‌ அதிகரிப்பதை அல்லது 
இரு ஹைட்ரஜன்‌ அணுக்கள்‌ 
குறைவதை அல்லது ஆக்சிஜன்‌ 
இணைவதை இது குறிக்கும்‌. 
ஆக்சிகரணம்‌ ஏற்படும்போது, 
ஓர்‌ ஏற்பு மூலக்கூறு குறையும்‌. 
இது வளர்சிதை மாற்றத்தின்‌ 
ஒரு பகுதி. இதனால்‌ எரியாற்ற 
லில்‌ வெளிப்படுகிறது. 
௦ : ஆக்சிஜன்மானி : இத 
யத்திலிருந்து குருதி கொண்டு 
செல்லும்‌ நாளமாகிய தமனி 
யிலுள்ள இரத்தத்தில்‌ ஆக்சி 
ஜன்‌ பூரிதமடைந்திருக்கிறதா 
என்பதை, அறிய காதுடன்‌ 
இணைக்கப்படும்‌ ஒரு கருவி. 
௦மா£ஈ௦1௦1 ௩ு௦0!01106 
ஆக்ஸ்பிரனோலால்‌ ஹைடிரோ 
குளோரைடு : மட்டுமீறிய இரத்‌ 
தக்‌ கொதிப்பின்போது (மிகை 
இரத்த அழுத்தம்‌) பயன்படுத்‌ 
தப்படும்‌ மருந்து. 

௦வது 11ா6 : மூச்சுக்‌ குழல்‌ விரி 
வாக்க மருந்து : மூச்சுக்‌ குழாய்‌ 
விரிவாக்க மருந்தாகப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ ஒரு பொக்குள வழிப்‌ 
பொருள்‌. 

௦0/06! : ஆக்சிசெல்‌ : ஆக்சிஜ 
னேற்றிய உயிரணுப்‌ பொருளின்‌ 
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வணிகப்பெயர்‌. குருதியணுப்‌ 
பற்றாக்குறையின்போது பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. இதனைத்‌ 
இசுக்கள்‌ ஈர்த்துக்‌ கொள்கின்றன. 
௦0/06 : கூம்பு மண்டை : 
திரிபான வடிவத்தில்‌ உள்ள 
மண்டையோடு. இது உச்சி 
மற்றும்‌ வகிட்டு இணைவுகள்‌ 
உரிய காலத்துக்கு முன்னதா 
கவே மூடிக்‌ கொள்வதால்‌ 
உண்டாகிறது. இதனால்‌, தலை 
விரைவாக மேல்நோக்கி வளர்ந்து, 
அதற்கு நீண்ட, குறுகிய, கூம்பு 
வடிவத்தைக்‌ கொடுக்கிறது. 
௦௦006 : உயிரியம்‌; ஆக்சிஜன்‌; 
உயிரகம்‌; பிராணவாயு; உயிர்வளி: 
நிறமற்ற மணமற்ற வாயுத்‌ தனி 
மம்‌. உயிர்களுக்கு இன்றியமை 
யாத சுவாச வாயு. இது வாயு 
மண்டலத்தில்‌ 20% உள்ளது. 
மருத்துவத்தில்‌ . நீள்கொாள்‌ 
உருளைகளில்‌ மிகுந்த அழுத்தத்‌ 
துடன்‌ வாயுவாகப்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படுகிற து. 

௦20060, ப! : உயிர்‌ வளி 
உருளை. 


௦000224110 : ஆக்சிஜனேற்று 
தல்‌; உயிரக மூட்டுதல்‌; பிராண 
வாயு ஊட்டுதல்‌; உயிர்வளியேற்‌ 
றுதல்‌ : உயிர்ப்பு மூலம்‌ இரத்தம்‌ 
முதலியவற்றுக்கு அக்சிஜன்‌ 
செறிஷட்டுதல்‌. 

00/061610 : செயற்கை நுரை 
யீரல்‌ : இதய அறுவை மருத்து 


வத்தின்‌ போது பயன்படும்‌ 
செயற்கை அக்சிஜனூட்டக்‌ 
கருவி. ப 
௦086௦91061 : ஆக்சிஜனேற்‌ 
றிய குருதிப்‌ புரதம்‌ : ஆக்சிஜ 
னேற்றிய குருதி உருண்டைப்‌ 
புரதம்‌ (ஹேமோகுளோபின்‌). 


௦00௦௦0 : ஆக்சிஜன்‌ முகடு : 
குழந்தையின்‌ தலையில்‌ பொருந்‌ 
தக்கூடிய ஒரு பிளாஸ்டிக்‌ 
முகடு. இது புறத்‌ தூண்டுதல்‌ 
இல்லாமல்‌ குழந்தை சுவாசிப்‌ 
பதற்கு மாறாத செறிவடைய 
ஆக்சிஜனை வழங்குகிறது. 
௦௭! : தேம்புளிக்காடி : புளிக்‌ 
காடியுடன்‌ தேன்‌ கலந்த பானம்‌. 
௦00/ர16(220(116 : ஆக்சிமெட்டா 
சோலின்‌ : மூக்குக்‌ குருதி நாள 
சுறுக்க மருந்து. மக்கடைப்‌ 
பின்‌ போது இதனால்‌ உடனடி 
யாகக்‌ குணம்‌ தெரியும்‌ அனால்‌, 
இந்தக்‌ குணம்‌ குறுகியகாலமே 
நீடிக்கும்‌. இதனை அடிக்கடிப்‌ 
பயன்படுத்தினால்‌ எதிர்க்‌ குரு 
தித்‌ திரட்சி ஏற்படும்‌ அபாயம்‌ 
உண்டு. ப 
௦061001016 : உயிர்ப்‌ பொருள்‌ 
ஊக்கி : உயிர்ப்‌ பொருளாக்கு 
தற்குரிய ஒரு கூட்டுப்பொருள்‌. 
புளு : ஆக்சிஜன்‌ அளவீடு : 
குருதியிலுள்ள ஆக்சிஜன்‌ அள 
வை, குருதியின்‌ மாதிரியை 
எடுத்து, காதுக்‌ குழாயுடன்‌ 
அல்லது விரல்‌ நுனியடன்‌ 
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இணைந்துள்ள ஒரு சாதனத்‌ 
தைப்‌ பயன்படுத்தி அளவிடுதல்‌. 
பா : ஆக்சிஜன்மானி 
குருதியிலுள்ள அக்சிஜன்‌ செறி 
வளவை அளவிடவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ ஓர்‌ ஒளி-மின்னியல்‌ 
சாதனம்‌. இதில்‌ ஒரு குறிப்‌ 
பிட்ட அலை நீளங்களில்‌ குருதி 
மீது ஒளி பாய்ச்சப்படுகிறது. 
பிரதிபலிக்கப்படும்‌ அல்லது 
கடத்தப்படும்‌ ஒளியின்‌ அளவு 
அளவிடப்படுகிறது. 
௦௫0௦-2000 : நாடி அளவு 
கருவி : உடலின்‌ நாடித்‌ துடிப்‌ 
பையும்‌ அக்கசிஜன்‌ பற்றியும்‌ 
அறிய உதவும்‌ கருவி. அறுவை 
மருத்துவம்‌ மூலம்‌, அவசர 
மருத்துவப்‌ பிரிவிலும்‌ இது 
பயன்படுகிறது. மின்‌ தடை 
ஏற்பட்டாலும்‌ 2 மணி நேரம்‌ 
வரை இதிலுள்ள மின்கலம்‌ 
இயங்கும்‌ நேரம்‌, நாடித்துடிப்பு 
விகிதம்‌ அகியவை அச்சாகி 
வெளிவரும்‌. இதில்‌ ஆட்காட்டி 
விரலை நுழைத்ததுமே அவரது 
நாடித்துடிப்பு அளவு படத்தில்‌ 
தெரிந்துவிடும்‌. 

௦00006 : ஆக்சிபெர்ட்டைன்‌ : 
நரம்புக்கோளாறு, முரண்‌ 
மூளை நோய்‌ அகியவற்றில்‌ 
பயன்படும்‌ உறக்க மருந்து. 
௦93/0 60 ப*3206 ஆக்சி 
உபென்புட்டாசோன்‌ : வீக்கத்‌ 
தைத்‌ தணித்து நோவகற்‌ 
றக்கூடிய அல்லது மூட்டு வீக்‌ 


கத்தைப்‌ போக்கக்‌ கூடிய ஒரு 
மருந்து. இது நச்சத்‌ தன்மை 
யுடையதாகையால்‌, ஒரு களிம்‌ 
பாகப்‌ பயன்படுத்தப்படுவது 
நீங்கலாக வேறெதற்கும்‌ இப்‌ 
போது பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. 
௦05060 : ஆக்சிஜன்‌ குழாய்ச்‌ 
சாதனம்‌ : ஓர்‌ ஆக்சிஜன்‌ சாத 
னம்‌. இதில்‌ ஆக்சிஜன்‌ குழாய்‌, 
மூக்குக்‌ கண்ணாடியின்‌ ஒரு 
கனமான விளிம்புடைய சட்ட 
கத்தில்‌ மறைத்து வைக்கப்‌ 
பட்டி ருக்கும்‌. 

௦001211780/0116 : ஆக்சிடெட்ரா 
சைக்ளின்‌ : வாய்வழிக்‌ கொடுக்‌ 
கப்படும்‌ ஓர்‌ அற்றல்‌ வாய்ந்த 
உயிர்‌ எதிர்ப்பொருள்‌. கடுமை 
யான நோய்களின்போது நரம்பு 
வழி ஊ௫௪ி) மூலம்‌ செலுத்தப்‌ 
படுகிறது. இதை நீண்டகாலம்‌ 
பயன்படுத்தினால்‌ பல பின்‌ 
விளைவுகள்‌ உண்டாகக்கூடும்‌. 
௦00010 : துரிதமகப்பேற்று 
மருந்து; பேறு விரைவு மருந்து; 
கருப்பை ஊக்கி : கருப்பையைச்‌ 
சுருங்கச்‌ செய்து பிள்ளைப்‌ 
பேற்றை விரைவுப்‌ படுத்தக்‌ 
கூடிய மருந்து. 

௦04001 : ஆக்சிட்டோசின்‌ : பின்‌ 
புறக்‌ கபச்சுரப்பு இயக்கு நீர்‌ 
களில்‌ (ஹார்மோன்‌) ஒன்று. 
பால்‌ சுரப்பு நாளங்களில்‌ 
தசையைச்‌ சுருங்கச்‌ செய்து, 
பால்‌ சுரக்கும்‌ படி செய்கிறது. 
சுண்டோசினான்‌ என்ற கபச்‌ 
சுரப்பு நீர்த்தயாரிப்பு, கருப்பையைச்‌ 
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சுருங்கச்‌ செய்கிறது. எனவே, 
இது மகப்பேற்றுக்கப்‌ பின்னர்‌ 
ஏற்படும்‌ குருதிக்கசிவை நிறத்தப்‌ 
பயன்படுகிறது. -: 

முயா/5 : நூல்பூச்சி; நூல்‌ புழு; 
கீரிப்‌ பூச்சி : நீளுருளைப்‌ புழு 
வகையில்‌. ஒன்று. இது பொது 
வாக “நூல்‌ புழு' எனப்படும்‌. 
௦206 : ஓசோன்‌; கமழி; செறி 
“உயிரக ஓதை (0) : ஆக்சிஜனின்‌ 
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(பிராணவாயு) அணுத்திரிபு 
வடிவங்களில்‌ ஒன்று. ஆற்றல்‌ 
வாய்ந்த ஆக்சிகரணப்‌ பண்பு 
களைக்‌ கொண்டது. இதனால்‌, 
நோய்க்‌ இருமி தடை மருநீ 
தாகவும்‌, தொற்றுத்தடை மருந்‌ 
தாகவும்‌, பயன்படுகிறது. இது 
நுரையீரல்‌ மண்டலத்தில்‌ எரிச்‌ 


சலையும்‌, நச்சுத்தன்மையையும்‌ 


உண்டாக்கக்கூடி யது. 


ஈ : ப்பீ : இனக்கீற்றின்‌ குறுங்‌ 
கிளை, புரோட்டான்‌, பிசோ 
ஆகியவற்றைக்‌ குறிக்கும்‌ குறியீடு 
024 ௮0 : ?24விளைவியம்‌ : 
எய்ட்ஸ்‌ நோய்க்குக்‌ காரண 
மான மனித ஏமக்குறை வைர 
ஸின்‌ டைப்‌ 1 (114/-1) உள்ளீடு 
விளைவியம்‌. 


03௦210 : இதயத்‌ துடிப்புச்‌ 
சீரமைவுக்‌ கருவி; இதய முடுக்கி; 
வேக மூட்டி : உடலில்‌ ஓடும்‌ 
இரத்தத்தைச்‌ சுத்தப்படுத்தி, 
இரத்த ஓட்டத்தைச்‌ சீர்படுத்து 
வது இதயம்‌. இதயத்தில்‌ மேல 
றைகள்‌ இரண்டும்‌, கீழறைகள்‌ 
இரண்டும்‌ உள்ளன. அசுத்த 
இரத்தம்‌ முதலில்‌ இடது 
மேலறைக்கு வந்து, அங்கிருந்து 
இடது கீழறைக்குச்‌ சென்று, 
அங்கு அழுத்தப்பட்டு நுரையீர 
லுக்குச்‌ சென்று, அங்கு ஆக்சிஜன்‌ 
பெற்று தூய்மையடை கிறது. 
தூய்மையடைந்த இரத்தம்‌ வலது 
மேலறைக்கு வந்து, அங்கிருந்து 
வலது தீழறைக்குச்‌ சென்று 
அங்கு அழுத்தப்பட்டு மகா 
தமனி வழியாக உடலின்‌ மற்றப்‌ 
பகுதிகளுக்குச்‌ செல்கிறது. 
மேலறைகளும்‌, &மழறைகளும்‌ 
சீரான ஓரே வேகத்தில்‌ இயங்‌ 


்‌ 


கும்போது இரத்த ஓட்டம்‌ 
சிராக இருக்கும்‌ வேகமே 
இதயத்துடிப்பு இந்த வேகத்‌ 
தைச்‌ சீர்படுத்த இதயத்தில்‌ 
இயற்கையாகவே 'சினோட்‌ 
ரியல்‌ நோட்‌' (31௦-112! ஈ006) 
என்ற அமைப்பு உள்ளது. 
நரம்பு உயிரணுக்களாலான 
இந்தச்‌ சிறிய திப்‌ பகுதி இதய 
இடது மேலறைச்‌ சுவரில்‌ 
இருக்கிறது. இதிலிருந்து எழும்‌ 
துடிப்பு மேலறைகளும்‌, &ழறை 
களும்‌ ஒரே சீராக இயங்க 
உதவுகிறது. இது சரியாக 
வேலை செய்யாதபோது, இதய 
இரத்த ஓட்டம்‌ பாதித்து 
இதயக்கோளாறு ஏற்படுகிறது. 
இந்தக்கோளாறைச்‌ சரிசெய்து 
இதயத்‌ துடிப்பைச்‌ சீராக்கு 
வதற்கு இந்தச்‌ செயற்கைக்‌ 
கருவி பொருத்தப்படுகிறது. 
இதில்‌ லிதியம்‌ அயோடினா 
லான மின்கலம்‌ உள்ளது. இதன்‌ 
எடை 40 கிராம்‌ இருக்கும்‌. 
மார்பில்‌ இதயம்‌ இருக்கும்‌ 
பகுதியின்மீது சிறிய அறுவை 
மருத்துவம்‌ .செய்து, இக்கருவி 
தசைப்பகுதிக்குள்‌ வைக்கப்படுகிறது. 
இதிலுள்ள மிக நுண்ணிய 
கம்பி (வயர்‌) இதயத்‌ தசைப்‌ 
பகுதியுடன்‌ இணைக்கப்படுகிறது. 
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இதில்‌ உள்ள மின்கலம்‌ மூலம்‌ 
கம்பி தூண்டுதல்‌ பெற்று இதயத்‌ 
துடிப்பைச்‌ சீராக்குகிறது. இக்‌ 
கருவி பொருத்தப்பட்ட. சில 
நாட்களில்‌ தோயாளிகளின்‌ 
இதயம்‌ மீண்டும்‌ தானாகவே 
தன்‌ பணியைக்‌ தொடங்கிவிடும்‌. 
இக்கருவி 10 அண்டுகள்‌ வரை 
வேலை செய்யும்‌. 

0306/4/௦1/8ா ௦01றய50125 : பேக்கி 
யோனியன்‌ மெய்மங்கள்‌ 
"இத்தாலிய உடற்கூறியிலாளர்‌ 
ஏஎபேக்கியோனியின்‌ பெயரைப்‌ 
பெற்ற சிலந்திச்‌ சவ்வின்‌ விரல்‌ 
துருத்தங்கள்‌. 

2௦1//802௦ : திண்‌ கண்ணி 
மை; தடி இமை : கண்ணிமைகள்‌ 
திண்மையாக இருத்தல்‌. 
௦2௦/௦6றாவ/க : திண்‌ மண்டை: 
தடி மண்டை : திண்மையான 
மண்டையோடு. 


பரவ : தடிமண்டை 
சபால எலும்புகள்‌ இயல்புக்கு 
மீறித்‌ தடித்தநிலை 


09௦0114112 : திண்‌ உதடு; தடி 
உதடு : உதடுகள்‌ திண்மையாக 
இருத்தல்‌. 

௨0 8ர௱31000816 தடித்‌ 
தோல்பை : 1. மிகுந்து தொங்கும்‌ 
தோல்‌ மடிப்புகள்‌. 2. பெரும்‌ 
நாம்புநார்க்‌ கட்டி. 

0௨௦ ொ௱/க : திண்‌ தோல்‌; 
தடித்தோல்‌; சொரணையின்மை; 


020111/06110511115 


ஊறுணர்ச்சியின்மை : தோல்‌ 
திண்மை பெற்றிருத்தல்‌ ஊறு 
உணர்ச்சி இல்லாதிருத்தல்‌. 
03011/06௱௦06110510515 : தடித்‌ 
தோல்‌ என்பு சுற்று : இயல்புக்கு 
மீறித்‌ தடித்த தோலின்‌ இயல்‌ 
பான மடிப்புகள்‌, தலைத்‌ 
தோல்‌, முகத்தோலின்‌ மிகுந்த 
சுருக்கங்கள்‌, கை, கால்‌ உறுப்பு 
களின்‌ சேய்ம எலும்புகள்‌ தடித்‌ 
தல்‌ மற்றும்‌ தடித்த விரல்கள்‌. 
வடட : தடித்தோல்‌ 
தைராய்டு குறைவீக்கத்தில்‌ 
உள்ள புரதம்‌ மிகுந்த மியூசின்‌ 
அல்லது பிட்யூட்டரி மிகை 
நோயிலுள்ள நெகிமா இணைத்‌ 
தின்குவிப்பால்‌ விலங்குத்தோல்‌ 
போன்ற தோலடித்‌ தடிப்பு. 
௦301316010£ா[ஈ01015 : தடி 
மூளை உரையழற்சி : மூளை மற்‌ 
றும்‌ தண்டு வடத்தின்‌ முருட்டுச்‌ 
சவ்வும்‌ மற்றும்‌ மென்‌ சவ்வும்‌ 
அழற்சி. 

உளர! : மூளைச்‌ சவ்‌ 
வழற்சி : மூளையையும்‌, முதுகுத்‌ 
தண்டையும்‌ சூழ்ந்து கொண்டு 
இருக்கும்‌ உறுதியான மேல்‌ 
சவ்வில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
30110 2110511115 எறும்பு 
தடித்தல்‌; நீள்‌ எறும்பு அழற்சித்‌ 
தடிப்பு; தடி என்பு சுற்றழற்சி : நீள்‌ 
எலும்புச்‌ சுற்றுச்சவ்வழற்சி 
பின்‌ விளைவாக பாதிக்கப்‌ 
பட்ட. எலும்புகள்‌ தடித்தல்‌. 


301/0 6111௦ [(15 
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08011/061(0/(45 : தடி வயிற்றுள்‌ 
ளுறையழற்சி : வயிற்றுள்ளுறை 
அழற்சியுற்றுத்‌ தடித்தல்‌. 
03011/5210179001421116 : தடி, 
கருப்பைக்‌ குழல்‌ அண்டகவழற்சி: 
கருப்பைக்குழல்‌ மற்றும்‌ அண்‌ 
டகம்‌ நாட்பட்ட அழற்சியால்‌ 
தடித்தல்‌. 

0166 : தடிப்பட்டை : குன்‌ 
றற்‌ பிரிவின்‌ நிலைப்படி, நிலை 
யில்‌ அமைப்பொத்த இனக்‌ 
கீற்றுகள்‌ இணையாவது முழு 
மையடைந்துள்ளது. அவை 
ஒன்றுடனொன்று பின்னிப்‌ 
பிணைந்து நெடுக்கில்‌ பிளந்து, 
நன்கு பின்னிப்‌ பிணைந்த 
நிறமியன்‌ தொகுதியாதல்‌. 
2004 201வ11(15 : தடியுறை 
யழற்சி : விரையுறை அழற்சி 
யுற்றுத்‌ தடித்தல்‌. 

௮011) ௮01415 : தடியோனி 
யழற்சி : யோனியின்‌ நாட்பட்ட 
அழற்சியால்‌ யோனிச்‌ சுவர்கள்‌ 
தடித்தல்‌. 

080119 : இதய முடுக்கி : இயல்‌ 
. பான இதய இயக்க முறையை 
நிலைப்படுத்தப்‌ பயன்படும்‌ 
மின்துடி.ப்புச்‌ சரமைவி. 
201131 0010060165 : பசினி 
மெய்மங்கள்‌ : இத்தாலிய உடற்‌ 
கூறியலாளர்‌ ஃபிலிப்போ பசினி 
யின்‌ பெயராலமைந்த குறிப்பாக 
தோலிலுள்ள பெரும்‌ உறை 
யமைந்த தொடு உணர்வு ஏற்பிகள்‌. 


080௩ : கட்டு : 1. உடலை ஒரு 
போர்வை அல்லது விரிப்பில்‌ 
வைத்துச்‌ சுற்றிக்காட்டுதல்‌. 2. 
ஒரு குழிவறையை பஞ்சு 
அல்லது மென்வலைத்‌ துணி 
கொண்டு நிரப்புதல்‌. 

080120 115611 : மருந்து விவரத்‌ 
தாள்‌ : ஒரு அறிவுறுத்தப்பட்ட 
மருந்துப்‌ பொருளுடன்‌ தரப்‌ 
படும்‌ பொருள்‌ பற்றிய முழு 
விவரங்களைத்‌ தரும்‌ குறிப்புத்‌ 
தாள்‌. 

08060 06!। 01யா6€ : அடர்ந்த 
சிவப்பணுப்‌ பருமானம்‌. 

080160 7609 061/5 : சிவப்பு 
வடிவணு : ஒருபை இரத்தத்தில்‌ 
பெருமளவு நீர்ப்பகுதி நீக்கப்‌ 
பட்ட சிவப்பணுக்களின்‌ ஓரள 
வுத்திரள்‌. 

020 : திண்டு : 1. ஒரு பகுதி அல்‌ 
லது உறுப்பை அழுத்த அல்‌ 
லது அழுத்தம்‌ நீக்கப்‌ பயன்‌ 
படும்‌, ஒரு மென்பொருள்‌ 
திண்டு. 2. சதை போன்ற 
கொழுப்புதிறன்‌. 

080 809 : திண்டமை குறி : 
பேரியம்‌ உணவு எக்ஸ்ரே படத்‌ 
தில்‌, கணையத்‌ தலைப்புற்றால்‌ 
முன்சிறுகுடல்‌ வளைவு திண்ட 
மைந்து தோன்றும்‌ குறி. 
0960121110 : குழந்தை மருத்துவத்‌ 
தொடர்புடைய. 

0260191101 (0860181154) : 


குழந்தை மருத்துவர்‌; குழந்தை 


03601211105 


7904. 30615 0156856... 


௪ அவவ ப ப டட்ப்டடட்ட்டயயயயபயயயவவவையவவைையயவவைய வைகையை சசைையை 


மருத்துவ வல்லுநர்‌ : குழந்தை 
களின்‌ நோய்களைக்‌ குணப்‌ 
படுத்துவதில்‌ வல்லுநர்‌. 
02601241௦5 : குழந்தை மருத்து 
வம்‌ : குழந்தைகளின்‌ நோய்‌ 
களைக்‌ குணப்படுத்தும்‌ மருதி 
துவழுறை. 

0306180111௦61127 ஐுரற௦ற6 : 
கழுத்துப்‌ பட்டை நரம்புக்‌ குருதி 
யுறை நோய்‌ : கழுத்துப்பட்டை 
எலும்புக்குக்‌ &மூள்ள நரம்பில்‌ 
ஏற்படும்‌ குருதியுறைவு (குருதிக்‌ 
கட்டு) நோய்‌. இளைஞர்களுக்கு 
வலிப்பின்போது ஏற்படுகிறது. 
0206('5 0156856 : எலும்பு நலிவு 
நோய்‌ (பேஜட்‌ நோய்‌! : காரத்‌ 
தன்மையுடைய ஃபாஸ்‌ஃபேட்டு 
கள்‌ செரிமானப்பொருள்‌ அதிக 
மாவதால்‌, எலும்பு மிக விரை 
வாசு உருவாகும்‌. இதனால்‌, 
உடல்‌ உயரம்‌ குறுகிவிடும்‌. 
உறுப்புகள்‌ திரிபடையும்‌. தலை 
பருத்துவிடும்‌. முள்ளெலும்பு 


(தண்டெலும்பு) நலிந்துவிடும்‌. 


நரம்புக்‌ கோளாறுகள்‌ உண்டா 
கும்‌. இந்நோயாளிகள்‌ முக்கிய 
மாக எலும்புக்‌ கழலைக்கு 
அளாகிறார்கள்‌. செவி நரம்பு 
பாதிக்கப்படுமானால்‌ கேட்கும்‌ 
ஆற்றல்‌ குறைகிறது. 'கால்சிட்‌ 
டோனின்‌' என்ற மருந்து 
இதற்குப்‌ பயன்படுகிறது. 
3/ஈர்ப! ௦11515 : வலிமிகு சிக்கல்‌ 
கள்‌ : வெட்ட அரிவாளணுச்‌ 


ணக வைத வைகை சை சைக வைனை னைக னை வ ணை கன்‌ அபக கை கை வைய கையை ய சங்ககார கக்க பககக பககக ட்டை பைலை 


சோகையில்‌ தோன்றும்‌ தீவிர 
ஆபத்தான நிலைகளில்‌ ஒன்று. 
அறிவாளணுக்கள்‌ சிதைந்து, 
தந்துகிகளில்‌ குருதித்‌ தேக்கத்‌ 
தால்‌ பகுதியழிவு நேர்தல்‌. 
இதனை தீவிர தசையெலும்பு 
வலி, வேற்றிட உறுப்பு வலி, 
இரத்தக்கோழை, சிறுநீரில்‌ 
இரத்தம்‌, இரத்தக்‌ கசிவால்‌ ௧௬ 
மலம்‌, நரம்புமண்டல நோய்க்‌ 


குறிகள்‌ தோன்றுகின்றன. 


பிரிய! 120 வுரள௦6 : வலிமிகு 
கொழுப்பு நோயியம்‌ : (வயதுக்கு 
வந்த) இளம்‌ பெண்களில்‌, 
கொழுவீக்கம்‌ காரணமாக நாட்‌ 
பட்ட இருகால்‌ வீக்கமும்‌ 
தொடுவலியும்‌. 

௦31ஈரிய! ஈ6ம்‌ 160 88/0௦ : 
வலிமிகு செங்கால்‌ நோயியம்‌ : 
தோல்‌ வெப்பநிலை 32? சென்டி. 
இிரேடுக்கு மேல்‌ போவதால்‌ 
மிகுஉ௨ணர்‌ நிலையால்‌, ஓரிட 
நாளவீக்கமும்‌, எரிப்பு உணர்வும்‌, 


“தை, கால்‌ உறுப்புகளில்‌ புறப்பரப்பு 


சிவத்தல்‌ போன்றவை ஏற்படுதல்‌. 
0211 1606014015 : வலி உணர்‌ 
அரும்புகள்‌. 

20௦1'5 056256 07 116 6851 : 
மார்பக பேஜட்நோய்‌ : உள்‌ 
ளிருக்கும்‌ மார்பக உள்நாளப்‌ 
புற்றுடன்‌ சேர்ந்து காணப்‌ 
படும்‌, மார்புக்‌ காம்புகளின்‌ நீர்‌ 
வடியும்‌ கரப்பான்புண்‌ நோய்‌ 
நிலை. ்‌ 
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021ஈ : நோவு; வேதனை; வலி : 
ஒரு இடத்தில்‌ ஊசி குத்துவது 
போன்ற அல்லது பரவலான 
மிதமான மிகவும்‌ (தொந்தர 
வான) துன்பம்‌ தரும்‌ உணர்வு. 
டவ்‌60 : நோவளிக்கும்‌. 

621 எள : வலி குறைப்பி. 


031160 ௦9815 : இணை உறுப்பு 
கள்‌ : கண்கள்‌, சிறுநீரகங்கள்‌, 
பாலினச்‌ சுரப்பிகள்‌ மற்றும்‌ 
நுரையீரல்கள்‌ போன்ற உடலி 
லுள்ள இரண்டாக உள்ள்‌ 
உறுப்புகள்‌. 

021216 : அண்ணம்‌  மேல்வாய்ப்‌ 
பகுதி. 

வ/6 : அண்ணம்‌ சார்ந்த; 
அண்ண : மேல்வாய்‌ சார்ந்த. 
02121116 0௦165 அண்ண 
எலும்புகள்‌ : பல்லண்ணத்தை 
உருவாக்கும்‌ இரண்டு எலும்புகள்‌. 
2181007407 1000195034 : அண்‌ 
ணம்‌, தொண்டை சீர்‌ அறுவை : 
மிகுந்து தொங்கும்‌ சீதச்சவ்வை 
மெல்‌ அண்ணம்‌, தொண்டை 
யிலிருந்து நீக்கும்‌ அறுவை 
மருத்துவ முறை. 

0312100185 : அண்ணச்சீர்‌ அறு 
வை : அண்ண, மறு சீரமைப்பு 
ஆறுவை மருத்துவம்‌. 

08121௦ ரபலார்‌216 : மேல்தாடை. 


௦316௦௦6860 6/ய௱ : பரிணாம 
முன்நிலைச்‌ சிறுமூளை : அசை 


வியக்கம்‌, சமநிலை அகியவற்‌ 
றோடு தொடர்புடைய தண்டு 
வட சிறுமூளை நரம்பிழைகளைக்‌ 
கொண்ட சிறுமூளை அரைக்‌ 
கோளத்தின்‌ உட்பக்கப்‌ பகுதியும்‌ 
கொண்ட, சிறமூளையின்‌ உட்பகுதி 
031/6௦௦0112% : பரிணாமமுன்‌ 
நிலைப்‌ புறணி : பெருமூளைப்‌ 
புறணியின்‌ மூச்சியக்கப்‌ புறணிப்‌ 
பகுதி. 
02160௦0281 1௦1௦00/ பழைய 
நோயியல்‌ : பழங்காலத்தில்‌ 
இருந்து பாதுகாக்கப்பட்டு 
வரும்‌ பிண உடல்களின்‌ நோய்‌ 
நிலைகளை ஆராய்தல்‌. 

றவ!1ய௱ : பால்‌ஃபியம்‌ : டெக்ஸ்‌ 
டிரோமோராமைட்‌ என்ற 


மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


0211106ஈ6515 : மரபுப்‌ பண்புரு 
வாக்கம்‌ : மூதாதையர்‌ பண்புகள்‌ 
மாற்றமடையாமல்‌ அப்படியே 
உருவாதல்‌. 

02111௦0519 : தூண்டல்‌ நின்ற 
பிறகும்‌ தொடர்ந்திருக்கும்‌ 
பார்வையுணர்வு. 
ற21/65112518 : ஒரு எலும்புத்‌ 
துருத்தத்தின்மேல்‌, ஒரு அதிரும்‌ 
ஒலிக்‌ கவட்டை வைப்பதால்‌ 
உடலின்மேல்‌ அல்லது உடலரு 
கில்‌ உண்டாகும்‌ ஒலியதிர்வு 
களை உணரும்‌ திறன்‌. 
02112141௦1 : கடுமைத்‌ தணிப்பு : 
தோயின்‌ சுடுமையை மட்டுப்‌ 
படுத்துதல்‌. 








0௦/112117/6 796 216081 
021112046௨ : நோய்த்‌ தணிப்பு | தக்க; உள்ளத்தால்‌ அறியக்‌ 
மருந்து; வலி நீக்கி; நோய்க்‌ குறி | கூடிய. 

நீக்கல்‌ : நோயை மட்டுப்படுத்த ௦31081/00 : கைச்‌ சோதனை; 


உதவும்‌ மருந்து. இது நோயைத்‌ 
தணிக்குமேயன்றிக்‌ குணப்படுத்‌ 
த ப 
021100(௦ஈ0 : மூளை இணைப்பு 
இழை அறுவை : மூளைத்‌ 
தண்டுவடப்‌ புறணிக்கும்‌ தனி 
வரிப்பள்ளத்திற்குமிடையிலான 
இணைப்பு இழைகளை அறுவை 
மருத்துவம்‌ மூலம்‌ துண்டித்தல்‌. 
இது பார்க்கின்சன்‌ நோயில்‌ 
நடுக்கத்தைக்‌ குறைக்கச்‌ செய்யப்‌ 
படுகிறது. 
றி : உள்ளங்கை: அங்கை : 
அங்கை வரை மூடும்‌ கையுறை, 
அங்கை அகலம்‌ ஏறத்தாழ 10 
செ.மீ. உள்ளங்கை நீளம்‌ ஏறத்‌ 
தாழ 20 செ.மீ. 


023 : உள்ளங்கை சார்ந்த; அங்‌ 
கைய : உள்ளங்கையிலுள்ள. 


௦31216 (0வ1௱2(68) : உள்ளங்கை 
வடிவான : உள்ளங்கை வடிவில்‌ 
உள்ள. 


உவங௱!*॥6 2010 : 
அமிலம்‌ : பெரும்பாலான எண்‌ 
ணெய்களிலும்‌, கொழுப்புகளி 
லும்‌ காணப்படும்‌ ஒரு 16 கரிய 
செறிவுக்‌ கொழுப்பமிலம்‌. 

02108016 : தொட்டுணரக்கூடிய; 
தொட்டறியும்‌; தொட்டுணர்‌ : 
புலன்களால்‌ எளிதில்‌ உணரத்‌ 


பால்மிட்டிக்‌ 


தொட்டறிதல்‌; தொட்டுணர்தல்‌; 
தொட்டாய்தல்‌ : மருத்துவத்தில்‌ 
கையால்‌ தொட்டுப்‌ பரிசோ 
தனை செய்தல்‌. 

0310 60௭2 : கண்ணிமை; இமைகள்‌ ப 


கண்ணிமை சார்ந்த; 
டகண்ணி 


றவற வால! 
இமைக்கண்‌ சவ்வு 
மைக்குரிய. 


ட3111201௦ : நெஞ்சுத்‌ துடிப்பு; 
மார்புப்‌ படபடப்பு : கடுமுழைப்பு, 
நோய்‌ கவலை காரணமாக 
ஏற்படும்‌ அளவுக்கு மீறிய 
நெஞ்சுத்‌ துடிப்பு. 

0215) : முடக்குவாதம்‌; வாதம்‌ : 
உடல்‌ உறுப்புகள்‌ முழுதும்‌ 
செயலற்றுப்போதல்‌; உணர்வு 


கெடுதல்‌. 


03] ய016 : பாலூட்ரின்‌ : புரோகு 
வானில்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


டஉுவ0யா : பாமாக்குவின்‌ 

முறைக்காய்ச்சல்‌ (மலேரியா) 
நோய்க்கு எதிராகப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ ஒரு செயற்கை 
மருந்து. இது கொய்னாவுடன்‌ 
அல்லது குளோக்குவினுடன்‌ 


- சேர்த்துக்‌ கொடுக்கப்படுகிற து. 


டறசார2ெ : பாமர்கள்‌ : பெத்தி 
டின்‌ புரோமெத்தாசின்‌ இரண்டும்‌ 





0320௦1 


797 801625 
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கலந்த ஒரு கலவையின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. இது மருத்துவச்‌ சிகிச்சைக்கு 
முன்பு கொடுக்கப்‌ படுகிறது. 


௨20௦! : பனாடோல்‌ : பாராசிட்‌ ' 


டாமோல்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


£8௱௨9/பராரா : அனைத்துத்‌ 
திரட்டி : எல்லா மனித இரத்த 
வகைகளின்‌ இரத்தச்‌ சிவப்‌ 
பணுக்களை ஒட்டித்‌ திரளச்‌ 
செய்யும்‌ ஒட்டுத்திரள்‌ எதிர்‌ 
மியம்‌. 

வொரு : எக்ஸ்ரே கருவிக்‌ 
குள்ளும்‌, படகேசிட்தாடையைச்‌ 
சுற்றிலும்‌ வைத்து படமெடுத்து 
ஒரு தாடையில்‌ உள்ள எல்லா 
பற்களையும்‌ ஒரு படத்தில்‌ 
பார்த்தல்‌. 

உவொலாரார/5 : முழு மூட்டு வாதம்‌; 
மூட்டு அழற்சி; முழு மூட்டழற்சி: 
ஒரு மூட்டின்‌ அனைத்துக்‌ 
கட்டமைப்புகளிலும்‌ ஏற்படும்‌ 
வீக்கம்‌. 

03௦816 0௱ார்ப௱ : அடையுரு 
வயிற்றுள்ளுறை : எந்த ஒரு 
புற்றுநோயும்‌ பரவலாக ஊடு 
ர௬விப்‌ பரவியதன்‌ காரணமாக, 
வயிற்று உள்ளுறை மிகவும்‌ 
தடித்துக்‌ கடினமாதல்‌. 
0௦2!(15 : இதய அழற்சி; 
முழு இதய அழற்சி : இதயத்‌ 
தின்‌ எல்லாக்‌ கட்டமைப்பு 
களிலும்‌ உண்டாகும்‌ வீக்கம்‌. 


₹8100851('6 (/ப௱௦பா : பேன்‌ 
கோஸ்ட்‌ கட்டி : நுரையீரலின்‌ 
உச்சி மடலைப்‌ பற்றிய மூச்சுக்‌ 
குழாய்ப்‌ புற்று மேல்நோக்கி 
வளர்ந்து அப்பக்க மேற்கை 
நரம்புப்‌ பின்னலையும்‌ கழுத்துப்‌ 
பரிவு நரம்புச்‌ சங்கிலித்‌ 
தொகுதியையும்‌ தாக்குதல்‌. 
081௦௦16010 : முழுப்பெருங் 
குடல்‌ நீக்கம்‌ : முழுப்பெருங்‌ 
குடலையும்‌ அறுவை நீக்குவ 
தோடு, பின்‌ சிறுகுடலில்‌ துளை 
யுண்டாக்கி வெளிக்கொணர்தல்‌. 
08101625 : கணையம்‌ : இரைப்‌ 
பையின்‌ அருகிலுள்ள, செரி 





கணையம்‌ 


௦301621611) 


மானத்திற்குரிய நீர்‌ சுரக்கும்‌ ஒரு 
சுரப்பி. இது நாக்கு போன்ற 
வடிவுடையது. இதன்‌ தலைப்‌ 
பகுதியை முன்‌ சிறு குடல்‌ 
சூழ்ந்திருக்கும்‌. இதன்‌ வால்பகுதி 
மண்ணீரலைத்‌ தொட்டுச்‌ சொண்டி. 
ருக்கும்‌. இது சுமார்‌ 18 செ.மீ. 
நீளமும்‌, சுமார்‌ 100 கிராம்‌ எடையும்‌ 
உடையது. இதில்‌ இன்சுலின்‌ என்ற 
இயக்கு நீரும்‌ (ஹார்மோன்‌? சிறு 
குடலில்‌ கொழுப்புகளையும்‌ 
செரிமானப்‌ பொருள்கள்‌ அடங்கிய 
கணைய நீரும்‌ சுரக்கின்றன. 
02௦1621௦00 : கணைய அறு 
வை: கணைய எடுப்பு; கணைய 
துணிப்பி : கணையத்தை முழுவது 
மாக அல்லது அதன்‌ ஒரு பகுதியை 
அறுத்து எடுத்து விடுதல்‌. 
ட8022(10 : கணையம்‌ சார்ந்த. 


௦6211௦ 010250௦ : கணையச்‌ 
செரிமானம்‌. 


௦310129110 601720 : கணையச்‌ 
சாரம்‌. 


௦31016211௦ ரீயா௦்‌0௱ 1651 

கணைய இயக்கச்‌ சோதனை : 
இதில்‌ லாவின்‌ குழாய்கள்‌, 
இரைப்பைக்குள்ளும்‌, முன்‌ 
சிறுகுடலின்‌ இரண்டாம்‌ பகு 
திக்குள்ளும்‌ செருகப்படுகிறது. 
முன்‌ சிறுகுடலின்‌ உயிர்ப்‌ 
பொலியை பகுப்பாய்வு செய்து, 
சணையச்‌ சுரப்பியின்‌ பல்வேறு 
இயக்கு நீர்த்‌ தூண்டுதல்களின்‌ 
விளைவுகள்‌ அளவிட ப்படுகின்றன. 


798 0௮1016 





0210162(1௦ ]ய0௦6 : கணைய நீர்‌. 


031016811000ப0061௦510ஈடு 
கணைய முன்‌ சிறுகுடல்‌ துளைப்பு: 
கணைய நாளத்தை முன்‌ சிறு 
குடலில்‌ வேறொரு இடத்தில்‌ 
ஒட்‌. டி யிணைத்தல்‌. 

ராவா : கணைய நீர்மம்‌ : 
கணயத்திலிருந்து எடுக்கப்படும்‌ 


செரிமானப்‌ பொருள்களின்‌ 


(என்சைம்‌) ஒரு கலவை. 
கணைய நோய்களுக்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 

ற20ா௦2ய(15 : கணைய அழற்சி : 
கணையத்தில்‌ உண்டாகும்‌ 
வீக்கம்‌. இந்நோயை அறிய 
இரத்தத்திலும்‌ சிறுநீரிலும்‌ 
உள்ள 'லிப்பேஸ்‌' அளவு பயன்‌ 
படுகிறது. 
ட3௱01621000௦0616010ஈடு: 
கணையமுன்‌ சிறுகுடல்‌ அறுவை 
நீக்கம்‌ : கணையத்தின்‌ தலைப்‌ 
பகுதியையும்‌ அத்துடன்‌ அதைச்‌ 
சுற்றியுள்ள முன்‌ சிறு குடல்‌ 
வளைவையும்‌ அறுத்து நீக்குதல்‌. 
031௦60ஆஈப்‌ர : கணையச்‌ சுரப்பு 
ஊக்கி: : முன்சிறுகுடல்‌ சவ்வுப்‌ 
படலத்தில்‌ சாரக்கும்‌ ஓர்‌ 
இயக்குநீர்‌ (ஹார்மோன்‌). இது 
கணையச்‌ செரிமானப்பொருள்‌ 
கள்‌, குறிப்பாக, அமிலேஸ்‌, 
சுரப்பதைத்‌ தூண்டுகிறது. 


-ற3௱0ஐ%: பாங்கிரக்ஸ்‌ : கணைய 


நீர்மத்தின்‌ (பாங்கிரியாட்டின்‌? 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


த பபப ப ப ப ய்பயிய்யியயயயவைய வலமக 
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03௦ய0/ப௱ : தசைத்‌ தளர்த்தி : 
மயக்கம்‌ கொடுக்கும்போது 
துணை செய்யப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ இயக்குதசை தளர்விக்கும்‌ 
மருந்து. 

ொவு5446 : முழுப்பையழற்சி : 
சிறுநீர்ப்‌ பையின்‌ சுவர்‌ முழு 
வதையும்‌ பாதித்துள்ள அழற்சி, 


00/10086/8 : குருதி அணுக்‌ 
குறை; முழு உயிரணுக்குறை : 
இரத்தத்தில்‌ சிவப்பணுக்கள்‌, 
துகள்‌ வெள்ளணுக்கள்‌, தட்‌ 
டணுக்கள்‌ குறைவாக இருக்கும்‌ 
நிலை. எலும்பு மச்சையின்‌ 
செயற்பாடு மட்டுப்படுத்தப்‌ 
படும்போது இது உண்டாகிறது. 
௦82/6 : பெருங்கொள்ளை 
நோய்‌; பகுதி முழுவதும்‌ பரவு 
நோய்‌; பாரிய நோய்‌ : ஒரு நாடு முழு 
வதும்‌ அல்லது உலகம்‌ முழுவதும்‌ 
பரவும்‌ பெருங்கொள்ளை நோய்‌. 
305 (251 : பேன்டியின்‌ 
சோதனை : ஹங்கேரி நாட்டு 
மன நல மருத்துவர்‌ கால்மேன்‌ 
பேன்டியின்‌ பெயரிடப்பட்ட 
இச்சோதனையில்‌, மூளை 
தண்டுவட நீரிலுள்ள குளாபு 
லின்‌ புரதமிருப்பதை, 7% 
னால்‌ சேர்ப்பதால்‌ ஏற்படும்‌ 
கலங்கல்‌ நிலையால்‌ அறிவது. 
 ராஜா06வ/41/5 : முழுமுளை 
யழற்சி : மூளையின்‌ சாம்பற்‌ 
பொருள்‌, வெண்பொருள்‌ 


இரண்டின்‌ பாதிப்பால்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ மூளையழற்சி. 


08200௦5000) : முழுப்பகுதி 


அக நோக்கி : உணவுக்குழல்‌, 
இரைப்பை, முழு சிறுகுடல்‌ 
எல்லாவற்றையும்‌ ஒரு தடவை 
சோதனையின்போதே இழைக்‌ 
காட்சி அகநோக்கியால்‌ காணுதல்‌. 


வாளா 5 0615 : பேனெத்‌ அணுக்‌ 
கள்‌ : ஜெர்மானிய மருத்துவர்‌ 
ஜோசஃப்‌ பேனளெத்தின்‌ பெய 
ரைப்‌ பெற்ற, சிறுகுடல்‌ குழல்‌ 
சுரப்பிகளின்‌ புறத்தோலவிய 
இமைமத்திலுள்ள இயோசின்‌ 
நிறத்‌ துணுக்குகளைக்‌ கொண்ட 
பெரும்‌ அணுக்கள்‌. 
ொடி0௦/(ய/(கா16௱ : முழுப்பிட்‌ 
யூட்டரிக்குறைசுரப்பி : முன்‌ 
பகுதிப்பிட்யூட்டரிசுரப்பின்‌ 
அழிவால்‌, எல்லா முன்‌ பிட்யூட்‌ 
டரிச்‌ சுரப்பிகள்‌ இல்லாமல்‌ 
போவது அல்லது குறைவாக 
இருக்கும்‌ ஒரு நிலை. 
றர்று5$ன201ாடு : முழுக்கருப்‌ 
பை நீக்கம்‌ : கழுத்துப்‌ பகுதியும்‌ 
சேர்த்துக்‌ கருப்பை முழுவதை 
யும்‌ அறுத்து நீக்குதல்‌. 
வார/5121052101106010 111 
முழு கருப்பை, கருப்பைக்குழல்‌ 
அறுவை நீக்கம்‌ : கருப்பை, 
கருப்பைக்‌ கழுத்து மற்றும்‌ 
கருப்பைக்‌ குழல்‌ அனைத்தை 
யும்‌ அறுத்து நீக்குதல்‌. 





91:11 [:117:19.. 
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டவா(௦ 21180 : திகில்‌ தாக்கம்‌ : 
தானியங்கி நரம்பியக்க விளைவு 
களும்‌ பேரச்ச உணர்வு மிகுதி 
யோடு கவலையும்‌ திடீரென்று 
விட்டுவிட்டு தீவிரமாகத்‌ தாக்குதல்‌, 
3ார௦ய/6000ாட : கொழுபடல 
அறுவை நீக்கம்‌ உடல்‌ 
பருமனானவர்களில்‌ வயிற்றுக்‌ 
கொழுப்பை அறுத்து எடுத்தல்‌. 
3௱ஈ(0ப11(15 கொழுபடல 
அழற்சி : வயிற்றுமுன்‌ சுவரின்‌ 
தோலடிக்‌ கொழுப்பழற்சி. 


வா௱ப5 : விழி வெண்படலச்‌ 
சுருக்கம்‌; மரை .படலம்‌ : விழி 
வெண்படலம்‌ குழாய்போல்‌ 
சருக்கமடைதல்‌. இது பெரும்‌ 
பாலும்‌ இமைப்படல எரிச்‌ 
சலுடன்‌ தொடர்புடையது. 
031௦0800ு : அகல்பரப்புப்பட 
வரைவு : ஒரே படத்தில்‌, முழு 
- பல்தொகுதியையும்‌ முழுமை 
யாகக்‌ காட்சி பெற பயன்படுத்‌ 
தும்‌ எக்ஸ்ரே படமெடுக்கும்‌ 
. தொழில்நுட்பம்‌. 

விழித்‌ திசு 


03௦01 வ௱॥(15 : 


அழற்சி; முழுக்கண்ணழற்சி : கண்‌ 


விழியின்‌ திசுக்கள்‌ அனைத்தி 
லும்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
03௦5161045 : எலும்பு வீக்கம்‌ : 
எலும்பு மச்சை, எலும்புத்‌ திசு, 
எலும்புகளை மூடியுள்ள சவவு 
போன்ற எலும்பின்‌ அமைப்‌ 
பான்கள்‌ அனைத்தும்‌ வீக்க 
மடைதல்‌. 


03ம்‌ : மூச்சுத்‌ திணறல்‌. 
ட3ொ1/சர்6 ஷுு௦ா6 : கணுக்‌் 
கால்‌ லீக்கம்‌ : இறுக்கமான 
குறுங்கால்‌ சட்டை அணியும்‌ 
பெண்கள்‌ உட்கார்ந்தே ஒரு 
நாள்‌ வேலை செய்தபிறகு, 
அவர்களின்‌ கணுக்கால்களில்‌ 
ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 

ட3ா(௦0/4௦/௦ 8010 : பேண்டோத்‌ 
தெனிக்‌ அமிலம்‌ : வைட்டமின்‌ 
'பி' தொகுதியின்‌ ஒருகூறு. 
£,&௦ : உச்ச அமில உற்பத்தி. 


0௦, : நுரையீரல்‌ தமனி ஆக்சிஜன்‌ 
பூரிதம்‌ : நுரையீரல்‌ தமனி ஆக்சி 
ஜன்‌ பூரிதம்‌ மற்றும்‌ அழுத்தம்‌. 
22 : பேப்பெயின்‌ : புரதங் 
களையும்‌ பாலிபெட்டைடு 
களையும்‌ ( அமைனோபுரதங்‌ 
கள்‌) நீராய்‌ பகுப்பு செய்ய 
கிரியா ஊக்கியாகப்‌ பயன்படும்‌, 
ஒருவகை பப்பாளியிலிருந்து 
கிடைக்கும்‌ புரதப்பிளப்பு நொதி. 


2011௦௦1800 1251 : பெப்பானி 
கோலோ சோதனை : பேப்‌ தட 
வுகை கிரேக்க அமெரிக்க 
மருத்துவர்‌ ஜார்ஜ்‌ பெப்பானி 
கோலாவல்‌ விவரிக்கப்பட்ட 
சோதனை. கருப்பைக்‌ கழுத்தின்‌ 
செதிளணுப்புற்று மற்றும்‌ 
பிறழ்‌ வளர்ச்சியையும்‌ கண்டு 
பிடிக்க, கருப்பைக்‌ கழுத்துச்‌ 
சீதத்தின்‌ மாதிரி எடுத்து ௮ணுச்‌ 
சோதனை செய்தல்‌. 


வகைமை கள்‌ கைகைளைகை சைக்‌ ககக க சகச கை க ச கச்சை சக்‌) சனை எட வ ர்க்க பன ண கைள ககக * சாக எனன னைக அவையவை ரப்புல்‌ 
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ட300124/111026 


801 020 ய/௦0051ப!2 





0300433111026 : பெப்போவா 
வைரிடா : புற்றுண்டாக்கும்‌ 
ஆற்றல்‌ அடங்கிய பெப்போவா 
வைரஸ்கள்‌. பேப்பில்லோமா 
வைரஸ்கள்‌, பாலியோமா வைரஸ்‌ 
கள்‌ மற்றும்‌ சிமியன்‌ வைரஸ்‌ 
40 (85/40) இவ்வகையில்‌ அடங்கும்‌. 
200 0௦0/5 : பேப்பன்‌ 
ஹீமர்‌ மெய்மங்கள்‌ : அமெரிக்க 
உயிர்வேதியியலாளர்‌ பெயரால்‌ 
அமைக்கப்படும்‌ செவ்வணுக் 
களிலுள்ள சிறு இரும்புள்ள 
நில நிறமேற்றும்‌ துணுக்குகள்‌. 
03 125( : புற்றநோய்ச்‌ சோதனை: 
கழுத்துப்‌ பகுதியிலுள்ள புறப்‌ 
படல்‌ உயிரணுக்களின்‌ ஒரு 
திரளை எடுத்துச்‌ சாயமேற்றி, 
நுண்ணோச்காடிமில்‌ பரிசோதனை 
செய்து, தொடக்கநிலைப்‌ 
புற்றுநோய்‌ இருக்கிறதா என்‌ 
பதைக்‌ கண்டறிவதற்கான 
சோதனை. 

030 81/62(பா : அபினிக்‌ கலவை: 
50% மார்‌ஃபின்‌ அடங்கியுள்ள 
அபினி வெடியகக்‌ கலப்புப்‌ 
பொருள்களின்‌ கலவை. 
0303௮௦1106 : பாப்பாவெரின்‌ 
அபினி வெடியகக்‌ கலப்புப்‌ 
பொருள்களில்‌ சற்று முக்கியத்‌ 
துவம்‌ குறைந்த ஒரு பொருள்‌; 
இசிப்பு, ஈளை நோய்‌, வெளிச்‌ 
செல்குழாய்க்‌ கோளாறுகள்‌ 
ஆகியவற்றில்‌ தளர்ச்சியூட்டும்‌ 
மருந்தாகப்‌ பயன்படுகிறது. 


ற3!!13 : காம்புக்‌ குமிழ்‌ சதைக்‌ 
காம்பு; நுண்காம்பு; சிம்பு; முளை: 
காம்பு போன்ற நுண்ணிய 
முகிழ்‌ ' போன்ற உறுப்பு. : 
031!1145 : சதைக்‌ காம்பு வீக்கம்‌; 
நுண்காம்பு அழற்சி : ஃபினாசிட்‌ 
டின்‌ என்ற மருந்தை அளவுக்கு 
மீறி உட்கொண்டால்‌, சிறுநீர 
கத்தில்‌ சதைக்காம்பு வீக்கம்‌ 
ஏற்படலாம்‌. 

08011180ழ) ௱ப5௦!6 : அடுக்குத்‌ 
தசை : சிம்புத்‌ தசைகள்‌. 
020111௦606 கண்குமிழ்‌ 
அழற்சி; வட்டு வீக்கம்‌ : கண்‌ 
குமிழில்‌ ஏற்படும்‌ இழைம 
அழற்சி. இது உள்மண்டை 
யோட்டில்‌ அழுத்தம்‌ அதிகரித்‌ 
திருப்பதைக்‌ குறிக்கும்‌. 
030111௦012 : கண்குமிழ்க்‌ கட்டி; 
சிளைக்கும்‌ கட்டி; நுண்காம்புக்‌ 
கட்டி : சரப்பியல்லாத கழுத்துப்‌ 
பறப்படலப்‌ பகுதியில்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ இலேசான கட்டி. 
ற3ற11௦210515 : தோல்‌ கட்டி : 
தோலில்‌ அல்லது சளிச்சவ்வில்‌ 
ஏற்படும்‌ உக்கிரமற்ற வளர்ச்௪, 
இதனை லேசர்மூலம்‌ அகற்றலாம்‌. 
030ப!௨ : கொப்புளம்‌; பரு : 
தோலில்‌ ஏற்படும்‌ சிறிய வட்ட 
வடி.வப்‌ பரு. 

030 ய1௦0ப5(ய/8 : கொப்புளம்‌ 
சார்ந்த; சீழ்க்கொப்புள : கொப்‌ 
புளங்கள்‌, சீழ்க்கொப்புளங்கள்‌ 
சார்நீத. 


எ ததத பபப பபப ட்ப்யிய்யிய்யியவயயவமவைய 


0212211100௦2010 8010 


02132௱110௦082010 8010 : பாரா 
மினோபென்சாயிக்‌ அமிலம்‌ : 
சூரிய ஒளியிலிருந்து புறவூதாக்‌ 
கதிர்களை வடிகட்டும்‌ அமி 
லம்‌. இது களிம்பு அல்லது 
கழுவு நீர்ம வடிவிலும்‌ கிடைக்‌ 
கிறது; இது வெயிலிலிருந்து 
பாதுகாப்பளிக்கிறது. 

03௭௮21 1௦521105110 2010 (௧5) : 
பாராமினோசாலிசிலிக்‌ அமிலம்‌ : 
காசநோய்க்கு எதிராகப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ மருந்து. ஐசோனி 
யாகசிட்‌ அல்லது ஸ்டிரப்டேோ 
மைசின்‌ மருந்துடன்‌ சேர்த்துக்‌ 
கொடுக்கப்படுகிறது. 
ொ281265102518 : கீழுடம்பு 
உணர்விழப்பு உடம்பின்‌ 
கீழ்ப்பகுதி உணர்விழப்பு. 
031220111௦ : பெருந்தமனி அருகி 
லுள்ள : இதயத்திற்கு இடது 
மேலறையிலிருந்து. புறப்படும்‌ 
பெருந்தமனி என்ற இரத்தக்‌ 
குழாயின்‌ அருகில்‌ இருப்பது. 
றவக௮0(1௦ 0௦0 : மகாதமனிப்‌ 
பக்க மெய்மம்‌ : வயிற்றுமகா 
தமனிப்பக்கத்தில்‌ அமைந்து 
உள்ள சிறுகுரோமேட்‌.டின்‌ 
இசுத்திரள்களில்‌ ஒன்று. 


0372010515 : பர உயிர்‌ இரட்டை 


கள்‌ : 1. ஓட்டிப்பிறந்த இரட்‌. 


டைக்‌ குழந்தைகள்‌ போல்‌ இரு 
உயிர்கள்‌ ஒன்றிணைதல்‌. 2. 


கடத்து திறனும்‌ கிளர்திறனும்‌ 


002 08120000௦1 


தற்காலிகமாக தடைப்பட்டு 
இருத்தல்‌. 

0318060165156 : வடிதுளையிடல்‌ : 
உ.டற்குழிவறை ஒன்றை வெளி 
யிலிருந்து ஒரு ஊசியால்‌ 
அல்லது ஒரு துளைக்கும்‌ கருவி 
யால்‌ துளைத்து உள்ளிருக்கும்‌ 
நீரை, நோயறிவதற்காக அல்‌ 
லது மருத்துவத்துக்காக வெளியி 
லெைடுக்கும்‌ முறை. 

௦378021௭௦1 : பாராசிட்டாமோல்‌; 
ஒரு மென்மையான நோவ 
கற்றும்‌ மருந்து. இது வீக்கத்‌ 
தைக்‌ குறைப்பதில்லை. முடக்கு 
வாதங்களுக்கு இது பயன்‌ 
படாது. இதனை அதிக அள 
வில்‌ உட்கொண்டபால்‌ நுரையீர 
லுக்குக்‌ கடுஞ்சேதம்‌ விளையும்‌. 
0380ப16 ஈபாவி பவ : 
வான்குடையுகு ஈரிதழ்‌ தடுக்கிதழ்‌ 
(வால்வு) : ஈரிதழ்‌ வால்வின்‌ இரு 
சிற்றிதழ்களின்‌ தசை நாரிழை 
கள்‌ இடது இதயக்‌ கழறையின்‌ 
காம்புருத்த தசைகளில்‌ செருகி 
யிருப்பதால்‌ குருதியோட்டத்‌ 
துக்குத்‌ தடை ஏற்படுத்தல்‌. 
0278011081 : மருத்துவம்‌ சார்ந்த 
மருந்தியல்‌ : நோய்க்குறியியல்‌, 
நுண்ணுயிரியல்‌, சட்ட மருத்‌ 


“துவயியல்‌ போன்ற ஒரு மருத்து 


வப்‌ படிப்புக்‌ காலத்தில்‌ பாதி 
நிலையில்‌ படிக்கும்‌ பாடங்கள்‌. 


02818000௦1 : பாராக்கோடால்‌ 


கோடைன்‌ கலந்த பாராசிட்‌ 


௦2818௨0100 


803 02180௦1௩05 





டோமால்‌ என்ற கரையக்கூடிய 
மாத்திரைகளின்‌ வணிகப்‌ 


பெபயர்‌, 


0312019௱ : கருத்துரு நிலை : 
கருத்துரு விளக்கக்‌ கொள்‌ 
கையை ஓத்திசையும்‌ தரவுகள்‌ 
சேர்வதால்‌, ஒரு குறிப்பிட்ட 
உயிர்வேதியியல்‌ தத்துவத்தின்‌ 
பரவலாக ஏற்றுக்‌ கொள்ளப்‌ 
படும்‌ விளக்கங்கள்‌ ஏற்றுக்‌ 
கொகொள்ளப்படுதல்‌. 

0312000102! 51660 : கனவு உறக்‌ 
கம்‌ : உறங்கும்‌ நேரத்தின்போது 
விரைவான கண்ணசைவுகள்‌ 
ஏற்படும்‌; அப்போது கனவுகள்‌ 
உண்டாகின்றன. 

0218651112518 : மிகை ஊறுணர்வு: 
மட்டுமீறிய தொடு உணர்வு. 
ஜெரி! : நிலமெழுகு கன்மெழுகு: 
களிமண்ணுடன்‌ கல்லெண்‌ 
ணெயைக்‌ கலந்து கிடைக்கும்‌ 
மெழுகு. திரவ நில மெழுகு 
பேதி மருந்தாகப்‌ பயன்படு 
கிறது. வெண்ணிறமான மென்‌ 
நிலமெழுகு களிம்பு மருந்தாகப்‌ 
பயன்படுகிறது. திண்ணிய 
நிலமெழுகு வாதங்களுக்குப்‌ 
பூச்சி மருந்தாகப்‌ பயன்படு 
கிறது. நிலமெழுகு எண்ணெய்‌ 
விளக்கு எரிக்கவும்‌, மசகுப்‌ 
பொருளாகவும்‌ பயன்படுகிறது. 


ற2ரி1௦௱2 : மெழுகுருக்கட்டி : 
தொடர்ந்து மெழுகு படிவதால்‌ 


உண்டாகும்‌. (குருளை) திசுக்‌ 
கட்டி. 

0312701௱2/0/614/086 : பாராஃபார்‌ 
மல்டிஹைட்‌ : இறந்தவர்‌ உடற்‌ 
குழாய்களில்‌ இருக்கும்‌ சிறு 
குழல்களில்‌ நோய்‌ நுண்மம்‌ 
நீக்கவும்‌, அறைகளை தொற்றுத்‌ 
தடை நீக்கம்‌ செய்யவும்‌ பயன்‌ 


படும்‌ திடபொருள்‌. 


0312806510 : பாராஜெசிக்‌ : நோவ 
கற்றும்‌ ஒரு கலவைப்‌ பொரு 
ளின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. இது, 
வலியண்டாக்கும்‌ மேல்‌ மூச்‌ 
சடைப்புக்குப்‌ பயன்படுகிறது. 
03180௦ 1112515 : பாராகோனி 
மஸ்மொய்ப்பு : பாராகோனிமஸ்‌ 
இனம்‌ சார்ந்த ஒட்டுண்ணிப்‌ 
புழுத்தாக்கம்‌. நுரையீரலில்‌ 
வெஸ்டர்மனை தாக்கத்தால்‌ 
ஏற்படும்‌ நீர்க்கட்டிகளால்‌ 
கோழையில்‌ குருதி வெளியாவ 
தோடு விரல்‌ முனைகள்‌ 
தடித்தல்‌. கல்லீரலும்‌ மூளையும்‌ 
பாதிக்கப்படலாம்‌. மருத்துவம்‌ 
செய்ய பிரேசிகுவிண்டால்‌ 
மருந்து தரப்படுகிறது. 

0312300115 : பேராகோனிமஸ்‌: 
நுரையீரல்‌ வாழும்‌ ஒட்டுண்‌ 
ணிக்‌ கொக்கிப்‌ புழுக்கள்‌ இனத்‌ 
தில்‌ அதிகமாகக்‌ காணப்படுவது 
பேரா கோனிமஸ்‌ பெஸ்டெர்‌ 
மனை என்னும்‌ இனமாகும்‌. 
அவற்றின்‌ முட்டைகள்‌ இரு 
மல்‌ சளி அல்லது மலத்தின்‌ 


பைபபபபபபப ப பபெய்ய்யயயய்டயயயய்யியியயயியயயயயயவைைமயயமயவ ககக 


ற82௩8௨௱௦ற1(1 


804 0௮:814/110116ப5 





வழியாக வெளியேற்றப்படு 
இன்றன. அந்த முட்டைகளி 
லிருந்து தண்ணீரில்‌ முட்டைப்‌ 
புழுக்கள்‌ வெளிப்பட்டு புது நீர்‌ 
நத்தைகளில்‌ நுழைகின்றன. 
நத்தையிலிருந்து வெளிப்படும்‌ 
முட்டைப்புழு நண்டுகளில்‌ 
நீர்க்கட்டி வடிவம்‌ பெறு 
கின்றன. அந்த நிலையில்‌ 
அவை அப்படியே அல்லது சரி 
யாக சமைக்காமல்‌ உண்பவர்‌ 
களை புழுக்கள்‌ மொய்க்கின்றன. 


0212113௦1௦ 11॥118 : குருதி ஒழுக்கு 
நோய்‌ : குருதியுரைகாரணி. 2 
ஹவால்‌ பரம்பரை குருதி 
ஒழுக்குத்தன்மை. 

டஜவ்ரியாசாசபொய5 : ஊனீர்‌ 
நோய்க்‌ கிருமி : ஊனீர்‌ நோய்க்‌ 
கிருமிகளில்‌ ஒன்று. இது மேல்‌ 


மூச்சுக்‌ கோளாறினை உண்‌ 


டாக்குகிறது வைரஸ்‌ கிருமி 


களில்‌ ஒருவகை. 


0372107210515 : தோல்‌ அசைக்‌ 
௧௬ முன்படலப்‌ பாவல்‌. 
0312121185 : பேச்சொலி பிறழ்வு; 
பிதற்றல்‌ : ஒரு எழுத்தை வழக்க 
மாக மாற்றி உச்சரிக்கும்‌ 
பேச்சுக்‌ குறை. 

031810470௨ : பாரால்டிஹைட்‌ : 
தூக்கமூட்டும்‌ இயல்புள்ள ஒரு 
திரவம்‌. குளோரால்‌ ஹைட்‌ 
ரேட்‌ போன்ற குணமுடையது. 
ஆலிவ்‌ எண்ணெய்க்‌ கரைசை 


லாக வாய்வழியாசவும்‌ நரம்பூசி 
வழியாகவும்‌ கொடுக்கப்படு 
கிறது. இப்போது இது அரி 
தாகவே பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
விலங்குகளுக்கு மயக்கமூட்டப்‌ 
பயன்படுகிறது. 


வ! : பர ஒவ்வாமை : ஒரு 
குறிப்பிட்ட ஓவ்வாமை ஊக்‌ 
கிப்பொருளால்‌ மிகுஉணர்‌ 
வக்கு அட்பட்ட.தால்‌, எந்த ., 
ஒரு தூண்டலாலும்‌ பாதிப்புக்கு 
உள்ளாகக்கூடிய உடலின்‌ 
ஒவ்வாமை நிலை. 


0௮181/515 முடக்குவாதம்‌; 
பக்கவாதம்‌; வாதம்‌: செயலிழப்பு: 
நரம்பு செயலிழப்பதன்‌ காரண 
மாக உடலின்‌ ஒரு பகுதி முழு 
மையாக அல்லது பகுதியாகச்‌ 
செயலிழத்தல்‌. இது உணர்வு 
நரம்பு சார்ந்ததாகவோ அல்லது 
இயக்கு நரம்பு சார்ந்ததாகவோ 
அல்லது இரண்டும்‌ சார்ந்ததாக 
வோ இருக்கலாம்‌. 
321110 : வாதநோயாளி; வாத : 
முடக்குவாத நோய்‌ உடையவர்‌; 
பக்கவாத நோயாளி; இயக்க 
ஆற்றல்‌ இழந்தவர்‌. 


ரவி (1௦11௦ய5 : குடலியக்கக்‌ 


குறை : வயிற்றறுவை, வயிற்றுள்‌ 


ளுறையழற்சி பொட்டாசியக்‌ 
குறைகுருதி நிலை போன்ற மின்‌ 
அயனிப்‌ பிறழ்‌ நிலைகளில்‌ 
குடலி அலைவியக்கம்‌ குறை 
படும்‌ அல்லது தடைபடும்‌ 
நிலை. ப 





றை 





ட38௱6ய॥ : மையம்‌ சார்ந்த; 
மையத்தருகில்‌ : மையப்பகுதி 
அருகிலுள்ள. 

321316௦01௨ 1௩0151௦௩ : நடுக்‌ 
கோட்டுப்‌ பக்கக்கீறல்‌ : வயிற்று 
நடுக்கோட்டிலிருந்து 1-2.5 
செ.மீ. தள்ளி செங்குத்தாகக்கறி, 
நேர்த்தசையை வெளிப்பக்கம்‌ 
தள்ளி வைத்தல்‌. 

222010 : துணைமருத்துவப்‌ 
பணியாளர்‌ : ஒரு விபத்திற்குப்‌ 
பின்‌ அவசர மருத்துவ கவ 
னிப்பு அளித்து உயிர்‌ மீட்கும்‌ 
பயிற்சி பெற்ற ஆள்‌. 
றவாவா20108] : மருத்துவஞ்சார்‌ 
தொழில்‌; மருத்துவ உதவியாளர்‌: 
மருத்துவத்‌ தொழிலுடன்‌ 
தொடர்புடைய தொழில்‌ 
முறைப்‌ பயிற்சி, உடற்பயிற்சி, 
பேச்சுப்‌ பயிற்சி, மருத்துவச்‌ 
சமூகத்தொண்டு ஆகியவை 
இவ்வகையின. 
ரவாணனகபப௱ : மாதவிடாய்க்‌ 
காலம்‌ : மாதவிடாய்‌ தொடங்கு 
வதற்கு முந்திய நான்கு நாட்‌ 
களும்‌ மாதவிடாயின்‌ முதல்‌ 
நான்கு நாட்களும்‌ மாதவிடாய்‌ 
காலம்‌ எனப்படும்‌. 
2வ்ஹளர்யா : கருப்பை இணைப்‌ 
புத்திசு; கருப்பைப்‌ பக்கம்‌ கருக்‌ 
பையைச்‌ சுற்றியுள்ள இணைப்‌ 
புத்‌ திசுக்கள்‌. 

23210! : பாராமோல்‌ : பாராசிட்‌ 
டாமோல்‌, டைஹைடிரோக்‌ 


805 0312160125140 
பைகளை கை கதைகள சைவ கள கயா ய வாவ அவமானமா ம்ம்‌ 


கோடைன்‌ இரண்டும்‌ கலந்த 
கலவை மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌ இலேசான வலியைக்‌ 
கட்டுப்படுத்த வாய்வழி உட்‌ 
கொள்ளப்படுகிறது. 
வப : பேராம்யூசின்‌ 
முட்டைப்பை நீர்க்கட்டியிலும்‌ 
மற்ற நீர்க்கட்டிகளிலும்‌ காணப்‌ 
படும்‌ பழச்சீனிப்‌ புரதம்‌. அது 
நீரில்‌ கரைவதில்லை. ஆனால்‌ 
டேன்னின்‌ சேர்த்தால்‌ அடியில்‌ 
படி கிறது. 

றரொடு0ர்ர்க௦ : பேராமிக்ஸோ 
மாநச்சுயிர்கள்‌ : பேராமிக்ஸோமா 
நச்சுயிர்‌, மார்பிலி நச்சுயிர்‌, 
நியூமோ நச்சுயிர்‌ போன்ற 
இனங்களை உள்ளடக்கிய 
ஆர்‌.என்‌.ஏ. நச்சுயிர்‌ குடும்பம்‌. 
௦33ொடு)0011ய5 : பேராமிக்ஸோ 
நச்சுயிர்‌ : மூச்சுப்‌ பாதைத்‌ 
தொற்றுகள்‌, தட்டம்மை, புட்‌ 
டாலம்மை அகிய நோய்களை 
உண்டாக்கும்‌ பேராமிக்ஸோ 
நச்சுயிர்‌ குடும்பத்தைச்‌ சேர்ந்த 
ஓரின நச்சுயிர்‌. 

௦031212581 : மூக்குக்குழி அருகில்‌; 


- மூக்கருகில்‌; நாசிப்பக்கம்‌. 


031211200125116 : பரபுற்றுநிலை 
ஒரு கட்டி அல்லது அதன்‌ 
சேய்மப்‌ பரவல்‌ திரளிலிருந்து 
தூரத்தில்‌ திசுக்களில்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ மாற்றங்கள்‌. 


ர ளார்‌ 


ரொ வர்ா/(15 


806 3318010161 





பாறாஉறரார6 : சிறுநீரகப்‌ பக்கத்‌ 
திசுவழற்சி : 1. சிறுநீரகத்தைச்‌ 
சுற்றியுள்ள இணைத்திச அழற்சி 
2. அண்ணீரகச்‌ சுரப்பி அழற்சி. 


0வவா௦18 : திரிபுணர்வு; கருத்துத்‌ 
திரிபுநோய்‌; துன்புறு மனநோய்‌ : 

அறிவுப்‌ பிறழ்ச்சியும்‌, தருக்‌ 
கயல்‌ சித்தப்பிரமையும்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ ஒருவகை மனக்கோளாறு. 


03௨௦19 62௨1௦பா : ஐயுறவு 
நடத்தை : மற்றவர்கள்‌. மீது 
ஐயுறவு கொள்ளும்‌ செயல்கள்‌. 


03ா81௦10 றன50ஈ2/16/ : அறிவு 


பிறழ்‌ ஆன்மை : ஐயயப்பாட்டு 
மிகுஉணர்வு அல்லது வலியத்‌ 
தாக்கும்‌ இயல்புடைய ஒருவர்‌. 
2௨௮௭௮௭௭௦10800/20 076/8 : ஐயு 
றவு முரண்மூளை நோய்‌ 
மருட்சியும்‌, மாயக்காட்சிகளும்‌ 
அடிக்கடி. ஏற்படும்‌ ஒருவகை 
முரண்மூளை நோய்‌. 
௨௨௱௦௱/8 : பெயர்மறதி 
பார்க்கும்‌ பொருள்களின்‌ சரி 
யான பெயர்களை நினைவில்‌ 
வைத்துக்‌ கொள்ள முடியாத 
பேச்சு முறை கோளாறு. 
080/8 : நக அழற்சி (விரல்‌ 
சுற்றி நகச்சுற்று; நகத்தடி சீழ்க்‌ 
கட்டி : விரல்‌ நகத்தைச்‌ சுற்றி ஏற்‌ 
படும்‌ வீக்கம்‌. இது பாக்டீரியா 
வினால்‌ அல்லது பூஞ்சணத்‌ 
தினால்‌ உண்டாகிறது. 


0818065080631 உணவுக்‌ 
குழாய்‌ அருகில்‌ : உண்‌ குழல்‌ பக்கம்‌. 


மலக்குடல்‌, 


08180611ப515 : பரிவுக்‌ கக்கு 
வான்‌ : கடுமையில்லாத கக்கு 
வான்‌ இருமல்‌ நோய்‌. 


880ற௦515 : ஆண்குறிமுகை 
சுருக்கழுத்தம்‌ : இறுக்கமான 
நுனித்தோலை பின்னிழுக்கும்‌ 
போது அண்டுகுறிமுகை சுருக்‌ 
கழுத்தப்பட்டு வீக்கமும்‌ வலி 


யும்‌ ஏற்படுகிறது. 


ரானா /8 : மருட்சிநோய்‌ 

முதியவர்களுக்கு உண்டாகும்‌ 
ஒருவகை உளவியல்‌ நோய்‌. 
இதனால்‌ ஒருவித மாயத்தோற்‌ 
றம்‌ (மருட்சி) பொதுவாகத்‌ 
தான்‌ விடாது உறுத்தப்படு 
வதாக ஒரு மருட்சி ஏற்படும்‌. 
02ா௮11/5௱ : பரகணியம்‌ : 1. பிறழ்‌ 


வளர்ச்சி. 2. ஒரு உயிரணுவின்‌ 


முன்கணியம்‌ (£உயிர்க்கூழ்மம்‌), 
0312116018 : கீழ்‌ உறுப்புப்‌ பக்க 
வாதம்‌; உடல்‌ கீழ்பாதிவாதம்‌; 
கீழங்க வாதம்‌ : உடலின்‌ இழ்ப்‌ 
பகுதி உறுப்புகளில்‌, குறிப்பாக 
சிறுநீர்ப்பை 
போன்ற வற்றில்‌ ஏற்படும்‌ 
பக்கவாத தோய்‌, 

0313012:0/29 : பரபிராக்சியா 
பொருள்களை இடம்‌ மாற்றி 
வைத்தால்‌, சொல்பிறழ்ச்சி 
போன்ற பொருளுள்ள செயல்‌ 
களை சரியில்லாமல்‌ செய்தல்‌. 


02௮0௦௨1ஈ : பரபுரதம்‌ : இயல்‌ 
பான பகுதியாயில்லாத, நோய்‌ 





03130010161126௱/9 


நிலையில்‌ இரத்தம்‌ அல்லது 
சிறுநீரில்‌ பெருமளவில்‌ காணப்‌ 


படும்‌ பலவகை புரதங்கள்‌. 


ற2ா8றா௦%618௦௱/2 : பரபுரதக்‌ 
குருதிமை : குருதிச்சர்‌ அணு 
நோய்களில்‌ இரத்தத்தில்‌ 
காணப்படும்‌ இயல்பல்லாப்‌ 
புரதங்கள்‌. 

0312050118516 : பரசெந்தடிப்பு : 
அவ்வப்போது பெரிதாகும்‌ 
தழும்பில்‌ நிலைபெற்ற நாள்‌ 
பட்ட கரும்புள்ளி கொப்புள 
மாக செதிளான செசந்தடிப்பு. 
5212001௦19) : புறவுணர்வியல்‌: 


புலனுணர்வு கடந்த நோக்கு. 
தொலைவிலுணர்தல்‌ போன்ற 


உளவியல்‌ நிகழ்வுகள்‌ பற்றி 


ஆராய்தல்‌, புற உளவியல்‌ 
துறை. 

033084 : பராக்குவாட்‌ : ஒரு 
வகைப்‌ புழுக்கொல்லி மருந்து. 
இதனை உட்கொண்டால்‌, கால 
தாமதமாக நுரையீரல்‌ ஈரறி 
குலை, சிறுநீரகம்‌ அ சகியவற்றில்‌ 
நச்சுத்‌ தன்மை உண்டாகும்‌. 
இதனால்‌ படிப்படியாக நுரை 
யீரல்‌ காய்ச்சல்‌ (நிமோனியா) 
ஏற்பட்டு மரணம்‌ விளையலாம்‌. 
021212018] : மலக்குடல்‌ அருகில்‌. 
25118௨ : குருதி ஒட்‌ 
டுண்ணி; ஒண்டுண்ணியம்‌ : குரு 
தியில்‌ பரவி ஒட்டுண்ணிகள்‌ 
நிறைந்திருத்தல்‌. 


607 03125020185 


032516 : ஒட்டுண்ணி : மறி 
றொரு தாய்‌ உயிரியிடமிருந்து 
உணவை உறிஞ்சிவாழும்‌ ஓர்‌ 


ஒட்டுயிரி. 


0873511௦ 01568565 : ஒட்டுண்ணி 
நோய்கள்‌ : ஒட்டுண்ணி உயிரி 
களினால்‌ உண்டாகும்‌ நோய்கள்‌. 
0272511௦ 109105 : ஒட்டுயிர்‌ முதிர்‌ 
கரு : இரட்டைக்‌ குழந்தை 
முதிர்‌ கருக்களில்‌ ஒன்றில்‌ 
இதயம்‌ உருவாகாமல்‌ இயல்‌ 
பான இரட்டைகளில்‌ ஒன்றின்‌ 
இரத்த சுழற்சியைக்‌ கொண்டு 
உயிர்‌ தரித்திருப்பது. 

0212511010 : ஒட்டுயிர்க்கொல்லி; 
ஒட்டுண்ணிக்‌ கொல்லி; ஒட்டுமுறி: 
ஒட்டுண்ணி உயிர்களைக்‌ 
கொல்லும்‌ மருந்து. 

ர325ப10106 : போலித்‌ தற்கொலை: 
தற்கொலை செய்து கொள்ளப்‌ 
போதுவதுபோல்‌ போலியாக 
நடித்தல்‌, மன நோயாளிகளாக 
இல்லாத ஆனால்‌ மன உளைச்‌ 


சலுக்கு ஆட்பட்ட இளைஞர்‌ 


கள்‌ இவ்வாறு செய்கிறார்கள்‌. 
032510/5௱ : ஒட்டுயிர்‌ தாக்கம்‌ : 
1. ஒரு ஒட்டுயிர்‌ மொய்ப்பு. 2.. 
ஓம்பும்‌ உயிரிடமிருந்து ஒட்டு 
உயிர்‌ பலன்‌ பெற்று. இரு உயிர்‌ 
களும்‌ ஒன்றாக வாழும்‌ உறவு 
நிலை. 

0225020185 : ஆண்குறிப்‌ பக்கத்‌ 
துளையமைவு : சிறுநீர்த்‌ தாரை 
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ஆண்‌ குறித்தண்டின்‌ ஒரு பக்கப்‌ 
பகுதியில்‌ திறக்கும்‌ பிறவிக்‌ 
கோளாறு. . 


௦௮] 022110 6௦6 8/5- 
(6 : இணைப்பரிவு நரம்பு 
மண்டலம்‌ மைய நரம்பு 
மண்டலத்தைச்‌ சேர்ந்த மண்‌ 
டையோடு மற்றும்‌ இடுப்புக்‌ 
குழி இணை எலும்பு சார்ந்த 
நரம்புகள்‌ சிலவற்றிலிருந்து 
வரும்‌ தானியங்கும்‌ நரம்பு 
மண்டலத்தின்‌ ஒரு பகுதி. 

வாவு ௨௦1410 : துணைப்‌ 
பரிவு நரம்புச்‌ சமன மருந்து : 


துணைப்பரிவு நரம்பு மண்‌. 


டலத்‌ தூண்டுதலை சமனப்படுத்‌ 
தும்‌ மருந்து. 

0312580516 : பக்க இணைப்பு: 
குன்றல்‌ பிரிவின்போது இன 
நிறக்‌ கீற்றுகள்‌ பக்கம்‌ பக்கமாக 
ஒன்றிணைதல்‌. 

௮125151016 : பர(பக்கச்‌)சுருக்கம்‌: 
வழக்கமான முறையான இதயத்‌ 
துடிட்புக்குக்‌ காரணமான 


இதயப்‌ பகுதியைத்‌ தவிர்த்த 


துணையதிக தூண்டல்‌ மூலம்‌. 


௦241௦ : பாராத்தியான்‌ : ஒரு 
கரிமப்‌ பாஸ்‌ஃபேட்‌ வேளாண்‌ 
மையில்‌ ஒரு பூச்சிகொல்லி 
மருந்தாகப்‌ பயன்படுகிறது. 
கோலினெஸ்‌ டிராசுக்கு எதி 
ராகத்‌ தீவிரமாகச்‌ செயற்படக்‌ 
கூடியது. இதனாலேயே மனி 
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தருக்குக்கேடு விளைவிக்கக்‌ 
கூட யது. 

0௨21401106 : பாராத்தோர்‌ 
மோன்‌ : துணைக்கேடயச்‌ சுரப்‌ 
பியில்‌ சுரக்கும்‌ ஓர்‌ இயக்கு நீர்‌ 
(ஹார்மோன்‌). இது, இரத்தத்‌ 
தில்‌ கால்சியத்தின்‌ அளவைச்‌ 
சமனப்படுத்துகிறது. 
ஐவ21ரா௦10 : பேராதைராயிடு : 
1. தைராய்டு சுரப்பிக்குப்‌. பக்கத்‌ 
தில்‌ அமைந்துள்ளது. 2. தைரா 
யிடு சுரப்பிப்‌ பொருளுக்குள்‌ 
பொதிந்துள்ள அல்லது அதன்‌ 
கழ்‌ ஒரம்‌ அல்லது பின்‌ பகுதி 
யில்‌ அமைந்துள்ள நான்கு சிறு 
நாளமில்லாச்‌ சுரப்பிகளில்‌ 
ஒன்று. கால்சியம்‌, பாஸ்பரஸ்‌ 
வளர்ச/தையத்தை ஒழுங்குபடுத்தும்‌ 
பேராதைராயிடு இயக்குநீரை, 
அவை சுரக்கின்றன. . 
21010 918௩06 : துணைக்‌ 
கேடயச்‌ சுரப்பிகள்‌; இணைத்‌ 
தைராய்டுச்‌ சுரப்பிகள்‌ : கேடயச்‌ 
சுரப்பியின்‌ பின்புறப்பரப்பில்‌ 
உள்ள நான்கு சிறியநாள 
மில்லாச்‌ சுரப்பிகள்‌. இது, 
பாராத்தோர்மோன்‌ என்னும்‌ 
இயக்குநீரைச்‌ (ஹார்மோன்‌) 
சுரக்கிறது. 

88171௦1060100 : துணைக்‌ 
கேடயச்சுரப்பி அறுவை 
துணைக்கேடயச்‌ சுரப்பிகளில்‌ 
ஒன்றை அல்லது அதற்கு மேந்‌ 
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பட்டவற்றை அறுவை மருத்து 
வம்‌ மூலம்‌ வெட்டி யெடுத்தல்‌. 
03210704௦016 : பராதைராயிடு 
நூண்ம : பராதைராய்டு சுரப்பி 
யைத்‌ தூண்டும்‌ (இயக்குநீர்‌), 

031206 : பரபகுதி : எதிர்‌ ஊக்கி! 


யோடு ஒட்டிக்கொள்ளும்‌ 


எதிர்ப்பொருள்‌ பகுதி. 
03121120௦8) : மூச்சுக்குழாய்‌ 
அருகில்‌ : குரல்வளை அருகில்‌. 
324ப0ன10௦ப010515 : பரடியூபர்‌ 
குளோசிஸ்‌ : மைகோ பேக்டீரி 
யம்‌ டியூபர்குலோசிஸ்‌ கிருமி 
யால்‌ அல்லாது உண்டாகும்‌ 
டியூபர்குலோசிஸ்‌ போன்ற 
நோய்‌. 


வு/௦10 : பரடைஃபாயிடு : 
சால்மொனெல்லா பாரா 
டைஃபை “ஏ: மற்றும்‌ 'பி' கிருமி 
களால்‌ உண்டாகும்‌ டைபாயிடு 
நோயின்‌ மிதமான வகை. 


320/0௦18 1வன : இளைக்‌ 
குடற்காய்ச்சல்‌ : குடற்காய்ச்சல்‌ 
(டைஃபாய்டு) போன்ற ஓரு 
காய்ச்சல்‌ நோய்‌. இது குடற்‌ 
காய்ச்சலைவிடச்‌ கடுமை குறைந்தது; 
இதன்‌ கால நீட்சியும்‌ குறைவு. 
ஒரு வகை “சால்மோனெல்லா” 
என்ற நோய்க்‌ கிருமியினால்‌ 
உண்‌ டாகிறது. 


ட3ா8பா்ராவ! : சிறுநீர்ப்புற வழி 
அருகில்‌ : மூத்திர ஒழுக்குக்‌ 
குழாய்‌ அருகில்‌. 

0372/2001/2 : பேராவாக்சினியா 
நோய்‌ பசுக்களின்‌ பால்‌ 
மடியை பாதிக்கும்‌ பேராவாக்‌ 
சினியா வைரஸ்‌ நோய்‌. 
080106 : யோனிப்பக்கத்திசு 
அழற்சி : யோனியின்‌ பக்கங்‌ 
களிலுள்ள திசுக்களின்‌ அழற்சி. 
032012! : யோனிக்குழாய 
அருகில்‌; அல்குல்‌ அருகில்‌ : 
பெண்ணின்‌ கருப்பை வாய்க்‌ 
குழாயின்‌ அருகில்‌. 
ோவவா2மாவ! : தண்டுவடம்‌ 
அருகில்‌; முள்ளெலும்புக்கருகில்‌ : 
முதுகந்தண்டின்‌ அருகில்‌. 
௦3௭1800116 (0278001160 611/7) : சூட 


ஆபினித்‌ தைலம்‌ : சூடன்‌, 
சோம்பு, சாம்பிராணி 
மணங்கள்‌ ஊட்டபட்டு 
அபினி கரைந்த 


சாராயத்தினலான நோவகநற்றும்‌ 
மருந்து. பழைய காலத்தில்‌ 
அதிகமாகப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

3612 : சிறுநீர்‌ வேர்‌ மருந்து : 
சிறு நீர்க்கோளாறுகளுக்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ பிரேசில்‌ 
நாட்டு வேர்ச்சரக்கு மருந்து. 
வாவா : சோற்றுத்திசு 
சுரப்பிக்‌ கருப்பொருள்‌, ஓர்‌ 
உறுப்பின்‌ கருப்பொருள்‌ அணுக்கள்‌. 
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03ன(62! : வாய்வழியல்லாத : 
செரிப்புமண்டல வழியாயல்லா 
மல்‌ வேறு வழியில்‌ உடலுக்குள்‌, 
மருந்துகள்‌, ஊட்டப்‌ பொருட்‌ 
கள்‌ அல்லது மற்ற பொருட்‌ 
களை செலுத்துவது. 

0376ர்சாவ! ரிப்‌ (ரனாகறு : சிரை 
வழித்‌ திரவ மருத்துவம்‌; ஊசி 
மூலம்‌ மருந்தேற்றல்‌ : இரைப்‌ 
பை குடல்‌ வழியாகப்‌ போதிய 
ஊட்டச்‌ சத்தினை அளிக்க 
இயலாதிருக்கும்போது, நெஞ்சுப்‌ 
பைக்குள்‌ குருதி கொண்டு 
செல்லும்‌ குழாயாகிய சிரையின்‌ 
வழியாக ஊட்டச்‌ சத்தினைச்‌ 
செலுத்தும்‌ முறை. இதில்‌, 
நோய்‌ நுண்மம்‌ நீக்கிய ஒரு 
கரைசல்‌ இறக்கும்‌ குழா யினை 
ஒரு பெரிய மையச்‌ சிரையில்‌ 
உள்ள செருகி சொட்டுச்‌ 
சொட்டாகச்‌ சத்துப்பொருள்‌ 
உட்செலுத்தப்படுகிறது. 


வினாடிக்கு எத்தனை சொட்டு 


செல்கிறது என்பதை ஓர்‌ 
இறைப்பான்‌ கட்டுப்படுத்துகிறது. 
012515 : அரைகுறை முடக்கு 


வாதம்‌; தசைவாதம்‌; ஊனவாதம்‌; 


இயக்கக்‌ குறைவு : தசை இயக்‌ 
கத்தை மட்டும்‌ தடை செய்து, 
உணர்ச்சியைத்‌ தடை செய்யாத 
பக்கவாதம்‌. 


021251௦518 : பரஉணர்வு நிலை: 
தோலில்‌ கூரிய கூச்ச உணர்வு. 


ஊசியால்‌ குத்துவது போன்ற 
உணர்வு. 


021612! : உச்சி மண்டை எலும்பு: 
மண்டையோட்டின்‌ உச்சிப்பக்‌ 
கங்களுக்குரிய இணை எலும்பு 
களுள்‌ ஒன்று. 

03112181 60௦16 : மண்டையுச்சிப்‌ 
பக்க எலும்பு மண்டை. 
யோட்டின்‌ பக்கங்களுக்குரிய 
இணை எலும்புகள்‌. 
03112௦17௦4! : மண்டையோட்‌ 
டின்‌ உச்சிப்பக்க : முன்‌ தலை 
நெற்றி எலும்புகள்‌, மூளை 
மடிப்புகள்‌, பிளவுகள்‌ தொடர்‌ 
பான. 4 


83111௮ய௦'5 வுார்‌௦ற6 : பரிநாடு 
நோயியம்‌ : பிரெஞ்சு கண்‌ 
மருத்துவர்‌ ஹெச்பரினாடு 
பெயராலமமைந்த நடுமூளை 
நோய்‌ நிலையால்‌, விரும்பிய 
படி. பார்வையிலேயோ அல்லது 
£ழோ திருப்பமுடியாத நிலை. 
031166 : பரிட்டே : தமனி நார்‌ 
இறுக்கத்தில்‌ தமனிக்குள்ள 
கொழுநார்ப்படிவு. 

றவார்மு : பேற்றுமை : ஒரு பெண்‌ 
பெற்றுள்ள குழந்தைகளின்‌ 
எண்ணிக்கையைப்‌ பொறுத்து 
அவளது தகுநிலை. 

31 ஈ5$0ா/8௱ : பார்க்கின்சன்‌ 
நோய்‌ அசையா நடுக்கம்‌ : உரு 
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மாற்றம்‌ போன்ற மெய்ப்‌ 
பாட்டினை உண்டாக்கும்‌ ஒரு 
நோய்‌. இதனால்‌, ஓயாத 
உறுப்புகள்‌ நடுக்கம்‌, விரல்கள்‌ 
உருள்வது போன்ற உணர்வு 
அறிகுறிகள்‌ தோன்றும்‌. போதைப்‌ 
பொருளாலும்‌ உண்டாகும்‌. 
இது பெரும்பாலும்‌ 40 
"வயதுக்கு மேற்பட்ட பிரிவின 
ருக்கு ஏற்படுகிறது. காயம்‌, 
நரம்பு நலிவு, நச்சுப்‌ பொருள்‌ 
தாக்கம்‌ போன்றவற்றினாலும்‌ 
இது உண்டாகலாம்‌. மூளையின்‌ 
ஒரு பகுதி பாதிக்கப்படுவதால்‌ 
விளையும்‌ நோய்‌. 

2211415௦15 0150256 : பார்க்கின்‌ 
சன்‌ நோய்‌ : மெதுவாகப்‌ பரவும்‌ 
சிறு நடுக்கம்‌, தசை பலவீனம்‌ 
மற்றும்‌ விரைப்பு நிலை விநோ 
தமான நடை ஆகிய அறி 
குறிகள்‌ காட்டும்‌ நாட்பட்ட 
நரம்புநோய்‌. பிரிட்டிஷ்‌ மருத்து 
வர்‌ ஜேம்ஸ்‌ பார்க்கின்சன்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 


0216 : பார்னாட்‌ : டிரானில்‌ 
சைப்ரோன்‌ என்ற மருந்தின்‌ 


வணிகப்‌ பெயர்‌. 


03௦௱௦௱ட 01 : பேரமோமைசின்‌: 
அமீபியாசிஸ்‌ நோய்‌ மருத்துவத்‌ 
துக்குக்‌ கொடுக்கப்படும்‌ அமீனோ 
கிளைக்கோசைடு வகை சேர்ந்த 
நோயுயிர்‌ எதிர்ப்பிகள்‌. 


௦21௦40 : காதுமுன்புறச்‌ சுரப்பி. 


௦3ா௦0/௦/ல! : நகச்சுற்றி; நகத்தடி 
சீழ்க்கட்டி : நகப்படுகை சார்ந்த 
அல்லது நக ஓரத்‌ திசுக்களின்‌ 
அழற்சி சார்ந்த. 

24121 ௱ா2512000டு : பகுதி 
மார்பக அறுவை நீக்கம்‌ : மார்‌ 
பகப்‌ புற்று நோய்க்காக, தோல்‌, 
சுற்றியுள்ள திசுக்களின்‌ ஒரு 
பகுதி, அடியிலுள்ள தசை 
களுடன்‌ சேர்த்து மார்பகத்தை 
அறுத்து நீக்குதல்‌. 

311121 5612பா6 : பகுதி நோய்ப்‌ 
பிடிப்பு : மூளையின்‌ ஓரிட 
இயல்பு மாறிய மின்‌ வெளிப்‌ 
பாட்டால்‌, உடம்பின்‌ அல்லது 
மனவியக்கப்‌ பகுதி பாதிப்பு. 
211௦16 : துகள்‌ : ஒரு பொருளின்‌ 
மிகச்‌ சிறிய பகுதி அல்லது 
துண்டு. 

08௦/0 : காதுமுன்புறச்‌ சுரப்பி. 
31௦110601௦ ஈட காதருகுச்‌ 
சுரப்பி அறுவை : காதருகுச்‌ 
சுரப்பியை அறுவை மருத்துவம்‌ 
மூலம்‌ வெட்டியெடுத்தல்‌. 
03௦512 : நுகர்வுப்‌ பிறழ்ச்சி; 
வேற்று முகர்வு; திரிபு நுகர்வு : 
முறை திறம்பிய நுகர்வு (மண? 
உணர்வு. பெரும்பாலும மயங்‌ 
கச்‌ செய்யும்‌ தன்மையுடையது. 
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0310140913 : காதருகுச்‌ சுரப்பி; 
எச்சில்‌ சுரப்பி: கன்னச்‌ சுரப்பி : 





காதருகுச்‌ சுரப்பி 


காதின்‌ இரு புறங்களிலும்‌ 
காதுக்கு முன்‌ புறத்தில்‌ கழே 
அமைந்துள்ள எச்சில்‌ சுரப்பி. 
3௦1115 : பொன்னுக்கு வீங்கி; 
புட்டாளம்மை காதருகுச்‌ 
சுரப்பியில்‌ அல்லது எச்சில்‌ 
சுரப்பியில்‌ ஏற்படும்‌ அழற்சி. 
02௦௭2 : பாரோவென்‌ : டிராக்‌ 
செருட்டின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

ஊரா : வலிப்பு; இசிப்பு 
திடீரென ஏற்படும்‌ தற்காலிக 
வலிப்பு. 


03015 ௩௦05 : நெற்றிப்புடைப்பு: 
பிறவிக்‌ கிரந்தி நோயின்போது 
நெற்றி எலும்புகளில்‌ ஏற்படும்‌ 


- கரணைகள்‌ (புடைப்புகள்‌). 


0231516111 : பார்ஸ்டெலின்‌ 
மூரானில்சைப்ரோமின்‌, டிரை௰ 


புளுவோப்பாராசின்‌ இரண்டும்‌ 


கலந்த கலவையின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


ற31180௦0616516 : கன்னியினப்‌ 
பெருக்கம்‌ : பாலினக்‌ கூட்டு 
இல்லாமல்‌ நடைபெறும்‌ இனப்‌ 
பெருக்கம்‌. 

031111 றா255பா6 : ஓரளவு அழுத்‌ 
தம்‌ : வாயுக்களின்‌ ஒரு கலவை 


_ யில்‌ செறிவுக்கு வீத அளவில்‌ 


கொடுக்கப்படும்‌ அழுத்தம்‌, 


பகுதி அழுத்தம்‌. 
ர்பார்சார்‌ : மகப்பேறு சார்ந்த 
பேற்று பிள்ளைப்பேறு 


சார்ந்த; கருவயிர்ப்பு சார்ந்த. 
2ொ1யார௦றா 612 கருப்பைச்‌ 
சுருக்கமானி : குழந்தை பிறப்பின்‌ 
போது கருப்பைச்‌ கருக்கங்களின்‌ 
வேகத்தை அளவிட. உதவும்‌ கருவி. 
றவர்யாரம்‌0ா : மகப்பேறு; பேறு; பிறப்பு: 
பிள்ளைப்பேறு குழந்தைப்பேறு. 
ஒெய!15 : பருலிஸ்‌ : பல்‌ ஈறில்‌ 
எலும்புச்‌ சுற்றுள்‌ சீழ்க்கட்டி. 
வங வயா : பர்விசெல்லூலர்‌ : 
சிறுஅளவு உயிரணுக்களா 


லான அல்லது தொடர்பான. 
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௦2௫௦111026 : பார்வோ நச்சுயிர்‌: 
நோய்தொற்றிய உயிரணுக்களின்‌ 
உட்கருவில்‌ ஒரு புரி டி.என்‌.ஏ. 
இரட்டிக்கும்‌ வைரஸ்களின்‌ 
குடும்பத்தில்‌ பார்வோ நச்சுயிர்‌ 
களும்‌.டென்சோ நச்சுயிர்களும்‌ 
அடங்கும்‌. 

ளப : பார்வோ நச்சுயிர்‌ : 
மனிதர்களிலும்‌ விலங்குகளி 
லும்‌ நோயுண்டாக்கும்‌ தன்மை 
கொண்ட அடினோ நச்சு 
யிருடன்‌ தொடர்புடைய அது 
மாதிரியான நச்சுயிர்களின்‌ 
இனம்‌. தொற்று செம்படை, 
சிவப்பணு உருவாக்கக்குறை 
சோகை, முதிர்கரு நீர்‌ வீக்கம்‌ 
மற்றும்‌ முதிர்கரு மரணம்‌ 
ஆகியவற்றை உண்டாக்குகிறது. 
03503! : பாஸ்கல்‌ (அளவு) 
பிரெஞ்சு அறிவியலாளர்‌ பிலெய்ஸ்‌ 
பாஸ்கலின்‌ பெயரிலுள்ள ஒரு 
ஸ்குயர்‌ மீட்டரில்‌ ஏற்படும்‌ 
அழுத்தத்தை நியூட்டன்களில்‌ 
சொல்லும்‌ அளவு. ப 


0255146 681015௦ : உடற்பயிற்சி 


மருத்துவம்‌ : தசைவலியை 
திரும்பப்‌ பெற உடற்பயிற்சி 
மருத்துவம்‌. உடலின்‌ பிற 


தசைகளைக்‌ கொண்டு அல்லது 
ஒரு கருவி அல்லது மருத்து 
வரால்‌ அல்லது உதவியாளரால்‌ 
செய்யப்படுவது. 

355146 ஈரா : தானியக்க 
இயக்கம்‌ தன்வினைச்‌ செயல்‌ : 


(நம்‌ காலை பிறர்‌ நகர்த்துவது 
போன்று]. 


035516 8௦1/0 : பிறர்புகை 
பிடித்தல்‌ : பிறர்‌ புகைக்கும்‌ 
சிகரெட்‌ அல்லது பிடியி 
லிருந்து வெளிப்படும்‌ புகையை 
உள்ளிழுத்தல்‌. அது மூச்சுப்‌ 
பாதை கோளாறுகள்‌, புற்று 
நோய்‌ உட்பட உண்டாகும்‌ 
ஆபத்தை அதிகரிக்கிறது. 
0351 பா6!|8 : பாஸ்ச்சுரெல்லா 
நச்சுயிர்‌ : பாஸ்ச்சுரெல்லாசியே 
குடும்பத்தைச்‌ சேர்ந்த கிராம்‌ 
சாயம்‌ ஏற்காத நோய்க்கிருமி 
யினம்‌ ஃபிரெஞ்சு வேதியியலார்‌ 
மற்றும்‌ நுண்ணுயிரியாளரான 
லூயி பாஸ்டியர்‌ பெயரால்‌ 
அழைக்கப்படும்‌ பாஸ்ச்சுரெல்‌ 
லாமல்டோசிடா இதிலடங்கும்‌. 
0251 போகா : ஊசி மருந்து மருத்‌ 
துவம்‌ : அடுத்தடுத்து ஊசிகுத்தி 
மருந்தேற்றுவதன்‌ மூலம்‌ நீர்‌ 
வெறுப்பு நோய்கள்‌ வராமல்‌ 
தடுக்கும்‌ அல்லது குணப்‌ 
படுத்தும்‌ முறை. 
02512பா௦!10515 : பாஸ்ச்சுரெல்லா 
தொற்று : பாஸ்ச்சுளுல்லா 
இனத்தைச்‌ சேர்ந்த கிருமி 
களால்‌ தொற்று. 

ர3512பா122110 : வெப்பத்தூய்மை; 
காய்ச்சித்‌ தூய்மையாக்கல்‌ 
திரவப்‌ பொருட்களை குறிப்‌ 
பாகப்‌ பால்‌ போன்றவற்றைக்‌ 
சூடாக்குவதன்‌ மூலம்‌ அதில்‌ 


ல படட பப்பபப்படபபப்ப்பபப்பபப பப பயை 


0351 00111ஈ௩0 


814 021601 0 ப01ப5 8ர்‌61/08615 





உள்ள கிருமிகளைக்‌ கொன்று 
தூய்மை செய்தல்‌. 


0851 0௦1110 : குறிதாண்டித்‌ 
தவறல்‌ : சிறுமூளை நோய்‌ 
நிலைகளில்‌ தூரத்தைக்‌ கணிப்‌ 
பதில்‌ தவறுவதால்‌ இலக்கைத்‌ 
தவறவிடல்‌. 

021805 8௦6 : பட்டாவு 
(நோயியம்‌) நோய்த்தொகுதி : 
பிளவுதடு, பிளவண்ணம்‌ விரல்‌ 
மிகுதி, சிறுதலை, பிறவி இதய 
நோய்‌ அகியவற்றை உண்டாக்‌ 
கும்‌ டிரைசோமி 13 எனும்‌ 
மரபணுக்கோளாறு. 

024212 : கால்மூட்டெலும்பு; சில்‌ 
_ லெலும்பு; சில்லு; முழங்காற்சில்‌ : 





கால்மூட்டெலும்பு 


முழந்தாள்‌ மூட்டுச்‌ சில்லு. இது 
முக்கோணவடிவ எலும்பினா 
லானது. 


08161௮ கால்மூட்டுச்‌ சில்லுக்‌ 
குரிய. 


௦212 185040 : தந்ைதைமைச்‌ 
சோதனை : ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதர்‌, 
ஒரு குறிப்பிட்ட குழந்தையின்‌ 
கந்தையா அல்லவா எனக்‌ 
கண்டறிய டி.என்‌.ஏ. வரை 
உருப்பதிவைப்‌ பயன்படுத்தல்‌. 


021065 : திட்டுகள்‌. 


0240 (651 : திட்டுச்‌ சோதனை; 
பசைப்‌ பட்டைச்‌ சோதனை : 
தோளில்‌ ஒட்டப்படும்‌ பசைப்‌ 
பட்டையினால்‌ எதிர்வினை 
ஏதேனும்‌ ஏற்படுகிறதா என்‌ 
பதைக்‌ கண்டறிவதற்காக நடத்‌ 
தப்படும்‌ தோல்‌ சோதனை. 
சிவப்பு நிறமும்‌, வீக்கமும்‌ 
ஏற்படுமானால்‌ ஓவ்வாமை 
உள்ளது என அறியலாம்‌. 
024613 : கால்மூட்டெலும்பு 
முழந்தாள்‌ மூட்டுச்சில்லு. 
0816112010ஈரு : மூட்டுச்சில்லு 
அறுவை: சில்லெடுப்பு : மூட்டுச்‌ 
சில்லை அகற்றுவதற்கான 
அறுவை மருத்துவம்‌. 

0212 : திறந்த : வெளிப்படை. 
யான; மேலீடாகத்‌ தெரிகிற. 
221611 0ப01ப6 8116211055 


திறந்த இதயத்‌ துளை : குழந்தை 





316781 08565 


815 021110 01/5101001 


சகது கை சைைைைசை சக கை கைன னைக கைக சைகை கவை ககக சகா பககக வரவை கவ்வ வரவைக்க பை அவலும்‌ 


பிறந்த பின்பு, இதயத்தின்‌ இடது 
அறைகளுக்கும்‌, வலது அறை 
களுக்குமிடையிலான தொடர்பு 
வழி மூடிக்கொள்ளத்‌ தவறுவ 
தால்‌ இதயத்துளை ஏற்படுகிறது. 
இதனால்‌ தூய இரத்தமும்‌ 
கெட்ட இரத்தமும்‌ ஒன்றாகக்‌ 
கலந்து பல நோய்கள்‌ உண்டா 
கின்றன. இதயத்தினுள்‌ ஓர்‌ 
இறங்கு குழாயைச்‌ செலுத்தி, 
அதன்‌ வழியே ஓர்‌ இரட்டைக்‌ 
குடை' சவ்விசைச்‌ செருகி இத்‌ 
துளையை அடைக்கலாம்‌. 
021௦2 ௦20565 : தந்தை வழிக்‌ 
காரணங்கள்‌ : கருச்சிதைவுக்‌ 
கான தந்தைவழிக்‌ காரணங்கள்‌. 
றவரி பன : வழிகாண்‌ கருவி : 
ஒரு குறுகிய சுருக்குப்‌ புழை 
வழியாக உள்‌ செலுத்தப்படும்‌ 
ஒரு இழையுரு விரிப்பான்‌. ஒரு 
பெரிய நுண்குழல்‌ அல்லது 
உலோக விரிப்பானை செலுத்‌ 
துவதற்கு அது வழிகாட்டியாய்‌ 
உதவுகிறது. 

- ஐ21௦01௦1௦0/ : நோய்க்குறி உயி 
ரியல்‌ : உயிரியல்‌ செய்திகளை 
முன்னிலைப்படுத்தும்‌ நோய்க 
குறியியல்‌. 

311௦92 : பிணி யூக்கி; நோயுண்‌ 
டாக்கும்‌ நுண்ணுயிர்‌, நோயணு : 
நோய்‌ தோற்றுவிக்கிற ஒரு 
பொருள்‌. பொதுவாக, இது 
உயிருள்ள ஓர்‌ உயிரியைக்‌ 


குறிக்கும்‌. 


0311100616515 (281௩௦06807) : 
நோய்த்‌ தோற்ற முறை : நோய்‌ 
தோன்றி, வளரும்‌ முறை. 
31௦021211௦ : நோயுண்டாக்கும்‌; 
நோய்‌ உருவாக்கும்‌. 
20 : நோயுண்டாக்கும்‌ 
திறன்‌ : நோயைத்‌ தோற்று 
விக்கும்‌ திறம்பாடு. 
ற241௦9௭௦௱௦/௦ : நோய்ப்‌ பண்பு; 
நோய்‌ அறிவுறுத்து : நோய்‌ 
இன்னதென்று காட்டுகின்ற 
தனிப்பண்பு. 

0310௦9௦ட : உணர்ச்சி ஆய்‌ 
வியல்‌. 


2%௦1௦9184 : நோய்க்குறி ஆய்‌ 
வாளர்‌; நோயறி வல்லுநர்‌; நோய்க்‌ 
குறியியல்‌ வல்லுநர்‌. 

ர347௦1௦0/ : நோய்க்‌ குறியியல்‌; 
நோயியல்‌; நோய்க்கூறு இயல்‌ : 
நோய்க்கான காரணம்‌, அதன்‌ 
தன்மை பற்றி ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. 
0210௦1௦91021 720பா௨ : நோய்‌ 
வடைந்த எலும்பு முறிவு. 
0247௦0௦012 : நோயச்சம்‌; நோய்‌ 
மருட்சி : நோய்‌ பற்றி ௮ச்சங்‌ 
கொள்ளும்‌ ஒரு மன நோய்‌. 
0311௦0 /01௦1௦0/ : மனநோய்க்‌ 
குணஇயல்‌ : மனநோயின்‌ மனவியல்‌ 
0210௦ 007௫/51௦1௦00/ : இயல்பிலா 
உடலியல்‌ : மனிதரின்‌ இயல்பு 
மீறிய செயல்முறைகள்‌ குறித்து 
ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. 


்தத பப பப ப ப ப ப ப ட்டடட்ப்பயயயயியயவமையயயமயய மையை 





ரல 616 06211 
நல : பாதைவழி : 7. ஒரு | 79114411௦2 ௦0௭0 : பெருங்‌ 


பாதை அல்லது வழிமுறை. 2. 


தூண்டல்கள்‌ தோன்றும்‌ 
இடத்திலிருந்து சேரவேண்டிய 
இடத்துக்கு ஏந்திச்‌ செல்லும்‌ 
நரம்பணுக்களின்‌ அச்சிழைத்‌ 
திரள்‌. 3. ஒரு கூட்டுப்‌ பொருளி 
லிருந்து மற்றொன்றை உருவாக்‌ 


கும்‌ வேதியியல்‌ மறுவினை 


களின்‌ வரிசை முறை. 

0௦1/2 : நோயாளர்‌; நோயர்‌ : 
ஒருநோய்‌ அல்லது பாதிப்பால்‌ 
துன்பப்பட்டு, மருத்துவம்‌ 
மேற்கொள்ளும்‌ ஒருவர்‌. 
02112 ௦1௦6 : நோயாளி 
இணக்கம்‌ : ஒரு நோயாளி 
மருத்துவரின்‌ அலோசனைக்‌ 
கிணங்க, குறிப்பிட்ட மருந்தை 
குறிப்பிட்ட அளவில்‌, குறிப்‌ 


பிட்ட நேரத்தில்‌, குறிப்பிட்ட : 


வழியே ௨ லுக்குள்‌ செலுத்துதல்‌. 


௦௦ெ1112வ! : தந்தை வழி : தந்தை 
வழியாக வந்த. 

024ப1005 : திறந்த; விரிந்த. 
”2ய1/-8 பாரா”! (651 : பால்‌ புன்னல்‌ 
சோதனை : அமெரிக்க மருத்து 
வார்களான ஜான்பால்வ மற்றும்‌ 
வால்ஸ்‌ புன்னல்‌ பெயரால 
மைந்த சோதனை. சுரப்பித்‌ 
தொற்றுக்‌ காய்ச்சலில்‌ குருதி 
நீரிலுள்ள வேற்றுவினை எதிர்‌ 
மியத்தைக்‌ கண்டுபிடிக்கும்‌ 
சோதனை. 


குடல்‌ அறுவை பெருங்‌ 


- குடலின்‌ ஒரு பகுதியை இரு 


புகுதியாகக்‌ கால இடைவெளி 
யில்‌ வெட்டியெடுக்கும்‌ முறை. 
நோயுற்ற குடற்பகுதியை 
தோலுக்குப்‌ புறத்தே வைத்து 
குடவின்‌ இருவளைவுகளையும்‌ 
பொருத்தி வயிற்றுச்‌ சுற்றுச்‌. 
சுவரை அதற்குமேல்‌ அதைச்‌ 
சுற்றிதைத்து, ஒரு கால இடை. 
வெளிக்குப்‌ பிறகு நோயுற்ற 
பகுதியை மட்டும்‌ வெட்டி 
அகற்றி விடுதல்‌. 

றுஊய௦ஈ : பாவுலோன்‌ : பான்‌ 
குரோனியம புரோமைட்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வாணிகப்‌ பெயர்‌. 
6௦14 : புரதக்குறைபாடு : புரதக்‌ 
கலோரி ஊட்டச்‌ சத்துக்‌ குறை 
பாடு. 

063 ஒழ24௦07 1108 7216 : 
சுவாசக்‌ காற்று வீதம்‌ ; ஒரு 
வினாடி நேரத்தில்‌ உட்சுவாசிக்‌ 
கப்படும்‌ காற்றின்‌ அளவை 
அளவிடுதல்‌. 

0631 : பியர்ல்‌ : 7. அவியாகும்‌ 


. அமைல்‌ நைட்ரைட்‌ கொண்ட 


ஒரு சிறு மெல்லிய கேப்சூல்‌. 
அதை ஒரு கைக்குட்டையில்‌ 
நசுக்கி உள்ளிமுக்க வேண்டும்‌. 
2. மூச்‌ சுக்குமாய்‌ அஸ்துமா 
நோயில்‌ உண்டாகும்‌ உருண்டு 
தடித்த சளித்திரள்‌. 





062006 018106 


817 


061226 ப5 14612 


ண வைகை சைகை கை சகைகைகை கைள சசககக சன வைகைககைகைக்களை க வைக்க கைதவைவைக களைகளை வா வைய வைப பபப வைலம 


063ப0'5 072196 : மார்பகத்‌ தோல்‌; 
மார்பகத்‌ தோல்‌ புற்று 
கடுமையான வீக்கம்‌ அல்லது 
கடும்‌ பிளவை ஏற்படும்போது 
மார்பகத்தின்மீது தோல்‌ 
தோன்றுதல்‌, நிணநீர்‌ இழைம 
அழற்சியினால்‌ முடியின்‌ புழை 
வாய்கள்‌ குழிகளாகத்தோன்றும்‌. 
0௦௦(2 : சீப்புரு. : சீப்புப்‌ போன்ற 
துருத்தங்களை அல்லது முனை 
களைக்கொண்ட ஒரு அமைப்பு. 
06௦011 : பெக்டின்‌ : ஆப்பிள்‌ 
பழச்சதை அல்லத எலுமிச்சம்‌ 
பழங்களின்‌ தோலிலிருந்து 
பிரித்தெடுக்கப்படும்‌ பழச்‌ சர்க்‌ 
கரை அமிலங்களின்‌ பல்சேர்மம்‌. 
௦6௦012! : மார்பகம்‌ சார்ந்த; மார்‌ 
புடைய; நெஞ்சுசார்‌ : நெஞ்சுக்குரிய 
மார்பக நோய்க்குக்‌ குணம்‌ அளிக்கிற. 
௦௦௦0111600 : மார்புக்குரலொலி: 
குரல்‌ எதிரொலி மிகுந்து மார்பு 
அமைப்புகளின்‌ வழியாகச்‌ 
சென்று குரலொலியாகக்‌ கேட்‌ 
கப்படுதல்‌. 

6௦06 : மார்பறை : மார்பக 
முன்சுவர்‌. 

0602! : பாதம்‌ சார்ந்த; காலடி : 
காலடி, உறுப்பு சார்நீத. 

06 021850ு/ பையன்பால்‌ 
வேட்கை : சிறு பையன்களில்‌ 
மலப்புழை வழியாக உடலுறவு 
கொள்ளுதல்‌. 


0௦01௦61 : காம்புச்‌ சிறுகிளை : 
1. காலடிமுனை, காலடித்‌ தட்டு 
துணைமை. 2. காலணுவின்‌ 
(அள்நிற்கும்மேடை) துருத்தம்‌. 
06010€118(401 : காம்புருவாக்கம்‌ : 
சிறுகாம்பு அல்லது காம்பு 
உருவாக்கம்‌. 

0601016 : சிறுகாம்பு: மயிர்க்கால்‌; 
வேருரு : சுற்றுப்புறக்‌ கட்ட 


மைவுகளுடன்‌ ஒரு கட்டியை 


'இணைக்கும்‌ குறுகிய உறுப்பு. 
௦௦010௦0121 : பேன்சார்ந்த : 7. 
காம்பு சார்ந்த, 2. பேன்‌ சார்ந்த. 
0601௦ய1/244௦ஈ : பேன்‌ தொற்று : 
1. காம்பு உருவாகும்‌ வழிமுறை. 
2. பேன்தாக்கம்‌. 

06010ப11௦186 : பேன்கொல்லி : 
1. பேன்‌ ஓழித்தல்‌. 2. பேன்‌ 
கொல்லும்‌ பொருள்‌. 
௦6010010815 : பேன்‌ நோய்‌ 
பேன்கள்‌ மலிந்து உண்டாகும்‌ 
நோய்‌. 

0601௦ய/ப5 : ஒட்டுண்ணிப்‌ பேன்‌; 
சீலைப்பேன்‌ : நோய்களைப்‌ 
பரப்பும்‌ முக்கியமான ஒட்‌ 
டுண்ணிப்‌ பேன்‌ இனம்‌. 
06௦110 : தோலுரிதல்‌. 


0611282105 ॥4சசம்கர்‌6ா 015- 
6256: மரபு நலிவு நோய்‌ 
உளவியல்‌ கோளாறுடன்‌ 


தொடர்புடைய ஒரு மரபு வழி 
நலிவு நோய்‌. 


க ரை 
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06!18018 : தோல்‌ வெடிப்பு நோய்‌; 
தோல்‌ வரட்சி; வரட்டுத்தோல்‌ : 
வைட்டமின்‌ -பி தொகுதி, 
புரதம்‌ போன்ற ஊட்டச்சத்துக்‌ 
குறை வினால்‌ உண்டாகி, 
இறுதியில்‌ மூளைக்‌ கோளாறில்‌ 
கொண்டு விடக்கூடும்‌ தோல்‌ 
வெடிப்பு நோய்‌. 


061/6: குளிகை; வில்லை; கவளம்‌; 
நீர்வில்லை : சிறிய மாத்திரை. 


061016 : தோல்சவ்வு, மென்தோல்‌ 
படலம்‌ : 1. தோலின்‌ ஒருமென்‌ 
தண்டு. 2. நீர்மங்களின்‌ பரப்பி 
லுள்ள மென்படலம்‌. 
061410814/028! : வட்டில்புல்லிசார்‌ ; 
சிறு நீரக வட்டில்கள்‌, புல்லிகள்‌ 
சார்ந்த. 

061410 டு : இடுப்புக்குழி. 
61/10 608/௦ஈ௦௨10௫ு 
இடுப்புக்கூடு தலையளவு 
தாயின்‌ இடுப்புக்‌ கூட்டுக்கும்‌ 
முதிர்‌ கருத்தலைக்கும்‌ உள்ள 
பொருத்த அளவு. 

081910 0674௦௱ர்று : இடுப்புக்குழி 
குறைவு. 

06116 01/82 : 
விதானம்‌. 


06191௦ 185018 : இடுப்புக்குழி 
மென்படலம்‌. 


06௦110 11ஈ : இடுப்பெலும்பு. 


06141௦11௦௦ : இடுப்புக்குழித்தளம்‌: 
மேலேயுள்ள இடுப்புக்‌ குழிக்‌ 


இடுப்புக்குழி 


கும்‌, கீழேயுள்ள பெண்‌ உறுப்‌ 
புக்கும்‌ இடைப்பட்ட. பகுதிக்கு 
மிடையிலான ஒரு தசைப்‌ பிரி 
வினை. இந்தத்‌ தசை நலி வடை 
யுமானால்‌ சிறுநீர்‌ அடக்க முடி 


யாமை); கருப்பை நெகிழ்வு 


உண்‌ டாகும்‌ இழுப்பறை 
ஆதாரத்தசை 
06141௦ 01016 : இடுப்புக்‌ குழி 


வளையம்‌; இடுப்பு வளையம்‌; 
இடுப்புக்கூட்டு வளையம்‌ 


இடுப்புக்குமி இணைப்பெலும்பு 


- (புனிதஎலும்பு), வால்பக்க முது 


கெலும்பு என்ற இரு இடுப்‌ 
பெலும்புகள்‌ அடங்கிய இடுப்‌ 
புக்குமி எலும்புக்கூடு. 

௦61910 ॥117₹6011௦ : கருப்பைத்‌ 
தொற்று. 

021810 றா ஊரா (75) : 
இடுப்புக்‌ குழி நோவு : பெண்‌ 
களின்‌ இடுப்புக்‌ குழியில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ வலி. இதற்கான நோயியல்‌ 
காரணம்‌ தெரியவில்லை. 
அதனால்‌ இதைக்‌ குணப்படுத்து 
வதற்கான சிகிச்சை இல்லை 
நோயின்‌ தீவிரத்தைத்‌ தணிக்க 
வலி நிவாரண மருந்துண்டு. 
061410 6௦46 : இடுப்புக்குழி 
அழற்சி : இடுப்புக்குழி வயிற்‌ 
றுறை. அழற்சி. 

06181௦ 0௦௦ ரபப௱ : இடுப்புக்‌ 
குழியுறை. 
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6141712110 : இடுப்புறுப்பு 
நிலைப்படுத்தல்‌ : மிதக்கும்‌ இடுப்பு 
உறுப்பு ஒன்றை ஓரிடத்தில்‌ 
நிலைத்துப்‌ பொருத்தும்‌ அறுவை. 
டர்ள்‌ : இடுப்புக்குழி மானி; 
இடுப்புக்குழி அளவி; இடுப்புக்‌ 
கூட்டுமானி : மகப்பேறு மருத்துவ 
நோக்கங்களுக்காக, இடுப்புக்‌ 
குழியின்‌ விட்டத்தை அளவிடு 
வதற்கான ஒரு கருவி. 

6114 ஒரு இடுப்புக்குழி 
அளவீடு; இடுப்புக்குழி அளவை: 
இடுப்புக்குழியின்‌ பரிமாணங்‌ 
களை அளவிடுதல்‌. 
06191௦1௦டு : இடுப்புக்கூட்டு 
அறுவை : 1. பூப்புப்பிணைப்பில்‌ 
£றி, இடுப்பு வெளி வழியை 
பெரிதாக்குதல்‌. 2. சிறுநீரக 
வட்டிலைக்‌ க&ீறுதல்‌. 


0௦1315 : இடை; இடுப்புக்குழி; 
இடுப்பு வளையம்‌; இடுப்புக்கூடு; 





இடுப்புக்குழி 


இடுப்பெலும்பு : கண்ண வடிவி 
லான இடுப்பெலும்புக்குழிவு, 
இடுப்புக்கூடு, இடுப்புவளையம்‌. 
ஐ61318ற௦ஷ்‌ு!1115 : முதுகெலும்‌ 
பின்‌ இடுப்புப்‌ பகுதியழற்சி : முது 
கெலும்பின்‌ இடுப்புப்‌ பகுதியை 
பாதிக்கும்‌ கீல்வாதம்‌ போன்ற 
முதுகெலும்பழற்சி. 
௦19௦10 : நீர்க்கொப்புளத்‌ 
தோல்‌ நோய்‌ : நீரழுத்த பெரும்‌ 
நீர்க்கொப்புளங்களோடு கூடிய 
தோலின்‌ செந்தடிப்பு நிற 
மாற்றம்‌ தோன்றுதல்‌. 
ராம : நீர்க்கொப்புளம்‌; 
தோல்‌ கொப்புளம்‌ : தோலில்‌ 
ஏற்படும்‌ நீர்க்கொப்புளநோய்‌. 
நன்பா : பென்பிரிட்டின்‌ : ஆம்‌ 
பிசிலின்‌ என்ற மருந்து. 
௦05111 : பெண்டெல்லஃப்ட்‌ : 
மூக்கு, வாய்‌, தொண்டை, 
குரல்வளை, மூச்சுக்குழாய்கள்‌, 
மூச்சுநுண்குழல்கள்‌ உள்ளிட்ட 
மூச்சுப்பாதையில்‌ கண்‌ நேர 
காற்று இயக்கம்‌, வாயுப்‌ பரி 
மாற்றத்தில்‌ பங்கேற்பில்லை. 
ஊாள்‌6ம்‌'5 யா : பென்ட்‌ 
ரெட்‌ நோயியம்‌ : தைராய்டு 
இயக்குநீர்‌ உருவாவதில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ தடை காரணமாக தைரா 
பிடு குறைக்கமலையை உண்‌ 
டாக்கும்‌ பிறவிக்கோளாறு. 
இத்துடன்‌ காது கேளாமை 
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அல்லது செவிட்டு களமையும்‌ 
இருக்கலாம்‌. 

0௦%0ப!௦ப5 : தொங்கலான; ஊச 
லான : தொங்கி ஊசலாடுகிற. 


ட 0ப!1௦ப5 800௦6 : தொங்கல்‌ 
வயிறு : அடிவயிறு முன்பக்கம்‌ 
தொங்கலாக இருத்தல்‌. 
£௦ஈ6௦௦ஈட : பெனக்டமி : ஆண்‌ 
குறித்தண்டு அறுத்து நீக்குதல்‌. 
ள்ள : பெனெம்‌ : நோய்‌ நுண்‌ 
ணுயிரணுச்‌ சுவரை பாதித்து 
செயலற்ற நிலையிலிருக்கும்‌ 
நோய்‌ நுண்ணுயிரை அளிக்கும்‌ 
பீட்டாலேக்டம்‌ குழுவைச்‌ 
சேர்ந்த நோயுயிர்‌ எதிர்‌ மருந்து. 
னள்‌ா2௦6 : ஊடுருவு நிலை : 
ஒரு பொருள்‌ அல்லது 
- பகுதிக்குள்‌ ஏதோ ஒருபொருள்‌ 
உள்நுழையும்‌ அளவு. 1. மாற்ற 
மடைந்த மரபணு அதனை 
உள்ளடக்கியவற்றுக்குள்‌ 
குறிப்பிடத்தக்க விளைவினை, 
ஏற்படுத்தும்‌ அளவு வீதம்‌. 
௦6௦1231119 ப/௦ன : ஊடுருவு 
சீழ்ப்புண்‌; துளைக்கும்‌ சீழ்ப்புண்‌ : 
உறுப்பெல்லைக்குள்‌ பரவி 
இரத்த நாளத்தை அரித்திடும்‌ 
சீம்ப்புண்‌. இதனால்‌, குருதி வாந்தி 
அல்லது கருங்கட்டி உண்டாகும்‌. 
621110 17௦பா0 : ஊடுருவு 
காயம்‌; துளைக்கும்‌ புண்‌ : 
தோலுக்குள்‌ ஊடுருவி திசுக்‌ 


களைக்‌ காயப்படுத்தும்‌ கூர்மை 
யான ஆயுதத்தினால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ அழமான காயம்‌. 


நோனா : ஊடுருவல்மானி: 
எக்ஸ்கதிர்களின்‌ ஊடுருவும்‌ 
திறனை அளக்கும்‌ கருவி. 
பாரி வாப்ாச : பெனிசிலாமின்‌ : 
கன உலோக நச்சூட்டலைக்‌ 
குணப்படுத்துவதற்குப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ ஒருவகைப்‌ பெனிசிலின்‌ 
பொருள்‌. வில்சன்‌ நோய்‌, ஈய 
நச்சு ஆகியவற்றை இது குணப்‌ 
படுத்துகிறது. 

ற௦!௦!!110 2010 : பெளிசில்லிக்‌ 
அமிலம்‌ : பெனிசில்லியம்‌ மறி 
றும்‌ ஆஸ்பெர்தில்லஜ்‌ ஆகிய 
வற்றின்‌ பல்வேறு இனங்களின்‌ 
வளர்மங்களிலிருந்து பெறப்‌ 
படும்‌ நோயுயிர்‌ எதிர்ப்பொருள்‌. 


டி : பெனிசிலின்‌ : பூஞ்சக்‌ 
காளானில்‌ முதலில்‌ கண்டுபிடிக்‌ 
கப்பட்டுச்‌ சில நோய்க்‌ கிருமி 
களின்‌ வளர்ச்சியைத்‌ தடுக்கப்‌ 
பயன்படும்‌ மருந்து. கிராம்‌ 
சாயம்‌ எடுக்கும்‌ பாக்டீரியாக்‌ 
களினால்‌ உண்டாகும்‌ பல்‌ 
வேறு நோய்களைக்‌ குணப்‌ 
படுத்த ஊசி மருந்தாகப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. நோயின்‌ 
கடுமையைப்‌ பொறுத்துப்‌ பல்‌ 
வேறு அளவுகளில்‌ இது பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. பாக்டீரியா 
வினால்‌ ஏற்படும்‌ குலையணைச்‌ 
சவ்வு வீக்கத்திற்கு மிக அதிக 
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அளவு (20,00,000 அலகுகள்‌) 
கொடுக்கப்படுகிறது. 


0௦ர்‌௦!1ர256 : பெனிசிலானேஸ்‌: 
பெனிசிலினை அழித்திடும்‌ ஒரு 
செரிமானப்‌ பொருள்‌ (என்‌ 
சைம்‌?. 


ர்‌!!! உக/0ப6 125 : பெனி 
சிலின்‌ ஒவ்வாமைச்‌ சோதனை. : 
பெனிசிலின்‌ மருந்தினால்‌ ஓவ்‌ 
வாமை உணர்வு ஏற்படுகிறதா 
என்று கண்டறிவதற்கான 
சோதனை. 

௦/௦! : பெனிசிலியம்‌ 
தூரிகைபோல்‌ அமைந்த ஓரு 
வகைப்‌ பூஞ்சக்‌ காளான்‌. இது 
உணவுப்‌ பொருள்களில்‌ நஞ்‌ 
சூட்டக்கூடியது. 

௦௦/௦11106 : பெனிசில்லஸ்‌ : தூரி 
யின்‌ மயிரிழைகள்‌ போன்று 
மண்ணீரலில்‌ அமைந்துள்ள 
தமனி நுண்கிளைகளின்‌ தொகுதி. 
ரப்பா! : பெனிடுரால்‌ 
பென்சாத்தின்‌ பெனிசிலின்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
௦26/5 : ஆண்குறி; மானி 
அண்களின்‌ கலவி உறுப்பு. 
னாவ : பெனோட்ரான்‌ 
ஹைட்ராகாஃபென்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
௦6391111௦1 4௭ாவா!ராக16 : 
பென்டாளரித்திரிட்டோல்‌ டெட்‌ 
ராநைட்ரேட்‌ : நெஞ்சுப்பைக்‌ 


குருதி நாள விரிவகற்சி மருந்து. 
இது மைக்கார்டால்‌' என்ற 
மாத்திரைகளாகக்‌ கிடைக்கிறது. 


06ா(20200/1 : ஐவிரல்காரர்‌ : கை 
கால்கள்‌ ஒவ்வொன்றிலும்‌ ஐந்து 
விரல்கள்‌ மட்டுமே உள்ளவர்‌. 
0ன(8035111॥ : பென்டாகாஸ்டி 
ரின்‌ : ஒரு செயற்கை இயுக்குநீர்‌ 
(ஹார்மோன்‌). இது நெஞ்சுப்‌ 
பைச்‌ செயற்பாட்டுச்‌ சோதனையில்‌ 
உச்ச அளவு அமிலம்‌ சுரப்பதை 
ஊக்குவிக்கப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. இது ஊசி வழியாகச்‌ 
செ லுத்தப்படுகிற து. 
றவாரோர்ளாா6 : பென்டாமிடின்‌ : 
செவிப்பறை அழற்சி, “காலா 
அசார்‌” என்ற கறுப்புக்‌ காய்ச்‌ 
சல்‌ போன்ற நோய்களுக்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒரு 
செயற்கைக்கூட்டுப்‌ பொருள்‌. 
06(2200116 : பென்டாசோசின்‌ : 
மிதமான வலியை நீக்கப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ மருந்து, மட்டுமீறிய 
இரத்த அழுத்தத்தில்‌ அல்லது 
தளர்‌ நெஞ்சுத்‌ துடிப்பில்‌ இது 
ஊசி வழியாகவும்‌, நரம்பு 
வழியாகவும்‌, வாய்‌ வழியாகவும்‌ 
கொடுக்கப்படுகிறது. இது 
மார்‌ஃபினை விடச்‌ சிறந்தது. 
ஐன(ாவா௨ : பெந்த்ரான்‌ 
மெத்தாக்சிஃபுளூரான்‌. 
றா*௦வ்‌$௦ா6 : பென்டா்பார்‌ 
பிட்டோன்‌ : குறுகிய காலம்‌ 
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செயற்படக்கூடிய பார்பிட்‌ 
ரேட்டுகளில்‌ ஒன்று. குழந்தை 
களுக்கு மருத்துவச்‌ சிகிச்சை 


தொடங்குவதற்கு முன்பு 
கொடுக்கப்படுகிறது. 
(௦56 : பென்டோஸ்‌ : தன்‌ 


மூலக்‌ கூறுகளில்‌ ஐந்து கார்பன்‌ 
அணுக்களைக்‌ கொண்டுள்ள 


ஒற்றைச்‌ சர்க்கரைச்‌ சர்‌ 


களில்‌ ஒன்று. 


0௦௩௦5 பா12 : சிறுநீர்ச்‌ சர்க்கரை : 
சிறுநீரில்‌ பென்டோஸ்‌ (சர்க்‌ 
கரை) இருத்தல்‌. இது வளர்‌ 
சிதை மாற்றக்‌ கோளாறினால்‌ 
உண்டாகலாம்‌. 


0௦௦12! : பென்டோத்தால்‌ 
தையோபென்டோன்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
06௦4111001 : ஆண்‌ குறி 
இழுமனப்‌ பிறழ்ச்சி : ஆண்‌ 
குறியை எப்போதும்‌ இழுத்துப்‌ 
பார்க்கும்‌ நரம்பு மனப்பழக்கம்‌. 
ற60!105 : பெப்லோஸ்‌ : நச்சுயிர்‌ 
பகுதிகளைச்‌ 
கொழு புரத உறை. 


ஜறஊ௱ர்ார : தைலமணவில்லை: 


சிறந்த தைலமண மூட்டப்பட்ட 


இனிப்புத்‌ திண்பண்டவில்லை. 


_றஜஊ8/ஈ : இரைப்பை என்சைம்‌ : 


இரைப்பையில்‌ சுரக்கும்‌ சாற்றில்‌ 
கலந்துள்ள புரதத்தைச்‌ செறிக்கும்‌ 
அற்றலுடைய நொதி. 

௦605110061 : பெப்சினோஜன்‌ : 
இரைப்பைச்‌ சவ்வுப்‌ படலத்‌ 


சூழ்ந்துள்ள. 


தின்‌ உயிரணுக்களால்‌ சுரக்கப்‌ 
படும்‌ ஒரு சைமோஜன்‌. இது, 
ஹைட்ரோகுளோரிக்‌ அமிலத்‌ 
துடன்‌ (இரைப்பை அமிலம்‌) 


அல்லது பெப்சினுடன்‌ கலந்து 


இரைப்பை நொதியாக (பெப்‌ 
சின்‌) மாறுகிறது. 


061௦ : சீரணப்‌ பாதைப்‌ புண்‌; 
குடற்புண்‌; இரைப்பைப்‌ புண்‌ : 
இரைப்பை நொதியுடன்‌ (பெப்‌ 
சின்‌) அல்லது சீரணத்துடன்‌ 
தொடர்புடையது. பொதுவாக, 
இது சீரணப்பாதைப்‌ புண்‌ 
ணைக்‌ குறிக்கிறது. இது பொது 
பாக இரைப்பையில்‌ அல்லது 
முன்சிறு குடலில்‌ ஏற்படுகிறது. 
சில சமயம்‌, கீழ்‌ உணவுக்‌ 
குழாயிலும்‌ உண்டாகும்‌. 

020/0 ப/௦2 : முன்சிறுகுடல்புண்‌. 


060182701௦ : பெப்டிடெர்ஜிக்‌ : 
சிறு பெப்டைடு மூலக்கூறு 
களை நரம்புக்‌ கடத்திகளாகப்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ இழைகளின்‌ 
நரம்பணுக்களைக்‌ குறிக்கிறது. 
0601106565 : பெப்டைடுகள்‌ 

குறைந்த மூலக்கூற்று எடை 
யுள்ள கூட்டுப்‌ பொருள்கள்‌ 


- இவை நீரால்‌ பகுத்தலின்போது 


இரண்டு அல்லது அவற்றுக்கு 
மேற்பட்ட. அமினோ அமிலங்‌ 
களை கொடுக்கின்றன. இவை 
டைபெப்டைடுகள்‌, டிரைபெப்‌ 
டைடுகள்‌, பாலிபெப்டைடுகள்‌ 


அகும்‌. 
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0600௦01௦31 : பெப்டிடோக்ஸி 
கன்‌ : பெரும்பாலான நோய்‌ 
நுண்ணுயிர்களின்‌ அணுச்சுவ 
ரின்‌ முக்கியமான பகுதிக்‌ கூறாக 
சர்க்கரை (சத்துக்களுடன்‌) 
இணைந்த பெப்டைடுகள்‌ 
அல்லது அமைனோ அமிலங் 
கள்‌ அடங்கு கூட்டுப்பொருள்‌. 
0600000005 : பெப்டோகாக்கஸ்‌: 
மற்ற நோயுயிர்களுடன்‌ இணைந்து 
செயல்பட்டு தொற்றுகள்‌ உண்‌ 
டாக்கும்‌ கிராம்‌ சாயமேற்கும்‌ 
அவ்வளி கோளக்கிருமி. 
060(௦02/6 : பெப்டோஜெனிக்‌ : 
1. பெப்டோன்ஸ்‌ தயாரிக்கும்‌. 2. 
சீரணத்துக்கு துணை செய்யும்‌. 
0ஜஷ60ா% : பெப்டோன்கள்‌ : கரி 
நீரகைகளின்‌ புத்துருவாக்கச்‌ 
செரிமான நீரிலுள்ள எளிதில்‌ 
கரையும்‌ உறையாப்‌ பொருள்‌ 
கள்‌. புரதச்‌ சீரணத்தின்‌ முதல்‌ 
கட்டத்தில்‌ ஒர்‌ உள்‌ புரதத்தின்‌ 
மீது செயற்படும்‌ இரைப்பை 
நொதி (பெப்சின்‌) அல்லது 
நொதி உண்டாக்கும்‌ பொருள்‌. 
060101 பா12 : பெப்டோன்‌ சிறுநீர்‌: 
பெப்டோன்‌ கலந்துள்ள சிறுநீர்‌. 
06௦60110 புலனுணர்வுப்‌ 
பொருள்‌; உளவழி அறிதல்‌ : 
புலனியல்‌ காட்சிப்‌ பொருள்‌. 
0₹01051620100000ப5 : பெப்‌ 
டோஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ்‌ 
சந்தர்ப்பவாத தொற்றுண்‌ 


டாக்கும்‌ நச்சுயிர்களாக செயல்‌ 
படும்‌, கிராம்‌ சாயமேற்கும்‌ 
அல்வளி கோள நச்சுயிரினம்‌. 


06௦621 : புலனுணர்வுப்‌ பொருள்‌; 
உணவழி அறிதல்‌ : புலனியல்‌ 
காட்சிப்‌ பொருள்‌. 

06ா0௦20/0ஈ : பொறிக்காட்சி; புல 
னுணர்வு; கண்ணோட்டம்‌; உணர்ந்‌ 
தறிதல்‌ : புலனுணர்வு மூலம்‌ ஏறி 
படும்‌ உள்ளத்தின்‌ புறக்காட்சி, 
புலனுணர்வு வாயிலாக ஒரு 
பொருளிலிருந்து இன்‌ னொரு 
பொருளை வேறுபடுத்திக்‌ காணுதல்‌; 
அவற்றின்‌ மாறுபட்ட பண்பு 
களைக்‌ கண்டறிதல்‌ உணர்வறிவு. 
௦௦ ரம : உணர்வேற்புமை : 
உணர்வு பதிப்புகளை ஏற்கும்‌ 
திறமை. 

0600126 : ஊடுருவி : 1. தூளான 
பொருள்‌ ஊடாக நீர்மம்‌ 
ஓன்றை கசிய அனுமதித்தல்‌. 2. 


வடிகட்டிய அல்லது ஊடு 
ருவிய நீர்மம்‌. 
0௦£00(2110 : ஊடு பரவுதல்‌; 


ஊடுருவித்தல்‌; பொசிதல்‌; கசிதல்‌: 
நீர்மங்கள்‌ வடிகட்டுவதைக்‌ 
கடந்து கசிந்து ஊடு பரவுதல்‌. 
06 ௦௦11 பயா : பக்கத்‌ தொடல்‌: 
தொற்று நோய்‌ நிலை அல்லது 
புற்றுக்கட்டி, ஒரு பகுதியில்‌ 
இருந்து அடுத்துள்ள அமைப்புக்குப்‌ 
பரவுவதுபோல்‌ அடுத்தடுத்து 
தொடருதல்‌. 
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067 ௦௦ஈ4ஈபய௱ : தொடர்ச்சியாக: 
ஒரு தொற்று அல்லது புற்று 
நிலை, ஒரு பகுதியிலிருந்து 
அடுத்துள்ள பக்கத்துக்கு 
பரவுவது போல்‌. 

06௦௦8 : பெர்க்கார்ட்டென்‌ : 
மூயாக்கிகார்ட்டோன்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வாணிகப்‌ பெயர்‌. 


060055 : தட்டியறிதல்‌. 


௦6௦ப5$910 : தட்டுச்சோதனை; 
தட்டியுணர்தல்‌; தட்டல்‌; தட்டாய்‌ 
தல்‌; தட்டுகை : நோய்த்தன்மையை 
பொதுவாக இடது கைவிரல்‌ 
ஒன்றை நோயாளியின்‌ தோலில்‌ 
வைத்து, வலது கையின்‌ நடுவிரலால்‌ 
இடது 
தட்டப்படுகிறது. அப்போது 
எழும்‌ ஓசையின்‌ தன்மையை 
ஊன்றிக்கேட்டல்‌. 

ற£ர0ப5501 : ஊடுதட்டி தட்டு 
கருவி : தட்ப ப்‌ பார்த்து நோயறி 
வதற்காக பயன்படுத்தப்படும்‌ 
ஒரு ரப்பர்‌ . தலையுடைய 


சுத்தியைக்‌ கொண்ட அமைப்பு. 


06௦ப1316௦ப5 : தோலினூடே; 
தோல்‌ வழி : தோலின்‌ ஊளடாகச்‌ 
செயலாற்றுகிற. 

0610181100 : துளையிடுதல்‌; 
துளைவிடல்‌; துளைத்தல்‌; துளை : 
இரைப்பை அல்லது குடற்‌ 
சுவரின்‌ தசை நார்‌ சவ்வில்‌ 


துளையிடுதல்‌. அவசர அறுவை. 


கைவிரல்மீது 
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மருத்துவத்தின்‌ போது இவ 
வாறு செய்யப்படுகிறது. குடு 
வைபோளல்‌ இருக்கும்‌ உறுப்புச்‌ 
சுவற்றில்‌ துளையிடலாம்‌. 
ரவி ப1௦6 : துளைப்புண்‌. 
06ரீப510ஈ : நீர்மம்‌ ஊடுசெல்தல்‌: 
. ஒரு உறுப்பு அல்லது திசுவின்‌ 
நாளப்படுகை ஊடாக குருதி 
அல்லது வேறு நீர்மம்‌ செல்லுதல்‌. 2. 
ஒரு நீர்மத்தைக்‌ கொட்டல்‌. 3. 
ஒரு தமனிக்குள்‌ ௪ளசி மூலம்‌ 
ஊட்டப்‌ பொருட்‌ களை ஒரு 
உறுப்புக்குள்‌ செலுத்துதல்‌. 
லர்‌! 6 : பெர்ஹெக்சிலின்‌ : 
நெஞ்சுவலியைத்‌ தணிக்கும்‌ 
மருந்து. நெஞ்சுப்பைக்‌ குருதி 
நாள விரிவகற்சி மருந்து. 
0618061115 : சுரப்பித்‌ திசு 
அழற்சி : சுரப்பிகளைச்‌ சுற்றி 
யுள்ள மென்‌ திசுக்களில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ வீக்கம்‌. இது கழுத்துத்‌ 
தடிப்பினை உண்டாக்குகிறது. 


0613716712] தமனிகூழ்ந்த; 
தமனிச்சுற்று : இதயத்திலிருந்து 
குருதிகொண்டு செல்லும்‌ 


நாளமாகிய ஒரு தமனியைச்‌ 
சுற்றியுள்ள. 

0௦12116115 : தமனிச்‌ சுற்றுத்திசு 
வழற்சி : ஒரு தமனியின்‌ வெளி 
யுறையின்‌ அழற்சி. 
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0ஊாரவரர்‌(6 : தமனிப்புறத்‌ திசு 
அழற்சி; தோள்‌ இறுக்கம்‌; மூட்டுச்‌ 
சுற்றழற்சி; தமனிச்‌ சுற்றழற்சி : 
ஒரு தமனியைச்‌ சூழ்ந்துள்ள 
திசு அகியவற்றின்‌ புற உறையில்‌ 
ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 

ற௦ா[8ாய/2ா : மூட்டு சூழ்ந்த; 
மூட்டுச்‌ சுற்று : ஒரு மூட்டி 
னைச்‌ சுற்றியுள்ள. 

0௦16௦ 101௦11(16 : மூச்சு நுண்‌ 
குழல்‌ சுற்றுத்திசுவழற்சி : மூச்சு 
நுண்குழலைச்‌ சுற்றியுள்ள திசுக்‌ 
களின்‌ அழற்சி. 

௦6100௦ 1௦4116 : மூச்சுக்குழல்‌ 
சுற்று அழற்சி : மூச்சுக்குழலைச்‌ 
சுற்றியுள்ள திசு அழற்சி. 
0611080160 : குலையுறை 
அறுவை; இதயச்‌ சுற்றெடுப்பு : 
நெஞ்சுப்பையை மூடி.க்கொண்டு 
இருக்கும்‌ குலையறை என்னும்‌ 
சவ்வாகிய இதய வெளியுறையை 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
அகற்றுதல்‌. கடுமையான குலை 
யுறை வீக்கத்தின்போது இவ்‌ 
வாறு செய்யப்படுகிறது. 
0௦108101௦1/515 : இதயச்சுற்று 
திசுப்பிரிப்பு : இதயச்‌ சுற்றுறை 
யின்‌ சுவர்ப்படலத்துக்கும்‌ 
உள்ளுறுப்புப்‌ படலத்துக்கும்‌ 
இடை.யுள்ள ஒட்டுத்‌ திசுக்களை 
நீக்குதல்‌. 

0௦108101006116515 : குலையறை 
நீர்வடிப்பு : குலையுறை ஊனீர்ப்‌ 


பை சுரப்பு நீரை உறிஞ்சு குழாய்‌ 
மூலம்‌ வெளிப்படுத்தல்‌. 
0610810115 குலையுறை 
அழற்சி; இதய வெளியுறை 
அழற்சி; இதயச்‌ சுற்றுப்பை 
அழற்சி; இதய உறை அழற்சி : 
நெஞ்சுப்பையை மூடிக்‌ 
கொண்டு இருக்கும்‌ சவ்வின்‌ 
வீக்கம்‌. 

ரோபா : இதய வெளியுறை; 
இதயச்‌ சுற்று; இதய உறை : 
நெஞ்சுப்பையை மூடியிருக்கும்‌ 
இரட்டைச்‌ சவவுப்பை; குலை 
யுறை இதயத்தைத்‌ தொட்டுக்‌ 
கொண்டிருக்கும்‌ படலம்‌ உட்‌ 
கிடப்புறுப்புப்‌ படலம்‌ எனப்படும்‌. 
௦61(68101001/8(௦ : இதயச்சுற்‌ 
றுறை இடைத்திரை சார்ந்த : 
இடைத்திரை மற்றும்‌ இதயச்‌ 
சுறிறுரை சார்ந்த. 
0611081010510டு : இதயச்சுற்று 
றைத்‌ துளையிடல்‌ : இதயச்‌ 
சுற்றுறையில்‌ துளை ஒன்று 
உருவாக்குதல்‌. ப 
௦6110௦18௨ஈ01(15 : பித்தநாள 
சுற்றுத்‌ திசுவழற்சி : பித்தநாளங்‌ 
களைச்‌ சுற்றியுள்ள திசுக்கள்‌ 
அறற்சி. 

0௦1101௦1203/511115 : பித்தப்பை 
சுற்றத்‌ திசுவழற்சி : பித்தப்பை 
யைச்‌ சுற்றியுள்ள திசுக்களின்‌ 
அழற்சி. 
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௦எரய்ர்யா : குருத்தெலும்புச்‌ 
சவ்வு; குருத்தெலும்பு சுற்றுச்‌ 
- சவ்வு : கணு நீங்கலாகக்‌ குருதி 
தெலும்பு முழுவதையும்‌ மூடிக்‌ 
கொள்ளும்‌ சவவு. 

0௨௦016: பெருங்குடல்‌ சூழ்ந்த: 
பெருங்குடலைச்‌ சுற்றியுள்ள. 
நளரஎகார்யாட: மண்டையோட்டுச்‌ 
சவ்வு; மண்டையோட்டுறை : 
மண்டையோட்டை மூடிக்‌ கொண்டு 
இருக்கும்‌ சவ்வு, மண்டை 
யோட்டுப்‌ புறச்சவவு. 
வர்லு216 : பெரிக்சையசின்‌ : 
ஃபெனோத்தையாசின்‌ வழிப்‌ 
(பொருள்‌; இது குளோர்புரோ 
மாசைனைவிட. வலுவானது. 
ஜஊாரஷ6 : சிறு தமனிசூழ்‌ மின்திசு: 
தந்துகிச்சுவரின்‌ வெளிப்பக்கத்‌ 
துக்கு மிக அருகிலமைந்துள்ள 
ஒருநீளச்‌ சுருங்கணு. 
உரக்‌ : மேந்தோலணுப்‌ 
படலம்‌ : முதிர்கரு மேந்தோலை 
மூடியுள்ள, ஒரு மெல்லிய 
தட்டை. அணுப்படலம்‌, குழந்தை 
பிறப்பதற்கு முன்பே: மறைந்து 
விடுகிறது. 

நவர்ககொ௱ய்ப௱ : பெரிடெஸ்மியம்‌: 
ஒரு பிணையத்தை மூடியுள்ள 
இணைப்புத்‌ திசுப்படலம்‌. 
0610 1/20ய1115 : புறப்பைச்‌ 
சுற்றழற்சி : குடல்புறப்பையைச்‌ 
சுற்றியுள்ள திசுக்களின்‌ அழற்சி, 
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வர்வார்‌ச1(5 : குடல்‌ சுற்றழற்சி : 
குடலை மூடியுள்ள வயிற்றுள்‌ 
ஞுறையழற்சி. 

0௨11401116ய/2 : மயிர்‌ மூட்டுப்பை 
சூழ்ந்த : ஒரு மயிர்க்கால்‌ நுண்‌ 
சுரப்பியைச்‌ சுற்றியுள்ள. 
௦ஊ[*01110ய!115 : நுண்சுரப்புச்‌ 
சுற்றழற்சி : மயிர்‌ நுண்சுரப்பி 
களைச்‌ சுற்றுத்‌ திசுவழற்சி, 
௦௦19851115 : இரைப்பைச்‌ 
சுற்றழற்சி : இரைப்பை சுற்றி 
யுள்ள வயிற்றுள்ளுறையழற்௪ி. 
டர்டி 20105 : கல்லீரல்‌ சுற்றழற்சி: 
கல்லீரலைச்‌ சுற்றியுள்ள வயிற்‌ 
நுள்ளுறையழற்சி. 
ஊரு : பெரிகரியோன்‌ : 
1. உயிர்க்கருவைச்‌ சூழ்ந்துள்ள 
அணுக்(கூழ்மம்‌) கணியம்‌. 
2. அச்சிழை மற்றும்‌ இழைமப்‌ 
பிரிவுகளிலிருந்து முற்றிலும்‌ 
வேறுபட்ட நரம்பணுவின்‌ 
அணு மெய்மம்‌. 3. பல்லுரு 
இழை தவிர்த்த, (வேர்க்‌) காழ்கீ 
கருக்கள்‌. 

ஊரி : பெரிக்கைமாட்டா : 
புதிதாக முளைத்த பற்களின்‌ 
சிப்பியின்‌ மேல்‌ காணப்படும்‌ 
கணக்கற்ற குறுக்குக்கோட்டுக 
குழிவுகள்‌. 

ரிவர்‌ 1/5 : பெரிலாபிரிந்‌ 
திட்டீஸ்‌ : உட்செவிவளைகுழல 
மைப்பைச்‌ சூழ்ந்துள்ள திசு 


வழற்சி. 
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ஐ! 8௫ ஈ01(/5 : குரல்வளை சுற்ற 
ழற்சி : குரல்வளையைச்‌ சூழ்ந்து 
உள்ள திசுக்களின்‌ அழற்சி. 
ஊடும்‌ : உட்செவிப்‌ புறநிண 
நீர்‌; சுற்று வடிநீர்‌ : உட்செவியில்‌ 
எலும்புத்‌ துளைக்கும்‌ சவவுத்‌ 
துளைக்கும்‌ இடையிலுள்ள 
நீர்மம்‌. 

உர்புறறர்வார!((5 : நிணநாளச்‌ 
சுற்றழற்சி : ஒரு நிணநாளத்‌ 
தைச்‌ சூழ்ந்துள்ள திசுக்களின்‌ 
அழற்சி. 

உஊர்௱ார்ப௱ : கருப்பை மெல் 
லுறை; கருப்பை சீதப்படலுறை; 
கருப்பைபுறச்‌ சவ்வு : கருப்‌ 
பையை மூடியுள்ள நீரடங்கிய 
இரட்டைச்‌ சவ்வுப்பை. 

றர வ/5 : மச்சைச்‌ சுற்றழற்சி: 
1. தண்டுவடத்தின்‌ சிலந்தியரு 
உரை மற்றும்‌ உள்ளுறையழற்சி. 
2. எலும்பின்‌ மச்சைக்‌ குழி 
வறையைச்‌ சுற்றியுள்ள படல 
அழற்சி. 

றர ௦51/5 : தசைச்சுற்றழற்சி : 
ஒரு தசையைச்‌ சுற்றியுள்ள 
இணைப்புத்‌ திசுவழற்சி. 

றஊர்ஈட 5145 : தசையிழைநாருறை 
யழற்சி : இயக்கு தசையிழைக்‌ 
கட்டுகள்‌ ஒவ்வொன்றையும்‌ 
சுற்றியுள்ள நாருறை அழற்சி. 
றஊாராடு51மா௩ : நீளத்தசை சூழ்‌ 
இணைப்புத்‌ திசுப்படலம்‌ : 
இயக்கு தசையிழைகளின்‌ முதன்‌ 
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மைக்‌ கட்டுகள்‌ ஒவ்வொன்‌ 
றைச்‌ சூழ்ந்துள்ள நாருறை. 
ஊரான! : பேறுகாலம்‌;: நான்கு 
வாரக்கரு : குழந்தை பிறப்‌ 
பதற்கு முந்திய சில வாரங்களுக் 
கும்‌, குழந்தை பிறந்த பிறகு சில 
வாரங்களுக்குமிடைப்பட்ட 
கால அளவு. 

௦ாரஈ21௦1௦07 : குழந்தையியல்‌ : 
முதிர்கரு மற்றும்‌ புத்திளம்‌ 
குழந்தையின்‌ பிறப்புப்பின்‌ கால 
கவனிப்புப்‌ பற்றிய குழந்தை 
மருத்துவத்தின்‌ சிறப்புப்‌ பகுதி. 
061160௦0616 : யோனிக்குழாய்ப்‌ 
பிதுக்கம்‌ : நேர்குடலுக்கும்‌ சிறு 
நீர்ப்பைக்கும்‌ அல்லது நேர்க்‌ 
குடலுக்கும்‌ யோனித்துளைக்‌ 
கும்‌ இடையே உள்ள (தொடை 
யிடைப்‌) மறைவிடப்‌ பகுதியில்‌ 
தோன்றும்‌ பிதுக்கம்‌. 
௦ஊரா6௦௱ ச : யோனிக்‌ குழாய்‌ 
அழுத்தமானி : இடுப்புக்‌ குழித்‌ 
தளத்‌ தசைகள்‌ சுருங்கும்‌ வவி 
மையைப்‌ பதிவு செய்வதற்‌ 
காகப்‌ பெண்ணின்‌ கருப்பை 
வாய்க்‌ குழாயினுள்‌ (யோனிக்‌ 
குழாய்‌) செருகப்படும்‌ ஓர்‌ 
அமழுத்தமானி. 

டர : விடப இணைப்பு 
அறுவை; மூலாதாரத்‌ தைப்பு : 
கிழிந்த விடபத்தை (அசனம்‌) 
சீர்படுத்துவதற்கான அறுவை 
மருத்துவம்‌. 





௦611601௦10 
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0௦ார60100ு : பிறப்புப்‌ பாதை 
அறுவை; மூலாதார வெட்டு : 
பிறப்புப்‌ பாதையில்‌ அறுவை 
மருத்துவம்‌ செய்தல்‌; மேல்‌ 
வெட்டு அறுவை. 


றாஜ்‌! : சிறுநீரகம்‌ சூழ்ந்த; 
சிறுநீரகப்‌ புறம்‌ : சிறுநீரகத்தைச்‌ 
சுற்றியுள்ள. 
ஊர ரார்யா : சிறுநீரகச்சுற்‌ 
றழற்சி : சிறுநீரகத்தைச்‌ சுற்றி 
யுள்ள கொழுப்பு, இணைப்புத்‌ 
திசுக்களின்‌ அழற்சி. 
0௦ ௦பாரபா : நரம்புச்‌ சுற்றழற்சி: 
ஒரு மையவிலகிய நரம்பின்‌ 
தனித்தனி இழைக்கட்டுகளின்‌ 
நாருறை. .. 
றஊரா௦ப௱ : விடபம்‌; கழிவாய்ச்‌ 
சூழல்‌; மூலத்தானம்‌; மூலாதாரம்‌; 
சனம்‌ : பெண்ணின்‌ இடுப்புக்‌ 
குழியின்‌ வெளிவாய்‌, பெண்புற 
வுறுப்பு உள்ளிட்ட உடற்பகுதி 
இடுப்பெலும்பு முன்பாலப்‌ 
பகுதிக்குக்‌ கழே தொடையின்‌ 
இடைப்பகுதி. 
061௦0 : 1. வழக்கமாக நடை 
பெறும்‌ நிகழ்வுகள்‌ அல்லது 


இயற்காட்சிகளுக்கிடையேயுள்ள: 


நேர்ம்‌. 2. பெண்களின்‌ மாதப்‌ 
போக்கு. 3. ஒரு நோய்‌ அல்லது 
நோய்‌ நிலை பாதிக்கும்‌ நேரம்‌. 
2௦11001௦ மா௨(்பஈர : இடைவெளி 
மூச்சோட்டம்‌ : பிறந்த குழந்‌ 
தைக்கு 5-10 வினாடி நேரம்‌ 
மூச்சு நின்று மீண்டும்‌ மூச்சு 


வருதல்‌, மீண்டும்‌ மூச்சு வரும்‌ 
போது குழந்தை நிமிடத்திற்கு 
50-60 தடவை மூச்சுவிடும்‌. இது 
18-15 வினாடிகள்‌ நீடிக்கும்‌. 
மொத்தத்தில்‌ நிமிடத்திற்கு 
30-40 தடவை மூச்சோட்டம்‌ 
நடைபெறும்‌ விட்டுவிட்டு மூச்சு. 
061௦010104 : பருவநிகழ்வு 
வழக்கமாக குறிப்பிட்ட இடை 
வேளைகளில்‌ திரும்பவரும்‌ 
தன்மை. 


_ ஐ6ர௦ம0ர்ச! : பற்புறம்‌ சார்ந்த : 


பல்லைச்சுற்றி, பற்காழ்‌ பற்றிய. 
061100௦11105 : பற்புறத்திசுவியல்‌: 
பற்களைச்‌ சுற்றிலும்‌ அமைந்து 
உள்ள திசுக்களைப்‌ பற்றிய, பல்‌ 
மருத்துவப்‌ பிரிவுகளின்‌ ஒரு 


பாடம்‌. 


0௦1100041415 : பற்புறத்திசுவ 
ழற்சி : ஈறுகளின்‌ அழற்சி, பல்‌ 
எலும்புச்‌ சுற்றும்‌ பற்குழி 
எலும்பும்‌ காரையும்‌ தேய்நீ 
தழிதல்‌ போன்றவை நிகழும்‌. 
பல்லைச்‌ சுற்றிலுமிருந்து தாங்‌ 
கும்‌ திசுக்களின்‌ நோய்‌. இத 
னால்‌, ஈறுகள்‌ தேய்ந்து பற்கள்‌ 
பிடிப்பிழந்து ஆடுதல்‌. 

0௦1௦001481 0156256 : பற்குழி 
நோய்‌ : பற்குழித்‌ திசுக்களில்‌ 
ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. பல்லின்‌ 
வேரைச்‌ சுற்றியுள்ள சவவும்‌, 
எலும்பும்‌ படிப்படியாக நலி 
வுறுவதால்‌ இது உண்டாகிறது. 
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0௦1௦8௦ஈ1/ப௱ : பற்‌ புறத்திசுக்கள்‌: 
பற்களைச்‌ சுற்றிலுமிருந்து 
தாங்கும்‌ திசுக்கள்‌. அவையாவன, 
ஈறுகள்‌, பற்காரை, பற்சுற்றுப்‌ 
படலம்‌ மற்றும்‌ பல்குழி எலும்பு. 
061௦00140515 : பற்புறத்திசுத்‌ 
தேய்வு : பற்புறத்திசுக்கள்‌ தேய்ந்‌ 
தழிவதால்‌ பற்கள்‌ ஆடுவதும்‌ 
இடம்பெயர்வதும்‌ நிகழ்தல்‌. 
றஊர௦ரர௦ா/2 : நகமடிப்பு வீக்கம்‌; 
நகத்தடிச்‌ சீழ்க்கட்டி : நகமடிப்பு 
களைச்‌ சுற்றிச்‌ சிவப்பு நிறமான 
வலியுண்டாக்கும்‌ வீக்கம்‌ ஏறி 
படுதல்‌. நீரில்‌ அதிக நேரம்‌ 
புழங்கும்‌ கைகளிலும்‌, இரத்த 
வோட்டம்‌ குறைவாகவுள்ள 
கைகளிலும்‌ பெரும்பாலும்‌ ஏற்‌ 
படுகிறது. ஒரு வகைப்‌ பூஞ்சணக்‌ 
கிருமி இதற்குக்‌ காரணம்‌. 
முன்பு இந்தக்‌ கிருமிகளைக்‌ 
கட்டுப்படுத்தி வந்த உயிரிகளை 
ஓடுக்கிவிடும்‌ உயிர்‌ எதிர்ப்‌ 
பொருள்களைப்‌ பயன்படுத்து 
வதால்‌ இப்போது உண்டாகிறது. 
௦1௦௦0௦1415 : (முட்டைப்‌) 
சூற்பைச்‌ சுற்றழற்சி : முட்டைப்‌ 
பையைச்‌ சுற்றிலுமுள்ள திசுக்‌ 
களின்‌ அழற்சி. 

0௦10082046 : அறுவை மருத்‌ 
துவக்‌ காலம்‌ : அறுவை மருத்துவம்‌ 
நடைபெறுங்காலத்தையும்‌, 
அறுவை மருத்துவத்துக்கு முந்திய 
பிந்திய காலங்களையும்‌ உள்ளடக்கிய 
கால அளவு. 


ஊர றான ௦ப6 (0 : புற 
நரம்பு மண்டலம்‌. 
26110010ஈ௦ரு பார்வைப்‌ 
பரப்புமானி : காட்சிப்‌ பரப்பின்‌ 
எல்லைகளை அளத்தல்‌. 


ற௦10வ! : வாய்த்‌ தோல்‌ அழற்சி; 
வாயைச்‌ சுற்றி : வாயைச்‌ சுற்றி 
உள்ள தோலில்‌ ஏற்படும்‌ செந்‌ 
நிறச்‌ சிதளுடன்கூடிய அழற்சி. 
வயதுவந்த இளம்‌ பெண்களுக்கு 
இது பெரும்பாலும்‌ உண்டாகிறது. 
முக ஒப்பனைப்‌ 
ெ ப ருள்‌ ௧ ல ளப்‌ 
பயன்படுத்துவதால்‌ இது ஏற்‌ 
படுவதாகக்‌ கருதப்படுகிறது. 
0*௦1012 : பற்குழிச்சுற்றுப்பகுதி: 
பற்குழி எலும்புகளின்‌ என்புச்‌ 
சுற்று ப்‌ பட லம்‌ 
பற்குழிப்படலம்‌. 
060512௦615 : எலும்பு 
மச்சைச்‌ சுற்றழற்சி : எலும்புடன்‌ 
என்பு சுற்றுப்‌ படலம்‌ மற்றும்‌ 
எலும்பு மச்சையின்‌ அழற்சி. 
௦௦11051ப௱ : எலும்புச்‌ சவ்வு; 
எலும்புறை; எலும்புப்‌ புறம்‌ : 
எலும்புகளை முடியுள்ள சவ்வு. 
எலும்புகள்‌ புதிதாக வளர்‌ 
வதற்கு இந்தப்‌ பாதுகாப்பு 
இன்றியமையாததாகும்‌. 
0௦10505 : எலும்புச்‌ சவ்வழற்சி; 
எலும்புறை அழற்சி : எலும்பு 
களை மூயுள்ள சவ்வில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ வீக்கம்‌. 

0610510515 : எலும்பழற்சி 
எலும்பு சுற்றுப்படலத்தில்‌ 
இயல்பல்லாத எலும்புப்படிவு. 


ம அ அவ வபபபபபப ப டடட்ட்டயயய்யயயயியயயயயவவயயவையயமையவையகை 


௦1011௦ 


6௦1௦ : செவிச்சுற்று : 1. செவியை, 
முக்கியமாக உட்செவி யைச்‌ 
சுற்றியமைந்துள்ள, 2. பொட்‌ 
டெலும்பின்‌ முகையுருப்‌ பகுதி 
மற்றும்‌ பொறைப்‌ பகுதிகள்‌. 
ற௦1றவர்யா : பிறப்புக்‌ காலம்‌ : 
குழந்தை பிறக்கும்‌ நேரம்‌. 
இதனைப்‌ “பேறுகாலம்‌” என்பர்‌. 
0௦01௮௦0115 : விழிவில்லையுறை 
யழற்சி : கண்‌ஒளிவில்லை மூடி 
யுள்ள. உறையின்‌ அழற்சி. 


நா[ஜஈஊவ! : புற உறுப்புகள்‌; புற; 
புறத்திய; வெளிப்புற : ஓர்‌ 
உறுப்பின்‌ அல்லது உடலின்‌ 
புற உறுப்புகள்‌ சார்ந்த. 
ர்வ! ௩2௩௦ பட /516௱ : 
வெளிநரம்பு மண்டலம்‌; புற 
நரம்பு மண்டலம்‌. 

610 1162॥! ௦] ஈ௦பா!([5 : புற 
நரழ்பு சுழற்சி. 

ஊர்‌?! (455ப6 : புறத்திசு. 


ர்வு : புறப்பரப்பு, புற 
எல்லை : 7. ஒரு உடற்பரப்பின்‌ 
வெளிப்பகுதி. 2. மையப்பகுதியி 
லிருந்து செல்லும்‌ வழிப்பாதை. 
௦06 : சிரைச்சுற்றழற்சி : 
ஒரு சிரையைச்‌ சுற்றியுள்ள 
திசுக்கள்‌ அல்லது சிரையின்‌ 
வெளியறையழற்௪ி. 

0௦1௦1! : கல்லீரல்‌ சூழ்ந்த : கல்‌ 
லீரல்‌ சிரையைச்‌ சுற்றியுள்ள. 


830 61801௨1115 


06ா[றா௦௦1145 : குதவாய்‌ அழற்சி; 
மலக்குடல்‌ வாய்‌ அழற்சி; குதச்‌ 
சுற்றழற்சி : மலக்குடலையும்‌, 
குதவாயையும்‌ சுற்றி ஏற்படும்‌ 
வீக்கம்‌. 

0ஊரா௦ாவ! : சிறுநீரகம்‌ சூழ்ந்த; 
சிறுநீரகத்தைச்‌ சுற்றி; சிறுநீரகப்‌ 
புறம்‌ : சிறுநீரகத்தைச்‌ சுற்றியுள்ள. 
0௦ா15810101115 : கருப்பைக்‌ 
குழற்சுற்றழற்சி : 60 பல்லோப்‌.. 
பியன்‌ (கருப்பைக்‌) குழலைச்‌. 
சுற்றியுள்ள திசுக்களின்‌ அழற்சி. 
0615100௦108105 : வளைகுடலுறை 
அழற்சி : பெருங்குடலின்‌ வளைவு 
மடக்கத்தைச்‌ சுற்றியுள்ள, 
வயிற்றுக்‌ குழியுறை அழற்சி, 
னர ஈப5[(/5 : சிரைப்பை திசு 
அழற்சி : ஒரு பைக்குழி குறிப்‌ 
பாக முட்டு உறையின்‌ சிரைப்‌ 
பையைச்‌ சுற்றியுள்ள திசுக்‌ 
களின்‌ அழற்சி. 
௦௦1506ா௱ா௨(1(16 : விந்துவடச்‌ 
சுற்றழற்சி : விந்துவடத்தைச்‌ 
சுற்றியுள்ள திசுக்களின்‌ அழற்சி. 
ஒ615018ர0ர்‌(/6 : உள்ளுறுப்புச்‌ 
சுற்றழற்சி : உள்ளுறுப்புக்களைச்‌ 
சுற்றியுள்ள திசுக்களின்‌ அழற்சி. 
06(5!ஊர்‌ே6 : மண்ணீரல்‌ உறை 
யழற்சி; மண்ணீரல்‌ சுற்றழற்சி : 
மண்ணீரலிலும்‌ அதையடுத்து 
கட்டமைவுகளிலும்‌ உள்ள 
உறைகளில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 


0611591515 


831 61(001(15 





0615121515 : வயிற்றுத்‌ தசை 
இயக்கம்‌; குடல்‌ அலைவு; குடல்‌ 
தசை அலைவு; அலைவியக்கம்‌: 
குடலிலுள்ள பொருள்கள்‌ 
வயிறு நெடுகிலும்‌ நகர்ந்து 
செல்லும்‌ வகையில்‌ குடலில்‌ 
ஏற்படும்‌ அசைவியக்கம்‌ ஒரு 
தசைத்‌ தளர்வு அலையைத்‌ 
தொடர்ந்து இந்த அசைவு 
அலைவு தோன்றும்‌. உணவுச்‌ 
சாரம்‌ எளிதில்‌ செல்வதற்கு 
இசைவாக உணர்வற்ற வட்டா 
காரமான தன்னியக்கத்‌ தசைச்‌ 
சுருக்க அலைகள்‌ உண்டாகும்‌. 
0611620000 : மரைபடல நீக்கம்‌: 
மரைபடலத்தை சரிசெய்வதற்‌ 
காக, பளிங்குப்படலத்தைச்‌ 
சுற்றியுள்ள விழிவெண்(யிணைப்‌) 
படலம்‌ பகுதியை அறுத்து நீக்குதல்‌. 
0611 2யா : தசைநாண்‌ 
உறை : தசைநாண்‌ இழைகளுக் 
கிடையே நீளும்‌, தசை நாண்‌ 
களை சூழ்ந்துள்ள நாணிமை 
உறைகளில்‌ ஒன்று. 

றா1(0௫ா௦101115 : தைராயிடுசுற் 
றழச்சி : தைராயிடு சுரப்பியைச்‌ 
சூழ்ந்துள்ள்‌ உறை அல்லது 
திசுக்களின்‌ அழற்சி. 

0௦10 : இமையிணைப்‌ படல 
அறுவை சுற்று வெட்டு : கண்ணின்‌ 
கருவிழிப்‌ படலம்‌ சுருங்கிவிடாமல்‌ 
தடுக்க கருவிழிப்‌ படலத்தின்‌ 
விளிம்பிலுள்ள இமையிணைப்‌ 
படலத்தின்‌ ஒரு பகுதியை 
வெட்டி யெடுத்தல்‌. 


06[1602ப௱ : வயிற்று உறுப்பு 
உறை(வபை!; உதர உறை; 
வயிற்றுள்ளுறை : அடிவயிற்று 
உட்பகுதியைச்‌ சூழ்ந்துள்ள 
நீரடங்கிய இரட்டைச்சவவுப்பை. 
0611(௦16080006 : வயிற்றுக்குழி 
வறை நோக்கி : ஒரு முனையில்‌ 
ஒளியையும்‌ மறுமுனையில்‌ 
பார்வை வில்லையையும்‌ கொண்ட 
ஒரு மெல்லிய நீளமான ௮௧ 
நோக்கி. வயிற்றுச்‌ சுவரில்‌ ஒரு 
சிறு£$றல்‌ செய்வதன்‌ மூலம்‌ 
வயிற்றுக்‌ குழிவறையைப்‌ பார்‌ 
வையிட உதவி செய்கிறது. 


0616060500 : வயிற்றுக்குழி 
வறை நோக்கல்‌ : வயிற்றுச்‌ சுவர்‌ 
ஊடாக ஒரு வயிற்றுக்‌ குழி 
வறை நோக்கிக்‌ கொண்டு 
வயிற்று உள்ளுறைக்‌ குழி 
வறைக்குள்‌ அடங்கிய உறுப்பு 
களைப்‌ பரிசோதித்தல்‌. 
0௦1100௦௦1௦ஈ௫ : வயிற்றுள்ளுறை 
வெட்டு : வயிற்று உள்ளுறையை 
அறுத்தல்‌. 

06116020௭௨௭௩௦05 : வயிற்றுள்ளு 
றைச்‌ சிரைய : வயிற்றுள்ளுறைக்‌ 
குழிவரைக்கும்‌ சிரை மண்டலத்‌ 
துக்குமுள்ள இணைத்தொடர்பு. 
0௦1௦15 : வபை அழற்சி; 
வயிற்றறை உறை அழற்சி; உதரப்‌ 
பையுறை அழற்சி வயிற்று 
உறுப்பு உறையில்‌ (வபை) 
ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 


ன த வவபப பப ப ட்ப்்ப்டெடடடயயயய்யய்யியயயயிய்ய்யயயயய்யவயய்வையகைகைய கமலம வ கைகககககசைகைவகசை 


௦6[1*051॥॥/8॥ 8060655 


832 நாற யாரு 


வண வவ சைகை கைக ச சை க கை சை சசககக கல்கை கனை க்ைகைகாக கைகளை எவவ கவவைைக் களை பவை கடக ன்‌ 


6110151128 8650655 (பப்ஈஷு): 
தொண்டைச்‌ சதை அழற்சி; 
தொண்டைச்‌ சதை சுற்றுச்‌ 
சீழ்க்கட்டி; தொண்டை வீக்கம்‌: 


உள்நாக்குப்‌ பழுப்பு : தொண்டைச்‌ 


சதையிலும்‌, அதைச்‌ சுற்றியுள்ள 
நெகிழ்வான திசுக்களிலும்‌ 
ஏற்படும்‌ கடும்‌ அழற்சி. 

வர்(ர்௦ய5 : பெரிட்ரிகோஸ்‌ : 


சுற்றிழை கொண்ட தனது வெளிப்‌ 


பரப்பு முழுவதிலும்‌ இழைகளை 
அல்லது கசையிழைகளைக்‌ 
கொண்ட நுண்‌ உயிர்‌. 

வரவு றர்‌!105 : குடல்வாய்‌ அழற்சி. 
நர்பா௱ம்‌ 1102! : தொப்புள்‌ சூழ்ந்த; 
உந்திச்சுற்று : தொப்புளைச்‌ 
சுற்றியுள்ள. 

றவர்பாஜாாவ! : சிறுநீர்‌ வழி உறை 
சார்ந்த : சிறுநீர்‌ வழி உறையைச்‌ 
சுற்றியுள்ள. 
0௨ர்பான்பா212050655 : சிறுநீர்‌ 
வழி உறை புறச்‌ சீழ்க்கட்டி. 
0௦ார்பாளாார்‌/5 : சிறுநீர்த்தாரைச்‌ 
சுற்றழற்சி : சிறுநீர்த்தாரையைச்‌ 
சுற்றியள்ள திசுக்களின்‌ அழற்சி, 
ப உார/வ0!([6 : யோனிச்சுற்றழற்சி: 
யோனியைச்‌ சுற்றியுள்ள பகுதி 
களின்‌ அழற்சி. 

06ர250ய/2 : குருதி நாளம்‌ 
சூழ்ந்த; குருதிக்‌ குழாய்க்ச்‌ சூழல்‌: 
ஒரு குருதிநாளத்தைச்‌ சுற்றி 


உள்ள. 


 நனா/6510ய//115 : 


06666 : உதடு நக்குதல்‌; 
கோட்டு வாய்ப்புண்‌ : ௨தடு சிதை 
வுறுதல்‌, உதட்டில்‌ பொருக்குப்‌ 
படர்தல்‌ காரணமாக உதட்டை 
நாக்கால்‌ நக்கிக்‌ கொண்டி 
௬ுத்தல்‌. இது தெற்றுப்‌ பல்‌, 
பாக்டீரியா நோய்‌, வைட்ட 
மின்‌ பற்றாக்குறை, கை சூப்பு 
தல்‌ காரணமாக ஏற்படலாம்‌. 
0614250015 : நாளச்சுற்றழச்சி : 
ஒரு குருதி நாளத்தை சுற்றி 
யுள்ள திசுக்களின்‌ அழற்சி. 
ற௦ா1௩651016 : பைச்சுற்று : பையை 
குறிப்பாக சிறுநீர்ப்பையைச்‌ 
சுற்றிலும்‌. 

சவ்வுப்பைச்‌ 
சுற்றழற்சி : விந்துப்‌ பையைச்‌ 


சுற்றிலுமுள்ள திசுக்களின்‌ 
அழற்சி. 
ற6ா1%![(5 : வெளிப்பொருள்‌ 


சுற்றழற்சி : ஒரு திசு அல்லது 
உறுப்புக்குள்‌ உள்ள வெளிப்‌ 


பொருளைச்‌ சுற்றிலுமுள்ள 


- அழற்சி 


௦6! ாரப2! : நாவழி : நாக்கு 
வழியாக மருந்தைச்‌ செலுத்துதல்‌. 
றா £2்‌!6 : ஊடுருவ இடம்‌ 
தரும்‌ கரைசலிலுள்ள 
பொருள்‌ அல்ல] நீர்மங்கள்‌ 
ஊடுசெல்ல அனுமதிக்கும்‌. 

றஊோம்ரிநு : ஊடுருவும்‌ தன்மை; 
ஊடுருவு திறன்‌; ஊடியல்பு : 
உடல்‌ திரவங்களில்‌ கரைந்து 
உள்ள பொருள்கள்‌ உயிரணுக்‌ 
களின்‌ இமைமங்களின்‌ அல்லது 





னா 62110 


833 வாறார௱றொடாம்‌... 





உயிரணுப்‌ படலங்களின்‌ வழியே 
எந்த அளவுக்கு ஊடு ருவிச்‌ 
செல்லக்கூடியவை என்ற திறன்‌. 
221/0 : ஊடுருவல்‌ : ஒரு 
உறுப்பு, திசு அல்லது வெளி 
ஊடுருவிப்‌ பரவுதல்‌. 

றஊா॥௦ : பெர்னியோ : குளிரால்‌ 
தோலில்‌ குருதிக்கட்டி வீங்குதல்‌. 
௦611010௦05 ௨௭௨/2 : கடுங்‌ 
குருதிச்‌ சோகை; உயிர்‌ போக்கும்‌ 
குருதிச்சோகை; கொடுஞ்சோகை: 
மரணம்‌ விளைவிக்கக்கூடிய 
கடுமையான குருதிச்‌ சோகை 
தோய்‌. 

ழார்‌௦515 : குளிர்ப்பரு : கடுங்‌ 
குளிர்‌ காரணமாக உண்டாகும்‌ 
தோல்பாதிப்பு. குளிர்படும்‌ 
போது தசைச்‌ சுரிப்பு ஏற்பட்டு 
இது உண்டாகும்‌. 
உனா௦மார்ப5 : கைஊனம்‌ 
பிறவியிலிருந்தே முன்கைகள்‌ 
ஊனமுற்ற ஒருவர்‌. 

றன2ா௦௦1/ ய : விரற்குறை 
பிறவியிலிருந்தே கை விரல்கள்‌ 
அல்லது கால்‌ விரல்கள்‌ ஊளன 
மற்ற ஒருவர்‌. 

06£0௦0௱065 : உடற்குறை : பிறவி 
யிலிருந்தே உடற்பகுதி ஊளன 
முற்ற ஒருவர்‌. 

02௦0301105 : பிரற்குறை 
பிறவியிலிருந்தே கை விரல்கள்‌ 
அல்லது கால்விரல்கள்‌ ஊன 


முற்ற ஒருவர்‌. 


6௦101 : பெராய்டின்‌ : பொட்‌ 
டாசியம்‌ பெர்க்குளோரேட்‌. 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


0௦௦௦18 : உறுப்புத்‌ திரிபு; பிறவி 
உறுப்புக்‌ குறை; முடப்‌ பிறவி : 
ஓர்‌ உறுப்பு கோரமாகத்‌ திரி 
படைந்திருத்தல்‌. 

0௦2! : வாய்வழியே : சிறு 
குடல்‌ உயிர்ப்பொருள்‌ ஆய்வு 
போன்று வாய்வழி ஆய்வு. 
06௦)10256 : பெராக்ஸிடேஸ்‌ : 
பெராக்ஸைடிலுள்ள அக்ஸி 
ஜனை, ஆக்ஸிஜன்‌ தேவைப்‌ 
படும்‌ சவுக்கு மாற்றித்‌ தர 
உதவும்‌ இரும்பு பார்‌ஃபைரின்‌ 
நொதி. 

06௦406 : பெராக்சைடு : ஹைட்‌ 
ரஜன்‌ பெராச்சைடு. 
06௦506 : பெராக்ஸிசோம்‌ : 
கல்லீரல்‌ மற்றும்‌ சிறுநீரக 
அணுக்களில்‌ செறிந்துள்ள, 
பெராக்ஸிடேஸ்‌, கேட்டலேஸ்‌ 
மற்றும்‌ டி.௮மைனோ ஆக்ஸி 
டேஸ்‌ கொண்ட படலம்‌ 
சூழ்ந்த சவ்வுப்பைகள்‌. 
உற : பெர்‌ஃபினாசின்‌: 
உறக்கமூட்டுதல்‌, நோவகற்றும்‌ 
மருந்து. 

றநா ராரா : முதல்‌ 
நிலையிலே காயம்‌ ஆறுதல்‌. 
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065௮4 : : பெர்சான்டின்‌ டைப்‌ 
பிரிடாமோல்‌. என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


085 வசா210 : 'தொடர்தூண்டல்‌: 
ஒரு மூளை நோயின்‌ காரண 


மாக ஒரு புதுத்தூண்டல்‌ வந்த 
பிறகும்‌, முன்‌ தூண்டலுக்கு 
விளைவுகள்‌ தொடருதல்‌. £ 
0675151614 4606121146 81216 : 
தொடர்ந்து மரம்‌ போலிருநிலை : 
நோயாளி படுத்தபடுக்கையா 
யிருந்து எந்த உணர்வும்‌ வெளிப்‌ 
பாடும்‌ இல்லாமல்‌ உணவு 
தருவதை உண்டு மூச்சும்‌, 
இதயமும்‌ மட்டும்‌ இயல்பாய்‌ 
இயங்க மூளையின்‌ உணர்‌ 
வியக்கம்‌ தொடர்ந்து இல்லா 
மல்‌ இருப்பது. உயிரிருந்தும்‌ 
இல்லாதது போன்ற நிலை. 
௦6501 : (பிறர்‌ ஆவனம்‌ : ஒரு 
வரிடமிருந்து மற்றவர்களுக்கு 
வெளிப்படும்‌ ஆளுமை. 
 ற6ா5௦ஈ௭10 : ஆளுமை; தன்மை: 
பண்பியல்‌ தொகுப்பு : ஒரு 
மனிதரை வேறுபடுத்திக்காட்‌ 
டும்‌ அவரது பல்வேறு மனப்‌ 
போக்குகள்‌ மற்றும்‌ குண 
இயல்புகள்‌. தனிமனிதப்‌ பண்பு 
களின்‌ மொத்தத்‌ தொகுதி. 
0650121100 : வியர்த்தல்‌; 
வியர்வை: இயல்பான வியர்வை: 
வியர்வைச்‌ சுரப்பிகளிலிருந்து 
தோல்‌ துளைகளின்‌ வழியாக 
வியார்வை வெளியேறுதல்‌. 


- நாளச்‌ சிதைவு 


61 25' 0156856 : தொடை 
்‌ இதொடை 
சார்ந்த, நோயில்‌ குழாய்‌ நாளச்‌ 
சிதைவு ஏற்படுதல்‌. தொடை 
முனையில்‌ திரிபு ஏற்பட்டு 
மட்டிணைப்பு மாறுதல்கள்‌ 
ஏற்படலாம்‌. 


டன5ப21100 : அறிவுறுத்தி 
இணங்க வைத்தல்‌ : அறிவுறுத்தி, 
அல்லது விவாதித்து, நடத்தை 
மாற்றத்தை ஏற்படுத்தல்‌. 
0உர்பாம211௦ா : அமைதியின்மை : 
அமைதிக்குலைதல்‌ அல்லது 
உணர்ச்சிக்‌ கிளர்ச்சி... 
ட௦1ய5515 : கக்குவான்‌; கக்கு 
இருமல்‌; கக்குவா£ன்‌ நுண்ணுயிர்‌: 
குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும்‌ 
ஒருவகை இருமல்‌ நோய்‌. இது 
ஒரு தொற்று தோய்‌. கடுமை 
யாக உள்‌ மூச்சு வாங்கி ஈளை 
இருமல்‌ ஒலி உண்டாகும்‌; 
0610595010 : கக்குவான்‌ இருமல்‌: 
1. கக்குவான்‌ இருமல்‌. 2. கக்கு 
வான்‌ இருமலில்‌ உள்ளது 
போன்ற இருமல்‌. 


0௦ 9185 ஈக(பரா2/௦6 : இயல்பான 


வழிகளின்‌ வழியாக. 


065 : பாதம்‌ போன்ற; அங்கால்‌: 
பாதம்‌ : பாதம்‌ போன்ற கட்டமைவு. 
03589100) : அல்குல்‌ வாயில்‌ 
செருகும்‌ சாதனம்‌; செரருகு 
மருந்துக்‌ குச்சி; பூழை வில்லை : 


கருப்பையை நிலை பிறழாமல்‌ 





௦0655115௱ 
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தாங்குவதற்காக அல்குல்‌ வாயிலில்‌ 
பெண்கள்‌ பொருத்திக்கொள்ளும்‌ 
கருவி; கருவை நிலைப்படுத்தும்‌ 
குறிவாயினுள்‌ கரையும்‌ மருந்து. 
அல்குல்‌ வாய்ப்புழை வழி 
மருந்து ஏற்ற பயன்படும்‌ வில்லை. 
ட௦551௱/5௱ : சோர்வு மனப்‌ 
பான்மை; தோல்வி மனப்பான்மை; 
துன்பவுணர்வு : எதிலும்‌ தமை 
யையே காணும்‌ மனப்போக்கு) 
உலகில்‌ அனைத்துமே தீயவை 
என்று கருதும்‌ மனப்பான்மை. 
0௦51 : தொற்றுநோய்‌. 

0651-00 ப56 : தொற்று நோய்‌ 
மருத்துவமனை. 

0625101025 : பூச்சிகொல்லி : பூச்சி 
களைக்‌ கொல்லும்‌ மருந்துகள்‌. 
௦௦51121௦06 : மாமாரி : மரணத்தை 
ஏற்படுத்துகிற ஒருவகை 
கொள்ளை நோய்‌. 

5 : பெட்‌ ;: போசிட்ரான்‌ 
எமிஷன்டோமோகிராஃபியின்‌ 
தலைப்பெழுத்துச்‌ சுருக்கச்‌ 
சொல்‌. உயிருள்ள திசுக்களின்‌ 
குறிப்பாக பெருமூளைப்‌ புற 
ணியில்‌ ஏற்படும்‌ உயிர்‌ வேதி 
யியல்‌ மற்றும்‌ நோய்‌ நிலை 
இயல்பு மாற்றங்களைக்‌ கண்டு 
பிடிக்க, ரேடியோ நியுச்‌ லைடுகளைப்‌ 
பயன்படுத்தும்‌, உள்‌ நுழையா 
படமெடுக்கும்‌ செயல்முறை. 


08201/2 : குருதி சொட்டுக்‌ கசிவு; 
சிறு குருதி ஒழுக்கு; நுண்கசிவு : 
குருதிக்‌ குழாய்களிலிருந்து 
இரத்தம்‌ வெளிப்படும்‌ சிறு 
பகுதி. தோலில்‌ புள்ளி அளவில்‌ 
இருந்து குண்டூசித்‌ தலையளவு 
வரை இரத்தக்‌ கசிவு. அழுத்தி 
னாலும்‌ நிறம்‌ மாறாது சிவப்‌ 
பாகவே இருக்கும்‌. 

8௦5 ௦ : பீட்டர்‌ குறை 
பாடு : ஜெர்மன்‌ மருத்துவர்‌ 
அல்ப்ரெட்பீட்டர்‌ பெயரால்‌ 
அமைக்கப்படும்‌ நோய்த்‌ 
தொகுப்பு. கருவில்‌ வளரும்‌ 
கண்ணில்‌ டெஸ்சிமெட்‌ பட 
லத்தில்‌ இடைவெளி ஏற்படுவ 
தால்‌ பளிங்குப்‌ படல நடுவில்‌ 
குறையும்‌ மற்ற கோளாறு 
களும்‌. இது முன்னறை நோயியம்‌ 
எனவும்‌ அழைக்கப்படுகிறது. 
6/6 : பெத்திடின்‌ : மூளை 
யில்‌ உணர்வின்மை உண்டாக்கி 
நோவகற்றும்‌ ஒரு செயற்கை 
மருந்து. இது அறுவை மருத்‌ 
துவத்துக்கு முன்பும்‌ பின்பும்‌ 
மார்‌ஃபினுக்குப்‌ பதிலாகக்‌ 
கொடுக்கப்படுகிறது. இதனை 
வாய்வழியாகவும்‌ நரம்பு ஊசி 


மூலமும்‌ செலுத்தலாம்‌. இது 


இரத்தழுத்தத்தைக்‌ குறைக்கு 
மாகையால்‌, இதனைக்‌ கவன 
மாகப்‌ பயன்படுத்த வேண்டும்‌. 
நள்ரரி௦ரீலா : பெத்திலோர்‌ஃபான்‌: 
பெத்திடினும்‌, லெவல்லோர்‌ஃ 
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பான்‌ டார்ட்டி ரேட்டும்‌ .கலந்த 
ஒரு தயாரிப்பின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
இது மயக்கத்தை எதிர்க்கக்‌ கூடியது. 
இது உணர்ச்சியின்மையைப்‌ 
பாதிக்காமல்‌ மூச்சோட்டத்‌ 
தாழ்வினைக்‌ குறைக்கிறது. 
6௦0/5 17வா016 : பெட்டிட்‌ முக்‌ 
கோணம்‌ : ஃபிரெஞ்சு அறுவை 
மருத்துவர்‌ பெயரால்‌ அழைக்‌ 
கப்படும்‌ முக்கோணப்‌ பரப்பில்‌ 
எல்லைகளாக புடை முகடும்‌, 
முதுகுப்பரப்புத்‌ தசையும்‌ 
வெளிக்‌ கோணத்‌ தசையும்‌ 
உள்ளன. இவ்விடை வெளி 
வழியாக முதுகுத்தண்டின்‌ சீழ்க்‌ 
கட்டி தோலுக்குள்‌ துருத்தி 
நிற்கும்‌. 

௦௦1016 ப௱ 667 : பெட்ரோலியம்‌: 


களிம்புகளில்‌ பயன்படுத்துவதற்‌ 


கான பெட்ரோலியத்திலிருந்து 
பெறப்படும்‌ ஹைட்ரோகார்‌ 
பன்களின்‌ கூட்டு கொண்ட 
கூழ்மப்பொருள்‌. 
0௦1₹௦11851014 : பொறைமுகை 
யுரு : பொட்டெலும்பின்‌ முகை 
யுருத்துருத்தம்‌ மற்றும்‌ 
பொறைப்‌ பகுதி சார்ந்த. 
0210000112! : பொறைப்பிடரி 
சால்‌ : பொட்டெலும்பின்‌ பொறைப்‌ 
பகுதி மற்றும்‌ பிடரி எலும்‌ 
புடன்‌ தொடர்புடைய. ப 
0௦1052! : பொறைப்பகுதி 
பொட்டெலும்பின்‌ பொறைப்‌ 
பகுதியுடன்‌ தொடர்புடைய. 
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௦௦5115 : பொறையழற்சி 
ொட்டெலும்பின்‌ பொறைப்‌ 
பகுதியழற்சி. 

0௦4௦508௦10 : பொறை சூப்பு: 
அப்பெலும்புக்கும்‌ பொட்டெ 
லும்பின்‌ பொறைப்‌ பகுதிக்கும்‌ 
தொடர்புடைய. 


062110500௦ய5 : பொறைச்‌ 
செதிளுரு : பொட்டெலும்பின்‌ 
செதிள்பகுதி மற்றும்‌ பொறைப்‌ 


பகுதியடன்‌ தொடர்புடைய. 


௦4௦05 : பாறை போன்ற; 
பொட்டெலும்பு சார்ந்த : கல்போல்‌ 
மிகவும்‌ கடினமான பொட்‌ 
டெலும்புப்‌ பகுதி சார்ந்த. 

[6 ப12-/600ன75 8710௦6 
பியுட்ஸ்‌-ஜெகெர்‌ நோயியம்‌ : 
டச்சு மருத்துவர்‌ ஜோஹேன்‌ 
ஜெஸ்‌ பியுட்ஸ்‌ மற்றும்‌ 
அமெரிக்க மருத்துவர்‌ ஹெ 
ரோல்டுஜெகர்ஸ்‌ இருவர்‌ 
பெயரால்‌ அமைக்கப்படும்‌ 


- நோய்‌. இதில்‌ வாயைச்‌ சுற்றி 


லும்‌ நிறப்புள்ளிகளும்‌, பிறகு 
இடைச்சிறு குடல்‌ சவீவுக்‌ 
கட்டிகளும்‌ உள்ளன. : 

06"5 ஐ210௦5 : திரள்‌ நிணநீர்க்‌ 
குருணைகள்‌; பேயர்‌ திட்டு : 
சிறுகுடலில்‌ நிணநீர்த்‌ தஇிசுக்‌ 
களின்‌ தட்டையான பட்டை 
கள்‌. இது முக்கியமாக பின்‌ 
சிறுகுடலில்‌ காணப்படும்‌. இது, 


குடற்‌ காய்ச்சல்‌ (டைஃபாய்டு) 


ல௦116'5 01568568 


நோய்‌ தோன்றுமிடம்‌. இவற்‌ 
றைத்‌ 'திரன்‌ நிணநீர்க்கரணை 
கள்‌' என்றும்‌ கூறுவர்‌. 

வா௦ா/6'$ 0150856 : பெ ய்ரோனி 
நோய்‌ : பிரெஞ்சு அறுவை 
மருத்துவர்‌ ஃப்ரேன்‌ காய்ஸ்‌ 
பெயர்‌ கொண்ட நோயில்‌ ஆண்‌ 
குறியின்‌ பிழம்பு இறுகியிருப்பதால்‌ 
ஆண்குறி நார்கட்டி சுருங்குதல்‌. 
0118௦௦8180 ௫)/1ல/5 : விழிவில்லை 
ஒவ்வாமை : விழிவில்லைப்‌ 
புரதம்‌ வில்லை யுறையை 
விட்டு வெளியேறுவதால்‌ ஏறி 
படும்‌ மிகை உணர்வு. 


௦11௮0001/5462010 டு : விழிவில்‌ 
லையுறை நீக்கம்‌ : கண்புரை 
நோய்க்காக வில்லையுறையின்‌ 
ஒரு பகுதியை அறுத்து நீக்குதல்‌. 
0ர2௦௦0/8(/(15 : விழிவில்லை 
யுறையழற்சி : விழிவில்லை 
யுறையின்‌ அழற்சி, 

013006 ய/511102110 விழி 
வில்லை கூழாக்கி நீக்கல்‌ : குறை 
யெண்‌ கேளா ஓலி அதிர்வு 
களைக்‌ கொண்டு புரைநோய்‌ 
வில்லையை சிறுதுண்டுகளாக்கி 
கூழாக்கி உறிஞ்சி வெளியேற் 
றும்‌ முறை. 

21௮௦௦1/515 : விழிவில்லையை 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
உடைத்து நீக்குதல்‌. 
௦ர300௱0௦1௮௨௦1016515 
லையை இடமகற்றல்‌. 


விழிவில்‌ 


837 1120௦500௨௦ 


0200020516 : புறத்தோற்கட்டி: 
புறத்தோலிலிருந்து உருவாகும்‌ 
திசுக்களில்‌ குறைகட்டிகள்‌ 
தோன்றும்‌ பிறவி நோய்களின்‌ 
தொகுதி. 

றா30050160515 : விழிவில்லை 
இறுக்கம்‌; கடினப்புரை : விழி 
வில்லை இறுகுதல்‌. 
0௩௮௦௦50006 : விழிவில்லை 
நோக்கி : பார்வைத்தகவமைவின்‌ 
போது விழிவில்லையில்‌ ஏற்படும்‌ 
மாற்றங்களைக்‌ காட்டும்‌ கருவி. 
030௦ 0118 விழுங்கணுப்‌ 
பொருள்‌ : பல்லுரு அணுக்கரு 
வெள்ளணுக்கணுக்களிலிருந்து 
பெறப்படும்‌ கிருமியழிப்புப்‌ 
பொருள்‌. 


௨0௦946 : துகள்‌ சூழ்‌ உயிரணு; 
விழுங்கணு; நோய்‌ தடுக்கும்‌ நிண 
நீரணு : பாக்டீரியாக்களையும்‌, 
மற்ற துகள்‌ பொருள்களையும்‌ 
சூழ்ந்து கொள்ளும்‌ நிணநீர்‌ 
உயிரணு; நோயணுக்களை 
ஈர்த்துக்‌ கொண்டு உடலை 


- நோய்களிலிருந்து காக்கும்‌ 


ஆற்றலுள்ள நிணநீர்‌ அணு: 

8000110515 : துகள்‌ சூழ்‌ 
உயிரணு சூழ்தல்‌ : பாக்டீரி 
யாவை அல்லது பிற துகள்‌ 
பொருள்களைத்‌ துகள்‌ சூழ்‌ 
உயிரணுக்கள்‌ சூழ்ந்து அணுக்‌ 
குள்‌ ஈர்த்து உட்கொள்ளல்‌. 
011௮00501௦ : துகள்படல சவ்வுப்‌ 
பை : விழுங்கணுவுள்ளிருக்கும்‌ 


தத பபப பபடட்ப்பவயயயய வையை 


[1210 ௭1ய/5111021101 


துகள்‌ ஒன்றைச்‌ சுற்றியுள்ள 
குடி. படலம்‌ சூழ்‌ சவ்வுப்பை. 
பகுப்புநொதியும்‌ நுண்குமிழியும்‌ 
ஒட்டியிணைவதால்‌ அது செரிக்‌ 
கப்படும்போது அது 6பேசகோலை 
சோசோம்‌ எனப்படும்‌. 


310௦ வய/5111021101 : பசைக்‌ 
குழம்பாக்கம்‌ : முதிர்ச்சியடைந்த 
கண்படிக அடி. இமைகளைத்‌ 
திரவமாக்குவதற்குப்‌ புறஒலி 
அதிர்வு பயன்படுத்தப்படுகிற து. 
திரவமான. அடிப்‌ பொருள்‌ 
பிறகு வெற்றிடத்‌ துப்புரவுக்‌ 
கருவி செய்வதுபோல்‌ வெளியே 
உறிஞ்சி எடுக்கப்படுகிறது. 

088965 : விரல்‌ எலும்புகள்‌ : 
கை விரல்களின்‌ அல்லது கால்‌ 
விரல்களின்‌ தனித்தனி எலும்புகள்‌. 


றவி% : விரல்‌ எலும்பு; விர 
லென்பு : 7. கை விரல்‌ அல்லது 
கால்‌ விரல்களுக்கான எலும்பு 
களில்‌ ஒன்று. பெருவிரல்‌ 
அல்லது கால்கட்டை விரலுக்கு 
இரண்டு. மற்ற விரல்களுக்கு 
இரண்டு எலும்புகள்‌ உள்ளது. 
உள்ளங்கைக்கு அருகிலுள்ள 
அண்மைய, அடுத்து நடு, 
அடுத்து . சேய்மைய என 
மேலிருந்து $ழாக பெயுர்‌ 
பெறுகின்றன. 2. உட்செவியி 
லுள்ள (கார்ட்டி) கஉறும்பின்‌ 
வலைச்‌ (சரஸ்‌) சவ்வின்‌, உள்வெளி 


638 01211206ப11/௦3] 


விரலணுக்களாலான தட்டுத்‌ 
தொகுதிகளில்‌ ஒன்றா. 


டா21ப65 : ஆண்குறி. 

௦கா(க5௱ : எழுப்பா மனக்காட்சி: 
உண்மைத்‌ தூண்டல்களால்‌ 
எழுப்பப்படாத மனக்காட்டி, 


்கா$ ம்‌ : மருள்தோற்ற 
வுறுப்பு : உடலிலுள்ள ஓர்‌ 
உறுப்பு வெட்டியெடுக்கப்‌ 
பட்ட. பின்னரும்‌ அந்த உறுப்பு 
௨!_லில்‌ இணைந்திருப்பதாகத்‌ 
தோன்றும்‌ உணர்வு. வெட்டி. 
யெடுக்கப்பட்ட உறுப்பிலிருந்து 
வலி உண்டாவதாசவும்‌ தோன்றும்‌. 


வா$௦ா றா6ராலாரு : போலிக்‌ 
கர்ப்பம்‌; போலிக்‌ கருத்தோற்றம்‌: 
குழந்தையில்லாத ஒரு பெண்‌ 
ணிடம்‌ குழந்தை பெறவேண்டும்‌ 
என்ற தீராத வேட்கையினால்‌, 
கருவறுதலின்‌ தொடக்க நிலை 
அறிகுறிகள்‌ தோன்றுதல்‌. 
௦3௭005௱(8 : பொய்நுகர்வுணர்வு: 
எந்த வெளித்தாண்டல்களும்‌ 
இல்லாத நிலையில்‌ உணரப்‌ 
படும்‌ நுகர்வுணர்வு. 

வாற : மருந்து : மருந்தாகக்‌ 
கலை, மருந்துக்கடை, மருந்‌ 
தாக்கத்‌ தொழிலுக்குரிய, மருந்‌ 
துப்பொருள்‌ அடைவு நூல்‌. 
டாொ௱ா206ப11/08! : மருந்தாக்க 
வியல்‌; மருந்தாக்கம்‌ சார்ந்த; 
மருந்தாக்கிய : மருந்தாக்கம்‌. 





ரா 306 ப1/05 


மருந்து விற்பனைத்‌ தொழில்‌ 
தொடர்பான. 

டர்வாறக௦யே!/05 : மருந்தாக்க 
வியல்‌; மருந்தாக்கியல்‌. 
௦3௦15 : மருந்தாக்குநர்‌; 
மருந்து கலப்போர்‌ : மருந்துக்‌ 
கடைக்காரர்‌, மருந்தாளுனர்‌. 
ற௨ா௱ாவ0௦02161105 : மருந்து 
விளைவு : மருந்துகளினால்‌ 


உண்டாகும்‌ பக்க விளைவுகள்‌. 


ற1ு1313008௮101௦01ு : மருந்து 
செலுத்தி நாளவரைவு : நாள 
விரிப்பு அல்லது நாளச்‌ சுருக்‌ 
கப்பொருள்களை உட்செலுத்‌ 
துவதன்‌ மூலம்‌ ஒரு நாளப்‌ 
படத்தை நன்கு தெளிவாகப்‌ 
பார்க்க முடியாது. 

ர்வ 2௦௦0 றர்கே : மருந்தியக்‌ 
கம்‌ : ஒரு மருந்துப்பொருளின்‌ 
ஒரு குறிப்பிட்ட செறிவளவு, 
அது செயல்படும்‌ இடத்தில்‌ 
ஏற்படும்‌ விளைவுகளைக்‌ 
கண்டறிதல்‌. 

டரவாா௩20௦00௦5]] : மருந்து மூல 
இயல்‌ : இயற்கையில்‌ கிடைக்‌ 
கும்‌ மருந்துகள்‌, அவற்றின்‌ குண 
இயல்புகள்‌, அதன்‌ மூலம்‌ 
போன்றவற்றை விளக்கும்‌ 
மருந்தியலின்‌ பிரிவு. 
டரவா௱ா2001/0௦1405 : மருந்தடை 
யும்‌ மாற்றம்‌; மருந்து ஈர்ப்பியல்‌ : 
உடலில்‌ மருந்துகள்‌ எவ்வாறு 


839 று 1022! 0௦00 


ஈர்த்துக்‌ கொள்ளப்படுகின்றன. 
எவ்வாறு பகிர்ந்தளிக்கப்படு 
தின்றன, எவ்வாறு வெளியேற்‌ 
றப்படுசின்றன என்பதை ஆராய்தல்‌ 
நாவா௱2௦௦100151 : மருந்தியல்‌ 
வல்லுநர்‌ : மருந்தியலில்‌ படிப்‌ 
புத்தகுதி பெற்ற ஒருவர்‌, 
மருந்துகள்‌. மற்றும்‌ சிகிச்சைப்‌ 
பொருள்களை மதிப்பிடவும்‌, 
ஆராய்ச்சியும்‌ மேற்கொள்பவர்‌. 
ட்காறா2௦௦1௦00 : மருந்தியல்‌; 
மருந்துப்‌ பொருளியல்‌ : மருந்துப்‌ 
பொருள்கள்‌ பற்றி ஆராயும்‌ 
அறிவியல்‌. 

டர்கா2௦௦012 : வாகட நூல்‌; 
மருந்தியல்‌ முறை நூல்‌ : மருந்துப்‌ 
பொருள்களின்‌ விவர நூல்‌ 
தொகுதி. 
டர்ர௱30000/5010515 : 


மருந்து 


- வழி மனநோய்‌ : ஒரு மருந்து, 


ஆல்கஹால்‌ அல்லது ஒரு 
நச்சுப்பொருளால்‌ ஏற்படும்‌ 
மனநிலைக்‌ கோளாறு. 
3௮௭ொ௱300102780)3 மருந்து 
மருத்துவம்‌. : நோய்களுக்கு 
மருந்துகளைக்‌ கொண்டு மருத்‌ 
துவமளித்தல்‌. 

வாகு : மருந்தகம்‌; மருந்‌ 
தாக்க நிலையம்‌ : மருந்துக்‌ 
கடை, மருந்தாக்கக்‌ கலை. 
உகர 1022! 00௦00 : தொண்டைப்‌ 
பை; தொண்டைக்குழி; தொண்‌ 


௦8௫ 106010 1 


640 ரு ௩1% 





டைசார்‌ : தொண்டையின்‌ தழ்ப்‌ 
பகுதியை நோய்க்‌ குறியியல்‌ 
முறையில்‌ விரிவாக்குதல்‌. 


டர்௨ர0601000 : தொண்டை 
அறுவை : தொண்டையின்‌ ஒரு 
பகுதியை அறுவை மருத்துவம்‌ 
மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 
ணாய : தொண்டை இசிப்பு: 
தொண்டை தசையிிப்பு. 


றர்ணா!ப6 : தொண்டை அழற்சி. 


02 1000616 : அடித்தொண்டை 
யில்‌ (பை போன்ற) புழை. 


2800109௦00 /மா௦11வ! ரஸா : 
தொண்டை விழிவெண்படலக்‌ 
காய்ச்சல்‌ : குழந்தைகளில்‌ அடி. 
னோவைரஸ்‌, சில சமயம்‌ காக்‌ 
ஸேக்கிவைரஸால்‌ ஏற்படும்‌ 
தொற்றால்‌ காய்ச்சல்‌, 
- தொண்டையழற்சி, 
- விழி வெண்படல 
்‌ அழற்சி. 

. நிறு 001/0ொ0௨௮] : 
்‌ தொண்டை குரல்‌ 
வளை : தொண்டை 
மற்றும்‌. குரல்வளை 
சார்ந்த. 

ப்ர 1901700515 : 
தொண்டைப்‌ பூஞ்சைத்‌ 
்‌. தொற்று தொண்‌ 
டையில்‌ பூஞ்சைக்‌ 
காளானால்‌ தொற்று. 


ராறு 190௦0 690- 
01180681 : தொண்டை, 
உணவுக்குழல்சார்‌ ்‌ 
தொண்டை மற்றும்‌ 


உணவுக்‌ குழலுக்குத்‌ தொடர்‌ 
புடைய. 

ஷு ௩0௦0185094 : தொண்டை 
ஒட்டு அறுவை : தொண்டையில்‌ 
செய்யப்படும்‌ இணைப்பு 
அறுவை மருத்துவம்‌. 
றா : கொண்டை 
யழற்சி அறுவை; தொண்டைத்‌ 
திறப்பு : தொண்டையில்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ அழற்சியைக்‌ குணப்‌ 
படுத்த சழ்வடிக்கச்‌ செய்யப்‌ 
படும்‌ மருத்துவம்‌. 

உவ: தொண்டை : உள்‌ 
தொண்டை வாயின்‌ பின்பகுதி 
யிலுள்ள குழிவு. இது கூப்பு 
வடிவில்‌ இருக்கும்‌. இதன்‌ நீளம்‌ 
சராசரி 75 செ.மீ. இதன்‌ 








0259! 


கீழ்ப்பகுதியில்‌ சளிச்சவவுப்‌ 
படலப்‌ பூச்சு இருக்கும்‌. மேற்‌ 
பகுதி உணவுக்‌ குழாய்ப்‌ பக்க 
மாகத்‌ திறந்திருக்கும்‌. 

01852! : ஃபாசல்‌ : லிதியம்‌ 
கார்போனேட்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


011856 : படிநிலை : 1. வளர்ச்சி 
அல்லது மாற்றம்‌ ஏற்படும்‌ 
போதுள்ள படிநிலைகளில்‌ 
ஒன்று. 2. பல படித்தான 
தொகுதிகளிலிருந்து பிரிக்கப்‌ 
படக்கூடிய ஒரு படித்தான 
பொருள்‌. 3. இரண்டு அல்லது 
அதற்கு மேற்பட்ட நிகழ்வுகளுக் 
கிடையேயுள்ள கால நேரத்‌ 
தொடர்பு. 


[12௨6€ 0011251 ௱(01050006 : 
நுண்‌ ணோக்கி மாறு பாட்டுப்‌ 
படிநிலை : ஒளிவிலகல்‌ அளவு 
களிலுள்ள வேறு பாடுகளை 
ஒளித்திறன்‌ வேறுபாடுகளாக 
மாற்றுவதன்‌ மூலம்‌ கட்டமைப்பு 
விவரங்களை நன்கு பார்க்க உதவும்‌ 
நுண்ணோக்கி (உருப்பெருக்கி), 
5146 : தொடக்கச்‌ சுகாதாரக்‌ 
கவனிப்பு. 


௦2௦௦1 : காய்ச்சல்‌ தடுப்பு 
மருந்து; ஃபெனாசெட்டின்‌ 

முன்பு நோவகற்றும்‌ மருந்தாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்பட்ட மருந்து. 
இதனை நீண்டகாலம்‌ பயன்‌ 


படுத்தினால்‌ சிறுநீரகங்கள்‌ 


041 ர 010௦1௦ 


சேதமடைவதால்‌, இப்போது 
இதற்குப்‌ பதிலாக பாராசிட்டா 
மோல்‌ என்ற மருந்து பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது,; காய்ச்சல்‌ 
தடுக்கும்‌ மருந்து. 

ற6ா32௦6 : ஃபெனாசோன்‌ : 
பெனாசெட்டின்‌ போன்ற 
மென்மையான நோவகற்றும்‌ 
மருந்து. இதன்‌ நச்சு விளைவு 
கள்‌ காரணமாக இது அரி 
தாகவே பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


டட்ா22௦0116 : ஃபெனாசோசின்‌: 


கடுமையான வலிகளுக்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒரு வீரியம்‌ 
மிகுந்த நோவகற்றும்‌ மருந்து. 
1௨12200101 ௨ 140௦01௦- 
1102: ஃபெனாசோப்பைரிடீன்‌ 
ஹைட்ரோகுளோரைு : சிறுநீர்க்‌ 
குழாயில்‌ ஏற்படும்‌ நோவை 
அகற்றும்‌ மருந்து. சிறுநீர்ப்பை 
ஆழற்சிக்குப்‌ பயன்படுகிறது. 
றட்வாசா02ொ : ஃபெனர்கான்‌ 
புரோமித்தாசின்‌ ஹைட்ரோ 
குளோரைட்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

ஊளர்ர்௦ஈ : ஃபெனத்திசிலின்‌: 
ஓர்‌ மருந்து, பென்சிலினுக்குப்‌ 
பதிலாக வாய்வழி கொடுக்கப்‌ 
படுகிறது. 

டிரஈப்‌ா௨ : ஃபெனிண்டி 
யோன்‌ : இரத்த உறைவுக்கு எதி 
ராக வாய்வழி கொடுக்கப்படும்‌ 
மருந்து. குருதியுறைவுக்‌ கோளாறு 
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களில்‌ பெருமளவு பயன்படுத்தப்‌ . 


படுகிறது. 

௫௦௦0காம்‌!(006௨ : ஃபெனாபார்‌ 
பிட்டோன்‌ 
நோய்க்குக்‌ கொடுக்கப்படும்‌ 
பார்பிட்டுரேட்டு என்ற மருந்து. 


இது நீண்ட நேரம்‌ வேலை 


செய்யக்கூடியது. 

ட்்சா௦௦௦0 : ஃபெனோகாப்பி : 
ஒரு குறிப்பிட்ட மரபணுவின்‌ 
காரணமான குணத்தை மிகவும்‌ 
ஒத்துள்ள ஒரு தனிப்பண்பு 
தோன்றுதல்‌. ஆனால்‌ உண்மை 
யில்‌ அது சூழல்‌ அல்லது பிற 
காரண விளைவுகளின்‌ காரண 
மாக தோன்றுவதாகும்‌. 

௦! : ஃபீனால்‌; ஃபினைல்‌ 
ஆல்கஹால்‌ : தொற்று நீக்கி 
யாகவும்‌ கிருமி நீக்கியாகவும்‌ 
பயன்படும்‌ ஃபெனிக்‌ அல்லது 
கார்பாலிக்‌ அமிலம்‌. அதன்‌. 3-4 
விழுக்காடு கரைசலை உட்‌ 


கொண்டால்‌ நரம்புகளை 
பாதிக்கும்‌. 
௦6௦110  015ரீ601௨௱15 


உபெனால்‌ தொற்று நீக்கிகள்‌ : 
தொற்று நீக்கி மருந்தாகப்‌ 
பயன்படும்‌. ஃபெனால்‌ வழிப்‌ 
பொருள்கள்‌ இதனைத்‌ தோலும்‌, 
நுரையீரல்களும்‌ உறிஞ்சிக்‌ 
கொள்ளும்‌. இதனால்‌ மஞ்சட்‌ 


காமாலை உண்டாகலாம்‌. 


௦௦௦௦0 : உயிரி ஆய்வியல்‌. 


: காக்காய்‌ வலிப்பு. 


பர்உஊாவிறரரந் வ்‌ : ஃபெனால்‌ 
ப்தலின்‌ : மலமிளக்கி மருந்து. 


௦௦118210௦5 : ஃபெனாத்‌ 
தையாசின்‌ : வீரியம்‌ வாய்ந்த 
துயிலூட்டும்‌ மருந்துகள்‌. 
குளோர்புரோமாசின்‌ இந்த 
வகையைச்‌ சேர்ந்தது. மன 
அதிர்ச்சியைக்‌ குறைக்கும்‌. 

உள 06 : 5பெனோ வகை : 
பரம்பரை மற்றும்‌ சூழல்‌ 
காரணிகளால்‌ தீர்மானிக்கப்‌ 
படும்‌ ஒரு உயிரில்‌ காணப்படக்‌ 
கூடிய எல்லா குண நலன்களும்‌. 


ட்டு ா2ம்‌ா6 : ஃபினாக்ஸி 
பென்ஜாமின்‌ : இரத்தக்கொதிப்‌ 
பை சிகிச்சை செய்ய தரப்படும்‌ 
ஆல்‌ஃபா : ஆட்ரீனெரீஜிக்‌ 
ஏற்புத்‌ தடைப்‌ பொருள்‌. 


௦்வாலபுற 101 : ஃபெ 
னாக்சிமெத்தில்பெனிசிலின்‌ 
வாய்வழி உட்கொள்ளப்படும்‌ 
பெனிசிலின்‌ மருந்து. 
உரஊா5மா(06 : ஃபென்சக்ஸி . 
மைடு : (பெடிட்மால்‌) சிறு 
வலிப்பில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
வலிப்பெதிர்ப்பு மருந்து. 
ப்ரா : ஃபென்டெர்மின்‌: 
ப௫ியைக்‌ குறைக்கும்‌ மருந்து. 
௦6௦186 : ஃபென்டோலா 
மைன்‌ : குண்டிக்காயிலிருந்து 
சுரக்கும்‌ 'அட்ரினவலின்‌' என்ற 
இயக்குநீருக்கு எதிரான பொருள்‌. 
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இரத்த அழுத்தம்‌ அளவுக்கும்றி 
மாறுவதைக்‌ கட்டுப்படுத்துவதற்கு 
அறுவை மருத்துவம்‌ செய்யும்‌ 
போது இது ஊசி வழியாகச்‌ 
செலுத்தப்படுகிறது. அரிதாக வாய்‌ 
வழியாகவும்‌ கொடுக்கப்படுகிறது. 
உடிவாட!3061/0 8௦010 : ஃபீனைல்‌ 
அசெட்டிக்‌ அமிலம்‌ : ஃபீனைல்‌ 
அலனின்‌ சிதை மாற்றப்‌ 
பொருள்‌. இது சிறுநீரில்‌ தோன்‌ 
இவது ஃபீனைல்‌ &ீட்டோனூ 
ரியா எனப்படும்‌. 

ர்வு! வாரா : ஃபெனிலாலா 
னைன்‌ : இன்றியமையாத அமி 
னோ அமிலங்களில்‌ ஒன்று. 
மரவ ப8201௦ : ஃபெனில்புட்‌ 
டாசோன்‌ : வீரியத்துடன்‌ ஒரு 
நேரம்‌ செயற்படக்கூடிய ஒரு 
அழற்சியகற்றும்‌ மருந்து. இதனால்‌ 
நச்சு விளைவுகள்‌ அடிக்கடி 
ஏற்படும்‌. இது இப்போது முது 
கெலும்புக்‌ கண்ணி அழற்சிக்கு 
மருத்துவ மனையில்‌ மட்டுமே 
பயன்படுத்‌ தப்படுகிறது. 
டரணு/ வரரா : ஃபெனிலெஃ 
பிரின்‌ : குருதிநாள இறுக்க 
மருந்து; அட்ரீனலின்‌ போன்றது. 
அனால்‌ அதைவிட உறுதியானது. 
இதனை தசை வழியாக ஊசி 
மூலம்‌ செலுத்தலாம்‌. இது 
பொதுவாகக்‌ கண்சொட்டு 
மருந்தாகவும்‌ (0.5-10%) மூக்குத்‌ 
தெளிப்பு மருந்தாகவும்‌ (0.25%) 
பயன்படுத்தப்படுகிற து. 


றவு! ௪௦ாயாக (000 : ஃபெ 
னில்கெட்டோனூரியா : ஃபெனி 
லாலானைனின்‌ வளர்சிதை 
மாற்ற எச்சப்‌ பொருள்கள்‌. 
இது சிறுநீரில்‌ ஃபெனில்‌ செட்‌ 
டோன்களாக உள்ளது. உணவில்‌ 
உள்ள ஃபெனிலாலானைனினை 
டைரோசினாக மாற்றுகிற நுரை 
பீரலிலுள்ள ஃபெனிலாலானைன்‌ 
ஹைட்ராக்கிலேஸ்‌ என்ற 
செரிமானப்பொருள்‌ (என்சைம்‌) 
செயலிழப்பதன்‌ காரணமாக 
இது உண்டாகிறது. இதனைப்‌ 
பிறவியிலேயே கண்டுபிடித்து 
உரிய உணவு முறையைக்‌ 
கொண்டாலன்றி, இதனால்‌ 
மனக்கோளாறு ஏற்படும்‌. 
உறா : ஃபெனிட்டாயின்‌ : 
கடுமையான காக்காய்‌ வலிப்பு 
நோய்க்குப்‌ ப்யன்படுத்தப்படும்‌ 
வலிப்பு நீக்க மருந்து, சில 
சமயம்‌, ஃபெனோபார்பிட்‌ 
டோனும்‌ சேர்த்துக்‌ கொடுக்கப்‌ 
படுகிறது. 


௦6௦௦௦01851 : பழுப்பு 
மஞ்சள்‌ கருவணு : இது 
வளர்ச்சியடைந்து பழுப்பும்‌ 
மஞ்சளணுவாகிது. 


௦16௦0௦௱௦03/1௦௱3 : ஃபியோ 
குரோமோசைட்டோமா 

அட்ரீனல்‌ மச்சையின்‌ தீங்கற்ற 
கட்டி, அட்ரீனலின்‌, நார்‌ அட்‌ 
ரீனலின்‌ போன்ற இயக்குநீர்கள்‌ 


ஈவா 
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சுரப்பதால்‌, உயிருக்கு ஆபத்து 
உண்டாக்கும்‌ அளவு இரத்த 


அழுத்தத்தை இடையிடையே: 
அதிகரிப்பதால்‌, தலைவலியும்‌, 


வியர்வையும்‌, வேகத்துடிப்பு 


மான முக்குறிகளும்‌ இரத்தக்‌ 


கொதிப்பு நோயாளியிடம்‌ 
உண்டாகிறது. : 


டள : இன ஈர்ப்புச்‌ சுரப்பு: 
ஒரு உயிர்‌ வெளிப்படுத்தும்‌, தன்‌ 
இனத்தைச்‌ சார்ந்த ஒரு உயிரினத்தில்‌ 
ஒரு விளைவை உண்டாக்கும்‌ 
திறன்படைத்த இயக்குநீர்‌. 

118061012௮ ரோாா௦$௦௱6 : 
உபிலடெல்‌ஃபியா இனக்கீற்று 3: 
நாட்பட்‌... மச்சை வெள்ளணுப்‌ 
புற்று நோயாளிகளில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ குறையுள்ள இனக்கீற்று. 


இனக்கற்று 22இன்‌ சேய்மநீள்‌ 


இமை, இனக்கற்றின்‌ நீள்‌ 
இழைக்கு மாற்றப்பட்டி ருப்பது. 
உரியா : ஃபில்ட்ரம்‌ : உதட்டின்‌ 
வெளிப்பரப்பில்‌ நடுக்கோட்டுக்‌ 
குழிவு. 

ற்ற ௦515 : மானி நுதி .இறுக்கம்‌; 
உறை நீங்கா ஆண்குறி; முன்‌ 
தோல்‌ குறுக்கம்‌; நுனித்தோல்‌ 
இறுக்கம்‌ : மானி நுதி (லிங்கக்‌ 
கவசம்‌) இறுக்கமடைதல்‌. இத 
னால்‌ அது சுருங்கி அண்‌ 
குறியை மூடிக்கொள்ள இய 
லாது போகிறது. 

01115011௦0: “பைசோஹெக்ஸ்‌ : 
நோய்‌ நுண்மத்தடை மருந்தாக 
வும்‌, பாக்டீரியாவுக்கு எதிராகத்‌ 


தோலைச்‌ சுத்தப்படுத்தும்‌ மருநீ 
தாகவும்‌. பயன்படும்‌ மருந்து. 
என்ட்சூஃபோன்‌ என்ற சல்‌ 
வைப்பொருள்‌ 3% ஹெக்சாகு 
ளோரோஃபேன்‌, லானோலின்‌, 
கொலஸ்டெ ரோல்ஸ்‌, பெட்‌ 
ரோலாட்டம்‌ ஆகியவற்றுடன்‌ 
சேர்த்துப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
றர/26௦(௦௱ு : சிரை அறுவை; 
சிரை நீக்கம்‌ : இதயத்திற்குகி 
குருதியைக்‌ கொண்டு செல்லும்‌ 
சிரை என்னும்‌ குருதிக்குழாயை 
வெட்டி யெடுக்கும்‌ அறுவை 
மருத்துவம்‌. 

நாப்வ்‌!(15: சிரை அழற்சி : 
இதயத்திற்குக்‌ குருதி கொண்டு 
செல்லும்‌ சிரை என்னும்‌ 
குருதிக்‌ குழாய்‌ புறத்தோலில்‌ 
ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 

றஈ/£௦௦ட0515 : சிரை கழுவல்‌ : 
குளுக்கோஸ்‌, சலைன்‌ போன்ற 
நீர்மங்கள்‌ சிரை வழியாக ஊசி. 
மூலம்‌ செலுத்துதல்‌. 
௨/௦ : சிரைவரைவு : 
1. சிரைத்துடிப்பைப்‌ பதிவு 
செய்தல்‌. 2. ஒரு நிறப்பொருள்‌ 
ஊடகம்‌ நிறைந்த சிரையை 
எக்ஸ்ரே படம்‌ பிடித்தல்‌. 
நார்‌ : சிரைக்கட்டி; சிரைக்‌ 
கடினமடைதல்‌; சிரைக்கல்‌: 
இதயத்திற்கு இரத்தம்‌ கொண்டு 


செல்லும்‌ சிரை என்னும்‌ 
குருதிக்குழாயில்‌ ஏற்படும்‌ 
கட்டி. 


2100511115 
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டர!20௦111/4௮515 : சிரைக்கல்‌ 
சிரைச்‌ சுவரில்‌ கால்சியத்‌ துகள்‌ 
பதிந்து வளருதல்‌. 

டு ்வாவாறன : சிரைமானி: 
சிரை இரத்த அழுத்தத்தை 
அளக்கும்‌ அழுத்தமானி. 
றா1/60௦501210515 : சிரையிறுக்கம்‌: 
சிரைச்சுவர்களின்‌ நாரிழை 
இறுக்கம்‌. 

012௦512516 : சிரைத்தேக்கம்‌ : 
1. சிரைகளில்‌ இரத்தம்‌ மிகவும்‌ 
மெதுவாகப்‌ பாய்தல்‌. 2. கால்‌, 
கையுறுப்புகளின்‌ சிரைகளை 
ஒரு அழுத்தப்பட்டை கொண்டு 
அழுத்துவதன்‌ மூலம்‌ சிரைவழி 
இரத்தம்‌ இதயத்துக்குத்‌ திரும்பு 
வதை தற்காலிகமாகத்‌ தடை 
செய்தல்‌. 

1௨௦௦௦ : குருதி வடிப்பு; 
சிரைத்‌ திறப்பு : மருத்துவ 
முறையில்‌ குருதியை வடித்தல்‌. 
12௦14௦௦515 : சிரைக்‌ 
குருதிக்கட்டு; சிரைப்படிம உறைவு; 
உட்சிறைக்‌ குருதி; உறை படிமம்‌: 
இதயத்திற்குக்‌ குருதி யைக்‌ 
கொண்டு செல்லும்‌ சிரை 
என்னும்‌ குருதி நாளத்தில்‌ 
ஏற்படும்‌ இரத்த கட்டு. சிரை 
யில்‌ மெதுவாக குருதி பாய்வ 
தால்‌ இது உண்டாகிறது. பெரும்‌ 
பாலும்‌ படுத்த படுக்கையாக 
இருக்கும்‌ நோயாளிக்கு இது 


உண்டாகிறது. 


ட1/௨0௦௦௱க* : குருதி வடிப்பு 
வல்லுநர்‌ : குருதியை வடிக்கும்‌ 
மருத்துவத்தில்‌ வல்லுநர்‌. 
டா/௦௦௦௦றப5 : குருதியுறிஞ்சி : 
குருதியுறிஞ்சு பூச்சிரைக்‌ குருதி 
வடிகாய்ச்சல்‌, தோலில்‌ லீஷ்‌ 
மேனியாசிஸ்‌ மற்றும்‌ கருங்‌ 
காய்ச்சல்‌ போன்ற வியாதிகளை 
உண்டு பண்ணும்‌ குருதி 
யுறிஞ்சிக்‌ குடிக்கும்‌ பூச்சி 
வகைகளில்‌ ஒரு இனம்‌. 
60 : சளி; கோழை; கபம்‌ : 
மூச்சுக்‌ குழாயிலிருந்து வெளி 
யேற்றப்படும்‌ கபம்‌; சளி; கோழை. 
0111200300006 : சளி மருந்து : 
கபத்தை வெளிப்படுத்தும்‌ 
மருந்து. 

றர/௦0ர214௦ : மடிமை மனிதன்‌ : 
எளிதில்‌ செயற்படாத அல்லது 
எளிதில்‌ உணர்ச்சிவயப்படாத 
மனிதன்‌. 
டா/௦ஊஊ௱௦ : அழற்சிக்‌ கட்டி, பரு. 
௦91546 : அழற்சியுடைய. 


தீக்கொப்புளம்‌ 
தீப்புண்களில்‌ 
ஒரு சிறுநீர்க 


ந்த : 
முதல்நிலை 
ஏற்படும்‌ 
கொப்புளம்‌. 
றட மாம6 : இமை கொப்புளம்‌; 
நுண்குமிழ்‌ : இமையிணைப்‌ 
படலத்தில்‌ அல்லது விழிவெண்‌ 
படலத்தில்‌ ஏற்படும்‌ நுண்ணிய 
கொப்புளம்‌. 


அ த வப டடடப்ப்பயயய்யயய யவை 
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௦ா॥1௦018 : காரணமில்லா அச்சவு 
ணர்வு; அச்ச நோய்‌ மருட்சி; மரு 
ளியம்‌ : நோய்த்‌ தன்மையுடைய 
அச்சக்கோளாறு; வெறுப்புக்‌ 
கோளாறு. எடுத்துக்காட்டு : 
இதயநோய்‌ பற்றிய அச்சம்‌; 
புற்றுநோய்‌ குறித்த அச்சம்‌. 
0௦௦௦௱6118 : கோர உறுப்புத்‌ 
திரிபு; கை கால்‌ வளர்ச்சியின்மை; 
கை-கால்‌ உருப்பெறாமை 
கைகளும்‌, கால்களும்‌ திரிப 
டைந்து கடல்‌ தாய்‌ (சீல்‌) 
போன்று தோற்றமளித்தல்‌. 
1960-களில்‌, கருவுற்ற பெண்கள்‌ 
தாலிடோமைடு என்ற மருந்துச்‌ 
சந்தைக்குப்‌ புதிதாக வந்த 
துயிலாட்டும்‌ மருந்தை உட்‌ 
கொண்டதால்‌ குழந்தைகள்‌ 
இத்தகை உறுப்புத்‌ திரிபுடன்‌ 
பிறந்தன. 

0110000116 : ஃபோக்கோடின்‌ : 
இருமல்‌ உண்டாகும்‌ மையத்‌ 
தைச்‌ சமனப்படுத்தும்‌ மருந்து. 
கோடைன்‌ போன்ற குண 
முடையது. சளியில்லாத வறட்டு 
இருமலுக்குக்‌ கொடுக்கப்படு 
கிறது. 

1௦௭14௦ : ஒலி செய்தல்‌; சொல்‌ 
லொலி : குரல்வளை நாளங்களின்‌ 
அதிர்வினால்‌ உண்டா கும்‌ ஒலி. 
௦ர௦ா£௩௦0௦50006 : உள்ளொலி 
பெருக்கி : கேட்பொலிகளை 
பெருக்கிக்‌ காட்டும்‌ ஒரு இதயத்‌ 
துடிப்புமானி. 


- செலுத்தப்படும்‌ 
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0௦12141105 : ஒலியவியல்‌ 
பேச்சு மற்றும்‌ பேச்சுப்‌ பழக்‌ 
கங்களைப்‌ பற்றிக்‌ கூறும்‌ 
அறிவியல்‌ 

0॥௦0௦௦2310100120007 : இதய ஒலி 
வரைவியல்‌ : இதயத்தின்‌ ஒலி 
களையும்‌, முணுமுணுப்புகளை 
யம்‌ மின்னியல்‌ பதிவுமூலம்‌ 
வரைபடமாகப்‌ பதிவு செய்தல்‌. 
இதன்மூலம்‌, கருவிலுள்ள 
குழந்தையின்‌ இதயத்துடிப்பு 
வீதம்‌, கருப்பைச்‌ சுருக்கத்‌ 
துடன்‌ அதன்‌ தொடர்பு ஆகிய 
வற்றைத்‌ தொடர்ந்து அளவிட 
லாம்‌. 


௦௦1௦௦௦1௦16 : தசைத்துடிப்‌ 
பொலி : கேட்பொலிக்கருவி 
மூலம்‌ கேட்கமுடியக்கூடிய 
தசையிமைக்‌ துடிப்புகள்‌. 
௦௦௦010 : தசையொ 
லிப்பதிவு .: தசை சுருங்கும்‌ 
போது ஏற்படும்‌ ஒலிகளைப்‌ 
பதிவு செய்தல்‌. 


௦ு௦௱௦5161000130 : கேட்பொ 
லிப்பதிவு கருவி : மூச்சியக்க 
ஒலிகளைப்‌ பெருக்கிக்‌ காட்டும்‌ 
கருவி. 

௦ஈ௦௦5பாரு : ஒலிசீர்‌ அறுவை: 
குரலின்‌ தரம்‌, தொனி, வளம்‌ 
ஆகியவற்றை அதிகப்படுத்து 
வதற்காக குரல்நாண்கள்‌ அவற்‌ 
றை அடுத்துள்ள திசுக்களில்‌ 
அறுவை 
மருத்துவ முறை. 
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6௦038௩ 0156256 : ஃபோப்ப 
ரான்‌ வியாதி : இந்தியாவில்‌ 
உள்ள லடாக்‌ பகுதியிலுள்ள 
ஒரு இராணுவ தளமான 
போப்‌ பரான்‌ பெயரால்‌ 
அழைக்கப்‌ படும்‌ வியாதி. இதில்‌ 
ஆக்ஸி. ஜன்‌. குறை, வெள்ளணு 
மிகைக்‌ குருதி, நுரையீரல்‌ 
தமனி இரத்தக்கொதிப்பு, வலது 
இதயக்‌ கீழறைப்‌ பெருக்கம்‌ 
மற்றும்‌ சிறுநீரில்‌ பெருமளவு 


புரதம்‌ ஆகியவை காணப்படு 


கின்றன. இவ்வியாதி இமய 
மலையில்‌ குடியேறியவர்களில்‌ 
அந்த உயர்மட்ட தட்பவெட்ப 
நிலைகளுக்கு ஏற்ப உடல்‌ 
பழக்கப்படுத்திக்‌ கொள்ள 
முடியாததால்‌ ஏற்படுகிறது. 
௦௦50 2148௱/2 : ஃபாஸ்‌ஃபேட்‌ 
மிகைக்‌ குருதி : குருதியில்‌ 
கரியமிலஃபாஸ்‌ஃபேட்டுகள்‌ 
அதிக அளவிலிருத்தல்‌. 
ற்‌௦5்வ்யாரக : சிறுநீரில்‌ ஃபாஸ்‌ஃ 
பேட்‌; ஃபாஸ்பேட்‌ நீரிழிவு: சிறு 
நீரில்‌ அளவுக்குமீறிப்‌ ஃபாஸ்‌ 
ஃபேட்டுகள்‌ இருத்தல்‌. 
ர்‌௦5௦॥௦6 :. விழித்திரை ஒளி 
வளையம்‌ : கண்விழித்‌ திரையில்‌ 
எரிச்சல்‌ ஏற்படுவதனால்‌ கண்‌ 
- விழி அழுத்தப்படுவதன்‌ காரண 
மாக ஏற்படும்‌ ஒளி வளை 
யங்கள்‌. 

21050110016511256 : ஃபாஸ்‌ஃ 
போடயெஸ்டெரேஸ்‌ : சைக்ளிக்‌ 


அடினோசின்‌ மோனோஃபாஸ்‌ 
பேட்டை சிதைய வினையூக்கி 
யாக செயல்படும்‌ நொதி. 


ட௦5001106 (௦0106 : ஃபாஸ்‌ஃ 
போலின்‌ அயோடைடு : கோலி 
னெஸ்டிராசுக்கு எதிரான ஒரு 
மருந்து. 

௦௦50௦11018 : “பாஸ்‌ ஃபோ 
லைப்பிடு ல௦பாஸ்‌ஃபரஸ்‌ 
கொண்ட கொழுப்பி. அவை 
லெகித்தினும்‌, ஸ்‌ஃபிங்கோ 
மையலினும்‌ ஆகும்‌. உயிரணுப்‌ 
படலத்தின்‌ கொழுப்புப்‌ பகுதி 
பெரும்பாலும்‌ ஃபாஸ்‌ஃபோ 
லைப்பிடுகள்‌. .ஆகும்‌. 
ட௦500௦16010516 : குழித்தாடை:. 
தீப்பெட்டித்‌ தயாரிப்பில்‌ 
ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்‌ 
களுக்கு ஏற்படும்‌ குழிவுத்‌ 
தாடை, ஃபாஸ்‌ஃபரஸ்‌ காரண 
மாக பற்கள்‌ இற்றுப்‌ போய்‌ 
இந்தத்‌ தாடையெலும்புச்‌ 
சீரழிவு ஏற்படுகிறது. 
௦௦80110116 8010 பாஸ்‌ 
ஃபோரிக்‌ அமிலம்‌ : இது ஒரு 
கரைப்பான்‌ ஆகும்‌. அழிந்த திசு 
எச்சங்களை நீக்கப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ ஒரு. நீர்த்த கரைசல்‌ 
ஆகும்‌. 

ட௦5ர௦ப5 : ஃபாஸ்‌ஃபரஸ்‌ 
(எரியம்‌) : எலும்பு, நரம்புத்‌ திசுக்‌ 
களின்‌ முக்கிய அமைப்பானாக 
அமைந்துள்ள ஓர்‌ அலோகத்‌ 
தனிமம்‌. 


தட்ட ஆட வ்கி வவ்பட்ட பபப பபப பயல்‌ 
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ார்‌௦50௦௫1856 : ஃபாஸ்‌ஃபோரி 
லேஸ்‌ : 1. ஒரு கரியமற்ற ஃபாஸ்‌ 
பேட்‌ தொகுதியை வேறொரு 
கரிய ஏற்பிக்கு மாற்றுவதில்‌ 
ஈடுபடும்‌ நொதியாகும்‌. இந்த 
டிரேன்ஸ்‌ஃபெரேஸ்‌. 2. ஃபாஸ்‌ 
பரை சிதைக்கும்‌ வினையூக்கி 
யாக செயல்படும்‌ நொதிகளில்‌ 
ஒரு தொகுதி. 

௦௦50 ௦௫/181107 : ஃபாஸ்பேட்‌ 
இணையாக்கம்‌ : 1. ஒரு கரிய 
கூட்டும்‌ பொருளுடன்‌ பாஸ்‌ 
பேட்டை. இணைத்தல்‌. 2. ஏடி 
பியை ஏடட்‌)மீ(ப்‌)பியாக ஃபாஸ்‌ 
பேட்டை இணைத்து மிகு 
திறன்‌ ஃபாஸ்‌ஃபேட்பிணைப்பு 
களை உருவாக்குதல்‌. 


0ஈ௦12191/8 : ஒளி நோவு; ஒளி 
வழிக்‌ கண்‌ வலி; ஒளிவலி : அதிக 
எளிபட்டால்‌ கண்களில்‌ 
உண்டாகும்‌ வலி. 


0ர௦1௦௨௦(1421௦15 : ஒளிச்‌ செய 
லூக்கிகள்‌ : வாய்வழி உட்கொள்‌ 
ளும்‌ பொருட்களால்‌ ஒளியின்‌ 
அழிப்பாற்றல்‌ அதிகரித்தல்‌. 
௦1௦801446௦ : ஒளிச்செயலூக்கும்‌: 
அல்ட்ராவயலெட்‌. கதிர்வீச்சு 
அல்லது சூரிய ஒளிக்கு வேதி 
வினைப்பாடு. 

ட௦0௦ ௮1120 : ஒளி ஒவ்வாமை 
ஊக்கி : ஒளிக்கு ஒரு ஒவ்வாமை 
விளைவை ஏற்படுத்தும்‌ ஒரு 
இடைப்பொருள்‌. 


டஈ௦௦211/88/ : ஒளி ஒவ்வாமை : 
ஒளி மற்றும்‌. சிலவேதிப்‌ 
பொருள்களுக்கு முன்பே கூரு 
ணர்வுக்கு ஆட்பட்ட நிலை 
யில்‌ அவற்றிற்கிடையே ஏற்‌ 
படும்‌ இடைவினையால்‌ தாமத 
மாக ஏற்படும்‌ தடுப்பாற்றல்‌ 
வகைப்பட்ட ஒளி (ஒவ்வா 
மை)க்‌ கூருணர்வு. 


றர௦%௦௦/(௦2! : ஒளி வேதி 
யியல்‌ பொருள்‌ : ஒளிபட்டு 
வேதியியல்‌ வினைபுரியக்கூடிய 
வேதியியல்‌ பொருள்‌. 


0௦1௦௦௭௦௭௮3 : ஒளி வேதி 
யியல்‌ மருத்துவம்‌ : நோயாளி 
யைப்‌ புறவூதா ஒளிக்கு உட்‌ 
படுத்தி மருந்தின்‌ விளைவினை 
அதிகரித்தல்‌. 
௦௦(௦011௦௬௦9௦ஈ : ஒளிநிறச்‌ 
சன்னி : மைக்கோ பேக்டீரியம்‌ 
கான்சாசியை போன்ற நுண்‌ 
ணுயிர்‌ ஒன்று வெளிச்சமிருக் 
குமிடத்தில்‌ வளரும்போது 
உருவாகும்‌ நிறபமி. ப 
01101௦௦௦39ப!21101 : ஒளித்திரட்சி: 
மிகுதியாக குவிக்கப்படும்‌ ஒளி 
யின்‌ வெப்பவிளைவால்‌ திசு 
அழிதல்‌. 

0110(௦0௦29ப12110௩ : ஒளிவழி 
உறைதல்‌ : ஆற்றல்‌ வாய்ந்த 
ஒளியை ஒருமுகமாகப்‌ பாய்ச்சித்‌ 
திசுக்களை எரித்தல்‌. 


ற30/511115 
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௦௦1௦0௦ (ராகு : ஒளி 
இயக்க மருத்துவம்‌ : பொருத்த 
மான ஒரு அலைவரிசையி 
லுள்ள ஒளிபடும்போது, ஒரு 
ஒளிக்கூருணர்விப்பான்‌ செறிந்த 
புற்றணுக்கள்‌ அழிக்கப்படும்‌ 
மருத்துவ முறை. 
டர௦4௦௦10080006 : ஒளி உள்‌ 
நோக்குக்‌ கருவி : ஓர்‌ ஒளிப்‌ 
பதிவுக்‌ கருவியில்‌, உள்ளுறுப்பு 
நோக்குக்‌ கருவியை இணைத்து, 
உள்ளுறுப்புகளைப்‌ பார்த்து 
அராய்தல்‌. 

டட்‌௦021௦ : ஓளியுருவாக்கும்‌ : 
1. ஒளியை உண்டாக்கும்‌. 2. ஒளி 
யால்‌ உண்டாகும்‌. 

௦௦0௦1/515 : ஒளிச்சிதைவு : ஒளி 
யின்‌ இயக்கத்தால்‌ ஒரு வேதியக்‌ 
கூட்டுப்‌ பொருள்‌ சிதைவுறுதல்‌. 
டஈ௦1௦றள்று : ஒளிமானி) அளவி: 
ஒளியின்‌ அற்றலளவை 
அளத்தல்‌. 

௦*ு௦௦௱101௦01807 : ஒளிநுண்‌ 
வரைபடம்‌ : ஒரு நுண்ணோக்கி 
யின்‌ மூலம்‌ ஒரு பொருளைப்‌ 
பார்த்து எடுக்கப்படும்‌ பெரி 
தாக்கப்பட்ட ஒளிப்படம்‌. 
௦௦100௦1012 : ஒளியச்சம்‌; கண்‌ 
கூச்சம்‌; ஒளி மருளியம்‌ 
கண்ணில்‌ ஒளிபட்டால்‌ தாங்‌ 
இக்‌ கொள்ள முடியாத நிலை. 
0ஈ௦(௦0௭1௦0 : ஒளிக்கால (அளவி: 
ஓவ்வொரு நாளும்‌ ஒரு உயிரி 
வெளிச்சத்துக்கு ஆட்படும்‌ 
கால அளவு. 


டஈ௦௦0௭௦515 : ஒளி மருத்துவம்‌: 
தோல்‌ நிணப்புற்றுக்கு அளிக்‌ 
கப்படும்‌ மருத்துவ முறையில்‌ 
ஒரு ஒளி இயக்க வேதிப்‌ 
பொருள்‌ உடலுக்குள்‌ செலுத்தப்‌ 
பட்ட பிறகு, இரத்தத்தை 
வெளியிலெடுத்து, ஒரு அல்ட்ரா 
வயலெட்‌ கதிர்‌ வீச்சு மூலத்தின்‌ 
வழி சுழன்ற பிறகு நோயாளிக்கு 
திரும்பச்‌ செலுத்தப்படுதல்‌. 
01௦1௦0121௮ ஒளிவழி 
யழற்சி : பனிப்‌ பார்வையிழப்பில்‌ 
போல்‌ கூர்மையான ஒளிபடு 
வதால்‌ கண்ணில்‌ ஏற்படும்‌ 
அழல்வினை. 
௦1௦4௦01001 : ஒளி நிறமி : ஒளி 
முன்னிலையில்‌ நிலைகுலையும்‌ 
நிறமி. 

0ா௬௦௦0ா0120(10ஈ : ஒளிக்காப்பு : 
மீ(ப்புற ஊதாக்கதிரொளியால்‌ 
ஏற்படும்‌ சேதத்திலிருந்து உயி 
ரணுக்களைக்‌ காப்பாற்றுதல்‌. 
0110100512 : ஒளியுணர்வு : விழித்‌ 
திரை உறுத்தலின்போது ஏற்‌ 
படும்‌ வெளிச்சம்‌ அல்லது 
ஒளிப்பொறி அல்லது நிறம்‌ 
தோன்றுவது போன்ற உணர்வு. 
0௩௦௦51 : ஒளிப்புரதம்‌ : விழித்‌ 
திரைக்‌ கூம்புகளில்‌ : உள்ள 
(அயோடாப்சின்‌) நிறமியின்‌ 
புரதப்‌ பகுதி. 

01௦௦01௦௱௦( : ஒளிக்காட்சி 
மானி : ஒரு பொருளைக்‌ காண்‌ 
பதற்குத்‌ தேவையான மிகக்‌ 
குறைந்த வெளிச்ச அளவைக்‌ 
கண்டறியும்‌ கருவி. 


த தத பபப ப ப ப டடடப்யியய்யயயயயயவயமையமை 


௦ஈ௦10168001/4211௦ 


011௦1௦1680114211௦ஈ : ஒளி மீள்‌ 
செயலாக்கம்‌ : முன்பு செயலிழந்த 
ஒரு செய்முறையை ஒளியின்‌ 
மூலம்‌ மீண்டும்‌ செயல்படுத்தல்‌. 
0௦10160600 : ஒளியேற்பி 
விழித்திரைத்தண்டுகளும்‌ கூம்பு 
களும்‌ போன்ற ஒளியால்‌ 
கூருணர்வு பெறும்‌ ஏற்பி. 
௦௦௦125 : ஒளிவிழித்திரை 
யழற்சி : சூரிய ஒளி அல்லது 
வேறு கூரொளிக்கு மிகுதியம்‌ 
ஆட்படுவதால்‌ ஏற்படும்‌ விழி 
யை எரிபுண்ணால்‌ பார்வைக்‌ 
கூர்மை குறைதல்‌. 

௦௦௦508 : ஓளித்தேடுபடம்‌ : 


(சின்ட்டிஸ்கேன்‌) உடலிலுள்ள 


ஒரு உறுப்பை ரேடியோ ஐசோ . 


டோப்‌ கொண்டு உருப்படுத்‌ 
தவின்‌ பிரதிபிம்பம்‌. 


௦௦௦5௦511௩6 : ஒளியுணர்வு; 
ஒளிக்கூச்சம்‌ : ஒளிபட்டதும்‌ 
தூண்டுதல்‌ பெறும்‌ இயல்பு; 
கண்ணிலுள்ள நிறமிகள்‌ இத்‌ 
தன்மையுடையவை. 

0௦1௦52ஈ5//1// : ஒளிக்கூரு 
உணர்வு : சூரிய ஒளிபடுதலால்‌ 
ஏற்படும்‌ ஒரு தோல்‌ தடிப்பு 
போன்ற இயல்பற்ற விளைவு. 
ட௦(௦ 31 ஈ100௦515 : ஒளிஇணைப்‌ 
பாக்கம்‌ : தாவரங்களும்‌ சில 
நுண்ணுயிர்களும்‌, சூரிய 
ஒளியிலிருந்து குளோரோஃபில்‌ 
_ நிறமி பெற்ற ஆற்றலைக்‌ 
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கொண்டு, கரியமிலவாயுவையும்‌ 
நீரையும்‌ இணைத்து கார்போ 
ஹைட்ரேட்டை உருவாக்கும்‌ 
செய்முறை. 


௦௦4௦0 ௭80 : ஒளி மருத்துவம்‌: 


"செயற்கையான ஊதா ஒளி. 


பாய்ச்சி நோய்‌ மருத்துவம்‌ 
செய்தல்‌. பிறந்த குழந்தை 
களுக்கும்‌, குறைமாதக்‌ குழந்தை 
களுக்கும்‌ ஏற்படும்‌ மஞ்சட்‌ 
காமாலை தோயைக்‌ குணப்‌ 
படுத்த இந்த மருத்துவம்‌ அளிக்‌ 
கப்படுகிறது. 
0ா௦10404௦ : ஒளிநச்சு : ஒளிபடுவ 
தால்‌ ஏற்படும்‌ தீங்கு தரும்‌ 
விளைவு உண்டாக்குவது பற்றியது: 
௦ஈ௦1௦10015௱ : ஒளியசைவு 


ஒரு உயிரி, ஒளியை நோக்கி 


அல்லது ஒளியிலிருந்து விலகிச்‌ 
செல்லும்‌ அசைவு. 

உள : உதரவிதானம்‌ : வயிற்றின்‌ 
உந்து தசை. 

ானா/௦18518 : உதரவிதான தசை 
செயலிழப்பு : இடைத்திரை 
நரம்பு ஒரு பற்றுக்‌ கருவி கொண்டு 
நசுக்குவதால்‌, இடை.த்திரைத்‌ 
தசை .செய லிழத்தல்‌. 
௦ானார0010டு : உதரவிதானப்‌ 
பிளப்பு : உதரவிதானத்தின்‌ ஒரு 
பகுதியைச்‌ செயலிழக்கச்‌ 
செய்யும்‌ உதரவிதான நரம்புப்‌ 
பிளவு. 





றராஊா௦1௦00]/ 
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றராசா௦1௦௫/ : தலை அமைப்பியல்‌; 
கபாலவியல்‌ : மண்டையோட்‌ 
டீன்‌ வெளியமைப்பு மூலம்‌ 
பல்வேறு உறுப்புகளின்‌ வளர்ச்‌ 
சியை ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. 
றாஊா௦016012 : உதரவிதான 
வாதம்‌ : உதரவிதானம்‌ செயலிழந்து 
போதல்‌. 

ரராஊான001௦ : மருந்து உளவியல்‌ 
விளைவு : சிலவகை மருந்துகள்‌ 
மனத்தில்‌ ஏற்படுத்தும்‌ விளைவுகள்‌. 
௦௦06 : காய்ச்சல்‌ பொருள்‌. 


டா௦06/6௦ : காய்ச்சல்‌ உண்டாக்‌ 
கக்கூடிய. 


ற்்ருற௦்ோொ2 : உலர்தோல்நோய்‌: 
வைட்டமின்‌ ஏ அல்லது 
(தவளைச்‌ சொறி) அவசிய 
கொழுப்பமிலங்களின்‌ குறை 
யால்‌ தோலில்‌ மயிர்‌ வேர்‌ 
காழ்ப்பொருள்‌ மிகைப்பு. 
ஷு! 5யிறர21122016 : தாலைல்‌ 
சல்‌ஃபாதையாசோல்‌ : உணவுக்‌ 
குழலினால்‌ குறைந்த அளவே 
ஈர்த்துக்‌ கொள்ளப்படும்‌ ஒரு 
சல்‌ஃபோனமைடு மருந்து 
முன்புகுடல்நோய்களின்போது, 
அடிவயிற்று அறுவை மருத்துவம்‌ 
மூலம்‌ பயன்படுத்தப்பட்டது. 
நர்ர்ம : ஃப்தைரஸ்‌ : பூச்சி 
மயிர்கள்‌, கண்புருவங்கள்‌, கண்‌ 
ணிமை மயிர்களைத்தொற்றும்‌, 
ஃப்தைரஸ்‌ ப்யூபிஸ்‌ உள்ளடங்கிய 
பேன்‌ இனம்‌. 


றர்ர்1515 : ஈளை நோய்‌; காச 
நோய்‌; நுரையீரல்‌ காசநோய்‌ : 
நுரையீரல்‌ காசதோயைக்‌ குறிக்‌ 
கும்‌ ஒரு பழைய சொல்‌. 
நாறு : முக அமைப்‌ 
பியல்‌ :7. மூக அமைதி. 2. முகபா 
வரும்‌ தோற்றமும்‌. 
ிஙு560000௨ : ஃபிசெப்டோன்‌ : 
மெத்தாடோன்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

டர51௦ : மருத்துவத்‌ தொழில்‌ : 
நோய்‌ தீர்க்கும்‌ கலை; மருத்து 
வம்‌, பண்டுவம்‌, மருந்து. 
51011 மருத்துவர்‌ 
மருத்துவத்தில்‌ தகுதி பெற்றவர்‌. 
உு51014/ : மருந்து போன்ற 
மருந்தை நினைவூட்டுகிற. 

உறு 51௦௦01௨௱॥௦௮/ : இயற்பியல்‌- 
வேதியியல்‌ சார்ந்த : இயற்பியல்‌ 
மற்றும்‌ வேதியியல்‌ தொடர்‌ 
பான. 

௦1௦07 : உடலியல்‌; உடலியங் 
கியல்‌; உடலியக்கவியல்‌ 
உடலின்‌ இயல்பான இயக்கம்‌ 
பற்றி ஆராயும்‌ அறிவியல்‌, 
உடலின்‌ இயற்கையான கட்ட 
மைப்பு, அவற்றின்‌ வழக்கமான 
செயல்முறை பற்றி அராய்தல்‌. 
ர /௦024௩௦1௦01௦ : இயல்நோய்க்‌ 
குறியியல்‌ : 1. உடலியங்கியல்‌ மறி 
றும்‌ நோய்க்குறியியல்‌ பற்றியது. 
2. ஒரு இயல்பான இயக்கத்தில்‌ 
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நோயால்‌ மறிறும்‌ ஏற்படுவது 
பற்றியது. 

மருள : இயல்‌ மருத்துவம்‌; 
உடற்பயிற்சி மருத்துவம்‌ : 
உடலைப்‌ பிடித்து விடுதல்‌, 
தூயகாற்று, மின்சாரம்‌ போன்ற 
இயற்கை முறைகளால்‌ மருத்துவம்‌ 
செய்யும்‌ முறை. 


ஐங்‌ : இயல்‌ மருத்து 
வர்‌; மின்‌ மருத்துவர்‌ : பிடித்து 
விடுதல்‌ போன்ற இயற்கை 
முறைகளால்‌ நோய்களைக்‌ 
குணப்படுத்தும்‌ மருத்துவர்‌. 
051006 : உடற்கட்டு; உடல 
மைவு : உடலமைப்பு; உடலின்‌ 
கட்டுக்‌ கோப்பு. 
றாடு5௦/3ா2்‌ொள்ா : வளியக்‌ 
குருதிக்‌ கருப்பை : கர்ப்பப்பைக்‌ 
குழிவறை வாயு மற்றும்‌ குருதி 
வாய்‌ நிறைந்துள்ள நிலை. 
௦ரரு5௦ாொ௦ொள்க : வாயுநீர்ப்‌ 
பை : கர்ப்பப்பைக்‌ குழிவறை, 
வாயு மற்றும்‌ சீர்‌ நீர்மத்தால்‌ 
விரிதல்‌. 

றாட5௦5(/9ஈ416 : ஃபைசோஸ்டிக்‌ 
மைன்‌ : கண்விழி! விறைப்பு 
நோயில்‌ சொட்டு மருந்தாகப்‌ 
(0.5%-1%) பயன்படுத்தப்படும்‌ 
மருந்து. சில சமயம்‌ வாதநோய்‌ 
எதிர்ப்பு மருந்தாகவும்‌ பயன்‌ 
படுகிறது. 

உர : சுவாசப்பை உறைச்‌ 
சீழ்‌ நோய்‌ : சுவாசப்பை உறையில்‌ 
உண்டாகும்‌ சீழ்நோய்‌. 


பொருளுடன்‌ 


உாரு*௦2202 : காய்கனியிழைப்‌ 
பந்து : பழத்தோல்‌, விதைகள்‌ 
காய்கனியிழைகள்‌ ஒன்றிணைந்து 
ஒரு பந்து போல்‌ இரைப்பையில்‌ 
உருவாதல்‌. 

௦1௦ 08௱300/ப/ பா : தாவர 
குருதித்‌ திரள்புரதம்‌ : தாவரங்களி 
லிருந்து பெறும்‌ ஒரு ஃபைட்‌ 
டோமைட்டோனென்‌, சிவப்பணுக்‌ 
களை ஒட்டித்திரள வைக்கிறது. 
நரூ௩௦! : “பைட்டால்‌ : குளோரோ 
௦௦॥ில்லில்‌ இருந்து பெறப்படும்‌ 
நிறை செறிவூட்டப்‌ பெறாத 
அவிஃபேட்டிக்‌ ஆல்கஹால்‌ 
வைட்டமின்‌-ஈ மற்றும்‌ கேயை 
இணைப்புருவாக்கப்‌ பயன்‌ 
படுகிறது. 

ட்ரூ ஊா30400௨ : ஃபைட்டோ 
மினாடியோன்‌ : ஷைட்டமின்‌- 
கே என்னும்‌ ஊட்டச்சத்து, 
பிறந்த குழந்தைக்கு இரத்தக்‌ 
கசிவு . ஏற்படும்‌ . போதும்‌ 
வைட்டமின்‌-கே பற்றாக்குறை 
யின்போதும்‌ கொடுக்கப்றபடுகிறது. 


௦18, பரஉ௱சரசா : மூளை நாளப்‌ 
படலம்‌; மூளை உள்ளுறை; மென்‌ 
னுறை : மூளை வெளியுறை 
களில்‌ மிகவும்‌ உள்ளார்ந்திருக்‌ 
கிற செல்குழாய்‌ நாளப்படலம்‌. 


இது மூளையிலும்‌, முதுகநீ்‌ 


அடங்கியுள்ள 
நெருங்கிய 


தண்டிலும்‌ 
தொடர்புடையது. 


0103 : மசக்கை; இயல்பிலா உணவு 
வேட்கை; கண்டது உண்ணல்‌ : 
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கருவுற்றிருக்கும்போது சாம்பல்‌ 
போன்ற அசாதாரணப்‌ பொருள்‌ 
களை உண்ண வேண்டுமென 
உண்டாகும்‌ வேட்கை. 


01015 0186256 : பிக்‌ வியாதி : 
நெற்றி மடலையும்‌ பொட்டு 
மடலையும்‌ பாதிக்கும்‌, முன்‌ 
முதுமை மனக்குழப்பம்‌. செக்‌ 
கோஸ்லோவேக்கிய மருத்துவர்‌ 
அர்னால்டுபிக்‌ பெயரைப்‌ 
பெற்ற இந்நோயில்‌ ஆளுமை 
மாற்றம்‌ காணப்படுகிறது. 
01௦௦14: : பிக்கோலாக்ஸ்‌ : சோடி 
யம்‌ பிக்கோசல்‌பபட்‌. என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌, 
றஐொ௦௦ாவர்ம5 : பிக்கார்னோருச்‌ 
சுயிர்‌, : மிகவும்‌ சிறிய உறை 
யிடம்‌ கொண்ட நச்சுயிர்‌. 
01016 8010 : பிக்ரிக்‌ அமிலம்‌ : 
தீப்புண்‌, கரப்பான்‌, அரிப்புப்‌ 
புண்களுக்கு தடவப்‌ பயன்படும்‌ 
ட்ரைநைட்ரோஃபீனால்‌. 
01௦1010248 : பிக்ரோ நச்சு 
பாப்பிட்யுரேட்‌ நஞ்சு நிலை 
பில்‌ மைய நரம்பு மற்றும்‌ 
மூச்சியக்கத்‌ தூண்டியாக முற்‌ 
காலத்தில்‌ பயன்படுத்தப்பட்ட 
ஒரு கசப்புப்‌ பொருள்‌, அனா 
மிர்ட்டா காக்குலஸின்‌ விதையி 
லிருந்து பெறப்பட்டது. 
0160௨ : மயிர்பூஞ்சன நோய்‌ : 
தாடி, மீசையின்‌ பூஞ்சக்‌ 
காளான்‌ நோயில்‌ பூஞ்சை 
உறை போன்ற சிறு கழலைத்‌ 
திரள்களை உருவாக்குகிறது. 


0165106518 : அழுத்துணர்வு 


அழுத்தத்‌ தூண்டல்களை 
அறிந்து கொள்ளும்‌ உணர்வு. 
018/௦ : அழுத்தமானி 


அழுத்தத்தை தோலுணரும்‌ 
கூருணர்வை அளக்கும்‌ கருவி. 
0162061601110 00/518[6 : அழுத்த 
மின்படிகங்கள்‌ : படிகங்கள்‌ 
உருவிழக்கும்போது விளை 
விக்கும்‌ மின்னேற்றப்‌ பகுதிப்‌ 
பிரிப்பு. 

019601 0651 (019601-0௭6951) : 
குறுகல்‌ மார்பு; கூட்டு மார்பு; புறா 
மார்பு : உருவத்திரிபாகக்‌ குறு 
கலாக அமைந்த மார்பு. இதில்‌ 
மார்பக எலும்புப்‌ பகுதி முன்‌ 
புறம்‌ துருத்திக்கொண்டிருக்கும்‌. 
0196௦1 131௦1/2'5 /பஈ௩ர : புறா 
நேசிகளின்‌ நுரையீரல்‌ : புறாவைச்‌ 
சீரப்புரதங்‌ மனிதர்களில்‌ புறாக்‌ 
கழிவுகளின்‌ ஏற்படும்‌ கூருணர்‌ 
வால்‌ விளையும்‌ ஒவ்வாமைக்‌ 
காற்று நுண்ணுறை அழற்சி. 
ரள : நிறமி; தோல்‌ நிறமி; 
வண்ணம்‌ : உடலின்‌ இயற்கை 
வண்ணப்‌ பொருள்‌, சாயப்‌ 
பொருள்‌. 

ராகு ஊரர்ப்வமா : நிறமி 
அடர்‌ புறப்படலம்‌. 


ப்ரள(கரு (ளா : நிறமி அடுக்கு. 


01 : நிறமி அடுக்குப்‌ 
படிவு; கரைப்‌ படிப்பு : நிறமி 


_.............. 1 பைகவ சைகை சைக்‌ அவையள்‌ வைகைக்‌ வணர வையையைரகவையயய வைய பமா னன்‌ 


01015 0116 


அளவுக்குமீறி அடுக்கடுக்காகப்‌ 
படிதல்‌. 

019௫ 616 : பித்தநீர்‌ நிறமிகள்‌. 
0!!! : மாத்திரை; குளிகை : விழுங்‌ 
கக்கூடிய வகையில்‌ அமைந்த 
திடமருந்து மாத்திரை. 

ரி : மூலநோய்‌... 


0111-1011110 : விரலுருட்டல்‌ 
பார்க்கின்சன்‌ நோயில்‌ பெரு 
விரல்‌ மற்றும்‌ சுட்டுவிரல்‌ நுனி 
யும்‌ சேர்ந்து உருளும்‌ அசைவு. 
றர1ய6 : சிறுகுளிகை : சிறிய 
மாத்திரை. 

௦ரி/௦௦வாறா6 : பைலோகார்ப்பைன்‌; 
கண்நீர்‌ அழுத்த நோயில்‌ கண்‌ 
மணிச்‌ சுருக்க மருந்தாகப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ கோலினெர்ஜிக்‌ ஆல்கலா 
யிடு (காரகம்‌) பைலோகார்ப்‌ 
பஸ்‌ இலையிலிருந்து பெறப்‌ 
படுகிறது. 

௦011௦௬௦1௦1 ௦5 : சிலிர்ப்பு 
நரம்புகள்‌ : மயிர்‌ மூட்டுப்பை 
யுடன்‌ இணைந்த நுண்ணிய 
நரம்புகள்‌, இவை மயிரை 
விறைப்பாக நிற்கச்‌ செய்து 
தோல்‌ சிலிர்ப்புத்‌ தோற்றத்தை 
உண்டாக்குகிறது. 

கர்ப : பிமாஃபூசின்‌ : நாட்‌ 
டாமைசின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

ஊினர்ச! : முளையில்‌ முடி : புறத்‌ 
தோல்‌ நீர்க்கட்டியில்‌ அல்லது 


854 ௦ 


ஒரு தோலின்‌ அழ அடுக்கில்‌ 


மயிர்‌ வளர்வதைக்‌ குறிப்பது. 


011௦560206௦ப5 : மயிர்ச்சிபு 
சீபச்சுரப்பிகள்‌ மற்றும்‌ மயிர்‌ 
வேர்க்கால்கள்‌ பற்றியது. 

015 : பைலஸ்‌ : 1. ஒரு மயிர்‌. 
2. சில நுண்ணுயிர்களில்‌ நுண்‌ 
ணிய இழை போன்ற துணை 
யுறுப்புகளில்‌ ஒன்று. 

்றாவ!(6 : முகவழற்சி : 1. கொழுப்‌ 
புத்திசுவழற்சி. 2. விழிவெண்‌ 
படலத்திசுவழற்சி. 


ி௱ாா!6 : முகப்பரு; குரு; பரு : 
முகத்தில்‌ உண்டாகும்‌ பரு. 

௦ சாம்றி216 : ஊசியும்‌ தட்டும்‌ : 
தொடையெலும்புக்‌ கழுத்து 
முறிவை சரிசெய்ய, கழுத்தில்‌ 
ஊசியையும்‌, தண்டில்‌ தட்டுப்‌ 
பகுதியையும்‌ திருகிக்பொருத்‌ 
தும்‌ உள்நிலைப்படுத்தும்‌ கருவி. 


ரன ஈவ!! : குறட்டு நகம்‌ 
நகப்படுகை குறுக்கு வளைவு 
அதிகமானதால்‌, மிகுந்த வலி 
யோடு, விரல்நுனி மென்திச 
இழப்பும்‌ நேர்கிறது. 

உ : நெரிப்பு : 1. பெருவிரல்‌, 
சுட்டுவிரல்களுச்கிடையே, 
பற்கள்‌ மற்றும்‌ கருவியின்‌ 
அலகுகள்‌ இவற்றிடையே 
பொருள்களைப்‌ பற்றும்‌ முறை. 
2. அழுத்துதல்‌, சுருக்குதல்‌ 
அல்லது கசக்குதல்‌. 
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0122! : நடுமுளை : 1. ஊசி 
யிலைக்‌ கூம்பு போன்ற வடிவ 
முடைய. 2. பைனியல்‌ சுரப்பி 
தொடர்பான. 3. அளானவார்‌ 
களில்‌ மண்டை எக்ஸ்ரே 
படத்தில்‌ கால்சியமாதல்‌ குறிப்‌ 
பால்‌ காட்டும்‌ மூளை இட 
விலகல்கள்‌. 

௦11681 0௦0 (ற14ஈ௱62! பகம்‌) : 
நடுமூளைச்சுரப்பி : மூளையின்‌ 
நடுவில்‌ மூன்றாவது குழிவின்‌ 
பின்கூம்பு வடிவான கிறிய 
செம்பழுப்பு நிறச்‌ சுரப்பி. 
இதன்‌ செயல்‌ என்ன என்பது 
இன்னும்‌ அறியப்படவில்லை. 
௦11 231௦01856002 : பைனியலோ 
பிளாஸ்டோமா : பெரும்பாலும்‌ 
குழந்தைப்‌ பருவத்தில்‌ அல்லது 
இளம்‌ நபர்களில்‌ உண்டாகும்‌ 
பைனியல்‌ சுரப்பிக்‌ 
கொடும்புற்று. 

011௦310016 : பைனியலணு : ஒரு 
வெளுப்பு நிற அணுக்கூழ்மம்‌ 
கொண்ட இயக்குநீர்களை 
உருவாக்கும்‌ பைனியல்‌ 
சுரப்பியின்‌ முக்கிய உயிரணு. 
௦ரஈ221௦௱2 : பைனியல்கட்டி : 
ஒரு உறையிடப்‌ பெற்ற பைனி 
யல்‌ சுரப்பிக்‌ கட்டியால்‌ வய 
துக்கு வருமுன்‌ பருவமடைதல்‌. 
௦1௩0-0௦91 : பிங்‌-பாங்‌ பந்து : 
இரண்டு நபர்களுக்குள்‌ குறிப்‌ 
பாக பாலுறவால்‌ பரவும்‌ 
டிரைக்கோமோனாஸ்‌ வெஜை 


னாலிஸ்‌ தொற்று நோய்‌ பரவுதல்‌. 


முதல்‌ நபர்‌ குணடைந்தாலும்‌ 
இரண்டாவது நபர்‌ மூலம்‌ மீள்‌ 
தொற்றுப்‌ பெறுவது பிங்பாங்‌ 
பந்துடன்‌ ஓப்‌ பிடப்படுகிறது. 
றர்ஈஜய/௦ப!2 : பின்கிக்குலா : விழி 
வெண்படலத்துக்கடியில்‌ 
கருவிழி ஓரத்துக்கருகே, கொல்‌ 
லாஜன்‌ அழிவால்‌ ஏற்படும்‌ 
மஞ்சள்‌ நிறத்தடித்த பரப்பு. 

௦-6 : செங்கண்‌ நோய்‌ : மிக 
விரைவாகப்‌ பரவும்‌ செந்நிறக்‌ 
கண்‌ கோளாறு. குழந்தை 
நெருங்கிப்‌ பழகும்‌ உணவு 
வசதிகளுடைய பள்ளிகள்‌, 
நீண்ட காலம்‌ தங்கி மருத்துவம்‌ 
பெறும்‌ மருத்துவமனைகளில்‌ 
முகத்துணிகளைப்‌ புழங்கு 
வதால்‌ இது உண்டாகிறது. 

டர்ஙாக : காதுமடல்‌; வெளிக்காது; 


செவிமடல்‌ : புறச்‌ செவியின்‌ 
அகன்ற மேற்பகுதி. 
011௦01௦515 : பினோசைட்டோ 


சிஸ்‌ : உயிரணுக்கள்‌ நீர்மத்தை 
உள்ளெடுத்து சிறுநீர்க்‌ கொப்‌ 
புளங்களை உருவாக்கும்‌ முறை. 
உற்‌ : ஊசிமுனை : 1. ஒரு 
ஊசியின்‌ முனை. 2. அந்த 
அளவுக்கு கண்ணின்‌ பாவை 
மிகவும்‌ சுருங்குதல்‌. 

ஜார்‌: பின்ட்டா : டிரெப்பொ 
னீமா கெரட்டியம்‌ எனும்‌ 
சுருள்‌ உயிரியால்‌ உண்டாகும்‌ 
பால்வினையாலல்லாத நோய்‌. 
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நேரடி சீதச்‌ சவ்வுத்‌ தோலுசி 
குள்‌ புகுவதால்‌ பரவுகிறது. 
01௦211 2/ய௱ா : கொழுபுறத்‌ 
தோலியம்‌ : கொழுப்புக்‌ குறு 
கோளங்கள்‌ கொண்ட புறத்‌ 
தோலியம்‌. 


_ ற106 : குழல்‌ : தண்ணீர்‌, வாயு 
அல்லது ஆவியை கொண்டு 
செல்லப்‌ பயன்படும்‌ உலோகம்‌, 
மரம்‌ அல்லது பிற பொருளா 
லான ஒரு வெற்று உள்ளிட 


01ஐ௦ா20॥!11ஈ 5001: பிப்பராசி 
லின்‌ சோடியம்‌ : பல்வேறு 
வகையில்‌ செயற்படக்கூடிய ஓர்‌ 
உயிர்‌ எதிர்ப்பொருள்‌. நச்சுத்‌ 
தன்மை குறைந்தது. பாக்டீரியா 
இதனை எதிர்ப்பது குறைவு. 
010௦232106 014216 : பிப்பராசின்‌ 
சைட்ரேட்‌ : குழந்தைகளின்‌ மலக்‌ 
குடலில்‌ உள்ள நூலிழை 
போன்ற. &ரைக்பூச்சி என்ற 
புழு, உருண்டைப்புழு ஆகிய 
வற்றுக்கு எதிராகக்‌ கொடுக்கப்‌ 
படும்‌ வீரியம்‌ மிக்க குடற்புழு 
அகற்றும்‌ மருந்து. 

01ஜ௨66 : நீர்ம அளவுக்கருவி : 
ஒரு கலத்திலிருந்தும்‌ மற்றொரு 
கலத்திற்கு, நீர்மங்களை அளந்து 
மாற்றியூற்றப்‌ பயன்படும்‌ இரு 
புறமும்‌ திறந்த ஒரு ஒடுக்க 
மான அளவிடப்பட்ட கண்‌ 
ணாடிக்குழாய்‌. 


பர்ரி : பிப்ரில்‌ : பிப்பராசிலின்‌ 
சோடியம்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

ாள260ா6 : பைரன்செப்பின்‌ : 
வயிற்றில்‌ சீழ்ப்புண்ணைக்‌ (அல்சர்‌) 
குணப்படுத்தும்‌ உயிரணுக்‌ 
களை உற்பத்தி செய்து அமில 
உற்பத்தியைக்‌ குறைக்கக்கூடிய 
ஒரு மருந்து. 

ர்‌ : பிரிட்டோன்‌ : குளோர்‌ 


- ஃபெனிராமின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 


வணிகப்‌ பெயர்‌, 


௦0௦௨ : பைரோக்சிக்காம்‌ : 
வீக்கத்தைத்‌ தணிக்கக்கூடிய 
ஒரு மருந்து. 

51ஈ9ப௦1'5 1651 : பிர்குவெட்‌ 
சோதனை : அஸ்திரிய குழந்தை 
மருத்துவர்‌ செமென்ஸ்‌ மிர்கு 
வெட்‌ பெயராலமைந்த, ஒரு 
ட்யூபெர்குலின்‌ தோல்‌ சோதனை. 


0௦ : தார்‌; கருவண்டல்‌ : 1. ஒரு 
அணிவகுப்பில்‌ வைத்தல்‌ அல்லது 
நிலைதிறுத்தல்‌. .2. அலைகள்‌ 
உண்டாக்கும்‌ அதிர்வுகளின்‌ 
அலைவெண்‌ பொறுத்து அமையும்‌ 
ஒலியின்தரம்‌. 3. நிலக்கரி வடித்‌ 
திறக்கிய பின்‌ உள்ள எச்சம்‌. 
௦151 : பிட்ரெசின்‌ : வாசோப்‌ 
பிரெசின்‌ என்ற அமினோபுரத 
மருந்து. 

0: அம்மைத்தழும்பு : அம்மை 
நோயினால்‌ ௨_லில்‌ உண்டாகும்‌ 


௦11110 


தழும்புக்குழி, உடம்பின்‌ உட்‌ 
பொள்ளல்‌. குழித்தமும்பு. 
011119 : குழியமைத்தல்‌ 

. தழும்பு காரணமாக வழக்க 
மாக உண்டாகும்‌ ஒரு சிறுபள்ளம்‌. 2. 
சிுடைரின்‌ துகள்கள்‌ அல்லது 
ஹோவெல்‌-ஜாலி மெய்மங்கள்‌ 
போன்ற அணுக்கூழ்ம்‌ உள்‌ 
சேர்க்கைகளை வெளியேற்றும்‌ 
மண்ணீரலின்‌ செயல்‌. 3. நீர்‌ 
வீக்கத்தின்‌ மேல்‌ விரலை 
பலமாக அழுத்தியெடுத்தபின்‌ 
சிறிது நேரம்‌ தொடர்ந்து 
பள்ளமாயிருத்தல்‌. 

றப பிலா (ரபி 6௦0) : 
கபச்சுரப்பி; குருக்கழலை; அடி 
மூளைச்‌ சுரப்பி : உடல்‌ வளர்ச்சிக்கு 
முக்கியமாக உதவுவதாகக்‌ 
கருதப்படும்‌ தூம்பற்ற மூளை 
யடிச்‌ சுரப்பி. 
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௫73516 : கரணைப்‌ பொக்குளம்‌; 
தோல்‌ கொப்புளம்‌; பொடுகு 
உதிர்வு : தோலில்‌ ஏற்படும்‌ 
கரணைச்‌ சொறிப்‌ பொக்குளம்‌; 
சிதல்‌ சிதலாக கரியும்‌ தோல்‌ 
நோய்‌. 


௦ருா௦5ாப௱ : பிட்டிரோஸ்‌ 
போரம்‌ : நொதியின்‌ (ஈஸ்ட்‌) ஓர்‌ 
இனம்‌. 

0120243 : நச்சுக்கொடி; கருக்‌ 
கொடி; பனிக்குடம்‌ : கருவுற்ற 
மூன்று மாதங்களில்‌ கருப்பை 
யின்‌ உட்சுவருடன்‌ இணைந்த 
வாறு ஒரு செல்குழாய்‌ போன்ற 
கட்டமைப்பு உருவாகிறது. 
இதன்‌ வழியாகக்‌ கருப்பைக்‌ 
குழந்தைக்கு ஊட்டச்சத்தும்‌, 
ஆக்சிஜனும்‌ செல்கிறது. இதன்‌ 
வழியாகவே கருக்குழந்தை 
கழிவுப்‌ பொருள்களை வெளி 





நச்சுக்கொடி 





018061284௦ 


யேற்றுகிறது. இயல்பான மகப்‌ 
பேற்றின்போது குழந்தை பிறந்த 
ஒரு மணி நேரத்திற்குள்‌ இது 
வெளியேறிவிடும்‌. அவவாறு 


வெளியேறாத நச்சுக்கொடி, 


'ஒட்டு நச்சுக்கொடி" எனப்படும்‌. 
இது பொதுவாக, கருப்பையின்‌ 
மேற்பகுதியில்‌ ஒட்டிக்கொண்டு 
இருக்கும்‌. இதனால்‌ நச்சுக்கொடி 
முறிவு (அற்று விழுதல்‌) ஏற்படும்‌. 
013021(211௦1 : நச்சுக்கொடிய 
மைவு; நச்சுக்கொடியிடல்‌ 

நச்சுக்கொடி உருவாகி இணைத்‌ 
துக்கொள்ளும்‌ நிகழ்முறை. 

ற13020௦ : மருந்துப்போலி 

1. நோயாளியை திருப்திப்‌ 
படுத்துவதற்காக எந்த மருந்து 
விளைவுமில்லாத, ஆனால்‌ 
நோயாளி மருந்தென நம்பும்‌ 
பொருளைக்‌ . கொடுத்தல்‌. 
2. உயிர்களில்‌ செயல்‌ விளை 
விக்கும்‌ பொருளொன்றின்‌ 
மருத்துவத்‌ திறனறிய சோதனை 
செய்வதற்காக, எந்த மருந்து 
விளைவுமில்லாத பொருள்‌ 
ஒன்றைப்‌ 
கட்டுப்பாடாகக்‌ கொடுத்தல்‌. 


0130211௮1. மாய110ா : நச்சுக்‌ 


கொடி முறிவு : மகப்பேற்று வலி 


எடுப்பதற்கு முன்பும்‌, 28 வாரங்‌ 
களுக்குப்‌ பின்பும்‌ யோனிக்‌ 
குழாயில்‌ இரத்தக்கசிவு ஏற்படுதல்‌. 
01206118 ௨01௦2 : வேரூன்றிய 
நஞ்சு : ஒட்டி இறுகிய நஞ்சு. 


ப்ட்ய் ணவ வனை வைகை சைகை உணவ சதவ கை கைக வைனை: வனத்‌ வாரன்‌ அரவை வைவ்‌ வையம்‌ வவட ்கைகமைமமைம்‌ 


பரிசோதனைக்‌ 


856 ற120ப6-6001 





0130180221 : முன்னிருக்கும்‌ 
நஞ்சு; நச்சுக்‌ கொடி முந்துநிலை. 
130௦18] ॥ஈ5பரீ0ராறு : நச்சுக்‌ 
கொடிக்‌ குறைபாடு; நஞ்சு திறக்‌ 
குறை : நச்சுக்காடி போதிய 
அளவில்‌ இல்லாதிருத்தல்‌. இது 
தாய்க்குள்ள நோய்‌ அல்லது 
மாதங்கடந்து கருமுதிர்வடை. 


தல்‌ காரணமாக உண்டாகலாம்‌. 


இதனால்‌, குழந்தை குறை 


மாதத்தில்‌ பிறக்கக்கூடும்‌. 
2130614௦078ற பு . நச்சுக்கொடி 


- ஊடுகதிர்ச்‌ சோதனை : ஒளி. 


ஊடுருவாத பொருளை ஊசி 
மழலம்‌ செலுத்தி நச்சுக்கொடியை 
ஊடுகதிர்‌. (எக்ஸ்‌-ரே) மூலம்‌ 
பரிசோதனை செய்தல்‌. 


01391௦06ஈ8டு : பிளேஜதியோ 
கெஃபாலி: கோணாமண்டை : ஒரு 
பக்கம்‌ முன்பக்கப்புடைப்பும்‌ 
மறுபக்கம்‌ பின்‌ புடைப்பும்‌ 
கொண்ட கோணல்‌ மண்டை. 


01௨006 : கொள்ளை நோய்‌; 
பிளேகு : நோயுற்ற எலிகள்‌ மூலம்‌ 
விரைவாகப்‌ பரவும்‌. மிகக்‌ 
கொடிய கொள்ளை நோய்‌. 
எலிகளிடமிருந்து தெள்ளுப்‌ 
பூச்சி (உண்ணிகள்‌) மூலம்‌. இது 
மனிதனுக்குப்‌ பரவுகிறது. 

1396-5001 : பிளேகு மையம்‌ : 
பிளேகு என்னும்‌ கொள்ளை 
நோயினால்‌ வீக்கம்‌ உண்டாகும்‌ 


இடம்‌. 
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வொ : பிளான்ச்செட்‌ 
கதிரியக்கப்‌ பொருளைவைக்கப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒரு சிறு 
தட்டைக்‌ கொள்கலம்‌. 
நிறல : தளஅளவி : ஒரு தள 
உருவப்பரப்பை அளக்க அதனைச்‌ 
சுற்றிலும்‌ ஒரு டிரேசரை 
செலுத்தும்‌ பொறியமைப்பு 


(தடங்காண்பி). 


2121ம்ஈ0 : தளமமைப்பு : 1. உருக்‌ 
குலைந்த தோலை, சிராய்த்‌ 
தெடுப்பதன்‌ மூலம்‌ மிக நுண்‌ 
ணிய தழும்புடன்‌, புறத்தொலி 
யமைப்பை வளர்த்தல்‌. 2. பல்‌ 
மருத்துவத்தில்‌ ஆழமாக பற்‌ 
காரைபெடுப்பு செய்முறை. 
0131௩6௦ றவாவா!௦௦0 : திட்ட 
மிட்ட குழந்தைப்பேறு : தங்கள்‌ 
குழந்தைகளின்‌ எண்ணிக்கை 
யையும்‌ குழந்தைப்‌ பேற்றிடை 
வெளியையும்‌ ஒழுங்குபடுத்த 
பெற்றோர்‌ கைக்கொள்ளும்‌ 
முறைகள்‌. 

0ிா31௦௦௦1௦316 : தளக்குழிய : ஒரு 
பக்கம்‌ மட்டத்தளமாகவும்‌ 
மறுபக்கம்‌ குழிவாயுமுள்ள ஒரு 
ஒளிவில்லை பற்றிய. 
018௭௦௦௦11௨: : தளக்குவிவு : ஒரு 
பக்கம்‌ தட்டையாகவும்‌ ஒரு 
புறம்‌ மேற்குவிவும்‌ ஆன 
கண்ணாடிவில்லை பற்றியது. 
பிஉ௦ம்‌16 : சிலவகை இரத்த 
ஒட்டுண்ணிப்புழு இனங்களுக்கு 


கிடை ஓம்புநர்களாகச்‌ செயல்‌ 
படும்‌ புதுநீர்‌ நத்தைகளில்‌ 
ஒருவகை. 

131௩ : தாவரம்‌ : கார்பன்டை 
ஆக்ஸைடும்‌ தண்ணீரும்‌ சேரும்‌ 
போது கார்போஹைட்ரேட்‌ 
களையும்‌ ஆக்ஸிஜனையும்‌ 
உருவாக்கும்‌ குளோரோஃபில்‌ 
கொண்ட ஓரு &யிர்ப்பொருள்‌. 
அர்கா : உள்ளங்கால்‌ சார்ந்த; 
அங்கால்‌; பாத : உள்ளங்காலுக்‌ 
குரிய. 

ஐொஷா12ி0 : இடத்தில்‌ பொருத்தல்‌: 
எலும்பு(ப்பற்‌) குழிக்குள்‌ ஒரு 
பல்லைச்‌ செருகுதல்‌ அல்லது 
பொருத்துதல்‌. 

0311/0௭02 : தாள்‌; காலடி. 


ப130ய2!। : பிளாகுவினில்‌ 
ஹைட்ராக்சிகுளோரோசக்குவின்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
0185௱௦௦18 : ஒட்டுயிர்‌ நுண்மம்‌ : 
மலேரியா போன்ற முறைக்‌ 
காய்ச்சலுக்குக்‌ காரணமான 
ஓட்டுயிர்‌ நுண்மம்‌. 

91380 : உயிரியற்‌ பொருள்‌ : 
உயிர்மத்தின்‌ ஊன்மம்‌. 

013511 : குருதிநீர்‌; ஊனீர்‌; நிண 
நீர்‌ : குருதி, குருதிநீர்‌ ஆகிய 
வற்றின்‌ திரவப்பகுதி. கருமையான 
தப்புண்களில்‌ நோயாளிக்குக்‌ 
குருதிச்‌ செறிவு ஏற்படும்போது 
இரத்தம்‌ செலுத்தப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. உலர்ந்த 
குருதிநீர்‌ மஞ்சள்‌ நிறத்தூளாக 


அ அ அ வப ப ப பபபட்ட்ட்டட்டய்ப்யயய்யயயயயயயயயயயவமவைவவவைவகையை 


. பிளாஸ்மோவின்‌ 


1351௦01851 
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ய்ய தைத கைக ிக கைக சைகை எசசககைககககளை கக வைகை கக சைக பைகள்‌ த னைக ப ணைன வனை? எனவவ ள்‌ வளியை கலைவ வைவ்‌ 


இருக்கும்‌. இதனைத்‌ திரவமாக்கி 
உட்செலுத்தலாம்‌. டெக்ஸ்டிரான்‌ 
போ ன்ற 
பல்வேறு குருதிநீர்‌ மாற்றுகள்‌ 
உள்ளன. 


01258௦1851 ஒருவகை 


பிரியாத உயிரணு முதிர்ச்சி | 


யடைந்து குருதி நீரணுவாக 
மாறுதல்‌. | 


நி3௱௫16 : ஊநீரணு (குருதி 
நீரணு! : எலும்பு மச்சையிலும்‌ 
இணைப்புத்திசுவிலும்‌ காணப்‌ 
படும்‌ எதிர்மியங்களை உருவாக்கும்‌ 
ஆற்றல்‌ படைத்த குருதி நீரணு. 
௦1358071௦௨ : ஊநீரணுப்புற்று: 
குருதி நீரணுக்களாலான ஒரு 
புற்றுக்கட்டி. 

0139௱30/40515 : குருதிநீரணுப்‌ 
பெருக்கம்‌ : குருதியில்‌ குருதி 
நீரணுக்கள்‌ அதிகமான எண்‌ 
ணிக்கையில்‌ இருத்தல்‌. 
பி8௱296! : கணிய இழுமம்‌ : 
ஒரு அமீபாவிலுள்ள கூழ்மம்‌ 
போன்ற உட்பொருளுடைய 
அகக்குழ்மத்தின்‌ வெளிப்புறப்‌ 
. பகுதி. 

டி35௱0ரர6ா2515 : குருதிநீர்ச்சீர்‌ 
மம்‌ (பிளாஸ்மானயனம்‌) : இரத்தம்‌ 
உடலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு 
அதன்‌ பகுதி பொருட்கள்‌ 
பிரித்தெடுக்கப்பட்டு நச்சுப்‌ 
பொருட்கள்‌ வளர்சிதையப்‌ 


பொருட்களும்‌ எதிர்மியந்‌ 





களும்‌ நீக்கப்பட்ட பிறகு மீதம்‌ 
உள்ள பகுதி உடலுக்குள்‌ திரும்பச்‌ 
செலுத்தப்படும்‌ செய்முறை. 


0135௱3 ஜா௦4645 : குருதிநீர்ப்‌ 
புரதங்கள்‌. 

ட35௱்ள8ற : குருதிநீர்‌ மருத்‌ 
துவம்‌ : குருதியிழப்பால்‌ தாக்கம்‌ 
ஏற்பட்டுள்ள நிலையில்‌ குருதி 
ஊநீர்‌ பயன்படுத்தி மருத்துவம்‌ 
அளித்தல்‌. 

0135124௦08 : கணிகக்‌ கலப்பு: 
உட்கருக்கள்‌ இணையாமல்‌ 
இரண்டு அல்லது மூன்று உயிர 
ணுக்களின்‌ அணுக்கூழ்மங்கள்‌ 
ஒன்றியிணைதல்‌. 

01353 4௦1௨ லல்ரோ 0 : குருதி 
நீர்‌ பெருக்க நீர்மங்கள்‌ : உடல்‌ 
நலத்தாக்கத்துக்கான ஊசியின்‌ 
மூலம்‌ செலுத்தப்படும்‌ டெக்ஸ்ட்‌ 
ரான்‌ போன்ற மூலக்கூறெடை 
மிகு கரைசல்கள்‌. 


012516 (ஜ135௱2(/௦) : ஊனீர்‌ 
சார்ந்த : ஊளன்மம்‌ சார்ந்த. 
0ி135ஈ௱1॥0 : பிளாஸ்மிடு : தாளாத 
இரட்டிக்கும்‌ அணுக்கூழ்மத்‌ 
திலுள்ள பண்புக்கீற்றில்லாத 
வட்ட டி.என்‌.ஏ. மூலக்கூறு... 
குளோனிங்கில்‌ நுண்ணுயிர்‌ 
ஏந்திகளாக அது பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. நோயுயிரெதிர்ப்‌ 
பொருள்‌ எதிர்ப்புக்‌ காரணிகளின்‌ 
குறியீடாக நுண்ணுயிர்‌ களில்‌ 
அவை காணப்படுகின்றன. 
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0135௱॥ஈ 
ஐி35௱ர்‌ஈ : பிளாஸ்மின்‌ : ஒரு 
ஃபைப்ரினோலிசின்‌ 


டி35௱ர௦0௦ : பிளாஸ்மினோஜன்‌ : 
பிளாஸ்மினின்‌ முன்னோடி, 
சேதமடைந்த திசுவிலிருந்து 
வினையுக்கிகள்‌ வெளிப்பட்டு, 
பிளாஸ்மினோஜனைனப்‌ 
பிளாஸ்மினாக மாற்ற ஊக்கு 
விக்கிறது. 

௦125௱௦௦37/6 : பிளாஸ்மோசைட்‌ : 
எலும்புமச்சை, இணைப்புத்‌ 
திசு மற்றும்‌ சில சமயம்‌ குருதி 
நீரில்‌ காணப்படும்‌ இயல்பு 
மாறிய வெள்ளணு. ஊநீரணு 
மச்சைப்‌ புற்றில்‌ பெருமளவில்‌ 
காணப்படுவதாகும்‌. 
ி35௱௦/யஈ : ஒட்டுயிர்‌ நுண்மம்‌: 
வெப்ப இரத்தப்‌ பிராணிகளின்‌ 
இரத்தத்திலுள்ள ஓரணு உயிர்‌ 
ஒட்டுண்ணிகளில்‌ ஒருவகை. 
இவை ஒட்டுத்தோடுடைய 
இடைைப்புடலிகளின்‌ 
இரத்தத்தை உறிஞ்சி தங்கள்‌ 
பாலினச்‌ சுழற்சியை முடித்துக்‌ 
கொள்கின்றன. இவற்றின்‌ நான்கு 
இனங்கள்‌ மனிதரிடம்‌ முறைக்‌ 
காய்ச்சல்‌ (மலேரியா) நோயை 
உண்டாக்குகின்றன. 
0(3511௦01/515 : ஊன்ம உலர்வு: 
ஊன்ம நசிவு; அழிவு : நீரிழப்பால்‌ 
உண்டாகும்‌ ஊன்மச்‌ சுருக்கம்‌. 
0ி35௱௦0/515 : ஊன்மப்பிதுக்கம்‌: 
உயிரணுவுக்குள்‌ மிகுந்த ஊடு 


பரவமழுத்தம்‌ காரணமாக உயி 
ரணுச்‌ சுவர்கிழிந்து, ஊன்மம்‌ 
வெடித்து வெளிவருதல்‌. 
0185121॥ : பிளாஸ்டைன்‌ 
தொடர்ந்து புரதங்களின்‌ செரிப்‌ 
பைப்‌ புரதமழி நொதிகள்‌ உண்‌ 
டாக்கும்‌ பாலிபெப்டைடுகள்‌. 


01251 : சாந்துப்பொருள்‌ : 7. சூடு 


படுத்தப்படும்போது தடவப்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ திடப்பொருள்‌, 
உடல்‌ வெப்பத்தில்‌ ஒட்டிக்‌ 
கொள்ளக்கூடியதாகிறது. 
2. உடலில்‌ விளைவுகளை ஏற்‌ 
படுத்துவதற்காக உடல்பரப்பில்‌ 
மருந்துகளை தடவவதறி்காக 
பயன்படுத்தப்படும்‌ தடவு பொருள்‌. 
185160 : மருத்தவக்கட்டிடுதல்‌: 
மருத்துவக்கட்டுக்‌ கட்டி மருத்‌ 
துவம்‌ செய்தல்‌. 

013512 070115 : களிக்கல்‌ தூள்‌: 
வார்ப்புக்குடுிவையாகவும்‌ 
காரை மண்ணாகவும்‌ பயன்‌ 
படும்‌ களிக்கல்‌ தூள்‌. 

2135116 : பிளாஸ்டிக்‌ (வார்ப்பியம்‌, 
குழைமம்‌) : 1. நெகிழ்வுடைய, 
வார்க்கப்படும்‌ சத்திபடைத்த. 2. 
ஒரு குழிவறை அல்லது வார்ப்பு 
உருவமைக்க உதவும்‌ ஒரு 
செயற்கை சேர்மப்பொருள்‌. 


0ொ12514௦ 8பாரகார : ஒட்டுறுப்பு 
அறுவை; ஒட்டறுவை மருத்துவம்‌: 
உடலில்‌ சேதமடைந்த பகுதியைச்‌ 
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சீர்படுத்துவதற்கு ஆரோக்கிய 
மான திசுவை மாற்றிப்‌ பொருத்தும்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌. 
0132161615 தகட்டணுக்கள்‌; 
குருதிவட்டுகள்‌; தட்டயம்கள்‌. 


௦13510 : பிளாஸ்டைடு : தாவர 
அணுக்களில்‌ காணப்படும்‌ 
உயிரணுக்கூழ்ம உறுப்பகங்கள்‌. 


01246 : தட்டு : 1. ஒரு எலும்பின்‌ 
மெல்லிய தட்டையான பகுதி, 
2. நுண்ணுயிர்களின்‌ வளர்மதீ 
திற்குப்‌ பயன்படும்‌ ஒரு ஆழ 
மற்ற மூடிகொண்ட தட்டு. 
3. ஒருவளர்மத்‌ தட்டில்‌ நுண்ணு 
யிர்களை ஊசி மூலம்‌ செலுத்துதல்‌. 
ற13161௦00௭௨516 : தட்டணுச்சீர்மம்‌: 
ஒரு கொடையாளரின்‌ குருதியில்‌ 
இருந்து தட்டணுக்களை வெளி 
யெடுத்துவிட்டு மீதமுள்ள இரத்‌ 
தத்தை உடலுக்குள்‌ திரும்பச்‌ 
செலுத்தும்‌ செய்முறை. 

9௮1410 : வளர்சுளம்‌ : ஒரு வளர்ம 
ஊட தத்துக்குள்‌, நுண்ணுயிர்‌ 
களை களசிமூலம்‌ செலுத்துதல்‌. 
13111௦ : பிளாட்டினிக்‌ : நான்கு 
இணை திறன்‌ கொண்ட 


பிளாட்‌ டினத்தை உள்ளடக்கிய 


கூட்‌. டுப்பொருள்‌. 


012111௦515 : பிளாட்டினோசிஸ்‌ : 
பிளாட்டின உப்புக்களின்‌ தொடர்‌ 
பால்‌ தோலிலும்‌ மூச்சுப்பாதையிலும்‌ 
ஏற்படும்‌ ஒவ்வாமை மறிவினை. 


0!அ14௩௦05 : பி:ராட்டினஸ்‌ : இரண்டு 
இணைதிறன்‌ கொண்ட பிளாட்‌ 
டினம்‌ உள்ள ஒரு கூட்டுப்பொருள்‌. 


9ி3ஈப௱ : பிளாட்டினம்‌ : எளிதில்‌ 
அரிக்கப்பட முடியாத ஒருகன 
மான வெள்ளி போன்ற வெண்‌ 
உலோகம்‌. அதன்‌ குறியீடு 11 
எனப்படும்‌. 

01201௦ : ஆன்ம ஈர்ப்புடைய : 
பாலுறவுத்‌ தொடர்பு இல்லாத 
இருவருக்குள்‌ உள்ள நெருக்க 
மான தொடர்பு. 

133512 : தட்டைத்தளம்‌ 
மண்டையோட்டின்‌ அடிப்பக்‌ 
கம்‌, கழுத்து முள்ளெலும்பின்‌ 
மேல்‌ அழுந்திப்‌ பொருந்தி 
யிருக்கும்‌ உடற்கூடு. 
0121/0061005 : தட்டைக்கோய 
லோஸ்‌ : முதுகெலும்புடைய 
விலங்கினங்களில்‌ போன்று 
வயிற்றுப்புறம்‌ குழிந்தும்‌, முது! 
குப்புறம்‌ குவிந்துமிருதீதல்‌. 
3/௦ 602/௦05 : தட்டைக்கபால்‌: 
70-க்கும்‌ குறைவான, செந்‌ 
குத்துக்‌ குறியீடு கொண்டு 
அகல மண்டையோடு. 
உவா : குடற்புழு 
குடலிலுள்ள தட்டையான 
டத 

பிளாக்‌ : தட்டைக்குடற்‌ 
புழுக்கள்‌ : ஒட்டுண்ணிப்புழுக்‌ 
கள்‌ மற்றும்‌ நாடாப்புமுக்கள்‌ 
உள்ளிட்ட தட்டைப்‌ பு.முக்களினம்‌. 
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௦உாஷ (12120151 : விளையாட்டு 
மருத்துவ வல்லுநர்‌ : குழந்தை 
களுக்கு விளையாட்டு மூலம்‌ 
நோய்‌ மருத்துவம்‌ செய்யும்‌ 
வல்லுநர்‌. 

016092 : மருந்துப்பட்டைத்துணி: 
1. நீரை உறிஞ்சிக்‌ காப்பாற்ற 
பயன்படுத்தப்படும்‌ உறிஞ்சு 
பருத்தி அல்லது வலைத்துணி 
யான ஒரு சிறு அழுத்திக்கட்டு 
துணி. 2. மருந்துப்‌ பொருட்‌ 
களை தோலில்‌ ஒரு பற்றுக்‌ 
குறடால்‌ பிடிக்கும்‌ ஒரு சிறு 
பஞ்சுருண்டை. 

016000௦/3 : பிளிகோபோனியா: 
குரல்வளை தட்டிப்பார்க்கும்‌ 
போது கேட்கும்‌ ஒரு கேட்பொலி 
2ி16/௦4௦0/ : பிளியோட்ராஃபி : 
உறுப்புத்‌ தொகுதிகள்‌ அல்லது 
இயக்கங்கள்‌ அல்லது மரபு 
முத்திரை போன்ற ஒன்றுக்‌ 
கொன்று தொடர்பில்லாதது 
போன்ற இயல்பு நிலைகளில்‌ 
ஒரு மரபணுவால்‌ ஏற்படும்‌ 
வெவ்வேறு விளைவுகள்‌. 
016௦௦11016 : பிளியோகிரோய்க்‌: 
பல்வேறு கோணங்களில்‌ 
பார்க்கும்போது பல்வேறு நிறங்‌ 
களைக்‌ காண்பிக்கும்‌ படிகங்‌ 
களின்‌ தன்மையைக்‌ குறிக்கும்‌. 
016௦௱௦ற15௱ : பல்வேறு வடிவ 
நிலை : 1. ஒரு வாழ்வுச்சுழற்சியில்‌, 
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வடிவங்கள்‌ 


தோன்றுதல்‌. 2. இரண்டு 
அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட 
வடிவங்கள்‌ உருவாகும்‌ தன்மை. 
216௦0௦1105 : பிலியோப்டிக்ஸ்‌ 
மங்கு பார்வையுள்ள கண்‌ 
ணுக்குப்‌ பயிற்சி கொடுத்து 
தூண்டும்‌, கண்‌ பயிற்சிகள்‌. 
2161௦0610௦10 : பிலிரோசெசர்‌ 
காய்டு : மீனில்‌ காணப்படும்‌ 
டைஃபில்லோ போத்ரியம்‌ 
லேட்டம்‌ எனப்படும்‌ நாடாப்‌ 
புழுவின்‌ முட்டடைப்‌ புழு 
நிலை, மனிதர்களால்‌ உண்ணப்‌ 
படும்‌ முழுவளர்ச்சியடைந்த 
புழுவாகிறது. 

0165565(16519 : பிலிஸ்செஸ்‌ 
தீ்சியா : உடல்பரப்பின்மேல்‌ 
இடதுகை நடுவிரலை வைத்து 
வலதுகை நடுவிரலை வைத்து 
அழுத்தித்‌ தட்டுதல்‌. 

1௦0௦12 : குருதிமிகை; நிரம்பு 
நிலை : குருதி மிகையாக இருத்‌ 
தல்‌; மிகு நிறைவு; செவ்வணு 
மிகை. 

2125௦0 : குருதி அள 
வைக்கருவி; குருதிப்‌ பாய்ச்சல்‌ 
பரும வரைவி; வளி அழுத்த 
மானி : ஓர்‌ உறுப்பில்‌ பாயும்‌ 
குருதியைத்‌ துல்லியமாக அளவி 
டுவதற்கான ஒரு கருவி. 

01௦பா2 : மார்புவரி; நுரையீரல்‌ 
உறை; ஈரல்‌உறை : உள்ளுறுப்பு 
களைக்‌ கவிந்து போர்த்திய 
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பால்‌ குடி. உயிர்களின்‌ உள்வரிச்‌ 
சவ்வுகள்‌ இரண்டில்‌ ஒன்று. 
16 பா 64105101 : நுரையீரல்‌ 
உறை; நீர்க்‌ கோப்பு. _ 
16 பால! (பா௦பா : நுரையீரலுறைக்‌ 
கட்டி. 

ட1௦ரலு பியோர்‌/5 : நுரையீரல்‌ 
சவ்வழற்சி : மார்பு உள்வரிச்‌ 


சவ்வில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. நுரை. 


ப8ீரல்‌ உறை சீழ்‌ நோயுடன்‌ இது 
தொடர்புடையது. 

016 பா௦0௦616 : நுரையீரலுறை 
வீக்கம்‌ : 1. நுரையீரல்‌ மற்றும்‌ 
நுரையீரலுறைப்‌ பிதுக்கம்‌. 2. 
நுரையீரலுறைக்‌ குழிவறைக்‌ 
குள்‌ சீர நீர்கோர்த்தல்‌. 

௦16 பா௦02515 : உள்ளுறுப்புப்‌ 
பிணைப்பு : மண்டைப்‌ பக்க 
எலும்பு உள்வரிச்‌ சவ்வுடன்‌ 
உட்கிடப்புறுப்புகள்‌ ஒட்டிக்‌ 
கொண்டிருத்தல்‌ அயோடினாக்கிய 
வெளிமக்கன்மகியைப்‌ பயன்படுத்தி 
இவ்வாறு ஒட்டிக்‌ கொண்டு 
இருக்குமாறு செய்யலாம்‌. 
பி௦ய௦/௮ : தசைவாத வீக்கம்‌; 
விலா எலும்பு வலி : கீல்வாதம்‌ 
தொடர்பான தசைதாரின்‌ 
வீக்கம்‌, மார்புத்‌ தசை வாதத்‌ 
தூல்‌ ஏற்படும்‌ வலி நோய்‌. 

. ற[உபா௦ர60௨41116 : நுரையீரலுரை 
கல்லீரலழற்சி : நுரையீரலுறையும்‌ 
கல்லீரலும்‌ அழற்சியுறுதல்‌. 
012ய01/515 : நுரையீரல்‌ சுவர்ப்‌ 
படலப்‌ பிரிப்பு : மார்புக்கூட்டு 


உள்படலத்திலிருந்து நுரையீர 
லுறையின்‌ சுவர்ப்படலத்தைப்‌ 


பிரித்தெடுத்தல்‌. 


0ி!6பா௦0211/4000/ : நுரையீரல்‌ 
சுவர்ப்படல ஒட்டு : நுரையீரலு 
றையின்‌ உள்ளுறுப்புப்‌ படலத்‌ 
தையும்‌ சுவர்ப்படலத்தையும்‌ 
ஒட்டுவதின்‌ மூலம்‌, நுரைய்‌ 
ரலை மார்புக்‌ கூட்டுச்‌ சுவ 
௬டன்‌ நிலைநிறுத்துதல்‌. 
பிய௦061021012] : நுரையீரலுறை 
சார்ந்த : நுரையீரலுறை மற்றும்‌ 
இதயச்‌ சுற்றுரை பற்றியது. 
டி2ப௦ராவ௱ட/516 : நுரையீரல்‌ 
சுருங்கல்‌ : ஒரு பக்கத்தில்‌ ஒன்று 
அல்லது அதிக விலா எலும்பு 
களை வெட்டியெடுப்பதன்‌ 
மூலம்‌ நுரையீரல்‌ கருங்குதல்‌. 


01௦ பா௦0ஈ6பா௦ா/2 குலைக்‌ 
காய்ச்சல்‌ ; மார்பு உள்வரிச்‌ சவ்‌ 
வழற்சியுடன்‌ கூடிய குலைக்‌ 
காய்ச்சல்‌ நோய்‌. 
012யா௦ யகர : மார்பு வரி. 
நுரையீரல்‌ சார்ந்த : மார்பு உள்‌ 
வரிச்‌ சவ்வு, நுரையீரல்‌ இரண்‌ 
டையும்‌ சார்ந்து. 

0160௦500௦௫ : நுரையீரல்‌ உறை . 
யறை நோக்கியல்‌ : நுரையீர 
லுறை நோக்கி ஒரு நுரையீர 
லுறை நோக்கி கொண்டு அல்‌ 
லது ஒரு வளையக்கூடிய௰ய இழை 
ஒளி மூச்சுப்‌ பிரிகுழல்நோக்கி 
கொண்டு நுரைமீரலுறைப்‌ 


பரப்பைப்‌ பார்த்தறிதல்‌. 
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016 பர௦10101ப5 : பக்கவளைப்பு: 
உடல்‌ ஒரு பக்கமாக வளையும்‌ 
படியான விரைப்பு இசிப்பு. 


பில்‌ : தட்டுக்கொட்டுமானி: 
ஒருஊடுதட்டுதலில்‌ தட்டு சுத்தி 
அல்லது விரலால்‌ தட்டுவதை 
உணர்வதற்காக உடற்பரப்பின்‌ 
மேல்வைக்கப்படும்‌ விரல்‌ 
அல்லது கருவி. ப 
01600௦0347 : பின்னல்‌ கோளாறு : 
கைகளுக்கான அல்லது புடைத்‌ 
திரிக நரம்புப்‌ பின்னலை காயம்‌ 
அல்லது கதிரியக்க மருத்துவம்‌ 
அல்லது கொடும்புற்றுத்தாக்கத்‌ 
தால்‌ பாதிக்கப்படும்‌ கோளாறு. 
௦1௦௦௦ : தட்டுக்‌ கொட்டல்‌ 
நோயறிதலில்‌ தட்டியறியும்‌ 
போது தட்டுக்கொட்டு மானி 
யாகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ விரல்‌ 
அல்லது சுத்தி. 
01905 : பின்னலமைவு; பின்னல்‌; 
வலை : நாளங்களின்‌ அல்லது 


நரம்புகளின்‌ பின்னல்‌ அமைவு. 


01163 : தோல்‌ மடிப்பு; மடிப்பு : 
சவீவின்‌ மடிப்பு. 


21163 ஐ0101/௦3 : தலைமுடிச்சடைப்‌ 


பிடிப்பு : நோய்‌ காரணமாக ஏறி 
படும்‌ தலை மயிரின்‌ சடைப்‌ 


பிடிப்பு. 


211001௦007 : மடிப்பறுவை 
செவிப்பறையின்பின்‌ மடிப்பை 
பிளந்து அறுவை மருத்துவம்‌ 
செய்தல்‌. 


ஈர்‌ : பீடம்‌ : உடற்பயிற்சி 
செய்யும்‌ பொழுது நோயாளி 
உட்கார அல்லது படுக்கப்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ மேசை அல்லது 
இருக்கை அல்லது சாதனம்‌. 
ரிஸ்‌ : மடியமுடைமை : ஒரு 
உயிரணுவிலுள்ள (இலங்கைத்‌ 
தொகுதிகளின்‌ இனக்கீற்று 
எண்ணிக்கை. ஒரு மடியம்‌, இரு 
மடியம்‌, மும்மடியம்‌ என 
ஒன்று அல்லது இரண்டு 
அல்லது மூன்று இனக்கீற்று 
இணைகள்‌ அழைக்கப்படு 
கின்றன. 

௦1௦௱ம்‌806 : ப்ளாம்பேஜ்‌ : ஒரு 
நோயுற்ற நுரையீரலை சுருங்கச்‌ 
செய்வதற்காக மார்புக்‌ கூட்டுச்‌ 
சுவரிலிருந்து நுரையீரலுறை 
யின்‌ சுவர்ப்படலத்தை உரித்‌ 
தெடுத்து அந்த இடத்தை சிறிய 
பிளாஸ்டிக்‌ உருண்டைகளைக்‌ 


“கொண்டு நிரப்பும்‌ முறை. 


010999 : அடைப்பான்‌ : பற்குழிக்‌ 
குள்‌ ஒரு தங்கத்தகட்டிழை 
அல்லது ரசக்கலவையை நிரப்பு 


- வதற்கு பயன்படுத்தப்படும்‌ 


கருவி. 


பம்‌ 5௱ : 


ஈய நச்சூட்டு; ஈய 
நச்சேற்றம்‌. 


ற1யாக06 : மெழுகு வைப்பு. 


பியா : காரீயம்‌; ஈயம்‌ 
உலோக ஈயத்தின்‌ லத்தீன்‌ 
பெயர்‌. 


பார்‌ 6010 
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0ி1ய1060%01 : பல்குழு ஏற்பி 


காப்புப்‌ புரதத்தோடு ஒன்றி 


யிணையும்‌ இரண்டு தொகுதி 
களுக்கு மேல்‌ கொண்ட ஓரு 
ஏற்பி. . 


01 யார்ற2ர்டு ; பலகர்ப்பம்‌ : விளை | 


வைப்பற்றியில்லாமல்‌ உயிர்ப்பு 
நிலையை அடைந்துள்ள 
மூன்று அல்லது மேற்பட்ட 
கார்ப்பங்கள்‌. 
ியார்ற௦்‌சார்‌ : பல்‌ திறன்‌ : 1: பல்‌ 
(வேறு வகை உயிரணுக்களாக 
_ மாறிவளரும்‌ தன்மை கொண்ட 
ஒரு கருவணு. 2. பல்வேறு 
செயல்களைச்‌ செய்யும்‌ திறமை 
உள்ள. 


ிபார்ச51512ர்‌ : பல எதிர்நிலை : 
பல்வேறு பொருள்கள்‌, குறிப்‌ 
பாக நோயுயிர்‌ (கிருமி) எதிர்ப்பு 
மருந்துகளின்‌ வினை எதிர்‌ 
நிலை. 

5145 : மாதவிடாய்‌ முந்து நோய்‌. 
டா பாரெ௦0௭௱ : மூட்டுவளிய 
வரைபடம்‌ : ஒரு. உயவு மூட்டுக்‌ 
குள்‌ காற்றை ஊசிமூலம்‌ 
செலுத்தி எடுக்கப்பட்ட 
எக்ஸ்ரே படம்‌. 


௦ ப௱கானாா௦ரொவறாட : மூட்டுக்‌ 


காற்றுப்படவரைவு : உயவு 


மூட்டுக்குள்‌ காற்றை ௪ளசி | 


மூலம்‌ செலுத்திய பிறகு 


எக்ஸ்ரே படமெடுத்தல்‌. 


ா6யா2115214௦ : காற்றூட்டம்‌ : 
பொட்டெலும்பின்‌ முகையுருத்‌ 
துருத்தம்‌ மற்றும்‌ மூக்குப்‌ 
பக்கக்‌ காற்றறைகள்‌ போன்ற 
எலும்பில்‌, வளிநிறை குழிவறை 
கள்‌ அல்லது உயிரணுக்களை 
உண்டாக்குவது. 


0ா£ப௱ா 0௦01000616 : நுரையீரல்‌ 


_ வீக்கம்‌ : 1. நுரையீரல்‌ பிதுக்கம்‌. 


2. ஸ்டேஃபிலோகாக்கஸ்‌ கிரு 
மித்தொற்று நிமோனியாவில்‌ 
நுரையீரல்‌ திசுவுக்குள்‌, ஒரு 
மென்சுவர்‌ கொண்ட. காற்றுக்‌ 
குழிவறை. 3. விரைப்பையில்‌ 


வளிவீ க்கம்‌. 


௦ாசபரக(௦்‌/ 500௦3 : நுரையீரல்‌ . 
மூச்சுத்திணறல்‌ : மூச்சுப்பாதைக்‌ 
கோளாறால்‌ ஏற்படும்‌ மூச்சுத்‌ 


திணறல்‌. 


யா 2௦1௦09 : வளியவியல்‌ : 
காற்று மற்ற வாயப்‌ பொருள்‌ 
களைப்‌ பற்றி படித்தறியும்‌ 
அறிவியல்‌. 

ா£பா2(௦0கறர : நுரையீரல்‌ பட 
வரைவி : மூச்சியக்கத்தால்‌ 
மார்புச்‌ சுவர்‌ அசைவுகளைப்‌ 


பதிவு செய்யும்‌ கருவி. 
பவளா : மூச்சுமானி. 


உய 24௦1 லர : நுரைமீரல்‌ 
வளிய மருத்துவம்‌ : 1. நுரையீரல்‌ 


- நோய்களுக்கு மருத்துவம்‌. 2. 


இறுக்கப்பட்ட செறிவிழந்த 
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வாயுக்களால்‌ உண்டாகும்‌ 
நோய்களுக்கான மருத்துவம்‌. 


0ஈ2பாகரபாரக : சிறுநீர்வாயு; 
சிறுநீர்‌ வளிமம்‌; வளி நீரிழிவு : 
சிறுநீருடன்‌ குடல்‌ வாய்வு 
பிரிதல்‌. இது சவவுப்பைப்புரை 
காரணமாக ஏற்படுகிறது. 


ா2ய௱ 24/06 : வளிப்பதிவு 
வாய்மூடிய நிலையில்‌ மூக்கின்‌ 
வழியாக மூச்சு வளிவரும்போது 
ஒரு கண்ணாடியில்‌ படும்‌ ஈரப்‌ 
பதிவு. 

௦12ப௱ா௦31010080 : வளிநாள 
வரைபதிவு : ஒருநிறப்பொருள்‌ 
ஊடகம்‌ கொண்டு நுரையீர 
வின்‌ நாளங்களை எக்ஸ்ரே 
படம்பிடித்துப்‌ பார்த்தல்‌. 
ா6பா௦ய/8 : நுரையீரல்‌ 
குமிழ்‌ : முகுளத்திலுள்ள நுரை 
யீரல்‌ மற்றும்‌ மூச்சியக்கமையம்‌ 
பற்றிய. 

ா2பா௦௦௦௦௦ப5 : சீதசன்னிக்‌ 
கிருமிகள்‌ : இணை இணையாக 
அமைந்துள்ள புள்ளிக்‌ கிருமி 
கள்‌. இவை சீதசன்னியை 
உண்டு பண்ணுகின்றன. 
ா£பா௦0௦/0816 : தூசு அழற்சி; 
தூசு வளி நோய்‌ : தொழில்‌ 
துறைப்‌ பணிகளில்‌ தொடர்ந்து 
தூசியைச்‌ சுவாசிப்பதால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ நுரையீரல்‌ அழற்சி சில 
சமயம்‌ காசநோயும்‌ உண்டாகும்‌. 


ரபா ௦ 035115 (௦காரஈரர) : சீத 
சன்னி நுண்ணுயிரி : சீதசன்னி 
எனப்படும்‌ சளிக்‌ காய்ச்சலை 
உண்டாக்கும்‌ ஒரு நுண்ணுயிர்‌. 
இது பெரும்பாலும்‌ குழந்தை 
களையே பாதிக்கிறது. இதனால்‌ 
உண்டாகும்‌ வீதம்‌ அதிகம்‌. 


0ா2யா ௦075000800 : நீர்ப்பை 
வளிய வரைவு : சிறுநீர்ப்‌ 
பைக்குள்‌ காற்றைச்‌ செலுத்திய 
பிறகு செய்யப்படும்‌ பைப்பட 
சோதனை. 


0ஈ£ப௱ ௦016 : வளியணு 
காற்று நுண்ணுறைச்‌ சுவரணு. 
வகை 1 : மென்சவ்வு சுவரணு, 
வகை 2 : சர்‌ஃபக்டன்ட்சுரக்கும்‌ 
குருணையணு. வகை 3 : அரி 
தான, கூம்பு வடிவ. 


உாஉ2யா௦ோ ரவ (05 மூச்சு 
இயக்கவியல்‌ : மூச்சியக்கத்தில்‌ 
பயன்படும்‌ ஆற்றல்‌ பற்றிய 
படிக்கும்‌ அறிவியல்‌ பிரிவு. 
6௦6௦60 2/0003௱ : வளிய 
மூளை வரைபடம்‌ : வளிய மூளை 
வரைபதிவின்போது, மூளை 
யின்‌ நீரறைகள்‌ மற்றும்‌ சிலந்தி 
யரு உறையடி வெளியின்‌ எடுக்‌ 
கப்படும்‌ எக்ஸ்ரே படம்‌. 
உா௨பா௦௨ா60ா21௦03010ு/ : 
வளிய மூளை வரை பதிவு : 
மூளை தண்டுவட நீரை வெளியில்‌ 
எடுத்துவிட்டு, முதுகில்‌ ஊசி 


ா6யா௦02121௦ .. 


868 டாக 





போட்டு காற்று அல்லது ஆக்சிஜனை 


செலுத்தி நீரனைகளையும்‌, 
சிலந்தியுரு உறையடி வெளியையும்‌ 
எக்ஸ்ரே படம்‌ எடுத்தல்‌... 
0ஈ2பா008௩௦116 : நுரையீரல்‌ 
இரைப்பை சார்ந்த : நுரையீரல்‌, 
இரைப்பை ஆகியவை க்‌ 
புடைய. 


றாசயா௦035111௦ ஈ௦ஙகே : 


இணை. 


0050025140 0ாகற(ஙு : ல்னிய 
இரைப்பை வரை பதிவு : இரைப்‌ . 


பைக்குள்‌ காற்றைச்‌ செலுத்தி 
எக்ஸ்ரே படமெடுத்தல்‌. 


2ஈஃயா௦08௱ : வளிய: வரை 


படம்‌ :1.மூச்சியக்க அசைவுகளின்‌ ப 


வரைபடப்‌ பதிவு. 2. காற்று 
அல்லது வாயுவைச்‌ செலுத்திய 
பிறகு தபல என்ன்‌ 
படம்‌. 


௦ஈ6பா௩௦00ரு : வளிய. வரை ப 


பதிவு :1. நுரையீரல்களின்‌ உறுப்புக்‌ 


கூறு விளக்கம்‌. 2. மூச்சியக்க 
அசைவுகளை வரைபடமாகப்‌ 
பதிவ செய்தல்‌. 3. காற்றை உட்‌ ' 


செலுத்திய பிறகு ஒரு உறுப்பு 
அல்லது அதன்‌ பகுதியை 
எக்ஸ்ரே படமெடுத்தல்‌. : 
6௦8௦ 0௦1018% :. 
குருதிமார்பு : 
குழிவறையில்‌ . வாயு அல்லது 
காற்றும்‌ குருதியும்‌ இருத்தல்‌. 


_ இர€யா௦ரு ௦1078 
_ நீரமார்பு : மார்பு நீர வளிய வீக்‌ 


தேய்ப்புத்‌ தடவுகை 


நுரை. 
யீரல்‌-இரைப்பை நரம்புகள்‌: 


மூளை நரம்புகளில்‌ ரன்ன. _ நரவய௱ாடு௦௦518 : 


௦ா௦பா ௦/௪ : 
காய்ச்சல்‌; நுரையீரல்‌ காய்ச்சல்‌; 
நுரையீரல்‌ அழற்சி : நுரையீரல்‌ 
'இழைமங்களின்‌ ஒரு பகுதி 
அல்லது முழுவதும்‌ வீங்கிய 
“நிலை. இந்நோய்‌ இரண்டு 
வளிய 
நுரையீரலுறைக்‌ - 





. வளிய 


கம்‌. நுரையீரலுல றக்‌ குழுவறை 


பில்‌ காற்று அல்லது வாயுவும்‌. 
குருதியும்‌ தேங்கியிருத்தல்‌. 


ா2யா௦௱255206 வளியத்‌ 

தட. 
செவியின்‌ சிற்றெலும்புகளின்‌ 
இயக்கத்திற்கு உதவும்‌ செவிப்‌ 


பாறையை காற்‌ றுத்‌ தடவல்‌. ப 


: நுரையீரல்‌. 
பூஞ்சண நோய்‌ : நுரையீரலைப்‌ 


_ பீடிக்கும்‌ பூஞ்சண நோய்‌. 


யம பப ம த 'வளிய 
மச்சை வரைபதிவு : முதுகில்‌ 
ஊளசிபோட்டு தண்டுவடக்‌ கால்‌ 
வாய்க்குள்‌ காற்றைச்‌ செலுத்தி 
எக்ஸ்ரே படப்‌ பதிவு. 


0ஈ£யா06010டு : நு ரையீரல்‌ ட 


அறுவை; நுரையீரல்‌ நீக்கம்‌; 
நுரையீரல்‌ வெட்டு; திறப்பு 


நுரையீரலை அறுவை மருத்து 
வம்‌ மூலம்‌ வெட்டி.யெடுத்தல்‌. 


சீதசன்னி; சளிக்‌ 


நுரையீரல்களையும்‌ பாதித்தால்‌ 


அது 'இரட்டை. நுரையீரல்‌ ட 


காய்ச்சல்‌. எனப்படும்‌. ஓரு 


ப நுரையீரலைப்‌ பாதித்தால்‌ அது 





ற6ப௱௦ா! (15 


669 டாயா 010720) 


நகர ப பப ப ப ப ப ப ப்டபபயய்யயயயயியய மையை 


ஒற்றை நுரையீரல்‌ காய்ச்சல்‌' 


எனப்படும்‌. ப 
௦6௦45 : நுரையீரல்‌ தி 
அழற்சி; மூச்சுப்பையழற்சி : 
நுரையீரல்‌ திசுக்களில்‌ ஏற்படும்‌ 
வீக்கம்‌. ப 


டாயா ௦ஈ௦11/515 : நுரையீரல்‌ 


பிரிப்பு : மார்புக்‌ குழிவறைச்‌ 
'சுவர்களுடன்‌ நுரையீரலை 
இணைத்திருக்கும்‌ திசுக்களை 
வெட்டி விடுதல்‌. 
௦ஈஉயா௦ஈ௦0611(011415 : வளிய 
வயிற்றுள்ளுறையழற்சி 
வயிற்றுள்ளுறைக்‌ குழிவறைக்‌ 
குள்‌ வாயுவுடன்‌ வயிற்றுள்ளு 
றையழற்சி. 

2 ப௱௦ 0212091810 

. வளியவயிற்றுள்ளுறை வரை 
பதிவு : வயிற்றுள்ளுறைக்‌ குழி 
வறைக்குள்‌ காற்றைச்‌ செலுத்தி 
_ மின்‌ வயிற்று உறுப்புக்களையும்‌ 
வயிற்றுள்ளுறையையும்‌ எக்ஸ்ரே 
படமெடுத்து பரிசோதனை. 

௩ 2யாா௦ 0௦1(01௦ய : வளிய 
வயிற்றுள்ளுறை : அகநோக்கிப்‌ 
பரிசோதனையின்போது, வயிற்‌ 
றுள்ளுறைக்‌ குழிவறைக்குள்‌ 
காற்று அல்லது வாயு இருத்தல்‌. 
வளிய 
: வயிற்‌ 


னய ௦ 0611104115 
வயிற்றுள்ளுறையழற்சி 
றுள்ளுறைச்‌ குழிவறைக்குள்‌ 
காற்று அல்லது வாயு தேங்கிய 
வயிற்றுள்ளுறையழற்சி. 





ா2பற௦016ப10021121006000 


நுரையீரலும்‌ உறையும்‌ சுவர்நிலை 


நிறுத்தம்‌ : நுரையீரலையும்‌ 
அதன்‌ உறையையும்‌ மார்புக்‌ 
காயத்தின்‌ ஓரத்தில்‌ அறுவை 
மூலம்‌ ஒட்டி வைத்தல்‌. 

டாயா 0016109200 : வளிய 


நீரதவட்டில்‌ வரை பதிவு சிறு. 


நீரக வட்டிலுக்குள்‌ காற்று 
அல்லது ஆக்சிஜன்‌ செலுத்தி 
சிறுநீரக வட்டிலையும்‌ சிறு 
நீர்க்குமலையும்‌ கொண்ட 
எக்ஸ்ரே படம்‌. 2 

ரபா ௦0/06716002 ப௱ சீழ்‌ 
வளிய வயிற்றுள்ளுறை : வயிற்‌ 
றுள்ளுறைக்‌ குழியறைக்குள்‌ 
வாயு அல்லது. காற்றுடன்‌ சீழ்‌ 
தேங்குதல்‌. ப 
௩208010080 : வளிய 


எக்ஸ்ரே படப்பதிவு : காற்று அல்‌ 


லது ஆக்சிஜனை செலுத்திய 
பிறகு ஒரு பகுதி எக்ஸ்ரே 
படப்பதிவு. 


ஈயா ௦1 மாவு : நுரையீரல்‌ 


மருத்துவம்‌ : 1. நுரையீரல்‌ 
நோய்களுக்கு மருத்துவம்‌. 
2. அடர்த்தி குறைந்த உறைவித்த 
வாயுக்களால்‌ உண்டாகும்‌ 
நோய்களுக்கான மருத்துவம்‌. 
௦ா£பா ௦10012 : நுரையீரல்‌ 


உறைகாற்று நோய்‌; உறைவளி 


நோய்‌ : நுரையீரல்‌ திசுக்களை 
அழுத்தும்‌ வகையில்‌ நுரை 
பீரல்‌ உறையில்‌ காற்று அல்லது 


ார்வயற0வபா்‌... 


870 ப 0௦1/1 


வாகை கைக கைவைக்க கைைவ வைகை ைகைவையைவையை வைய ட ட டட 


வாயு நிறைதல்‌. இது ஈளை 
நோயினால்‌ (ஆஸ்துமா) உண்‌ 
டடாகலாம்‌. 
26 ப 0௭611110010௦018010 
வளியமூளை நீரறைவரைபதிவு : 
மூளை நீரறைகளுக்குள்‌ காற்‌ 
றைச்‌ செலுத்தி எக்ஸ்ரே படப்‌ 
பதிவு. 
1 : உளவியல்‌ நரம்பு நோய்த்‌ 
தடுப்பியல்‌. 

000% : பெரியம்மைக்‌ கொப்புளம்‌. 
0௦௦1 ஈ௦ஈ(: அம்மைத்தமும்பு. 
0௦%: அம்மை; பெரியம்மை. 
”௦௦ய/ய௱ 010080 : குழிய 
உள்ளங்கை : கைத்தசைகள்‌ சுருங்கு 
வதால்‌ உள்ளங்கை கோப்பை 
போல குழிவு உண்டாதல்‌, 


கிரேக்க தத்துவஞானி ட.யோஜீன்ஸ்‌ 


பெயரைப்‌ பெற்றுள்ளது. 
00081௦ : காலடி : 1. காலடி. தொடர்‌ 
பான. 2. குழந்தை பிறப்பின்‌ 
போது காலடியை பயன்படுத்‌ து 
வது, குறிப்பாக காலடித்‌ திசை 
திருப்பல்‌. 

௦06060 வ/ப5 : மூளை கருக்‌ 
குழந்தை : துருத்திய மூளையின்‌ 
பெரும்பகுதி மண்டையோட்‌ 
டுக்கு வெளியிலிருக்கும்‌ உருக்‌ 
குறையடைய முதிர்கரு. 
௦௦௭411 : காலடி மருத்துவர்‌ : 
காலடிகளின்‌ நோய்களுக்கு 


எவவ கக வ கைவ கவை கைகா வைகையை ட ட டட 


மருத்துவம்‌ செய்வதில்‌ சிறப்புத்‌ 
தகுதி பெற்ற மருத்துவர்‌. 

000006 : அடித்தட்டணு : கிறு 
நீரகத்‌ திரணையின்‌ பெளமன்‌ 
உறையின்‌ உள்வரியாயமைந்து 
உள்ள பல அடித்தகடுகளைக்‌ 
கொண்ட மேற்றொலி அணுத்‌ 
திரணை வடிப்பு வெளியேற 
இவ்வடுக்கில்‌ இடைவெளிகள்‌ 


உள்ளன. 


. இ௦000ரஷீர௭றா௱ள : கால்‌ தசை 


திறனளவி கால்‌ மற்றும்‌ 
காலடித்தசைகளின்‌ வலுவை 


சோதிக்கும்‌ கருவி, 
0௦0001 : போடோஃபில்லம்‌: 
சில காம்புப்‌ புற்றுகளின்‌ மேல்‌ 
தடவி மருத்துவம்‌ செய்ய 
உதவும்‌ மஞ்சள்‌ குங்கிலியத்தின்‌ 
உலர்ந்த வேர்களும்‌ வேர்த்‌ 
தண்டுகளும்‌. 

0௦14௦08௱௨ : மிகைநிறத்தோல்‌: 
மெலிந்து நிறமி மிகுந்து பல 
வண்ணப்‌ புள்ளிகளுடன்‌ 
தோற்றமளிக்கும்‌ தோல்‌. 
£௦1/1௦0௱ : சூழல்‌ வெப்பப்‌ 
பிராணி : சூழல்‌ வெப்பத்திற்‌ 
கேற்ப உடல்‌ வெப்ப நிலை 
மாறும்‌ குளிர்‌ இரத்தப்‌ பிராணி 
௦௦4: புள்ளி : 1. ஓரிடம்‌ அல்லது 
சிற்றிடம்‌. 2. ஒரு பொருளின்‌ 
கூர்முனை. 3. உடையப்போகும்‌ 
சீழ்க்கட்டியின்‌ மேல்முனை. 
4. இட, நேர, அளவின்‌ நிலை. 
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00156 : சமநிலை : 1. ஒரு நீர்மத்‌ 
தின்‌ பாகுநிலை (குழைம 
நிலை)யளவு. ஒரு விநாடிக்கு 
ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு எத்‌ 


தனை கிராம்கள்‌ எனுமளவு. 


பிரெஞ்சு உடலியக்கவியாளர்‌ 
ஜின்பாய்சியுஸ்‌ பெயராலமைந்தது. 2. 
நிதானமான கருத்து அல்லது 


நடத்தையை கடைப்பிடித்தல்‌. 


95 6ப॥!1௦'5 124 : பாய்சியுல்லின்‌ 
விதி : ஃபிரெஞ்சு உடலியக்க 
வியலாளர்‌ ஜீன்பாய்சியுல்‌ 
வகுத்த விதி. சிறு குழல்களின்‌ 
வழியே நீர்மங்கள்‌ பாயும்‌ 
வேகம்‌, குழல்களின்‌ அழுத்தம்‌ 
மற்றும்‌ அர அளவுக்கேற்ப 
மாறும்‌. ஆனால்‌ குழலின்‌ நீளம்‌, 
நீர்மத்தின்‌ குழைமத்தின்‌ அளவுக்கு 
நேர்‌ எதிர்‌ அளவில்‌ மாறும்‌. 
9ி52ய/(16'5 50806 : வேகவெளி: 
தந்துகிச்‌ சுவருக்கு அருகிலுள்ள 
வெள்ளணுக்கள்‌ மெதுவாக 
நகருவதும்‌, நடுவிலுள்ள சிவப்பணுக்‌ 
கள்‌ மிக வேகமாக நகரும்‌ நிலை. 
0௦15௦௩ : நஞ்சு : ஒரு உயிரியை 
வழக்கமாக பாதிக்கும்‌, காயப்‌ 
படுத்தும்‌ அல்லது கொல்லும்‌ 
வேதிப்பொருள்‌. 

0௦15௦40 : நஞ்சூட்டல்‌ : நஞ்‌ 
சால்‌ விளையும்‌ உடல்‌ அறிகுறி 
கள்‌. நஞ்சிருப்பதை அறியாததா 
லோ, விரும்பிச்‌ செய்யாமலோ 
அல்லது விபத்தின்‌ காரணமாக 
இருக்கலாம்‌. ப 


_துருவங்களின்‌ 


0௦15௦00௦05 : நச்சுத்தன்மைய : 
நஞ்சின்‌ முதன்மைகளைக்‌ 
கொண்ட. 


௦௦1 : ஒளிமுனைப்பாக்க 
மானி : ஒளி முனைப்படுதள 
சுழற்சி அல்லது முனைப்படும்‌ 
ஒளியின்‌ அளவை அளக்கும்‌ 
கருவி. 
௦121160006 : ஒளிமுளைநோக்கி: 
முனைப்பட்‌.ட ஒளி அளக்கப்‌ 
பயன்படும்‌ கருவி. 

ட௦1வ17மு : முனை நிலை :1. முனை 
கள்‌ கொண்ட நிலை. 2. இரு 
நேரெதில்‌ 
விளைவு கள்‌ தென்படுதல்‌. 3. 
உயிரணு உட்‌. பொருட்கள்‌ 
தொடர்புநிலை. 

0௦12115211௦ஈ : முனைப்பாக்கம்‌ : 
1. மூனைநிலை இருத்தல்‌. 
2. அதிர்வுகள்‌ ஒரு தளத்தில்‌ 
மட்டும்‌ தோன்றும்‌ ஒளிநிலை. 
3. உடலில்‌ நேர்மின்‌ நிலையும்‌ 
எதிர்மின்‌ நிலையும்‌ பிரிக்கப்‌ 
படும்‌ முறை. 4. தூண்டப்படக்‌ 
கூடிய அணு ஓய்வு. நிலையில்‌ 
அணுப்படலத்தில்‌ உள்ள (மின்‌ 
நிலை. 

0௦12115௦60 : முனைப்படுத்தப்பட்ட: 
ஒரே நேரத்தில்‌ நேர்மின்‌, நிலை 
எதிர்மின்‌ நிலை போன்ற 
ஒன்றுக்கொன்று எதிரான 
நிலைகள்‌ அல்லது விளைவுகள்‌ 
இருக்கும்‌ நிலை. 


ததத அ அ ப பப பப படட பபயியயயவயவயயயமை 
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0௦186 ஈள்டு!/5ப[றா216 : போல்‌ 


டின்‌ மெத்தில்சல்‌ஃபேட்‌ : உணவு 


உண்டவுடன்‌ இரைப்பையில்‌ 
அமிலம்‌ சுரப்பதைக்‌ கட்டுப்‌ 
படுத்தும்‌ மருந்து. 

0௦11௦ : இளம்பிள்ளை வாதம்‌ : 
குழந்தைகளின்‌ முதுகுத்தண்‌ 
டீன்‌ சாம்பல்நிற உட்பகுதியில்‌ 
ஏற்படும்‌ அழற்சி. இது ஒரு 
வகை நோய்க்‌ கிருமியினால்‌ 
உண்டாகிறது. இந்த நோய்க்‌ 


கிருமிகள்‌, மலத்தில்‌ காணப்படு | 


கின்றது. உடலுக்குள்‌ இவை 
எவ்வாறு புகுகின்றன என்பது 


தெரியவில்லை. இந்நோய்‌ பெரி. 


யவர்களையும்‌ பாதிக்கிறது. 
0௦11020௦60 2/1(15 : 


அழற்சி : பெரு மூளையில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ வாத வீக்கம்‌. 


0௦11௦06116 : இளம்பிள்ளை 
வாதம்‌ : முதுகந்தண்டின்‌ சாம்‌ 
பல்‌ நிற உட்பகுதியில்‌ ஏற்படும்‌ 
அழற்சி) மூளைத்‌ தண்டிலும்‌, முதுகுந்‌ 


தண்டிலும்‌ உள்ள முன்‌ பக்கக்‌ 


கொம்புகளின்‌ இயக்க நாம்பணுக்‌... 


களை ஒரு கொள்ளை நோய்க்‌ 
கிருமி தாக்குவதால்‌ இது உண்டா 
கிறது. இளம்‌ பிள்ளைக்கு ஐந்து 
வயதிற்குள்‌ உரியவாறு. சொட்டு 


௦ நோயி.. 
மருந்து கொடுத்தால்‌ இந்நோ [கழுத்து நிணக்கணுக்களின்‌ 


லிருந்து காப்பாற்றலாம்‌. 


0௦11௦ பராபகஷ இளம்பிள்ளை 
வாதக்‌ கிருமி : இளம்பிள்ளை 


வாதத்தை உண்டாக்கும்‌ நோய்க்‌ : 


கிருமிகள்‌. வைரஸ்‌ நுண்ணுயிரி. 


ட. செய்யப்படும்‌ 


_ ௦5 0௨0 : போலிட்சர்‌ பை : 


முன்‌ தொண்டையிலிருந்‌ து நடுக்‌ 
காதுக்‌ குழிவரையில்‌ செல்லும்‌ 
குழாயை உப்பச்‌ செய்வதற்கான 
ஒரு ரப்பர்‌ பை. ப 


௦1160 : மகரந்தத்தூள்‌ : பர்வத்‌ 


- அல்லது காற்றால்‌ பரவும்‌ 


விதை .செடிகளின்‌ நுண்‌ துகள்‌ - 
கள்‌ காற்றில்‌ பரவும்‌ பல பூந்‌ 
தாதுக்கள்‌ ஒவ்வாமைக்‌ காரணி 
களாக செயல்படுகின்றன. 

2௦11421230 : சுட்டு விரல்‌. குறுக்க 
அறுவை; கட்டை விரல்‌ மாற்றம்‌: 
சுட்டு விரலைச்‌ சுழற்றி, பெரு 


விரலின்‌ நிலைக்குக்‌ கொண்டு 


வருவதற்காகச்‌ கு நுக்குவதற்குச்‌ 
ஒருவகை 
அறுவை மருத்‌ துவம்‌. , 


0௦100௦ : மாசுபடுத்தல்‌ : அழுக்‌ 
கான அல்லது நச்சுப்‌ பொருட்‌ 
கள்‌ கொண்டு, அசுத்தமாக்கும்‌ 
அல்லது தூய்மைகெடும்‌ நிலை. 
0௦173 ௦0௦2121101 : இரைப்பை 
அறுவை : இரைப்பையின்‌ ஒரு 


_ பகுதியில்‌ செய்யப்படும்‌ அறுவை 
மருத்துவம்‌. போல்யா விளக்கியது; 


0௦11202115 : பல சுரப்பழற்சி : 
பல நிணக்கணுக்கள்‌, குறிப்பாக 


அழற்சி. 


0௦1/2061௦1210515 ட பல சுரப்புக்‌ . 


கட்டி : பல சுரப்பு குறிப்ப... 
நாளமில்லா சுரப்புக்‌ கட்டிகள்‌. 
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0021965182 : பலவிடவலி : ஒரு 
பகுதியின்‌ ஒரு தூண்டுதல்‌, பல 


பகுதிகளில்‌ உணர்வுண்டாக்கல்‌.. 


௦4௮10௫ : பலகணவருடைமை: 
ஒரே நேரத்தில்‌ ஒன்றுக்கு மேற்‌ 
பட்ட கணவர்களை வைத்துக்‌ 
கொள்ளும்‌ பழக்கம்‌. 

0௦1௮721156 : பல தமனி அழற்சி; 
தமனிகள்‌ அழற்சி : பல தமனி 


- களில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. இத 


னால்‌ பாதிக்கப்பட்ட நாளங்‌ 


களில்‌ வீக்கமும்‌-குருதியுறைவும்‌ 


ஏற்படுகிறது. மேற்கொண்டு. 


சேதம்‌ உண்டாகுமானால்‌ 
இரத்தப்‌ போக்கு ஏற்படுகிறது. 
0௦ வ௩ராவ/912 : பல மூட்டு வலி: 
பல்வேறு மூட்டுகளிலும்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ நோவு. ப 


0௦1/அ7ா15 : பலமூட்டு அழற்சி; 
மூட்டுகள்‌ அழற்சி; பன்மூட்டழற்சி: 
பல மூட்டுகளில்‌ ஒரே 
சமயத்தில்‌ உண்டாகும்‌ வீக்கம்‌. 
0௦/3௦ : பாலிபாக்ட்ரின்‌ : 
நியோமைசின்‌ சல்‌ஃபேட்‌ 
பாலிமிக்கின்‌-பி, பாசிட்ராசின்‌ 
ஆகியவை கலந்த ஒரு கலவை 
யின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. இது ஓர்‌ 
உயிர்ப்‌ பொருள்‌ எதிர்ப்புத்‌ 
தெளிப்பு மருந்து. காயங்கள்‌, 
அறுவை மருத்துவக்‌ காயநி 
களைக்‌ குணப்படுத்தப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 


௦௦14025160 : பல்கார ஒரு 
காரத்துடன்‌ சேரும்‌ இரண்டு 
அல்லது மேற்பட்ட. ஹைட்ரஜன்‌ 
அயனிகளைக்‌ கொண்ட அமிலம்‌. 
0௦1/0188% : பல்கருவணு : 
அழற்சி வெளிப்பாடுகளில்‌ 
காணப்படும்‌ ஒரு உட்கரு 
கொண்ட விழுக்கணு. 
௦௦1௦210௦01 : பல்கார்போஃபில்‌: 
பருப்பொருள்‌ கொண்ட மல 
மிளக்கியை தயாரிக்கப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ நீரேற்கும்‌ பொருள்‌. 
௦௦ : பல்வேதி 
யல்‌ மருத்துவம்‌ : மருத்துவத்தில்‌ . 
ஓரே நேரத்தில்‌ பல வேதியல்‌ 
பொருள்களைப்‌ பயன்படுத்தல்‌. 
௦1/௦ 2116 : பல்நிற 
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வண்‌ 
ணங்களில்‌ நிறமேற்றும்‌ பல 
நிற இசுவியல்‌ சாயங்கள்‌. 


௦௦௦21௦! : பல்நிறமேற் 


-பணு : பல சாயங்களால்‌ நிறம்‌ 


பெறும்‌ ஒரு அணு குறிப்பாக 
குருதிச்‌ சிவப்பணு. ப 


டிராபிக்‌ : பல நிற 


மேற்கும்‌ நிலை : அமில, கார 


சாயப்‌ பொருள்களில்‌ நிறம்‌ 
பெறும்‌ அணுக்களின்‌ தன்மை. 
2. அமில, கார, நடுநிலை சாயங்‌ 
களை ஏற்கும்‌ தன்மையை 


வெளிப்படுத்தும்‌ சிவப்பணு. 


0௦14010115 


0௦1௦1௦1450 : பல்‌ சிறு துடிப்பு : 
ஒவ்வொரு நாடிப்‌ பதிவின்‌ 
இறங்கு கோட்டில்‌ பல இரண்‌ 
டாம்‌ நிலை அலைகள்‌ காணப்‌ 
படும்‌ வாய்ப்பு நிலை போக்கி, 


0௦5110 : பல நீர்க்கட்டி : பல 
நீர்க்கட்டிகளையடைய, சிறு 
நீரக நோய்‌, இது பெரும்‌ 
பாலும்‌ நுரையீரல்‌ கட்டி 
களுடன்‌ தொடர்புடையது. 


௦௦01௨2 : சிவப்பணுப்‌ 
பெருக்கம்‌; சிவப்பணு மிகைப்பு; 
சிவப்பணு மிகை நோய்‌ 
இரத்தத்தில்‌ சுற்றோட்டமாகச்‌ 
செல்லும்‌ சிவப்பணுக்களின்‌ 
எண்ணிக்கை பெருகுதல்‌. இது 
நீர்ம இழப்பு காரணமாக 
ஏற்படலாம்‌. ஒரு பிறவி இதய 
நோயில்‌ ஏற்படுவது போன்று, 
ஆக்சிஜனைக்‌ கொண்டு செல்லும்‌ 
திறனை அதிகரிப்பதற்காகவும்‌ 
உண்டாகலாம்‌. 

௦௦193௦ : மிகைவிரல்‌: விரல்‌ 
மிகைப்பு: : கை-கால்களில்‌ 
இயல்பான எண்ணிக்கைக்குக்‌ 
கூடுதலாக விரல்கள்‌ இருத்தல்‌. 
0௦14010512 
நீர்வேட்கை; வெகுதாகம்‌ 

அளவுக்குமீறித்‌ தாகம்‌ எடுத்தல்‌ 
ல்‌ 510007 : பல்‌ இணைப்புத்‌ 
திசுக்குறை : இணைப்புத்‌ திருவில்‌ 
பல்வேறு பிறவிக்‌ கோளாறுகள்‌ 


காணப்படும்‌ நிலை. 


பெருந்தாகம்‌; 
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0௦/66 : பாலியீன்‌ : அம்‌ஃபோ 
டெரிசின்பி மற்றும்‌ நிஸ்டேட்‌ 
டின்‌ போன்ற பூஞ்சைக்‌ காளான்‌ 
எதிர்ப்பு மருந்துகள்‌ போன்ற 
பல இரட்டைப்‌ பட்டைகளைக்‌ 
கொண்ட ஒரு வேதிப்பொருள்‌. . 
0௦16516518 : பல்‌ முனை. 
உணர்வு : ஒரு முனைத்தூண்‌ 
டல்‌, பல முனைகளில்‌ தொடு 
வது போன்ற உணர்வை ஏற்‌ 
படுத்தும்படியான உணர்வுக்‌ 


கோளாறு. 


2௦1966 : பல்மரபணு : ஒரு 
குணப்பாங்கில்‌ பல மாறு 
தல்களை உண்டாக்க, ஓன்‌ 
றாகச்‌ செயல்படும்‌ மரபணுத்‌ 
தொகுதிகளில்‌ ஒன்று. 
0௦049௦2116 : பல்மரபணுசார்‌ 
பலமுனைகளில்‌ பல மரபணுக்‌ 
களின்‌ இடையீட்டுச்‌ செயல்‌ 
களால்‌ விளையும்‌ ஒன்றுக்கு 
மேற்பட்ட முனைகளில்‌ மர 
பணுக்களின்‌ இடை யீடுகளால்‌, 
ஒரு குணநிலை கட்டுப்படுத்‌ 
தப்படுதல்‌. 

0௦17 91310ப!௮ : பல்சுரப்பு சார்‌ : 
பல சுரப்பிகளை பாதிக்கும்‌ 
அல்லது தொடர்புடைய. 


2௦194௦௦110 8010 : பாலிகிளைக்‌ 
காலிக்‌ அமிலம்‌ : அறுவை 
மருத்துவத்தில்‌ பயன்படும்‌ 
பொருளைத்‌ தயாரிக்கப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ களைகோலிக்‌ அமில 
அன்ஹைட்ரைமடின்மீச்சேர்மம்‌. 
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ஐ௦1// 24105 : இணைத்தாடை 
இரட்டையர்‌ : அளவு வேறு 
பட்ட ஒட்டிப்பிறந்த இரட்டை 
குழந்தைகளில்‌ சிறியது, பெரிய 
குழந்தையின்‌ தாடையில்‌ 
ஒட்டிப்‌ பிணைந்திருத்தல்‌. 
௦/2 : பல்வரைவு : 7. ஒரே 
நேரத்தில்‌, இரத்த அழுத்தம்‌, 
நாடித்துடிப்பு, மூச்சியக்கத்தை 
பதிந்து காட்டும்‌ கருவி. 2. 
பொய்‌ கண்டுபிடிப்புக்‌ கருவி, 
உணர்வு வெளிப்பாடுகளின்‌ 
குறியிடுகளான உடலியக்க 
மாற்றங்களைப்‌ பதிவ செய்யும்‌ 
கருவி. 

உடு! : மிகைக்‌ கருச்‌ 
சவ்வுநீர்மம்‌; வெகு நீர்ப்பனிக்‌ 
குடம்‌ : கருவை அடுத்துச்‌ சுற்றி! 
யுள்ள சவ்வில்‌ சுரக்கும்‌ நீர்மம்‌ 
அளவுக்கு அதிகமாகச்‌ சுரத்தல்‌. 
0௦14120506 : பல்‌உட்கருவணு: 
ஹெர்பிஸ்சிம்ப்ளெக்ஸ்‌ தொறி 
றால்‌ தரண்டப்பட்ட. செல்‌ 
களின்‌ ஒட்டிணைப்பால்‌ ௨௫ 
வாகும்‌ பல உட்கரு கொண்ட 
உயிரணு. 
௦௨6 : பாலிலைசின்‌ : ஒரு 
பெப்டை இணைந்த இரு 
லைசின்‌ மூலக்கூறுகளைக்‌ 
கொண்ட ஒரு பாலிபெப்டைடு. 
0௦356 : பாலிமெரேஸ்‌ 
மீச்சேர்ம இணைவுக்கு உதவும்‌ 
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நொதி (நியக்ளியோடைடுகளை 
இணைத்து பல்‌ நியூக்ளியோ 
டைடுகளை இகருவாக்குதல்‌) 
உதாரணம்‌ ரிவர்ஸ்‌ டிரான்ஸ்‌ 
கிரிப்படேஸ்‌ நொதி-ஹெச்‌.ஐ. 
வைரஸில்‌ உள்ளது. 


௦15 2110 ஈ மீச்சேர்ம 
இணைப்பாக்கம்‌ : பல எளிய 
கூட்டுப்‌ பொருள்கள்‌ ஒன்றி 
ணைந்து அதிக மூலக்கூறெடை 
கொண்ட ஒரு பொருளை 
உருவாக்கல்‌. 


௦௦]1௱்‌௦௦0181! : பல்நுண்ணுயிர்‌ 
சார்‌ : பல இன நுண்ணுயிரி 


சளில்‌ காணப்படும்‌ நிலை. 


௦௦/௦ : பல்‌ உருகொண்ட: 
1. பல வடிவங்களில்‌ தோன்றும்‌. 
2. வளர்ச்சியின்‌ வெவ்வேறு படி 
நிலைகளில்‌ பல வடிவங்களில்‌ 
காட்சி தரும்‌. 

0௦1௱௦ழறரர்க௱ : பல்‌ உரு நிலை: 
1. இரண்டு வடிவங்களில்‌ தோன்‌ 
றும்‌ டிஎன்‌ஏ வரிசை நிலையில்‌ 
ஒரு பகுதி. 2. ஒன்றுக்கு மேற்‌ 
பட்ட வடிவில்‌ தோன்றுதல்‌. 
௦௦ வ ௱்ப௱6 : தசைக்‌ 
கீல்‌ வாதம்‌ : முதியவர்களுக்கு 
ஏற்படும்‌ ஒரு நோய்‌. இதனால்‌, 
தோள்‌ பட்டைகளிலும்‌ இடுப்‌ 
புக்குழித்‌ தசைகளிலும்‌, முது 
கந்தண்டிலும்‌ கடும்‌ வலி 
தோன்றும்‌. காலை நேரத்தில்‌ 
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தசைப்பிடிப்பும்‌ உண்டாகும்‌. 
இது சுன்னப்‌ பொட்டெலும்பு 
நாடி அழற்சியுடன்‌ தொடர்பு 
டையது: இது கீல்‌ வாயு மூட்டு 
வீக்கத்திலிருந்து வேறுபட்டது. 
௦௦1] ட௦௦101ய5 : பல்‌ தசைத்‌ 
- துடிப்பு : பல தசைகளும்‌ ஓரே 
நேரத்தில்‌ அல்லது வேகமாக 
ஒன்றுக்குப்பின்‌ ஒன்றாக துடிக்‌ 
கும்‌ தசைச்‌ சுருக்கக்‌ துடிப்பு. 
௦௦௦515 : தசை நலிவு 
பெரும்பாலும்‌ நடுவயதில்‌ 
ஏற்படும்‌ தசை நலிவு தோய்‌ 
தசையில்‌ அழற்சி மாறுபாடு 
கள்‌ ஏற்படுவதால்‌ இது உண்‌ 
டாகிறது. 

2௦ 8 : பாலிமைச்சின்‌-பி : 
கிராம்சாயம்‌ எடுக்காத நோய்‌ 
களுக்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 


ஓர்‌ உயிர்‌ எதிர்ப்பொருள்‌. 


இதனைத்‌ தசை வழி ஊசி 
மூலம்‌ செலுத்தினால்‌ வலியுண்‌ 
. பாகும்‌ என்பதால்‌, நரம்புவழி, 


மெல்லமெல்லக்‌ கொடுக்கப்படு 


கிறது. காது, கண்‌ நோய்‌ 


_ களுக்கும்‌ இதிலிருந்து மருந்து 


தயாரிக்கப்‌. படுகிற து. 

0௦ா2யாவ! : பல்நரம்பிய ்‌ பல 
நரம்புகளுடன்‌ தொடர்புடைய, 
பல நரம்புகளால்‌ வழங்கப்படும்‌ 
- அல்லது பல நரம்பு பாதிப்பு. 
௦௦1/ஈ௦பா1115 : பன்முக நரம்‌ 
- பழற்சி; பல நரம்பழற்சி. 
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0௦1" ப௦ாடு௦51/5 : பல்நரம்புத்‌ 
தசையழற்சி : பல்‌ நரம்பழற்சியும்‌' 
பல்தசையழற்சியும்‌ ஒன்றாக 
சேர்ந்து பாதித்த நிலை... 
௦௦1/6 பா௦02ர : பல்‌ நரம்புக்‌ 
கோளாறு : ஓரே நேரத்தில்‌ பல : 
வெளிப்புற நரம்புகளை பாதிக்‌ 
கும்‌ நரம்புக்‌ கோளாறு. 
0௦1/6 பா௦2010ப/1(/6 : பல்‌ நரம்பு 
வேரழற்சி : நரம்பு வேர்கள்‌, 
வெளிப்புற நரம்புகள்‌, தண்டு 
வட நரம்பு முடிச்சுகளின்‌ அழற்சி 
௦4௦03 : கட்டிக்கிருமி : கட்டி. 
உண்டாக்கும்‌ கிருமிகளில்‌ ஒன்று. 
0௦1௦௱3ப5 : ப £லியோமா 
வைரஸ்‌ : பாலியோமா வைரஸ்‌ 
துணைக்‌ ககுடும்பத்தில்‌ ஒரு 


உறுப்பு. 
0௦/௦8 : நல்வடிவக்காட்சி பல்‌ 
உரு பார்வை : ஒரே பொருளின்‌ 


பல்வேறு உருக்காட்சிகள்‌ 
தோன்றும்‌ பார்வைக்கோளாறு. 


901௦08 : பல்காது. : தலையின்‌ 
| ஒன்று அல்லது இரண்டு 


பக்கமும்‌ மிகையான காது 


உள்ள ஒருவர்‌... 


௦௦/21010/ : பன்மடியம்‌ 
சரியான எண்ணிக்கையிலான 


நிறக்கோல்‌ (இனக்க&ற்று) போல்‌ 


- பலமடங்கு கொண்ட கயிரணுக்கரு 


0௦190; 0௦/௦5 : சவ்வுக்‌ கழலை; 
விழுது; சவ்வுக்கட்டி : கருப்பை, 





0௦1/06010ஈ1ு 


மூக்கு போன்ற சளிச்சவ்வுப்‌ பரப்பு 
களில்‌ உண்டாகும்‌ கழலை )க்கட்டி. 


. ற91/060100ு : தொங்கு தசை. 


அறுவை; விழுது நீக்கம்‌; விழுது 
எடுப்பு : தொங்கு தசையை 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
அகற்றுதல்‌, விழுதுத்‌ தடை 
- நீக்கம்‌. 2“ _ 
௦௦1/0 : அமினோப்‌ புரதங்‌ 
கள்‌ ப 
இரண்டுக்கு மேற்பட்ட 
அமினோ அமிலங்களைக்‌ 
கொடுக்கும்‌ புரதங்கள்‌. 


௦௦நு றாவ : பன்முக மருந்து; 
பல மருந்து: மருத்துவம்‌ : ஒரே 
நோயாளிக்கு வாய்வழி உட்‌ 
கொள்ளப்படும்‌ பல மருந்து 
களை எழுதிக்கொடுத்தல்‌. இது 
நோயாளி மருத்துவரின்‌ அறிவு 
ரையைப்‌ பின்பற்றாமல்‌ போவதற்கு 
வழிவகுக்கும்‌. 

0௦14/0௦10: தொங்கு தசை போன்ற; 
விழுதுரு; விழுதனைய : தொங்கு 
தசையை ஓத்திருக்கின்ற. 
001/00516 : பெருங்குடல்‌ தொங்கு 
தசை; விழுதியம்‌ : பெருங்‌ 
குடலில்‌ ஏராளமான தெங்கு 
தசைகள்‌ இருத்தல்‌. இது பெரும்‌ 
பாலும்‌ மரபாக ஏற்படுகிறது. 
இது பொதுவாகப்‌ பெருங்குடல்‌ 
புற்றுக்கு வழி வகுக்கிறது. 
தொங்கு தசையை அகற்றுவதே 
இதைத்‌ தடுப்பதற்குரியவழி. 


: நீரால்‌ பகுக்கும்போது 


. ஐ௦15800187106 : 


677 ௦௦145௦௱௱௭௦01801ு 


0௦/060ப௱ : மலக்குடல்‌ தொங்கு 
தசை. 

0௦140005 : காம்புக்கட்டி : ஒரு 
அல்லது பல காம்புடைக்‌ கட்டி 
களைக்‌ கொண்ட தன்மையுடைய. 


0௦19௭00126 : பாலிபுரோபிலின்‌: 


- சவ்வு அக்சிஜனூட்டுக்‌ கருவி 


மற்றும்‌ அறுவை மருத்துவ 
வார்ப்புகளிலும்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படும்‌ வெப்பத்திலுருகும்‌ : 


செய்பொருளான பாலிமெர்‌. 


ற௦ார௦5௦௦ : பாலிபோசம்‌ 


1 பெப்டைடு உருவாக்கத்தில்‌ 


பங்குபெறும்‌ செய்தியேந்தி 
ஆர்‌.ஏ.வால்‌ இணைக்கப்படும்‌ 
இரண்டு அல்லது மேலதிகரை 
போசம்கள்‌. 

சர்க்கரைக்‌ 
சேர்மங்கள்‌ (சே, : பல்வேறு 
ஒற்றைச்‌ சர்க்கரைச்‌ சேர்மங்‌ 
களைக்‌ கொண்டுள்ள கார்போ 
ஹைட்ரேட்டுகள்‌ மாச்சத்து, 
இன்சூலின்‌, கிளைக்கோஜன்‌, 
டெக்ஸ்டிரின்‌, செல்லுலோஸ்‌ 
ஆகியவை இவ்வகையின. 
0௦15670515 : பன்முக நிண 
நீர்ச்சவ்வழற்சி : பல்வேறு குருதி 
நிணநீர்ச்சவ்வுகளில்‌ உண்டா 
கும்‌ வீக்கம்‌. மரபணு முறையில்‌ 
உண்டாகும்‌ இவ்வகை அழி 
சியை மத்திய தரைக்கடல்‌ 
காய்ச்சல்‌' என்பர்‌. 
௦௦1/5௦௩௭௭௦0301ு : பல்‌ தூக்க 
வரைபதிவு. : பல்வேறு படி 


0௦/9௦ 
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நிலைகளில்‌ தூக்கம்‌ வருநிலை, 
தூக்கப்பிரி நிலையளவு மூச்சு 
நிறுத்தல்‌ அகியவை தொடர்ந்து 
ஈ.சி.ஜி, ஈ.ஈ.ஜி, ஈ.ஓ.ஜி., (மின்‌ 


கண்வரை பதிவு) ஈ.எம்‌.ஜி., 


(மின்தசை வரைபதிவு) ஆகிய 


வைகளைக்‌ கண்காணிக்கப்‌ 
படும்‌ சோதனை முறை. 


0௦/5௦௱॥ : பலநிறக்கோலிமை : 
இயல்பான ஓன்றிணையில்‌ 
மேற்பட்ட எண்ணிக்கையில்‌ 
நிறக்கோல்கள்‌ இருத்தல்‌. 

0௦ட750ஊ௱॥2 : விந்துப்பெருக்கம்‌: 
இயல்புக்கு மீறி மிக அதிக 
அளவு விந்து நீர்‌ சுரத்தல்‌. 

௦௦1457௭806 : பாலிஸ்டிரீன்‌ : பல்‌ 
(மருத்துவத்தில்‌) தளம்‌ உருவாக்‌ 
கப்‌ பயன்படும்‌ ஒரு ஸ்டிரீனை 
மீச்சேர்வ இணைவின்‌ மூலம்‌ 
தயாரிக்கப்படும்‌ ஒரு கூட்டி 


னைப்‌ பொருளான (ரெசின்‌) 


பிசின்‌ வகை. 

0௦14/14182106 : பாலித்தயாசிடு : 
சிறுநீர்‌ கழிப்பதை எ 
விக்கும்‌ மருந்து, 

௦௦/1 : மிகைச்‌ சிறுநீர்ப்போக்கு; 
சிறுநீர்‌ மிகைப்பு; சிறுநீர்ப்‌ 
பெருக்கு : சிறுநீர்‌ அளவுக்கு 
அதிகமாகக்‌ கழிதல்‌. 

”௦௱ஊ௫ூ 5121(152110 : போம 
ராய்‌ கருத்தடை : வயிற்றைத்‌ 


திறந்து, கருப்பைக்‌ குழல்களின்‌ 
நடுப்பகுதியைக்‌ கட்டி வெட்டும்‌ 
முறைக்கு அமெரிக்க மகளிர்‌ 
நோய்‌ மருத்துவர்‌ அர்‌. போம 
ராயின்‌ பெயர்‌, 


£௦௱06'$ 0156256 : போம்பே 
வியாதி : 1. கிளைக்கோஜன்‌ 


சேர்ப்பு வியாதியின்‌ இரண்‌ 


டாம்‌ வகை. 2. தசை வீக்கமும்‌, 
மனக்கோளாறும்‌ முக்கிய அறி 
குறிகளாக இனம்‌ குழந்தைகளில்‌ 
விரைவில்‌ மரணமடையச்‌ 
செய்யும்‌ நோய்‌. 

0௦௦14): தோல்‌ கொப்புளம்‌; 
தோல்‌ குமிழ்வு : தோலில்‌ 
உண்டாகும்‌ குமிழான கொப்‌ 
புளம்‌. இதனால்‌ நமைச்சல்‌ 
அல்லது எரிச்சல்‌ ஏற்படும்‌. 
5௦014 : சிக்கல்‌ சார்ந்த அருத்துல 
வரலாறு. 


₹௦10672% : பாண்டெராக்ஸ்‌ 

௦ பென்‌ ஃபுளூரராமின்‌ 
ஹைட்ரோ. குளோரைடு என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்பெயர்‌... 


0௦5. : திசுப்பாலம்‌; முகுளம்‌; 
மூளைப்பாலம்‌ : மூளையின்‌ இரு 


- பாதிகளையும்‌ இணைக்கும்‌ 


நரம்பிழைப்‌ பட்டை... 


0௦5 : பான்ஸ்டான்‌ : மெஃபி 
னாமிக்‌ அமிலத்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌, 


00105 421011 
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0௦15 2௦11 : மூளை இணைப்பு; 
நரம்புப்‌ பாலம்‌ : மூளையின்‌ இரு 
பாதிகளையும்‌ இணைத்து 





மூளை இணைப்பு 


மூளையின்‌ பல்வேறு பகுதி 
களையும்‌ இணைக்கின்ற நரம்‌ 
பிழைத்‌ தொகுதி. 

௦௦ஈ(180 182 : பாண்டியாக்‌ 
காய்ச்சல்‌ : சளிக்காய்ச்சல்‌ 
(இன்‌ஃபுளுயென்சா) போன்ற 
ஒருவகைக்‌ காய்ச்சல்‌. இது 
நுரையீரல்‌ தொடர்பானது அன்று. 
0௦1162! : முழங்கால்‌ பின்பகுதி 
சார்ந்த : முழங்காலின்‌ பின்‌ 
னாலுள்ள குழிவுக்குரிய. 

_ ற021102ப5 : பின்கால்‌ தசை; தசை; 
முழங்காலின்‌ : துடையின்‌ பிற்‌ 
பகுதி சார்ந்த இடத்திலுள்ள 
ஒரு தசை. இது 
மடக்கவும்‌ சுழற்றுவதற்கும்‌ 
உதவுகிறது. 


காலை. 


0௦18021115 : பின்சிறுகுடல்‌ 
அழற்சி : பின்‌ சிறுகுடல்‌ சுரப்பி 
களில்‌ வலியுடன்‌ ஏற்படும்‌ 
திரட்சி. அரையாப்புக்‌ கட்டி 
யின்போது இது உண்டாகிறது. 


0௦0106121௩ 0௦11 1806 : போர்செ 
லெய்ன்‌ பொம்மை முகம்‌: தைரா 
யிடு குறை சுரப்பில்‌ கிளைக்கோ 
அமைனோகிளைச்‌ கான்கள்‌ 
சேர்ந்துவிடுவதால்‌, பெரியவர்‌ 
களில்‌ முகம்‌ வீங்கி வெளுத்து 
மிக்ஸெடீமா எனும்‌ அடிச்‌ 
சவ்வு வீக்க நிலை. 

0௦16 : நுண்துளை/மயிர்க்கண்‌; 
சிறுதோல்‌ ஓட்டை; புரை : வியர்‌ 
வைச்‌ சுரப்பிகளுக்குச்‌ செல்லும்‌ 
நாளங்களின்‌ ஒரு வாய்‌. தோல்‌ 


மேற்பரப்பில்‌ இவற்றை நுண்ணிய 


அடுக்குத்‌ தசைகள்‌ கட்டுப்படுத்து 
கின்றன. குளிரில்‌ இது சுருங்கி 
அடைபட்டும்‌ வெப்பத்தில்‌ விரி 
வடைந்தும்‌ இது நடைபெறு 
கிறது. 

0௦௦6ல்‌ : குழிய மூளை 
அழற்சி : மூளைத்‌ திசுவில்‌ குழி 
வறைகள்‌ உண்டாகும்‌ மூளை 
யழற்சி. 

௦௦ : போரின்‌ : கசிவுப்‌ பாதை 
யாகச்‌ செயல்படும்‌ கிராம்‌ சாய 
மேற்காத கிருமிச்‌ சுவர்களின்‌ 
வெளிச்‌ சவ்விலுள்ள வோல்ட்‌ 
டேஜ்‌ வாயிலமை சவவுச்‌ 


செல்வழி. 


அவவை கை கசகைய வகைகளை க கைக்‌ அகல்‌ கக்வ வையக கைய வபபபபப ம்‌ 


0௦1௦12 
00௦௱32 : போரோமா 
கட்டி. 


0070515 : போரோசிஸ்‌ : 1. எலும்பு 
முறிவு சீர்‌ வளரும்‌. போது 


உண்டாகும்‌ காய்ப்புக்‌ கட்டி. 


2. குழிவறையமைப்பு. 


௦ாரிஈ : பார்‌ ஃபின்‌ 


உயிர்க்கரு. 


௦ா01௦௦1111006ஈ : ப பார்ஃ்போபிலி 
னோஜன்‌ : ஹீம்‌ இணைப்பாக்‌ 
கத்தில்‌ இடையில்‌ உருவாகும்‌ 
பொருள்‌. தீவிர பார்‌ஃபைரின்‌ 
சிறுநீரிய நிலையில்‌ மிகுந்த 
அளவில்‌ சிறுநீரில்‌ காணப்‌ 
படுகிறது. 

ற௦ாறரார்ச  போர்ப்பைரின்‌ வளர்‌ 
சிதை மாற்றப்பிழை : போர்ப்‌ 
பைரின்‌ வளர்சிதை மாற்றத்தில்‌ 
உள்ள உள்ளார்ந்த பிழை. இது 
பொதுவாக: மர்புவழி உண்‌ 


டாகும்‌. இது நரம்பு மற்றும்‌. 


தசைச்திசுக்களில்‌ நோய்க்குறி 


மாறுதல்களை ஏற்படுத்துகிற து. 


சில நோய்களில்‌, மலம்‌ அல்லது 
சிறுநீர்‌ அல்லது இரண்டடி 
லும்‌ போர்ப்பைரின்‌ இருக்கும்‌. 


0௦ாறுாரா5 : போர்ப்பைரின்‌ : 


குருதிவண்ணப்‌ பொருள்‌ போன்ற 


்‌.1. தோல்‌ 
காய்ப்பு (தடிப்பு). 2. எலும்பு | 
வெளி வளர்ச்சி, 3. வியர்வைச்‌ 
சாரப்பிகளின்‌' வாயில்‌ கா்‌ ்‌ 


௦௦ாஜ்பர்ஈபா8 : 
ை பார்‌. 
௦பைரின்களின்‌ அடிப்படை 
யாக உள்ள டெட்ராபைரோல்‌ ப 


001181 ர்ர்ற வரா 





880 0௦112 புறாக்‌ 


மூச்சுக்குழாய்‌. நிறமி களுக்கு 


அ டி. ப்படைடயாாக 
அமைந்துள்ள ஒளியுணர்வுக் 
கரிமக்‌ . கூட்டுப்‌ பொருள்‌... 
யூரோபோர்ப்பைரின்‌, காப்ரோ * 
ஆகியவை . 


போர்ப்பைரின்‌ 


| இயற்கையாகக்‌ : “திடைக்கும்‌ ்‌ 
1. போர்ப்பைரின்கள்‌. ட 


“சிறுநீர்‌ போர்ப்‌ 
பைரின்‌ : சிறுநீரில்‌ அளவுக்கு : 


அதிகமாக போர்ப்பைரின்‌. 


இருத்தல்‌. இது. வளர்சிதை. 


_ மாற்றத்தில்‌ ஏற்படும்‌ உள்ளார்ந்த 


பிழையினால்‌ உண்டாகிறது. 


௦105 ௦062110  போர்ரோ 


அ றுவை : சிசேரியன்‌ அறுவைக்‌ 


குப்பின்‌, கருப்பை, கருப்பைக்‌ ' 
குழல்கள்‌ மற்றும்‌ முட்டைப்‌ 
பைகளை: நீக்கும்‌. அறுவை 


மருத்துவத்துக்கு இத்தாலிய : 


மகப்பேறு மருத்துவர்‌. எடு 
வார்டோ. போர்ரோவின்‌ 
பெயரிடப்பட்டுள்ளது. . - 
௦௦2 : கல்லீரல்‌ பிளவு : கல்லீர ... 
லின்‌ கு றுக்கேயுள்ள பிளவு. 
0௦12! ௨) : கல்லீரல்‌ சிரை : 
கல்லீரலுக்குக்‌ குருதி கொண்டு 
செல்லும்‌ குருதி நாளம்‌. 


ம௦ார்கர்2லப1(15 : கல்லீரல்‌ சிரை 
யழற்சி; ஈரல்‌ வாயில்‌ அழற்சி: 


கல்லீரல்‌ சிரையில்‌ ஏற்படும்‌ 


வீக்கம்‌. 


சிரை மிகையழுத்தம்‌; ஈரல்‌ 





- கல்லீரல்‌. 


௦18] ளொ௦ய8110 
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கசத பவபபபபபபபபப்்ட்டபயயயயியியயயயயமமையயம்‌ 


அழுத்த மிகைப்பு : கல்லீரல்‌ 
சிரையில்‌ அழுத்தம்‌ அதிகரித்தல்‌. 
இது பொதுவாக ஈரலரிப்பு 


காரணமாக உண்‌ டாகிறது. 


ட௦ர௮। பொ௦ய24௦ா : கல்லீரல்‌ சிரை; 
இரத்தவோட்டம்‌; சுற்றோட்டம்‌ : 
குடல்‌, கணையம்‌, மண்ணீரல்‌, 
இரைப்பை ஆகியவற்றின்‌ 
இரத்தம்‌ இதயத்திற்குத்‌ திரும்பு 
வதற்கு முன்பு ஈரலில்‌ சிரை 
பினால்‌ சேகரிக்கப்படுதல்‌. 

0௦1121 எவ : 
. வாயில்‌ சிரை : கல்லீரலுக்கு 
.. இரத்தத்தைக்‌ கொண்டு செல்‌ 
லும்‌ சிரை. இது 75 மி.மீ. 
நீளமுடையது. இது குடற்‌ 
-குழாய்ச்‌ சவ்வுச்‌ சிரைகள்‌ ஆகி 


யவை இணைந்து அமைந்தது. . 


0011003821 : வாயில்‌ பெருஞ்‌ 
சிரைய : வாயில்‌ சிரையையும்‌ 
சழ்ப்பெருஞ்சிரையையும்‌ 
இணைக்கும்‌ அறுவை மருத்து 
வத்தில்‌ வாயில்‌ சிரை மண்‌ 
டலத்திலிருந்து இரத்தம்‌ கீழ்ப்‌ 
பெருஞ்சிரைக்கு திருப்பப்படுவ 
தால்‌ வாயிற்சிரை மிகை 
யழுத்தம்‌ குறைகிறது. 
௦௦1%௦6102105101ு1 : வாயிற்சிரை 
குடல்‌ திறப்பு : பித்த நாள 
மின்மை கொண்ட ஒரு இளங் 
குழந்தையின்‌ பித்தநீர்‌ செல்ல 
வழியுண்டாக்கும்‌ அறுவை 
முறை. இதில்‌ நடுச்சிறு குடல்‌, 
கல்லீரல்‌ வாயிலுறுப்புகளுடன்‌ 
- அறுத்திணைக்கப்படுகிறது. 


கல்லீரல்‌ சிரை; 


0௦1௫4௦0800 : வாயில்வரை 
பதிவு : மண்ணீரல்‌ அல்லது 
வாயில்‌ சிரைக்குள்‌ ஒரு எக்ஸ்‌ 
ரேயில்‌ காணக்கூடிய நிற ஊடகப்‌ 
பொருளை ஊசி வழியாக 
செலுத்தி வாயில்‌ இரத்த 
சுழற்சியை எக்ஸ்ரே படப்பதிவு 
செய்தல்‌. 

0௦1௦ ஷ/512௱[௦ : வாயில்‌-மண்‌ 
டல : வாயில்‌ மண்டல மற்றும்‌ 
உடற்சிரை மண்டலங்களுக் 
கிடையேயான இணைப்புகள்‌ 
பற்றியது. 
0௦1-ராஉ ரவவமக : போர்ட்‌ ; 
ஒயின்‌ நிறமறு : பிறவி நரம்பு 
நாளக்கோளாறு, தோலில்‌ 
கரும்சிவப்பு-ஊதா மறுக்களாகத்‌ 
தோன்றுதல்‌. 

0௦511101- : இருப்பு நிலை; 
இருக்கை; இருப்பிடம்‌. ப 
0௦51116 றா255பா€ ௭62110 : 
ஆக்கமுறை அழுத்தக்‌ காற்‌ 
றூட்டம்‌; நேரழுத்த மூச்சோட்டம்‌: 
மூச்சு உள்வாங்குவதற்காக 
நுரையீரல்களில்‌ ஆக்கமுறை 
யில்‌ காற்றழுத்தம்‌ ஏற்படுதல்‌. 
நுரையீரல்‌ சுருங்குவதன்‌ மூலம்‌ 
மூச்சு வெளியேறுகிறது இயக்‌ 
கழுத்தக்‌ காற்றேற்றம்‌. 
0௦511100 : போசிட்ரான்‌; நேர்‌ 
மின்னேற்றி : மின்னணுவின்‌ 
அதுபோன்ற எதிர்த்‌. துகள்‌. 
அனால்‌ நேர்மின்னேற்றங்‌ 
கொண்டது. ப | 


ன தத பபப பபப. 


0௦05561110 


00௦5561110 : பத்தியப்‌ பாலூட்டல்‌: 
குழந்தைகளுக்குக்‌ கட்டிப்‌ 
பாலைச்‌ சிறிது சிறிதாகக்‌ 
கொடுத்தல்‌. 


00510870101௦07 : இதய அறு 
வைக்குப்பின்‌ : இதயத்திறப்பறு 
வைக்குப்‌ பிந்திய காலம்‌ பற்றியது. 
0௦5108! : பெருஞ்சிரைப்பின்‌ : 
சற்ப்பெருஞ்சிரைக்குப்‌ பின்னுள்ளது 
பற்றியது. 

௦௦51061118! : மையப்பின்‌ 

1. மையத்துக்குப்‌ பின்னால்‌. 
2. ரோலன்டோ பிளவுக்குப்‌ 
பின்னால்‌. 


”௦512110018160 : கிரைக்காய்டுப்‌ 
பின்வலை : இரும்புக்‌ குறை 
சோகையில்‌, உணவுக்குழல்‌ 
சதச்சவ்வின்‌ மடிப்பு ஒன்று 
விழுங்கும்போது கஷ்டமாக 


உள்ளது. 

0௦512101 : பின்‌ : 1. புறம்‌ 
அல்லது முதுகுநோக்கி. 2. பின்‌ 
அமைந்‌ துள்ள. 3. வால்‌ நுனிப்‌ 
பக்கம்‌. 

0௦51611010 பாடாக! விட 
சிறுநீர்ப்புற வழிப்‌ பின்புறத்‌ தடுக்‌ 
கிதழ்‌ : பின்புறச்‌ சிறுநீர்க்குழல்‌ 
தடுக்கிதழ்கள்‌. 

0௦5121081(610 : பின்முன்‌ : பின்‌ 
னாலிருந்து முன்னாக அசைவு 
அல்லது பாய்தல்‌ பற்றியது. 
௦518180516 : மயக்க மருந்‌ 
தூட்டியபின்‌; உணர்வகற்றுப்‌ பின்‌. 
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0௦5182! : மலவாய்ப்‌ பின்புறம்‌. 
0௦51001121 : புணர்ச்சிக்குப்‌ பின்‌ : 
கருத்தடை உறையைப்‌ பயன்‌ 
படுத்திப்‌ பாலுறவ கொண்ட 
தன்பின்‌. 

0௦510010ப551008! 81௭௦16 : 
தலைமோதல்‌ நோய்‌; தலைக்‌ 
காயத்தின்பின்‌ மயக்கம்‌ : தலைச்‌ 
காயம்‌ ஏற்பட்டபின்‌ ஏற்படும்‌ 
தலைவலி. மயக்கம்‌, மயக்க 
வுணர்வு போன்ற நோய்க்‌ 
குறிகள்‌. 
௦௦519101811/6 : தொண்டை 
யடைப்பான்‌ பின்னோய்‌ 
சதொண்டையடைப்பான்‌ 
நோய்த்தாக்குதலுக்குப்‌ பிறகு 
உண்டாகும்‌ உறுப்பு வாதம்‌. 
மேல்வாய்‌ உணர்வின்மை 
போன்ற நோய்க்குறிகள்‌. 
00816ப[0110ஈ : முளைத்துப்பின்‌ : 
பல்‌ முளைப்பதில்‌ ஒரு படி 
நிலை. இதில்‌ பல்‌ அடைப்புத்‌ 
தளத்தை அடைந்துள்ளது. 
0௦5176௧11௦ : நுரையீரல்‌ பின்‌ 
புறம்‌; ஈரலின்‌ பின்னால்‌. 

௦௦51 ஊ0£!௦ : அரையாப்புப்‌ 
பின்புறம்‌. 

0௦5115 : மானி நுதிலீக்கம்‌; 
மானி முனை அழற்சி. 
0௦511ப௱௦05 : மரணத்தின்பின்‌; 
இறப்புக்குப்பின்‌ : 1, தந்தை 
இறந்தபின்‌ குழந்தை பிறத்தல்‌. 





0௦511012| 
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2. தாய்‌ இறந்தபின்‌, தாயின்‌ 
வயிற்றிலிருந்து குழந்தையை 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
வெளியில்‌ எடுத்தல்‌. 

0௦05110121 : வலிப்புப்பின்‌ : ஒரு 
வலிப்பு அல்லது மூளைத்‌ 
தாக்கத்தைத்‌ தொடர்ந்து. 
0௦51102805: பணிச்சுமைப்பின்‌ : 
இதயவெளிப்பாடு மாற்றத்‌ 
தினால்‌ இதயத்துக்கு வேலை 
அதிகரித்தல்‌. 

0௦511121யா6 : முதிர்ச்சிப்பின்‌ : 42 
வார கருவளர்ச்சிக்குப்பின்‌ 
பிறந்த இளம்‌ குழந்தையைக்‌ 
குறிக்கும்‌. 2. கணக்கிடப்‌ 
பட்ட நாளுக்குப்‌ பின்‌ பிறந்த 
குழந்தை. 

0௦5121பா6 ம : மாதங்கடந்த 
குழந்தை : எதிர்பார்த்த தேதிக்குப்‌ 
பிறகு பிறந்த குழந்தை. 40 
வாரங்களுக்கு அப்பாலும்‌ 
வயிற்றிலிருந்து தாமதமாகப்‌ 
பிறக்கும்‌ குழந்தை. 
0௦51௨1003ப58! : மாதவிடாய்‌ 
நிறுத்தத்திற்குப்‌ பின்‌. 
ற௦511௩011௨௱ : சடலப்‌ பரிசோதனை; 
பிண ஆய்வு; பிணக்‌ கூற்றாய்வு; 
மரணப்‌ பின்‌ ஆய்வு: இறப்புக்குப்‌ 
பின்‌ சடலத்தை அறுத்துப்‌ 
பரிசோதனை செய்தல்‌. 
௦510௦2701௮! ॥ாரீ்ா௦௦ வுா- 
0௦6 : மாரடைப்புப்பின்‌ நோயி 


யம்‌ : தொடர்ந்து காய்ச்சல்‌, 
இதய உறையழற்சி, நுரையீர 
லுறை நோய்‌ அகியவை ஒரு 
மாரடைப்பு (இதயத்‌ தசை 
யழிவுக்குப்‌ பின்‌ சில வாரங்கள்‌ 
அல்லது மாதங்களில்‌ தோன்று 
தல்‌, தற்காப்புத்தடுப்பாற்றல்‌ 
காரணமாக இருக்கலாம்‌. 
00511252/ : மூக்குப்‌ பின்புறம்‌; 
மூக்கின்‌ பின்னால்‌ : மூக்கிற்குப்‌ 
பின்புறம்‌ மூக்குத்தொண்டை 
யில்‌ அமைந்துள்ள. 

0௦5121! : பேறுகாலத்திற்குப்‌ 
பின்‌; பிறந்தவுடன்‌; பிறந்த பின்‌ : 
குழந்தை பிறந்தபின்‌ நிகழ்கிற. 
0௦5102!//ப௱ : பேல்லியப்பின்‌ :: 
சரோலன்டோ பிளவுக்குப்‌ பின்‌ 
னுள்ள மூளைப்புறணியைக்‌ 
குறிக்கும்‌. 

0௦5103%பயா 820௨0௦ 
பேறு காலத்திற்குப்பின்‌ இரத்த 
இழப்பு; பேற்றுக்குப்பின்‌ ஒழுக்கு. 
005100621/46 : அறுவை மருத்து 
வத்திற்குப்பின்‌; அறுவைக்குப்‌ 
பிற்பாடு. 

0௦51087ப௱ : பேறுகாலத்திற்குப்‌ 
பின்‌; பேற்றுக்குப்‌ பின்னர்‌. 
0051013112! : உணவுக்குப்‌ பின்னர்‌. 


௦510ாயாராு (பம்‌சா0ய/௦515 
முதல்நிலைப்பின்‌ டியூபர்குலோ 
சிஸ்‌ : முதல்நிலைத்‌ தொற்றுக்‌ 


குப்பின்‌, மைக்கோபேக்டீரியம்‌ 





0௦51516810110 


திருமிக்கு எதிரான தடுப்பாற்‌ 
றல்‌ உருவான சில வாரங்களில்‌ 
தோன்றும்‌ டி பெர்குலோசிஸ்‌. 
௦815161011 : குறுக்க ப்பின்‌ : 
குறிப்பாக ஒரு தமனியில்‌ குறுக்‌ 
கப்பகுதி அல்லது சுருங்கிய 
பகுதிக்‌ குதூரமாக. 

-ற௦54பர2! : தோற்றம்‌ சார்ந்த. 


005106 : தோற்ற நிலை; உடல்‌ 


இருக்கை நிலை; தோரணை; 


இருப்பு நிலை : முழு உடலின்‌ 
தோற்ற அமைப்பு அல்லது 
தோற்றத்தின்‌ ஒரு பகுதி. 


0050 பாஜராவ। 15/2௦ : புறச்‌ 


சிறுநீர்‌ குழலைத்‌ தாண்டி 
'ஒழுக்குதல்‌. ட. 
_ற௦50/2004ல : அம்மை குத்திய 
பின்‌. 


ப 0௦1௮012-6 . போட்டாப்லா-6 


- பொட்டாசியம்‌ பாராமினோ. 
'பென்சினேட்‌ என்ற. மருந்தின்‌ 


வணிகப்‌ பெயர்‌. 


0019591ப௱ ௦1024௦ : பொட்டா 
சியம்‌ குளோரேட்‌ : இலேசான 


நோய்‌ நுண்மத்தடை. வாய்‌ 


கழுவு மருந்துகளிலும்‌, தொண்‌ 
- டைகமுவு நீர்மங்களிலும்‌ பயன்‌ 
படுகிறது. பொட்டாசியம்‌ 


குளோரைடிலிருந்து 
- பட்டது. 


0012551ப௱ ரர்‌ : பொட்டா 
. சியம்‌ குளோரைடு : பொட்டடாசி 


சியம்‌ சையனைடு. 
கொடிய நஞ்சு வகை. 


வேறு | 


9884... .001855/ப௱ சேரு 





யத்திற்குப்‌ பதிலாகப்‌. பயன்‌ 


படுத்தப்படும்‌ கரைசல்‌. தையா 


சைடு சிறுநீர்க்‌ கழிவு மருத்து 
வத்தியிலும்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது... ட ரர 
0019551பரா 014816 : பொட்டா 
சியம்‌" சைட்ரேட்‌ : சிறுநீரைக்‌ 
காரத்‌ தன்மையடையச்‌ செய்‌ 
சிறது. இன்னும்‌ சிறுநீர்க்கட்டி 
முதலியவற்றில்‌ பயன்படுகிறது. 
சல்ஃ்போனாமைடு மருத்து 
வத்தின்‌ போது சிக்கல்கள்‌ 


ஏற்படாமல்‌ தடுக்கப்‌. பயன்‌ 
படுகிறது. ட 
0012 ஈ114] ்‌ ஆற்றல்‌ 


ர்‌ செய்யும்‌ 
திறன்‌' - படைத்த .. உள்ளே 
மறைந்திருக்கும்‌, இயலக்கூடிய. 
2. ஒரு மின்‌ ஆதாரத்திலுள்ள 
செயல்படும்‌ திறனுள்ள, .மின்‌ 
அழுத்த நிலை. ட... 
ஆற்ற்லூட்டம்‌ ்‌ 


0௦16 211௦ 


கூட்டிப்‌ பார்ப்பதைவிட பெரிய 


அளவுடைய, ஒத்திசைவாற்றல்‌. 


பொட்டா 
: மிகக்‌ 


0011255/யர௱ ூ2ார்06 


00135851ப௱ 0241 சொரு : ௦ பாட்‌ 


டாசியம்‌ பற்றாக்குறை; ன 


டாசியம்‌ குறைபாடு : மின்‌ 
பகுப்புச்‌ சம்நிலை ஈீர்குலைதல்‌. 


| அளவுக்கு அதிகமான . வாந்தி 
- யின்போது அல்லது வயிற்றுப்‌ 


எனகன பாது எக்க து. 





க ஞ்‌ 


ற௦18551பஈ /00106 


685 


0௦1('5 478016 


ன த வைப பப பபப்்டட்ட்பயயயய்யியயய்மையியய்வயயவயையயகமையவவைககையக சைய ளகைவை 


சிறுநீர்ப்‌ போக்கை அதிகரிக்‌ 


கும்‌ மருந்துகளை நீண்ட காலம்‌ ' 


பயன்படுத்துவதாலும்‌ உண்‌ 
டாகலாம்‌. குமட்டல்‌, தசை 
நலிவு ,இதன்‌ அறிகுறிகள்‌. 
இடையிடையே மாரடைப்பும்‌ 
ஏற்படக்கூடும்‌. 

0௦13551ம॥௱ 1௦0106 : பொட்டா 
சியம்‌ அயோடைடு : மூச்சுக்‌ 
கிளைக்குழல்‌ அழற்சியின்‌ 


. போது சளியகற்றும்‌ மருந்தாகப்‌ 


பயன்படுத்தப்படுகிறது. குரல்‌ 
வளைச்‌ சுரப்பி வீக்கத்தைக்‌ 


குணப்படுத்தவும்‌ பயன்படுகிறது. 


0043551ப௱ றகாவர்ா௦ 08ா- 
202902 : பொட்டாசியம்‌ பாராமி 
னோ பென்சோயேட்‌ : புறத்தோல்‌ 
கழலைக்குப்‌ பயன்படும்‌ மருந்து. 


3 திராம்‌ மாத்திரைகளை நாள்‌ 


தோறும்‌ நான்கு வேளை உணவுடன்‌ 
வாய்வழியாகப்‌ பல மாதங்கள்‌ 
உட்கொள்ள வேண்டும்‌. 
0012551ப௱. றனா0்‌/02(6 : பொட்‌ 
டாசியம்‌ பெர்க்குளோரேட்‌ : 
கேடயச்‌ சுரப்பியில்‌ அயோ 
டின்‌ திரட்சியைக்‌ கட்டுப்படுத்‌ 
தும்‌ மருந்து: 


. ற௦18551பாரா றாராவுஈ0 ௨816 


பொட்டாசியம்‌ பெர்மாங்கனேட்‌ : 
ஆற்றல்மிக்க தொற்றுத்தடை 
மருந்து. கருஞ்சிவப்பு நிறமுடையது 
மணம்‌ அகற்றும்‌ இயல்புடையது. 
காயங்களைக்‌ கழுவும்‌-கரைசலாகப்‌ 
பயன்படுகிறது. 


ட௦ஊாவு : வீரியம்‌ : ஆற்றல்‌, 
சக்தி, வலிமை. 

0௦14'6 01562256 : முதுகெலும்பு 
அழற்சி : முதுகந்தண்டு சொத்‌ 


தையாதல்‌; முதுகந்தண்டுக்‌ காச 


நோய்‌. இதனால்‌ முதுகெலும்பு 
இழைம அழுகல்‌ ஏற்படுகிறது. 





முதுகெலும்பு அழற்சி 


0௦11'5 *£201பா6௨ : கணுக்கால்‌ 
மூட்டுப்பெயர்வு : கணுக்கால்‌ 
மூட்டு முறிந்து இடம்‌ பெயர்‌ 
தல்‌. கணுக்கால்‌ மூட்டுக்கு 75 
மி.மீ. மேலேயுள்ள முன்கால்‌ 
எலும்பின்‌ சழ்முனையிலும்‌ 
சிம்பு காலின்‌ வெளிப்‌ புறத்தி ' 
லுள்ள சிம்பு எலும்பிலும்‌ 
முறிவு ஏற்படுதல்‌. முன்கால்‌ 
எலும்பின்‌ க&ீழ்முனையிலும்‌ 
சிம்பு காலின்‌ டுவளிப்புறத்தில்‌ 


௨... __பெபயவையையவைைவகைகைகை கையை யை யை பவை யம பபா எ டட 


௦11615 101 


886 ௦ ப 








கணுக்கால்‌ மூட்டுப்பெயர்வு 

உள்ள சிம்பு எலும்பிலும்‌ 
முறிவு ஏற்படுதல்‌. முன்கால 
எலும்பின்‌ இடைச்சுத்தி 
எலும்பில்‌ ஏற்படும்‌ முறிவு. 
0௦116216 01 (0௦1125 851௩௮: 
001161'5 மா௦ா௦[(156) : குயவர்‌ 
நோய்‌ மண்பாண்டத்‌ 
தொழிலாளர்‌ களுக்கு மண்‌ தூசி 
யினால்‌ உண்டாகும்‌ கொடிய 
மார்ச்சளி நோய்‌. 

0௦ப01806 : பொடிபூசுதல்‌; பொடி 
தூவுதல்‌ : ஒரு நஞ்சல்லா உறுத்‌ 
தும்‌ தூளை, நுரையீரலு 
றையிடை வெளிக்குள்‌ தாவி, 
நுரையீரலுறை ஓட்டவைத்தல்‌. 
0௦ப11106: பத்துப்‌ போடுதல்‌ : ஒரு 
மெதுவான, ஈரமான, சூடான, 
கடுகு, அளிவிதை, சோப்பும்‌ 
எண்ணையும்‌ கலந்த கலவை 
மாவை வினல்‌ அல்லது வலைத்‌ 
துணியடுக்குகளுக்குள்‌ வைத்து 


_பால்பரு 


- தோலின்மேல்‌ பத்துப்போடுவதன்‌ 


மூலம்‌ அந்த இடத்தில்‌ ஈரச்‌ 
சூட்டு அல்லது உறுத்தலெகிர்‌ 
நிலையை உண்டாக்குவது. 
0019௦161௦0116 : போவைடோன்‌ 
அயோடின்‌ : அயோடினை 
விடுவிக்கும்‌ ஒரு திரவம்‌. இது, 
தோலிலும்‌ சிலேட்டுமப்‌ பட 
லத்திலும்‌ படும்போது அயோ 
(உன்‌ மெல்ல மெல்ல விடுவிக்கப்‌ 
படுகிறது. இதனால்‌ இது 
அறுவை மருத்துவத்துக்கு 
முந்திய தோல்‌ மருந்தாகவும்‌, 
அலசிக்‌ கழுவும்‌ மருந்தாகவும்‌ 
பயன்படுகிறது. 


௦௦௦௦ : தூள்‌ : 1. நுண்ணிய 
தனித்தனி துகள்களின்‌ திரட்சி 
2. ஓரளவு உலர்ந்த, நுண்ணிய 
தான பருப்பொருள்‌. 3. அப்‌ 
படி.ப்பட்ட தூளின்‌ ஒரு அளவு. 
0௦௯௦ : திறன்‌ : 1. அற்றல்‌. 2. 
செயல்‌ செய்யும்‌ இயல்‌ திறம்‌. 
3. வேலை நடக்கும்‌ அளவு. 
4. ஒரு ஓளிவில்லையின்‌ 
பெரிதாக்கிக்‌ காட்டும்‌ அளவு. 
5. நுண்ணோக்கி, ஒரு 
பொருளின்‌ விட்ட அளவை 
பெருக்கிக்‌ காட்டும்‌ மடங்கு. 


0௦வ1ப5 : அம்மை நச்சுயிர்‌ 

பெரியம்மை, மாட்டம்மை, 
போன்றவற்றை 
உண்டாக்கும்‌ ஈரிழை டி.என்‌.ஏ. 
கொண்ட பெரிய செங்கல்‌ 
வடி.வ நச்சுயிர்கள்‌. 
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££$ : இடுப்புக்குழி வலி நோய்‌. 
ஈ௩ : மலக்குடல்‌ வழி : மலக்‌ 
குடலை பரிசோதனை செய்‌ 
வதற்காக அல்லது உடலுக்குள்‌ 
பொருள்களைச்‌ செலுத்துவதற்‌ 
கான வழி. 

றா௮01156 (6040௮1) : மருத்துவத்‌ 
தொழில்‌ : ஒருங்கிணைந்த 
நலவாழ்வுக்கான கவனிப்பை 
வழங்கும்‌ மருத்துவத்‌ தொழில்‌ 
செய்தல்‌. 

ா௮011110 ௩௨ (6010௮) 
மருத்துவத்‌ தொழில்‌ செய்பவர்‌ : 
மருத்துவம்‌ அல்லது அது 
சார்ந்த நலப்பணித்‌ தொழில்‌ 
செய்பவர்‌. 


0₹3010101 : புரேக்டோலால்‌ 
இதயக்கழறைத்‌ துடிப்புகி 
கோளாறுகளின்‌ மருத்துவத்‌ 
துக்கு தரப்படும்‌ மருந்து: 
டா3ர௱2149௱ : பயனீட்டுவாதம்‌ : 
நடைமூுறைக்கேற்பச்‌ செயல்படு 
வதை வலியுறுத்தும்‌ அணுகுமுறை. 
௦2110௦) /6 : பிராலிடாக்ஸிம்‌ : 
பூச்சிக்கொல்லி மருந்து நச்சூட்‌ 
டலுக்கு சிகிச்சை தரப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ மருந்து. கோலினெஸ்ட 
. ரேசை மீள்‌ செயலூக்குவது. 
௦32051 : பிராசோசின்‌ : மட்டு 
மீறிய இரத்த அழுத்தத்தை 
மட்டுப்படுத்தும்‌ மருந்து. இது 
நேரடியான குருதிநாள விரி 
வகற்சி மூலமாக வெளி! நரம்பு 
களில்‌ வினைபுரிகிறது. 


867 06010111௦0 


060310௦௦05 : புற்று நோய்க்கு 
முந்தி; புற்றுமுன்‌ : புற்று நோய்க்கு 
முன்பு உக்கிரமில்‌ லாமல்‌ 
ஏற்படும்‌ நோய்க்‌ குறியியல்‌ 
மாற்றங்கள்‌. இந்த மாற்றங்‌ 
களைத்‌ தொடர்ந்து புற்று 
நோய்‌ உண்டாகும்‌ என்பர்‌. 
0ா62௦8 11/8௫ : தந்துகிமுன்றிலை : 
ஒரு சிறு தமனி அல்லது சிறு 
சுரையின்‌ கிளைகள்‌ (தந்துகி 
களாகப்‌ பிரிவதற்கு முந்திய 
நிலை. 

0201014246 : மண்டிப்படிவு : 7. 
ஒரு கரைசலிலுள்ள. பொருள்‌, 
திடப்பொருளாக அடியில்‌ 
படியச்‌ செய்தல்‌. 2. படிவுப்‌ 
பொருள்‌. 3. மிக வேகமான 
நிகழ்வு, திடீர்‌ மகப்பேறு போல. 


0ா6010142160 180௦ பா : திடீர்ப்‌ 
பேறுகாலம்‌ : அவசரப்‌ பேறு 
காலம்‌. 


201011 : பிரசிப்டின்‌ : ஒரு 
காப்பு மூலத்துடன்‌ சேர்ந்து 
ஒரு நோய்த்‌ தடைச்காப்புத்‌ 
தொகுதியை உண்டாக்கக்கூடிய 
ஒரு நோய்‌ எதிர்ப்பொருள்‌. இது 
பல நோய்களைக்‌ கண்டறிய 
அடிப்படையாக அமைகிறது. 
௦ா601010//7௦06 : பிரெசிப்பிட்டி 
னோஜென்‌ : ஒரு பிராணியின்‌ 
உடலுக்குள்‌ ஊசி மூலம்‌ 
செலுத்தப்படுவதால்‌ 3 குறிப்‌ 
பிட்ட பிரெசிடின்‌ தயாரிப்பை 
ஊக்கப்படுத்தும்‌ விளைவியம்‌. 





றா6௦10/ய௱ 
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௦601 11ய௱ : மண்டல்‌ -ஒரு 
_ பிரெசிபிடின்‌ செயலால்‌ உண்‌ 


டாகும்‌ ஒரு படிவு. 
மருத்துவ முன்‌ 


ா6011/0௮1 : 


்‌ நிலை; நோய்‌ தோன்று முன்நிலை: 


1. நோய்‌ தோன்றுதவற்கு முன்‌ 
னால்‌. 2. உடல்‌ கூறு இயல்‌ 


உடலியக்கவியல்‌, உயிர்‌ வேதி 


பியல்‌. ஆகிய பாடங்களைப்‌ 


படி க்கும்‌ மருத்துவச்‌ கல்வியின்‌. 


முதல்நிலை. . 
0160060105 : 
வளர்ச்சி. 


வயது “மீறிய 


0600501006 : உணர்வு நிலைக்கு 


முற்பட்ட : முன்‌ பட்டறிவுகளையும்‌, 
நினைவுப்‌ பதிவுகளையும்‌ உணர்ந்து 
நினைவுக்குக்‌ கொண்டு வரும்‌ 
மனநிலை. 


0600௦01013: 


மேல்‌ வயிற்றுப்‌ பகுதியும்‌. 
060001 :. இதயத்திற்கு 
முன்புள்ள : நெஞ்சுப்‌ பைக்கு 
அடுத்து முன்புள்ள. 

. றப: முன்கொம்பு : மூளையின்‌ 
பக்க நீரறையின்‌ முன்நீட்டம்‌. 
0160095121 : விலாவெலும்புக்கு 
முன்புள்ள ்‌: விலாவெலும்பு 
களுக்கு முன்புள்ள. 
௦ா6௦யாவப5 : ஆப்புமுன்‌ : மூளை 
அரைக்‌ கோளத்தின்‌ உள்பரப்‌ 
பில்‌ ஒரு பிரிவு. இது பக்க நடு 
துண்மடலுக்கும்‌ அப்பு நுண்‌ 
மடலுக்கும்‌ நடுவில்‌ உள்ளது. . 


்‌ றா60150051110 : 


முன்மார்பு : தீழ்‌. 


மார்புக்கூட்டின்‌ முன்‌ பரப்பும்‌. 


ா60ோொ15௦6 : 


0ா2௦பா50 : முன்னோடி; முன்‌ 
பொருள்‌ முன்னோடி; முன்‌ நிலை: 


7, மற்றொன்றுக்கு முன்வரும்‌ 


ஒரு பொருள்‌. 2. மற்றொன்றி 
விருந்து எசவவபவடுன்‌ ஒர௫ 
பொருள்‌. 


0601025101 : முற்செரிமானம்‌ : 
உணவை உண்பதற்கு முன்னர்‌ 
செயற்கையாக எளிதாகச்‌ செரி 
மானமாகக்‌ கூடியதாகச்‌ செய்தல்‌. 

இயற்சார்வு 
நிலை : இயற்கையாகவே சில 
நோய்கள்‌ பீடிப்பதற்கான அல்‌. 


“லது ஏற்படுவதற்கான நிலை. 


றா£01501௦0௨ : பிரட்னிசோ. 


“லோன்‌ : இணைப்புத்‌ திசு நோய்‌ 


கள்‌, நோய்த்‌ தடைக்‌ காப்புக்‌. 
கோளாறுகள்‌ போன்ற வற்றைக்‌ 
குணப்படுத்தக்‌ கொடுக்கப்படும்‌ 
ஒரு செயற்கை இயக்குநீர்‌ 
(ஹார்மோன்‌.  . 
பிரட்னிசோன்‌ :: 
நுரையீரலில்‌ பிரட்னிசோலோ 
னாக மாறும்‌ மருந்து. இது 
பிரட்னிசோலோன்‌ கொடுக்கப்‌ 
படும்‌ நோய்களுக்கே கொடுக்‌ 
கப்படுகிறது. . 

060ப0181 0௦81018410 : முன்‌ 
நாளச்‌ சுருக்கம்‌ : தமனி நாளத்‌ 
துக்கு முந்திய பெருந்தமனிச்‌ 
சுருக்கம்‌. இதனால்‌ உடலின்‌ 


. இழ்பகுதி நீலம்‌ பாரித்தல்‌. 


0ா66018ஜ518 : கர்ப்பகால 
வலிப்பு நோய்‌; பேற்றுக்கு முன்‌ 


01661011௦1 
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மருட்சி; இளம்‌ பேற்றுச்‌ சன்னி : 


பெண்கள்‌ கருவுற்றிருக்கும்‌ 


காலத்தின்‌ பிற்பகுதியில்‌ சிறு 
நீர்ப்‌ புரத நோய்‌, மிகை இரத்த 
அழுத்தம்‌, இழைம அழற்சி 
போன்றவை தோன்றும்‌ நிலை. 
உடல்‌ வீக்கம்‌, சிறுநீரில்‌ புரதம்‌, 


இரத்தக்‌ கொதிப்பு ஆகிய 


மூன்று நோய்‌ நிலைகளின்‌ 
கூட்டு.நிலை. தொடர்ந்து அதி 
கரித்து கருவுக்கும்‌ தாய்க்கும்‌ 
அபத்து உண்டாக்குதல்‌. 
0ா௦௦ப04௦ : முளைமுன்நிலை : 
1. பல்முளைக்கு முன்னால்‌ 2. 
பல்‌ முனை எலும்புக்குள்ளிருக்‌ 
கும்‌, பல்‌ முளைப்பதற்கு முந்திய 
நிலை. 


0660012110 : முன்‌இளர்நிலை : 
மேலதிக வழிப்பாதையின்‌ வழி 
யில்‌ பரவும்‌ தூண்டல்களால்‌ 
இதயக்கீழறையின்‌ ஒரு பகுதி 
முன்கூட்ட செயலாட்டப்படும்‌ 
நிலை. 

டாரா : கர்ப்பம்‌; சூல்‌; 
கருவுற்ற நிலை; சினை படல்‌ : 
கருப்பையில்‌ குழந்தை கருவு 
யிர்த்திருக்கும்‌ காலம்‌. இது 
பெரும்பாலும்‌ 40 வாரங்கள்‌ 
அல்லது 280 நாட்கள்‌ அகும்‌. 
ா$ரா2ொ॥!௦! : பிரக்னேன்டியால்‌: 
பிராஜஸ்டி ரோனிலிருந்து எடுக்கப்‌ 
படும்‌ சிறுநீரைச்‌ சுரக்கும்‌ பொருள்‌. 


றா6ரொ3ளா!0। : பிரெக்னேன்ட்ரி 


யால்‌ : உயிரியல்‌ முறையில்‌ செய 


லற்ற சிறுநீரில்‌ வெளிப்படும்‌ 
வளர்சிதை மாற்றப்‌ பொருளான 
/2- ஹைட்ராக்ஸி புரோகெஸ்‌ 
'உரான்‌ (கருவளர்ப்பி), 


0ா60131( : கருவுற்ற; சூல்‌ கொண்ட. 


இா£0ரு! : பிரக்னில்‌ : கருப்பைக்கு 


வெளியில்‌ விதைப்பை இறங்குங்‌ 
காலம்‌ போது பயன்‌ படுத்தப்‌ 
படும்‌ மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌, 

1615681'5 01/66856 : பிரெய்செர்‌ 
வியாதி : முதுகுப்பட்டை எலும்பின்‌ 
தொற்றிலா திசுவழிவு, ஜெர்மன்‌ 
கதிர்ப்படவியலார்‌, ஜார்ஜ்‌ 
பிரெய்சரின்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படுகிறது. ப 
0ா212ப4961/8 : வெள்ளனுப்‌ 
புற்றுமுன்நிலை : குருதியில்‌ 
அல்லது எலும்புச்சையிலுள்ள 
முதிர்ச்சியடையா அணுக்கள்‌ 
எண்ணிக்சையில்‌ மிகுந்து காணப்‌ 
படுதல்‌. ப 1 

றா£1௦89 : பளுமுன்‌ : சுருங்கு 


வதற்குமுன்‌ இதயத்‌ தசையின்‌ 


நீட்சியளவு. 

பபப முன்நிணப்புற்று: 
நிணவணுக்கள்‌ திரண்டு நிணப்‌ 
புற்றாக மாறக்கூடிய சூழ்நிலை. 
நாளா : பிரிமாரின்‌ : மாதவிடாய்‌ 
நிறுத்தக்‌ கோளாறுகளுக்குக்‌ 
கொடுக்கப்படும்‌ மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌... இது வாய்வழி 
கொடுக்கப்படுகிற து. 


றா 31யா6 : பருவமடையா; 
முதிர்வுறா : பருவ நிலை பெறா. 


றா 2(ய6 010 
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மாணர்பா6 றற : குறைமாதக்‌ 
குழந்தை; முற்றாக்‌ குழந்தை : 
உரிய காலத்திற்குமூன்‌ பிறக்கும்‌ 
குழந்தை, குறைமாதக்‌ குழந்தையின்‌ 
எடை 2.5 கிராமுக்குக்‌ குறை 


வாக இருந்தால்‌ அதற்குத்‌ தனி. 


மருத்துவமளிக்க வேண்டும்‌. 


நாணக்பாரறு : முதிராநிலை : 37 
வார கருவுற்ற காலத்துக்கு 
முன்பாகவே பிறந்த குழந்தை 
முழு வளர்ச்சியடையாமலுள்ள 
நிலை. 
டாஊ60/0201௦ஈ : மருந்துக்கு முன்‌ 
மருந்து, முன்னோடி மருந்து; முன்‌ 
மருந்து : ஒரு மருந்தைக்‌ கொடுப்‌ 
பதற்கு முன்‌ கொடுக்க வேண்டிய 
மருந்து. எடுத்துக்காட்டாக, 
மயக்க மருந்து கொடுப்பதற்கு 
முன்னர்‌ கொடுக்கப்பட. வேண்டிய 
மருந்து. இவை உறக்க மூட்டும்‌ 
மருந்துகள்‌, எச்சில்‌ சுரப்புத்‌ 
தடுப்பு: மருந்துகள்‌ எனப்‌ பல 
வகைப்படும்‌. 


66131௦500௦ : முன்மெல 
னோசம்‌ : அடர்ந்த குருளை போன்ற 


உள்ளீட்டையம்‌ கரிய அணுக்‌ 


களின்‌ குறுக்குக்கோடுகளையும்‌ 
கொண்ட ஒரு நீள்வட்ட. அமைப்பு. 


றாஊாா௦6 : பூப்படையாமுன்‌. 


நாராய! : முந்திய மாத 
விடாய்‌; மாத விலக்குக்கு முன்‌. 


பாஊா௦ி2ா : முன்‌ கடைவாய்‌. 





ா6௦12 1001 : முன்‌ கடை 
வாய்ப்பல்‌; மூன்‌ கடைப்பல்‌ : 
கடைவாய்ப்‌ பல்லுக்கு முன்னுள்ள 
பல்‌, கதுபபுப்பல்‌. 
றா௨£2(21 : பேறுகால முன்‌; 
பேற்றுக்கு முன்‌; பிறப்புக்கு முன்‌: 
பேறுகாலத்திற்கு முந்திய கடைசி 
மாதவிடாய்க்கும்‌ குழந்தை பிறப்‌ 
பதற்கும்‌ இடைப்பட்ட. காலம்‌. 
இது பொதுவாக 40 வாரங்கள்‌ 
அல்லது 280 நாட்கள்‌ ஆகும்‌. 
நா௦2(8] வறர! : பிறவிக்‌ கிரந்தி. 


ாவுவார்ாஉ : பிரனிலாமைன்‌ : 
குருதி நாள விரிவகற்சி மருந்து 
களில்‌ ஒன்று. இடது மார்பு 
வேதனைதரும்‌ இதய நோயின்‌ 
போது கொடுக்கப்படுகிறது. 
0160062116 : அறுவைக்கு. 
முன்பு; அறுவை முன்‌ : அறுவை 
மருத்துவத்துக்கு முன்பு. 
020212144௦ : வாதத்திற்கு முன்பு; 
வாத முன்னோடி : வாதநோய்‌ 
எற்படுவதற்கு முன்பு பொது 
வாக இளம்பிள்ளை வாதத்தின்‌ 
தொடக்க நிலையைக்‌ குறிக்கும்‌. 


௦ா60ரஐ2010 : முன்னேற்பாடு; 
தயாராதல்‌ : நோயளியை அறுவை 
மருத்துவத்துக்கு தயார்‌ செய்தல்‌, 
விளக்குவதற்கான மாதிரிப்‌ 
பொருளை அமைத்தல்‌ பயன்‌ 
படுத்துவதற்காக மருந்தை தயார்‌ 
செய்தல்‌ போன்ற முன்னேற்பாடு. 
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0602161127 : முட்டுச்‌ சில்லுக்கு 
முன்‌ : கால்மூட்டுச்‌ சில்லுக்கு 
(மூட்டுச்சிப்பி) முன்பு, இது 
மசகு நீர்ச்சுரப்பியைக்‌ குறிக்கும்‌. 
0606060140 : முன்‌உணர்நிலை: 
புலன்களைக்‌ கொண்டு உணர்‌ 
வதற்கு முந்தைய நிலை. 
0ா60012ா1 : மிகுதிறன்‌ : பெற்‌ 
றோர்‌ இருவரில்‌ ஒருவருக்கு 
பரம்‌ பரைப்‌ பண்புகளை 
குழந்தைக்கு வழங்கும்‌ சக்தி 
அதிகமாக இருத்தல்‌. 

ா60ய்ஊ(வ। : பூப்புக்கு முன்‌; 
பருவமடையும்‌ முன்‌ : பூப்புப்‌ 
பருவம்‌ எய்துவதற்கு முன்பு. 
06000 : மானி நுதி; முன்தோல்‌; 
ஆண்குறி நுனியுறை : ஆண்குறி 
நுனிக்‌ கவசம்‌. 

0165010015 : வெள்ளெழுத்து; 
கிட்டப்பார்வைக்‌ குறைவு; 
முதுமை பார்வைக்‌ குறை; 
வெள்ளெழுத்து; சாளேசுரம்‌; 
முதுமங்கல்‌ : கிட்டப்‌ பார்வைக்‌ 
குறை பெரும்பாலும்‌ 45 
வயதுக்கு மேல்‌ ஏற்படுகிறது. 
ா25௦10௦ : மருந்துக்குறிப்பு : ஒரு 
மருந்துப்‌ பொருளை, தயாரிப்‌ 
பதற்கும்‌ உட்கொள்வதற்குமான 
அறிவுரைகள்‌ கொடுப்பது. 
0250101101 : மருந்துச்சீட்டு; 
மருத்துவ மருந்துக்‌ குறிப்பு; 
மருந்து வரைவு; மருந்தெழுத்து : 


தேவையான மருந்துகள்‌ கொடுப்‌ 


பதற்கு மருந்துக்‌ கடைக்காரருக்கு 
அறிவுறுத்தி மருத்துவர்‌ எழுதக்‌ 
கொடுக்கும்‌ மருந்துப்‌ பட்டியல்‌. 
856 : முதுமைக்கு முன்‌ 
மூப்புக்கு முன்‌ : முதுமை முன்னால்‌ 
முதுமைக்கு முன்பு ஏற்படும்‌ நிலை. 
0252 : தோன்றல்‌: இருத்தல்‌; 
பார்வைக்கு வரல்‌ : தோன்றுதல்‌, 
முன்னிலையில்‌ அறிமுகம்‌ செய்தல்‌, 
பரிசோதனைக்காகப்‌ படுத்திருத்தல்‌. 
0185212040 : பிறப்புத்‌ தோற்றம்‌; 
கருக்குழந்தைப்‌ பகுதி; பிறக்கும்‌ 
போது தோற்றம்‌ : இடுப்பெலும்பு 
விளிம்புக்குள்‌ முதலில்‌ நுழையும்‌ 
கருப்பைக்‌ குழந்தையின்‌ பகுதி. 
இதனை வயிற்று வலியின்போது 
பரிசோதிக்கும்‌ மருத்துவர்‌ விர 
லால்‌ தொட்டுப்‌ பார்க்கலாம்‌. 
இது உச்சந்தலையாக, முகமாக, 
கண்ணிமையாக, தோளாக 
அல்லது பிட்டமாக இருக்கலாம்‌. 
0ா25௦௩2(16 : பதனப்பொருள்‌ : 
கெட்டுப்போகாமலிருப்பதற்காக 
உணவுப்‌ பொருள்கள்‌ அல்லது 
மருந்துகளுடன்‌ சேர்க்கப்படும்‌ 
ஒரு பொருள்‌. 

016550 : அழுத்தி; குருதி அழுத்த 
மிகுபொருள்‌; அழுத்த ஊக்கி : 
இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும்‌ 
ஒரு பொருள்‌. 

0ா£5501602010 : அழுத்தம்‌ ஏற்பி: 
பெருந்தமனி மற்றும்‌ கழுத்துப்‌ 
புழையில்‌ காணப்படும்‌ இரத்த 





655076 . 


அழுத்த மாற்றங்களைக்‌ காட்டும்‌ 
அழுத்த ஏற்பி. . 


-றாஜ55ய : அழுத்தம்‌; அழுத்தப்‌ 


பகுதி; அழுந்திடங்கள்‌ : உடலில்‌ 
-. எலும்புகள்‌ முனைப்பாகத்‌ தெரியும்‌ 


பகுதி படுக்கையில்‌ அல்லது 


நாற்காலியில்‌ இருக்கும்‌ நோயாளி 
. களுக்கு இந்தப்‌ பகுதிக்கு இரத்தம்‌ 
செல்வது புற அழுத்தம்‌ காரண 
மாகக்‌ குறைந்துவிடும்‌. 


றா௨55பா௦ 0௦4 : அழுத்தப்புள்ளி; 


அழுந்திடம்‌ : இதயத்திலிருந்து 
குருதி கொண்டு செல்லும்‌ 
நாளமாகிய ஒரு தமனி, ஒரு 
எலும்பின்‌ மேலாகச்‌ செல்லும்‌ 


ஓர்‌ இடம்‌. இந்த இடத்தில்‌ 


அழுத்தி, குருதிப்‌ போக்கை 


. நிறுத்தலாம்‌. 
றா255பா6 501௨.: அழுத்தப்புண்‌; 
அழுந்து புண்‌. : அழுத்தம்‌ காரண 
மாக உண்டாகும்‌ சீழ்ப்புண்‌. 
 ஜா௦5பறறபா2116 : சீழ்முன்நிலை : 
சீழ்‌ உண்டாவதற்கு முன்னால்‌ 
அழற்சிப்‌ படிநிலைகளில்‌ 
ஆரம்பநிலை. 
றாவ 010௱2110 : முன்‌அறிகுறி ை 
ஒரு வியாதி வெளிப்படையாகத்‌ 
.. தெரிவதற்கு முந்திய உடல்நிலை 
. நா 280110 : முன்சந்திப்பு 

நர்ம்பிழைகளின்‌ சந்திப்புக்கு 
முன்‌ அமைந்துள்ள பகுதி 


சந்இிப்புப்பிளவுடன்‌ தொடர்புடைய | 


. நரம்பு வேரிழை வீக்க முடிச்சு. 
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றாஊ)5(016 : இதயச்‌ சுருக்கத்திற்கு 


முன்‌ : குருதிநாளச்‌ சுருங்கியக்கத்‌ 
திற்கு அல்லது இதயத்‌ தசைச்‌ 


சுருங்கியக்கத்திற்கு முந்திய 


காலம்‌. 


_ றா6பாஊரா!(16 : தாரையழற்சி 


முன்நிலை : தாரைத்‌ துளையைச்‌ - 
சுற்றியுள்ள யோனிப்‌ பகுதி அழற்சி 
நாவவா௦௦ : நோய்ப்‌ ப குதி; 
நோய்பரவுநிலை : ஒரு குறிப்பிட்ட .. 


“சமயத்தில்‌ ஒரு பகுதி மக்கட்‌ 


தொகுதியில்‌ நோயால்‌ பாதிக்கப்‌ 
பட்டி ருப்பவர்களின்‌ அளவெண்‌. 
இதை அறிய நோயாளிகளின்‌ 
எண்ணிக்கையை, மக்கள்‌ தொகை . 
யின்‌ எண்ணிக்கையால்‌ வகுத்தல்‌. 
நாவா : தடுப்பு நிலை 

1. முள்காப்பு. 2. ஒரு நோய்‌ 
உண்டாகும்‌ அபாய நிலையில்‌ 
தடுக்கக்கூடிய ஒன்று... த்‌ 
மாவ (46 0260121105 : குழவி 
நோய்த்தடுப்பு மருத்துவம்‌. 
றா520ஈபி2ா : வெளிமுன்‌ : கண்‌. 
பின்னறையில்‌ 'விழிக்‌ கரும்‌ 
படலத்‌ துக்கும்‌ தொங்கு 
பிணையத்துக்கும்‌ இடையிலுள்ள 
இடம்‌ தொடர்பான. : ள்‌ 


மாஷா : ஆண்குறி விறைப்பு; 


குறிவிறைப்பியம்‌ : பாலுணர்வுத்‌ 
தூண்டுதல்‌ இன்றியே ஆண்குறி 
நீண்ட நேரம்‌ விறைப்பாகி 
இருத்தல்‌. நோயால்‌ ஏற்படும்‌ 


விறைப்பு... 


ராஷ்‌ 621: வேர்க்குரு வியர்வை 
நாள அடைப்பினால்‌ தோலில்‌ 
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தோன்றும்‌ அரிப்புடன்‌ கூடிய . 


நுண்‌ பருக்கள்‌. 

றார்‌௦௩ 6௦54 : குத்து சோதனை : 
நீர்த்த ஒவ்வாமைப்‌ பொருளை 
தோலின்‌ மேல்‌ தடவி, தொற்று 
நீக்கிய ஊசியைக்‌ கொண்டு 


மேற்றொலிப்‌ பரப்பில்‌ குத்தும்‌ 


சோதனை, உடனடிக்‌ கூருணார்வை 
அறிய செய்யும்‌ சோதனை. 

றா!/௦௦வ16 : பிரிலோக்கெய்ன்‌ : ஓர்‌ 
உணர்வு நீக்கிச்‌ செயற்கை மருந்து; 
கோக்கைனைவிட நச்சுத்தன்மை 
குறைந்தது. இதன்‌ சில தயாரிப்பு 
களில்‌ செல்‌ குழாய்‌ இறுக்கும்‌ 
பொருள்கள்‌ அடங்கியுள்ளன. 
உர்௱30ெய/௪ : பிரைமாக்குவின்‌ : 
முறைக்காய்ச்சல்‌ (மலேரியா) 
எதிர்ப்பு மருந்து. முறைக்‌ 


காய்ச்சலுக்குக்‌ காரணமான 


ஒட்டுயிர்க்‌ கிருமியை நுரையீரல்‌ 
இலிருந்து நீக்குவதற்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 

ஹர்ஷ வெற ப$20௦ா : முதல்‌ நிலை 
உறுப்புத்‌ துண்டிப்பு : அழற்சி 
அல்லது வீக்கம்‌ இடையூறாக 
நிகழ்வதற்கு முன்னர்‌ செய்யப்‌ 
படும்‌ முதற்படியான உறுப்புத்‌ 
துண்டிப்பு. 

டர்௱று ௦௦ற/லட : முதல்நிலைக்‌ 
காசநோய்‌; காசநோய்‌ தொற்று 
நிலை : ஒருவருக்கு முதற்படி 


யாகக்‌ காசநோய்‌ ஏற்படுதல்‌, 


பொதுவாக இது சுவாசப்பை 
யில்‌ (நுரையீரல்‌) உண்டாகும்‌. 
இந்த நிலையில்‌ இந்நோயை 
பெரும்பாலும்‌ குணப்படுத்தி 
விடலாம்‌. 

ந்றறு ரிவர்‌ 0216 : தொடக்கச்‌ 
சுகாதாரக்‌ கவனிப்பு; முதற்படி 
நல்வாழ்வு பராமரிப்பு : முதல்‌ 
நிலைச்‌ சுகாதாரக்‌ கவனிப்பு 
முறை. எல்லோருக்கும்‌. இன்றி 
யமையாத சுகாதார வசதிகள்‌ 
கிடைக்கும்படி செய்வதற்காக 
உலகச்‌ சுகாதார அமைவனம்‌ 
வகுத்த திட்டத்தின்படி செயற்படும்‌ 
மருத்துவக்‌ சுவனிப்பு முறை. 
ஊர்௱வு ௱௱பா/524/0 : முதல்‌ 
முறை நோய்த்தடுப்பு. 

பார்ராறு 506 : முதற்புண்‌. 


ர்வு வூறார்‌15 : முதல்‌ நிலைக்‌ 


கிரந்தி. 
றார்ரா246 : முதல்நிலை உயிரிகள்‌ : 
மனிதன்‌, வாலில்லாக்‌ 


குரங்குகள்‌, குரங்குகள்‌, குரங்கினப்‌ 


பாலுண்ணி கள்‌ போன்றவற்றில்‌ 
ஒன்று. ப 

ரர : முதல்நிலை : 1. கால. 
வரிசையில்‌ முதலாவது, முக்கியத்துவ 
வரிசையில்‌ முதலாவது. 2. முழு 
நலம்‌ மற்றும்‌ பலம்‌. 3. ஒரு 
மருந்தை அல்லது வேறொரு 
மருந்தைப்‌ பெரிய அளவில்‌ 
கொடுப்பதற்கு முன்‌ செய்யப்‌ 
படும்‌ அரம்ப சோதனை. 
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உஊர௱ஊ : பிரைமெர்‌ : நிரப்பு 
ஒரிமை டிஎன்‌ஏ வரிசையோடு 
இணையான சிறு குறை நியூக்கி 
யோடைடுப்‌ பகுதி, 


மாரா : பிரைமிடோன்‌ 
வலிப்புக்கு எதிராகக்‌ கொடுக்‌ 
கப்படும்‌ மருந்து. பொதுவாகக்‌ 
சடுங்காக்காய்‌ வலிப்புக்குக்‌ 
கொடுக்கப்படுகிறது. எனினும்‌ 
சிலசமயம்‌ இலோசன காக்காய்‌ 
வலிப்புக்கும்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

ர்வ : தலைச்சூலி; 
தலைக்‌ கர்ப்பிணி; தலைப்‌ 
பிள்ளைத்‌ தாய்மை; தலைச்சான்‌ 
கருவற்ற தாய்‌ : முதன்முதலாகக்‌ 
கருவுற்றிருக்கும்‌ பெண்மணி. 
ராவாக : தலைக்‌ கர்ப்பிணி; 
தலைப்‌ பிள்ளைத்தாய்ச்சி; தலைச்‌ 
சான்‌ தாய்‌; முதற்‌ பேற்றி : முதன்‌ 
(தல்‌ குழந்தை பெற்ற பெண்மணி. 
ார௦ஈ : பிரையோன்‌ : டிஎன்‌ஏ 
அல்லது அர் என்‌ ஏ 
துணையின்றி இனப்பெருக்கம்‌ 
செய்யும்‌ அற்றலுள்ள நியூகீளிக்‌ 
அமிலம்‌ அல்லாத புரதம்‌. மெது 
ந்ச்சுயிர்‌ களின்‌ 
தொற்றுண்டாக்கும்‌ பொருள்‌. 
ார5௱ : பட்டகை : பக்கங்கள்‌ 
இணை வகங்களாகவும்‌ முனைகள்‌ 
ஒத்தவையாக, சமமாக இணைத்‌ 
தளங்களாகவும்‌ உள்ள ஓளி 
ஊளடுருவம்‌ திடப்பொருள்‌. 


894 டா௦0௦16010 


நக : தளிமை; அந்தரங்கத்‌ 
தன்மை : 1. ரகசியம்‌. 2. மருத்துவர்‌ 
நோயாளி உறவில்‌ அந்தரங்க 
நிலையை மதித்தல்‌. 


ார246 றா801106 ;: தனியாக 
தொழில்‌ செய்தல்‌ : மாநில உரிம 
(லைசன்ஸ்‌) விதிமுறைகளின்‌ 
படி, மருத்துவர்‌ அல்லது பல்‌ 
மருத்துவர்‌ தனியாகத்‌ தொழில்‌ 
செய்தல்‌. 

0ார/116060 51105 : சிறப்பிடங்கள்‌: 
குருத்தெலும்பு, பளிங்குப்‌ 
படலம்‌ போன்ற திசு ஒட்டு 
மிடத்தில்‌ காப்பு விளைவு 
நடைபெறா இடங்கள்‌. 
0080061821 புரோஆக்சி 
லெரின்‌ : குருதி உறை காரணி 5 
செயலாட்டம்‌ பெறும்போது 
அது புரோதிராம்பினை திராம்‌ 
பினாக மாற்றுவதை விரைவு 
படுத்துகிறது. 

0௦௦8014187 : நிகழக்கூடியதன்மை: 
சோதனையை எத்தனை முறை 
திரும்பிச்‌ செய்தாலும்‌ ஒரே 
மாதிரியான நேர்நிலை முடிவு 
கள்‌ வருகின்ற வாய்ப்பு நிலை. 
௦ா௦௦ன6௦10 : புரோபினெசிடு : 
பெனிசிலின்‌, பாரா அமினோ 
சாலிசிலிக்‌ அமிலம்‌ போன்ற 
சில கூட்டுப்‌ பொருள்களைச்‌ 
சிறு நீரகம்‌ சுரப்பைத்‌ தடுக்கும்‌ 
ஒரு மருந்து. &ல்‌ வாதத்தைக்‌ 
குணப்படுத்துவதற்கு இது 
பயன்படுகிறது. 
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0௦௦0: முன்மாதிரி : பாதிக்கப்‌ 
பட்ட ஒருவரிடம்‌ துவங்கி ஒரு 
பரம்பரையை ஆய்வு செய்வது 
வரைபடம்‌ உருவாக்குவது. 


0௦020 : நோயறிகம்பி : முனையில்‌ 
ஒரு பஞ்சுப்‌ பொருள்‌ இணைக்‌ 
கப்பட்ட ஒரு மெல்லியவளை 
கம்பியை பயன்படுத்தி குரல்‌ 
வளையில்‌ குறுக்கம்‌ இருக்கு 
மிடத்தை கண்டறிதல்‌ மருந்து 
தடவவும்‌ பயன்படும்‌. 

0௦0௦ : துழாவு கருவி : 7. குமிழ்‌ 
முளைகொண்ட ஓரு மெல்லிய 
கம்பி, திறப்பு கொண்ட உடல்‌ 
பகுதியில்‌ துழாவிப்பார்க்கப்‌ 
பயன்படுத்துவது. 2. டிஎன்‌ஏ 
ஆய்வுக்குப்‌ பயன்படும்‌ முக்கிய 
கருவி. 

றா௦01௦0-02560 1௨0 (860): 
சிக்கல்‌ அடிப்படையான படிப்பு : 
ஒரு சிக்கலுக்கு தீர்வு காண்‌ 
பதன்‌ மூலம்‌ அல்லது புரிந்து 
கொள்ள மேற்கொள்ளும்‌ முறை 
களின்‌ விளைவாக கற்றறிதல்‌. 
௦ா௦012௱-0௦3560 ராா601/081/ போ- 
ரியேப௱ : நோய்‌ நிலை அடிப்‌ 
படையான மருத்துவக்‌ கல்வி : 


- அடிப்படை மருத்துவ அறிவிய 


லையும்‌ நோயாளியைப்‌ பரிசோதிப்‌ 
பதையும்‌ ஒருங்கிணைத்த கல்விமுறை 
ரா௦/ஊா-0112ா%60 ாா€0102॥ 
160010 : பிரச்சினை அடிப்படையி 
லான மருத்துவப்‌ பதிவேடு : 


நோயாளியின்‌ நிலையை அவர்‌ 
உணர்ந்த வகையிலும்‌ பரி 
சோதனையில்‌ தெரிந்த வகையி 
லும்‌ ஒழுங்கு செய்து, முறை 
யாக பதியப்பட்ட மருத்துவப்‌ 
பதிவேடு. 

௦௦2406 : புரோக்கைனா 
மைடு : புரோக்கைன்‌ வழிப்‌ 
பொருள்களில்‌ ஒன்று தானி 
யங்குத்‌ தசைகளைத்‌ தளர்ச்சி 
யடையச்‌ செய்வதற்குப்‌ பயன்‌ 
படுகிறது. இதனை வாய்வழி 
யாகவோ, சிறிது சிறிதாக நரம்பு 
ஊசி மூலமாகவோ கொடுக்கலாம்‌. 


0௦௦816 : புரோக்கெய்ன்‌ : ஒரு 
சமயம்‌ மிகப்‌ பெருமளவில்‌ 
உறுப்பெல்லை உணர்ச்சி நீக்க 
மருந்தாகப்‌ பயன்படுத்தப்பட்ட 
மருந்து நச்சுத்தன்மை குறைந்தது; 
மிகுந்த வீரியமுடையது. இப்‌ 
போது இதற்குப்‌ பதிலாக லிக்னோ 
கைன்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
டா௦்2116 : புரோக்கார்பாசின்‌: 
நைட்ரஜன்‌ மருந்துகளின்‌ ஒன்று. 
கடுகுக்‌ குழுமத்தைச்‌ சேர்ந்தது. 
ஹாட்கின்‌ நோய்க்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 

டா௦௦610010 : நாடாப்புழுவின்‌ 
கூட்டுப்புழு : நாடாப்‌ புழுவின்‌ 
நீர்‌ வாழ்க்கையில்‌ முதல்‌ கூட்டுப்‌ 
புழுநிலை. கூட்டுப்புழு பொரித்‌ 
தவுடன்‌ ஒரு நீர்ப்பூச்சியால்‌ 
உண்ணப்படுவதால்‌ ஏற்படும்‌ 
நிலை. 
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௦௦௦௨05 ாய6016 ; 
தசை : மூக்குத்‌ தோலிலிருந்து 
புறப்பட்டு, நெற்றியில்‌ இணைந்து 
உள்ள தசை. இது கண்புருவத்தை 
கீழே இழுக்கிறது. 


0௦0655 : மற்புடைப்பு துருத்த 
வளர்வு : ஓர்‌ உறுப்பின்‌ புற 
_ வளர்ச்சி அல்லது புடைப்பு. . 
. றா006550 : உருக்காட்டு பொறி: 
- மறைந்துள்ள உருவத்தை காணத்‌ 
தகும்‌. உருவமாக மாற்ற உதவும்‌ 
.. தானியங்கிப்‌ பொறி. இது கதிர்ப்‌ 
படவியலில்‌ பயன்படுகிறது. 
புரோக்‌ 
்‌ ௦ பனாத்‌ 


010௦110௦10 87282116 
குளோர்ப்பெராசின்‌ 


தியாசின்‌ மருந்துகளில்‌ ஒன்று... 


உறக்க மூட்டக்கூடியது; வாந்‌ 
'தியைத்‌ தடுக்கவல்லது. கடுமை 
யான குமட்டலையும்‌, வாந்தி 


யையும்‌ தடுக்கப்‌ பயன்படுகிறது. 


-றா௦௦10௦0௧ : கருப்பை நழுவல்‌; 


கருப்பைத்‌ தொங்கல்‌ : கருப்பை 


முற்றிலுமாக நழுவி, யோனிக்‌ | 


குழாய்‌ உட்பையினுள்‌, ஆனால்‌ 
உடல்‌ மட்டத்திற்கு வெளியே 


அமைந்திருத்தல்‌ கருப்பை 
இறக்கம்‌. ட 
0௦௦0131013 : மலக்குடல்‌ வலி : 


மலக்குடல்‌ பகுதியில்‌ உண்‌ 


டாகும்‌ வலி. 


0௦௦145 : மலக்குடல்‌ அழற்சி : 


மலக்குடலில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 


துகள்‌ சவ்வுப்‌ படலம்‌. வீங்கு 
வதால்‌ இது உண்டாகிறது. 


புரோசிரஸ்‌ : 
அறுவை 


0ா௦010001631000 : குடல்‌ 
்‌ மலக்குடலையும்‌. 
பெருங்குடலையும்‌ அறுவை 


மருத்துவ மூலம்‌ "வெட்டி 


யெடுத்தல்‌. 

றா௦010001115 : மலக்குடல்‌-பெருங்‌ 
குடல்‌ அழற்சி : மலக்குடலிலும்‌ 
பெருங்குடலிலும்‌ ஏற்படும்‌ 
வீக்கம்‌. பொதுவாக சீழ்ப்புண்‌: 


உண்டாகும்‌ வகை. 


0ா001006ப௱ட : குதக்குழி ்‌ வளர்‌ 
கருவின்‌ பின்குடலின்‌ இறுதிப்‌ 
பகுதியில்‌ புறத்தொலி வரி 


யமைந்த பள்ளம்‌. இதிலிருந்து 


குதத்துளையும்‌ சிறுநீரிய 


செனிப்பி ர ரரனானகடர்‌ ப 


உருவாகின்றன. 


0ா௦010100151 மலக்குடல்‌ 


- மருத்துவர்‌ : பெருங்குடல்‌, நேர்‌ 
- குடல்‌ மற்றும்‌ குதநோய்கள்‌ . 


மருத்துவத்தில்‌ சிறப்புத்‌ தகுதி. 


பெற்றவர்‌. 


0௦010௦1004 : பற்க்லு பற்றுக்‌ க்‌ 
பெருங்குடல்‌, நோர்குடல்‌ மற்றும்‌ 
குதநோய்கள்‌ தொடர்பான. 
சிறப்பு அறுவையியல்‌. 


0ா௦௦10௦0812/515 : குதசெயலிழப்பு: 
குதச்‌ சுருக்கு தசையின்‌ செயல்‌ 
இழப்பால்‌, மலம்‌ ஒழுகுதல்‌. 
0௦01050006 மலக்குடல்‌ 
ஆய்வுக்‌ கருவி; தக 
நோக்கி; மலக்குடல்‌ காட்டி 
மலக்குடலைப்‌ பறிக்க தனை 
செய்வதற்கான ஒரு கருவி. 


0ா௦01௦5101௦101115 
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01001௦5100101116 : மலக்குடல்‌ 
வளைப்பெருங்குடல்‌ அழற்சி; 
மலக்குடல்‌ நெறியழற்சி : மலக்‌ 


குடலிலும்‌ வளைவுப்‌ பெருங்‌ : 
குடலிலும்‌ உண்டாகும்‌ வீக்கம்‌. 


0௦௦01௦51௦1 குதத்துளை 
அறுவை : நேர்குடலில்‌ செயற்‌ 
கையாக ஒரு திறப்பை அறுவை 
மூலம்‌ உண்டாக்கல்‌. 
றா௦வ/011/0116 : புரோசைக்ளிடின்‌ : 
தசைச்‌ சுரிப்பு நோய்த்‌ தடுப்பு 
மருந்துகளில்‌ ஒன்று. பார்க்கின்‌ 
சன்‌ நோயைக்‌ குணப்படுத்தப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது 
தசை விறைப்பைக்‌ குறைக்கும்‌. 
ஆனால்நடுச்சுத்தைக்‌ 

௦0௦0 : புரோடெக்சின்‌ 
வயிற்றுப்‌ புளிப்பு அகற்றும்‌ 
மாத்திரை மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. இதில்‌ அலுமினியம்‌ 
கிளைசினேட்‌ மக்னீசியம்‌ கார்‌ 
பொனேட்‌ அடங்கியிருக்கிற து. 


ா௦0௦ா2| : நோய்‌ முன்குறி : 
நோய்க்கு முந்திய அடையாளங்கள்‌. 


0ா௦௦1௦6021/ப5 : மூளைத்துருத்‌ 
தம்‌ : நெற்றிப்‌ பகுதியில்‌ ஒரு 
பிளவின்‌ வழியே மூளை துருத்‌ 
தும்‌ முதிர்கருவின்‌ உருவக்குறை. 
௦௦வது : நொதிமுன்நிலை : 
1. ஒரு நொதியின்‌ செயலற்ற 
முன்‌ நிலைப்‌ பொருள்‌. அதை 
செயல்பட செய்ய சில மாற்றம்‌ 
தேவை. 2. சைமோஜென்‌. 


0௦61௦01251 : முதிரா செவ்‌ 
வணு “முன்நிலை : சிவப்பணு 
வளர்ச்சியில்‌ முதலில்‌ அறியப்‌ 
படும்‌ உயிரணு நிலை. 
0௦60310046 : முதிராசிவப்‌ 
பணு : ஒரு உட்கருவைக்‌ கொண்ட 
முதிரா சிவப்பணு சிவப்பணுவுக்கு 
முந்திய வளர்ச்சி நிலை. 
0௦௦515 : பூப்புமுன்நிலை 
பூப்படைவதற்கு முன்‌, கர்ப்பப்‌ 
பையின்‌ உள்வரியும்‌, (கருப்‌) 
சினைப்பையின்‌ சுரப்புச்‌ சிறு 
பைகளும்‌ வளர்தல்‌. 


0012551002! : தொழிலாளுநர்‌ : 
1. செய்தொழில்‌ சார்ந்த 2. ஒரு 
குறிப்பிட்ட துறையில்‌ சிறந்து 
செயல்படும்‌ ஒருவர்‌. 

றா௦1!6 : உருப்படிவம்‌ : 1. நோயறி 
சோதனைகளின்‌ தெொகுதி 
ஒன்றுகொண்டு அடிநிலையை 
நிலைநாட்டி, பெருமளவு 
நோயறி செய்திகளை அறிதல்‌. 
2, எந்தவொரு பகுதிக்கும்‌ 


- பயன்படும்‌. நலவாழ்வு கவனிப்பு 


பற்றிய தரவுகளின்‌ குறுக்கு 
வெட்டுத்‌ திரட்சி. 

௦1111 : பரோஃபைலின்‌ 
தட்டணுக்களிலும்‌ நிறமேற்கா 
வெள்ளணுக்களிலும்‌ உள்ள 
ஒரு புரதம்‌. புற்றுத்‌ தோன்று 
வதிலும்‌, குருதி உறைகட்டி 
தோன்றுவதிலும்‌ அணுத்தோற்ற 
மாறுதல்களை உண்டாக்க 
ஈடுபடும்‌ ஆக்டின்‌ இழைகளின்‌ 
நீளத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. 
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றா௦ரிஸாா6 : புரோஃபிளேவின்‌ : 
ஒரு நோய்‌ நுண்மத்தடை 
மருந்து. அக்ரிஃபினேவின்‌ என்ற 
மருந்தினைப்‌ பெரிதும்‌ ஒத்தது. 


0ா௦02118 : முதிராமுதுமை : 
குழந்தைப்‌ பருவத்திலேயே, 
முன்கூட்டியே முதுமை மாற்றங்கள்‌, 
வயதானவர்களில்‌ காணப்படுவது 


போன்று பூப்புப்‌ பருவத்திலேயே | 


தோன்றி, 20 வயதிலேயே 
"முதுமையால்‌ மரணமடைதல்‌. 
௦068121102! : கர்ப்பத்திற்குச்‌ 
சாதகமான : கருவுறுதலுக்குச்‌ 
சாதகமான. 

௦065167௦16 : புரோஜெஜஸ்டி 
ரோன்‌ : கருப்பைக்‌ குருதிப்‌ 
போக்கினைக்‌ குணப்படுத்தப்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ இயக்குநீர்‌ (ஹார்‌ 
மோன்‌). கருச்சிதைவினைக்‌ 
குணப்படுத்தவும்‌ பயன்படுகிறது. 
தசைவழி ஊசிவழி செலுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

0ா௦065(4ஈ : புரோஜெஜஸ்டின்‌ 
புரோஜெஸ்டீரான்‌ போன்று 
செயல்படக்கூடிய ஒரு இயல்பான 
- அல்லது. செய்முறை கூட்டுப்‌ 
பொருள்‌. 

0௦06500021 : புரோஜெஸ்டோ 
ஜென்‌ : புரோஜெஸ்டீரான்‌ போன்று 
அதே மாதிரி விளைவுகளை 
உண்டாக்கும்‌ ஒரு இயக்குநீர்ப்‌ 
பொருள்‌. 

0100101115 : நாடாப்‌ புழு : 
பாலுறவில்‌ முதிர்ச்சியடைந்த 
நாடாப்‌ புழுவின்‌ பகுதி. 


0ா௦01211௦ : தாடைத்துருத்தம்‌ : 
1. துருத்திக்‌ கொண்டிருக்கும்‌ 


தாடையைப்‌ பெற்றிருப்பது. 
2. ஒன்று அல்லது இரண்டு 


தாடைகளும்‌ முன்‌ துருத்தி 
யிருத்தல்‌. 

0ா௦01௦515 : முன்கணிப்பு; முன்‌ 
னறிதல்‌; வருநிலை அறிதல்‌ : ஒரு 
நாய்‌ எப்போது குணமாகும்‌ 
என்பது பற்றிய முன்‌ கணிப்பு. 
0ா௦01௦5(/௦ : முன்கணிப்பு : ஒரு 
நிலை எப்படி முடியும்‌ என்று 
முன்கூட்டியே கணிக்க முயலும்‌ 
ஒரு பகுத்தாய்வு முறை. 
டா௦0ரவைா௱ 60 பிரா : திட்டமிட்ட 
அழிப்பு : மூளையின்‌ ஆரம்ப 
வளர்ச்சி நிலையில்‌, மிகுதியாக 
உருவான நரம்பணுக்களை 
தேர்ந்தெடுத்து அழித்தல்‌. 
௦ா௦0ப2ா!! : புரோகுவானில்‌ 
முறைக்‌ காய்ச்சலுக்கு எதிரான 
ஒரு செயற்கை மருந்து. 
நாய! : இன்சுலின்‌ முன்நிலை: 
'ஏ' மற்றும்‌ 'சி' சங்கிலிகள்‌ 
சி-பெப்டைடுடன்‌ இணைந்து 
உள்ள, இன்சுலின்‌ உருவா 
வதற்கு முந்திய பொருள்‌. 
௦ா௦]/601116 ௭௦௱ர(0 : குமட்டல்‌ 
வாந்தி : கபாலத்துள்‌ அழுத்தம்‌ 
அதிகரிப்பதால்‌, குமட்டல்‌ 
வராமலே, உண்டாகும்‌ வேகமான 
வாந்தி. ட 
0₹016௦(401 : பிறழ்ச்சி அறிவு முன்‌ 
வீச்சு : இயல்பான மக்களிடம்‌ 
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அவர்கள்‌ அறியாமலேயே ஆமையும்‌ 


ஒருவகை உளவியல்‌ நேர்வு. 


அறிகுறி, 
முக்கியமாக அறிவுப்‌ பிறழ்ச்சி. 


இது மனநோய்‌ 
இந்‌ நோய்‌ கண்டவர்கள்‌ தனது 
உணர்வுகளுக்கு மற்றவர்கள்‌ 
காரணம்‌ என்று குற்றஞ்சாட்டு 
வார்கள்‌. 

றா௦ற௦ : புரோகேரியான்‌ : உயி 
ரணுவின்‌ உட்கூழ்‌ முழுவதும்‌ 
இரைந்துள்ள உட்கருப்பொருள்‌, 
அதைச்‌ சுற்றி அணுப்படல 
மில்லை. 

றா௦18256 : உறுப்புப்‌ பிறழ்ச்சி; 
கருப்பை நெகிழ்ச்சி; வெளித்‌ 
தள்ளல்‌; பிதுக்கம்‌; சரிவு : உடலு 
றுப்புகள்‌ இடம்‌ பெயர்தல்‌, 
கருப்பை நெகிழ்ச்சி அல்லது 
மலக்குடல்‌ இடம்பெயர்வு. 
0ா013056 பர்‌சோய5 : கருப்பை 
நெகிழ்ச்சி; கருப்பைப்‌ பிதுக்கம்‌. 
0ா௦1205ப5 : உறுப்புப்‌ பெயர்ச்சி : 
கருப்பை அல்லது மலக்குடல்‌ 
இடம்‌ பெயர்தல்‌. 
0ா௦112186 : உயிரணுப்‌ பெருக்கம்‌: 
உயிரணு பகுபட்டு எண்ணிக்கை 
பெருகுதல்‌. 

றா௦!172114௨ 256 : பெருகிப்‌ 
பல்கும்‌ நிலை : மாதப்போக்கு 
சுழற்சியில்‌ முட்டை வெளி 
வருதற்கு முந்தியநிலை. முட்டையை 
உள்ளேற்க கருப்பை உள்வரி 
நன்று தடித்து தயாராதல்‌. 


0௦11127௦05 : பெருக்கநிலை 
இனப்பெருக்க ஒரே மாதிரி 
யான திசுவணுக்கள்‌ எண்ணிக்கை 
அதிகரித்தல்‌. 

௦௦2216 : புரோமாசைன்‌ 
துயிலாட்டும்‌ மருந்துகளில்‌ 
ஒன்று. மதுபானத்திற்கு அடிமை 
யாகி இருப்பதைக்‌ குணப்‌ 
படுத்தவும்‌ பயன்படுகிறது. 
றா௦௱ 202856 : நடுநிலைமுன்‌ : 
உயிர்மப்‌ பிளவியக்கப்‌ படி. 
நிலையில்‌ உட்கருப்படலம்‌ 
சிதைவுற்று, நிறக்கூற்றுகள்‌ 
நடுக்கோட்டுத்‌ தகடு நோக்கி 
செல்தல்‌. 

௦ா௦ு 216 : புரோமித்தாசின்‌: 
பயண நோய்க்குப்‌ பயன்படும்‌ 
மருந்து. பயணத்திற்கு 2 மணி 
நேரத்திற்கு முன்பு இதை 
அருந்தலாம்‌. இது 6-12 மணி 
நேரம்‌ வேலை செய்யும்‌. 
௦௦௦716 : ஒற்றையணுமுன்‌ 
நிலை : முதிரா ஒற்றையணு 
மற்றும்‌ ஒற்றையணுவுக்கும்‌ 
இடைநிலை உயிரணு. 
௦௦௱௦ர௦ரு : புடைப்பு : 1. நடுச்‌ 
செவியின்‌ நீள்வட்ட சன்னலுள்ள 
மேலுள்ள புடைப்பு, நத்தை 
உருவின்‌ அடித்திருப்பத்தைக்‌ 
குறிக்கிறது. 2. முதல்‌ திரிக 
எலும்பின்‌ முன்‌ மேல்‌ விளிம்பு. 
டானா : செயலூக்கி : 
1. டிஎன்‌ஏ ஈரிழைத்‌ தளத்தில்‌ 
ஆர்‌.என்‌.ஏ பாலிமெரேஸ்கள்‌ 
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௦௦3510 


கட்டுச்‌ செய்து, மரபணுப்‌ 
படி யெடுத்தலைத்‌ தூண்டுதல்‌. 2. 
ஒரு செயலூக்கியை செயல்‌ 
படுத்தும்‌ பொருள்‌. 
௦ா௦ஈ8510 : மூக்கடிப்புள்ளி 
நாசித்தடுப்புக்கோணம்‌ மற்றும்‌ 
மேலுதட்டுப்‌ 
இடையிலுள்ள புள்ளியிடம்‌. 
௦21/0 : புறம்திருப்புதல்‌ 
குப்புற நிலையில்‌ வைத்தல்‌ 
அல்லது அநீத நிலைக்கு 
திரும்புதல்‌. 


௦௦2101 : கைகவிழ்த்தசை; 


உட்புரட்டி: புறனுருட்டி 
கையைக்‌ கவிழ்த்து வைப்பதற்கு 
உதவும்‌ தசை. 


றா : முன்கவிந்த; புரளல்‌; 


குப்புற : முகங்கவிந்து படுத்திருத்தல்‌; 


நெடுஞ்சாண்‌ கிடையாகக்‌ 
குப்புறப்படுத்திருத்தல்‌. 
.றாஷா௦5 : சிறுநீரக மூலம்‌ -: 
ஒரு முதனிலை சிறுநீரக நாளம்‌ 
வழியாக கழிவுப்‌ பைக்குள்‌ 
வடிக்கும்‌ ஒரு வரிசையமைந்த 
வளைவு நெளிவு நுண்குழல்கள்‌ 
கொண்டு வளர்நிலை சிறுநீரகம்‌. 
றா) : கவர்முள்‌ : 1. ஒரு கவைக்‌ 
கோல்‌ அல்லது அது போன்ற 
கருவியின்‌ கூர்முனை. 2. ஒரு 
"பல்லின்‌ வேர்‌ போன்ற கூம்பு 
போன்ற பொருள்‌. 
0ா௦ஈ௦௱௦(எ : திருப்பல்மானி 
முன்கையின்‌ முன்‌ திருப்பல்‌ மற்‌ 


றும்‌ பின்‌ திருப்பல்‌ அளவைக்‌ : 


கண்டறியும்‌ கருவி, 


பரப்புக்கும்‌ 
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0ா௦ா௦ா௱ ௦01851 : இயல்பரும்பணு 
மூலம்‌ : இயல்பு அரும்பணு 
வளர்ச்சியில்‌ அரம்பநிலை. 
சிவப்பணு மூல வளர்நிலை. 
௦ா௦1ய௦16ப5 : உட்கருமூலம்‌ 
விந்தணு அல்லது கருவணுவில்‌ 
கருவுறுத்தலின்பின்‌ உள்ள 
உட்கருப்‌ பொருள்‌. ஒவ்வொன்றும்‌ 
ஒரு தொகுதி (ஒற்றைப்படை... 
நிறக்கீற்றுகளைக்‌ கொண்டது. 
0௦02121116 : புரோப்பந்தெ 
லின்‌ : இரைப்பை வாயில்நோய்‌, 
உணவுப்பாதைப்‌ (சரணப்பாதை) 
புண்‌ முதலிய நோய்சளுக்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒரு செயற்கைக்‌ 
கூட்டுப்பொருள்‌. இது சில 
நோயாளிகளுக்கு வாய்‌ உலர்வை 
உண்டாக்கும்‌. 

ா௦060101௦ : பெப்டோன்முன்‌ 
நிலை : புரதம்‌ சீரணிக்கப்படு . 
வதில்‌ பெப்டோனாக மாறும்‌ 
போது இடைநிலைப்‌ பொருள்‌. 
௦௦0604 : பெர்டின்முன்றிலை : 
இறுதிநிலை பகுதிப்‌ பொருள்‌ - 
களின்‌ நிரப்புப்‌ பொருளை செயல்‌ 
படுத்தும்‌ மாற்று வழியில்‌ 
கலந்துகொள்ளும்‌ ஊநீரின்‌ 
குளோபுளின்‌ பகுதி. 
௦௦0856 : முன்படிநிலை 
இழையுருப்‌ பிரிவு அல்லது 


'ஒடுக்க பிரிவின்‌ முதல்படி 


நிலை. இதில்‌ நிறக்‌ கீற்றுகள்‌ 
தடிமன்‌ அதிகரித்து மையப்புரி 


பிளந்து செல்லின்‌ ஒருமுனை 


நோக்கி இருகிளை மையப்‌ 
புரிகள்‌ : நகர்கின்றன. 


0ா௦01ட12014௦ 


ஜா௦மாட/1801௦ : நோய்த்‌ தடுப்பு 
மருந்து; முற்காப்பு; தடுப்பு முறை: 
நோய்த்‌ தடுப்பு முறை; நோயைத்‌ 
தடுக்கிற. 

௦௫1205 முற்காப்பு; 
நோய்த்தடுப்பு; மருத்துவம்‌; 
நோய்த்‌ தடுப்பு; தடைமுறை : 
நோய்த்‌ தடுப்பு மருத்துவம்‌, 
நோய்த்தடுப்பு முயற்சி, 


றா௦0101102012 ரய : முன்‌ அணுத்‌ 


துகள்‌ : பால்‌ பொருட்களில்‌ 
தாணப்படும்‌ அழுகல்‌ வளர்‌, 
சராம்‌ சாயமேற்கும்‌ நுண்ணு 
பிரிகள்‌ இவை தோலிலும்‌ 
குடல்‌ பாதையிலும்‌ உள்ளவை 
நோயுண்டாக்கக்கூடும்‌. . 
௦2௦10! : பிரோப்ரேனலால்‌ : 
நெஞ்சுவலி, இதயத்‌ துடிப்பு 
லயக்‌ கோளாறுகள்‌ மற்றும்‌ 
இரத்தக்கொதிப்பு சிகிச்சைக்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ பீட்டா 
அண்ணீரேற்பித்தடை மருந்து. 
ா௦றார்‌2ஈ௨ரு ஈக : வணிகப்‌ 
பெயர்‌ : மருந்தாக்க நிறுவனம்‌ 
தான்‌ தயாரிக்கும்‌ மருந்துக்குக்‌ 
கொடுக்கும்‌ பெயர்‌. 
01௦011௦060 : ஊடுணர்வு 
உடலுக்குள்ளிருந்து எழும்‌ 
உணர்வுத்தூண்டல்கள்‌ கொண்டு 
சமநிலை மாற்றங்களையும்‌ 
இருக்கை நிலை மறி றும்‌ இயக்‌ 
தங்களை அறிந்துணர்தல்‌. 
0ா௦010515 : விழித்துருத்தம்‌; 
விழிப்பிதுக்கம்‌ : விழி முன்‌ 
புறமாகப்‌ பிதுங்கி இருத்தல்‌. 
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ரா௦றய/51௦ஈ : முன்விழுதல்‌ 
பார்கின்சன்‌ வியாதியில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ நடக்கும்போது முன்‌ 
பக்கம்‌ விழுந்துவிடுவது 
போன்ற நிலை. 

௦௦1/௦ ய8011 : ஃபுரோஃபில்‌ 
தையோராசில்‌ : கேடயச்‌ சுரப்பி 
இயக்கத்தை மட்டுப்படுத்து 
கிறது. சில சமயம்‌ கேடய 
நச்சுச்‌ சுரப்பி நோய்க்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. அதி தீவிர. 
கேடயச்‌ சுரப்பு இயக்க நச்சுத்‌ 
தன்மையைக்‌ கட்டுப்படுத்தும்‌. 
0௦5604110௩ உள்ளுறுப்புக் 
கூறாய்வு : ஒரு பிணத்தை 
அல்லது ஒரு உடல்‌ பகுதியை 
உடற்கூற்றுக்‌ காட்சி விளக்கத்‌ 
திற்காக பகுத்தாய்தல்‌. ப 
0௦5008600௦ : ஆட்பரவல்‌ 
நேரடியாக ஒருவரிடமிருந்து 
மற்றவருக்குப்‌ பரவும்‌ நோயைக்‌ 
குறிக்கிறது. 

0ாா௦500008005 : முகமொட்டிய 
இரட்டையர்‌ : சமமற்ற இரட்டைக்‌ 
குழந்தைகளில்‌ ஒன்று மற்‌ 
றொன்றின்‌ முகத்தின்‌ மேல்‌ 
பகுதியில்‌ ஒட்டியிணைந்துள்ளது. 
0௦50600046 5%பரு : வருவதை 
யறிய சோதனை : ஒரு ஆய்வின்‌ 
ஆரம்பம்‌ முதல்‌, சோதனை 
முடியும்வரை, நோயாளிகளில்‌ 
அல்லது - நலமுள்ளவர்கள்‌ 
சந்திக்கும்‌ மருத்துவ, சீழூஃ, 
சூழல்காரணிகளால்‌ ஏற்‌.படும்‌ 
பாதிப்பை சோதித்து அல்லது 
பரவு நோயியல்‌ முறையில்‌ 


௦500601146 51பரு 


சோதனை முறை. 2. ஒரு நபர்‌ 
களுக்கு நோய்‌ நிலை பாஇப்பை 
அறிய விரும்பி சோதனையை 
துவக்கி நடத்தி முடித்தல்‌. 
௦௦51800௦11 : புரோஸ்டாசைக்‌ 
ளின்‌ : குருதிநாளச்‌ சுவர்களின்‌ 
௮௧ அடர்ப்படலத்தின்‌ உயிரணுக்‌ 
களினால்‌ அமைந்த, இயற்கை 
யாக உண்டாகும்‌ ஒரு இயக்கப்‌ 
பொருள்‌. இது தகட்டணுக்கள்‌ 
திரள்வதைத்‌ தடுக்கிறது 


௦1௦518012801ஈ5 : புரோஸ்டா 
கிளாண்டின்ஸ்‌: முதலில்‌ பிராஸ்டேட்‌. 
சுரப்பியிலிருந்து 
கண்டுபிடிக்கப்‌ 
பட்டது. இயக்குநீர்‌ 
கள்‌, வைட்‌. மின்கள்‌, 
செரிமானப்பொருள்‌ 
விளையுக்கிகள்‌ 
அகியவற்றின்‌ சில 
இயல்புகளைக்‌. 
கொண்ட பொருள்‌. 
உடல்‌ திசுக்கள்‌ 
அனைத்தும்‌ ஏதேனும்‌ 
புேோரராரஸ்‌ டர 
கிளாண்டினைக்‌ 
கொண்டிருக்கிறது. 
தொடக்க நிலையில்‌ 
கருச்சிதைவு செய்‌ 
வதற்கும்‌, ஈளை 
நோய்க்கும்‌, இரைப்‌ 
பை மிகை அமிலத்‌ 


டுத்தப்படுகிற து. 
0௦51810109 : புராஸ்‌ 
டனாயடு : புராஸ்டா 


தன்மைக்கும்‌ பயன்ப 22 
த விரிவடைதல்‌ 











902 0ா௦519816 (012ஈய) 
ல வைவைவகைக)சகைைகைகையைகைவைகயைைைவைை ய ட ட டட டட ட டட 





கிளான்டின்கள்‌, புராஸ்ட்னாயிக்‌ 
அமிலம்‌ மற்றும்‌ திராம்பாக்‌ 
ஸேன்கள்‌ உள்ளிட்ட, அரக்கி 
னாய்டிக்‌ அமிலத்திலிருந்து: 
பெறப்பட்ட பல்திறக்கூட்டு 
கொழுப்பு அமிலங்களின்‌ 
தொகுதியிலொன்று. 


005816 (91810) : சிறுநீர்ப்பை 
முன்‌ வாயில்‌ சுரப்பி : அண்பால்‌ 
உறுப்புக்கு உடன்‌ இணைவாக 
உள்ள சுரப்பித்‌ திரள்களாலான 


பெருஞ்சுரப்பு. 


ப சவ்வுப்பை:3 
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முதுமையில்‌ 


. சிறுநீர்ப்பை முன்‌ வாயில்‌ சுரப்பி 
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௦54216010௫ : சிறுநீர்ப்பை 
வாயில்‌ சுரப்பி அறுவை 
சிறுநீர்ப்பை முன்‌ வாயில்‌ 
சுரப்பியை அறுவை மருத்துவம்‌ 
மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 

0ா௦512410 8010 0௦50024856 : 
புரோஸ்டாட்டிக்‌ அமில ஃபாஸ்‌ 
பாட்டேஸ்‌ : சிறுநீர்ப்பை முன்‌ 
வாயில்‌ சுரப்பியினால்‌ சுரக்கப்‌ 
படும்‌ விந்து நீர்மத்திலுள்ள ஒரு 
செரிமானப்‌ பொருள்‌. 
0ா௦5124/௦ 855806 : முன்வாயில்‌ 
சுரமபபி அமுக்கம்‌ : சிறுநீர்ப்பை 
முன்வாயில்‌ சுரப்பியை அமுக்கி 
விடுதல்‌. அழுத்தித்‌ தடவுதல்‌, 
றா௦%2ிகர : சிறுநீர்ப்பை முன்‌ 
வாயில்‌ சுரப்பி நோய்‌ : சிறு 
நீர்ப்பை முன்வாயில்‌ சுரப்பியில்‌ 
ஏற்படும்‌ நோய்‌. சிறுநீர்‌ 
அடைப்பு, சிறுநீர்க்‌ கசிவு 
போன்றவை இதன்‌ அறிகுறிகள்‌. 
01௦5141115 : முன்வாயில்‌ சுரப்பி 
அழற்சி : சிறுநீர்ப்பை முன்‌ 
வாயில்‌ சுரப்பியில்‌ ஏற்படும்‌ 
வீக்கம்‌. 

நா௦5121001/511115 : சிறுநீர்ப்பை 
அழற்சி : சிறுநீர்ப்பை முன்‌ 
வாயில்‌ சுரப்பியிலும்‌, ஆண்‌ 
களின்‌ சிறுநீர்ப்பையிலும்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ வீக்கம்‌. 

௦5412௦ : முன்முனை : மேல்‌ 
தாடையின்‌ பற்குழிவளைவின்‌ 
உழ்முனையின்‌ நடுப்புள்ளி. 


0105116518 : சீரமைவு அறுவை 
முறை; செயற்கை உறுப்புப்‌ 
பொருத்தல்‌; கட்டுறுப்பு 

ஊனங்களைச்‌ செயற்கையாகச்‌ 
சரமைப்பதற்கான அறுவை 
முறை; உடம்பில்‌ செயற்கை 
உறுப்புகளை இணைத்தல்‌. 

0ா௦516(/௦5 : செயற்கை உறுப்பு 
செய்தல்‌, செயற்கை உறுப்பு 


அமைத்தலியல்‌ : உடம்பில்‌ 
செயற்கை உறுப்புகளை இணைக்கும்‌ 
அறுவை மருத்துவப்‌ பிரிவு. 
௦5161௦ 9100ம்‌ : ஒட்டும்‌ 
தொகுதி. 

௦51112 செயற்கைப்‌ 
பல்லியல்‌. 


நா௦5ஈன்‌% : செயற்கை உறுப்பு 
வல்லுநர்‌ : ஒரு முட நீக்கியல்‌ 
அறுவை மருத்துவரின்‌ அறி 
வுரைப்படி, செயற்கை உ அப்பு 
களையும்‌ போன்ற மற்ற கருவி 
களையும்‌ வடிவமைத்து செய்து 
பொருத்துபவர்‌. 
0ா௦511012721001850) : கருவிழி 
இணைப்பு முறை : மனித அல்‌ 
லது விலங்குத்‌ திசுவாக இல்லாத 
ஒரு பொருளைக்‌ கருவிழிப்‌ 
படத்தில்‌ பொருத்தும்‌ 
அறுவை மருத்துவ முறை. 
ா௦504ஈ : புரோஸ்டின்‌ : மகப்றோு 
இடுப்பு வலியைத்‌ தூண்டு 
வதற்குகாகக்‌ கொடுக்கப்படுப்‌ 
புரோஸ்டாகிளாண்டில்‌-6, 


ளார்‌ 


0ா௦12௱116 5ப10 ௩316 


அடங்கிய ௧௬ நிலைப்படுத்தும்‌ 


குறிவாயுள்‌ கரையும்‌ மருந்த எகா 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 


_£7018!6€ $ய/0206 : புரோட்டா 
மின்‌ சல்‌ஃபேட்‌ : எளிய கட்ட 
மைப்புடைய ஒரு புரதம்‌. 
ஹெப்பாரின்‌ என்ற கல்லீரல்‌ 
சுரப்பு நீருக்கு மாற்று மருந்‌ 
தாகப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
. இதன்‌ 17% கரைசலின்‌ 1 மி.லி. 
அளவு 1000 அலமு ஹெப்பாரினின்‌ 
விளைவுகளைச்‌ செயலிழக்கச்‌ 


செய்கிறது. 


நாகர்‌ 26 1 கய : புரோட்‌ 
டாமின்‌ துத்தநாக இன்சுலின்‌ : 
இன்சுலினின்‌ கரையாத ஒரு 
வடிவம்‌. 
(எளிய புரதம்‌), சிறிதள்வு துத்த 
நாகம்‌ ஆகியவை இணைத்து 


இது அமைகிறது. இது 24 மணி 
நேரம்‌ வரை வேலை செய்யும்‌. 


புரத நொதிப்பு; 
புரதத்தைச்‌ 


றா016256 : 
புரோட்டீஸ்‌ 


சீரணிக்கும்‌. ஒரு செரிமானப்‌ 
இது 


பொருள்‌ (என்சைம்‌). 
புரதத்தைச்‌ சிதைக்கும்‌ செரி 
மானப்‌ பொருள்‌. 


0₹0120146௦ : பாதுகாக்கும்‌ : ஒரு 
ப பாதுகாப்பான "சூழலை 
உண்டாக்கி, ஆபத்து அல்லது 


காயத்திலிருந்‌ து காப்பாற்றும்‌. . 


010160116௨. 1501911௦01 பாது 
காப்புத்‌ தனிமையாக்கம்‌ 





-புரோட்டாமின்‌. 


உறுப்புகளைச்‌ 


904 ௦1611 





தொற்று தோய்கள்‌ எளிதில்‌ 
பீடிக்கும்‌ -வாய்ப்புள்ளவர்கள்‌ 
எனக்‌ கருதப்படும்‌ நோயாளி 
களை நோய்த்தொற்றிலிருந்து 
பாதுகாப்பதற்காகப்‌ புறத்தொடர்‌. 


- பில்லாமல்‌ தனியாக ஒதுக்கி 


- வைத்தல்‌. 


101611 028/011/௨ ஈ2!ஈபர்‌ா!([0 
(“04 : புரதக்‌ கலோரி ஊட்டக்‌ 
குறைவு; புரத ஆற்றலூட்டக்‌ கேடு: : 
போதிய .சீருணவு இல்லாமை 
யால்‌. உடலில்‌ கொழுப்புச்‌... 


சத்தும்‌, புரதச்‌ சத்தும்‌ குறைந்து 


ஏற்படும்‌ ஊட்டச்‌ சத்துக்‌ 
- குறைபாடு. 
00161 : புரதம்‌ : நைட்ரஜனும்‌ 


பிற இன்றியமையாத உயிர்ச்‌ 
சத்துகளும்‌ அடங்கிய ஊட்டச்‌: 
சத்துப்‌ பொருள்‌. இவை விலங்கு 
மற்றும்‌ தாவரத்‌ திசுக்களில்‌ 
உள்ளன. இவை அமினோ 


 அமிலங்களினாலானவை. 


உடலின்‌ வளர்ச்சிக்கும்‌, பழுதடைந்த 
சீர்படுத்து 
வதற்கும்‌ இவை இன்றியமை 
யாதவை. விலங்குப்‌ பதங்கள்‌ 
மிகுந்த உயிரியல்‌ மதிப்பு 


வாய்ந்தவை. இவற்றில்‌ இன்றி 


யமையாத அமினோ அமிலங்கள்‌ 
அடங்கி உள்ளன. தாவரப்‌ 
புரதங்களில்‌ சில அமினோ 
அமிலங்கள்‌ மட்டுமே உள்ளன 
ப்ரதங்கள்‌ 2 1_லில்‌ நீரால்‌ பகுக்கப்‌ 
பட்டு அமினோ அமிலங்கள்‌ 
உருவா கின்றன. இந்த அடினோ 
அமிலங்கள்‌ புதிதாக உடல்‌ 


0161 1256 


905 0௦1௦1 





புரதங்களை உற்பத்தி செய்யப்‌ 
பயன்படுத்தப்‌ படுகின்றன. 


டா௦1611256 : புரோட்டீனேஸ்‌. : 
உள்ளிருக்கும்‌ புரதங்கள்‌ அல்‌ 
வத! 
நீராற்பகுப்படைய செயலூக்கம்‌ 
தரும்‌, ஒரு புரதச்‌ சிதைப்பு 
நொதி. 

றா௦௨4 6 : 'சி' புரதம்‌ : குருதி 
யுறை காரணிகள்‌ 5 மற்றும்‌ 8 
ஆகியவற்றை செயலிழக்கச்‌ 
செய்யும்‌, திறன்‌ வாய்ந்த உறை 
வெதிர்ப்பி. 

0௦1211௦515 : புரதமிகை : திசுக்‌ 
களில்‌ அளவுக்கதிக புரதம்‌ 
குவிந்திருத்தல்‌. 

௦121 ய18 : சிறுநீர்ப்புரதம்‌; புரத 
நீரிழிவு : சிறுநீரில்‌ கருப்புரதம்‌ 
இருக்கும்‌ நோய்‌. 

ா௦6௦1/51॥ : புரதச்‌ சிதைவு; 
புரதப்‌ பிளவு : புரதத்தின்‌ செரி 
மானப்‌ பிணைப்புகள்‌ நீரால்‌ 
பகுத்தல்‌ மூலம்‌ சிதைந்து பல 
சிறிய பிணைப்புகளாக உருவாதல்‌. 
0௦160௦1416 : புரதச்‌ சிதைவுப்‌ 
பொருள்‌ : புரதத்தைச்‌ சிதைக்கும்‌ 
பொருள்‌. 

ா௦16௦ 11/1௦ ஊாஆ௱ : புரதச்‌ 
சிதைவுச்‌ செரிமானப்‌ பொருள்கள்‌: 
புரதச்‌ சிதைவை ஊக்கு விக்கும்‌ 
செரிமானப்‌ பொருள்கள்‌ (என்‌ 
சைம்கள்‌). 

௦௦6௦56 : பிளவுக்கலவை 
புரதங்களைப்‌ பிளவுபடுத்தும்‌ 


பல்பெப்டைடுகளை, | 


பொருள்களின்‌ ஒரு கலவை. 
இது புரதத்திற்கும்‌ பெப்‌ 
டோனுக்கும்‌ இடைப்பட்ட 
பொருள்களைப்‌ புரதத்தைப்‌ 
பிளவுபடுத்துகிறது. 

0௦1205 : அணுவுடலி -: ஒழுகு 
உடல்‌ உடைய அணு உயிரினம்‌; 
அடிக்கடி மாறும்‌ இயல்புள்ள 
வயிற்றுடலி. இது உடலில்‌, 
குடல்‌ குழாயில்‌ உடலுண்ணி 
களாக வாழ்கின்றது. காயங்கள்‌, 
சிறுநீர்க்குழாய்‌ நோய்கள்‌ 
போன்றவற்றில்‌ தோய்க்குக்‌ 
காரணமாக அமைகின்றன. 
0௦1௦ : முதல்‌ : 1. முதல்நிலை 
குறிக்கும்‌ இணைவார்த்தை. 2. 
அதே தனிமங்கள்‌ கொண்ட 
கூட்டுப்‌ பொருள்களின்‌ வரிசை 
யில்‌ கடைசியிலுள்ள ஒன்றைக்‌ 
குறிக்கும்‌ முன்னொட்டுச்‌ சொல்‌. 
0௦௦01௦1௦97 : நுண்ணுயிரியல்‌ : 
நுண்ணுயிர்‌ வகைகளைப்‌ பற்றிய 
படிப்பு சார்ந்த அறிவியல்‌ பிரிவு. 
0ா௦10௦௦! : ஆய்வின்‌ படிநிலைக்‌ 
குறிப்பு : ஒரு விசாரணைக்குப்‌ 
பயன்படும்‌ முறைகளின்‌ 
விரிவான விளக்கம்‌. 


௦1௦ : முன்னணு : எல்லா 
அணுக்களின்‌ உட்கருவில்‌ 
காணப்படும்‌ நேர்மின்னேற்றத்‌ 
துகள்‌. ஒரு தனிமத்தின்‌ அணு 
வெண்ணுக்கு ஈடான ஒரு 
அணுவின்‌ உட்கருவிலுள்ள 
புரோட்டான்களின்‌ (முன்னணுக்‌ 
களின்‌) எண்ணிக்கை. 


அ அ அ வப பபபபபபடடடடப்பபபப்யியியய்வயயயவயவவமகைகககவ கை 


0101௦ 02144௦ 


906 ா௦11ொரா 





றா௦1௦08471௦ : உணர்வுக்‌ குறைவு: 
ஊளறுணுர்ச்சி குறைவாக இருக்‌ 
கக்கடத்தும்‌ உணர்வு நரம்பு 
களைக்‌ குறிக்கும்‌. 


0ா௦௦0185௱ : ஊன்மம்‌ (முன்கணி 
யம்‌) : நீர்‌, தாதுப்பொருள்‌, கரிய 
கூட்டுப்‌ பொருள்கள்‌ அடங்கிய 
ஒரு உயிரணுவின்‌ உயிர்ச்சத்‌ துப்‌ 
பொருள்‌. 

ா௦1௦01851 : மூலமுதல்‌ : 1. 
உள்ளடங்கிய படலமில்லாத 
உயிரணுவின்‌ ஊன்மம்‌ 2. மூலம்‌. 


ரா௦(05085ஈ : முதல்‌ சுரிப்பு : ஒரு 
பகுதியில்‌ துவங்கி மற்ற பகுதி 
களுக்குப்‌ பரவும்‌ சுரிப்பு (இசிவு) 
0௦௦006 : மூலமுன்‌ மாதிரி : 
அதி காலவகை ஒரு மூல 
மாதிரியிலிருந்து பின்வரும்‌ 
பிரதிகள்‌ உருவாதல்‌. : 


௦10203 : ஓரணுவுயிர்‌; ஒற்றை 
யணு உயிரி : நுண்ணிய ஓரணு 
"தயிர்ப்‌ பிரிவைச்‌ சேர்ந்த உயிர்கள்‌; 
நோய்களை உண்டாக்கும்‌ 
ஓரணு உயிர்‌ நுண்மங்கள்‌. 

௦4200௦ : முன்நீட்டல்‌ துருத்தல்‌: 
பற்கள்‌ அல்லது தாடையமைப்பு 
கள்‌ இயல்பான நிலைக்கு முன்‌ 
பத்கமாக, துருத்திக்‌ கொண்டி ருத்தல்‌. 
றா௦112010 : நீட்டிப்பான்‌ : 7. பின்‌ 
னிழுக்கும்‌. தசைக்கு மாறாக 
ஒரு பகுதியை முன்னிழுக்கும்‌ 
தசை. 2. காயங்களிலிருந்து வேற்றுப்‌ 


முன்வைட்டமின்‌ 
_ மினுக்கு முன்னோடியான ஓரு 


பொருள்களை வெளியிலெடுக்கும்‌ 
கருவி. 


௦11016 : புரோட்ரிப்டிலின்‌ : 
சோர்வகற்றும்‌ மருந்துகளில்‌ 
ஒன்று. விரைவாக வேலை செய்யக்‌ 
கூடியது. இது உறக்க மூட்டு 
வதில்லை. 
ா௦ப0. 11658 தழும்பு 
ஆறிவரும்‌ புண்ணைச்‌ சுற்றி 
வளரும்‌ தசை. 

டா௦1ப5101 : முன்துருத்தல்‌ 

1. முன்னால்‌ நீட்டியுள்ள 
அல்லது துருத்தியுள்ள நிலை. 
2. &ழ்த்‌ தாடை முன்‌ துருத்திய 
நிலை. 

நாராய5 : வைரஸ்முன்நிலை : 
ஒரு ஏற்பு செல்லின்‌ மரபணுத்‌ 
தொகுதிக்குள்‌ இணைந்துள்ள 
வைரஸ்‌. செல்பிளவின்‌ போது 
ஏற்பு செல்லின்‌ வழித்‌ தோன்றல்‌ 
களுக்கு நேரடியாக ஏந்திச்‌ 
செல்லப்படுகிறது. 

0ா0115102! : தற்பொழுதைக்கான: [. 
தற்காலிக, 2. கிடைத்துள்ள 
உடல்நிலையடிப்படையில்‌ 
முடிவு. 3. சோதனையான. 
நாவா(காபா : வைட்டமின்‌ முன்‌ 
பொருள்‌; முன்னுயிர்ச்‌ சத்து; 


்‌ு வைட்ட 


பொருள்‌. கரோட்டின்‌, வைட்ட 
மின்‌-ஏ ஊட்டச்‌ சத்தாக 
மாற்றப்படுகிறது. 


0040081146 12515 
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ணைன வகைகள்‌ வைகையை வைகை ளை சை க ணை கச கைகள கை / கச ககக வணக சன வவாகை கிவள வையை வை கைண அமைக்‌ 


0ா௦/002(146 (2515 : தூண்டும்‌ 
சோதனைகள்‌ : நோயின்‌ அறி 
குறிகளையும்‌ உணர்குறிகளை 
யம்‌ தற்காலிகமாக அதிகரிக்க 
வைத்து நோயை உறுதியாக 
அறிய வடிவமைக்கப்பட்ட 
சோதனை. 


பாபா! : அணுக்க நோக்கு; 
மையம்‌ நோக்கிய; நெருங்கிய; 
அண்மைய : உடலின்‌ மையத்தை 
நோக்கி அமைந்துள்ள. 
மாலப்௱ர்டு ௦4 01௦௦0 : அணிமை 
உறவு : மிக நெருங்கிய உறவு முறை. 
₹௦)11௦312)19 மேற்பகுதி 
ஒத்திசையாமை : உறுப்புகளின்‌ 
மேற்பகுதித்‌ தசைகளின்‌ ஓத்‌ 
திசையாமை. 

௦2016 பரோசோன்‌ 
விளைவிய அல்லது எதிர்மிய 
அளவுக்கதிக நிலையால்‌ 
குறிப்பாக ஒரு பிரெசிபிட்டின்‌ 
மறுவினைகளில்‌ உள்ள எதிர்‌ 
மிய மிகையால்‌, ஏமக்காப்பு 


மறுவினையின்‌ செயலிழப்பு. 


நாமா டவ : வற்றிய வயிறு : 
வயிற்றுச்‌ சுவர்த்‌ தசைகள்‌ 
இல்லாமையால்‌, வற்றிய 
தோற்றம்‌ கொண்ட ஒட்டிய 
வயிற்றுச்‌ சுவர்‌. 

றாயா விர வாள்‌ : வயிற்று 
நலிவு நோய்‌ : ஆண்‌ குழந்தை 
களின்‌ அடிவயிற்றுத்‌ தசை 
மண்டல்‌ மெலிவடைந்து வயிறு 
வற்றிக்‌ காணப்படும்‌ நோய்‌. 


றாயா6்‌ 1166 80068806 

காய்ந்த மரத்தோற்றம்‌ : மைய 
நுரையீரல்‌ குருதி உறை 
கட்டியடைப்பில்‌ நுரையீரல்‌ 
தமனி வரைவுப்படத்‌ தோற்றம்‌. 


நாமார்‌9௦ (நாயாா(ப5) : அரிப்புக்‌ 
கொப்புளம்‌; தோல்‌ அரிப்பு நோய்‌ 
சொறி : குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி 
ஏற்படும்‌ தோல்‌ அரிப்பு நோய்‌. 
ாயர(ப5 : தோல்‌ அரிப்பு; அரிப்பு! 
நமைச்சல்‌. 

ாப55121 0106 : பிரஷ்ஷியன்‌ 
நீலம்‌ : ஜெர்மனியிலுள்ள பிரஷ்‌ 
ஷியாவின்‌ பெயரைக்‌ கொண்டு 
ஒரு அடர்‌ நீல நிறம்‌ தோன்று 
வதன்‌ மூலம்‌ தாமிரமிருப்பதைக்‌ 
காட்டப்‌ பயன்படும்‌ ஒரு 
வேதியசாயப்‌ பொருள்‌. 
052000811௨: போலி இதய 
வலி; இடது மார்பு பொய்‌ வலி : 
இடது மார்பில்‌ ஏற்படும்‌ 
போலியான வேதனை. இதில்‌ 
உண்மையில்‌ இதய வலி ஏற்படுவ 
தில்லை. கவலை கொண்டவர்கள்‌ 
தங்களுக்கு இத்தகைய வலி 


- இருப்பதாகக்‌ கற்பனை செய்து 


கொள்கிறார்கள்‌. 

05000811410515 : போலி மூட்டு: 
ஒன்றிணையாக எலும்பு முறி 
வின்‌ காரணமாக உண்டாகும்‌ 
போலிமூட்டு, முன்கால்‌ எலும்‌ 
பில்‌ பிறவியில்‌ ஏற்படுவதுண்டு. 
05600௦ ய/03ா றவாவ/516 : போலி 
நாக்கு வாதம்‌; போலி முகுள 
வாதம்‌ : நாக்கின்‌ ஒரு புறத்தைச்‌ : 


த தத த பபப டட பபபவவயயயயவ 


066000 010111681ன21856 


செயலிழக்கச்‌ செய்யும்‌ வாத 
நோய்‌. அடுத்தடுத்து ஏற்படும்‌ 
தாக்குதல்களினால்‌ மூளைக்‌ 
கோளாறு ஏற்படக்கூடும்‌. 


0560௦ 0௦11165167856 : போலி 
கோலினெல்டிராஸ்‌ : குருதி நீரில்‌ 
உள்ள நரம்புத்‌ திசு அல்லாத 
மற்ற திசுக்களிலும்‌ காணப்படும்‌ 
ஒரு செரிமானப்‌ பொருள்கள்‌ 
(என்சைம்‌). இது நுரையீரலில்‌ 
சேர்த்து இணைக்கப்படுகிறது. 
056000011515 : போலி நெருக்கடி: 
உடலில்‌ வெப்பம்‌ விரைவாகக்‌ 
குறைந்து ஒரு நெருக்கடிபோல்‌ 
தோன்றுதல்‌. இதனைத்‌ தொடர்ந்து 
காய்ச்சல்‌ அதிகரிக்கும்‌. 

05600௦ 0651 : போலிக்‌ கர்ப்பம்‌; 
கருவுற்ற பொய்யுணர்வு; போலிச்‌ 
சூல்‌. 


ற056ப0௦01/௮06125 : போலி பொய்‌ 


நீரிழிவு : நாட்பட்ட கிறுநீரகச்‌ 
செயலிழப்பில்‌ போன்று குளுக் 
கோஸ்‌ ஏற்புக்குறை காட்டும்‌, 
கார்போஹைட்ரேட்‌ மாற்றக்‌ 
.. குறை. 

05604௦0174 ௨1௨ : டிப்தீரியா 
போலி : தொண்டை, அடைப்பான்‌ 
(டிப்தீரியா) போன்ற ஒரு நோய்‌. 


ட$6ப0௦0100ய/115 போலி 


உருளைப்‌ புரதங்கள்‌. 

05600௦ 1ஊ௱3ோரா௦01(6 : போலி 
இருபால்‌ இனப்பெருக்கச்‌ சுரப்பி; 
போலி இருபாலி : ஒருவரிடம்‌ 
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ஒரு பாலினத்தின்‌ இளப்பெருக்கச்‌ 
சுரப்பிகள்‌ இருந்து, புற இனப்‌ 
பெருக்க உறுப்புகள்‌ எதிர்ப்‌ 
பாலினத்தினுடையதாக இருத்தல்‌. 
0$6000)8ய0106 : பொய்காமாலை: 
இரத்தத்தில்‌ கெரோட்டின்‌ 
மிகையால்‌, காமாலை போன்று 
தோன்றும்‌ தோல்‌ நிறமேற்றநிலை. 


0$56ப00௦10019 1211851103 : கற 
பனை நோய்‌ : நம்ப முடியாத 
கற்பனைப்‌ பொய்களைக்‌ கூறி, 
அவற்றை வலியுறுத்தும்‌ மனப்‌ 
போக்கு. சில இசிப்பு நோயாளி 
களிடமும்‌ மனநோயாளிகளிட 
மும்‌ இது காணப்படும்‌. 

05600௦141௦ ௩௦௱3 நிணப்‌ 
புற்றுப்போலி. : நிணவணுக்்‌ 
களின்‌ எண்ணிக்கை மிகுதியாக 
அமைந்த நிணமிகை வளர்ச்சி 


ட5€ப0௦௱ஊளாமாவா6 : பொய்ப்‌. 


படலம்‌ : தொண்டைமன வாய்ப்‌ 


பகுதியில்‌, ஒரு மெல்லிய ஓட்டிய 
சாம்பல்‌ வெள்ளைக்‌ கசிவை 
அகற்றினால்‌ இரத்த ஓழுக்கு 
நிகழும்‌. நிறமேற்‌ காவணுக் 
களையும்‌ திசுவழிவு எச்சங்‌ 
களும்‌ அக்கசிவிலுள்ளன. 


056ப00௱௦1ஈ0115 : மூளையுறை 
யழற்சிப்‌ போலி : மூளையுறை 
அழற்சியில்லாமல்‌ மாளையுறை 
யழல்‌ போல்‌ தோன்றும்‌ நிலை. 


056£ப00௦ற௨1511ப21100 : போலி 


மாதப்போக்கு : கர்ப்பப்பையின்‌ 


05600௦௦185 


உள்வரியின்‌ வழக்கமான மாறி 
றங்கள்‌ இல்லாமல்‌ வெளி 
யாகும்‌ கர்ப்பப்பை இரத்தப்‌ 
போக்கு. 


05600௦1௦25 : போலிப்‌ பாக்‌ 


டீரியா : ஒரு பாக்டீரியா இனம்‌. 


இது கிராம்சாயம்‌ எடுக்காத 
சாயத்‌ தாவரப்‌ பொருள்‌. 

05200௦1௦11 : போலிப்பிசின்‌ : 
தில சூல்‌ சுரப்பி நீர்க்‌ கட்டி 
களில்‌ காணப்படும்‌ பிசின்‌ 
அல்லாத ஊன்‌ பசைப்‌ பொருள்‌ 


056000 0320/515 : போலி வாத 
நோய்‌ : நரம்பு மண்டல நைவு 
காரணமாக ஏற்படாத ஒரு 
வகைத்‌ தசை ஆற்றல்‌ குறைபாடு. 
056 ப0001௦01/8 : போலி நரம்பு 
வாதம்‌ உடல்‌ நரம்புக்‌ 
கோளாறு போன்று தோற்ற 
மளிக்கும்‌ வாத நோய்‌. ஆனால்‌ 
இது இசிவு தநோயினால்‌ 
உண்டாவதாகும்‌. 
056ப0௦001/00515 : போலிப்‌ 
பெருங்குடல்‌ தொங்கு தசை : 
விரிவாகப்‌ பரவியுள்ள மலக 
குடல்‌ வீக்கத்தினால்‌ இது 
பெரும்பாலும்‌ உண்டாகிறது. 
05600௦00௨3 : பொய்பூப்பு : 
லெய்டிக்‌ செல்கட்டியால்‌ ஆண்‌ 
குழந்தைகளில்‌, ஆணுறுப்பு 
பெரிதாக வளர்ந்து, பூப்புமயிர்‌ 
வளர்ந்த நிலை. 


909 0801123515 


0511200515 : பறவை நோய்‌; கிளி 
நோய்‌; கிளிப்பிணி, : கிளிகள்‌, 
புறாக்கள்‌ போன்ற பறவை 
களிடமிருந்து மனிதருக்குத்‌ 
தொற்றும்‌ சீதசன்னி (சளிக்‌ 
காய்ச்சல்‌) என்னும்‌ நிமோனியா 
நோய்‌. 


05025 : இடுப்புத்‌ தசை. 
05012 : சிரங்கு. 


050218 : சோரலென்‌ : இயற்கை 
யாகக்‌ கடைக்கும்‌ ஓர்‌ ஒளி 
உணர்வுக்‌ கூட்டுப்‌ பொருள்‌ 
இது புறவூதாக்‌ கதிர்வீச்சுக்கு 
உட்படும்போது தோலில்‌ 
கருநிறமிகளை அதிகரிக்கிறது. 
வெள்ளைத்‌ தோல்‌ நோய்க்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
ற8018515 : சாம்பல்‌ படை: 
நமட்டுச்‌ சொறி; யானைச்‌ சொறி; 
தடிப்புத்‌ தோலழற்சி : மரபுவழி 
உண்டாகும்‌ கடுமையான தோல்‌ 
நோய்‌. இதில்‌ தோலில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌: தடிப்புப்‌ பகுதிகளில்‌ 
ஒட்டிக்‌ கொண்டிருக்கும்‌ 
செதிள்கள்‌ உண்டாகின்றன. 
இது உடலின்‌ எந்தப்‌ பகுதி 
யிலும்‌ ஏற்படலாம்‌. நீட்சிப்‌ 
பரப்புகளில்‌, குறிப்பாக முழங்‌ 
கால்‌ மூட்டு, முழங்கைப்‌ பகுதி 
களில்‌ ஏற்படும்‌. இஃது மன 
அழுத்த உளைச்சலினால்‌ 
மிகைப்படக்கூடும்‌. 


அ அ அ அ அப பப ப டடட்டடடபயயயயியயயவயயவவைககயை கைகா ட? 
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0$011214௦ வ்ரார்‌[5 : சாம்பல்‌ படை 
மூட்டு வீக்கம்‌ : சாம்பல்‌ படை 
நோயாளிகளுக்கு ஏற்படும்‌ வாத 
மூட்டு வீக்கம்‌. சாம்பல்‌ படை 
நோயாளிகளில்‌ 3.5% பேருக்கு 
இது உண்டாகிறது. 

ர5௦1ள௱ : சோரிடெர்ம்‌ : சாம்‌ 
பல்‌ படை நோய்க்குப்‌ பயன்‌ படக்‌ 
கூடிய, லெலத்திசினும்‌, கறி 
எண்ணெயும்‌ (8ல்‌) கலந்த 
நிறமற்ற பொருள்‌. 

௦/6 : உளம்‌; மனம்‌; உயிர்‌: 
ஆன்மா. 

2$ர ள்ளார்‌ : மனநோய்‌ மருத்து 
வர்‌; உள நோய்‌ மருத்துவர்‌ : 
உளவியல்‌ நோய்‌ மருத்துவர்‌. 
ரகு : மனநோய்‌ மருத்து 
வம்‌; உள நோயியல்‌ : உளவியல்‌ 
நோய்களைக்‌ கண்டுபிடித்துக்‌ 
குணபபடுத்தும்‌ மருத்துவமுறை. 
001 : உள்ளம்‌ சார்ந்த; உள்ளத்‌ 
தின்‌ உடலியல்பு கடந்து 
_ உள்ளம்‌ சார்ந்த. 

௦3/011105 : உள ஆய்வியல்‌. 


05/0110201116 
பாதிக்கும்‌ (மருந்து) : மனநிலை, 
நடத்தை, சிந்திக்கும்‌ நிலை 
போன்ற இயல்பான மனவியசக்‌ 
கங்களை பாதிக்கும்‌, மனக்‌ 


கிளர்ச்சி மருந்துகள்‌, அமைதி 


யட்டிகள்‌ மற்றும்‌ மாயத்‌ 
தோற்றம்‌ காட்டிகள்‌ போன்ற 
மருந்துப்‌ பொருள்‌ பற்றியது. 


மனநிலை. 


910 901௦01 8௱/0௦5 


2990110812814/518 : உளவியல்‌ 
கழுப்பாய்வு; உளப்‌ பகுப்பியல்‌; 
உள ஆய்வு உளநிலை, 
உணர்வு அகியவற்றை ஆய்வு 
செய்து நோய்களைக்‌ குணப்‌ 
படுத்தும்‌ உளவியல்‌ மருத்தவமுறை. 
500-821 /5% : உளவியல்‌ 
மருத்துவ அறிஞர்‌; உளப்‌ பகுப்‌ 
பாய்வாளர்‌ : உள ஆய்வாளர்‌. 
1௦001௨௭௩௦1 ௨80 உள 
வியல்‌ வேதி மருத்துவம்‌; வேதி 
உள மருத்துவம்‌ : உணர்வு நிலை 
யில்‌ நோய்க்‌ குறியியல்‌ மாறுதல்‌ 
களை மேம்படுத்துவதற்கு அல்லது 
குணப்படுத்துவதற்கு 
மருந்துகளைப்‌ பயன்படுத்துதல்‌. 
௦௦/௨ : உளவியல்‌ நாடக 
மருத்துவம்‌; உள நாடகம்‌ 
நோயாளிகள்‌ தங்கள்‌ சொந்தச்‌ 
சிக்கல்களை நாடகமாக நடத்திக்‌ 
காட்டும்படி செய்து அவர்‌ 
களுக்கு சிகிச்சையளிக்கும்‌ ஒரு 
உளவியல்‌ மருத்துவமுறை. இதில்‌ 
குழு விவாதங்களில்‌ நோயாளி 
களைப்‌ பங்கு கொள்ளும்படி 
செய்து, அவர்களை உட்கிடக்‌ 
கையை வெளிப்படுத்துமாறு 
செய்யலாம்‌. 


ஷு௦ய/8௱(05 : உள ஆற்றல்‌ 
ஆய்வியல்‌; உள இயக்கவியல்‌ : 
உளவியல்‌ செய்முறைகள்‌, 
குறிப்பாக உளவியல்‌ நடவடிக்‌ 
கையில்‌ காரணகாரிய அம்சங்கள்‌ 


- பற்றி ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. 


௦9/010031//8௩௦௱618 


௦$/010021/81௦11618 மன 
மின்னோட்டமானி : உணர்ச்சித்‌ 
தூண்டல்களின்‌ விளைவாக 
தோலில்‌ தோன்றும்‌ மின்‌ தடை 
மாற்றங்களைக்‌ கண்டறியும்‌ 
ஒரு கருவி. 

0100616515 (0501௦09௦௩3) : 
மனத்‌ தோற்ற வளர்ச்சி 
மனத்தின்‌ தோற்ற வளர்ச்சி; 
மனதில்‌ கருத்து உருத்தோற்றம்‌. 
ரஷூன்‌௦0௦11௦ : உளவியல்‌ குறிகள்‌: 
உடம்பில்‌ அல்லாமல்‌ உள்ளத்தில்‌ 
தோன்றும்‌ உளவியல்‌ குறிகள்‌. 
ட$0110100108/ 01568585 
உளவியல்‌ நோய்கள்‌ : மனம்‌ 
விளைவிக்கும்‌ உடல்‌ நோய்கள்‌. 
௦01௦1௦0122 ௩௦ : உற்ற 
வேளை : மனத்தைத்‌ திறம்படக்‌ 
கவர்ந்து ஆட்படுத்துவதற்குரிய 
துல்லியமான காலக்கூறு. 
டஹ01௦0௨11411௦ : மூப்பு உள 
வியல்‌ சார்ந்த; முதியோர்‌ உள 
மருத்துவம்‌ : மூப்பியல்‌ மருத்துவம்‌ 
தொடர்பான உளவியல்‌ சார்ந்த. 
௦9/01௦1௦915( : உளவியலறிஞர்‌ : 
மன இயல்புகளையும்‌ இயக்கங்‌ 
களையும்‌, விளைவுகளையும்‌ 
ஆராயும்‌ அறிஞர்‌. 

ரஷூ௦௦நு : உளவியல்‌ : உள 
இயல்பு நிலை, இயக்கங்களையும்‌ 
விளைவுகளையும்‌ ஆராயும்‌ 
அறிவியல்‌ துறை மருத்துவத்தில்‌ 


௦50110 031௦10 0) 


மனித நடத்தையை ஆராயும்‌ 
துறை. 

ரஹ௦ள்ரு : உற்றறி பண்‌ 
பாற்றல்‌ : தொடுவதன்‌ மூலம்‌ 


பொருள்களின்‌ அல்லது 
ஆட்களின்‌ உள்ளியல்புகளை 
அறியும்‌ ஆற்றல்‌. 


ரூ : உளவியல்‌ தசை 
இயக்கம்‌; உளவியக்க : உள 
ஆற்றல்‌ மூலம்‌ தசைப்‌ பகுதியை 
இயங்கும்படி. செய்தல்‌. 
ரூ௦02மா௦515 : தொடக்கச்‌ 
சித்தப்‌ பிரமை; உள நரம்பியம்‌ : 
சித்தப்‌ பிரமையின்‌ தொடக்க 
நிலை. 


றஊ0௦024 : மனநோயாளி; 
உளப்பிறழ்வு; உளக்குழப்பம்‌ : 
மனநிலை திரிந்தவர்‌; உளநோயாளி 
ஷு 0௦021/1௦ றனா5ர௮[[நு : உள 
நோய்‌ ஆளுமை : இடையறாத 
மனக்கோளாறு அல்லது உள்ள 
ஊமை. இந்த நோயாளிகள்‌, 
முரட்டுத்தனமாகவும்‌, பொறுப்‌ 
பற்ற முறையிலும்‌ நடந்து 
கொள்கிறார்கள்‌. இதற்கு 
மருத்துவச்‌ சிகிச்சை தேவை. 


௦5101௦ 021151 உளநோய்‌ 


மருத்துவம்‌. 

09/01100217௦1009 : உளநோய்‌ 
ஆய்வியல்‌; உள நோயியல்‌ : 
இயல்பு மீறிய உளவியல்‌ 
நோய்கள்‌ பற்றிய ஆய்வியல்‌. 


____-_---உ்ூஉட டட பயயயயயியயமவவயைகைகை யை கைனைககய யா மா மாடா பட்‌ 
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! 


0$70000 751081 : மனம்‌ உடல்சார்‌: 
உடல்‌ தூண்டல்‌ மற்றும்‌ 
உணர்வு விளைவுக்கிடையே 
உள்ள உறவுநிலைகள்‌ பற்றியது. 


0501008817 : உளவியல்‌ நோய்‌; 
உளப்பிணி; உளவியல்‌ மருத்துவம்‌: 
மனத்தைப்‌ பிடித்திருக்கும்‌ ஒரு 
நோய்‌. இந்நோயாளிகளுக்கு 
மனமுதிர்ச்சியும்‌, உணர்வு 
வளர்ச்சியும்‌ குன்றியிருக்கும்‌. 
0301௦ 08௭௱20௦1௦ 0) ்‌ மனக்‌ 
கோளாறு மருந்து மருத்துவம்‌; 
உள மருந்தியல்‌ : மனக்கோளாறு 
களுக்கு மருந்துகளைப்‌ பயன்‌ 
படுத்துதல்‌. 

டர0110 0133 5105 உடலுளத்‌ 
தொடர்பியல்‌; உள இயற்பியல்‌ : 
உடல்‌ உணர்வுகளுக்கும்‌ தூண்டுதல்‌ 
களுக்குமிடையிலான தொடர்புகள்‌ 
பற்றி அராயும்‌ உளவியலின்‌ 
ஒரு பிறிவு. 


03௦ 0௦00918016 : உளநோய்‌ 


தடுப்பு; உள முற்காப்பு : உள 
நோய்களைத்‌ தடுப்பதற்கான 
மருத்துவ முறை... 

00515 : பைத்தியம்‌; கோட்டி; 
கிறுக்கு; உளப்பிணி; உளவியம்‌ : 
உணர்வுகளுக்கு எதிர்ச்‌ செயல்‌ 
புரிதல்‌, நினைவு சபர்தல்‌, செய்தித்‌ 
தொடர்பு கொள்ளுதல்‌, பொருள்‌ 
கொள்ளுதல்‌, முறையாக நடந்து 
கொள்ளுதல்‌ அகியவற்றுக்கான 
திறமை குறைவாகவுள்ள ஆள்‌. 


05901050081/௦ 0/562965 

உளவியல்‌ வழி நோய்கள்‌: உள 
வழி உடல்‌ நோய்‌; உள உடலிய 
நோய்கள்‌ : உளவியல்‌ கோளாறு 
காரணமாக உண்டாகும்‌ உடல்‌ 
நோய்கள்‌ மனக்கவலைகளினால்‌ 
ஏற்படும்‌ உடல்‌ நோய்கள்‌. 
தானியங்கும்‌ நரம்பு மண்டலம்‌ 
அளவுக்குமீறி இயங்குவதால்‌ 
இது உண்டாகிறது. எடுத்துக்‌ 
காட்டாக, குற்ற உணர்வு 


"காரணமாக முகம்‌ சிவக்கிறது. 


05/010$501௱௦(/05 : மருட்சி 
மருந்துகள்‌; உளநோய்‌ வினை : 
பைத்தியம்‌ போன்ற அறிகுறிகளைத்‌ 
தோற்றுவிக்கும்‌ எல்‌எஸ்டி 
போன்ற மருட்சியூட்டும்‌ போதை 
மருந்துகள்‌. 

05ு000$பார6ரு : மனநோய்க்‌ 
கான அறுவை : மனநல வியாதி. 
களை சரிசெய்யய வடிவமைத்து 


நடத்தப்படும்‌ அறுவை மருத்துவம்‌. 


590721 கா206ப(105 : வசிய 
மருத்துவம்‌ : வசியத்துயில்‌ போன்ற 
வழிகளினால்‌ மனநோய்க்கு 


மருத்துவம்‌ செய்தல்‌. 


9901011872 0 அரிதுயில்‌ 
மருத்துவம்‌; உளவழி மருத்துவம்‌: 
வசியத்தின்‌ மூலம்‌ உறக்கமூட்டி 
நோய்களுக்கு மருத்துவமளித்தல்‌. 
0590110116 : மனநிலை பாதிப்பு : 
. மனநலக்‌ குறைவால்‌ பாதிக்கப்‌ 
பட்ட அல்லது தொடர்புடைய, 


எவ வ வ ககக வவ அவை க வ கதைக்க வைக கைவ வாவ லவை னை டட 
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2. மனநலக்குறைவுக்கான குண 
நிலைகளை வெளிப்படுத்தும்‌ ஒருவர்‌. 
2$/010110010௦ மூளையணு 
விளைவு; மனநிலை மாற்றி : மூளை 
அணுக்களின்‌ மீது குறிப்பிட்ட 
விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிற 
பொருள்‌. 


ரர 0/ப௱ : இமை முனைத்‌ திசு 
வளர்ச்சி; தசைப்‌ படர்த்தி; விழிப்‌ 
படலம்‌ : விழி வெண்படலத்தை 
மூடிக்கொள்ளும்‌ வகையில்‌ 
இமையிணைப்‌ படலத்தில்‌ ஏற்படும்‌ 
சிறகு போன்ற தசைப்படலம்‌. 

21௦0000௦18 : தாடை முளை 
எலும்பு : வல்லண்ண எலும்பு 
களுக்குப்‌ பின்னால்‌ மேல்தாடை 


யிலுள்ள இரட்டை முளை 


எலும்புகளில்‌ ஒன்று. 
 4னற0௦10 றா௦0655 : வல்லண்ண 
எலும்புகளுக்குப்‌ பின்னால்‌ மேல்‌ 
தாடையிலுள்ள இரட்டை முளை 
எலும்புகளின்‌ ' அமைப்பு. 


00515 : இமை தொய்வு; இமை 
வாதம்‌; இமை இறக்கம்‌; இமை 
இயங்காமை; இமைத்‌ தொங்கல்‌: 
தசையின்‌ பக்கவாதத்தினால்‌ 
கண்ணின்‌ மேவிமை கழ்‌ 
நோக்கித்‌ தொங்குதல்‌. 

ற௫2!1ஈ : உமிழ்நொதி; உமிழ்நீர்‌ : 
எச்சில்‌ மாச்சத்து இலேசான 
அமிலத்‌ தன்மையுடையது. 
இது மாச்சத்தை டெச்ஸ்டிரி 
னாகவும்‌, மால்ட்டோசாகவும்‌ 
மாற்றுகிறது. 


2118 : மிகை எச்சில்‌; எச்சில்‌ 
பெருக்கு : எச்சில்‌ அளவுக்கு 
அதிகமாகச்‌ சுரத்தல்‌. 

௫21௦11 : எச்சில்‌ அடைப்பு; 
எச்சிற்கல்‌ : எச்சில்‌ கரப்பி 


"நாளத்தில்‌ உண்டாகும்‌ கல்லடைப்பு, 


0ப061125 0ா8600% : முதிராப்‌ 
பாலியல்‌ வளர்ச்சி; முன்‌ அலர்‌ 
பூப்பு : பருவம்‌ வரும்‌ முன்பு 
ஏற்படும்‌ பாலியல்‌ வளர்ச்சி, 
பட்டு : பூப்புப்‌ பருவம்‌; 
பெண்மையடைதல்‌; பூப்பு நிலை: 
இனப்பெருக்க உறுப்புகள்‌ 
முதிர்ச்சியடையத்‌ தொடங்கும்‌ 
வயது. 

ஐயம்‌ : பூப்பு மயிர்ப்பகுதி; 
அல்சூல்‌ : பூப்பு எலும்பை 
மூடியிருக்கும்‌ மயிருள்ள பகுதி. 
பப ாரு : இடுப்பெலும்பு 
முறிவு : உயிருள்ள குழந்தையை 


வெளிக்கொணர்வதற்காக 


இடுப்பு முன்‌ எலும்பை 
முறித்தல்‌. 
பஸ்‌15 : இடுப்பு முன்‌ எலும்பு; 


அல்குல்‌ எலும்பு : இடுப்புக்குழி 
எலும்பும்‌ கூட்டின்‌ முன்புள்ள 
மைய எலும்பாக அமைந்து 
உள்ள முன்‌ எலும்பு. 

பம்‌11௦ ஈவர்‌ : பொதுசுகாதாரம்‌ : 
சமுதாய முயற்சிகளை செயல்‌ 
படுத்துவதன்‌ மூலம்‌, நோய்‌ 
தடுப்பு, வாழ்நாள்‌ நீட்டிப்பு, 
நலவாழ்வுக்கு வழிவகுக்கும்‌ 
கலை மற்றும்‌ அறிவியல்‌. 
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00602! 1௦0: மறையுறுப்பு 
உணர்ச்சி நீக்கம்‌ : பாலினப்‌ புற 
உறுப்பு போன்ற மறையுறுப்பினை 
உறுப்பெல்லை உணர்ச்சி 
யகற்றும்‌ மருந்து கொடுத்து 
உணர்விழக்கச்‌ செய்தல்‌. ஆயுதத்‌ 
தால்‌ குழந்தையை எடுக்கும்‌ 
போது இவ்வாறு செய்யப்படுகிறது 
டப்ச்‌பபெ௱ : புற உறுப்பு; பெண்‌ 
பால்‌ வெளியுறுப்பு : இனப்‌ 
பெருக்கத்திற்கான பாலினப்‌ புற 
உறுப்பு; முக்கியமாகப்‌ பெண்‌ 
களுடை.யது. 

0ப22-1வு2ா 4வா6 : கபாலத்‌ 
தடுக்கிதழ்‌ : நீர்‌ கொண்ட 
கபாலத்திலிருந்து நீரை வெளி 
யேற்றுவதற்காக அறுவை 
மருத்துவம்‌ மூலம்‌ பொருத்தப்‌ 
படும்‌ ஒரு வழித்‌ தடுக்கிதழ்‌. 
யாரி மா22ர்ா0 : முணுமுணுச்‌ 
சுவாசம்‌ : முணுமுணு என்ற 
ஒலியுடன்‌ ! குழந்தைபோல 
சுவாசிக்கும்‌ கோளாறு. 


நபகாம௦ஊ2! : மகப்பேறு சார்ந்த : 
[ரிள்ளைப்பேறு சார்ந்த. 
பழ62| 186 : பேறு காலக்‌ 
காய்ச்சல்‌. 

0ய206ா௮| ஈகா : பேறு காலப்‌ 
பைத்தியம்‌ : மகப்பேறு கால 
(பிரசவம்‌) பைத்தியம்‌. 
0ப606£3! 560515 : மகப்பேற்றுச்‌ 
சீழ்க்காய்ச்சல்‌ : மகப்பேற்றுக்குப்‌ 
பின்‌ உண்டாகும்‌ சீழ்க்காய்ச்சல்‌. 


914 றய/ா௦ரகரு வார்ஷறு 


ப றர்ப௱ : மகப்பேற்றுப்‌ பின்‌ 
காலம்‌; மகப்பேற்றுக்‌ களைப்புக்‌ 
காலம்‌ : மகப்பேற்றுக்குப்‌ பின்பு 
வயிறு உட்சுருள்தல்‌ முடி 
வடைகிற 6-8 வார காலம்‌. 
பார்‌ : திடீர்‌ வேக மூச்சு 
(உள்ளிழுத்தல்‌) : உலர்பொடி 
உள்ளிழுப்பான்கள்‌, அளவிட்டு 
உள்ளிமுப்பான்களை செயல்‌ 
படுத்தி, திடீரென்று வேகமாக 
மூச்சிழுத்து மருந்தேற்றல்‌. 
ப்பரீட (பா௱ா௦பா : மெத்தென்றகட்டி: 
எலும்புமச்சை அழற்சியால்‌ 
பாதிக்கப்பட்ட நெற்றியெலும்பின்‌ 
மேலுள்ள ஒரு அமழுங்கக்கூடிய 
வீக்கம்‌. ்‌ 
0ப!௱்‌௦௮௦11௦ : நுரையீரல்‌ பெருந்‌ 
தமனிசார்‌ : 1. நுரையீரல்கள்‌, 
பெருந்தமனி சார்ந்த. 2. நுரை 
யீரல்‌ தமனி. பெருந்தமனி 
சார்ந்த. 

௦ய௱௦1!210ா : நுரையீரல்‌ விரி 
வாக்கி : நுரையீரலை உப்பச்‌ 
செய்யும்‌ கருவி. 

யாரு : நுரையீரல்‌ சார்ந்த; 
நுரையீரல்‌ வழி : நுரையீரல்கள்‌ 
தொடர்பான; நுரையீரல்களில்‌ 
உள்ள; நுரையாரல்களை உடைய; 
நுரையீரல்‌ நோயினால்‌ பீடிக்கப்‌ 
பட்‌; நுரையீரல்களில்‌ வலிமை 
இழந்த. ட 
யாவு மாரு : நுரையீரல்‌ 
தமனி : இதயத்திலிருந்து நுரை 
யீரல்களுக்குக்‌ குருதி கொண்டு 
செல்கிற முதன்மைக்‌ குருஇிநாளம்‌. 


யாறு ॥ாரீ60110 


915 ற்ப 





றய 1ஈர்‌2011௦௩ : நுரையீரல்‌ 
நலிவு. 

றய/ா௦று 06062௨ : நுரையீரல்‌ 
நீர்க்கோவை; நுரையீரல்‌ வீக்கம்‌: 
நுரையீரலில்‌ உண்டாகும்‌ நீர்த்‌ 
தேக்கம்‌. 

டப்பு 520 : நுரையீரல்பை. 


யாரு (பம்‌6ா௦ப/0515 : நுரை 
யீரல்‌ கபம்‌. 

உப!ா௦வணு வா : நுரையீரல்‌ 
சிரை. 

இய௱ா௦!௦ : ஈளை மருந்து : நுரை 
பீரல்‌ நோய்க்குரிய மருந்து. 
இய/௱௦்‌ : மூச்சூட்டக்‌ கருவி : 
காற்று அல்லது ஆக்சிஜனை 
நுரையீரல்களுக்குள்‌ செலுத்தி 
செயற்கை மூச்சூட்டத்தை 
தூண்டும்‌ கருவி. 

ப! : தசைக்கூழ்‌; பற்கூழ்‌; கூழ்‌; 
பசை : பல்லடித்‌ தசைக்‌ குமம்புப்‌ 
பொருள்‌, சில உறுப்புகளின்‌ 
உட்பகுதியில்‌ காணப்படும்‌ மிக 
மென்மையான நீரியலான 
குழம்புப்‌ பொருள்‌. 

0ப!521116 : துடிப்பு சார்ந்த; 
துடிக்கும்‌ : நாடித்‌ துடிப்பு 
இயல்பு வாய்ந்த. 

றய/52110ஈ : நாடித்துடிப்பு; துடிப்பு 
உள்ள : ஒழுங்காக இயங்கும்‌ 
இதயத்‌ துடிப்பு. 


0ப15௦ : நாடி/நாடித்‌ துடிப்பு; 
துடித்தல்‌ : இதயத்தின்‌ இடது 





சீமறை சுருங்குவதால்‌ தமனி : 
களுக்குக்‌ கடத்தப்படும்‌ துடிப்பு; 
குருதிக்‌ குழாய்‌. அதிர்வு, மணிக்‌ 
கட்டில்‌ கை வைத்து இந்தத்‌ 
துடிப்பை அறியலாம்‌. 
றப1561655 0156856 நாடி 
யின்மை நோய்‌ : கழுத்திலும்‌, 
புயங்களிலும்‌ நாடித்‌ துடிப்பு 
இல்லாமலிருந்து தமனிகள்‌ 
படிப்படியாக நலிவடையும்‌ 
நோய்‌. 

றப : நாடிமானி : நாடி. 
ஆற்றலை அல்லது நாடித்‌ 
துடிப்பு வீதத்தை அளவிட்டுக்‌ 
காட்டும்‌ கருவி. 

இப!5ப5 21/12ஈ௮15 : ஏற்ற இறக்க 
நாடித்‌ துடிப்பு : நாடித்‌ துடிப்புகள்‌ 
வலுவின்றியும்‌, வலுவாகவும்‌ 
மாறிமாறி ஏற்படுதல்‌. இது 
இதயத்தின்‌ இடது மேலறை 
நோயினால்‌ உண்டாகிறது. 
நிய/5ய5 மர்ரஊாராமக : இரட்டை 
நாடித்‌ துடிப்பு : சில நோய்‌ நிலை 
களில்‌ உண்டாகும்‌ இரட்டை 
நாடித்‌ துடிப்பு அலகு. இது 
அளவுக்கு அதிகமாக மருந்து 
கொடுப்பதாலும்‌ உண்டாகிறது. 
0ப113060ப5 : கூழ்‌ மருந்து 
வீக்கத்திற்கான களி போன்ற 
மருந்து. 

ஒயர : தூள்‌; பொடி; சூரணம்‌ 
மருந்துப்பொடி. 

மய!(6 : வாந்தி. 

நய! : வாந்தி மருந்து. 





டயா 


916 ப ”யாாபார/6 ர்‌ா25 





யாம : எக்கி :1. அழுத்தம்‌ அல்லது 
உறிஞ்சல்‌ மூலம்‌ வளியங்கள்‌ அல்லது 
நீரங்களை கட(செலுத்தும்‌ 
கருவி. 2. இதயம்‌, இரத்தத்தை 
- இரத்தக்‌ குழாய்களுக்குள்‌ 
செலுத்துவது போல, காற்று 
அல்லது நீரத்தை ஒரு பாதை 


வழியாக அழுத்தத்துடன்‌ செலுத்தல்‌. 


டயா : துளைப்பி : ஒரு பொருள்‌ 
அல்லது திசுவில்‌ ஓரு சிறு 
வட்டத்துளை போட உதவும்‌ 


கருவி. 


இமா -ோயா* : குத்துமயக்கம்‌ : 
குத்துச்சண்டை வீரர்கள்‌ 
போல, தலையில்‌ ஏற்படும்‌ பல்‌ 
. வேறு காயங்களால்‌ ஏற்படும்‌ 
நினைவிழப்பு நோரய்க்குறித்‌ 
தொகுதி. 

பாஈ0்‌60 ௦04 : துளையிட்ட 
பல்மச்சைப்‌ புற்றில்‌ கதிர்ப்‌ 
படத்தில்‌, எலும்புகளில்‌ துளை 
யிடப்பட்டது போன்ற தோற்றம்‌. 
பா௦பா௪ : துளை; கீறல்‌; கிழிசல்‌; 
துளையிடல்‌ : கூர்மையான 
கருவியினால்‌ ஏற்படுத்தப்பட்ட 
குத்துக்காயம்‌. ஒரு திரவத்தை 
உட்செலுத்துவதற்காக உடலில்‌ 
துளையிடுதல்‌. 

£ப௦ : காய்ச்சல்‌ ; காரணம்‌ தெரி 
யாத காய்ச்சல்‌. 


ய! : கண்ணின்‌ மணி/பாப்பா/ 


பாவை : ஓளி புகுவதற்காக கண்‌ 
ணின்‌ விழித்திரைப்‌ படலத்தின்‌ 
மையத்திலுள்ள பாவை. 


ய ॥807 : கண்மணி சார்ந்த; 
பாவை சார்ந்த : கண்ணின்‌ மணி 
தொடர்பான. 

0ய920௦ : மிகு மல நீக்கம்‌; பேதி: 
மலக்கழிவு; குடல்‌ துப்புரவாக்குதல்‌ 
0பார214௦ : பேதி மருந்து; பேதி 
ஊக்கி; மலமிளக்கி : குடல்‌ இளக்க 
மருந்து. மலத்தை வெளியேற்றிக்‌ 
குடலைத்‌ தூய்மைப்படுத்துகிற 
மருந்து. 
0பார€ : பேதி மருந்து: வயிற்றுப்‌ 
போக்கு உண்டாக்கி : 7. பேதி 
மருந்து கொண்டு குல்‌ கழுவல்‌. 
2. குடல்‌ கழுவப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ (பேதி) மருந்து. 

நயார்ஈ6 : பியூரின்‌ : நைட்ரஜன்‌ 
கொண்ட கூட்டுப்‌ பொருள்‌. 
களின்‌ பெரும்‌ தொகுதியில்‌ 
ஒன்று. உணவிலுள்ள தில 
புரதங்கள்‌ செரிக்கப்படும்போது 
இறுதியிலுள்ள பொருள்களாகும்‌; 
சிலவற்றை உடலே கூட்டி 
யிணைத்து உண்டாக்குகிறது. 
ஐயாறு : தூய்மை : _ல்‌ துப்புரவு. 
ஈய/ப/6 ௦611 : பர்கிஞ்சி அணு : 
போலந்து நாட்டு, உடல்‌ இயங்‌ 
கியலாளர்‌, ஜோகன்ஸ்‌ பர்கிஞ்சி 
யின்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்படும்‌ 
சிறுமூளைப்‌ புறணியிலுள்ள 
பெரும்‌ நரம்பணு. 

”யாபோர்‌€ *125 பர்கிஞ்சி 
இழைகள்‌ : கட்டுக்‌ கிளைகளின்‌ 





யாழ பா2 
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தொடர்புள்ள இதயத்தசை 
நார்கள்‌, இதயக்‌ கீழறை சுவர்‌ 
களுக்குள்‌ நீள்கின்றன. 

றபாறபா£ : ஊதாப்புள்ளி நோய்‌; 
இரத்தக்‌ கசிவு : தோலின்‌ மேல்‌ 
கருஞ்சிவப்பு நிறப்புள்ளிகள்‌ 
கொண்ட நோய்‌. தந்துகிச்‌ சுவர்‌ 
களின்‌ இணைப்பு பழுதடை 
வதால்‌ அல்லது இரத்தத்‌ 
தகட்டணுக்களின்‌ தரம்‌ அல்லது 
அளவு குறைவாக இருப்பதால்‌ 


இது ஏற்படுவதாகக்‌ கருதப்படுகிறது. 


நபாறபா1௦ 8010 : பர்ப்யூரிக்‌ 
அமிலம்‌ : ஊதாநிற உப்புகள்‌ 
கொண்ட அமிலம்‌. 
நபாய/£ா௦6 (ஐயாயிவார) : சீழ்க்‌ 
கட்டு : சீழ்கட்டி,ய நிலை. 
பாப! : சீழ்க்கட்டிய; சீழ்நிலை: 
சழ்க்கண்ட; சீழ்‌ வடி.கிற. 

றப5 : சீழ்‌ : சிலவகைக்‌ கட்டி 
களில்‌ உண்டாகும்‌ திரவம்‌. இது 
பொதுவாக மஞ்சள்‌ நிறமாக 
இருக்கும்‌. இதில்‌ திசுத்திரவமும்‌, 
பாக்டீரியாவும்‌, இரத்த வெள்‌ 
ளணுக்களும்‌ அடங்கியிருக்கும்‌. 
ப$ 08115 : சீழ்‌ அணுக்கள்‌. 
0ப51ப16 : சீழ்க்கொப்புளம்‌ : சீழ்‌ 
கொண்ட மறுப்போன்ற தசை 
வீக்கம்‌. 

டப1்‌௦720110 : அழுகல்‌/பதனழுவு; 
நொதித்தல்‌ : உடல்‌ உறுப்புகள்‌ 
பாக்டீரியாவினால்‌ சீழ்பிடித்து 
அழுகிப்‌ போதல்‌. 


டபம்6501016 : அழுகக்கூடிய : சீழ்‌ 
பிடித்து அழுகுந்‌ தன்மையுடைய: 
றபர்‌ : அழுகிய; பதனழிந்த. 
௦யா119 ரவ : குடற்காய்ச்சல்‌. 
பார்‌ 8076 1௦24 : நச்சுத்‌ 
தொண்டைக்கட்டு. . 


றபர்ரச : அழுகல்‌. 


௩ : வெளிச்செல்‌ குழாய்‌ நோய்‌. 


ுப்க : சீழ்‌ நச்சுக்‌ குருதி : 
மூளை, சிறுநீரகம்‌, நுரையீரல்கள்‌, 
இதயம்‌ போன்ற உறுப்புகளில்‌ 
இரத்தப்‌ பாக்டீரியாக்கள்‌ 
தோன்றிப்‌ பெருகி வளரும்‌ ஒரு்‌ 
கடுமையான குருதி நச்சூட்டு 
நோய்‌. 

ஜுவாாா0515 : மூட்டுக்குழிச்‌ சீழ்‌; 
மூட்டுச்‌ சீழ்‌. 

ூல!(/6 : சிறுநீரகக்குழி அழற்சி; 
சிறு நீரக நுண்குழல்‌ நோய்‌ : 
கர்ப்ப காலத்தில்‌ சிறுநீரகக்‌ 
குழியில்‌ ஏற்படும்‌ கிருமிகளின்‌ 
தாக்கத்தினாலும்‌ வரும்‌. 

ஹூ! லர : சிறுநீரகக்‌ கல்‌ 
அறுவை : சிறுநீரக குழிக்‌ 
கூட்டில்‌ ஏற்படும்‌ கல்லை 
அகற்றுவதற்குச்‌ செய்யப்படும்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌. 
6௦௦146 : சிறுநீரகச்‌ சீழ்‌ 
அழற்சி; சிறுநீரகம்‌-குழி அழற்சி: 
சிறுநீரகக்‌ குழியிலிருந்து 
சிறுநீரகத்தின்‌ மேலுறைவரைப்‌ 


த்த பபப பப பட்பப்பயியியயயயயவயயயமை 


ூ௨100135 0 


பரவும்‌ ஒருவகைச்‌ சிறுநீரக 


நோய்‌. 


0610018514 : சிறுநீரக குழி 
ஒட்டுறுப்பு அறுவை : சிறுநீரகக்‌ 
குழியில்‌ செய்யப்படும்‌ ஒட்டு 
உறுப்பு அறுவை. 
ுூ610510ஈ0 : சிறுநீரக குழித்‌ 
திறப்பு : சிறுநீரகக்‌ குழிக்குள்‌ 
திறப்பு ஏற்படுத்துவதற்காகச்‌ 
செய்யப்படும்‌ அறுவை மருத்துவம்‌. 
ுூ0121/1௦15௱ பிக்மேலி 
யானியம்‌ : கிரேக்கச்‌ சிற்பி 
பிக்மேலியான்‌, தான்‌ வடித்த 
சிலை உருவையே காதலித்தது 
போன்று, தான்‌ உருவாக்கிய 
ஒன்றின்‌ மேலேயே காதல்‌ 
கொள்ளும்‌ கோளாறு நிலை. 
கரா : தடித்த உடல்‌ : சிறிய 
உருண்ட உறுப்புகள்‌, முழுமுகம்‌, 
குட்டைக்கழுத்து, தடித்து 
குண்டு உடல்போல்‌ உள்ள 
உடலமைப்பு. 

௫௦1605) : குழந்தைக்‌ காக்காய்‌ 
வலிப்பு குழந்தைகளிடம்‌ 
அடிக்கடி. ஏற்படும்‌ இலேசான 
வகைக்‌ காக்காய்‌ வலிப்பு. இது 
ஒரு நாளில்‌ நூறு முறைக்கு 
மேலும்‌ உண்டாகும்‌. பெரும்‌ 
இசிவின்மை. 

16௨05 : கல்லீரல்‌ சிரை 
அழற்சி : கல்லீரல்‌ மண்டலச்‌ 
சிரைகளில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 


916: 1075 


1௦௦515 கல்லீரல்‌ 
சிரைக்‌ குருதிக்கட்டு : கல்லீரல்‌ 
மண்டலச்‌ சிரைகளில்‌ அல்லது 
அதன்‌ கிளைகளில்‌ ஏற்படும்‌ 
உள்தசைக்‌ குருதிக்கட்டு. 
31௦110 51810515 : இரைப்பைக்‌ 
காப்பு வாயில்‌ சுருக்கம்‌. 
௦ர9101000006௦1! : இரைப்பைச்‌ 
சிறுகுடல்‌ சார்ந்த : இரைப்‌ 
பைக்‌ காப்பு வாயில்‌ சுருங்கு 
தசை மற்றும்‌ முன்‌ சிறுகுடல்‌ 
தொடர்பான. 
ஊுு1௦ா௦ர௦100ர : இரைப்பைக்‌ 
காப்புத்‌ தசை அறுவை : இரைப்‌ 
பைக்‌ காப்பு வாயில்‌ சுருங்கு 
தசையை வெவட்‌.ர.யெடுத்தல்‌. 
1௦௦0018500 : இரைப்பு வாயில்‌ 
காப்புத்‌ தசை அறுவை : இரைப்‌ 


“பை வாயில்‌ காப்புத்‌ தசையில்‌ 


செய்யப்படும்‌ ஒட்டுறுப்பு அறுவை 
மருத்துவம்‌. வழியை அகலப்‌ 
படுத்துவதற்காக இது செய்யப்‌ 
படுகிறது. 

09101௦5038௱ : இரைப்பைக்‌ 
காப்பு வாயில்‌ இசிவு : இரைப்‌ 
பைக்‌ காப்பு வாயிலில்‌ ஏற்படும்‌ 
இசிப்பு. இது பெரும்பாலும்‌ 


மூன்‌ சிறுகுடல்‌ சீழ்ப்புண்‌ 


காரண மாக உண்டாகிறது. 


ஊூ1௦ாப5 : இரைப்பைக்‌ காப்பு 
வாயில்‌; சிறுகுடல்‌ வாய்‌ 


'இரைப்பையிலிருந்து முன்‌ சிறு 


0900010௦05 


919 ௦22 ளாரே 
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சிறுகுடல்‌ வாய்‌ 


குடலுக்குச்‌ செல்லும்‌ இடை 
வழிவாய்‌.. 

௦0001005 : யோனிக்குழாய்ச்‌ சீழ்‌. 
௫௦3 : தோல்சீழ்நோய்‌. 
௦/2, 9௦02௮ : தோல்‌ 
இழைம அழற்சி : புறத்தோலுக்கு 
அடுத்துக்‌ கீழுள்ள இழைமத்தில்‌ 
ஏற்படும்‌ கடுமையான அழற்சி 
நோய்‌. 

00௦0218516 : சீழ்க்கட்டுதல்‌ : சீழ்‌ 
உருவாதல்‌. 


3௦0216 : சீழ்‌ சார்ந்த : சீழ்க்‌ 
கட்டுதல்‌ தொடர்பான. 
ஜூ ஷ்ுர்ராாப்‌(/5 : சீழ்ச்‌ செவி 


வினை : செவிவளை அழற்சியில்‌ 
சீழ்‌ வைத்த நிலை. 


பில 


ஜூன : கருப்பைச்‌ சீழ்‌ : 
கருப்பையில்‌ தங்கியிருக்கும்‌ 
சீழ்‌. இது நோய்‌ காரணமாகச£ 
கருப்பைக்‌ கழுத்து வழியாக 
வெளியேற முடியாமல்‌ தேங்கி 
இருக்கும்‌. 
௦60 ரார(15 சிறுநீரக 
சீழ்‌அழற்சி. 

ூ௦ஷா௦516 : சிறுநீரகக்‌ குழிச்‌ 
சீழ்‌ விரிவு : சிறுநீரகக்‌ குழிச்‌ 
ரீம்‌ நிறைந்து விரிவடைதல்‌. 
ூ௦ரர்௦63 : சீழ்ப்‌ பல்நோய்‌; 
பல்‌ வேர்‌ சீழ்‌ ஒழுக்கு; சீழ்வாய்‌: 
௦ நோய்‌ காரணமாகப்‌ 
பல்லிருந்து சீழ்‌ வடிதல்‌. 
3/௦52101% : கருக்குழாய்ச்‌ சீழ்‌; 
சீழ்‌ அண்டக்‌ குழல்‌ : அண்டத்தி 
லிருந்து கருப்பைக்கு வரும்‌ 
குழாயில்‌ சீழ்‌ கட்டியிருத்தல்‌. 
ஐூ௦0ல:: மார்பு வரிக்குழிச்‌ சீழ்‌; 
சீழ்‌ மார்பகம்‌ : மார்பு வரிக்‌ 
குழியில்‌ சீழ்க்கட்டியிருத்தல்‌, 
நெஞ்சச்‌ ழ்‌. 

ா22/லாம்‌0௦ : பைராசினாமைடு: 
காசநோயைக்‌ குணப்படுத்தக்‌ 
கொடுக்கப்படும்‌ விலையுயர்ந்த 
மருந்து. இது வாய்வழி கொடுக்கப்‌ 
படுகிறது. இது கல்லீரலில்‌ 
நச்சுத்தன்மை உண்டாக்கக்‌ 
கூடியது. எனவே கவனமாக 
பரிசோதனைக்குப்‌ பிறகே இது 
கொடுக்கப்படுகிறது. 


ப ததத ப பபப பப்பா 


016116 


920 850006 





2௦ : காய்ச்சல்‌ சார்ந்த 
காய்ச்சலைத்‌ தூண்டுகிற. 
ஜால ப3 : காய்ச்சல்‌. 

ார்பி6 : பைரிடின்‌ : திசு நெய்‌ 
வடிம மூலப்பொருள்‌ வேதி 
யியல்‌ சோதனைசக்கூடத்தில்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌. 
14௦5௨ : பைரிடாக்சின்‌ 
வைட்டமின்‌-பி6 என்ற உயிர்ச்‌ 


சத்துப்‌ பொருள்‌. இது பூரிதமா 
காத கொழுப்பு அமிலங்களுடன்‌ 


அல்லது புரதங்களிலிருந்து 


"பெறப்படும்‌ செயற்கைக்‌ 
கொழுப்புடன்‌ சேர்த்துப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. மசக்கையின்‌ 
போது இது கொடுக்கப்படுகிறது; 
ஜுர : ஈட்டி உரு. 

ுர்றனா்கரா6 : பைரிமெத்தமின்‌: 


முறைக்‌ காய்ச்சல்‌ (மலேரியா). 
நோய்க்கு எதிராகப்‌ பெரு. 


மளவில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 


_ மருந்து. குழந்தைகளுக்கு 
மிகவும்‌ ஏற்றது. 
91௦068 : காய்ச்சல்‌ விளை 


விக்கும்‌ பொருள்‌; காய்ச்சலூக்கி: 
காய்ச்சல்‌ உண்டாக்கக்கூடிய 


பொருள்‌... 


09௦0616110 : காய்ச்சல்‌ விளை 
விக்கிற : காய்ச்சலுக்குரிய; 
காய்ச்சல்‌ உண்டாக்குகிற; உடல்‌ 
வெப்பத்தை அதிகரிக்கிற, 


071௦96116௦ : காய்ச்சல்‌ சார்ந்த : 
காய்ச்சல்‌ தொடர்பான. 
0710061110 0௦018௱112110 
காய்ச்சல்‌ பொருளால்‌ தூய்மைக்‌ 
கேடு : காய்ச்சல்‌ உண்டாக்கும்‌ 
பொருளால்‌ ஏற்படும்‌ தூய்மைக்‌ 
கேடு. சிரை வழி ஏற்றப்படும்‌ 
திரவ மருந்துகளில்‌ கலந்தால்‌ 
காய்ச்சல்‌ வரும்‌. 

991002 (651: காய்ச்சல்‌ பொருள்‌ 
சோதனை. 

ூா௦1/515 : வெப்பச்‌ சிதைவு : 
(உடல்‌)வெப்ப நிலை அதிகரிக்கும்‌ 
போது உயிர்ப்பொருட்கூறு 
அழுகல்‌. 

ுுூா௦றவா/& : தீயிடுவெறி 
தஇவைக்க விரும்பம்‌ கட்டுப்‌ 
படுத்த முடியாத மனத்தூாண்டல்‌ 


கோளாறு. 


ஞா : வெப்பமானி. 
வெப்பத்தை அளக்கும்‌ கருவி. 


௦16 : பிர்ரோல்‌ : ஹீம்‌ மற்றும்‌ 
பார்லஃபைரின்‌ அகியவற்றை . 
கட்டும்‌ பொருள்களை அளிக்கிற 
உடலில்‌ காணப்படும்‌ பல்‌அணு 
வளையப்‌ பொருள்‌. 

௦91௦0 6110கய்ப௱ : இதய கண்‌ 
சீழ்‌ 

ூா50பற06 : காய்ச்சல்‌ அளவி : 
கூடு செய்யப்பட்‌. ஒரு பொருளின்‌ 


வெப்பத்தை அதன்‌ , ஒளியைச்‌. 





நாபா 8010 


924 


பச்‌] 





சூடாக்கப்படாத இயற்கைப்‌ 
பொருளின்‌ ஒளியுடன்‌ ஓப்பிட்‌ 
டுப்‌ பார்த்து அளவிடும்‌ கருவி. 
ாயா[௦ 8010 : பைருவிக்‌ அமிலம்‌: 
குளுக்கோசின்‌ காற்றிலா வளர்‌ 
கதை மாற்றத்தில்‌ கிளைக்‌ 
கோஜன்‌ சிதைவின்‌ இறுதி 
நிலைப்‌ பொருள்‌. 
810௦066515 அழுகலில்‌ 
தோன்றுவது : அமுகும்‌ பொருளி 
விருந்து உண்டாவது, 


010111௨120] செயற்கைக்‌ 
காய்ச்சல்‌ : செயற்கை முறையில்‌ 
காய்ச்சல்‌ உண்டு பண்ணுதல்‌. 
100) : காய்ச்சல்‌ நச்சு. 
1௦/08 : பைரோக்சிக்கம்‌ : 
வீக்கத்தைப்‌ போக்கி நோவ 
கற்றும்‌ மருந்து. 
ுூயா/க : சிறுநீர்ச்‌ சீழ்‌; சீழ்‌ நீரிழிவு: 
சிறுநீரில்‌ சீழ்‌ போதல்‌. 

52! : பீ.இசட்‌.ஐ. : புரோட்டமின்‌ 
சிஜின்க்‌ இன்சுலின்‌. 





௦ டகா0 : க்யூபட்டை : ஒளிரும்‌ 


நிறப்பொருளான க்வினாக்ரின்‌ 
கொண்டு இனக்கீற்றுகள்‌ நிற 
மேற்றப்படும்போது குறிப்‌ 
பிட்ட இடங்களில்‌ தோன்றும்‌ 
ஒளிரும்‌ பட்டைகள்‌, டி.என்‌.ஏ. 
சுருளுக்குள்‌ செருகுகின்றன. 
௦ வள : கியூ-காய்ச்சல்‌ : ஆடு 
மாடுகளிடமிருந்து மனிதருக்குத்‌ 
தொற்றும்‌ ஒருவகைக்‌ காய்ச்சல்‌ 
நோய்‌. 

05 ௦6௱॥16% : க்யூஆர்‌எஸ்‌ 
தொகுதி : இதய மின்‌ வரை 
படத்தில்‌ ஒரு பகுதி. இதயக்‌ 
£$ழறைகளான வென்ட்ரிக்கிள்‌ 
கள்‌ சுருங்கும்போது தோன்றும்‌ 
பகுதி முதலில்‌ தோன்றும்‌ 
எதிர்மின்‌ திருப்பம்‌ கீழூ, 
அடுத்து நேர்மின்‌ திருப்பத்தால்‌ 
மேல்‌ நோக்கிய அலை ஆர்‌, 
தொடர்ந்து வரும்‌ எதிர்மின்‌ 
திருப்பம்‌ எஸ்‌ ஆகும்‌. 

5 ரஸ! : க்யூஆர்‌எஸ்‌ இடை 
நேரம்‌ : இதயக்கீழறையான 
வென்ட்ரிக்கிள்களின்‌ மின்‌ 
முனைப்பியக்கம்‌ மாறும்‌ நேரம்‌. 
இது இதய மின்‌ வரை படத்தில்‌ 


க்யூ அல்லது வங்குவதிலிருந்து 


எஸ்‌ அலை முடியும்‌ வரையுள்ள 
நேரம்‌. இதன்‌ சராசரி அளவு 


0.04 விநாடி, முதல்‌ 01 விநாடி, வரை. 


பபப ப ப டயய்யயயியியியயயயயகமயயைவவகைைககைை 








05 ௩36 : க்யூஎஸ்‌ அலை 
இதயமின்‌ வரைபடத்தில்‌ நேர 
மை ஆர்‌ இல்லாத முழுவதும்‌ 
எதிர்‌ (மின்‌ திருப்ப) அலை 
மட்டும்‌ கொண்ட. க்யூஆர்‌எஸ்‌ 
தொகுதி 
ரொர்ர்வ! : க்யூடீ இடைநேரம்‌ : 
இதயமின்‌ வரைபடத்தில்‌ இத 
யக்ேறை சுருங்கும்‌ நேரம்‌. க்யூ 
அல்லது வங்குவது முதல்‌ டீ 
அலை முடிவு வரை கணக்‌ 


. இடப்படுகிறது. இது இதயமின்‌ 


ஓட்ட முகப்பு மீள்‌ திருப்பத்‌ 
தைக்‌ குறிக்கிறது. 

002௦ : போலி மருத்துவன்‌; 
போலி அறுவையாளர்‌; அரை 
குறை மருத்துவம்‌ : மருத்துவ 
அறிவோ, பட்டறிவோ இல்லா 
மல்‌, இருப்பதுபோல்‌ நடிக்கும்‌ 
ஒருத்தன்‌. 

002௦10 : போலி மருத்துவம்‌ : 
ஒரு நோய்‌ நிலைக்கு குணம்‌ 
தரும்‌ பொருள்‌, சுவி, அல்லது 
மருத்துவ முறை என பொய்‌ 
யாகக்‌ கூறுதல்‌. 
0ப80வா$வர00518 : காற்குருடு: 
காற்‌ பார்வையின்மை. 


0ப20080% : நான்மடிப்பை 
(நான்குபையமைப்பு) குழந்தை 
களுக்கு குருதியேற்றம்‌ செய்ய 





0ப30316 


923 0 பகு ஈக 


ஏதுவான இரத்த சேமிப்பு 
பிளாஸ்டிக்‌ பை, வெளிப்‌ 
பைகள்‌ மூன்று கொண்டது. 
கிருமி புகா வகையில்‌ 500 மி.லி. 
முழு இரத்தத்தை சேமித்து 
அதை நான்கு 125 மி.லி, 
பகுதிகளாகப்‌ பிரித்துவைக்க 
உதவுகிறது. 

பெக்‌216 : நாற்கோண எலும்பு. 


பப80ோ!/0605 : நான்கு தலைத்‌ 
தசைகள்‌ : தொடையிலுள்ள 
நீட்டத்‌ தசையின்‌ நான்கு 
தலைத்தசைகள்‌. இது நான்கு 
பகுதிகளைக்‌ கொண்டது. 
0ப19ஊோா2!; ரபா ஊாரஈ2! : 
நாள்‌ முகைகள்‌ : நரம்பணுக்கள்‌ 
குவியப்‌ பெற்ற நடு மூளையின்‌ 
நான்கு மேடுகள்‌. 
0080196௱/ஈ2! ஐய/56 : நாற்றுடி 
நாடி : நான்கு துடிப்பும்‌ ஒரு இடை 
வெளியும்‌ உள்ள நாடி. வகை. 
0801ற818 (ரயமா(10218) : நான்‌ 
காம்‌ கருத்தரிப்பு : நாலுபெற்ற 
பெண்‌; நான்குமுறை கருத்தரித்து 
நாலு உயிருள்ள குழந்தை 
களைப்‌ பெற்றெடுத்த பெண்‌. 
ப௮0யற60 : நாற்கால்‌ விலங்கு : 
நான்கு கால்களையுடைய 
விலங்கு, கைகளையும்‌ கால்‌ 
களையும்‌ தரையில்‌ ஊன்றிய 
நிலை. 

பெ20ய!6 ௭80016 : நாற்கூட்டு; 
மடங்கு அம்மைப்பால்‌ 

- தொண்டை அடைப்பான்‌, 


. 0பல/(1214/4/6 : 


கக்குவான்‌, இளம்பிள்ளை 
வாதம்‌, வில்வாத சன்னி அகிய 
நோய்களுக்கு எதிராக நோய்த்‌ 
தடுப்பு செய்வதற்கான அம்மைப்‌ 
பால்‌ மருந்து. 

பண்பு சார்ந்த; 
பண்புத்திறன்‌ : பண்பு அடிப்படை 
யிலான; பண்பு தொடர்பான. 
பெவாட : தரம்‌: பண்பு. 
பாச்சா : அளவுமானி 
ஒருவருக்கு எந்த அளவு எக்ஸ்‌ 
கதிர்களின்‌ தாக்கம்‌ உள்ளது 
என்று கணிக்கும்‌ கருவி. 
பொ(82174௪ : அளவு சார்ந்த; 
அளவுத்‌ திறன்‌ : அளவுக்குரிய; 
அளவ தொடர்புடைய. 
பெவாப்நு : அளவு. 

மொலா(ரா6 : தொற்றுத்‌ தடைக்‌ 
காப்பு; ஒதுக்குக்‌ கண்காணிப்பு; 
அடைமனை; நோயாளியை 
தனிமைப்படுத்தல்‌ : பயணிகள்‌, 
கப்பல்‌ நோயாளிகள்‌ ஆகி 
யோரைத்‌ தொற்றுத்‌ தடைக்‌ 
காப்புக்காக தனிமையில்‌ வைக்‌ 
கும்‌ கால அளவு. 

யா! ஈ6 1ஈர்சாா8(/ால!- : பேர 
டைமனை; பன்னாட்டு அடைமனை. 


பெ : நான்கு நாள்‌ முறைக்‌ 
காய்ச்சல்‌ : நான்கு நாட்களுக்கு 
ஒருமுறை வரும்‌ காய்ச்சலுடன்‌ 
கூடிய வலிப்பு நோய்‌. 

பெவாகா வாக : நான்கு நாள்‌ 
முறைக்‌ காய்ச்சல்‌ : நான்காம்‌ 





0 பாரு 


நாள்தோறும்‌ விட்டுவிட்டு 
வரும்‌ மலேரியாக்‌ காய்ச்சல்‌ 
வகை. 


002(2ஈ8ரு நாற்தனிம: 


1. வரிசையில்‌ நான்காவது. 
2. நான்கு தனிமங்கள்‌ அல்லது 


நான்கு அணுக்கள்‌ சேர்ந்த ஒ௫ 
வேதியியல்‌ பொருள்‌. 
பெ6ாப-1430 0068724110 
குவெனு-மேயோ அறுவை 
பிரெஞ்சு அறுவை மருத்துவர்‌ 
க்குவெனுவும்‌ அமெரிக்க அறுவை 
மருத்துவர்‌ மேயோவும்‌ சேர்ந்து 
கண்டுபிடித்த அறுவை மருத்துவ 
புற்று நோயை குணப்படுத்த 
நேர்க்குடலையும்‌ சுற்றியுள்ள 
நிணக்கணுக்களையும்‌ வெட்டி 
வயெடுத்தல்‌. 

பய௦5ா2ா : குவஸ்டிரான்‌ : எலு 
மிச்சை மணமுடைய கொலஸ்‌ 
ட்ரிராமின்‌ என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

பபனாரஈர : கருத்துடிப்பு; ௧௬ 
அசைவு : கருவில்‌ குழந்தை 
உயிர்த்துடி,ப்பு நிலையடைதல்‌. 
பொதுவாக 16-19 வார காலம்‌. 


பக : பாதரசம்‌. 


பெ/௦%6 (250 : குவிக்சோதனை : 


ஒரு படிநிலை புரோத்ராம்பின்‌ 


சோதனை. அமெரிக்க மருத்துவர்‌ 


அர்மான்ட்‌ விளக்கிய சோதனையில்‌ 


தீராம்‌ போபிளாஸ்டின்‌ மற்றும்‌ | 


கால்சியம்‌ சேர்த்தபின்‌ இரத்தம்‌ 
உறைவதற்கான நேரம்‌. 
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பெ/௦1% (௦ பாரர்ய௦* (25% : குவிக்‌ 
டூர்னிக்கேட்‌ சோதனை : மேற்கை 
பில்‌ இரத்த அழுத்தக்கட்டுப்‌ 
பட்டையை கட்டுவதன்‌ மூலம்‌ 
தோன்றும்‌ கருஞ்சிறுப்பு தோற்‌ 
புள்ளிகளைக்‌ கணக்கிடும்‌ 
சோதனை. மேற்கையில்‌ இரத்த 
ஒட்டம்‌ தடை படும்போது 


'தந்துகிகளின்‌ வலுவின்மையைக்‌ 
. | கண்டுபிடிக்கும்‌ சோதனை. 


பென: அமைதியான அசை 
லின்மை : ஒரு நோய்‌ அடங்கிக்‌ 
கடக்கும்‌ நிலை; குறிப்பாக ஒரு 
தோல்நோய்‌ இவ்வாறு இருக்‌ 
கும்‌ அமைதிக்‌ காலம்‌. ப 
பப1ஈ2௦ராஉ : குவினேக்ரின்‌ : 
நாடாப்புழுநோய்‌, நூல்புழு 
நோய்‌ மருத்துவம்‌ மற்றும்‌ 
மலேரியாவை கட்டுப்படுத்தும்‌ 
மருத்துவத்துக்கும்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ காரவகை மருந்துப்‌ 
பொருள்‌. . ப 


பயா கா1(௦ஈ௨ : கொய்னல்‌ 
பார்பிட்டோன்‌ : குறுகிய காலம்‌ 
செயற்படும்‌ ஒருவகைப்‌ பார்‌ 
பிட்டுரேட்‌. இலேசான உறக்க 
மின்மை, மனக்கவலை நிலை 
களில்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
பபர்‌ : குவினாப்ரில்‌ : ஆஞ்சி 
யோடென்சின்‌ மற்றும்‌ நொதி 
தடுப்பு (ஏசிஈ இன்ஹிபிட்டர்‌) 
என்னும்‌ வகை சார்ந்த குருதி 
அழுத்தத்துக்கான மருத்துவத்தில்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ மருந்து. 

பெொ௦6'6 ஐய : குவின்க்‌(கே) : 
நாடி; தந்துகி நாடி : இதய 
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அயோரளரடர்ட்டிக்‌ வால்வ்‌ செயல்‌ 
படா நிலையில்‌, நகப்படுகையில்‌ 
தந்துகிப்‌ பரப்புகள்‌ வெளிறியும்‌ 
சிவந்தும்‌ மாறிமாறித்‌ தோன்றும்‌ 
நிலை. 

போலாா௦! : செயற்கைப்‌ பெண்‌ 
பால்‌ இயக்குநீர்‌ : செயற்கையான 
பெண்பாலின இயக்குநீர்‌ (ஹார்‌ 
மோன்‌). இது பால்‌ சுரப்பதை 
மட்டுப்படுத்துகிறது. 

பய்‌௦116 : குவினோலின்‌ : காய்ச்‌ 
சல்‌ எதிர்ப்பு மற்றும்‌ கிருமி 
நீக்க குணங்களைக்‌ கொண்ட 
க்வினின்‌ அல்லது கரி எண்‌ 
- ணையிலிருந்து பெறப்பட்ட 
கார வகைப்‌ பொருள்‌. 

- ஏய்‌: குயிர்க்‌ : விந்தையான 
செயல்‌, நடத்தை, அளுமை, 
ஏய்ப்‌புச்‌ செயல்‌, சொற்புரட்டு. 
- பொர்போொ6 : கொயினிடின்‌ 
கொயினா போன்ற வெடியக்‌ 
கலப்புடைய ஒரு வேதியியல்‌ 
மூலப்‌ பொருள்‌ (காரகம்‌). இது 
இதயத்‌ தமனித்‌ தசையில்‌ தனி 
விளைவினை உண்டுபண்ணு 
கிறது. சில சமயம்‌ தமனி நாரிழை 
யாக்கத்திலும்‌ பயன்படுகிறது. 
பராச : கொயினா : சிங்கோ 
னாப்‌ பட்டையிலுள்ள காரகப 
பொருள்‌ சிங்கோனாப்பட்டைக்‌ 
காரகமடங்கிய மருந்து. ஒரு 
சமயம்‌, முறைக்‌ காய்ச்சலுக்குப்‌ 
(மலேரியா) பயன்படுத்தப்‌ 
பட்டது. பின்னர்‌ இதற்குப்‌ 
பதிலாக வேறு மருந்துகள்‌ 
பயன்படுத்தப்படலாயின. இந்த 


மருந்துகளுக்கு எதிராக முறைக்‌ 
காய்ச்சல்‌ எதிர்ப்பு ஆற்றல்‌ 
பெற்றுவிட்டதால்‌, இப்போது 
இது மீண்டும்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
பட்டு வருகிறது. 

பயொர்ா : கொயினா நோய்‌ : 
தலைவலி, காதுகளில்‌ ஓசைகள்‌ 
எழுதல்‌, ஓரளவு செவிட்டுத்‌ 
தன்மை; கண்பார்வைக்கோளாறு; 
குமட்டல்‌ போன்ற நோய்க்‌ 
குறிகள்‌ தோன்றுதல்‌. கொயினாவை 
தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதால்‌ 
இவை ஏற்படுகின்றன. 

பயாவு : தொண்டை வீக்கம்‌; 
தொண்டை சீழ்க்கட்டி : உள்‌ நாக்குப்‌ 
பழுப்பு; உள்‌ நாக்கு அழற்சி. 
0ப௦1/912௮1 : நாள்‌ முறைச்‌ சன்னி : 
நாள்தோறும்‌ விடாமல்‌ வரும்‌ 
காய்ச்சல்‌. 

0ய௦1/81% : ஈவு : வகுத்து வந்த 
எண்‌. அறிவுக்குறி எண்‌ என்பது 
அறிவுத்திறன்‌ அளவெண்‌. 
சுவாச ஈவு என்பது, ஒரு குறிப்‌ 
பிட்ட கால அளவின்‌ போது 
உள்ளிழுக்கும்‌ ஆக்சி ஐன்‌ 
அளவுக்கும்‌, வெளிவிடும்‌ கார்பன்‌- 
டை-யாக்சைடின்‌ அளவுக்கும்‌ 
இடையிலான விகிதம்‌. 


36 : குயூ அலை : இதயாமின்‌ 
வரை படத்தில்‌ ஆர்‌ அலைக்கு 
முன்‌ தோன்றும்‌ ஒரு சிறிய எதிர்‌ 
மின்‌ திருப்பம்‌. இடது க&ீழறை 
யிலிருந்து வலது &ழறைக்கும்‌ 
£ீமறையிடைத்‌ தடுப்புச்‌ சுவர்‌ 
வழி ஏற்படும்‌ இயக்கம்‌. 
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[2010 : நாய்‌ வெறி சார்ந்த : நாய்‌ 
வெறி நோய்‌ பிடித்த, நீர்‌ 
வெறுப்பு நோய்‌ கண்டுள்ள, 
- வெறி கொண்ட. 

[20165 : வெறி நாய்க்கடி நோய்‌ : 
நாய்‌, பூனை, நரி, குருதி உறிஞ்சும்‌ 
வெளவால்‌ போன்ற பிராணிகள்‌ 
வெறி கொண்டு கடிப்பதால்‌ 
மனிதருக்குப்‌ பரவும்‌ ஒரு கிருமி 
யினால்‌ உண்டாகும்‌ நீர்‌ வெறுப்பு 
நோய்‌ இது உலசெங்கும்‌ ஏற்படும்‌ 
நோய்‌. இதைக்‌ குணப்படுத்த 
தடுப்பூசி மருந்துகள்‌ உள்ளன. 
நோய்க்கிருமி தொற்றியபின்‌ 


1 


நோய்‌ வெளிப்படுமுன்‌ எதிர்ப்‌. 


பொருள்‌ நீர்மம்‌ கொடுக்கப்‌ 
படும்‌. 

306 : இனம்‌. 

[3011421921 : முதுகெலும்பு வலி. 
முதுகுத்‌ தண்டு 


20 1௦0/2 : 
வலி. 


[30115 (ஈ௨௦15) : இறகு நடு 
நரம்பு (முருந்து!; முதுகெலும்புத்‌ 
- தண்டு; முதுகந்தண்டு துணர்‌ 
நடுக்காம்பு. 

[20114௦ : மெலிவெலும்பு. 
[2௦1115 (101616) ்‌ குழந்தை 
கணை : எலும்புருக்கி நோய்‌ 


எலும்பு நலிவு நோய்‌. வைட்ட 
மின்‌ குறைவு நோய்‌. 


[8012/: ஆரை நாடி; ஆரை : 
ஆரை நரம்பு; முன்கை ஆரை 
எலும்புக்குரிய. 

[201211௦1 ஊர : கதிர்வீச்சு 
மருத்துவம்‌. 

[30102] : மூலஉறுப்பு (மூலவேர்‌); 
முழுமையான : சேர்மத்தின்‌ 
அடிப்படைக்கூறாக அமைந்து, 
சேர்மத்தின்‌ இயல்பான வேதி 
பியல்‌ மாற்றங்களின்‌ போது . 
மாறாமலே இருக்கும்‌ தனிமம்‌ 
அல்லது தனிம அணு அல்லது 
அணுக்களின்‌ கூட்டம்‌. ஓர்‌ 
உறுப்பின்‌ மூலவேர்‌ சிலசமயம்‌, 
ஓர்‌ உறுப்பில்‌ கண்ட நோய்‌ 
உடல்‌ முழுவதும்‌ பரவாமல்‌ 
இருக்க அறுவை மருத்துவம்‌ 
மூலம்‌ அந்த உறுப்பின்‌ மூல 
வேர்‌ அகற்றப்படுகிறது. 
[301016 : நரம்பு வேர்‌; சிறு குருதிக்‌ 
குழாய்‌ : நரம்பின்‌ அல்லது நாளத்‌ 
தின்‌ வேர்‌ போன்ற உட்பிரிவு. 
[320120100௩ : பல்வேர்‌ நீக்கல்‌. 


[201012 : வேருக்குரிய : பல்‌, 
நரம்பு போன்றவற்றின்‌ வோர்‌ 
சார்ந்த. 
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2010ய/௦0030104 : வேர்‌ ஊடு 
கதிர்ப்படம்‌ : முதுகந்தண்டு நரம்பு 
வேர்கள்‌ களடுகதிர்‌ (எக்ஸ்ரே) 
படம்‌. இந்த வேர்களைக்‌ கதிர்‌ 
ஊடுருவாதவாறு செய்து, அந்த 
வோர்களின்‌ ஊளடு கதிர்ப்படம்‌ 
எடுக்கப்படுகிறது. நெகிழ்ச்சி 
யடைந்த இடை முதுகெலும்பு 
வட்டச்‌ சில்லின்‌ இடத்தையும்‌, 
அளவையும்‌ கண்டறிய இப்‌ 
படம்‌ எடுக்கப்படுகிறது. 
1201020146 : கதிரியக்கப்பொருள்‌; 
கதிரியக்க : அணுக்கரு மையம்‌ 
உறுதியற்றிருப்பதால்‌ வெப்பக்‌ 
கதிர்களைவீசக்கூடி.ய பொருள்‌. 
நுரையீரல்‌ நோய்களை ஆராய 
கதிரியக்கத்‌ தங்கம்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. கேடயச்‌ சுரப்பி யில்‌ 
(தைராய்டு) கதிரியக்க அயோடின்‌ 
இருக்கிறது. இதனை அளவிட்டு 
அறியலாம்‌. 

[30100101௦7 : கதிரியக்க உயிரி 
யல்‌ : உயிருள்ள திசுக்களின்மீது 


கதிரியக்கத்தின்‌ விளைவுகளை 


ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. 

130100265/ப௱ : கதிரியக்கச்‌ 
சீசியம்‌ : சீசியம்‌ என்ற தனிமத்‌ 
தின்‌ சுதிரியக்கத்‌ தன்மை 
கொண்ட ஒரு வடிவம்‌, இது, 
நோய்களுக்கான கதிரியக்க 
மருத்துவத்தில்‌ பயன்படுகிறது. 
301003001 : கதிரியக்கக்‌ கார்‌ 
பன்‌ : கார்பன்‌ (கரியம்‌) என்ற 


தனிமத்தின்‌ கதிரியக்க வடிவம்‌. 


இது, வளர்சிதை மாற்றம்‌ 
பற்றிய அராய்ச்சியில்‌ பயன்படு 
கிறது. 

[2010013௱ : ஊடுகதிர்‌ ஒளிப்படம்‌. 


[201007801 : ஊடுகதிர்ப்‌ படம்‌: 
ஊடுகதிர்‌ வரைபடம்‌; கதிர்‌ வரை 
படம்‌ : களடுகதிர்‌ (எக்ஸ்‌-ரே) 
ஒளிப்படம்‌. ஊடுகதிர்களைக்‌ 
கொண்டு ஒளிப்படம்‌ எடுத்தல்‌. 


120100720௭ : ஊடுகதிர்‌ வல்லு 
நர்‌; ஊடு கதிர்ப்படப்‌ பதிவாளர்‌; 
கதிர்‌ வரைவாளர்‌ : ஊடுகதிர்‌ 
(எக்ஸ்‌-ரே) நோய்களைக்‌ கண்டறி 
வதிலும்‌, நோய்‌ மருத்துவத்திலு:்‌ 
தகுதி பெற்ற வல்லுநர்‌. 
12010020௫7 : கதிர்‌ விரைவியல்‌; 
கதிர்‌ வீச்சு ஒளிப்பட வரைவி; 
ஊடு கதிர்ப்‌ படமெடுப்பு; ஊடு 
கதிரியம்‌ நோய்களைக்‌ 
கண்டறிய ஊடுகதிர்‌ (எக்ஸ்‌-ரே) 
ஒளிப்படம்‌ எடுத்தல்‌, மருத்துவ 
அலோசனைப்படி, உக்கிரமான 
நோய்களுக்கு ஊடுகதிரைப்‌ பயன்‌ 
படுத்தி மருத்துவம்‌ செய்தல்‌. 
£301010012160 யாவ சாயா 
210 பா௱ரஈ (௩45) : கதிரியக்க 
அயோடினேற்றிய குருதி நிணநீர்க்‌ 
கருப்புரதம்‌ : மூளை நைவுகளைக்‌ 
கண்டறிவதற்கும்‌, _ இரத்தம்‌ 
மற்றும்‌ குருதிநீர்‌ அளவுகளைக்‌ 
கண்டறிவதற்‌ கும்‌, சுற்றோட்ட 
நேரம்‌, இதய வெளிப்பாடு 
ஆகியவற்றை அளவிடுவதற்கும்‌ 
பயன்படுகிறது. ப 


120101501006 


"8010150006 : கதிரியக்க ஓரகத்‌ 
தனிமம்‌ : ஓரே அணு எண்ணு 
டன்‌ வெவ்வேறு பொருண்மை 
எண்கள்‌ (எடை) கொண்ட ஒரு 
தனிமத்தின்‌ வடிவங்கள்‌ கதிரி 
யக்க ஓரகத்‌ தனிம நுண்ணாய்வு 
மூலம்‌ ஒரு குறிப்பிட்ட உறுப்‌ 
பில்‌ கதிரியக்க ஓரகத்‌ தனிமம்‌ 
- உள்ளதா என்பதையும்‌, அதன்‌ 
அளவையம்‌ கண்டறியலாம்‌. 


[20101௦0915 : ஊடுகதிர்‌-கதிரியக்க 
மருத்துவர்‌; கதிரியலார்‌ : ஊடு 
கதிர்‌ (எக்ஸ்‌-ரே) மற்றும்‌ அது 
போன்ற 'உருக்காட்சி உத்தி 
களைப்‌ பயன்படுத்தி நோய்‌ 
களைக்‌ கண்டறியும்‌ மருத்துவ 
வல்லுநர்‌. ' 

120101௦007 : ஊடுகதிர்‌-கதிரியக்க 
மருத்துவம்‌; கதிர்‌ வீச்சியில்‌; 
கதிரியல்‌ : ஊடுகதிர்களையும்‌, 
அது போன்ற உருக்காட்சி 
உத்திகளையும்‌ பயன்படுத்தி 
நோய்க்குறிகளைக்‌ கண்டறிதல்‌. 
2010080ப6£ ; ஊடுகதிர்‌ ஊடுரு 
வாத : ஊடுகதிர்‌. (எக்ஸ்‌-ரே) 
ஊடுருவுவதைத்‌ தடுத்து, ஊடு 
கதிர்ப்‌ படத்தில்‌ உருவங்கள்‌ 
தெரியும்‌ படி செய்யும்‌ பண்பு. 
பேரியம்‌, அயோடின்‌ கூட்டுப்‌ 
பொருள்கள்‌ இந்தப்‌ பண்புகள்‌ 
கொண்டவை. எனவே, இப்‌ 
பொருள்கள்‌ ஊடுகதிர்ப்படம்‌ 
எடுப்பதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
.. படுகிறது. 


928 ₹2015 0301/1ப56. 


1301௦௦010௨ : ஊடுகதிர்‌ தூக்கம்‌. 
1501050007 : ஊடுகதிர்‌ ஆய்வு. 


£80105651146 : ஊடுகதிர்‌ உணர்‌ 
வுடைய : களடுகதிர்களினால்‌ 
(எக்ஸ்‌-ரே) பாதிக்கப்படக்‌. 
கூடிய, ஊளடுகதிர்ச்‌ சிகிச்சை 
யினால்‌ குணமாகக்கூடிய கட்டி. 
கள்‌. ப ப 
1201011672) : ஊடுகதிர்‌ மருத்து 
வம்‌; கதிரியக்க மருத்துவம்‌: : 
நோய்களுக்கான சிகிச்சையில்‌ 
ஒரு கோபால்ட்‌ மூலத்திலிருந்து 
வெளிப்படும்‌ கதிரியக்க அற்‌ 
றலைப்‌ பயன்படுத்தும்‌ சிறப்பு 
மருத்துவ முறை. உடலின்‌ ஒரு 
குறிப்பிட்ட பகுதியை, கவன 
மாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
நிலையில்‌ அணுக்கதிர்‌ வீச்சுக்கு 
உட்படுத்துவது. ப 
1301௦(11௦72015( : ஊடுகதிர்க்‌ கதிரி 
யக்க மருத்துவர்‌ : புற்றுநோய்‌ 
போன்ற நோய்களை உஊளடுததிர்‌ 
மற்றும்‌ பிற கதிரியக்க வடிவங்‌ 
களைப்‌ பயன்படுத்திக்‌ குணப்‌ 
படுத்தும்‌ மருத்துவ வல்லுநர்‌, 
1901012720 6ப*1105 (180/௦- 
(ராஜர) : ஊடுகதிர்‌ மருத்துவம்‌: ' 
ஊடுகதிர்க்‌ கதிரியக்க மருத்தவ 
முறை. 

[20151 020111ப5 : ரேடிஷ்‌ பேசில்‌ 
லஸ்‌ : மண்‌ மற்றும்‌ காய்கறிகளி 
விருந்து பெறப்படும்‌ மைக்கோ 
பேக்டீரியம்‌ டெட்ரே எனும்‌ 


கதிரியக்கத்தின்‌ 


₹201ப௱ 


929 300௦0௦ ௦௦11101160 (ரவ! 





வகையினதான நோயுண்டாக்‌ 
காத கோல்வடி வ நுண்ணுயிர்‌. 
£201ய௱ : ரேடியம்‌ (கதிரியம்‌) : 
இயற்கையாகக்‌ கிடைக்கும்‌ ஒரு 
கதிரியக்க உலோகத்‌ தனிமம்‌, 
தார்வண்டல்‌ திரள்களிலிருந்து 
கிடைக்கிறது. ஊடுகதிர்க்‌ கதிரி 
யக்க மருத்துவத்தில்‌ அவ்வப்‌ 
போது பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
[801 (காக ரேடியம்‌ 
சிகிச்சை; கதிரிய மருத்துவம்‌ : 
ரேடி யத்தை (கதிரம்‌) அல்லது 
அதன்‌ விளை பொருட்களைப்‌ 
பயன்படுத்தி நோய்‌ தீர்க்கும்‌ 
முறை. 

20105 : முன்கை வெளி எலும்பு; 
ஆர எலும்பு : முன்கை வட்டச்‌ 
சீர்‌ எலும்பு, முன்கை அரை 
எலும்பு. 

20௦ : ரேடியம்‌ வாயு (கதிரம்‌) : 
சிதைவால்‌ 
உண்டாகும்‌ வாயு வடிவக்‌ 
கதிரியக்கத்‌ தனிமம்‌. , 
80௦1 86605 : ரேடியம்‌ வாயு 
மாத்திரை : 'ராடோன்‌' என்ற 
கதிரியக்க ரேடியம்‌ வாயு 
(கதிரம்‌) அடங்கிய மருந்து 
மாத்திரைப்‌ பொதியுறை. ரேடி 
யம்‌ அணுக்களைச்‌ சிதைத்து 
இந்த வாயு உண்டாக்கப்படு 
கிறது. இது ஊடுகதிர்க்‌ கதிரி 
யக்க மருத்துவமுறையில்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 


120060 760 1106 0156856 : கிழி 
பட்ட செவ்விழை நோய்‌ : கிழி 
பட்ட உட்குமிவறை கொண்ட. 
இமைகளுடைய இயக்குதசை 
யணுவின்‌ வெளிப்பகுதியில்‌ 
பெருமளவு உயிரணுக்கள்‌ 
அழிந்துள்ள இழையன்‌ தசை 
நோய்‌. 

[21219% (651 : கீல்வாயு மூட்டு 
வீக்கச்‌ சோதனை : இரத்தத்தில்‌ 
&ல்வாயுக்‌ காரணிகள்‌ இருக்‌ 
கின்றவா என்பதைக்‌ கண்டறி 
வதற்கான சோதனை. இச்சோத 
னளையிலிருந்து கீல்‌ வாயு மூட்டு 
வீக்கத்திற்கான காரணத்தைக்‌ 
சண்டறியலாம்‌. 

[316 : நுரையீரல்‌ துடிப்பு; குழல்‌ 
ஒலி : நுரையீரவில்‌ உண்டாகும்‌ 
தோய்‌ காரணமாக ஏற்படும்‌ 
நாடித்‌ துடிப்பு. 

ஈறொ5ரு [1மா('5 306 : காது 
மடல்‌ அக்கி : மடலில்‌ கடுமை 
யான அக்கி நோய்‌, அத்துடன்‌ 
முகவாதமும்‌ சுவையுணர்வின்‌ 
மையும்‌ சேர்ந்திருக்கும்‌. 
310௦௱ ௦௦14701160 61! : தொடர்‌ 
பற்ற கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சோதனை: 
ஒரு புதிய சிகிச்சை முறையை 
சோதனைக்குட்படுத்தும்‌ 
திட்டம்‌. இதில்‌ தொடர்பற்ற 
முறையில்‌ சோதனைக்குட்‌ 
படுத்தப்படுவார்களுக்கு புது 
மருத்துவமும்‌, மற்ற கட்டுப்‌ 





[3111101116 


930 311012! 





பாட்டுக்‌ குழுவுக்கு மருந்தல்லா 
- பொருளும்‌ கொடுக்கப்படும்‌. 


[வார்/்ள்6 : ரேனிட்டிடின்‌ : இரைப்‌ 


பை மிகு சுரப்புநிலைகளுக்கும்‌ 


வயிற்றுப்‌ புண்ணுக்கும்‌ சிகிச்சை 
யளிக்கத்‌ தரப்படும்‌ ஹிஸ்ட 
மின்‌ எச்‌2 ஏற்பியெதிர்‌ மருந்து. 
[2116 000016 : 
தொகுப்பு : நடுமார்புப்‌ பகுதியை 
வடிக்கும்‌ அல்லது நுழை வாய்‌, 
நிணக்கணுக்கள்‌ பரவலாக 


சுண்ணக :(கரல்சிய) மயமாதலும்‌ 


உறுப்புள்‌ பொருள்‌ சண்ணகமய 
மாகலும்‌ உள்ள நிலை. ப 


£வாம/3 : அடிநாக்குக்‌ கட்டி; நாவடி 
வீக்கம்‌ : நாக்கின்‌ அடியில்‌, 
நாள அடைப்பு காரணமாக 
உண்டாகும்‌ நீர்க்கட்டி. 


53125 1௦065 : ரேன்வியர்‌ 


கணுக்கள்‌ : ஒரு நரம்பிழையின்‌ 
மெயின்‌ பொருளில்‌ குறிப்‌ 


பிட்ட இடைவெளிகளில்‌ சுருக்‌ 


கங்கள்‌. இதை விவரித்தவர்‌ 
௦பரெஞ்சு நோய்க்குறியியலாள 
ரான லூயி ரேன்வியர்‌ ஆவார்‌. 
£30 : வன்பாலூறவு; கற்பழித்தல்‌. 
8216 : நாக்கு மடிப்பு; ஒட்டல்‌ ை 
_ நாக்கில்‌ பின்பரப்பிலுள்ள ஒரு 
தையல்‌ விளிம்பு, பொருத்து 
வாய்‌, கூடல்‌ வாய்‌; மடிப்பு 
வாய்‌, நடு மடிப்பு. 

 ராள72௦140 : எலும்பு நொய்மை; 
மென்மையாக்கம்‌ : எலும்பு செறி 


ரேன்க்கே 


வின்றி நொய்மையாக இருத்தல்‌. 


எலும்பு அடர்த்திக்‌ குறைதல்‌. 


£35 98065 : ரேஸ்‌ மரபணுக்கள்‌ : 


- எலித்‌ தசைநார்ப்‌ புற்றில்‌ முத 


லில்‌ கண்டறியப்பட்ட, அன்‌ 
கோபுரோட்டீன்௧ள்‌ அல்லது 
புரோட்டோஅன்கோ, புரோட்‌ 
உன்களை காண்பிக்கும்‌ ஆன்‌ 
கோஜின்கள்‌ மற்றும்‌ புரோட்‌ 
டோ அன்கோஜின்களின்‌ குழு 


வலக்‌. 


[35006௫ 1௦௩06 : ரேஸ்ப்பெர்ரி 
நாக்கு : செம்புள்ளி நச்சுக்‌ 
காய்ச்சலில்‌ காணப்படும்‌ 
வீங்கிய வெண்சிம்புகளுடன்‌ 
சிவந்து பளபளக்கும்‌ நாக்கு. 


25006௫ 1(ப௱௦ய : ரேஸ்ப்பெர்ரி 
கட்டி : தொட்டால்‌ ரத்தம்‌ கசியக்‌ 
கூடிய காம்புடன்கூடிய ரேஸ்ப்‌ 
பெர்ரி பழம்‌ போன்ற கட்டி. 
விடெல்லோ-குடல்‌ நாளத்தின்‌ 
மூடாத இறுதிப்‌ பகுதியின்‌ 
சீதச்சவ்வு துருத்துவதால்‌ 
குழந்தைகளில்‌ காணப்படும்‌ 
தொப்புள்‌ சுரப்பிக்கட்டி. 
210116 18/6 : எலிக்கடிக்‌ காய்ச்‌ 
சல்‌ : திருகுசுருள்‌ வடிவ நுண்ணு 
யிரியினால்‌ உண்டாகும்‌ மறுக்‌ 
களிப்புக்‌ காய்ச்சல்‌. 


. 7804௦! : அறிவுக்குப்‌ பொருத்த 
மான 
| யிலான ஒரு செய்முறை அல்‌ 


' 1. காரண அடிப்படை 


லது வழிமுறை தொடர்பான. 


2. இயல்பான நடத்தை அல்லது 


நியாயவாதம்‌. 


£211011316 


931 762! ॥௱௨௱௱3ு்‌௱ஈ0 





13101216 : பகுத்தறிவுக்கோட்பாடு: 
ஒரு தரவை அல்லது நிகழ்வை 
விளக்கப்‌ பயன்படும்‌ பகுத்‌ 
தறியும்‌ முறை. 

121100/122101 : நியாயப்படுத்து 
தல்‌ : ஒருவார்‌ தனது நடத்தையை 
அந்நிகழ்ச்சிக்குப்‌ பிறகு, பகுத்‌ 
தறிவுக்கு அல்லது சமூகத்திற்கு 
ஏற்ற முறையில்‌ நியாயப்படுத்து 
கிற உளவியல்‌ பாங்கு. 

3465 : பிதற்றல்‌. 

[214-10060 : எலும்பும்‌ தோலு 
மான. 

௩8105 01568956 : ரேனாட்‌ 
நோய்‌ : விரல்‌ தமனிகளின்‌ 
தசையில்‌ ஏற்படும்‌ சுரிப்பு. 
இதனால்‌, கைகால்‌ விரல்களில்‌ 
தோல்‌ வெளிறிய நிறமாக 
அல்லது நீலநிறமாக மாறும்‌. 
சிலசமயம்‌ இளம்‌ பெண்‌ 
களுக்குத்‌ தசையழுகல்‌ நோய்‌ 
உண்டாகலாம்‌. கால்‌ கை 
விரல்களுக்கு இரத்தவோட்டம்‌ 
குறைவதால்‌ ஏற்படும்‌ நோய்‌. 
220110 : மறுவிளைவு; மறு 
செயல்‌; எதிர்‌ விளைவு : வேதி 
பியல்‌ மாற்றம்‌, விளைவு; மறு 
தலிப்பு. எ-டு: லிட்மஸ்‌ தாளுக்கு 
அமிலத்தால்‌ அல்லது காரத்‌ 
தால்‌ ஏற்படும்‌ விளைவு, மறு 
வினை; எதிர்செயல்‌. 

163010 0150106 : வாசிப்புக்‌ 
கோளாறு : ஒருவரது அறிவுத்‌ 


திறனைவிட மிகக்‌ குறைவான 
படிக்கும்‌ திறமையுள்ள ஒரு 
சொல்வளக்‌ குறைபாடு. 

₹630 ௩௪100 : ரீட்முறை 
கிரான்ட்லி டி.க்‌-ரீட்‌ வடிவ 
மைத்த இயல்பான குழந்தை 
பிறப்புக்கு உடல்‌ மன தயாரிப்பு 
முறை. 

£63021( : விளைவிப்புப்‌ பொருள்‌; 
விளையூக்கிப்‌ பொருள்‌ : எதிர்த்‌ 
தாக்காற்றல்‌ மூலம்‌ சேர்மத்‌ தின்‌ 
பொருட்கூற்று கண்டறிய 
உதவும்‌ பொருள்‌. 

£631/137 ௦ர2%$31/௦1 (௩.௦.) 
உண்மை உணர்த்தும்‌ மருத்துவம்‌: 
குழப்பமும்‌ மனச்சோர்வும்‌ 
அடைந்த நோயாளிகளுக்கு 
அவர்களின்‌ பெயர்‌, நேரம்‌, 
இடம்‌, தேதி முதலியவற்றை 
அடிக்கடி நினைவுபடுத்தி அவர்கள்‌ 
இயல்பு நிலையை உணரும்படி 
செய்யும்‌ மருத்துவ முறை. 
162110 (251110 : மெய்யியல்புச்‌ 
சோதனை : தனக்கு வெளியே 
யுள்ள உலகை முறையாக 
மதிப்பிட்டுத்‌ தீர்ப்புக்கூறும்‌ 
மனவியல்‌. 

[221 ௦ /௱வ0ார : உண்மை நேர 
வடிவக்காட்சி : ஒரு வேகமான 
செய்முறை நிகழ்வினை நுண்‌ 
நொடிகளில்‌ காட்சியாகக்‌ 
காணுதல்‌. இதற்கு பி பிரிவை 
கேளா ஒலியியல்‌ போன்ற மிக 


எனககக சச ைைதளை சைவ ணவ கலச கவன கை சவ்‌ சி ணக காப காக்க ண எரார எ்ஸ்னககையைள வவ க கை கக்க வடை அவலப்‌ ன 


[6 ௦16210 


விரைவான தகவல்‌ உய்த்துண 
ரூம்‌ செய்முறை தேவைப்படு 
_ இறது. 

மாவா : மீள்‌ மூச்சிழுப்பு : 
ஒரு மூடப்பட்ட வெளிக்குள்‌ 
- முன்‌ மூச்சு விடும்போது வெளிப்‌ 
படுத்திய வாயுவை உள்ளிழுத்தல்‌. 

_ 7609101421 : முரண்வாத எதிர்ப்பு 
நோயாளி : மருத்துவத்துக்கு 
ஒத்துழைக்காமல்‌ எதிர்ப்புத்‌ 
தெரிவித்து முரண்டுபிடிக்கும்‌ 
ப நோயாளி. 


16021 : நினைவு கூர்தல்‌; மீட்டறி 


தல்‌ : நிகழ்ச்சிகளை நினைவில்‌ 
வைத்துக்கொண்டு, தேவை 


- யானபோது நினைவுபடுத்திக்‌ 


கொள்ளுதல்‌. 


60யொப/21101 : வீரிய த்தும்‌ 
பாடு : ஒரு நாளத்தின்‌ வீரியத்‌ 


தை மீண்டும்‌ நிலைநாட்டுதல்‌. 


அடைத்திருக்கும்‌ குழாயை 
சீர்செய்து : திரவ ஓழுக்கு 
மீண்டும்‌ ஏற்படச்‌ செய்தல்‌. 

[20 60(80ப1ய௱ : 


கொழுப்புப்பை. : முதல்‌ வயிற்‌ 


றுப்பக்க முதுகெலும்பின்‌ முன்‌. 
 நிணநீர்க்‌ 
குழலின்‌: தொட.க்கத்திலுள்ள 
பேரிக்காய்‌ வடிவப்‌ பை. இது 
'குடலிலிருந்து சீரணித்த கொ 


“புள்ள மார்பக 


முப்பை ஏற்றுக்‌ கொள்கிறது. 


. 76062(146 567501. 808518 . ப 
உணர்வுப்‌ பேச்சிழப்பு.: கேட்கும்‌ 


'தேக்கப்பை' 


932 ௩6௦ 2ய586...... 


சொற்களுக்கு எந்தப்‌ பொரு 
ளும்‌ கொள்ள முடி யாமலிக்கும்‌ 
மூளை சார்ந்த நோய்‌. இந்‌ 
நோயாளி சைகை, எழுத்து, 
ஓவியம்‌ போன்ற செய்தித்‌ 
தொடர்பு வடிவங்களைப்‌ 
புரிந்து கொண்டாலும்‌ பேசும்‌ 
சொற்களைப்‌ புரிந்து கொள்வ 
தில்லை. -” 

16060101 : ஏற்பி நரம்புத்‌ 
தூண்டுதல்களை ஏற்று, அனுப்‌ 
பக்கூடிய உணர்வ நரம்பு. வேதி 
யியல்‌ பொருள்கள்‌, மருந்து 
களை ஏற்றுச்‌ செயல்படும்‌ 
அணுப்பகுதி. 

1606551/6 : மரபியல்பு மறைவு; 
அடங்கிய; மங்கிய : மரபாகத்‌ 
தோன்று பண்பியல்புகள்‌ தலை 
முறைக்குத்‌ தலைமுறை குறைந்து 
கொண்டு வந்து இறுதியில்‌ 


மறைந்துவிடுதல்‌. 
1201016( : பெறுநர்‌; ஏற்பான்‌; 
ஏற்பி. 


₹௦௦/119112ப52ா'8 0156256 : 
எலும்பழற்சி நோய்‌ : துணைக்‌ 
கேடயச்‌ சுரப்பி அளவுக்குமீறிச்‌ 
செயற்படுவதன்‌ காரணமாக. 
உண்டாகும்‌ எலும்பழற்சி 
நோய்‌. இதனால்‌ எலும்புகளில்‌ 
கால்‌ சியம்‌ குறைந்து நீர்க்‌ 
கட்டிகள்‌ உண்டாகும்‌. தோலில்‌ 


|. நிறப்‌ புள்ளிகளும்‌ ஏற்படும்‌. 
இதனை 'ரெக்ளிங்க்ஹாசன்‌ 


நோய்‌' என்றும்‌ கூறுவர்‌. 


201125 ஈளிம..... 


760115 ரளி வஷாொா௦€ : மல 
ஒழுக்கு நோய்‌ : முன்பக்க மலக்‌ 
. கழிவுச்‌ செயல்முறையில்‌ ஏற்படும்‌ 
கடுமையான கோளாறு காரண 
மாக இது உண்டாகிறது. இந்‌ 
நோயாளிகள்‌, படுத்திருந்தாலும்‌ 


தாழ்வான நாற்காலியில்‌ சாய்ந்‌ 


திருந்தாலும்‌, எந்த நேரத்‌ திலும்‌ 
மலம்‌ கசியும்‌. 

2௦௦1௫ 01 : ஒருங்கி 
ணைப்பு டிஎன்‌ஏ : இரு வேறு 
பட்ட உயிரிகளின்‌ மரபணு 
டி.ஆக்சிரிபோ நியூக்ளிக்‌ அமி 
லத்தை (டி.என்‌.ஏ) வேதியியல்‌ 
முறையில்‌ ஒருங்கிணைக்கப்‌ 


பட்ட டிஎன்‌ஏ இயல்பான மர 


பணுக்கள்‌. இயல்புமீறிய மர 
பணுக்கள்‌ ஆகியவற்றின்‌ கட்ட 
மைப்புகளையும்‌ செயற்பணி 
களையும்‌ ஆராய்வதற்கு இது 
பயன்படுகிறது. நடைமுறையில்‌ 
நோய்க்குறிகளைக்‌ கண்டறிய 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

. 72001 54ப004௦ 5யாரறு : மீட்டுரு 
வாக்க அறுவை : ஒரு திசுவை 
அது முன்னிருந்த வடிவுக்கு 
மீண்டும்‌ கொண்டுவர செய்யப்‌ 
படும்‌ அறுவை . மருத்துவ 
16௦010 : பதிவேடு : ஒரு நோயா 
ளியின்‌ கவனிப்பு தொடர்பான 
செய்தியை எழுத்தில்‌ பதிவு 


செய்யப்பட்ட ஆவணம்‌. 


933 160121 216519 


12000 : உடல்‌ நலமீட்பு; 
மீளல்‌. 

16000 ௭௦௦ : அறை 
அறுவை மருத்துவம்‌ செய்யப்‌ 
பட்ட நோயாளிகள்‌ மயக்கம்‌ 
தெளிந்து எழாத நிலையில்‌, 
வார்டுக்கு கொண்டு செல்லப்‌ 
படுமுன்‌ மயக்கம்‌ தெளிய குவ 
னிப்பு தருவதற்கான அறுவை 
அரங்கத்துக்கு அருகிலுள்ள 
அறை. த்‌ ப 
2076911081 சய : மனமகிழ்‌ 
மருந்து; இன்பமூட்டு மருந்து : தன்‌ 
விருப்பமாக தன்‌ இன்பத்துக்‌ 
காக எடுத்துக்கொள்ளப்படும்‌ 
மருந்துப்பொருள்‌. 

௦௦௮01௦ ர்வ : மனமகிழ்‌ 
மருத்துவம்‌. 

2௦00650௦0௦ : நோய்க்குறி 
மறுதோற்றம்‌ : நோய்க்குறிகள்‌ 
மீண்டும்‌ கிளர்ந்தெழுந்து 
தோன்றுதல்‌. 

௦௦111112௨௭ 5௨ : நேர்க்‌ 
கோட்டு நுண்ணாய்வி : உறுப்பி 
லுள்ள கதிரியக்கத்தை கண்டறிந்து 
அதன்‌ அமைப்புக்‌ கூறைக்‌ 


- காட்சியாக உருவாக்‌ கும்‌ கருவி. 


_ ர9௮௦0/ளடு : விளைவிப்பு ஆற்றல்‌. 


௮௦0 : விளைவிப்புக்‌ கருவி. 


59012] 82518 : மலக்குடல்‌ குறை 


வளர்ச்சி. 


60121 013006 


6019! 018002 : மலக்குடல்‌ பை : 
மலக்குடலினுள்‌ சிறுநீர்‌ நாளங்‌ 
களைப்‌ பொருத்துவதை இது 
குறிக்கிறது. சிறுநீர்ப்பைகளில்‌ 
கடுமையான நோய்‌ ஏற்படும்‌ 
போது பெருங்குடல்‌ இறுதிப்‌ 
பகுதியில்‌ $£றி செயற்கை 
நீர்ப்பை உண்டாக்கி நீர்‌ 
போக்குக்கு வழி செய்யப்படு 
கிறது. 

60121 ஊச : மயக்குடல்‌ 
வெப்பமானி. 


"6018; 481085 : மூல நோய்‌ 
மலக்குடலில்‌ ஏற்படும்‌ மூல 
நோய்‌. 


£60100616 : மலக்குடல்‌ நழுவல்‌; 


மலக்குடல்‌ பிதுக்கம்‌; மலக்குடல்‌ 
சரிவு; மலக்குடல்‌ இறக்கம்‌ 


மலங்கழிக்கும்‌ வாய்க்கு வெளிப்‌. 


புறத்தில்‌ அமைந்திருக்கும்‌ வகையில்‌ 
மலக்குடல்‌ நழுவியிருத்தல்‌. 

£601051911010080008/ : நேர்‌ 
வளைகுடல்‌ நோக்கல்‌ : வளை 
குடல்‌ அகநோக்கியைக்‌ கொண்டு 


நேர்குடலையும்‌ வளை பெருங்‌ 


குடலையும்‌ பரிசோதித்தல்‌. 


£601050006 : மலக்குடல்‌ ஆய்வுக்‌ 
கருவி; மலக்குடல்‌ நோக்கி; மலக்‌ 
குடல்‌ காட்டி : மலக்குடலைப்‌ 
பரிசோதனை செய்வதற்கான 


கருவி. ப 


934 . 1601ப௱ 
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16010519௦1 மலக்குடல்‌ 
சார்ந்த : மலக்குடல்‌ மற்றும்‌ 


பெருங்குடலின்‌ எஸ்‌ போன்‌ ர] 


_ வளைந்த பகுதி தொடர்பான. 


£601051000106010௦ஈ0 : மலக்‌ 
குடல்‌ அறுவை; மலக்குடல்‌ 
நெளிஎடுப்பு : மலக்குடலையும்‌, 
பெருங்குடலின்‌ எஸ்‌ போன்று 
வளைந்த பகுதியையும்‌ அறுவை 
மருத்துவம்‌ மூலம்‌ அகற்‌ அதல்‌. 
6010 பாமா! 1151ய12 : மலக்‌ 
குடல்‌, சிறுநீர்ப்‌ புற வழிப்புரை. 
[6010016106 : மலக்குடல்‌-கருப்‌ 
பை சார்ந்த : மலக்குடல்‌, கருப்‌ 
பை அகியவை தொடர்பான, 
£60101801வ! : மலக்குடல்‌-யோ 
னிக்‌ குழாய்‌ சார்ந்த : மலக்குடல்‌, 
யோனிக்‌ குழாய்‌ அகியவை 
தொடர்பான. னி 
£601048011வ1 *161ப/5 : மலக்குடல்‌ 
யோனிக்‌ புழை. 

[6010 425102] : மலக்குடல்‌-சிறு 
நீர்ப்பை சார்ந்த : மலக்குடல்‌, 
சிறு நீர்ப்பை தொடர்பான 


[6010 425108] 1151ப௮] : மலக்குடல்‌ 


சிறுநீர்ப்பை புரை. 


£601பா௱ : மலக்குடல்‌; குதவாய்‌ : 
பெருங்குடலின்‌ அடிப்பகுதி. 
இது எஸ்‌ போன்ற தெளிவுப்‌ 
பகுதிக்கும்‌, மலக்கழிவு வாய்க்‌ 
குழாய்க்குமிடையில்‌ அமைந்‌ 
துள்ளது. 


“௨ யாலற்கா்‌ 


935 [60 8 எ 


ண டானா ன ன ன ன ன ன ன னா 


2௦ய௱ம்ன[( : சாய்நிலை : படுத்‌ 
துக்கொண்டிருக்கும்‌ நிலை; 
சாய்ந்திருக்கும்நிலை. 
பரிசோதிப்பதற்காகச்‌ 
சாய்ந்திருக்கும்‌ நிலை. 
௦000221101 : குணமாதல்‌; மீட்சி 
பெறல்‌ : நோயிலிருந்து மீள்தல்‌; 
இழந்த வலிமையை மீளப்‌ 
பெறுதல்‌. 

[உளார்‌ ;: மீள்‌ நிகழ்வு : 7. ஒரு 
கால இடைவேளைக்குப்பின்‌ 
நோய்‌ அல்லது அறிகுறிகள்‌ 
மீண்டும்‌ தோன்றுதல்‌. 2. தனக்குதீ 
தானே திரும்புதல்‌. 

1௦0 01௦௦0 ௦81! : சிவப்பணு 
நுரையீரலிலிருந்து உடல்‌ 
திசுக்களுக்கு ஆக்ஸிஜனை 
இரத்தத்தின்‌ மூலம்‌ கொண்டு 
செல்லும்‌ அப்ப உருவான 
உயிரணுக்கள்‌. 

௦0 01௦௦0 0௦றப50165 : சிவப்புக்‌ 
குருதி அணுக்கள்‌. 

20 ே!1 201210 ஒூ- 
௦6௨ : சிவப்பணு கூறுபடும்‌ 
நோய்த்‌ தொகுதி : இதய வால்வு 
நோய்கள்‌, செயற்கை வால்வு 
பொருத்தல்‌, தீவிர இரத்தக்‌ 
கொதிப்பு அல்லது உறைகட்டி 
உறைவணுக்‌ குறைசோகையின்‌ 
போது, இரத்த நாளங்களுக்குள்‌ 
சிவப்பணுக்கள்‌ கூறுபட்டு அழி 
வும்‌ இரத்தமழிச்சோகை. 


[20 0611 றா6561/20146 :. சிவப்‌ 
பணுப்பதனப்‌ பொருள்‌ : இரத்த 
மேற்று நேரம்வரை, குருதி 
சிவப்பணுக்களின்‌ தொகுதி 
ஒன்றை திட்ரேட்‌, ஃபாஸ்‌ஃ 
பேட்‌, டெ.க்ஸ்ட்ரோசும்‌ அடி. 
னினும்‌ போன்ற பதனப்‌ 
பொருட்களைக்‌ கொண்டு 
திரவ நிலையில்‌ வைத்திருத்தல்‌. 
(2000005015 : இரத்தச்‌ சிவப்‌ 
பணுக்கள்‌. 

8௨3 01055 11(2ஈ21(/0வ! : பன்‌ 
னாட்டுச்‌ செஞ்சிலுவைச்‌ சங்கம்‌ : 
எங்கெல்லாம்‌. மனிதர்கள்‌ 
துன்பப்படுகிறார்களோ 
அங்கெல்லாம்‌, துயர்‌ நேராமல்‌ 
காத்து, துயர்‌ துடைக்கவும்‌ பாடு 
பட்டு மனிதர்களுக்கு மரியாதை 
யை உறுதி செய்து, உயிரையும்‌ 
உடல்‌ நலத்தையும்‌ காப்‌ 
பாற்றும்‌ ஜெனீவாவை தலை 
மையிடமாகக்‌ கொண்ட உலக 
ளாவிய நிறுவனம்‌. 


10 06021௦2110 : சிவப்பணு 
அழிவு : கர்ப்ப காலத்தில்‌ கருப்‌ 
பை தசைக்கட்டி மறி றும்‌ நார்க்‌ 
கட்டியில்‌ காணப்படும்‌ திசு 
வழிவு. 

1௦0 பெறா வு : சிவப்பு 
உள்ளாடை நோயியம்‌ : இளம்‌ 
குழந்தைப்‌ பருவத்தில்‌, ஒரு 
சிவப்பு நிறமியை உண்டு 
பண்ணும்‌ செர்ரேசியாமார்‌ 


ளார்‌ 


£60 6081128110 


செசன்ஸ்‌ எனப்படும்‌ நோய்ச்‌ 
கிருமியால்‌ உண்டாகும்‌ அபூர்‌ 
வமான வகை இரைப்பை 
குடல்‌ அழற்சி. 
£60 1808122140 : சிவந்து கல்‌ 
லீரல்‌ போலாதல்‌ : சிவப்பணுக்‌ 
கள்‌ வெளிக்‌ கசிவாலும்‌ 
ஃபைப்ரின்‌ திரட்சியாலும்‌ 
நுரையீரல்‌ சிவந்து கல்லீரல்‌ 
போலாதல்‌. இது லோபார்‌ 
நிமோனியா நோயின்‌ இரண்‌ 
டாவது நிலை. 


£60 01 (ரா௦ஈ14 : வெம்மைச்‌ 
சிவப்புத்‌ தொண்டை : பல்வேறு 
நோய்த்‌ தொற்றுகளால்‌ தவிர 
அழற்சியால்‌ சிவந்து காணப்‌ 
படும்‌ தொண்டையின்‌ வாய்ப்‌ 
பகுதி... 

[20 ஈர : சிவப்புத்‌ திசுவழிவு: 
குருதிக்குறைவால்‌ மூளை 
இரத்தமிழந்து ஏற்படும்‌ நோய்‌ 
நிலை. 

60 றா : சிவப்பு மச்சை : 
பல எலும்புகளில்‌ குமிவறை 
களில்‌ காணப்படும்‌ சிவப்பு 
நாளப்பொருள்‌. இரத்த ஓட்டத்‌ 
துக்குள்‌ சிவப்பணுக்களையும்‌ 
வெள்ளணுக்களையும்‌ தயாரித்‌ து 
வெளியிடும்‌ பொருப்பு அதற்‌ 
குன்னளது. 

760 ஈப௦/௦05 : சிவப்பு உட்கரு : 
நடுமுளையின்‌ பின்‌ பகுதியில்‌ 
காணப்படும்‌. பெரும்‌ மேடு. 


936 £6116011௦ 





£6 000110 808௩ : ஆக்சிஜன்‌ 


குறைக்கும்‌ பொருள்‌. 


160ப04௦1 : ஆக்சிஜன்‌ குறைத்தல்‌ 
உயிர்வளிக்‌ குறைப்பு : ஆக்சிஐன்‌ 
வாயுவைக்‌ (பிராணவாயு) குறைத்‌ 
தல்‌; எலும்பு ஒருங்கிணைத்தல்‌. 
௩660-51௨0 68]| : நீட்‌- 
ஸ்டென்பெடர்க்‌ உயிரணு : 
ஹாட்ஜ்கின்‌ நோயில்‌ காணப்‌ 
படும்‌, பல உட்கரு கொண்ட, 
பெரும்‌ ரெட்டிகுலோ என்‌ 
டேோதீலியல்‌ செல்‌. அஸ்ட்ரி 
யவைச்‌ சேர்ந்த நோய்க்குறி 
யிலாளர்‌ கார்ல்ஸ்டென்பெர்க்‌' 
கும்‌, அமெரிக்க நோய்க்குறியி 
யலாளர்‌ டோரதிரீடு இருவர்‌ 
பெயராலும்‌ இந்த செல்‌ பெயர்‌ 
பெற்றது. 


661) : மறுநுழைவு : இதயப்‌ 
பகுதி ஒன்றுக்குள்‌ ஒரு தூண்‌ 
டல்‌ மீண்டும்‌ வந்து அதை 
மறுபடி இயங்கச்‌ செய்வது. 
610160 றவ : ஏவு வலி : வலி 
உண்டாகும்‌ ஆதார இடத்தி . 
லிருந்து தொலைவில்‌ வலி 
ஏற்படுதல்‌. எ-டு தோள்‌ 
பட்டை சார்ந்த வலி பித்தப்‌ 
பை நோயில்‌ உணரப்படுதல்‌. 
£6116014௦ஈ : பிரதிபலிப்பு : 7. பின்‌ 
வளைதல்‌. 2. ஒரு பரப்பிலிருந்து 
ஒளி அல்லது வேறுவகை 
ஒளியமிழ்‌ அற்றலைத்‌ திருப்பி 
அனுப்புதல்‌. 


1671601015 


937 £61£201013 
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1211601015 : எதிரொலிப்பான்‌; 
ஒளிவாங்கி மீளனுப்பும்‌ சாதனம்‌: 
தோல்‌ பரப்பிலுள்ள ஒளிக்‌ 
கதிர்கள்‌ தோலுக்குள்‌ நுழை 


யாமல்‌ வேறுதிசைகளில்‌ திருப்‌ 


பியனுப்பும்‌, பொருள்கள்‌. 
டைட்டானியம்‌ டையாக்‌ 
ஸைடு, டேன்னிக்‌ ஆக்ஸைடு 
மற்றும்‌ கேலமின்‌ ஆகியவை 


உதார ணங்களாம்‌. 


6160 2௦ ; அனிச்சைச்‌ சுற்று : 
உணர்வு நரம்பணுவின்‌ ஒரு 
நரம்பியக்கப்‌ பகுதி, ஒரு உணர்‌ 
வுத்தாண்டலை தண்டுவடத்‌ 
துக்கு அனுப்பி, அங்கு அது 
இய்க்க நரம்பணுவுக்குச்‌ சென்று 
அங்கிருந்து அனிச்சைத்‌ தூண்‌ 
டல்‌ தொடர்புடைய தசை அல்‌ 
லது சுரப்பிக்குச்‌ செல்லுதல்‌. 
ஊ11௦% (212) 801400) : அனிச்சை 
செயல்‌; இயல்நரம்பியக்கம்‌; மறி 
வினை : மனதினால்‌ கருதப்படா 
மல்‌, புறத்தூண்டுதல்‌ நேரிடும்‌ 
போது, நரம்புக்கிளர்ச்சிக்‌ 
கிணங்கத்‌ தன்னியல்பாகத்‌ 
தூண்டப்படும்‌ உள்ளுறுப்பு 
இயக்கச்‌ செயல்‌. எ-டு : தும்ழு 
தல்‌; கண்ணிமைத்தல்‌,; இரு 
. முதல்‌. 

6116 6515 அளிச்சை 
வாந்தி: தொண்டையின்‌ சீதச்‌ 
சவ்வை தொடுவதால்‌ தூண்டப்‌ 
படும்‌ வாந்தி. 


[611% ராச : அனிச்சைச்‌ 
சுத்தியல்‌ : அனிச்சை மறு 
வினையைக்‌ கண்டறிய தசை 
களை அல்லது தசை நாண்‌ 
களைத்‌ தட்டிப்‌ பார்க்கப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ ரப்பர்‌ தலைப்பகுதி 
கொண்ட தட்டும்‌ சுத்தி. . 


£21௰: : பின்னொழுக்கு; பின்‌ 
னோட்டம்‌ : பின்னோக்கிய 
நீரோட்டம்‌. 


7௦112010 : ஒளி விலகல்‌; ஒளிக்‌ 
கோட்டம்‌; கதிர்ச்‌ சிதைவு : ஒளிக்‌ 
கதிர்கள்‌ மாறுபட்ட அடர்த்தி 
களையுடைய ஊடசங்கள்‌ 
வழியே செல்லும்போது கோட்‌ 
டமடைதல்‌ இயல்பான கண்‌ 
பார்வையில்‌ ஒளிக்கதிர்கள்‌ 
விழித்திரையில்‌ சந்திக்கும்‌ வகை 
யில்‌ கோட்டமடை கின்றன. 

2172011071 : பார்வைத்திறன்‌ 
சோதனையாளர்‌ : கண்‌ஒளிப்‌ 
பரிசோதகர்‌ கண்களின்‌ பார்‌ 
வைத்‌ திறனைக்‌ கணித்து 
பொருத்தமான சரிசெய்யும்‌ 
ஒளிவில்லையைக்‌ கண்டறி 
வதற்குப்‌ பயிற்சி பெற்ற ஒருவர்‌. 
1௦171200௨௦ : பார்வைத்திறன்‌ 
அளவி : கண்‌ களஎடகம்‌ போன்ற 
ஒளிகடக்கும்‌ பொருள்களில்‌ 
ஒளிவிலகல்‌ அளவை கணக்‌ 


கடும்‌ கருவி. 


£ஊ2௦0௦0ு : படியாமை; முரண்டு 
பிடித்தல்‌ : மருத்துவத்திற்கு உட்‌ 


பத தவ பபப ்்டடபபபவவயவைய 


761201௦0௫7 680 





பட மறுத்தல்‌; மருத்துவம்‌ 
செய்துகொள்ள பிடிவாதமாக 
முரண்டு செய்தல்‌. 
[611801006௦ : ஒளி விலகல்‌ 
அளவு : ஒளி விலகல்‌ பிழையளவு. 
[211201ப76 : மீள்முறிவு : முறிந்து 
பின்‌இணைந்த எலும்பு மீண்டும்‌ 


உடைதல்‌. 
[௦111001210 : குளிர்பதனப்பெட்டி. 


[6021672110 
புத்துயிரளித்தல்‌; மீளமைப்பு : 
திசுக்களுக்குப்‌ புத்துயிருட்டிப்‌ 


புதுவாழ்வளித்தல்‌. 

1606122110 01 1௦௩6 : நரம்பின்‌ 
புத்துயிர்ப்பு. 

ா601௱௦ஈ : திட்டமுறை : நல. 
வாழ்வுக்கான .அல்லது சிகிச்‌ 
சைக்கான, உணவு, உடற்‌ 
பயிற்சி, வாழ்க்கை முறை. 


ஆகியவற்றை முறைப்படுத்தல்‌. 
1601002! 121415 : 
அழற்சி : சிறுகுடல்‌ பின்பகுதி 
யில்‌ ஏற்படும்‌ அழற்சி. இது 
பெரும்பாலும்‌ வயதுவந்த 
இளையோருக்கு உண்டாகிறது. 
இதனால்‌ பின்சிறுகுடவில்‌ 
வீக்கத்துடன்‌ புண்‌: உண்டா 
கிறது. பெருங்குடல்‌, .மலக்‌ 
குடல்‌, மலங்கழியும்‌ வாய்‌ அகிய 
வற்றிலும்‌ இது ஏற்பட லாம்‌. 
₹601816160 ௱60/021 றா௨004/௦ஈ௦: 
பதிவுபெற்ற மருத்துவர்‌ : அங்க 


: புத்துயிர்ப்பு; 


பின்‌ சிறுகுடல்‌ 


₹60ப014811௦ 


ர 938 8201112110 





கரிக்கப்பட்ட மருத்துவக்கல்வி 
நிலையத்தில்‌ ஒரு முறையான 
கல்வி பயின்று, மாநில அல்லது 
தேசிய மருத்துவ கவுன்சிலில்‌ 
பதிவு செய்துள்ள ஒரு மருத்‌ 
துவத்‌ தொழில்‌ செய்பவர்‌. 

1601655101 பின்னடைவு; 
சவலை; சிறுபிள்ளைத்தனம்‌; பிற்‌ 
போக்கு : மனநோய்‌ மருத்து 
வத்தில்‌, உளவியல்‌ வளர்ச்சியின்‌ 
தொடக்க நிலைகளுக்குப்‌ 
பின்னோக்கிச்‌ செல்லுதல்‌. 
அதாவது, மேன்மேலும்‌ சிறு 
பிள்ளைத்தனமாக நடந்து 
கொள்ளுதல்‌. மனத்தளர்ச்சியி 


னால்‌ ஏற்படும்‌ பைத்தியத்‌ 


தின்போது இது உண்டாகிறது. : 
தாய்க்கு இன்னொரு குழந்தை 
பிறக்கும்போது இளங்குழந்தை 
களுக்கு இது உண்டாகிறது. 
இந்தக்‌ குழந்தைகளைச்‌ சவலைப்‌ 
பிள்ளைகள்‌ என்பார்கள்‌. 
£60ப18110 ௦71 [86211௦ 
மூச்சுக்கட்டுப்பாடு. 

: எதிர்‌ஒழுக்கு; 
பின்னேற்றம்‌; எதிர்க்களித்தல்‌ : 


- பின்னோக்கிப்‌ பாய்தல்‌. எ-டு : 


இரைப்பையிலுள்ள பொருள்‌ 

கள்‌ வாய்வழி வெளியேறுதல்‌. 

£618011181101 : மறுசீரமைவு; 
மறுவாழ்வு : நோய்‌ நலிவின்‌ 
இயலாநிலைகளை அகற்றி 
முன்போல்‌ வாழ்க்கை நடத்து 
வதற்கு உதவி புரிதல்‌. 





₹௦ 241101 
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ரபா : நீர்‌ மருத்துவம்‌ 
உடல்‌ நீர்வறட்சி நீக்கல்‌. 
£2[ரீ£0(1௦ : மீள்தொற்று 
முதல்நிலைத்‌ தொற்றிலிருந்து 
மீண்ட பின்னர்‌ அதே நுண்ணு 
யிரால்‌ மீண்டும்‌ ஏற்படும்‌ 
தொற்று. 

[616201211௦ : மீள்‌ ஒன்றிணைப்பு: 
ஒரு மனநிலைக்கோளாறால்‌ 
ஏற்பட்ட தொந்தரவுகளி 
லிருந்து மீண்டும்‌ நன்கு 
ஒழுங்கமைந்து செயல்படுதல்‌. 
61625 ஷுாம்‌௦௱6€ : மூட்டு வலி 
(ரெய்ட்டெர்‌ நோய்‌) : பெண்‌ 
களுக்கு உண்டாகும்‌ ஒருவகை 
மூட்டு வலிநோய்‌. இமையிணைப்‌ 
படல அழற்சி, மூத்திரக்‌ குழாய்‌ 


அழற்சி ஆகியவையும்‌ இதனுடன்‌ 


சேர்ந்து வருகிறது. 

"6)6௦4௦1 : ஏற்க மறுத்தல்‌; திசுப்‌ 
பொருந்தாமை : பொருத்தப்‌ 
பட்ட திசுக்கள்‌' அழிந்து 
படுவதற்கான செய்முறை. உடலில்‌ 
ஒட்டு அறுவை மருத்துவம்‌ 
மூலம்‌ பொருத்தப்பட்ட உறுப்பினை 
உடல்‌ ஏற்க மறுத்து விடுதல்‌. 
திசுத்‌ தள்ளுதல்‌. 

£/பங2(40 : இளமையாக்கம்‌ : 
மீண்டும்‌ இளமையின்‌ வலிவும்‌ 
பொலிவும்‌ பெறுதல்‌. 
613051 10 *$ஊஊ : மீள்‌ காய்ச்சல்‌; 
மறுக்களிப்புக்‌ காய்ச்சல்‌ 
உண்ணியினால்‌ உண்டாகும்‌ 


ஒருவகை நோய்‌. ஒரு வாரம்‌ 
காய்ச்சல்‌ இருந்து, மீண்டும்‌ 
குணமாவது போல்‌ தோன்றி, 
மறுபடியும்‌ கடுமையாகக்‌ காய்ச்‌ 
சல்‌ தோன்றுதல்‌. 
212414௨ மாஞ/௦னார்‌/2 : ஒப்பிட்டு 
இதயக்குறை துடிப்பு : இயல்பாக, 
உடல்‌ வெப்பநிலை அரை 
டிகிரி குறைந்தால்‌ நாடித்‌ 
துடிப்பு பத்துகூடும்‌. அனால்‌ 
இந்த நாடி-வெப்ப அளவுத்‌ 
தொடர்புநிலை இல்லாதடை 
பாய்டு, மூளையறை அழற்சி, 
மூளைச்சீழ்க்கட்டி, டெங்கு 
காய்ச்சல்‌, கல்லீரல்‌ அழற்சி, 
தீப்புண்‌ நிலைகளில்‌, உடல்‌ 
வெப்ப நிலையோடு ஓப்பிடும்‌ 
போது, நாடித்துடிப்பு குறை 
வான அளவில்‌ உள்ளது. 
£ஏ12(/0 : உறவு; திசு உறவு. 
7௦1204௨151 : ஒப்பீட்டு ஆபத்‌ 
தளவு : ஒரு குறிப்பிட்ட பரம்‌ 
பரை காரணி அல்லது சூழல்‌ 
காரணியால்‌ பாதிப்பு உள்ள 
வர்களிலும்‌ இல்லாதவர்களி 
லும்‌ ஒரு குறிப்பிட்ட நோய்‌ 
தோன்றும்‌ எண்ணிக்கை வீதம்‌. 
[6124146 (3000௦21012 : அதிமிகை 
இதயத்துடிப்பு (கீல்வாதம்‌) 
காய்ச்சல்‌ தொண்டை. அடைப்‌ 
பான்‌ கீளாஸ்ட்ரிடிய தொற்று 
கள்‌ உருக்கி நோய்‌ மற்றும்‌ 
(தைராய்டு நச்சு நோய்‌) மற்றும்‌ 
தை ரோடாக்சிகோசிஸ்‌ 





76124 
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11 ைதகைகைகசகதககைகைைவைைச சைகை கககைகைகையளைவ்‌ வையை கா்‌ 


போன்ற நோய்களில்‌ உடல்‌ 
வெப்பத்தால்‌ ஏற்படுவதைவிட 
வேகமாக நாடி துடிப்பது. 
612) : தளர்த்துதல்‌; தளர்வு : தசை 
நரம்புகளைத்‌ தளர விடுதல்‌. 

- ஏலம்‌: தசைத்‌ தளர்ப்பு மருந்து; 
அழுத்தக்‌ குறைப்பி; தளர்த்தி, 
நெகிழ்த்தி. - 

[21202110 : தசைத்‌ தளர்ப்பீடு: 
தளர்வுறல்‌; நெகிழ்வு. 


212)21101 (ஊக : தளர்வு 
மருத்துவம்‌. : 
7612 : ரிலாக்சின்‌ : பெண்‌ 


கருப்பையில்‌ சுரக்கும்‌ நீர்‌. இது | 


கருப்பைக்‌ கழுத்தினை மென்‌ 
மையாக்கி தசை நார்களைத்‌ 
தளர்த்தி குழந்தை பிறப்பதை 
எளிதாக்குகிறது. 

6£!625110 ப ்பட்து விடுலிக்‌ 
கும்‌ இயக்குநீர்‌ (ஹார்மோன்‌! : 
ஹைப்போதாலமஹில்‌ தயாரிக்‌ 
கப்பட்டு, ஒரு இணைக்கும்‌ 
சிரை வழியாக நேரடியாக 
பிட்யூட்டரி சுரப்பிக்குள்‌ 
செலுத்தப்படும்‌ பல பெப்டை 
டுகளில்‌ ஒன்று. 

72116 : நோய்‌ விடுவி; நோய்‌ 
நீக்கு. 

ஈ£14 : விரைவுக்‌ கண்‌ இயக்கம்‌ 
கனவு நிலையில்‌ ஒரு இயக்கம்‌. 
[ஊர்‌ : நோய்நீக்கி; பிணி நீக்கி: 
நோய்‌ நீக்கிப்‌ பொருள்‌, ஒரு 


நோயை குணப்படுத்தும்‌ அல்‌ 
லது அதன்‌ அறிகுறிகளிலிருந்து 
விடுவிக்கும்‌ பொருள்‌. 

[ரா ஊல!1524/௦ : மீள்கனிமமாக்‌ 
கல்‌ .: உணவூட்டக்‌ குறைபாடு 
அல்லது நோயால்‌ இழந்த 
கனிமங்களை மீன்‌ நிரப்புதல்‌. 

[ஊா1/55101 : நோய்‌ தணியும்‌ 
காலம்‌ குறைப்பு; தணிவு : 
காய்ச்சல்‌ அல்லது வேறு நோய்‌ 
தணிகிற கால அளவு. 

[212| : சிறுநீரகம்‌ சார்ந்த; சிறு 
நீரகம்‌. 

[டாவ எ்று ்‌ சிறுநீரகத்‌ தமனி. 


[20௮ ௦810ப!ர : சிறுநீரகக்கல்‌. 


[62] *2//பா : சிறுநீரகச்‌ செய 
லிழப்பு. ப 

[621 *யா01/௦ஈ5 : சிறுநீரகச்‌ 
செயற்பாடு. 

ரா : ரெனின்‌ : சோடியம்‌ 
இழப்புக்குப்‌ பதிலாகச்‌ சிறு 
நீரகத்திலிருந்து இரத்தத்திற்குள்‌ 


செலுத்தப்படும்‌ ஒரு செரி 
மானப்‌ பொருள்‌ (என்சைம்‌). 
ர : ரென்னின்‌ : குழந்தை 
களின்‌ இரைப்பை நீரில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ பாலை உறைய வைக்கும்‌ 
(தயாரிக்கும்‌) பொருள்‌. இது 
கேசினோஜனைக்‌ கேசினாக 
மாற்றுகிறது. இந்தக்‌ கேசின்‌, 
கால்சியம்‌ அயனிகளுடன்‌ 
சேர்ந்து கரையாத தயிராக 
மாற்றப்படுகிறது. 
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160௦01௭ற : சிறுநீரக செயல்பதிவு: 
வெளிகதிரியக்க கண்டறி பெறி 
களைக்‌ கொண்டு சிறுநீரகத்தின்‌ 
செயல்பாட்டை அளவிடுதல்‌. 


உா௦3250ய/௨ா ராநுறஊார்சா5[0ு : 
சார்‌ இரத்த உயரழுத்தம்‌ (௩444) : 
தமனி இறுக்கம்‌, நார்த்தசை 
பிறழ்வளர்ச்சி அல்லது குருதி 
உறை பொருள்‌ காரணமான 
சிறுநீரகத்தமனியடைப்பால்‌ 
ஏற்படும்‌ உயர்‌இரத்த அழுத்தம்‌. 
12௦ 11705 : மூச்சுக்‌ குடற்காய்ச்சல்‌ 
கிருமி : மூச்சுக்‌ குடற்காய்ச்சல்‌ 
கிருமி என்று முன்பு அழைக்‌ 
கப்பட்டது. இது ஆர்‌.என்‌.ஏ. 
கிருமிகள்‌ அடங்கிய தொகுதி 
யில்‌ ஒன்று. இது கடுமையான 
நோய்‌ எதனையும்‌ உண்டாக்கா 
மல்‌ ழுூச்சுக்‌ குழாயையும்‌ 
குடலையும்‌ பாதிக்கிறது. 

2061/(1௦ 5மரக1ஈ [ரியாக : மறு 
நிகழ்வுத்‌ திருகுக்‌ காயங்கள்‌ : 
முகுது வலி, ஒரு கையில்‌ அல்‌ 
லது இருகைகளிலும்‌ அல்லது 
கால்களில்‌ வலி ஆகியவை 
இதில்‌ அடங்கும்‌. பொருத்த 
மில்லாத அசைவுகள்‌, இயக்க 
மில்லாத தசை நிலைமை, 
இடக்குமுடக்காக நின்று 
கொண்டு வேலை செய்தல்‌ 
அகியவை இதற்குக்‌ காரணம்‌. 


(201300௱௦ா மாற்றிப்‌ பொருத்‌ 


தல்‌; இழப்பீடு செய்தல்‌ : இழக்கப்‌ 


- உணர்ச்சி 


பட்ட ஒரு பொருள்‌ அல்லது 
பகுதிக்குப்‌ பதிலாக . அதே 
மாதிரி பொருள்‌ அல்லது 
அமைப்பை பொருத்தல்‌. 
[2011௦2141௦ : நேர்படியெடுத்தல்‌ : 
(பிரதி)யெடுத்தல்‌, இரட்டித்தல்‌ 
அல்லது மறு உருவாக்கச்‌ செய்‌ 
முறை. ஒரு மூல டி.என்‌.ஏ. 
அமைப்பிலிருந்து, ஒரு வழித்‌ 
தோன்றல்‌ டி.என்‌.ஏ. மூலக்கூறை 
உருவாக்கும்‌ செய்முறை. . 
160012112214௦ : மறுமுனைமாறல்‌; 
மீள்‌ முனைப்படல்‌ : படல அணு 
அல்லது இழை மீள்‌ முனைப்‌ 
படும்‌ செயல்முறை. 
200511௦149 : மீள்‌இடம்வைத்‌ 
தல்‌ : ஒரு உடல்‌ பகுதியை அல்‌ 
லது உறுப்பை இயல்பான 
இடத்தில்‌ திரும்ப வைத்தல்‌. 
60ா655108 : உணர்வடக்கம்‌; 
உணர்ச்சி ஒடுக்கம்‌; செயல்தடை: 
இயற்கைத்‌ துூண்டுதல்களை 
அடக்கி ஒடுக்குதல்‌. அவா, 
போன்றவற்றை 
உணர்வு நிலையிலிருந்து விலக்கி 
உள்‌ மனதிற்குள்‌ ஒடுக்கி 
வைத்தல்‌. உணர்ச்சிகளும்‌ சிந்தனை 
களும்‌ நடத்தை முறையை 
உருவாக்குவதாகப்‌ பிராய்டு 
கருதினார்‌. இவற்றை ஒடுக்கு 
வதால்‌, அவை கனவுகளாகவும்‌ 
நரம்பு நோய்க்‌ கோளாறுகளா 
கவும்‌ வெளிப்படுகின்றன. 


600000110௩ 


7600 0ப௦(1௦ஈ : இனப்பெருக்கம்‌. 


"601௦0௦6116 : மீள்முடிவு தரும்‌ 


தன்மை : ஒரு சோதனையை பல 
சந்தர்ப்பங்களில்‌ திரும்பச்‌ 
செய்முறைப்படுத்தும்போது 
ஒரே மாதிரி முடிவை காட்டும்‌ 


தன்மையளவு. 


£6000ப0446 1510 : மகப்பேறு 
முன்‌ நிகழ்வு : கர்ப்பம்‌, குழந்‌ 
தைப்பேறு அகியவை .பற்றிய 
ஒரு பெண்ணின்‌ க என்‌ 
வரலாறு. 

"60௦0001146 55120 : இனப்‌ 
பெருக்க மண்டலம்‌ 


பெருக்கத்திற்காக அமைத்து 
- உள்ள உறுப்புகளும்‌ திசக்‌ 


களும்‌ அண்களிடம்‌ விரை, 


குருதிநாளங்கள்‌, சிறுநீர்ப்பை 


முன்வாயில்‌ சுரப்பி, விந்துப்‌ 


பைகள்‌, மூத்திர ஒழுக்குக்‌ 
குழாய்‌, அண்குறி, பெண்ணிடம்‌ 
கருப்‌ பை, கருப்பையிலிருந்து 
கர வெளியேறும்‌ குழாய்கள்‌, 


யோ ஸிக்குழாய்‌ கருவாய்‌. 
(குய்யம்‌) அகியவை இதில்‌ 


அடங்கும்‌. 
£60ா௦ 040100 152 : பேறு 
கால மனநோய்‌. 


16560110ஈ : அறுத்து நீக்குதல்‌; 
வெட்டி அகற்றல்‌; அரிதல்‌; 
வெட்டி ஒட்டல்‌ : அறுவை மருத்‌ 
துவத்தில்‌ எலும்பு, 
தெலும்பு முதலியவற்றை சீவி 
நறுக்கி எடுத்தல்‌. 


்‌ இனப்‌: 


குருத்‌. 


942 £651060ு 
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6560110081 8பாரஒறு : அகற்றல்‌ 
முறை அறுவை; வெட்டி ஒட்டல்‌ 
அறுவை. 
6560105006 : சிறுநீர்ப்பைத்‌ 
திசு வெட்டு : சிறுநீர்ப்பை, 
புராஸ்டேட்‌, கிறுநீர்த்தாரை 
யில்‌ உள்ள நோய்ப்‌ பகுதிகளை 
அறுத்தெடுக்கும்‌ அகநோக்கித்‌ 
திசு வெட்டி. 


1856010106 : அறுத்து நீக்குக்‌ 
கருவி; அரிவெட்டி : அறுத்து 
நீக்குவதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ கருவி. 

£652ா॥6 : ரிசர்ப்பின்‌ : மட்டு 
மறிய இரத்த அழுத்தத்தின்‌ 
போது பயன்படுத்தப்படும்‌ 
முக்கியக்‌ காரகம்‌. இது மற்ற 
மருந்துகளோடு கொடுக்கப்படு 
கிறது. இதனை நீண்ட நாள்‌ 
பயன்படுத்தினால்‌ கடும்‌ மனச்‌ 
சேர்வு நோய்‌ உண்டாகும்‌. 
£658/015 04 1176014௦ஈ : நோய்த்‌ 
தோற்றப்‌ பகுதிகள்‌ : மனித 
உடலில்‌ கைகள்‌, மூக்கு, தோல்‌, 
வயிறு ஆகியவை நோய்‌ தோன்‌ 
றம்‌ பகுதிகளாகும்‌. இவை சில 


- சூழ்நிலைகளில்‌ நோய்தோன்றும்‌ 
- இடங்களாக அமைகின்றன. 
ழி 


_ 788 : உறைவிடப்பயிற்சி : 


ஓராண்டு உள்ளுறைபணி 
முடிந்த பிறகு ஒரு மருத்துவக்‌ 
கல்விமனையில்‌ தொழிற்பயிற்சி 
பெறும்‌ முறையான மருத்துவப்‌ 





£65/00ம 


943 65 0172101 


வப ப ப ப ட்பபய்யயெயெயியியியயிய்யவயயமெயிவமயயவமைககமயயவவை வயசை 


படிப்புத்‌ திட்டகாலம்‌, மூன்‌ 
றாண்டு காலப்பயிற்சியாகுமிது. 
[2510ப21 : எஞ்சிய; எச்சப்‌ 
பொருள்‌; மீந்த; தேங்கிய; எச்சம்‌: 
நுரையீரலில்‌ வல்லந்தமாகக்‌ 
காற்றை வெளியேற்றிய பிறகு 
எஞ்சியிருக்கும்‌ காற்று; சிறு 
நீர்ப்பையில்‌ சிறுநீர்‌ கழித்த 
பிறகு எஞ்சியிருக்கும்‌ சிறுநீர்‌. 


76515 : பிசின்௧ள்‌; ஒட்டுப்பசை :- 


நீரில்‌ கரையாத, திடமா, மணி 
உருவமற்ற கரிய மீச்சேர்மங்கள்‌. 
இவை இயற்கையாகக்‌ கிடைக்‌ 
கும்‌; செயற்கையாகவும்‌ தயாரிக்‌ 
கலாம்‌. 

651518௮1௦6 : எதிர்ப்பாற்றல்‌; 
எதிர்ப்பு; தடையாற்றல்‌ : எதிர்க்‌ 
கும்‌ அல்லது தடுக்கும்‌ ஆற்றல்‌. 
உளவியலில்‌, தன்னுணர்வற்ற 
எதிர்ப்பிலிருந்து உணர்வு 
நிலைக்குத்‌ திரும்புவதைத்‌ தடுக்‌ 
கும்‌ ஆற்றல்‌. மருத்துவத்தில்‌ 
ஒரு நோயை எதிர்த்துத்‌ தாக்குப்‌ 
பிடிக்கும்‌ ஆற்றல்‌. 

16501ப11௦ : வீக்கம்‌ முறைதல்‌; 
ஊமைவீக்க நீக்கம்‌; வீக்கத்‌ 
தளர்வு: ஊமை வீக்கம்‌, சீழ்‌ 
வைக்காமலேயே மறைந்து 
விடுதல்‌. 

[2501ப46 : தசை கரைப்பான்‌ : 


தசை கரைப்பு மருந்து. தசை | 


கரைப்பு மேற்பூச்சு மருந்து, 
தசை கரைக்கும்‌ ஆற்றல்‌ 
கொண்ட. 


1650146( : கரைப்பு மருந்து : 
கழலை முதலியவற்றைக்‌ கரைக்‌ 
கும்‌ மருந்து கட்டிகளைக்‌ கூறு 
படுத்திக்‌ கரைக்கும்‌ மருந்து. 

12601210௦6 : ஒத்த ஒலியெதிர்வு: 


_ ஓத்திசைவு : நன்கு அதிரும்‌ ஒரு 


பகுதியைத்‌ தட்டிப்பார்ப்பதால்‌ 
கிடைக்கும்‌ ஒலி. 

166௦/யா௱ : ரெசோனியம்‌ 
பொட்டாசியத்தை எர்த்துக்‌ 
கொள்ளக்கூடிய ஒரு செயற்‌ 
கைப்‌ பிசினின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
இரத்தத்தில்‌ அளவுக்கு அதிக 
மாகப்‌ பொட்டாசியம்‌ இருக்கும்‌ 
போது இது கொடுக்கப்படு 
கிறது. 

16501011௦1 : ரிசோர்சினால்‌ 
தோலில்‌ தேய்க்கும்‌ பூச்சு 
மருந்து. முகப்பருவுக்குக்‌ களிம்‌ 
பாகவும்‌, தலைப்‌ பொடுகுக்குக்‌ 
கழுவு நீர்மமாகவும்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 

128010(101 : மறுஉறிஞ்சல்‌; ஈர்த்‌ 
துக்கரைத்தல்‌; மீள்‌ உறிஞ்சுகை : 
மீண்டும்‌ உறிஞ்சிக்‌ கொள்ளும்‌ 
செயல்‌. எடு: எலும்பு முறிவைத்‌ 
தொடர்ந்து என்புப்‌ பொருளை 
உறிஞ்சிக்கொள்ளுதல்‌; பருவத்‌ 
தில்‌ விழுகிற பற்களின்‌ வேர்கள்‌ 
மறுபடி, உள்வாங்கிக்‌ கொள்ளுதல்‌: 
[251200 : மூச்சோட்டம்‌ (சுவா 
சம்‌); மூச்சு விடுகை; மூச்சு விடல்‌; 
மூச்சு : ஒருமுறை காற்றை உள்‌ 


ன ப ததத பபப பபப 
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944 "651119 ஐப/56 





வாங்கி வெளியே விடுதல்‌. ஓர்‌ 
உயிரணுவுக்கும்‌ அதன்‌ சுற்றுச்‌ 
சூழலுக்குமிடையிலான வாயுப்‌ 
பரிமாற்றம்‌. 

[251240 : மூச்சுக்கருவி (சுவா 
சக்‌ கருவி); மூச்சுப்‌ பொறி; மூச்சு 
இயக்கி : உட்கொள்ளும்‌ காற்‌ 
றின்‌ மாசு அகற்றி வெதுவெதுப்‌ 
பாக மூக்கும்‌ வாயும்‌ கவிந்து 
அணியப்படும்‌ மெல்லிய வலை 
- மூடிக்கருவி. நச்சு வாயுக்‌ குண்‌ 
டின்‌ நச்சு அவியைத்‌ தடுக்க 


அணியப்படும்‌ வாய்‌ மூக்கு 


வலைமூமு.. 
ர6$ற 112400 800௨0௨ : மூச்சு அமி 
லப்‌ பெருக்கம்‌ -: மூச்சு இயக்கத்‌ 


தளர்வினால்‌ குருதியின்‌ அமிலத்‌ 


தன்மை மிகுதியாதல்‌. 


£6801ஈ810037 6௨16 
மையம்‌. 
£6$0 112100). 0151655 : மூச்சுத்‌ 


திணறல்‌. 

6$0184௦ . [பா௦ 1௦ (6515 : 
மூச்சு இயக்கச்‌ சோதனைகள்‌ : 
- சுவாச இயக்கத்தைக்‌ கணித்தறி 
வதற்காக பல பரிசோதனைகள்‌ 
- கையாளப்படுகின்றன. உள்ளி 
முக்கும்‌ காற்றின்‌ அளவு வெளி 
யேறும்‌ காற்றின்‌ அளவு, ஒரு 
நிமிட நேரத்தில்‌ மிக அதிகமாக 
உட்சுவாசிக்கும்‌ காற்றின்‌ அளவு 
ஆகியவற்றைச்‌ கண்டறிய இந்தச்‌ 
சோதனைகள்‌ செய்யப்படுகின்றன. 





முச்சு. 


 ₹766003ப்‌ : 


[6500128100 78/1பா£.: மூச்சு 
இயக்கத்‌ தோல்வி : நுரையீரல்‌ 
கள்‌ இரத்தத்தில்‌ போதிய 
அளவு ஆக்சிஜனேற்றுவதற்குத்‌ 
தவறுதல்‌. 

165018100௫ 89/00/4181 பரப 
(514) : பலகரு சுவாசக்கிருமி : 
பச்சிளங்குழந்தைகளுக்குக்‌ 
கடுமையான சுவாச நோயை 


. உண்டாக்கும்‌ நோய்க்‌ கிருமி. 


இது சில சமயம்‌ .மரணம்‌ 
விளைவிக்கும்‌. 
£6$012100 $9$/51௨ா மூச்சு 
மண்டலம்‌ : மூச்சை உள்ளிழுத்து 
வெளியிடுவதற்கு உதவும்‌ உறுப்‌ 
புகள்‌. இதில்‌ மூக்கு, மூக்குத்‌ 
தொண்டை, குரல்வளை, மூச்சுக்‌ 
குழாய்கள்‌, நுரையீரல்கள்‌ 
ஆகியவை இதில்‌ அடங்கும்‌. 
மூச்சுவழி. 
எந்திரச்‌ சுவாச 
நோயாளி; பொறி மூச்சர்‌ : நிரந்தர 
மாக மிகக்‌ கடுமையான சுவாச 
வாத நோய்‌ உடைய தோயாளி, 


இவர்‌ சுவாசிப்பதற்கு எந்திர 
உதவி தேவை. 


125011210௫ 118201 : 


£251810515 : மீள்குறுக்கம்‌ : சரி 
செய்‌ அறுவை பிறகு மீண்டும்‌ 
ஏற்பம்‌. குறுக்கம்‌. 


[651189 ஐப156 : ஓய்வு கண்வ 
உடலும்‌ உணர்வுகளும்‌ ஓய்வா 
யிருக்கும்போது ஒருமனிதனின்‌ 
நாடித்‌ துடிப்பளவு. 


£65(1685 (60.... 


945 ₹61100127 





6511665 160 ஷுாோ௦ா6 : ஓயாக்‌ 
கால்நோய்‌ : கால்‌ ஓயாமல்‌ 
அசைந்து கொண்டேயிருக்கும்‌ 


நோய்‌. கால்‌ எப்போது களர்ந்து : 


கொண்டிருத்தல்‌, மெல்ல 
மெல்ல நகர்தல்‌, சொரிந்து 
கொண்டிருத்தல்‌, குத்துதல்‌ 
ஆகியவை இதன்‌ அறிகுறிகள்‌. 
7291 : ஓய்வுவலி : ஒரு உறுப்‌ 
பின்‌ தீவிரமான குருதிக்‌ குறை 
நிலையில்‌, ஏற்படும்‌ தீவிரமான, 
தொடர்ந்த, நிற்காத வலி, 
இரவிலும்‌ நோயாளியை விழித்‌ 
திருக்கச்‌ செய்கிறது. இதற்கு 
உடல்‌ நரம்புகளின்‌ குருதிக்‌ 
குறை மாற்றங்கள்‌ காரணமாய்‌ 
இருக்கக்கூடும்‌. 

£6917211% : தடுப்புக்காப்பு : நடத்‌ 
தைக்‌ கோளாறு நோயாளிகள்‌ 
நடமாட்டத்தைக்‌ கட்டுப்படுத்‌ 
தும்‌ அமைப்பு. 

6511101146 0166856 : குறையளவு 
நோய்‌; விரிவுத்தடைநோய்‌ 
நுரையீரல்கள்‌ அல்லது மார்‌ 
புச்சுவர்‌ விரிவதைத்தடுத்து அத 
னால்‌ நுரையீரல்‌ கொள்ளள 
வை, விரிதிறனைக்‌ குறைக்கும்‌ 
ஒரு மூச்சியக்கக்‌ கோளாறு. 
[2505012110 : உயிர்ப்பித்தல்‌; 
மூச்சு முடுக்கல்‌; இதய இயக்க 
மீட்பு : இடிந்துபோன அல்லது 
அதிர்ச்சியடைந்த ஒருவருக்கு 
மீண்டும்‌ புத்துயிர்‌ கொடுத்தல்‌. 
இதில்‌ நோயாளியை மல்லாக்கப்‌ 


படுக்க வைத்து அவரது இதயப்‌ 
பகுதியைப்‌ பிடித்து விட்டு, 
இதயம்‌ நின்றிருந்தால்‌ அது 
இயக்குவிக்கப்படுகிறது. வாயில்‌ 
வாயை வைத்தும்‌, வாயை 
மூக்கில்‌ வைத்தும்‌, வாயை 
மூக்கிலும வாயிலும்‌ வைத்து 
மூச்சோட்டம்‌ ஏற்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

[6121160 ற180வா*க : நஞ்சுத்‌ 
தங்கல்‌ : தங்கிப்போன நஞ்சு. 
6(310212 : அறிவுத்திறன்‌ குறைவு. 
௦181020101 : வளர்ச்சிக்‌ குறை 
பாடு; குறைவளர்வு : ஏற்கெனவே 
வேகமாக அல்லது அதிவேக 
மாக நடைபெறும்‌ வளர்ச்சி 
யைத்‌ தாமதமாக்குதல்‌. வளர்ச்‌ 
சியை அல்லது செய்முறையை 
நிறுத்துதல்‌. 

6121060010 : வளர்ச்சிக்குறைக்‌ 
குழந்தை : மூளை குறை 
வளர்ச்சிக்‌ குழந்தை. 

[௦1௦119 : குமட்டல்‌; வாந்தி 
முயற்சி : வாந்தி எடுப்பதற்காகக்‌ 
குமட்டுதல்‌. 

12111௦ : கழிவுப்பொருள்‌ 
தேக்கம்‌; கழிவுத்‌ தேக்கம்‌ : உடலில்‌ 
கழிவுப்பொருட்கள்‌ தேங்கி 
யிருத்தல்‌, சிறுநீர்‌ வெளியேறா 
மல்‌ தேங்கியிருத்தல்‌. 

[௦410ப13 : வலைச்‌ சவ்வு 
வலைப்பின்னல்‌ போன்ற சவவு. 


அ. பட... - அப்பு வவ வை 


£6110ய/2ா ரா 


£211ப18 1௦20 : வலையுரு 
அமைப்பு : மூச்சு, இதயத்‌ 


துடிப்பு, இரத்த அழுத்தம்‌, 


உணர்வு நிலை ஆகியவற்றைக்‌ 
கட்டுப்படுத்தும்‌ மூளைத்‌ 
தண்டுப்‌ பகுதியிலுள்ள, ஒரு 
சிறு தடி.த்த நரம்பணுக்குவியல்‌. 
£611௦ய1யா : இரண்டாம்‌ இரைப்‌ 
பை : அசைபோடும்‌ விலங்கு 
களின்‌ இரண்டாவது இரைப்பை. 
76110௦ ப/8 ற௨1(6ா : வலையுரு 
பாங்கு : காற்று நிறைந்த ஈரல்‌ 
நுண்ணறையைச்‌ சுற்றியுள்ள 
வளை நீள்திட்டுகள்‌ கொண்ட 
வலையமைப்பு. எக்ஸ்ரே படத்‌ 
தில்‌ திட்டுகளை, நுண்ணிய, 
நடுத்தரம்‌, பருவெட்டான என 
வகைப்படுத்தலாம்‌. 


£2010ய4ஈ : வலையுருப்புரதம்‌ 
வலைலத்திசுவமைமப்பின்‌ 
இணைப்புத்திசுவிலுள்ள 
கரையாட்‌ புரதம்‌. 

£6(10ய/௦036 : இளம்‌ சிவப்பணுக் 
கள்‌ : சுற்றோட்டமாகச்‌ செல்‌ 
லும்‌ இளம்‌ இரத்தச்‌ சிவப்பணு. 
உயிரணு எலும்பு மச்சையாக 
வளரும்போது அதில்‌ இருந்த 
உட்கருவின்‌ சுவடுகள்‌ இதில்‌ 
இன்னும்‌ அடங்கியிருக்கும்‌. 
£2010ய/௦07/1௦ 0௨6/8 : வலையுருவ 
ணுக்குறைக்குருதி : இரத்தத்தில்‌ 


946 61113 


சுற்றும்‌ வலையுருவணுக்கள்‌ 
குறைந்த நோய்‌. 
2110ய/00/10515 : வலையுருணு 
மிகை; முதிரா சிவப்பணுமிகை : 
இரத்தத்தில்‌ சுழலும்‌ முதிரா 
சிவப்பணுக்களின்‌ எண்ணிக்‌ 
கை மிகுதல்‌. 
£611001/0810௦1761/21 94/51 
(ஈ85) : குருதியோட்ட மண்டலம்‌: 


ஒரே மரபு வழியில்‌ வந்த பரவ 


லாக அமைந்த உயிரணுக்களின்‌ 
மண்டலம்‌. இது பல முக்கிய 
மான செயல்களைச்‌ செய்கிறது. 
இது நோய்க்கு எதிராகப்‌ பாது 
காப்பளிக்கிறது. பித்தநீர்‌ நிறமி 
கள்‌ உருவாகாமல்‌ தடுக்கிறது; 
சிதைந்துபோன பொருட்களை 
அப்புறப்படுத்துகிறது, எலும்பு 
மச்சை, கல்லீரல்‌, ஈரல்குலை, 
நிண அணுத்திசு அகியவை 
இவற்றின்‌ மையங்கள்‌. ப 
16(10ய/060௦14611ப௱ : ரெட்டிகு 
லோ௭என்டோதீலியம்‌ : வலை 
உள்வரி மண்டலம்‌ சார்‌ அணுக்‌ 
களைக்‌ குறிக்கிறது. 

£211௦ப/யர : வலையுரு இழைத்‌ 
திசு; கட்டிழைமம்‌ : செல்‌ (உயி 
ரணு)க்களுக்கிடையேயான, 
ஒரு நுண்ணிய இணைப்புத்திசு 
விழைகளான வலையமைப்பு. 
௦102 : விழித்திரை : கண்‌ விழி 
யின்‌ பின்‌ புறத்திரை கண்‌ விழி 





611 /115 





விழித்திரை 


பின்‌ ஒளியுணர்வுடைய உள்‌ 
பூச்சுப்பகுதி. 

௦4/15 : விழித்திரை அழற்சி : 
கண்விழித்திரையில்‌ உண்டா 
கும்‌ வீக்கம்‌. 

௦(10௦0/28500௱2 : விழித்திரைச்‌ 
சவ்வுக்‌ கட்டி; விழித்திரை முன்‌ 
புற்று : விழித்திரையின்‌ நரம்புச்‌ 
சவ்வில்‌ ஏற்படும்‌ உக்கிரமான 
கட்டி. இது குழந்தைகளுக்கு 
மட்டுமே உண்டாகிறது. ஊஸ்‌ 
டிராஸ்‌-டி. என்ற செரிமானப்‌ 
பொருள்‌ குறைபாட்டினால்‌ 
இது உண்டாகிறது. 
£6111௦0120 13 விழித்திரை 
ஒளிப்படம்‌. 

[611௦10 : ரெட்டினாய்டு : முகப்‌ 
பரு, சொரியாசிஸ்‌ (நமட்டுச்‌ 
சொறி) போன்ற தோல்‌ நோய்‌ 


947 621172 


களுக்கான சிகிச்சைக்குப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ வைட்டமின்‌-ஏ போன்ற 
ஒரு செய்முறை கூட்டுப்‌ பொருள்‌. 
[2111௦02103 : விழித்திரை நோய்‌: 
விழித்திரையில்‌ வீக்கம்‌ உண்டா 
காமல்‌ ஏற்படும்‌ நோய்‌. 
£௦11050006 : விழித்திரை ஆய்‌ 
வுக்‌ கருவி; விழித்திரை நோக்கி; 
விழித்திரை காட்டி : விழித்‌ திரை 
யில்‌ ஒளிவிலகல்‌ பிழைகள்‌ 
இருக்கின்றனவா என்பதைக்‌ 
கண்டறியும்‌ கருவி. 

[௦11101000௦ : விழித்திரை நச்சு : 
விழித்திரையில்‌ ஏற்படும்‌ நச்சு. 
£6112ார்‌ வுர௦ற6 : ஓய்வு 
நோயியம்‌ : குறிப்பிட முடியாத 
தானியங்கி நரம்பு மண்டலக்‌ 
கோளாறுகள்‌, பலவீனம்‌, ஈடு 
பாடின்மை அகியவை ஏற்படும்‌. 
ஓய்வுக்குப்‌ பிறகு ஏற்படும்‌. 
உடனடி அல்லது நாள்பட்ட 
தக்கமைவின்மை. 

£௦112௦146௨ : பின்னிழுவை : பின்‌ 
னுக்கு இழுக்கக்கூடிய, நாக்கை 
உள்ளே இழுத்துக்கொள்ளுதல்‌. 
21180100 : இழுவைக்‌ கருவி : 
உள்காயங்களைக்‌ பார்க்கும்‌ 
வகையில்‌ காயத்தின்‌ விளிம்பு 
களை இழுத்துப்‌ பிடித்துக்‌ 
கொள்ளும்‌ அறுவைக்‌ கருவி. 
£௦ா1வ2! : மீட்டெடுப்பு : நினைவுப்‌ 
பெட்டகத்தில்‌ சேர்த்து வைக்கப்‌ 





7147912111 27:17 





பட்ட செய்திகளை மீண்டும்‌ 
உணர்வுக்குக்கொண்டு வருதல்‌. 
[21100 ப|62ா : பின்கண்விழி : 
கண்விழியின்‌ பின்‌ பகுதி சார்ந்த 
கண்விழியின்‌ முன்புறமுள்ள 
ஒளியியல்‌ நரம்பில்‌ ஏற்படும்‌ 
வீக்கம்‌. 

161100860௮! : பெருங்குடல்‌ பின்‌ 
பகுதி : பெருங்குடல்‌ வாய்ப்பின்‌ 
பகுதி. கி 

[24101120௦1 : பின்வளைவு; பின்‌ 
மடக்கம்‌; பின்மடங்கல்‌ : பின்புற 
மாக வளைந்திருத்தல்‌. 
[2110912112 : தாடைப்பின்னை 
மைவு : ஓன்று அல்லது இரு 
தாடைகளும்‌ நெற்றித்தள அள 
வுக்குப்‌ பின்னேறியிருத்தல்‌. 
1611000ப12 : கண்‌ பின்பகுதி. 


1610௦01806 : பின்போக்கு : பின்‌ 
னோக்கிச்‌ செல்லுதல்‌. 
[61101௦1௮! 110ஈ௦018518 : ஒளிவில்‌ 
லைப்பின்‌ நாரிழைப்‌ பொருக்கம்‌: 
புத்திளம்‌ சிசுவுக்கு ஆக்சிஜன்‌ 
செலுத்துவதால்‌ ஏற்படும்‌ 
வேறுபட்ட அளவு பார்வை 
யிழப்பு. 

6110 0611(0ஈ2வ1 : வபையின்‌ பின்‌ 
பகுதி : வயிற்று உடற்பகுதி சூழ்ந்‌ 
துள்ள நீரடங்கிய இரட்டைச்‌ 
சவ்வுப்‌ பையின்‌ பின்புறப்‌ 


பகுதி. 


949 .. 7601767510 





21006111011(/5 : வயிற்றுள்ளு 
றைப்பின்‌ அழற்சி : வயிற்றுள்ளு 
றைப்பின்‌ திசு அழற்சி. 
[61100ர8ு068! : பின்தொண்‌ 
டை : தொண்டையின்‌ பின்பகுதி. 
6110080062! 800655 : பின்‌ 
தொண்டைச்‌ சீழ்க்கட்டி. - 
16110013081(௮| : பின்‌ நச்சுக்கொடி: 
நச்சுக்கொடியின்‌ பின்பகுதி. 
161700511௦ : பின்தள்ளல்‌ : ஒரு 
அமைப்பு அல்லது உறுப்பு 
பின்பக்கம்‌ தள்ளப்பட்டி ருத்தல்‌. 
[2105060110 : பின்காட்சி 
ஆய்வு : முன்‌ நிகழ்ச்சிகளை 


நினைவு கூர்தல்‌. 


. [6110 50601146 121517102110 : 


முன்நினைவுப்‌ பொய்யாக்கம்‌ : 
ஒரு உண்மை திரும்ப நினை 
வுக்கு வரும்போது பொய்யான 
விவரங்களை நோயாளி சேர்த்துச்‌ 
சொல்லுதல்‌. 


705128 : பின்மார்பெலும்பு : 
மார்பெலும்புக்குப்‌ பின்புற 
முள்ள. 

[6210118069 : பின்‌ மூச்சுக்குழல்‌: 
மூச்சுக்குழலின்‌ பின்புறமுள்ள. 
[6110827510 : பின்‌ சாய்வு; பின்‌ 
கவிழ்தல்‌ : கோளாறுடைய 
கருப்பை இடம்பெயர்ந்து பின்‌ 
புறம்‌ சாய்தல்‌. 





2110161160 918110... 


[6140121160 ரொ310 பர்சாபக : பின்‌ 
சாய்வுக்‌ கருக்கொண்ட கருப்பை: 
பின்புறம்‌ சாய்ந்து திரும்பிய 
கருக்கொண்ட கருப்பை. 
[217081105 : ரெட்ரோ நச்சுயிர்‌; 
ரெட்ரோவைரஸ்‌ : ரிவர்ஸ்டி 
ரான்ஸ்‌ கிரிப்டேஸ்‌ நொதி 
தன்னகத்தே கொண்ட ஒரு 
ஆர்‌.என்‌.ஏ. வைரஸ்‌. ஒரு 
ஓம்பும்‌ செல்லின்‌ ஜீனோமுக்‌ 
குள்‌. நுழைந்து தனது சொந்த 
ஆர்‌.என்‌.ஏ.வை டி.என்‌.ஏ. ஆக்‌ 
மாற்றியமைத்து ஓம்பும்‌ செல்‌ 
லின்‌ ஜீனோமோடு இணைந்து 
(தனது மரபுவழிப்‌ பண்புசார்‌ 
செய்திகளை வெளிப்படுத்தல்‌. 
[2/250ய1211224100 : குருதிநாள 
மறுவளர்ச்சி : திசுவில்‌ அல்லது 
உறுப்பில்‌ இயல்பான இரத்தம்‌ 
பாய்தல்‌ தடைபட்டு, அந்தத்‌ 
திசுவினுள்‌ அல்லது உறுப்பி 
னுள்‌ இரத்த நாளம்‌ மீண்டும்‌ 
வளர்தல்‌. 

[256 12ா5011ற110 : மாற்று 
படியெடுப்பு வழக்கமாக 
டி.என்‌.ஏ தான்‌ ஆர்‌.என்‌.ஏவாக 
மாற்றியமைக்கப்படுகிறது. 
அனால்‌ இங்கு ஓரிழை ரெட்‌ 
ரோவைரஸ்‌ ஆர்‌.என்‌.ஏ. ஈரிழை 
டி.என்‌.ஏயாக ரிவர்ஸ்டிரான்ஸ்‌ 
சகிரிப்டேஸின்கிரியா ஊக்கி 
செயல்பாட்டால்‌ பிரதியெடுக்‌ 
கப்படுகிறது. 


949 ₹ுன2௦௱௮010060 


ஈவு ஷுாரொா6 : ஈர மூளை 
நோய்‌ : மூளையில்‌ ஈரக்கசிவும்‌, 
பருத்த ஈரல்‌ குலையும்‌ உண்‌ 
டாக்கும்‌ நோய்‌. இதில்‌ மூளை 
நீர்க்கோவை ஏற்படுகிறது. 
ஆனால்‌, கண்ணறை ஊடுரு 
வல்‌ ஏற்படுவதில்லை. ஈரல்‌ 
குலையிலும்‌, சிறுநீரகம்‌ உட்‌ 
பட மற்ற உறுப்புகளிலும்‌ 
கொழுப்பு ஊடுருவிப்‌ பரவு 
கிறது. இது சாலிசைலேட்டு 
மருந்து கொடுத்தல்‌, சின்னம்‌ 
மை ஆகியவற்றுடன்‌ தொடர்பு 
டையது. 

ரர்2்க்‌டு௦1/515 : இயக்குதசை 
யழிவு : இயக்குதசை அழிபட்டு, 
இரத்தத்திலும்‌, சிறுநீரிலும்‌ 
மையோகுளோபின்‌ (தசைப்‌ 
புரதம்‌) தோன்றுதல்‌. 
2980௦5 : உதட்டுத்‌ தழும்புகள்‌: 
பிறவிக்‌ கிரந்தி நோயின்போது 
உதடுகளில்‌ ஏற்படும்‌ நீண்ட 
தழும்புகள்‌. 

16௦1௦ 8/ : ரியாலஜி : பொருள்‌ 
களின்‌ அமைப்புக்‌ கோளாறு, 
ஓட்டம்‌ ஆகியவற்றை ஆராயும்‌ 
இயல்‌. 

8ஈ௩௨௦௱ஐ௮0௭௦00 : ரியோமாக்ரோ 
டெக்ஸ்‌ ': குறைந்த மூலக்கூற்று 
எடையுள்ள டெக்ஸ்ட்ரான்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
இது மாற்றிப்‌ பொருத்திய 
திரையில்‌ குருதிக்கட்டைத்‌ 
தடுக்கப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


பபப ப ப ப ட்ட்டியியயயயயயவயயவயவயயவய மையை 
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16505 19010 (௩14-12010) : 
குருதி உறைக்காரணி : குருதியின்‌ 
செங்குருமத்தில்‌ காணப்படும்‌ 
உறைபத்தை ஐஊக்குவிக்கும்‌ 
கூறு. குருதியில்‌ உறைமம்‌ 
ஊக்குவிக்கும்‌ கூறு செலுத்தப்‌ 
படும்போது எதிர்ச்செயல்காட்‌ 
டாத காரணி “எதிர்‌ செயல்‌ 
காட்டா உறைமக்காரணி" (௪4- 
160814/6) எனப்படும்‌. குருதியில்‌ 
உறைமம்‌ ஊளக்குவிக்கச்‌ செலுத்‌ 
தப்படும்போது எதிர்ச்‌ செயல்‌ 
காட்டும்‌ காரணி “எதிர்ச்செயல்‌ 


காட்டும்‌ உறைமக்காரணி” (ஈப- ப 


௦0௦51/6) எனப்படும்‌. 


£6$ப5 11௦0212011, 1604 
௱மா/52410 : குருதி உறைமக்‌ 
காரணி ஒவ்வாமை : ஏதிர்ச்‌ 
செயல்‌ காட்டாத உறைமக்‌ 
காரணி பி-௨ர்லு உடைய 
கருவை வயிற்றில்‌ கொண் 
டிருக்கும்போது இந்தச்‌ சிக்கல்‌ 
எழுகிறது. குழந்தை பிறக்கும்‌ 
போது, கருப்பைக்‌ குழந்தை 
யின்‌ இரத்தமும்‌ தாயின்‌ இரத்த 
மும்‌ கலக்கின்றன. அப்போது 
எதிர்ச்‌ செயல்காட்டும்‌ உறைமக்‌ 
காரணியுடைய இரத்தத்திற்கு 


எதிரான உயிர்ப்பொருள்களைத்‌ 


தாயின்‌ உடல்‌ உருவாக்குகிறது. ' 


அடுத்த குழந்தையும்‌ எதிர்ச்‌ 
செயல்காட்டும்‌ உறைமச்‌ 


காரணியடைய குழந்தையாகக்‌ 


கருவுறுமானால்‌ அதன்‌ இரத்‌ 
_தததைத்‌ தாயின்‌ உடலிலுள்ள 


 ரர்யாக(/௦ ர்வ 





எதிர்ப்பொருள்கள்‌ தாக்கு 
கின்றன. இதனால்‌, கடுமையான 
குருதி அணுச்சிதைவு உண்டாகும்‌. 

110605 8/5 : ரீசஸ்‌ அமைப்பு: 


டட, ௩ என்ற எழுத்துக்களால்‌ 


குறிக்கப்படும்‌ மூன்று மரபணுக்‌ 
களையும்‌ சிறிய எழுத்துக்‌ 


களான ௦, 0, 8 ஆல்‌ குறிக்கப்‌ 
படும்‌ இணைப்பகுதியான மர 


பணுக்களையம்‌ கொண்ட 
இரத்த வகை அமைப்பு. 

ஈர : வாத நீர்‌ : கண்ணீர்‌ 
வாயூறல்‌ போன்றவற்றுக்குக்‌ 
காரணமாக சிலேத்தும நீர்‌, 


- தபம்‌; சளி, 


பற 241௦ : வாத நோயாளி : 
வாதநோய்‌ பீடிக்கப்பட்டவர்‌; 
வாத நோய்‌ உண்டாக்குகிற; 
வாத நோய்‌ சார்ந்த. 

கீல்வாதக்‌ 
காய்ச்சல்‌; வாதக்‌ காய்ச்சல்‌ 


_ முடக்கு வாதக்‌ காய்ச்சல்‌. 


6 ய௱ா2(/௦ ல: கீல்வாத நடை. 


௦5 : கீல்வாதம்‌; முடக்கு 


வாதம்‌; மூட்டு வாதம்‌; வாதம்‌ : 


இணைப்புத்‌ திசுக்களில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ பல்வேறு நோய்களைக்‌ 
குறிக்கும்‌ சொல்‌. இதனால்‌ 
தசைகளிலும்‌, மூட்டுகளிலும்‌ 
வலியும்‌ வீக்கமும்‌ விறைப்பும்‌ 


உண்டாகும்‌. 


*2யா௩24௦10 : போலிக்‌ கீல்வாதம்‌: 
கீல்வாதம்‌ போன்ற நோய்‌. 





யா 2401009151 


[ரப 240௦100151 : முடவியல்‌ 
மருத்துவர்‌; கீல்வாத மருத்தவ 
வல்லுநர்‌ : £ீல்வாத நோய்களைக்‌ 
கண்டறிந்து, சிகிச்சை தரும்‌ 
சிறப்பு மருத்தவர்‌. 

[ரியா 21௦100] கீல்வாதம்‌ 
நோயியல்‌; முடவியல்‌; முடக்கு 
வாதவியல்‌; வாதவியல்‌ : &ல்வாத 
நோய்கள்‌ பற்றி ஆராயும்‌ 
அறிவியல்‌. 

றக : வாத நோவுகள்‌ : வாதத்‌ 
தினால்‌ உண்டாகும்‌ வலிகள்‌. 
[ஈ௦யாடு : கபமுடைய : சளியுடைய. 
ரர! : நாசித்துளை சார்ந்த. 

ஈஈ /௱௱மா6 ரியா : ஆர்ஹெச்‌ 
இம்யூன்குளோபுலின்‌ : குழந்தை 
யின்‌ 0 வகை 0 ஆன்டிஜென்‌ 
(விளைவியம்‌)னுக்கு எதிரான 
தாயின்‌ காப்பமைப்பைத்‌ தடுக்‌ 
கப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ புரதச்‌ 
செறிவு. 

[்ப்ற்ப5 : மூக்கழற்சி; நாசியழற்சி: 
மூக்குச்‌ சிலேட்டுமப்படல 
வீக்கம்‌. 

ஈஈு ௦௦2610 : ஆர்ஹெச்‌ 
ஒவ்வாமை : மாறுபட்ட ஆன்‌ 
டிஜென்களைக்‌ கொண்ட 
இருவகை இரத்த அணுக்களில்‌ 
ஒரு இரத்த வகையில்‌ ஈர 
காரணி இருந்து மற்றொரு 
இரத்த வகையில்‌ ௩8 காரணி 
இல்லா மல்‌ இருப்பதால்‌ 


951 £111௦5001100615 


ஒன்றுக்‌ கொன்று ஒவவாத 
நிலை. 
*ப௦1௦0/ : மூக்கு நோயியல்‌ : 
மூக்கினைப்‌ பாதிக்கும்‌ நோய்‌ 
கள்‌ ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. 

1௩௦ ௦0515 : ரைனோமைக்‌ 
கோசிஸ்‌ : மூக்கு சீதச்சவ்வின்‌ 
பூஞ்சனத்‌ தொற்று. 
ரகவ! : உள்‌ மூக்கு 
வளை சார்ந்த. 

ரு : மூக்குத்‌ தோல்‌ 
கரணை; மூக்கு முனைக்கட்டி : 
மூக்கின்‌ தோலில்‌ ஏற்படும்‌ 
கரணை விரிவகற்சி. 
ர்க : மூக்கின்‌ குழைம 
அறுவை: மூக்கு ஒட்டு அறுவை: 
மூக்கின்‌ கட்டமைப்பில்‌ செய்‌ 
யப்படும்‌ ஒட்டு அறுவை 
மருத்துவம்‌. 

்ர்ா௦13500 : மூக்கின்‌ குழைம 
அறுவை சார்ந்த. 

ரப ர௦ர்‌௦௦௨ : மூக்குக்‌ கசிவு; 
நாசியொழுக்கு : மூக்குச்சளி 
கழிதல்‌. 

ர்ப்௦5௦௦00ர : மூக்குச்‌ சோதனை : 
மூக்கின்‌ உட்பகுதியைக்‌ கருவி 
மூலம்‌ பரிசோதித்தல்‌. 
011௦5001100515 : மூக்குப்பூஞ்‌ 
சணை நோய்‌ : மூக்கு, கண்கள்‌, 
காதுகள்‌, குரல்வளை, அரி 
தாகப்‌ பிறப்புறுப்புகள்‌ ஆகிய 


அவ்வபபப ப ப ப ப ப பட டட்ட்ப்பபய்யயையவயவைகை 


11011 ம5 


952 . (0௦601 65 





வற்றைப்‌ எக்‌ பூஞ்சண 
நோய்‌. 

வாயு : தடுமன்‌ நச்சுயிர்‌; 
தடுமன்‌ கிருமிகள்‌ : பொதுவான 
தடுமனை உண்டு பண்ணும்‌ 
சுமார்‌ 100 வகையான கிருமிகள்‌. 
நாசி வைரஸ்கள்‌. 


12010 ரு முதுகந்தண்டு 
நரம்புப்பிளவு; வேர்‌ நீக்கம்‌ : 
முதுகுந்தண்டு நரம்பின்‌ பிற்பகுதி 


வேர்களை அறுவை மருத்து 
வம்‌ மூலம்‌ பிளவுபடுத்துதல்‌. 
[1௦0௦0511 : விழித்திரை நிறமி : 
விழித்திரைக்‌ கோல்களிலுள்ள 
பார்வைக்‌ கருஞ்சிவப்பு. இ தன்‌ 


நிறம்‌ இருட்டில்‌ பாதுகாக்கப்‌. 


படுகிறது. பகல்‌ ஒளியில்‌ இது 
வெண்மையாகிறது. வைட்ட 
மின்‌-ஏ உயிர்ச்‌ சத்தினைப்‌ 
பொறுத்து இது அமைகிறது. 
11௦ஈ௦்யக : நுரையீரல்‌ புற ஒலி; 
கீச்சு மூச்சு ஒலி : நுரையீரலின்‌ 
புறத்தேயிருந்து வரும்‌ ஓலி. 
இது இழைம அழற்சியினால்‌ 
மூச்சுக்குழாய்‌ வழியே காற்று 


செல்வது தடுக்கப்படுவதால்‌ 


உண்டாகிறது. 


ப்பம்‌ : பேதி மருந்து : ஒரு 
சீனச்‌ செடியின்‌ உலர்ந்த வேரி 


லிருந்து எடுக்கப்படும்‌ பேதி மருந்து 


10 : விலா எலும்பு. 
103 : ரைபாவிரின்‌ 
டி.என்‌.ஏ. மற்றும்‌ ஆர்‌.என்‌.ஏ. 


வைரஸ்களுக்கும்‌ எதிரான 
பெருமளவு நச்சுயிர்‌ எதிர்ப்புத்‌ 
தன்மையைக்‌ கொண்டது. 

[10௦4ல்‌ : ரிபோஃபிளேவின்‌ : 
வைட்டமின்‌-பி உயிச்ச்சத்தின்‌ 
ஒரு கூறு. மேனியேர்‌ நோய்‌, 


வாய்ப்புண்‌ போன்ற பல நோய்‌ 


_ களுக்குக்‌ கொடுக்கப்படுகிறது. 


1001ப௦16856 : ரிபோநுக்ளியேஸ்‌: 
ரிபோதநுக்ளிசிக்‌ அமிலத்தின்‌ 
மீச்சேர்மத்தைச்‌ சிதைவிக்கும்‌ 
ஒரு செரிமானப்‌ பொருள்‌. 


. இதைச்‌ செயற்கையாகவும்‌ 


தயாரிக்கலாம்‌. 
116௦00161௦ 2010 (௩/௮ : ரிபோ 
நுக்ளிக்‌ அமிலம்‌ : உயிருள்ள 


உயிரணுக்கள்‌ அனைத்திலும்‌ 
காணப்படும்‌ நுக்ளிக்‌ அமிலம்‌. 
இதனை நீரால்‌ பகுக்கும்போது 
அடினைன்‌, கானின்‌, சிஸ்டோ 
சின்‌, யூராசில்‌, ரிபோஸ்‌, ஃபாஸ்‌ 
போரிக்‌ அமிலம்‌ அகியவை 
கிடைக்கின்றன. இவை புரத 
இணைப்பில்‌ முக்கிய பங்கு 
வகிக்கின்றன. 


11001ப௦16௦0௦91 : ரைபோநியூக்‌ 
ளியோபுரோட்டீன்‌ : புரதமும்‌ 
ஆர்‌.என்‌.ஏ.வும்‌ சேர்ந்த. ரர்‌ 


பொருள்‌. 


[1௦௦6௦6 : ரிபோசோம்‌ : உயிர 
ணுக்கள்‌ அனைத்தினுள்ளும்‌. 


 வினையுக்கிகளை உண்டு பண்ணும்‌ 


நுண்ணிய புரதம்‌. 


[05 
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05 : விலா எலும்புகள்‌ : மார்புக்‌ இணை எலும்புகளைக்‌ 


கூட்டெலும்புகள்‌. இவை 1.2 





விலா எலும்புகள்‌ 





கொண்டவை. மேலேயுள்ள 


ஏழு இணை எலும்புகள்‌, 
மார்‌ ெபெலும்புடன்‌ 
இணைந்து உள்ளன. 
எஞ்சிய 5 இணை எலும்பு 
கள்‌ போலி விலா எலும்பு 
கள்‌, இவற்றில்‌ மூன்று 
இணைகள்‌ மார்பெலும்‌ 
புடன்‌ இணைந்திருக்க 
வில்லை. ஆனால்‌, குருத்‌ 
தெலும்புகள்‌ மூலம்‌ 
பிணைந்துள்ளன. கீழே 
உள்ள கடைசி இரு இணை 
கள்‌ மிதக்கும்‌ விலா எலும்பு 
களாகும்‌. 


£106 6௦00/85 : அரிசியுருப்‌ 
பொருட்‌ கள்‌ : ௬மட்டாய்டு 
மூட்டழற்௪ி, லாூப்பஸ்‌ 
எரித்திமட்டோசிஸ்‌, &ழ்‌ 
மூட்டழற்சி மற்றும்‌ உயவுக்‌ 
குருத்தெலும்பாக்க நோயாளி 
களின்‌ மூட்டுகளில்‌ உருவாகும்‌. 
கொல்ல ஜீன்‌ எனும்‌ நார்ப்‌ 
புரத்தாலான நீண்டு தடித்து 
நீள்வட்ட அல்ல வட்ட 
வடிவிலான அரிசி போன்ற 
திரள்கள்‌. 


7106 18167 51001 : அரிசிக்‌ 
குருணைக்‌ கழிச்சல்‌; நீராக 
மலம்‌: வாந்தி பேதியின்‌ 
போது (காலரா) இரிசிக்‌ 
குருணைபோல்‌ மலங் 
கழிதல்‌. குடலின்‌ புற 


ஈர” ராசா 


அட ர்படலம்‌ செதிள்களாக 
உரிவதால்‌ இந்த அரிசிக்‌ குருணை 
வெளிப்படுகிறது. 

ஈரா 'உ ஈசா : ரிக்டெர்‌ 
பிதுக்கம்‌ : பிதுங்கிய ஒரு குடலின்‌ 
சுற்றுவளைவுப்‌ பகுதி நெரிக்கப்‌ 
பட்டுள்ள நிலை. இது பொது 
வாக தொடைப்பிதுக்கத்தில்‌ 
நிகழ்கிறது. நோயாளிக்கு 
காற்றும்‌ மலமும்‌ பிரிவதால்‌ 
இதைக்‌ கண்டறிவதில்‌ தாமதம்‌ 
ஏற்படுகிறது. ஜெர்மன்‌ அறுவை 
மருத்துவர்‌ ஆகஸ்ட்‌ ரிக்டெர்‌ 
பெயரால்‌ இது அழைக்கப்படு 
கிறது. 

[101215 : குழந்தைக்கணை; 
உயிர்ச்சத்துக்‌ குறைநோய்‌; 
என்புருக்கி : குழந்தைகளுக்கு 
எலும்பு மென்மையடையும்‌ 
நோய்‌. வளர்சிதை மாற்றத்தில்‌ 
கால்சியம்‌, ஃபாஸ்பரம்‌ குறை 
பாட்டினால்‌ இது உண்டா 
கிறது. இது வைட்டமின்‌-டி 
உயிர்ச்சத்துக்‌ குறைப்பாட்‌ 
டுடன்‌ தொடர்புடையது. ஆறு 
மாதம்‌ முதல்‌ 2 வயது வரை 
யுள்ள குழந்தைகளுக்கு இது 
ஏற்படுகிறது. இதனால்‌ பளு 
தாங்கும்‌ எலும்புகள்‌ வளைந்து 
. விடும்‌; தலை வியர்க்கும்‌; முறை 
நசிப்பு உண்டாகும்‌. 

. 10116512 : நச்சுக்‌ காய்ச்சல்‌ 
. நுண்ணுயிரி : நச்சுக்‌ காய்ச்சல்‌ 
கள்‌ (சன்னிக்‌ காய்ச்சல்கள்‌) 


954 71006. 


அ அ... ட்டை கைக வைய அசைவ கைய ககக 





உண்டு பண்ணும்‌ ஒட்டுண்ணி 
நோய்‌ நுண்ணுயிரிகள்‌. இவை 
பாக்டீரியாக்களைவிடச்‌ 
சிறியவை; கிருமிகளைவிடப்‌ 
பெரியவை. பல &ல்கால்‌ அமைந்த 
உயிரினங்களின்‌ குடல்‌ நாளங்கள்‌. 


இவை இயற்சையாக வாழ்கின்றன. 
1016215121 01568565 : கணைச்‌ 
சூட்டு நோய்கள்‌ : கணைச்‌ 


சூட்டு வகையைச்‌ சேர்ந்த 
நோய்கள்‌. 

110) : கணைச்‌ சூட்டுக்குரிய : 
கணைச்‌ சூட்டினால்‌ பாதிக்கப்‌ 
0 


10120) ஈ௦58ர : கணைச்‌ சூட்டு 
வீக்கம்‌ : கணைச்‌ சூட்டு நோய்‌ 
(குழந்தைகளை) பீடிக்கப்பட்ட 
குழந்தைகளின்‌ விலா எலும்பு 
களிலும்‌, விலா எலும்பு சார்ந்த 
குருத்தெலும்புகளிலும்‌ ஏற்‌ 
படும்‌. கடுமையான வீக்கம்‌ 
அல்லது புடைப்பு (கொம்மை. 


10105 : வெடிப்பு. 

[10௨5 ௦6 : சவாரிக்கட்டி 
குதிரைச்‌ சவாரியின்போது 
தொடையில்‌ திரும்பத்‌ திரும்ப 
ஏற்படும்‌ இலேசான காயத்தி . 
லிருந்து முன்னிழுக்கும்‌ இயல்‌ 


புடைய தசைநாரில்‌ தோன்றும்‌ 


எலும்பு போன்ற திரட்சி 
(கட்டி. 
[1806 : 


தண்டெலும்பு; நீண்ட 
முகடு. | 


௪ த வப பப டடடபப்ப்பயயய்ய்யயயிய்யயயயயயவயயவயயவவவையயவகையயககையயகககைவைககள சச கை 


£/6061'$5 119௦101115 


955 191011 


எனன வவ வைக கவை வை க்கை கனவை கைக கை வகைய வைகை ககக ககக ககக சைகை சைதை வைக 


_ரீர்06!'5 (ரரா௦101115 : ரைடல்‌ 
கேடயச்‌ சுரப்பிக்‌ கழலை 
கேடயச்‌ (தைராய்டு) சுரப்பியில்‌ 
ஏற்படும்‌ கருமையான கழலை. 
1896-0016 : தண்டெலும்பு. 
160615 016625 : ரீடெல்வியாதி 
இகக்காழான தைராய்டு அழற்சி): 
மிகப்பெரிதாகாத நோயின்‌ 
அரம்ப நிலையிலேயே தல்‌ 
போன்று தடித்த கழலை 
மூச்சுக்குமலை அமுக்குகிறது. 
160615 ௦06 : ரீடெல்‌ மடல்‌ : 
பித்தப்பை என தவறாகக்‌ 
கருதக்கூடிய கல்லீரலின்‌ வலது 
மடலின்‌ நாவுருத்‌ துருத்தம்‌. 
ரா! : ரிஃபாம்பிசின்‌ : காச 
நோயைக்‌ குணப்படுத்துவதற்‌ 
குரிய ஒரு மருந்து. இது மற்றக்‌ 
காசநோய்‌ மருந்துகளுடன்‌ 
சேர்த்துக்‌ கொடுக்கப்படுகிறது. 
தொழு (குட்டம்‌) நோய்க்கும்‌ 
இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
1110 எவவ ர்வ : வெடிப்புப்‌ 
பள்ளத்‌ தாக்குக்‌ காய்ச்சல்‌ 
கொசுவினால்‌ பரவும்‌ குருதி 
நாளக்‌ காய்ச்சல்களில்‌ ஒன்று. 
[1944 2௨7 72ரயா6 : வலது இதய 
செயலிழப்பு : இந்நிலையில்‌ 
வலது கீழறையிலிருந்து குறை 
வான அளவே இரத்தம்‌ வெளி 
யேற்றப்படுகிறது. உடற்சிரை 
களில்‌ இரத்தம்‌ தேங்கி அழுத்‌ 
தம்‌ அதிகமாயுள்ளது. நுரை 


யீரல்‌ வால்வுக்குறுக்கம்‌, நுரை 
யீரல்‌ பல்‌ குருதியுறைக்‌ கட்டி 
யடைப்பு, நாள்பட்ட நுரை 
மீரல்‌ நோய்‌ (கார்‌ பல்மொ 
னேல்‌) ஆகிய நோய்களில்‌ வலப்‌ 
பக்க இதயம்‌ மட்டும்‌ செய 
லிழக்கிறது. இடப்பக்க இதயச்‌ 
செயலிழப்பே பொதுவாக 
இதற்குக்‌ காரணமாகிறது. 
1944-60-12 5்யாம்‌ : வல, இட தட 
மாற்றம்‌ : இதயத்துக்குள்‌ அல்‌ 
லது நுரையீரலுக்குள்‌ திசை 
திரும்பி, இரத்தம்‌ வலப்பக்க 
மிருந்து இடப்பக்கம்‌ பாய்‌ 
கிறது. 

1916 எ2ப1016 : இடது இதயக்‌ 
கீழறை : வலது மேலறையிருந்து 
வரும்‌ இரத்தத்தை ஆக்ஸிஜ 
னேற்புக்காக நுரையீரல்‌ தமனி 
கள்‌ வழியாக நுரையீரலுக்குள்‌ 
செலுத்தும்‌ மெல்லிய சுவரு 
டைய இதயக்கழறை. : 

10104 : இறுக்கமான; விரைப்‌ 
பான : 1. விரைப்புத்தன்மை. 
2. எடுக்கப்படும்‌ எல்லா முயற்சி 
களுக்கும்‌ எதிராக உறுதியான 
நிலையை மேற்கொள்ளுதல்‌. 
3. செயல்‌ தசைகள்‌, எதிர்செயல்‌ 
தசைகள்‌ உள்ளிட்ட, எல்லா 
தசைத்‌ தொகுதிகளின்‌ இறுக்கத்‌ 
தன்மையும்‌ தடைத்தன்மையும்‌ 
ஒரே அளவில்‌ அதிகரிப்பது. 
இது மூளையின்‌ அடித்தள 
நரம்பணுத்திரள்களின்‌ நோயின்‌ 
அறிகுறியாகும்‌. 
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19௦ : குளிர்நடுக்கம்‌ (பளிப்பு); 
விறைப்பு : காய்ச்சல்‌ போன்ற 
நோய்களில்‌ முன்னதாக வரும்‌ 
திடீர்க்குளிர்‌ நடுக்கம்‌. இதில்‌ 


உடல்‌ வெப்பநிலை திடீரென 


உயர்ந்து, வியர்வை வரும்வரை 
உயர்ந்த அளவில்‌ இருந்து, 
படிப்படியாக வெப்பம்‌ குறை 
கிறது. 
109001 ௱௦ா5 சாக்காட்டு 
விறைப்பு; மரண விறைப்பு 
இறந்தபின்‌ ஏற்படும்‌ உடல்‌ 
விறைப்பு. 

1௫2: விரிசல்‌: வெடிப்பு; வெக்கை: 
இரு ஒத்திசைவான ஓரங்களுக் 
இடையேயான குறுகிய நீண்ட 
திறப்பு. 

ப்றா20180௨ : ரிமாக்டான்‌ : காச 
நோயைக்‌ குணப்படுத்தப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ ரிஃபாம்பிசின்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


1201௦11415 : கூரல்‌ தந்தி இடை: 


குரலியச்‌ சந்து. 
1ஈ0-0௦16 : எலும்புக்கரணை; 
எலும்புக்‌ கரணை நோய்‌. 


11190-02101௨06 : குரல்வளைக்‌ 
குருத்தெலும்பு. 

ரொ : படர்தாமரை; படை, 
வளைப்புழுவெட்டு -: தோலில்‌ 
உண்டாகும்‌ ' படர்தாமரை 
என்னும்‌ படை நோய்‌. இது 
ஒரு தொற்று நோய்‌. இது 
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படர்தாமரை 


வளையம்‌ வளையமாக செதில்‌ 
படலத்துடன்‌ இருக்கும்‌. 
[1505 5800 1௦ப5 இசிவு . 
இளிப்பு; விரைப்பு முறுவல்‌ : நரப்‌ 
பிசிவு நோயின்‌ வலிப்பு இளிப்பு 
[1102115810 : வினைமுறை 
யாக்கம்‌ : (மனநலம்‌) முதன்மை 
சமிக்கைச்‌ செயலுக்குள்‌ பரி. 
ணாம வளர்ச்சி மூலம்‌ சேர்த்தி 
ணைந்த நடத்தைப்‌ பாங்கின்‌ 
செயல்முறை. 

௩116 : ஆர்‌என்‌ஏ : ரிபோ நூக்ளிக்‌ 
அமிலத்தின்‌ சுருக்கப்பெயர்‌. 
[090 0 ௦214 : நலவாழ்வுக்கு 
வழி : குழந்தையின்‌ வளர்ச்சி 
யையும்‌ முன்னேற்றத்தையும்‌ 
தாட்சியாக்கித்‌ தரும்‌ வளர்ச்சி 
விளக்கப்படம்‌. 
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₹௦01ஈ 1௦௦0 ஷுுள்‌௦ா6 : ராபின்‌ 
ஹுட்‌ நோயியம்‌ : பணக்காரர்‌ 
களிடமிருந்து திருடி ஏழை 
களுக்குக்‌ கொடுத்த ஆங்கில 
மக்கள்‌ கதாநாயகன்‌ ராபின்‌ 
ஹுட்‌ பெயரால்‌ இது அழைக்‌ 
கப்படுகிறது. ஓரளவு நன்கு 
அக்ஸிஜனேற்றம்‌ பெற்ற திசுக்‌ 
களுக்கான இரத்த நாளம்‌ 
இரத்த ஓட்டம்‌ குறைந்து, 
குருதிக்‌ குறைவான திசுக்களுக்கு 
அந்த இரத்தம்‌ செல்வது. 

₹௦௦14 14௦ பார்வார 5001420 106 : 
மலைப்பாறைப்‌ புள்ளிக்‌ காய்ச்சல்‌: 
ஒட்டுண்ணிகளால்‌ பரவும்‌ 
ரிக்கெட்சியா ரிக்கெட்சுயை 
எனும்‌ கிருமிகளால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ தொற்று நோயில்‌ 
மணிக்கட்டுகளிலும்‌ கணுக்‌ 
காலிலும்‌ சிறு இளஞ்சிவப்புப்‌ 
புள்ளிகள்‌ தோன்றுவதோடு, 
பகுதியை வடிக்கும்‌ நிணக்‌ 
கணுக்கள்‌ வீங்குகின்றன. டெட்‌ 
ராசைக்ளின்‌ அல்லது குளோ 
ரோம்ஃபெபனிகால்‌ மருந்து 
களால்‌ நோய்‌ குணமடைகிறது. 


7௦0 : கோல்‌ : 1. ஒரு ஒல்லியான 
நேர்‌ உருளை. 2. குறைவான 
வெளிச்சத்தையும்‌ கண்டறிய, 
கண்ணைத்‌ தகவமைக்கும்‌ 
ரோடாப்சின்‌ கொண்ட விழித்‌ 
கரையிலுள்ள ஒளியுணரும்‌ 
செல்கள்‌. 

100 08! : கண்நுண்கம்பி : கண்ணி 
லுள்ள நரம்பு உயிரணு. இது 


மங்கலான ஒளியில்‌ தீவிர மாகச்‌ 
செயற்படுகிறது. பிரகாச மான 
ஒளியில்‌ கண்கூம்புகள்‌ (கூம்பு 
வடிவ நரம்பு முனைகள்‌) 
முனைப்பாகச்‌ செயற்பட்டு, 
கண்‌ நுண்கம்பிகள்‌ செயற்படா 
திருக்கும்‌. 

௦021௩ ய/௦ன : கொறி விலங்குக்‌ 
புண்‌ : முகத்தில்‌ அல்லது 
கபாலத்‌ தோலில்‌ ஏற்படும்‌ 
அடி உயிரணுப்‌ பிளவை அல்‌ 
லது புரையோடும்‌ புண்‌. 

1005 810 0065 : கண்‌ நுண்கம்பி 
களும்‌ கூம்புகளும்‌; திரைக்கூம்பு. 
₹௩௦௦ஈ(92 : ரான்ட்ஜென்‌ : ஜெர்‌ 
மன்‌ நாட்டு இயற்பியலாளரான 
வில்ஹெல்ம்‌ கோன்ராட்‌ ரான்ட்‌ 
ஜென்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்‌ 
படும்‌. எக்ஸ்‌ அல்லது காமா 
கதிரியக்கத்துக்கு: அட்படும்‌ 
அளவுக்கான அனைத்துலக 
அளவீடு. 
௩௦21119610 08 
ஒளிப்படம்‌. 
₹௦௦119௨1௦01201ம : ஊடுகதிர்‌ 
ஒளிப்படக்‌ காட்சியாய்வு. 
௩௦249௦௩ ஈஷு5 : ஊடுகதிர்‌; 
ரான்ட்ஜென்‌ கண்டறிந்து நுண்‌ 
ணுலைக்‌ கதிர்‌. 

₹௦6169௩௦1/ ௨80 : ஊடுகதிர்‌ 
நோய்‌ நீக்குமுறை. 

01167 081006 : சுருள்கட்டு 
வட்டக்கட்டுக்குப்‌ பயன்படுத்‌ 


ஊடுகதிர்‌ 
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தப்படும்‌ ஒரு நீளமான இறுக்கிக்‌ 
கட்டப்படும்‌ பட்டைப்‌ பொருள்‌. 
௦ம்‌ ௭95 510 : ரோம்பர்க்குறி: 
உடலுறுப்புகள்‌ ஓத்தியங்க 
இயலாமல்‌ இருக்கும்‌ நிலையின்‌ 
அறிகுறி, 
பாலங்களை ஒன்று சேர்த்து 
வைத்திருக்கும்‌ போது உடல்‌ 
ஆடாமல்‌ நேராக நிற்க முடியா 
திருக்கும்‌ நிலை இவ்வகையைச்‌ 
சேர்ந்தது. 

007 ௦1 116 1௦56 : மூக்கு மேல்‌ 
தளம்‌; மூக்கின்‌ முகட்டுத்தளம்‌. 
1004 ௦882! : வேர்க்கால்வாய்‌ 
சொத்தை : மிகவும்‌ சொத்தை 
பாகக்‌ காணப்படும்‌ பல்‌. பல்லின்‌ 
வேர்க்கால்‌ வாயை திறந்து 
சுத்தம்‌ செய்து தொற்று நீக்கி, 
ஊடுருவப்பட முடியாபொருள்‌ 
கொண்டு அடைத்து மூடி சரி 
செய்ய வேண்டியிருக்கும்‌. 
100110 ர€ி!6)( தேடும்‌ 
அளிச்சைச்‌ செயல்‌ : புத்திளம்‌ 
குழந்தையின்‌ கன்னம்‌ தொட்‌ 
டால்‌ அல்லது வாயின்‌ பக்கத்‌ 
தில்‌ தட்டினால்‌, அப்பக்கம்‌ 
தலையைத்‌ திருப்பி உறிஞ்சிக்‌ 
குடிக்கும்‌ இயல்பான செயல்‌ 
இவ்வளிச்சைச்‌ செயல்‌ 3 அல்லது 
4வது மாதத்தில்‌ மறைந்து 
விடுகிறது. 

001 ௦7 116 ௩௦56 : மூக்கு அடிப்‌ 
பகுதி. 


கண்களை மூடி, 
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1056 0802! : வங்காள ரோஜா : 
நோயுற்ற விழித்திரை, இமை 
யணைப்‌ படலத்தைக்‌ கண்ட 
றியப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒரு 
சாயப்பொருள்‌. ஒரு நிறமி. 

1056019 : தட்டம்மைப்‌ புள்ளி; 
செம்புள்ளி :'விளையாட்டம்மை 
எனப்படும்‌ தட்டம்மையின்‌ 
ரோசாப்பூ போன்ற சிவந்தி 
புள்ளி. இது உடலில்‌ கைகளிலும்‌, 
முகத்திலும்‌ தவிர மற்றப்‌ பகுதி 
யெங்கும்‌ பரவி யிருக்கும்‌. 

1௦56 50015 : ரோசாச்சிவப்புப்‌ 
புள்ளிகள்‌ : அழுத்தினால்‌ வெளி 
ரும்‌ செந்தடிப்புப்‌ புள்ளிக்‌ 
கட்டி. டைபாயிடு காய்ச்சல்‌ 
நோயின்‌ முதல்‌ வாரத்தில்‌ 
தோல்‌ நாளங்களில்‌ வந்து 
சேரும்‌ கருமி உறை ரூருதித்‌ 
துகள்களால்‌ ஏற்படும்‌ குவை 
£ீழ்மார்பு, மேல்‌ வயிற்றுப்‌ 
பகுதிகளில்‌ காணப்படுகின்றன. 


[05161 ப௱ வரிசையான 
சகொக்கிகளமைந்த நாடாப்‌ 
புழுத்தலையின்‌ முன்பகுதி. 
[0131௦௦ : ரோட்டாமீட்டர்‌; 
சுழல்விரைவுமானி : மயக்கம்‌ 
கொடுக்கும்‌ கருவிக்குள்‌ உள்ள 
பாய்வேகத்தை வைத்து வாயுக்‌ 
களை அளக்கும்‌ ஒரு ஊசியால்‌ 
வால்‌ செயல்படும்‌ அமைப்பு. 


£௦191110 1௦ பாரர0ப6* : சுழலும்‌ 
அழுத்துபட்டை : நுரையீரல்‌ 


01211௦ 


களில்‌ இரத்தம்‌ தேங்குவதை 
சரிசெய்ய, கைகால்‌ உறுப்பு 
களில்‌ இரத்தம்‌ தங்கச்‌ செய்யும்‌, 
சுழல்வரிசையில்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌, நான்கு அழுத்திக்கட்டும்‌ 
பொறியமைப்புகளில்‌ ஒன்று. 
௦121௦ : சுழற்சி : 1. ஒரு அச்‌ 
சைச்‌ சுற்றி சுழல்வது. 2. பல 
வகை மூட்டுகளில்‌ ஏற்படும்‌ 
நான்கு அடிப்படை இயக்கங்‌ 
களில்‌ ஒரு வகை. 
01810 : சுழல்‌ தசை; சுழற்றி : 
உறுப்பைச்‌ சுழற்றும்‌ தசைத்‌ 
தொகுதி. 

011105 : இரைப்பை அழற்சி 
நச்சுயிர்‌ : குழந்தைகளிடமும்‌ 
பச்சிளங்குழமந்தைகளிடமும்‌ 
ஏற்படும்‌ இரைப்பை அழற்சி 
நோய்‌ தொடர்புடைய நோய்க்‌ 
கிருமிகள்‌. 

₹௦141'5 50016 : விழி வெண்புள்ளி: 
விழித்‌ திரையில்‌ உண்டாகும்‌ 
வட்டமான வெண்புள்ளிகள்‌. 
சில நேர்வுகளில்‌ குலையணைச்‌ 
சவ்வு வீக்கம்‌ காரணமாக 


ஏற்படுகிறது. குருதிக்குழாய்‌ : 


அடைப்பினால்‌ இது தோன்று 
வதாகக்‌ கருதப்படுகிறது. 

10100 ஷூாள௦ா6 : சுழலிநோயி 
யம்‌ : வாழ்நாளைக்‌ குறைக்காத 
மிதமான நோய்நிலை. பிலிரு 
பின்‌. உள்ளேற்புக்‌ குறைவால்‌, 
கல்லீரலுக்குள்‌ இணைப்புக்‌ 


959 £௦பா05 


குறைவதனால்‌ ஏற்படும்‌, இணை 
மிகைபிலிருபின்‌ குருதி நிலை 
கொண்ட தன்‌ இனக்‌ தற்று 
ஆதிக்க நிலை. 

£0ய/6290% : சுருள்‌ சிவப்பணுக்கள்‌; 
காசடுக்குச்‌ சிவப்பணுக்கள்‌ : 
நாணய அடுக்குப்‌ போன்று 
இரத்தத்திலுள்ள இரத்தச்‌ 
சிவப்பணுக்களின்‌ வரிசை. 
£௦யா0 081/5 : வட்ட அணுக்கள்‌ : 
10 முதல்‌ 20 மைக்ரான்‌ அள 
வுள்ள ஒரு வட்ட அல்லது 
நீள்வட்ட உயிர்க்கரு கொண்ட 
சிறுவெள்ளணுக்கள்‌. நிண 
அணுக்கள்‌, ஓர்‌ அணுக்கள்‌, 
குருதீச்சீர அணுக்கல்‌, எபிதீலி 
யாய்‌ அணுக்கள்‌ மற்றும்‌ ஹிஸ்‌ 
டியோசைட்கள்‌ அகியவை 
இதில்‌ அடங்கும்‌. 

£௦பார்‌ ॥॥ரொனார்‌ : உருளைப்‌ 
பந்தகம்‌ : 7. கருப்பையின்‌ முன்‌ 
பரப்பிலிருந்து துவங்கி கவட்டை 
அரைக்கால்வாய்‌ வழியாக பேரி 
துழ்வரையுள்ள நார்த்தசைப்‌ 
பட்டை. 2. தொடையெலும்புத்‌ 
தசைக்கும்‌, இடுப்பெலும்புக்குழி 
வின்‌ குறுக்குப்பிணையத்துக்‌ 
கும்‌ இடையிலுள்ள வளைந்த 
நாரிழைப்பட்டை. 

£௦ப05 : பார்வையில்‌ : நோயாளி 
யின்‌ உடல்‌ நிலையில்‌ முன்னேற்‌ 
றத்தை பதிவு செய்வதோடு, 
தற்பொழுதைய நிலையை 
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மதிப்பிட்டு, மருத்துவம்‌ பலன்‌ 
தந்துள்ளதா எனக்‌ கண்டறிய 


ஒரு மருத்துவர்‌ நோயாளிகளை : 


படுக்கையில்‌ சந்தித்துப்‌ பார்த்தல்‌. 
10ய0 கர்ம : வட்டச்‌ சன்னல்‌: 
நடுச்செவியின்‌ உட்பக்கச்‌ சுவரி 


லுள்ள வட்டத்துளை நத்தை 


எலும்புப்‌ பக்கம்‌ திறக்கிறது. 

[௦0 பஈ்‌௱ : நாக்குப்‌ பூச்சி 
(உருண்டைப்புழு); உருளைப்புழு; 
நாகப்பூச்சி உலகெங்கும்‌ 
காணப்படும்‌ மண்புழு போன்ற 
புழுவகை. மனிதரிடம்‌ ஒட்டுண்‌ 
ணியாக வாழ்கிறது. மலத்தோடு 
வெளியேறும்‌. இதன்‌ முட்டை 
கள்‌ உணவு வழியாக உட்‌ 
சசன்று, 
பிபாரித்து திசுக்கள்‌, நுரையீரல்‌ 
கள்‌, மூச்சுக்‌ குழாய்களுக்குப்‌ 
பரவி முதிர்ந்த புழுக்களாக 
மீண்டும்‌ இரைப்பைக்கு வரு 


கிறது. இது சில சமயம்‌, வாந்தி : 


யுடன்‌ வெளிவந்து அச்சம்‌ 
உண்டாக்கும்‌. இதன்‌ படை 
யெடுப்பு அதிகமானால்‌ சீத 
சன்னி (சளிக்காய்ச்சல்‌) ஏற்‌ 
படும்‌; குடல்‌ அடைப்பும்‌ 
உண்டாகும்‌ இதைக்‌ குணமாக்க 
பிப்பராசின்‌ சிறந்த மருந்து. 


₹௦ப5 58100௱3வ!ப5 (௩5%) : 
கோழிக்‌ கழலைக்‌ கிருமி 

கழலைகளை உண்டாக்கும்‌ ஒரு 
வகைக்‌ கோழிக்‌ கிருமிகள்‌ 
ரிபோநாூக்ளிக்‌ அமிலத்‌ (55) 


வயிற்றில்‌ குஞ்சு 


கழலைக்‌ கிருமித்‌ தொகுதியில்‌ 


ஒன்று. இது பற்றி மிகுந்த 
ஆராய்ச்சிகள்‌ நடைபெறிறு 
உள்ள போதிலும்‌ இக்கிருமி 
களை மனிதக்‌ கழலைகளி 
லிருந்து பிரித்தெடுக்க இன்னும்‌ 
முடி யவில்லை. 

051105 519ஈ : இடுப்புப்‌ பள்ள 
அழுத்தம்‌ : இடது இடுப்புப்‌ 
பள்ளத்தில்‌ ஏற்படும்‌ அழுத்தம்‌. 
இது, குடல்வால்‌ அழற்சியின்‌ 
போது, வலது இடுப்புப்‌ 
பள்ளத்தில்‌ வலி உண்டாக்கு 
கிறது. 

[ய 61301815 : சிவப்பாக்கும்‌ 
மருந்துகள்‌; சிவப்பிப்பி : இரத்த 
வோட்டத்தை மிகைப்படுத்தி 
தோலைச்‌ சிவக்கச்‌ செய்கிற 
மேற்பூச்சுப்‌ பொருள்‌. 


பன 02 : ரப்பர்‌ அணை :பல்‌ 
மருத்துவ செய்முறையின்போது 


ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட 


பற்களை விலக்கப்‌ பயன்படுத்‌ 
தும்‌ மெல்லிய லேடக்ஸ்‌ ரப்பர்‌ . 
தாள்‌. . 
[பட்‌ : உராய்வு; உரசல்‌ : 21_லின்‌ 
ஒரு பகுதி மற்றொன்றின்‌ மேல்‌ 
அசையும்போது ஏற்படும்‌ 
உராய்வு. ப 

£ப௦ : வீக்கச்‌ சிவப்பு : வீக்கத்‌ 
தின்போது ஏற்படும்‌ நால்வகை 
சின்னங்களில்‌ ஒன்றான சிவப்பு 
நிறம்‌. 
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ஈபரீரிஈ!'5 ௦௦10ப50165 : ரஃப்பினி 
மெய்மங்கள்‌ : இத்தாலிய உடற்‌ 
கூறியலாளர்‌ ஏஞ்சலோ ரஃப்‌ஃ 
பினியின்‌ பெயரைப்‌ பெற்று 
உள்ள, அழுத்தம்‌, வெது 


. வெதுப்பு ஆகியவற்றை உணர்‌ 


வதோடு தொடர்புள்ள சில 
நரம்பு முடியுமிடங்கள்‌. 

£ப௱ ரிடீ : ரம்‌ வலிப்புகள்‌ : நாட்‌ 
பட்ட குடிகாரர்களில்‌ குடிப்‌ 
பதை நிறுத்துவதால்‌ ஏற்படும்‌ 
வலிப்புகள்‌. 

₹ப௱ரஈ21100 நாரா : அசை 
போடும்‌ நோயியம்‌ : மிக உடல்‌ 
மெலிந்த சவலைக்‌ குழந்தை 
களில்‌ அல்லது உணர்வு மற்‌ 
றும்‌ அறிவுக்‌ குறைபாடுகள்‌ 
உள்ளவர்களில்‌ உணவை 
விழுங்கிய 10-15 நிமிடங்களில்‌ 
உணவு பின்னேறி மேல்‌ வரு 
வதை வெளியில்‌ துப்பிவிட்டு 
அல்லது மென்று முழுங்குதல்‌. 


ஈயா '5 ௦6 : ஓட்டப்பந்தய 
வீரரின்‌ முழங்கால்‌ : வெகுதூர 
ஓட்டம்‌ ஓடுபவரின்‌ முழங்கால்‌ 
மூட்டைத்‌ தாங்கும்‌ நார்த்திசு 
இறுக்கத்தால்‌ முழங்கால்‌ மூட்‌ 
டன்‌ வெளிப்பக்கம்‌ தோன்றும்‌ 
வலி. 

£பற12 : கிரந்தி மற்றும்‌ யாஸ்‌ எனும்‌ 
தொற்றுத்தோல்‌ நோயில்‌ 
காணப்படும்‌ மஞ்சள்‌ பழுப்புப்‌ 
பொருக்கு மூடிய புண்கள்‌. 

[படு |யா95 : தடித்த நுரையீரல்‌: 
ஹீமோசிடெரின்‌ நிறமி நிறைந்த 
பெருவிழுங்கணுக்கள்‌ குவிந்து 
பழுத்துத்தடி த்த நுரையீரல்கள்‌. 
[பக 5றபர்யா : கெட்டியான 
கோழை: கெட்டி தொண்டைச்சளி: 
ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ்‌ நிமோனியே 
கிருமியால்‌ உண்டாகும்‌ நிமோனியா 
நோயில்‌ காணப்படும்‌, கிருமிகள்‌, 
இரத்தம்‌, சீதம்‌, அழிதிசு கொண்ட 
கோழை. 


5&680 : எஸ்‌ஏஏஆர்டி : மெது 
வாக வேலைசெய்யும்‌ மூட்டு 
வாத எதிர்‌ மருந்துக்கான ஆங்கி 
லச்‌ சொற்களின்‌ முதலெழுத்துக்‌ 
கூட்டு. 

53 : எஸ்‌ஏ(சா) : தமனிச்‌ செறிவுக்‌ 
கான சுருக்கச்‌ சொல்‌. 


59017 ௭௮0௦௦116 : சாபின்‌ தடுப்பு 
மருந்து : ரஷியாவில்‌ பிறந்த 
அமெரிக்க நச்சுயிரியலாளர்‌ 
அல்பெர்ட்‌ சாபின்‌ தயாரித்த 


இளம்பிள்ளை வாதத்‌ தடுப்பு 


சொட்டு மருந்து. 

529001 ஈவார்‌ : காலணியுரு 
'இதயம்‌ : ஃபேல்லாவின்‌ நாற்‌ 
குறைநோயில்‌, எக்ஸ்ரே படத்‌ 
தில்‌ காணப்படும்‌ காலணி 
போன்ற இதயத்‌ தோற்றம்‌. 
-5மொ826'5 (651 : சேப்ரேஜின்‌ 
.சோதனை : 25 நொடி களுக்கு 
மூச்சுப்பிடி க்கும்‌ திறனை அளக்கும்‌ 
மூச்சியக்க சோதனை. ஃபிரெஞ்சு 
மருத்துவர்‌. ஜே. எண்ட்க்கி 


பெயர்‌ கொண்டது. 

520 ப1௦ப5 : பரலாந்த : மணல்‌ 
போன்ற, பரல்போன்ற. 
5900806 : கண்துடிப்பு : பார்வை 
யை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு 
இடத்துக்கு மாற்ற வேகமாக, 


53200216 : 


்‌ 9600811065 : 


கரோகேலக்டோரியா 


தானாக கண்கள்‌ திரும்புதல்‌. 
சிறுமூளை அரைக்‌ கோளக்‌ 
கோளாறுகளில்‌ காணப்படுவது. 


பைஉரு : 1. பை 
போன்ற, 2. நீர்ப்பை கொண்ட. 


5200121856 : சேக்கரேஸ்‌ : சுக்‌ 
ரோஸ்‌ போன்ற டை சேக்கரைடு 
களை டெக்ஸ்ட்ரோஸ்‌ போன்ற . 
மானோசேக்கரைடுகளாகப்‌ 
பிளக்கத்‌ தூண்டும்‌ நொதி. 
5320021106 : சேக்கரைடு : மானோ 
சேக்கரைடுகள்‌ டைசேக்கரை 
டுகள்‌ அலிகோசேக்கரைடுகள்‌ 
மற்றும்‌ பாலிசேக்கரைடுகள்‌ 
போன்ற கார்போஹைட்ரேட்டு 
கள்‌ வரிசையில்‌ ஒன்று... 
சர்க்கரை : கார்‌ 
பேோஹைட்மேட்டுகளின்‌ 
மூன்று முக்கிய வகைகளில்‌ 
ஒன்று. கரும்பு வெல்லம்‌. 


- 520012 : இனிப்பி; சர்க்கரைப்‌ 


பதிலி; இனிப்பூட்டி : சர்க்கரைக்குப்‌ 
பதிலாகப்‌ பெருமளவில்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ பொருள்‌. இது 
வெல்லத்தை ஓத்தது. தித்திப்பு 
மிக்கது. நீரிழிவு நோயாளிகள்‌ 
சர்க்கரைக்குப்‌" பதிலாக 
இதனைப்‌ பயன்படுத்துவர்‌. 

590011210021801011063 : சேக்‌ 
: பாலில்‌ 


5206121010 


லேக்டோஸ்‌ சர்க்கரை மிக 
அதிகமாக சுரப்பது. 
5200121010 : சர்க்கரை போன்ற 
பொருள்‌ : சர்க்கரையை ஓத்த 
சிறு மணித்‌ திரளான பொருள்‌. 
5200201746 : சர்க்கரைக்‌ சிதைப்‌ 
பான்‌: சர்க்கரை முறி : கார்போ 
ஹைட்ரேட்டுகளைச்‌ (சர்க்கரை) 
சிதைக்கும்‌ திறனுடைய பொருள்‌. 
5200௦00௦65 : சர்க்கரைநொதி: 
சர்க்கரையை நொதிக்கச்‌ செய்‌ 
யும்‌ நொதிப்‌ பொருள்‌ (ஈஸ்ட்‌), 
ரொட்டி நொதி, சாராய நொதி 
ஆகியவையும்‌ இதில்‌ அடங்கும்‌. 
- 5200110100116 : சேக்கரோபைன்‌: 
லைகசினின்‌ வளர்சிதை மாற்றத்‌ 
தில்‌ இடையில்‌ உண்டாவது. 
5200101056 : கரும்பு வெல்லம்‌ : 
கரும்புச்‌ சாற்றிலிருந்து தயாரிக்‌ 
கப்படும்‌ வெல்லம்‌ (சுக்ரோஸ்‌. 
5900ஈகாப௱ : சேக்கரம்‌ : 
சர்க்கரை. 

5200ப2(100 : பைபோல்‌ 
உப்புதல்‌; பையறை; நுண்‌ 
பையாக்கம்‌ : பல சிறு 
பைகள்‌ தோன்றி உப்புதல்‌. 


5300ய1/6 சிறுபை: 
நுண்பை; நுண்ணிய பை. 
52060ப100௦0168 
நுண்பைநத்தை எலும்பு 
சார்‌ : காதின்‌ நுண்பை 
மற்றும்‌ நத்தை எலும்பு 
பற்றியது. 


963. 53012] 466013 


5200ய/0101] நுண்பைத்‌ 
துளைப்பு: உள்நிணநீர்வீக்கத்தை 
போக்க செவிநுண்பையில்‌ 
துளையிடல்‌. 

8&0₹ : எஸ்‌ஏசிஈ : குருதி நீர 
ஆஞ்சியோடென்சின்‌ மாற்றும்‌ 
நொதிக்கு சுருக்கப்பெயர்‌. 
53015! : புனித எலும்பு சார்ந்த; 
திரிக : புனித எலும்பு எனப்‌ 
படும்‌ இடுப்புக்குழியின்‌ இணைப்‌ 
பெலும்பு தொடர்பான. 
52081018 : திரிகவலி : திரிக 
எலும்பில்‌ வலி. 

5201211520 : திரிகமாதல்‌ : ஐந்‌ 
தாவது கீழ்முதுகு முள்ளெ 
லும்பு திரிக எலும்புடன்‌ ஓட்டி 
யிணைதல்‌. 

52012] 6௦12 : புனித எலும்பு : 
இடுப்புக்குழி இணைப்பு 





னவை கைவ ளைவைவைைைை ளை ளைைவை சை சைகை ய வையம்‌ எக 


5801601௦10 


எலும்பாக செயல்படும்‌ தண்டு 
வட. எலும்பு. 


5301601001 : திரிக நீக்கம்‌ : வசதி 
யாக ஒரு அறுவை செய்வதற்கு 
திரிக எலும்பை வெட்டி யெடுத்தல்‌. 


590111106 : பலியிடல்‌ : உள்ளுறுப்பு 
களில்‌ பரிசோதனைக்குத்‌ தேவைப்‌ 
படும்‌ சோதனை பழி முறையின்‌ 
பகுதியாக அல்லது பரிசோதனை 
முடிந்தவுடன்‌, சோதனைச்‌ 
சாலைப்‌ பிராணிகளைக்‌ கொல்லுதல்‌, 
5901084610 : திரிகமுன்‌(நீட்டல்‌: 
முதிர்கருவின்‌ இரிக எலும்பு 
முன்‌ நோக்கியிருத்தல்‌. 
5201௦௦0௦0/068| : திரிகப்புச்ச 
என்புசார்‌ : திரிக எலும்பு, புச்ச 
எலும்பு சார்ந்த. 
530100000/0605 : திரிகப்புச்சத்‌ 
தசை : திரிக எலும்பிலிருந்து 
பச்ச எலும்பு வரை நீண்டுள்ள 
இரு சிறு தசைகளில்‌ ஒன்று. 
5301000)81018 : திரிக இடுப்பு 


வலி : திரிகப்புடை மூட்டில்‌ 


வலி. 

5201000115 : திரிகக்கூபக அழற்சி: 
தஇரிகப்புடை.. மூட்டு அழற்சி. 
5201000418 : திரிகப்பகுதிவலி : 
திரிக எலும்புப்‌ பகுதியில்‌ வலி. 
5801௦0118௦ : புனித எலும்பு-பின்‌ 
இடுப்பெலும்பு சார்ந்த : புனித 
எலும்பு-பின்‌ இடுப்பெலும்பு 
தொடர்புடைய. 

5801011115 : புனித எலும்பு மூட்டு 
அழற்சி : இடுப்புக்குறி இணைப்பு 


964 5201ப௱ 


எலும்பு மூட்டுகளில்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ வீக்கம்‌. 

5801011516515 : திரிக நழுவல்‌ : 
ரிக எலும்பு நழுவி, ஐந்தாவது 
£ழ்‌ முதுகெலும்புக்கு முன்னால்‌ 
உள்ள குறைபாடு. 


5801௦/பய௱02 : புனித எலும்பு- 
இடுப்பு சார்ந்த : இடுப்புக்குழி 
இணைப்பு எலும்பும்‌, இடுப்‌ 
பும்‌ தொடர்புடைய. 
52010005162110 : திரிக பின்னி 
ருப்பு : முதிர்‌ கருவில்‌ திரிக 
எலும்பு பின்னிருத்தல்‌. 
580105018(1௦ : திரிக இடுப்புசார்‌ : 
திரிக எலும்பு மற்றும்‌ 
இருக்கை என்பு சார்ந்த. 
5201050112! : திரிகமுள்ள : திரிக 
எலும்பு மற்றும்‌ 
முதுகெலும்புத்‌ தண்டு சார்ந்த. 
520000) : திரிகவெட்டு : திரிக 
எலும்பின்‌ இக&ழ்ப்பகுதியை 
வெட்டி யெடுத்தல்‌. 
58010ப1௨1ா6 : திரிககருப்பைசார்‌: 
திரிக எலும்பு மற்றும்‌ கருப்பை 
சார்ந்த. ப 
53ய௱ : புனித எலும்பு; திரிகம்‌; 
பிட்ட எலும்பு : இடுப்புக்குழி 
மூட்டு முக்கோண எலும்பு. ' 
வயிற்றுப்‌ பக்க முதுகெலும்‌ 
புக்கும்‌. வால்பக்க முதுகெலும்‌ 
புக்கும்‌ இடையில்‌ அமைந்து - 


உள்ளது. இது ஓன்றாக 


இணைக்கப்பட்ட ஐந்து முள்‌ 
ெலும்புகளைச்‌ கொண்டது. 


5201058101 


965 5271101861 ௦1! 


அழல த ட ப படபட பபற வ பப கிட டப்ப ன அ டபம்த கட வன படட 


3201052101: : கருப்பைக்குழல்‌ 
லீக்கம்‌ : சுரப்புகள்‌ தேங்கியதால்‌ 
கருப்பைக்குழாப்‌ விரிவடைதல்‌. 
520016 1௦5௦6 : வக்கை மூக்கு; 
அழுந்த நாசி; சேண மூக்கு : 
மூக்குமேல்‌ விளிம்பில்‌ இடையே 
பள்ளம்‌ உடைய மூக்கு இது பிறவிக்‌ 
கிரந்திப்‌ புண்ணின்‌ அறிகுறி. 
580151 : கொடுமை விருப்பக்‌ 
காமன்‌ : பிறருக்குக்‌ கொடுமை 
செய்வதில்‌ அல்லது பிறர்படும்‌ 
துன்பம்‌ கண்டு இன்பம்‌ கொள்பவர்‌. 
5௮01 : கொடுமை விருப்பம்‌; 
கொடுமைப்‌ பாலுறவு; கொடு 
மனம்‌ : மற்றவருக்கு அல்லது 
பாலுறவுக்‌ கூட்டாளிக்கு வலி. 
வன்முறை போன்ற கொடுமை 
விளைவித்து அதில்‌ இன்பம்‌ 
காணும்‌ கொடு வெறிக்‌ காமம்‌. 
5௮0655 : துன்பநிலை : இயல்‌ 
பான, துன்பமான அல்லது 
சோர்வான உணர்வுநிலை. 


520௦085001 : பாலினக்‌ 
கொடுமை வேட்கை : தீவிரமான 
அல்லது மிதமான நிலையி 
லுள்ள கொடுமை செய்வதில்‌ 
விருப்பம்‌ கொண்ட ஒருவகை 
முரணியல்‌ பாலுணர்வு நிலை. 
53௭௱15901'5 ப1௦ள : சீமிஸ்ச்‌ புண்‌: 
ஜெர்மன்‌ கண்‌ மருத்துவமனை 
எட்வின்‌ சீமிஸ்ச்சின்‌ பெயர்‌ 
கொண்ட பளிங்குப்படலப்டர 


ழற்சிப்புண்‌. 


524200 : சேஃபாப்பிரின்‌ : பாது 
காப்பான ஆஸ்பிரின்‌ மருந்தின்‌ 
வணிகப்பெயர்‌. இது இரைப்‌ 
பையில்‌ இரத்தக்‌ கசிவு உண்‌ 
டாக்குவதில்லை. 

534௦ 01௦௦0 : பாதுகாப்பான குருதி: 
நோய்‌ தரும்‌ கிருமிகளால்‌ 
பாதிக்கப்படும்‌ ஆபத்து 
இல்லை யென்று அறியப்பட்ட 
மனிதர்‌ களிலிருந்து 
பெறப்பட்ட, நிறைந்த 
செவ்வணுக்கள்‌ மற்றும்‌ 
குருதிப்‌ பொருட்கள்‌. 

5916 (19% : பாதுகாப்பான ஒளிக்‌ 
கருவி : சரியாக உருவிளக்கப்படாத 
எக்ஸ்ரே படத்தில்‌ புகை படாத 
அளவுக்கு ஒளியை வெளிப்‌ 
படுத்தும்‌ இருட்டறைக்‌ கருவி. 
597556) : பாதுகாப்பான உடலுறவு: 
ஆணுறைகளைப்‌ பயன்படுதி 
உடலுறவு கொள்வதால்‌ பால்‌ 
வினை நோய்களிலிருந்து தன்‌ 
னையும்‌ தன்‌ (உடலுறுவுத்‌) 
துணைவரையும்‌ காப்பாற்றும்‌ 
செயற்பழக்கம்‌. 

524017 011 0௦0125 : காப்பூசி உடல 
லெய்மங்கள்‌ : அரையாப்பு 
மணற்கழலை நோயில்‌, பெரு 
விழுங்கணுக்களுக்குள்‌ காணப்‌ 
படும்‌ டோனவன்‌ மெய்மங்கள்‌ 
வரிசைக்குப்‌ பெயர்‌. 
5911101461 ௦11 குசும்பப்பூ 
எண்ணை : குசும்பப்பூச்செடி 
விதைகளிலிருந்து எடுக்கப்படும்‌ 
எண்ணை. 


ர்‌ 


590119] 


5801115( : அம்பு போன்ற; வகிட்டு: 
அம்பு வடிவுடைய மண்டை 
யோட்டின்‌ உச்சிக்கும்‌ பக்கங்‌ 
களுக்கும்‌ உரிய எலிம்பிணை 
_ கள்‌. அம்பு வடிவ கட்‌ 
சார்ந்த. 

5200 : சவ்வரிசி : பனையின 
வகை செடியிலிருந்து மருந்து 
தயாரிக்கப்படும்‌ மாவுப்பொருள்‌. 
5215 ஈ௦௦ : சாஹ்லிமுறை : 
பெர்ன்‌ மருத்துவர்‌ ஹெர்மன்‌ 
சாஹ்லியின்‌ பெயராலமைந்த 
ஹீமோகுளோபின்‌ அளவறியும்‌ 
முறை. இரத்தத்தில்‌ ஹைட்ரோ 
குளோரிக்‌ அமிலத்தை சேர்த்து, 
ஹீமோகுளோபின்‌ அமிலம்‌ 
ஹெமேட்டினாக மாறுவதால்‌ 
ஏற்படும்‌ நிறமாற்றத்தை ஒரு, 
தரப்படுத்தப்பட்ட வண்ண 
அளவுகோலுடன்‌ ஒப்பிடும்‌ முறை, 
52/15 (180 : செயின்டின்‌ முந்‌ 
நோய்‌ : துளைப்பிதுக்கம்‌, பித்‌ 
தக்கற்கள்‌, சுவர்ப்பிதுக்க நோய்‌ 
மூன்றும்‌ சேர்ந்த நிலைக்கு 
தென்னாப்பிரிக்க அறுவை 


மருத்துவர்‌ லே. செயின்டின்‌ 


பெயர்‌ தரப்பட்டுள்ளது. 


52/23௱ 601 ப15100 : 


யசைப்பு இசிவு. இரண்டு 
வயதில்‌ மறையலாம்‌ அல்லது 
மனவளர்ச்சிக்‌ குறையுடன்‌ 
- தீவிர வலிப்பு நோயாக அதி 
கரிக்கலாம்‌. மின்னல்‌ வேகத்‌ 
தலையசைப்புடன்‌ உடல்‌ பகுதி 
யம்‌ சைகளும்‌ வளைவதும்‌ 


5௮101 : 


சலாம்‌. 
வலிப்பு : இளம்‌ சிசுவின்‌ தலை : 





966. 5$21/லு15௱ 


நிமிர்வதும்‌, அரேபியர்கள்‌ 
வணக்கம்‌ சொல்வது அல்லது 
பிரார்த்தனை செய்வது போல்‌ 
உள்ளது. 

59100180௦1 : சால்புட்டாமோல்‌ : 
காற்றுக்‌ குழாய்‌ (குரல்வளை) 
விரிவகற்சி மருந்து. ஐசோப்பிரி 
னாலினிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது 
511041 : மரப்பட்டை மருந்து : 
ஒருவகைக்‌ கசப்பு மரப்பட்டையி 
லிருந்து எடுக்கப்படும்‌ மருந்து. 
மரப்பட்டைச்‌ சாறு 
மரப்பட்டையிலிருந்து எடுக்கப்‌ 


படும்‌ மருந்துச்‌ சாறு. 


59[10/18௱/06 : சாலிசிலமைடு : 
இலோசன நோவகற்றும்‌ மருந்து, 
சாலிசைலேட்‌ போன்று வினை 
புரியக்கூடியது. அனால்‌, இரைப்‌ 
பைக்‌ கோளறை உண்டாக்காது. 
5511041216 : சாலிசைலேட்‌ : மரப்‌ 
பட்டையிலிருந்து எடுக்கப்‌ 
படும்‌ மருந்துக்‌ காரம்‌. 
581104116 8010 : சாலிசிலிக்‌ அமி 
லம்‌ : பூஞ்சணங்களையும்‌, பாக்‌ . 


| டீரியாக்களையும்‌ அழிக்கும்‌ 
_ மருந்து. பல்வேறு தோல்‌ நோய்‌ 


களுக்குப்‌ பயன்படுகிறது. புரை 
முறையாகவும்‌, வாத மூறியா 
கவும்‌ பயன்படும்‌ மரப்பட்டை 
வகை மருந்துச்‌ சாற்று அமிலம்‌. 
581015 : மரப்பட்டை அமிலத்‌ 
தன்மை : மரப்பட்டை வகை 
மருந்துச்‌ சாற்றின்‌ அமிலத்‌ 
தன்மை. 





521/6/1யார6 8010 


521109/1பார௦ 8010 : சேலிசிலூரிக்‌ 
அமிலம்‌ : சேலிசிலிக்‌ அமிலம்‌ 
அல்லது அதன்‌ உப்புகளை 
உட்கொள்வதால்‌ சிறு நீரில்‌ 
தோன்றும்‌ கிளைக்கால்‌ மற்றும்‌ 
சாலிசிலிக்‌ அமில கூட்டுப்‌ 
பொருள்‌. 

5௮116 : உப்புநீர்‌; உப்பேரி; உவர்நீர்‌: 
உப்பு அடங்கிய பொருள்‌. பேதி 
மருந்து உப்பு, உப்பு சார்நீத. 
5௮1142 : உமிழ்நீர்‌; எச்சில்‌ : உமிழ்‌ 
நீர்‌ சுரப்பிகளிலிருந்து சுரக்கும்‌ 
நீர்‌. இதில்‌ நீர்‌, சளி, தியாலின்‌ 
அடங்கியுள்ளன. 

5௮1/1 : எச்சிலூக்கி : எச்சில்‌ 
சுரப்பதைத்‌ தூண்டும்‌ பொருள்‌. 
521 : எச்சில்சார்‌ : எச்சில்‌ 
சுரப்புத்‌ தொடர்பான. 
உலவா ௦வ1௦ய/ய5 : உமிழ்நீர்‌ 
கல்லடைப்பு; எச்சிற்கல்‌ : உமிழ்‌ 
நீர்ச்‌ சுரப்பிகளில்‌ ஏற்படும்‌ கல்‌ 
போன்ற தடிப்பு. 

உலவு 018௩௦5 : உமிழ்நீர்ச்‌ 
சுரப்பிகள்‌; எச்சில்‌ சுரப்பி : எச்சில்‌ 
சுரக்கும்‌ சுரப்பிகள்‌. 

௮24௦: மிகை உமிழ்நீர்‌ ஊறல்‌ : 
வழக்கத்திற்கு மிகுதியாக வாயில்‌ 
உமிழ்நீர்‌ ஊறுதல்‌. 


5௮1/211௦1 : உமிழ்நீர்‌ சுரத்தல்‌ : 7. 
உமிழ்நீரைச்‌ சுரக்கும்‌ செயல்‌. 2. 


உமிழ்நீர்‌ மிகுதியாகச்‌ சுரத்தல்‌. 
௮1ங4௦ : மிகை எச்சில்‌; உமிழ்‌ 


நீர்‌ மிகைப்பு: உமிழ்நீர்‌ ஊறல்‌ : 


967 5210119௦25 


வாயில்‌ அளவுக்குமீறி உமிழ்நீர்‌ 
சுரத்தல்‌. 

521 2௦௦6 ;: சால்க்‌ வாக்சின்‌ : 
கொல்லப்பட்ட இளம்பிள்ளை 
வாதக்‌ கிருமிகளிலிருநீது தயா 
ரிக்கப்படும்‌ ஒரு எதிர்ப்பொருள்‌. 
இது இளம்பிள்ளை வாத 
காப்புக்கான ஒரு தீவிரச்‌ செயற்கைக்‌ 
காப்புப்‌ பொருள்‌. ஊக்கியாகப்‌ 
பயன்படுகிறது. இது ஊசிமூலம்‌ 
செலுத்தப்படுகிறது. 
2211௦19113 : சால்மோனெல்லா : 
திராம்‌ சாயம்‌ எடுக்காத நுண்‌ 
கம்பிப்‌ பாக்டீரியா வகை. இது 
ஒட்டுண்ணியாகப்‌ பல விலங்கு 
களிலும்‌, மனிதரிடமும்‌ உள்ளது. 
இதனால்‌ நோய்கள்‌ ஏற்படு 
கின்றன. 

5௮1௦1௦5156 : சால்மொனெல் 
லாதொற்று : சால்மொனெல்லா 
இனத்தைச்‌ சேர்ந்து 'நுண்ணு 
யிரிகளால்‌ தொற்று. டைபாய்டு 
காய்ச்சலுண்டாக்கும்‌ சால்மொ 
னெல்லாடைஃபை தவிர்த்த 
மற்ற வகைகளால்‌ உண்டாவது. 


5௮10119600 : சுறுக்குக்குழாய்‌ 
அறுவை; அண்டக்‌ குழல்‌ எடுப்பு: 
கருப்பையிலிருந்து கருமுட்டை 
கருப்பைக்கே கடத்தும்‌ குழா ல்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌ செய்தல்‌. 


5210102005 : குழலடைப்பு: 
யூஸ்டேச்சியன்‌ குழல்‌ எனும்‌ 
செவித்‌ தொண்டைக்‌ குழல்‌ 
அடைப்பு. 


5210110181 


968 5210119001250 


எரக்கி சாவசிலலைகைை வைகை க கைள ணையை வனக ஸ்கை னைக  - கைக மையாக கவச ககக கை ச ககக நர்‌ 


589/4 : குழல்சார்‌ : யூஸ்டேச்‌ 
சியன்‌ குழல்‌ அல்லது ஃபெல்‌ 
லோப்பியன்‌ குழல்‌ தொடர்பான 


581ற19101 : சால்பிஞ்சியான்‌ : 
பொட்டெலும்பின்‌ பொறைப்‌ 
பகுதியின்‌ மேல்முனையின்‌ 
கீழ்ப்‌ பரப்பில்‌ உள்ளது. 


5௮10110145 : கருக்குழாய்‌ அழற்சி: 


அண்டப்பையிலிருந்து ௧௬ 
முட்டை கருப்பைக்குக்‌ கடத்‌ 


தப்படும்‌ குழாயில்‌ ஏற்படும்‌ 


கடுமையான வீக்கம்‌. 


58109௦ : சால்பிங்கோ : குழல்‌ 
சார்ந்த எனும்‌ பொருள்‌ 
கொண்ட இணைப்பு வார்த்தை 
(வழக்கமாக லஃபெல்லோப்பியன்‌ 
குழல்‌ அல்லது தில சமயம்‌ 
யூஸ்டேச்சியன்‌ குழல்குறித்த து]. 
591000021461218௱ : குழாய்க்‌ 
குள்குழல்‌ செருகல்‌ : யூஸ்டேச்சி 
யன்‌ குழாய்க்குள்‌, குழல்‌ செலுத்‌ 
துகை. 

5910110000616 : குழல்வீக்கம்‌ : 
ஃபெல்லோப்பியன்‌ குழலின்‌ 
பிதுக்கத்‌ துருத்தம்‌. 
5வ0ா9001/6516 : குழல்‌ கர்ப்பம்‌: 
கருப்பைக்குழாயில்‌ கருவளர்தல்‌. 
5910119008 : கருப்பைக்‌ 
குழல்‌ வரைவு : ஒரு எக்ஸ்ரே 
கதிர்‌ ஊடுருவ வண்ண ஊடகத்‌ 
தை ஊசிமூலம்‌ செலுத்தி, கருப்‌ 
பைக்‌ குழல்களை தகதிர்ப்படப்‌ 
பரிசோதனை செய்தல்‌. 


581011௦9௦114748516 : குழற்கல்‌ 
௦ பெல்லோப்பியன்‌ குழாயில்‌ 
சுண்ண நீற்றுப்பொருள்‌ தோன்றல்‌, 
5௮01001515 : குழல்‌ விடுவிப்பு: 
ஃபெல்லோப்பியன்‌ குழாய்க்கும்‌ 
சுற்றியுள்ள திசுக்களுக்கும்‌ 
இடையேயுள்ள தமும்புத்‌ 
திசுவை அறுத்தெடுத்தல்‌. 
51101190-00011016010014 : கருக்‌ 
குழாய்‌ - கருப்பை அறுவை; 
அண்டக்‌ குழல்‌ கருப்பை 
(அண்டாசய! எடுப்பு : கருப்பை 
யிலிருந்து ௧௬ வெளியேறும்‌ 
சறுக்குக்‌ குழாயையும்‌, கருப்‌ 
பையையும்‌ வெட்டியெடுத்தல்‌. 
59101100-0000௦11115 : சினைப்‌ 
பை-கருக்குழலழற்சி 
௦பெெல்லோப்பிய குழாய்‌ 
மற்றும்‌ ஒரு சினைப்பையழற்சி, 


52101100-0004௦1000616 : குழல்‌ 
சினைப்பை வீக்கம்‌ : ஒரு ஃபெல்‌ 
லோப்பியன்‌ குழாய்‌ மற்றும்‌ 
சினைப்பை கொண்ட பிதுக்கம்‌. 
500066 : குழல்நிலைப்பு : 
௦பெல்லோப்பியன்‌ (கருப்பை) 
குழலை அறுவை மூலம்‌ நிலை 
நிறுத்தல்‌. 

521010௦03010௨௮| : குழல்‌ 
தொண்டைசார்‌ : யூஸ்‌ டேச்சியன்‌ 


குழல்‌ மற்றும்‌ தொண்டை 


தொடர்பான. 


5810110001850 : குழற்சீரறுவை : 
பெண்களில்‌ மலட்டுத்தன்மைக்‌ 


5210110003 


கான மருத்துவத்துக்காக மேற்‌ 
கொள்ளப்படும்‌ £ஃபெல்லோப்‌ 
பியன்‌ (கருப்பைக்‌) குழலின்‌ 
சீரமைப்பு அறுவை. 


52101௦௦௦20 : குழல்தைப்பு: 
ஃபெல்லோப்பியன்‌ (கருப்பைக்‌) 


குழலில்‌ தையலிடல்‌. 


52101190581010051001017 : குழல்‌- 
குழல்துளை : ஒரு £பெல்லோப்‌ 
பியன்‌ (கருப்பைக்‌) குழலை 
மற்றொன்றுடன்‌ இணைக்கும்‌ 
அறுவைச்‌ செயல்முறை. 
52/0119050006 : குழல்நோக்கி : 
தொண்டையின்‌ மூக்குப்‌ பகுதி 
யையும்‌, யூஸ்டேச்சியன்‌ குழ 
லையும்‌ பரிசோதிக்கும்‌ கருவி. 
521011௦005161௦0/0118 : குழற 
குறுக்கம்‌ : யூஸ்டேச்சியன்‌ குழலின்‌ 
குறுக்கம்‌ அல்லது ஒடுக்கம்‌. 
591ற11௦00510ஈ1ட7 : குழற்துளைப்பு: 
௦பெல்லோப்பியன்‌ (கருப்பை) 
குழல்‌ அடைபட்டுள்ள நிலை 
யில்‌ துளை செய்யும்‌ அறுவைச்‌ 
செயல்முறை. 

521011 : கருக்குழாய்‌; அண்டக்‌ 
குழல்‌ : முன்‌ தொண்டையிலி 
ருந்து நடுக்காதுக்‌ குழிவரையில்‌ 
செல்லும்‌ குழாய்‌ அல்லது கருப்‌ 
பையிலிருந்து கருவெளியேறும்‌ 
குழாய்‌. 

5291521216 : சால்சலேட்‌ : வீக்கம்‌ 
தணிக்கும்‌ மருந்து. இது சாலி 
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சிலிக்‌ அமிலத்தின்‌ ஒரு கூறு. 
இது இரைப்பை நீரில்‌ கரை 
யாதது. இதனால்‌ இது இரைப்‌ 
பை எரிச்சலையும்‌, அரிமானத்‌ 
தையும்‌ உண்டாக்குவதில்லை. 


521210 : குதிப்பு இசிப்பு : 7. 
கோரியாவில்‌ குதித்தல்‌ அல்லது 
நடனமாடுதல்‌. 2. (மரபணு) 
மாற்றம்‌. 3. ஒரு நோயின்‌ வளர்‌ 
நிலையில்‌ திடீர்‌ மாற்றம்‌. 


5212100 ௦௦ஈ0ப௦4௦ஈ : குதிப்புக்‌ 
கடத்தல்‌ : கொழுப்புறைகொண்ட 
நரம்பிழையின்‌ வழியாக கடத்‌ 
தப்படும்‌ நரம்புத்‌ தூண்டல்‌. 

59171766 0124: உப்பில்லா உணவு: 
நாள்‌ ஒன்றுக்கு 500 மில்லி 
கிராம்‌ அல்லது அதற்குக்‌ 
குறைவான அளவு மட்டும்‌ 
கொண்டு குறைசோடிய உணவு. 


56911 ௪௮5010 01562856 : உப்பு 
இழக்கும்‌ நோய்‌; உப்பு வெளி 
யேற்றும்‌ நோய்‌ : சிறுநீரக நீர்க்‌ 
கட்டி நோய்‌, சிறுநீரடைப்பு 
நோய்‌, நுண்குழலக்குடலநோய்‌, 
அண்ணீரகப்‌ புறணிக்குறை 
அல்லது இரைப்பைக்‌ குடல 
நோய்‌ உள்ளவர்களில்‌ உடலி 
லிருந்து சோடியம்‌ அளவுக்கு 
அதிகமாக வெளியேறுதல்‌. 
நீரிழப்பையும்‌, சிறுநீரக இயக்கம்‌ 
மோசமடைவதையும்‌ தடுக்க 
சோடியம்‌ மற்றும்‌ நீர்‌ அதிகமாக 
இந்நோயாளிகளுக்கு தேவைப்‌ 
படுகிறது. 
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52110616 : சால்ட்பீட்டர்‌ : பொட்‌. 
டா௫ியம்‌ நைட்ரேட்டுக்கு வழங்‌ 
கும்‌ பெயர்‌. 
591பா2515 : உப்பிழிவு : சோடியம்‌ 
மற்றும்‌ குளோரைடு அயனிகள்‌ 
சிறுநீரில்‌ வெளியாதல்‌. 


521பா£(1௦ : உப்புக்கழிப்பான்‌ : 
சிறுநீரில்‌ சோடியம்‌ வெளி 
'யேறுவதற்கு உதவும்‌ பொருள்‌. 
521ப௮று : சுகந்தரும்‌ : உடல்நலம்‌ 
விளைவிக்கும்‌, குணப்படுத்தும்‌. 
5214852 : வெட்டை மருந்து : 
வெட்டை. நோய்‌ தீர்க்கும்‌ ஒரு 
மருந்து. 
59146 : களிம்பு மருந்து : புண்ணை 
ஆற்றக்கூடிய ஒரு களிம்பு மருந்து. 
52140121116 : அமோனியாக்‌ 
கரைசல்‌ : மயக்கம்‌ நீக்கும்‌ 
மருந்தாகப்‌ பயன்படும்‌ நவச்சார 
அவிக்‌ (அமோனியா) கரைசல்‌. 
இது இனிய சுவையும்‌ மணமும்‌ 
உடையது. இதனை வீடுகளில்‌ 
. நலிவகற்றி நலமூட்டும்‌ மருந 
தாகப்‌ பயன்படுத்துகிறார்கள்‌. 
52௱3114௨௩5 நல்லிரக்கத்‌ 
தொண்டர்கள்‌ : விரக்தியடைந்து 
தற்கொலை செய்து கொள்ள 
முனையும்‌ மனநோயாளிகள்‌, 
தொலைபேசியில்‌ தொடர்பு 
கொண்டால்‌, அவர்களுக்கு 
எல்லா நேரத்திலும்‌ உதவி 
புரியும்‌ தன்னார்வ நட்புத்‌ 
தொலைபேசித்‌ தொண்டர்கள்‌. 


58016 : மாதிரி : 1. ஒரு தேர்ந்‌ 
தெடுக்கப்பட்ட மக்கள்‌ தொகை 
யில்‌ கண்டறிந்த செய்தி களின்‌ 
துணைத்தொகுதி. 2. முழுவதன்‌ 
குணநலன்களையும்‌ வெளிப்‌ 
படுத்தும்‌ ஒரு முழுப்‌ பொருளின்‌ 
பகுதி. 

53! : மாதிரியெடுத்தல்‌ 
முழுவதையும்‌ பிர்தி நிதிப்‌ 
படுத்தும்‌ ஒரு பகுதியைத்‌ தேர்ந்‌ 
தெடுக்கும்‌ முறை. மாதிரியை 
வைத்து அளவெடுப்பதை வைத்து 


முழு மக்கள்தொகை பற்றிய எண்‌ 


ணப்‌ பதிவில்‌ ஏற்படக்கூடிய தவறு. 
5812%௦1ய௱ : உடல்‌ நல நிலையம்‌; 
நலம்‌ பேணும்‌ மனை : நோயைக்‌ 
குணப்படுத்தி உள நலம்‌ பேணு 
இன்ற நிலையம்‌. 

52௮101ப80ு/ : புகலிடம்‌ : வளர்‌ 
இதை மாற்றச்‌ சிதைவின்றி உட. 
லில்‌ ஒரு பகுதியிடத்தில்‌ ஒரு 
மருந்து போய்க்‌ குவிதல்‌. 
5901 : மணற்பூச்சி; மணல்‌ஈ; 
மணற்கொசு : மணற்பூச்சு காய்ச்‌ 
சல்‌ என்னும்‌ நோயை உண்டு 
பண்ணுகிற சிறிய பூச்சி வகை. 
5810 0306 51பஈ : உப்புக்காகிதத்‌ 
தோல்‌ : தைராயிடு குறைவில்‌, 
தோல்‌ தடித்தும்‌ சொரசொரப்‌ 
பாகவும்‌ குளிர்ந்தும்‌ வெளுத் 
தும்‌ மயிர்‌ குறைந்திருத்தல்‌. 
33௦1௦7 எனார்மோக6 : இடை 
யிட்ட முள்ளெலும்புகள்‌ : எலும்பு 
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மெலிவு நோயிலுள்ளது போன்று, | 


முள்ளெலும்பு முளைத்தகடு 
கள்‌ தடி.மன்‌ மிகுந்தும்‌, உடற்‌ 
பகுதி இயல்பான நிலையிலும்‌ 
முள்ளெலும்பிடை வெளிகள்‌ 
பாதுகாக்கப்பட்டி ரத்தல்‌. 
8216 : நல்லறிவு : தெளிந்த மன 
நிலை. 


5810ப1௦௦1௦05 : குருதியுறை : ஒரு 
ஒட்டுண்ணி போன்று, இரத்தத்‌ 
தில்‌ உறையும்‌. 

5ரய/1201214 : இரத்த வளர்‌ 
பொருள்‌ : இரத்தச்‌ சிவப்பணுக்‌ 
கள்‌ உருவாக்கத்தை மேம்‌ 
படுத்தும்‌ பொருள்‌. 
5ரய/*27005 : குருதிகொள்‌ : 
இரத்தத்தைக்‌ கொண்ட அல்‌ 
லது கொண்டு செல்லும்‌. 
59ய/ஈ2ர255 : குருதிச்சோர்வு: 
இரத்தம்‌ மிகுதியாகக்‌ கசிந்து 
சிந்துவதால்‌ உண்டாகும்‌ சோர்வு. 
589/6 : மிகைக்‌ குருதி நோய்‌: 
இரத்தம்‌ மிகையாக இருப்ப 
தால்‌ ஏற்படும்‌ கோளாறு. 
5210ப1ஈ௦௦ப்‌5 : குருதி சார்ந்த; 
செந்நீரிய : இரத்தம்‌ சார்ந்த, 
இரத்தம்‌ உடைய; குருதி மிகைக்‌ 
கோளாறுடைய. 

லார! : எட்டி எண்ணெய்‌ : 
எட்டி. மரத்திலிருந்து எடுக்கப்‌ 
படும்‌ எண்ணெய்‌. ஒரு சமயம்‌ 
உருண்டைப்‌ புழுவுக்கு (நாக்குப்‌ 


பூச்சி) எதிராகக்‌ கொடுக்கப்‌ 
பட்டது. ்‌ 


520௦11/02140 : சவர்க்காரமாக்‌ 
கல்‌: : காரங்களுடன்‌ சேர்த்துக்‌ 
சூடாக்குவதன்‌ மூலம்‌ சவர்க்கார 
மாகவும்‌ கிளிசெராலாகவும்‌ 
மாற்றுதல்‌. 

581ரய/ர௦ரபாப/2% : குருசீழ்க்‌ 
குருதியை : இரத்தமும்‌ சீழும்‌ 
கொண்ட. 

58॥0ய/5ப02 : குருதியுறிஞ்‌ சி; 
இரத்தம்‌ உறிஞ்சி : ஒரு அட்டை 
அல்லது இரத்தம்‌ உறிஞ்சி. 
52212 : சூழல்‌ தூய்மையாளர்‌; 
துப்புரவல்லுநர்‌; துப்புரவாளர்‌ : 
நலவாழ்வுப்‌ பயிற்சியாளர்‌ துப்‌ 
புரவு மற்றும்‌ பொது சுகாதா 
ரத்தில்‌ பயிற்சி பெற்ற ஒருவர்‌. 
$2ொ!(8ரு : துப்புரவு; நலவாழ்வு 
சார்‌: 1. உடல்‌ நலம்‌ மேம்படுத்‌ 
தும்‌ அல்லது தொடர்பான. 2. 
அழுக்கில்லா சுத்தமான உடல்‌ 
நலத்துக்கு உகந்த. 

52௮114211௦ : சுகாதாரம்‌ : நலவாழ்‌ 
வுக்கு குறிப்பாக பொது சுகா 
தாரத்துக்கு ஏற்பான சூழ்நிலை 
களை ஏற்படுத்துதல்‌. 

52/5௦ : தூய்மையாக்கி : கிரு 


.மித்தாக்க எண்ணிக்கையை 


பாதுகாப்பான அளவுக்குக்‌ 
குறைக்கும்‌ ஊடகம்‌. 

53 : மனநலம்‌ : மனம்‌, உணர்‌ 
வுகள்‌ மற்றும்‌ நடத்தை நல்ல 
நிலையிலிருத்தல்‌. 
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54 ௩௦௦6 : புழைமேலறைக்கணு : 


இதயத்தின்‌ புழைமேலறைக்கணு. 


520 : உயிர்ச்சாறு : 1. உயிர்வாழ 
அவசியமான முக்கியமான 
சாறு. 2. கொஞ்சம்‌ கொஞ்ச 
மாக தளர்வடைதல்‌ அல்லது 
வலிமையிழத்தல்‌. 


520௦18 : தெளிவு பளிங்குச்சிரை: 
ஒரு பளிங்குச்சிரை வீக்கம்‌, பெரும்‌ 
பளிங்குச்‌ சிரை துவங்குமிடத்தில்‌ 
ஒரு சிரை வீக்கம்‌, 
590௩௦16௦10] : பளிங்குச்சிரை 
நீக்கம்‌ : பளிங்குச்சிரையை 
அறுவை செய்து நீக்குதல்‌. 
530௦௭௦ப5 : தெளிவு; பளிங்கு: 
பளிங்குச்சிரை அல்லது காலில்‌ 
உள்ள பளிங்க நரம்பு பற்றிய. 
58010 : சுவையுடைய : சுவையான, 
சுவையுணர்வால்‌ கண்டுபிடிப்பது. 
530ற00016 : சுவைக்கூறு : ஒரு 
பொருளுக்கு சுவைதரும்‌ மூலக்‌ 
கூறுப்‌ பகுதிப்‌ பொருள்‌. 


50௦11௦ : சுவைதரும்‌ : சுவை 
அல்லது மணம்‌ தரும்‌. 
5$9086௱12 : குருதிநச்சு : ஒரு 


நஞ்சு குருதியோடு செர்ந்து 
உடலில்‌ சுற்றோட்டமாகச்‌ 
செல்வதால்‌ உடலில்‌ பொது 
வாக உண்டாகும்‌ நச்சுத்தன்மை. 
அழுகிய கரிமப்‌ பொருள்களில்‌ 
வாழும்‌ தாவர உயிர்கள்‌ சிதை 
வதால்‌ இது உண்டாகிறது. 


530016 : கெடுநீர்வாழ்‌ உயிர்மம்‌: 
ஒளிச்‌ சேர்க்கைப்‌ பொருள்‌ 
இல்லாத பூஞ்சைக்‌ காளான்‌ 
போன்ற செத்து அழுகிய 
பொருள்களை சார்ந்து வாழும்‌ 
உயிரி. 


520௭0011௦5 : அழுகல்சார்‌உயிர்‌: 
அழுகிய பொருள்சளில்‌ வாழும்‌. 


5201௦01116 : அழுகல்‌ பொருள்‌ 
நுண்மம்‌ : அழுகிய கரிமப்‌ 
பொருள்‌ வாழும்‌ தாவர நுண்‌ 
ணுயிரிகள்‌. 

52௮18511 : சாராலேசின்‌ : இரத்‌ 
தக்கொதிப்பு சிகிச்சைக்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ ஆஞ்சியோ 
டென்சின்‌-2 எதிர்ப்பொருள்‌. 
5௮௦113 : சார்சினா : மண்ணிலும்‌ 
நீரிலும்‌ வாழும்‌ மைக்ரோகாக்‌ 
காஸ்களின்‌ குடும்பம்‌ சேர்ந்த 
அமுகல்‌ வாழ்‌ உருள்‌ நுண்‌ 
ணுயிர்‌ இனம்‌. 

521015 : தசையழற்சி : தசைத்திசு 
வின்‌. அழற்சி. 

531௦௦806ஈ௦௱3 : சுரப்பு இணைப்‌ 
புத்‌ திசுப்‌ புற்று : ஒரு சுரப்பியின்‌ 
சதைக்கட்டி. 

5810001351 : தசைமுன்னணு 
தசையணுவாக வளரப்போகும்‌ 
ஆதியணு. 

520002101௦ : இணைப்புத்‌ 
திசு மேற்றொலிப்புற்று : இணைப்‌ 
புத்திசுப்‌ புற்று மற்றும்‌ புறத்‌ 
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தோலியப்‌ புற்றுத்‌ திசுக்களும்‌ 
கொண்ட கொடும்‌ புற்றுநோய்‌. 
52100௦0051 : சார்கோசிஸ்ட்‌ (சதை 
நீர்ப்பை) : 1. சார்கோ சிஸ்டிஸ்‌ 
இனம்‌ சேர்ந்த ஓரணுவுயிர்‌ ஒட்‌ 
டுண்ணி, 2. சார்கோசிஸ்டி.ஸ்‌ 
தொற்றிய தசைகளில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ சிதல்கள்‌ கொண்ட 
உருள்‌ உடலம்‌. 

5210005115 : சார்கோசிஸ்டோ 
சிஸ்‌ : தசைகளில்‌ காணப்படும்‌ 
ஓணுவுயிர்‌ ஒட்டுண்ணி இனம்‌. 
5210௦01/510515 : சார்கோசிஸ்டிஸ்‌ 
தொற்று : தசைநீர்க்கட்டிகளும்‌ 
தசையழற்சியாகவும்‌ வெளிப்‌ 
படும்‌ அல்லது அறிகுறிகளில்‌ 
லாத சார்கோசிஸ்டிஸ்‌ தொற்று. 
58௭00198 : நைவுப்புண்கள்‌ 
தோலிலும்‌, நுரையீரலிலும்‌, 
பிற உறுப்புகளிலும்‌ உண்டாகும்‌ 
நைவுப்‌ புண்களின்‌ ஒரு தொகுதி. 
5200100515 : துகள்‌ கழலை; காச 
நோய்த்‌ தோற்றம்‌ : துகள்‌ 
கழலை நோய்‌. இதன்‌ நோய்க்‌ 
காரணம்‌ இன்னும்‌ தெரிய 
வில்லை. இதன்‌ திசுவியல்‌ 
தோற்றம்‌ காச நோய்‌ போல்‌ 
தோன்றுகிறது. இது உடலின்‌ 
உறுப்புகளைப்‌ பாதிக்கிறது. 
பெரும்பாலும்‌ தோலின்‌ நிண 


நீர்ச்‌ சரப்பிகள்‌ கையெலும்பு 


கள்‌ பாதிக்கப்படுகின்றன. 


52௮௦௦0 ௭௱௦3 : தசைநார்ப்படலம்‌: 


வரித்தசைநாரின்‌ ஊநீர்ப்படலம்‌. 
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5910011515 : தசையழிவு : மென்‌ 
திசுக்கள்‌. 

521௦௦3 : இணைப்புத்திசுப்புற்று: 
தோல்‌, சீதச்சவ்வு, தவிர்த்து, 
தசை, கொழுப்பு, எலும்பு, 
இரத்தக்‌ குழல்கள்‌ உள்ளிட்ட 
ஒரு திசுவில்‌ வளரும்‌ புற்று. 
530012 (881002௦218) : கழலை; 
இணைப்புத்‌ திசுப்புற்று; இழை 
மைப்‌ புற்று : இணைப்புத்திசு, 
தசை, எலும்பு ஆகியவற்றில்‌ 
ஏற்படும்‌ உக்கிரமான வளர்ச்சி 
அல்லது கட்டி. 

521௦௦௱௦4௦515 : உடற்கழலை : 
கழலை உடலெங்கும்‌ பரவியி 
ருக்கும்‌ நிலை. 

5௮௭௦௦௱௦1௦ப5 : இணைப்புத்திசு 
புற்றுசார்‌ : இணைப்புத்திசுப்‌ 
புற்றின்‌ இயல்பு கொண்ட 
அல்லது அது பற்றிய. 
52971000௭௦ : தசை இழைப்பகுதி: 
இரு இசட்‌ தகடுகளுக்கிடையே 
வரிசையாயமைந்த மையோ 
சின்‌ மற்றும்‌ ஆக்டின்‌ இழை 
கள்‌. தசையிழையின்‌ சுருங்கு 
பகுதி. 


5216௦௩012100௦616 : தொப்புள்‌ 
சதைப்புற்று : தொப்புளின்‌ 
சதைப்புற்று. 

59௭௦௦0185௩ : தசை நார்மம்‌; 
நிணச்சோறு : தசை நார்ப்‌ 
பொருள்‌. 


தகை கைள சைக கைக அனர்‌ னள க ளை சன்‌ சகாய ஸ்‌ 
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5810001351 : தசைமுன்‌ அணு : 
தசையிலுள்ள இடைத்திசு 


வணு, தசையாக மாறக்கூடியது. 


.. 5987000185 : சிரங்கு. ஒட்டுண்ணி: 


சிரங்கு உண்டு பண்ணும்‌ ஒரு. 


- வகை ஒட்டுண்ணி. 


5200815 : பிறழ்சதை : இயல்‌ 


புக்கு மாறிய அளவில்‌ சதை 


உருவாதல்‌. 

521008001101/3515 : சார்கோஸ்‌ 
போரியா தொற்று : தசையில்‌ 
சார்க்கோஸ்போரிடியா எனும்‌ 
ஓரணுவுயிர்த்‌ தொற்று. 
59100510515 : தசை என்பு ஆதல்‌: 
தசைத்திசு எலும்பாதல்‌. . 
5800ப5 : தசைசார்‌ : தசைத்திசு 
அல்லது சதைத்‌ தொடர்பான. 
52௮1018௦51 : சார்கிராமோஸ்‌ 
டின்‌ : இரத்த உற்பத்தி மண்‌ 
டலம்‌ இயல்பு நிலைக்கு மீள்‌ 
வதை துரிதப்படுத்தும்‌, நவீன 
தொழில்‌ நுட்பத்தின்‌ மூலம்‌ 
உருவாக்கப்பட்ட, குருணை 
யணு பெருவிழுங்கணுக்‌ குழு 
வைத்‌ தூண்டும்‌ காரணி. . 
58110௦1105 : தையல்‌ தசை 
தொடையிலுள்ள தையல்‌ தசை. 
இது ஒரு காலை மற்றொன்றின்‌ 
மீது வளையச்‌ செய்கிறது. 
5216(116 : துணைச்‌ சார்புக்கோள்‌: 
1. ஒரு பெரும்‌ அமைப்பைச்‌ 
சுற்றியுள்ள ஒரு சிறு அமைப்பு. 
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2. ஒரு நடுப்புள்ளியைச்‌ சூழ்ந்‌ 
துள்ள, கட்டிகள்‌, நோய்ப்‌ 
பகுதிகள்‌, பாங்குகள்‌ அல்லது 
எக்ஸ்ரே படத்தில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ திடப்பகுதிகள்‌. 3. ஒரு 
நிறக்கீற்றுடன்‌ இணைந்துள்ள 
ஒரு நுண்மெய்மம்‌. 

591611/5 : துணைக்கோளியம்‌: 
ஸ்டேஃபிலோகாக்கை கிருமி 


களுக்கருகிலுள்ள சில ஹீமோ 


௦பிலஸ்‌ வகைகள்‌ போன்று, 
மற்ற தொடர்பில்லாத வகைக்‌ 
கிருமிகள்‌ தொகுதிக்‌ கருகில்‌ 
நன்றாக சில கிருமி வகைகள்‌ 
வளரும்‌ நிகழ்ச்சி, 

5916|1/௦515 : சார்புக்கோளமைப்பு: 
நரம்பணுக்களைச்‌ சுற்றி, குறிப்‌ 
பாக அவை சிதைவுறும்போது, 
நரம்பு தாங்கு திசுவணுக்குவிப்பு. 
520/7) : மனநிறைவடைதல்‌ 
மனம்‌ முழு நிறைவடைதல்‌ 
குறிப்பாக வயிறு நிரம்பியதால்‌ 


(உணவால்‌). 


591பா2160 : நிறைசெறிவடைந்த : 
1. உள்ளுறிஞ்சப்படக்கூடிய 
அனைத்தையும்‌ கொண்டிருக்‌ 
கும்‌. 2. ஒரு பொருளை இனி 


. (| யம்‌ மேற்கொண்டு கரைக்க 


முடியாத அளவுள்ள கரைசல்‌. 
521பாராரஈ6 : ஈயம்‌ சார்‌ : காரீயத்‌ 
தால்‌ உண்டாகும்‌ அல்லது அது 
தொடர்பான. 

5917 28 : குதிரைக்காது 
கிரேக்க புராணத்தில்‌ கூறப்‌ 
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படும்‌ சிறு தெய்வங்களில்‌ 
போன்று, காதுமடல்‌ வழக்கம்‌ 
போல உருட்டப்பட்ட அமைப்‌ 
பும்‌, கணுவுமின்றி வழக்கத்தை 
விட பெரிதாகப்‌ புடைத்துள்ள 
பிறவிக்கோளாறு. (குதிரைக்‌ 
காலும்‌ மனித வடிவும்‌ உடைய 
வனதெய்வக்‌ குழுவில்‌ ஒரு 
தெய்வம்‌ போன்று]. 


5217112518 : காமவெறியின்‌ 

ஆண்களில்‌, அளவுக்கதிகமாகவும்‌ 
அடிக்கடியும்‌ ஏற்படும்‌ கட்டுப்‌ 
படுத்த முடியா பாலுறவு ஆசை. 
52ப0௦1152110ஈ : ஏந்துதட்டாக்கல்‌: 
1. வடிப்பினை எளிதாக்க உண்‌ 
டாக்கப்படும்‌ குறைவு ஆழ்‌ 
பள்ளம்‌. 2. நார்த்தசைப்‌ புற்றில்‌ 
- எலும்பும்‌ பாதிக்கப்படும்போது 
எக்ஸ்ரே படத்தில்‌, நீள எலும்புத்‌ 
தீண்டு போன்ற தட்டுருக்குறை. 
53பா3 : வெப்ப அறை : மிகுந்த 
ஈரப்பசை மற்றும்‌ மிதம்‌ முதல்‌ 
உயர்‌ வெப்ப நிலைக்கு ஒருவரை 
ஆட்படுத்தும்‌, மூடப்பட்ட பகுதி. 
52ப5306 |1% ற214 : பண்ட 
'இணைப்பாங்கு : வால்டென்ஸ்‌ 
ட்ராமின்‌, பெரும்‌ குளோபுலின்‌ 
புரதக்‌ குருதி, மிகுபசை நோயி 
யம்‌, வளரா நீரிழிவு விழித்திரை 
பாதிப்பு, இரத்தக்‌ கொதிப்பு 
விழித்திரை பாதிப்பு இரண்‌ 
டாம்‌ நிலையில்‌ விழி மையத்‌ 
தில்‌ தமனிச்‌ சிரை சந்திக்கு 
மிடத்தில்‌ முழுவதும்‌ துண்டு 


களாக உள்ள, மிகவும்‌ விரிந்து 
வளைந்து நெளிந்த விழித்‌ 
திரைச்‌ சிரைகள்‌. 

5ளாம்ரா6 : சாவன்டிரின்‌ : இதயத்‌ 
துடிப்பு வேகத்தை அதிகரிப்‌ 
பதற்காகக்‌ கொடுக்கப்படும்‌ 
மருந்து. இது நீண்ட நேரம்‌ 
வேலை செய்யக்கூடியது. 
591410 : சாவ்லான்‌ : அறுவை 
மருத்துவத்துக்கு முன்பு கழுவு 
நீர்மமாகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
நோய்‌ நுண்மத்‌ தடைப்‌ 
பொருள்‌. இதில்‌ 15% குளோர்‌ 
ஹெக்சிடினும்‌ 15'% செட்ரி 
மைடும்‌ அடங்கியுள்ளது. 
5ரி5 212 : இரம்ப மீன்‌ 
பாங்கு : இதயத்தசை மிகை 
வளர்ச்சிக்‌ கோளாறில்‌, இரத்த 
நாள வரைவுப்‌ படத்தில்‌ இடது 
முன்‌ இறங்கும்‌ இதயத்‌ தமனிக்‌ 
கிளையின்‌ ஒழுங்கற்ற (சுருங்கலின்‌ 
போது) குறுகியுள்ள தோற்றம்‌. 
524-100111 02116 : இரம்பப்‌ பல்‌ 
பாங்கு : 1. செம்பரத்தோல்‌ 
நோயில்‌ உயிர்திசுநுண்ணோக்கி 
ஆய்வில்‌ அடித்தோல்‌ மேந்‌ 
தோல்‌ சந்திப்பு ஒழுங்கற்றுத்‌ 
தடித்துத்‌ தோன்றுதல்‌. 2. திசு 
வழிவு, குடல்‌ பெருங்குடல 
ழற்சி அல்லது குருதிக்குறை 
பெருங்குடலழற்சி ஆகியவறி 
றில்‌ பேரியம்‌ கொடுத்து_ எடுக்‌ 
கும்‌ பெருங்குடலின்‌ கதிர்ப்‌ 
படத்தில்‌, ஒழுங்கற்று சிதறிக்‌ 


ததவ பப்பி 
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காணும்‌ ஒளிப்பட உருகாட்டு 
ஊளடகம்‌. 

52/1௦ : சேக்ஸிடாக்ஸின்‌ 
டைனோஃப்ளாஜெல்லேட்களை 
உண்டு வாழும்‌ கிளிஞ்சல்களில்‌, 
குறியும்‌ டைனோஃப்ளாஜெல் 
லேட்களால்‌, கூட்டிணைத்து 


உருவாக்கப்படும்‌, சக்திவாய்ந்த 


நரம்பு நஞ்சு. 

534765 120161 : சேயரின்‌ சட்டை 
யுறை 
மருத்துவர்‌ லெவிஸ்‌ சேயரின்‌ 
பெயர்‌ கொண்ட, முதுகெலும்‌ 
புத்தண்டை தாங்கிப்பிடிக்க 
அணியப்படும்‌ பிளாஸ்டர்‌ 
அஃப்பாரிஸ்‌ உறை. 


: அமெரிக்க அறுவை 


5098010106 : சிரங்குமருந்து 

சொறி, சிரங்கு உண்டுபண்ணும்‌ 
பூச்சிகளை கொல்லும்‌ மருந்து. 
$50800210 : வாளுறை : மார்பெ 
-லும்புப்பின்‌ கழலையின்‌ வெளி 


அழுத்தத்தினால்‌ தட்டையான 


மூச்சுக்குழாய்‌. 

5020165 : சொறி சிரங்கு 
ஒட்டுண்ணிக்‌ கிருமியினால்‌ 
ஏற்படும்‌ தோல்‌ நோய்‌. கடுமை 
யாகத்‌ தொற்றக்கூடி யது. 
580ம!(125 : பக்குத்தோல்‌ 
தோலின்‌ செதிள்நிறை சொர 
சொரப்பு நிலை. 


50211010 : தாங்குசாரம்‌ : ஒரு 
செயல்படும்‌ தொகுதிக்கு அமைப்பு 
ஆதரவு தரும்‌ 
கட்டுமான அமைப்பு. 


வகைய பக்‌ 


5088 : ஸ்கேலா : உட்செவியின்‌ 
நத்தையெலும்பின்‌ மூன்று 
சுருள்குழல்வழிகளில்‌ ஒன்று. 
50810 : சுடுபுண்‌ : அவியினால்‌ 
உண்டான பொசக்குளம்‌. 


508/060 8011 ஈமா௦ா6 
மேற்றோல்‌ நலிதோல்‌ : தோலின்‌ 
மேல்‌ தோல்‌ படலம்‌ அழுகல்‌. 
அடியிலுள்ள அடித்தோல்‌ அப்‌ 
படியே உள்ளது. காய்ச்சலும்‌ 
பொறிப்பும்‌ மிகவம்‌ மென்‌ 
மையாக தோலும்‌ உள்ளது. 
கொப்புளங்களில்‌ தெளிந்த 
நீர்நிறைந்துள்ளது. ஸ்டேஃபி 
லோகாக்கையின்‌ வெளி நஞ்சின்‌ 
காரணமாக அது ஏற்படுகிறது. 
50816 : உரிதோல்‌ : 7. தோலின்‌ 
வெளிப்படங்களிலிருந்து சிறு 
காய்ந்த மெல்லிய பகுதி உரிந்து 
விழுவது. 2. பற்களைச்‌ சூழ்ந்து 
உள்ள காறைப்‌ படலம்‌. 3. 
எடைபார்க்கும்‌ கருவி, 4, 
அளவிடப்பட்ட அளக்கும்‌ 
கருவி. 


509/6 : 
முதுகெலும்பையம்‌ 


முக்கோணத்தசை 
விலா 
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எலும்புகளையும்‌ இணைக்கும்‌ 
தசை. 


503816160(0ஈ0 : முரணகத்தசை 
நீக்கம்‌ : முரணகத்‌ தசைகளில்‌ 
ஒன்றை வெட்டியெடுத்தல்‌. 
508180௦100 : முரணகத்தசை 
வெட்டு : முரணகத்தசைகளில்‌ 
ஒன்று அல்லது அதிகமான 
வற்றை அறுத்து வெட்டுதல்‌. 
80312 : பற்காரைநீக்கி : கறை 
களையும்‌ பற்களில்‌ ஒட்டிப்‌ 
படிந்துள்ள காறையையும்‌ 
நீக்கப்‌ பயன்படும்‌ கருவி. 
502119 : பற்காரை நீக்கல்‌ 
பல்லின்‌ தலை அல்லது வேர்ப்‌ 
பரப்புகளிலிருந்து ஒட்டிப்படிந்‌ 
துள்ள காறை, ஊத்தை சுண்‌ 
ணப்பொருள்‌ அகியவற்றை 
நீக்கல்‌. 

502! : சொறி; தோல்‌ தடிப்பு நோய்‌: 
சொறி நோய்‌ வகை, வன்சொறி, 
சிரங்கு, மென்சொறி கரப்பான்‌ 


புண்‌ ஆகியவை இவ்வகையின.. 


80210 : தலைத்தோல்‌ : கபாலத்‌ 
தோல்‌; உச்சி வட்டக்‌ குடுமித்தோல்‌. 
503106! : அறுவைக்கத்தி. 
508]ற11700௱ : முன்வாய்ப்பல்‌ : 
உளிவடி வான முன்‌ வாய்ப்பல்‌. 
5021றப௱ : பெருங்கத்தி : 1. பெரிய 
அறுவைக்கத்தி. 2. உள்ளழிந்த 
எலும்பை நீக்கும்‌ பற்கருவி. 


5௦௦ : பேதிப்பிசின்‌ : கடும்‌ 
பேதி மருந்தாகப்‌ பயன்படும்‌ 
பிசின்‌ வகை. 


502 : நுண்ணாய்வு : ஒளி-நிழல்‌ 
கருவிகள்‌ மூலம்‌ உடல்‌ உறுப்பு 
களை நுண்ணாய்வு செய்தல்‌. 


5009 : ஆய்ந்து நோக்கல்‌; 
துருவிப்‌ பார்த்தல்‌ : 1. கணினிப்‌ 
பட வரைவு, கேளா ஓலிப்படம்‌, 
காந்த மீளதிர்வுப்‌ (எம்‌.ஆர்‌.ஐ.) 
படப்பதிவுகளின்‌ மூலம்‌, உடற்‌ 
கூறுப்பகுதி ஒன்றின்‌ உருவைப்‌ 
படமாகப்‌ பெறும்‌ முறை. 
509 50660 : தெற்று வாய்‌: 
அணும உள்ளரிக்‌ காழ்ப்பில்‌ 
ஏற்படும்‌ பேச்சுக்‌ கோளாறு. 
இதில்‌ பேச்சு தொடர்பின்றியும்‌ 
மெதுவாகவும்‌ இருக்கும்‌: 
5080௨ : நாவாயுரு : செவி 
ஓரத்திற்கும்‌ உள்ளுள்ள மேட்‌ 
டுப்பகுதிக்கும்‌ இடையிலுள்ள 
நீள்பள்ளம்‌. 

5080௦௦6081 : நாவாயுருத் 
தலை : படகின்‌ அடிக்கட்டை 
யைப்‌ போல்‌ நீண்டுள்ள தலைக்‌ 
கோளாறு. நீளவாக்கில்‌ ஒட்டி 
யிணைந்ததால்‌, நடுக்கோட்டில்‌ 
மேடுடன்‌ நீண்டு ஒடுங்கிய 
மண்டையோடு. 

50201010 : படகு எலும்பு; அங்‌ 
கைப்‌ படகெலும்பு : கணைக்கால்‌ 


எ வைையவைகைவகைகை வளைகளை ளை வைகையை கைகளை ககா யாக யாவான்‌ 
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எலும்பு, மணிக்கட்டு எலும்பு 
போன்ற படகு வடிவ எலும்பு. 
5080/௦10 20௦7௦1 
வடிவ அடி வயிறு. 

502றய/3 : தோள்‌ பட்டை; தோள்‌ 
எலும்பு; பட்டையெலும்பு : தோலி 


படகு 


ஃ 3 ரி கல. அரி] கனிம 
யஸ்‌ ச்ம்‌ 
த அச ௦3% 
% த்‌ 
ம து ப 7 
மம 9 அ ந 
ட] ட்ச்டய அப்ளிடரிரு நச்‌ 
ட்றக ரி ச ஸூ 
ச்‌ இ, * * 
்‌ ௮ ௩ ட்‌ 
நத அட ்‌ நத ச ன தி 
்‌ க்‌ "ஷூ ன்‌ க கி ந்‌ 
ம்‌ அ | இ ௩ 
௩ இ: அ 
பய ௩. 
்‌ ம 0 * 
ட்‌ ்‌ 
ப்‌ 
ட்‌ | 
% 


தோள்‌ பட்டை 


லுள்ள பெரிய முக்கோண 
வடி.வப்‌ பட்டை எலும்பு. 
5032ப!600ரு : முதுகுப்பட்டை 
யென்பு நீக்கம்‌ : முதுகுப்பட்‌ 
டை யெலும்பு அறுவை நீக்கம்‌. 
502ப/௦01810ப121 : முதுகுப்பட்‌ 
டை காறையெலும்பு சார்‌ : முது 
குப்பட்டை.. எலும்பு மற்றும்‌ 
காறை எலும்பு தொடர்பான. 
5022 ப10ப௱ஊ2! : தோள்பட்டை 
“மேற்கை இணைப்பு சார்ந்த. 


5082ய/௦060ப/ : முதுகுப்பட்டை 
என்பு இடநிலைப்பு : முதுகுப்‌ 
பட்டையெலும்பை அறுவை 
முறையில்‌ இட நிலைத்தல்‌. 
5082ய/0-80121 : தோள்‌ பட்டை 
முன்கை கட்டெலும்பு இணைப்புச்‌ 
சார்ந்த. 

5080 ய1/0-ப18ா : தோள்‌ பட்டை 
முன்கை உள்ளெலும்பு இணைப்‌ 
புச்‌ சார்ந்த. 

5091 : தழும்பு; வடு : தோலில்‌ 
ஏற்பட்ட காயம்‌ அல்லது புண்‌ 
ஆறிய பின்பு உண்டாகும்‌ 
தழும்பு. 

50211110211௦ஈ : பல்சிறுகீறல்‌ : ஒரு 
கூர்முனை கொண்டு தோலில்‌ 
பல சிறு£றல்‌ செய்தல்‌. 


50211112 : கீறல்கருவி : பல்‌ 
சிறுக$ரல்‌ செய்யப்‌ பயன்படும்‌ 
பல கூர்முனை கொண்ட கருவி. 


508112111௨ : செம்புள்ளி நச்சுக்‌ 
காய்ச்சல்‌; செஞ்சிவப்பு 
குழந்தைகளுக்கு முக்கியமாக 
உண்டாகும்‌ காய்ச்சல்‌. முதலில்‌ 
தொண்டை நோய்‌ ஏற்பட்டு 
பின்னர்‌ காய்ச்சல்‌ உண்டாகும்‌. 
பின்னல்‌ தோலில்‌ செம்புள்ளிப்‌ 
புண்கள்‌ எழும்‌. 

5801161 ரவ : செங்காய்ச்சல்‌ 
செம்புள்ளி நச்சுக்‌ காய்ச்சல்‌. 
5021121851 : செம்புள்ளி அம்மை; 
செம்புள்ளி அம்மை நோய்‌ வகை, 
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502112 60 : செஞ்சாயம்‌ : புண்‌ 
கள்‌, காயங்கள்‌, சிராய்ப்புகள்‌ 
ஆகியவற்றைச்‌ சுத்தப்படுத்து 
வதற்கு ஒரு சமயம்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்பட்ட சிவப்புச்‌ சாயம்‌. 
502025 118016 : ஸ்கார்ப்பா 
முக்கோணம்‌ : இத்தாலிய 
அறுவை மருத்துவரின்‌ பெயர்‌ 
கொண்ட தொடைமுக்கோணம்‌. 
950&7 : ஸ்கேட்‌ (எஸ்சிஏடி) 
அட்டணுத்திரள்‌ சோதனை. 
509176 : புண்‌. 

508016 : மலநாற்றப்‌ பொருள்‌ : 
மலத்தின்‌ நாற்றத்திற்குக்‌ காரண 
மான டிரிப்படோஃபேனின்‌ 
ஆக்ஸிஜனிணைப்புப்‌ பொருள்‌. 
5028010௦00 : மல ஆய்வியல்‌ : 
மலத்தைப்‌ பற்றிய பகுத்தாய்வுப்‌ 
படிப்பு. 

5081050033 : மல ஆய்வு 
மலத்தைப்‌ பரிசோதித்தல்‌. 
502111013௮ : பரவு வரைபடம்‌ : 
எக்ஸ்‌ மற்றும்‌ ஒய்‌ அச்சுகளில்‌ 
குறிக்கப்படும்‌ இரு மாறியல்‌ 
மதிப்புருக்களுக்கிடேயேயுள்ள 


உறவு நிலையைக்‌ குறித்துக்‌ 


காட்டும்‌ வரைபடம்‌. 

505ப : குழந்தைகள்‌ சிறப்புக்‌ 
கவனிப்புப்‌ பகுதி. 

500 : எஸ்சிசி : செதிளணுப்‌ 
புற்று நோய்‌. 


அ வ வப ட்டடட்பய்யயய்யயய்வயவயவவயவைகை 
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5௦8! : எஸ்‌ உயிரணு : மேல்‌ சிறு 
குடலின்‌ சீதச்‌ சவ்விலுள்ள 
செக்ரீட்டின்‌ தயாரிக்கும்‌ நாள 
மில்லா சுரப்பியணு 


5௦2 : திட்டம்‌ : 1. பெருட்‌ 
சுருக்கம்‌. 2. வகுப்பின்‌ முக்கியப்‌ 
பகுதிகள்‌. 3. முன்கூட்டிய 
கோடிட்டுக்‌ காட்டல்‌. 4. ஒரு 
திட்டம்‌ அல்லது வரைவுரு. 

501/௦ (௫ : தொண்டையடைப்‌ 
பான்‌ சோதனை : ஒருவருக்குத்‌ 
தொண்டையடைப்பான்‌ 
(டி ஃப்தீரியா) நோய்‌ இருக்‌ 
கிறதா என்பதைக்‌ கண்டறிவதறி 
கான ஒரு சோதனை. இதில்‌ 
புதிதாகத்‌ தயாரிக்கப்பட்ட 
நோய்‌ நஞ்சின்‌ 2 அல்லது 3 
மினிம்‌ அளவு ஊசி மூலம்‌ 
இடது புயத்தோலுக்கு அடி 
யில்‌ செலுத்தப்படுகிறது. இதே 
போன்று வலது புயத்திலும்‌ 
செலுத்தப்படுகிறது. ஆனால்‌ 
இதில்‌ புரதத்தை அழிக்காமல்‌ 
நோய்‌ நஞ்சை அழிப்பதற்காக 
குருதி வடிநீர்‌ 75 சென்டிகிரேடு 
வரை அல்லது 10 நிமிட நேரம்‌ 
சூடாக்கப்படுகிறது. இடது 
புயத்தில்‌ 25-48 மணி நேரத்தில்‌ 
சிவப்பு வளையம்‌. தோன்றும்‌. 
நான்காம்‌ நாள்‌ இவ்வளையம்‌ 
மிக உச்சநிலையை அடையும்‌; 
பிறகு இது படிப்படியாக 
மறைந்துவிடும்‌. இந்த வினை 
நோய்த்‌ தடைக்காப்பு இல்லா 
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மையைக்‌ குறிக்கும்‌. இவ்வாறு 
சிவப்புவளையம்‌ எதுவம்‌ 
தோன்றாவிட்டால்‌ அவருக்குத்‌ 
தொண்டை அடைப்பானுக்கு 
எதிராகத்‌ தடைக்காப்பு 
உள்ளது என்று அறியலாம்‌. 
5011/2'5 0156856 : நசிவு நோய்‌; 
சிதைவு நோய்‌ : மரபுவழித்‌ 
தோன்றும்‌ இனச்சிதைவு நோய்‌. 
இது மனவளர்ச்சிக்‌ குறை 
பாட்டுடன்‌ தொடர்புடையது 
(ஷில்ட.ர்‌ நோய்‌], 


50/19 (251: ஷில்லிங்‌ சோதனை: 
ரணம்‌ விளைவிக்கக்‌ கூடிய 
குருதிச்‌ சோகை இருப்‌ பதை 
உறுதிப்படுத்துவதற்காக, 
கதிரியக்க வைட்டமின்‌-பி12 
சத்துப்பொருள்‌ ஈர்ப்புத்திறனை 
மதிப்பிடுவதற்கான சோதனை. 
5 ௱௱உய0ர 351 : ஸ்கிம்‌ 
மெல்புஷ்ச்‌ முகஅணி : ஜெர்மன்‌ 
அறுவை மருத்துவர்‌ கார்ட்ஸ்‌ 


கிம்‌ மெல்புஷ்ச்‌ பெயரிடப்‌ 


பட்ட அவி வடிவ உணர்வு 
நீக்கி மருந்துகளை உட்செலுத்‌ 
துவதற்காக வலைத்து துணி 
தாங்கும்‌ கம்பிச்‌ சட்டம்‌. 

$௦11/௦12 (00௦௱௦6 : ஸ்கியோட்‌ 
ஸ்‌(ஜ்‌) அழுத்த தமனி : நார்வே 
நாட்டு கண்‌ மருத்துவர்‌ ஹெச்‌. 
ஸ்கியோட்ஸ்‌ பெயர்‌ கொண்ட 
கருவி, வழக்கமான எடை, 
பளிங்குப்‌ படலத்தை அழுத்தும்‌ 
போது ஏற்படும்‌ கண்‌ உள்‌ 
அழுத்தத்தை அளக்கும்‌ கருவி. 


980 501151050௱/3515 


5௦10016516 : பிளவுமூட்டு : ஒரு 
எலும்பு மற்றொரு எலும்பின்‌ 
பிளவுக்குள்‌ பொருந்தும்‌ மூட்டி 
ணைப்பு. ப 
5011500061 : பிளந்த வயிறு : 
பிறவி வயிற்றுப்‌ பிளவு. 


501151௦016 : பிளவணு : குருதி 
யழவரத்தசோகை, காயம்‌, 
செயற்கை இதயவால்வுகள்‌, 
பரவலான உள்நாள குருதி 
யுறைவு, பேரணுச்சோகை 
போன்ற நோய்களில்‌, உள்நாள 
மடி.ப்புகளில்‌ காயம்‌ அல்லது 
உயிரணு வலிவிழப்பு அதிகரிப்‌ 
பால்‌, இரத்தச்‌ சிகப்பு அணுக்‌ 
கள்‌ துண்டுபடுதல்‌. . 
5015%00/140515 : பிளவணுப்‌ 
பெருக்கம்‌ : இரத்தத்தில்‌ பிள 
வணுக்கள்‌ அதிக எண்ணிக்‌ 
கையில்‌ காணப்படுதல்‌. 
501/910௱௦1065 : பிளவுறுப்புக்கரு: 
பிளந்த உறுப்புடைய முதிர்கரு. 
501151050௨ : நத்தைக்‌ கிருமி : 
இரத்தத்திலுள்ள ஒட்டுண்ணிப்‌ 
புழுக்களில்‌ ஒருவகை. இது 
நன்னீரிலுள்ள நத்தைகள்‌ மூல 
மாக மனிதரைப்‌ பிடிக்கிறது. 


5011151050018515 : நத்தைக்‌ 
கிருமி நோய்‌ : நன்னீரிலுள்ள 


- நத்தைகள்‌ வாயிலாக மனித 


௨1 _லுக்குள்‌ படையெடுக்கும்‌ 
நோய்‌ ஒட்டுண்ணிகளால்‌ 


உண்டாகும்‌ நோய்‌. இது தோல்‌ 
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அல்லது சிலேட்டுமப்‌ படலம்‌ 
வழியாக உடலுக்குள்‌ நுழை 
கிறது. தனியொரு கிருமி உட 
லின்‌ ஒரு பகுதியில்‌ வாழ்ந்து, 
பல அண்டுகள்‌ வரை முட்டை 
பிடுகிறது. &ழ்த்திசை நாடுகளில்‌ 
இது பெருஞ்சிக்கலாக எழுந்‌ 
துள்ளது. குடிநீரில்‌ குளோரின்‌ 
சேர்த்தல்‌, மனிதக்‌ கழிவுகளை 
முறையாக அப்புறப்படுத்துதல்‌, 
நன்னீரில்‌ நந்தைகளை ஒழித்‌ 
தல்‌ ஆகியவற்றின்‌ மூலம்‌ இந்தச்‌ 
சிக்கலுக்குத்‌ தீர்வு காணலாம்‌. 
கர்ணா : பிளவுச்சவ்வுரை : 
உள்‌ உயிரணுத்திரளில்‌ குழி 
வறை உருவாவதால்‌ உண்டாகும்‌ 
பனிக்குட உறை. 

501/200010 : பிளவுப்பிறப்பு : 
ஊன்மம்‌ துண்டுகளாக, உட்‌ 
௧௬ பல பிளவுகளாகி பிளவுப்‌ 
பிறப்பினங்களை உருவாக்கும்‌ 
வகையில்‌ பாலின வகையல்லாத 
கருவணுவுயிர்‌ ஒட்டுண்ணி 
உருவாக்கம்‌. 

508/200ா2112 : முரண்‌ மூளை 
நோய்‌; மூளைச்‌ சிதைவு; உளச்‌ 
சிதைவு; புத்தி பேதம்‌ : எண்ணம்‌, 
உணர்வு, செயல்‌ ஆகியவற்றில்‌ 
தொடர்பு இல்லாமல்‌ இருக்கும்‌ 
ஒரு மூளைக்‌ கோளாறு. இது 
அழிவுறுத்தும்‌ கொடிய நோய்‌. 
இதன்‌ அறிகுறிகள்‌ 20 வயது 
களில்‌ தோன்றும்‌. எனினும்‌, 
இதற்கான வித்து ௧௫ வளர்ச்சி 
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பின்போதே இடப்பட்டுவிடு 
கிறது. அப்போது தான்‌ நரம்பு 
உயிரணுக்கள்‌. வளர்ந்து, கிளை 
விட்டு, ஒன்றோடொன்று 
இணைகின்றன. மூளை முத 
லில்‌ உருப்பெறும்போது, சில 
நரம்பணுக்கள்‌, தவறான இடங்‌ 
களில்‌ குடியேறி, மூளையில்‌ 
நிரந்தரமான அல்லது தவறான 
இணைப்புகளுடைய சிறுசிறு 
பகுதிகளை உண்டாக்குகின்றன. 
கருவுற்றிருக்கும்போது தாயை 
ஒரு நோய்க்கிருமி பீ டித்தால்‌, 
இந்தத்‌ தவறான இணைப்புகள்‌ 
முதிர்ச்சியடை.ந்து விடுகின்றன. 
உணர்ச்சியின்மை, அறிவு மழுங்‌ 
கல்‌, மருட்சிகள்‌, அகக்குரல்கள்‌ 
கேட்டல்‌ போன்ற நோய்க்குறி 
கள்‌ முக்கியமாகத்‌ தோன்று 
தின்றன. இந்த நோய்க்குறிகள்‌ 
அவை நோயாளியின்‌ வாழ்நாள்‌ 
முழுவதும்‌ கூடுவதும்‌ குறை 
வதுமாக இருக்கும்‌. கருவளர்ச்‌ 
தியின்‌ இரண்டாம்‌ மும்மாதப்‌ 
பருவத்தின்போது, நரம்பு உள்‌ 
தகட்டின்‌ மூலமாக மூளை 
உயிரணுக்கள்‌ இடம்பெயர்வது 
முழுமையாக நடைபெறுகிறது. 
இது ஒரளவுக்கு மரபுவழி 
நோயாகும்‌. 

5௦௦6 : முரண்‌ மூளை 
நோயாளி; புத்தி பேதித்த : முரண்‌ 
மூளை நோய்‌ கொண்டவர்‌. 
இந்த நோயைக்‌ குழந்தைப்‌ 
பருவத்தில்‌ கண்டறியலாம்‌. 


அ அ அ அ அ அ அபபட 


501/2010 
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இந்த நோய்க்கான 9 காரணங்‌ 


களை 1961 ஒரு வல்லுநர்‌ குழு 


வினர்‌ வகுத்துரைத்துள்ளனர்‌.. 
$01/2010 : பிளவுநிலை : 1. பிளவு 
மனம்‌ போன்ற இயல்பு. 2. பிள 


வுநிலை அளுமையை குண 


நலனாகக்கொண்ட பண்பியல்பு. 


- 50ர்‌!21121'5 015௦256 : ஷிலாட்டர்‌ 


நோய்‌ : எலும்புக்கும்‌ கருமூல 
_ மான வெண்ணீல நிறமுடைய 


கெட்டியான மணிப்பசைப்‌ 


பொருளில்‌ ஏற்படும்‌ அழற்சி 
5௦/5 சோல! : கருவிழி நிண 
நீர்க்குழாய்‌ : விழி வெண்படலத்‌ 
திற்கு அருகே, சூழ்ந்திருக்கும்‌ 
கருவிழியின்‌ சந்திப்பின்‌ உட்‌ 
பகுதியில்‌: உள்ள நிணநீர்க்‌ 
குழாய்த்‌ தொகுதி, 
5011012'5 01/566856 : 
நோய்‌ : மரபு வழித்‌ தோன்றும்‌ 
'இனச்‌ சிதைவு நோய்‌. இது 
மனவளர்ச்சிக்‌ குறைபாட்டுடன்‌ 
தொடர்புடையது. 

8[யீர்ரன'5 0015 : ஷீஃப்னரின்‌ 
புள்ளிகள்‌ : ஜெர்மானிய ஒட்டுண்‌ 
ணியியலாளர்‌ வில்ஹெல்ம்‌ 


ஷஃப்னரின்‌ பெயர்‌ கொண்ட. 


வை வாக்ஸ்‌ மலேரியா காய்ச்‌ 
சலில்‌ காணப்படும்‌ புள்ளிகள்‌ 


- கொண்ட இரத்தச்‌ சிவப்பணுக்கள்‌. 


5 06 : ஸ்ஷ்ச்வான்‌அணு: 
ஜெர்மன்‌ உடற்கூறியலார்‌ 
_ தியோடார்‌ ஸ்ஷ்ச்வான்‌ பெயர்‌ 


ஸ்கோல்‌ |. 
50181௦ : இடுப்புசார்‌ 





கொண்ட வெளிப்பரப்பு நரம்பு 
மண்டல அணுக்களில்‌ ஒன்று, 
புறப்பரப்பு நரம்பிழைகளுக்கு 
மற்றும்‌ நரம்புறையம்‌ உண்‌. 
டாக்குவது. 

58௦ 31126 3510106010 : 
ஸ்ஷ்ச்வார்ட்ஸ்‌ முகைய என்பு 
நீக்கம்‌ : ஜெர்மன்‌ செவியியலார்‌ 
ஹெச்‌ ஸ்ஷ்ச்வார்ட்ஸ்‌ பெயரா .. 
லமைக்கப்படும்‌ நடுச்செவி 
யைத்‌ தொடாமல்‌ கிடைக்கக்‌ 
கூடிய எல்லா அணுக்களையும்‌ 
முகையக்‌ குழிவறையையும்‌. 

அறுத்து நீக்கல்‌. 

5001821126 519 : ஸ்ச்ஷ்வார்ட்ஸ்‌ 
குறி : செவி இறுக்கத்தில்‌ செவிப்‌ 
பறையின்‌ ஊடாகக்‌ காணப்‌ 
படும்‌ ஓளிர்‌ இளஞ்‌ சிவப்பு 
நிறம்‌. 
இருக்கை 
யென்பு அல்லது இடுப்பு சார்‌. 
50121103 : இடுப்புச்‌ சந்து வாதம்‌:. 
இடுப்பு வலி : பிட்டம்‌, பின்‌ 


- தொடை, பின்கால்‌ தசை, 
பாதம்‌ அகியவை சார்ந்த 


இடுப்புச்‌ சார்ந்த நரம்புகளில்‌ 
ஏற்படும்‌ வலி, ப 


50120018 : நிழற்காட்சி : பொருள்‌ 
கள்‌ அவற்றின்‌ நிழலாகத்‌ 


தெரியும்‌ பார்வைக்‌ கோளாறு. 


501118 வுாாள்‌௦ா6 : கொடுவாள்‌ 


நோயியம்‌ : அபூர்வமான நாளக்‌ 


- கோளாறில்‌ நுரையீரல்‌ சிரை 





5011101201 


கள்‌ வடி.ப்பதால்‌ கீழ்ப்பெருஞ்‌ 
சிரை, ஒரு வளைந்த (கொடு 
வாள்‌ வடிவ) ஒளிப்பட உருவ 
மாக, வலது இதய ஓரத்துக்‌ 
கருகில்‌ தோன்றுவது. 

5ர்ராகரு : கதிரொளி வீச்சு 
வரைவு : கதிர்ப்பட மருந்து 
கொண்டு உருவம்‌ காணும்‌ 
ஊடகத்தை உட்செலுத்தி 
கதிரியக்கப்‌ பரவலின்‌ இருபரி 


மான உருக்கள்‌ தோன்றுவது. 


த௦ரஈர்‌11214௦ஈ : ஒளிவீச்சு : 1. ஒளி. 


வீச்சு அல்லது ஒளிப்பொறியை 
ஒருவர்‌ உணர்தல்‌. 2. ஒரு படிக 
அல்லது நீர்ம கதிர்வீச்சு 
கண்டறி கருவியால்‌ உள்ளேறி 
கப்படும்‌ எக்ஸ்‌ அல்லது 
காம்மா கதிர்‌ வெளியிடும்‌ ஒளி. 
5௦5௦8 : ஒளிவீச்சு பதிவுருள்‌: 
உட்செலுத்தப்படும்‌ கதிர்வீச்சு 
மருந்துப்பொருள்‌ பரவியிருப்‌ 
பதை ஒளிப்படமாகக்‌ காட்டும்‌ 
துருவுபடப்‌ பதிவு. 
5௦45௦க௱ள : ஒளி வீச்சு துருவு 
படக்கருவி : ஒளிவீச்சு பதிவு 
காட்டப்‌ பயன்படும்‌ கருவி. 
5௦1ரர்ப5 : நார்தசை கடினப்பட்ட; 
மகோதரம்‌ : மார்பகத்தின்‌ கடின 
மான புற்றுநோயின்‌ திண்மை 
யான இணைப்புத்‌ திசுவில்‌ கணி 
சமாக ஏற்படும்‌ புற்று வளர்ச்சி. 


501550 160 82101ம்டு : கத்திரிக்‌ 
கால்‌: முட்டிக்கால்‌; கத்தரி நடை 


நலிவு 


963 5012715415 


முடம்‌ : நடக்கும்போது கால்கள்‌ 
கத்திரிபோல்‌ குறுக்கே செல்‌ 
லும்‌ உருத்திரிபுக்‌ கோளாறு 
இது இரட்டை இடுப்பு மூட்டு 
நோயினால்‌ உண்டாகிறது. 
501௨ : விழி வெண்படலம்‌; 
வெள்விழி வெண்விழிக்‌் 
கோணத்தின்‌ புறத்தோல்‌. இது 
கருவிழிப்படலத்தின்‌ முன்புறம்‌ 
இணைகிறது. 

501276010௬ : விழிவெண்படல 
நீக்கம்‌ : விழிவெண்படலத்தின்‌ 
ஒரு பகுதியை அறுத்து நீக்கு 
தல்‌. 

5016760208 : இறுக்க வீக்கம்‌ : 
ஒரு தீயர்தொற்றினால்‌ தோன்றும்‌ 


"வீக்கமும்‌ தடிப்பையும்‌ காட்டும்‌ 


நிலை. 


5018௭௨ : விழி வெண்படலக்‌ 
காழ்ப்பு : விழி வெண்படலத்தின்‌ 
தோல்‌, சவ்வுப்‌ பொருள்‌ 
படிவதால்‌ கடினமடைதல்‌. 
5012100135 உள்ளரிக்‌ 
காழ்ப்பு அணு. : கருத்திசுவி 
லிருந்து எலும்பு உண்டாதல்‌. 
5012000218018 : விழிவெண்படல 
. விழிவெண்படலம்‌, 
இிசுவழிந்து மென்மையாதல்‌. 
5012118515 : காழ்ப்பு நோய்‌ 
இழைமக்‌ காழ்ப்புக்‌ கோளாறு. 
501115 : விழி வெண்படல 
அழற்சி : விழி வெண்படலத்தில்‌ 
ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 


5016₹00011162]| 


984 5016701120] 
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501610001163] : விழி வெண்‌ 
_ படலம்‌ கருவிழி சார்ந்த : விழி 
வெண்படலம்‌, கருவிழி அகிய 


தொடர்புடைய. 


50181008௦ : கெட்டிமேல்தோல்‌; 
இணைப்புத்‌ திசுக்‌ கடினமாதல்‌ : 


கடினமான மேல்‌ தோல்‌ நோய்‌. 


இதனால்‌, தசை இயக்கம்‌ குறை 
யும்‌; விரல்கள்‌ சுருங்கிவிடும்‌. 

5016௦௨ : இழைமக்‌ காழ்ப்பு : 
இமைமக்‌ காழ்ப்புக்‌ கோளாறு. 


$0180௱6% : மூளையுறை 


மூளை, தண்டுவடம்‌ ஆகிய. 


வற்றை மூடியிருக்கும்‌ சவ்வுறை. 
5016௦௱616 : இறுக்க என்பு 
எலும்புக்கூட்டின்‌ முள்ளெ 
லும்புத்‌ துண்டு போன்ற ஒரே 
மாதிரியான துண்டுப்பகுதி; : 
5012702088 : தடிசீதச்சவ்வு 
வீக்கம்‌ : கொப்புளங்களின்‌ 
அடியில்‌ தோல்‌ தடித்து சீதச்‌ 
சவ்வு வீக்கம்‌. ப 
5016101115 : நகக்காழ்ப்பு 
நகங்கள்‌ தடித்து இறுகியிருத்தல்‌. 
50161௦2ஈ121௱/௨. : வெழிவெண்‌ 
படலநோய்‌ : விழிவெண்படல 
ஒளிபுகாநிலை பளிங்குப்‌ பட 
லத்துக்கும்‌ பரவி, அதில்‌ சிறு 
நடுப்பரப்பு மட்டும்‌ ஒளிபுகும்‌, 
பிறவிக்‌ கோளாறு. 
3016100௦16 : காழ்மப்புரதம்‌ : 
கரையா உள்ளமைப்புப்‌ பொருட்‌ 


களை உற்பத்தி செய்யும்‌ திறன்‌ 
படைத்த புரதம்‌. 

501610$81 : காழ்ப்பூட்டுபொருள்‌: 
சிரை நாளச்‌ வீக்க சிகிச்சையில்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ வேதிப்‌ 
பொருள்‌. இதை கிரைக்குள்‌ 


ஊசிவழியாக . செலுத்தும்‌ 
போது, அழற்சியுண்டாக்க 


இறுதியில்‌ நார்‌ மிகுந்து உள்‌ 
ளிடத்தை மூடி.விடுகிறது. 
5016105185 : அணும உள்ளரிக்‌ 
காழ்ப்பு; நுரையீரல்‌ கடினமான : 
ஒரு திசு அளவுக்குமீறிக்‌ கெட்‌ 
டிப்படுதல்‌ அல்லது வீக்க 
மடை தல்‌. 


5016105%6(60 : தசையெலும்‌ 
பாக்கம்‌ : தசை நார்கள்‌ எலும்பு 
போல்‌ காழ்ப்புடையதாகுதல்‌. 
56161051800518 : காழ்மக்குறுக்‌ 
கம்‌ : குறிப்பாக ஒரு துளையைச்‌ : 
சுற்றியுள்ள திசுக்கள்‌ இறுகிக்‌ 
குறுக்குதல்‌, சுருக்குதல்‌. 
5016105100 : விழிவெண்படல 
துளைப்பு : கண்மிகை அழுத்த 
நோய்க்கு மருத்துவம்‌ செய்ய விழி 
வெண்படலத்தில்‌ ' அறுவை 
மூலம்‌ துளை செய்தல்‌. 
5016700௨80 : இழைம நாளக்‌ 
காழ்ப்பு மருத்துவம்‌ : மூலநோய்‌ 
அல்லது விரிநாளச்‌ சிரைகளுக்கு 
மருத்துவம்‌ செய்ய காழ்ப்‌ 
பூட்டு பொருளை உஊசிவழி 
செலுத்தல்‌. 


எனவவ வைகை க கைய வைக கைக ட டப டட 


501610110௦ 


501610௦14௦ : 1. கண்ணின்‌ வெண்‌ 
சவ்வு : வெண்விழிக்‌ கோளத்‌ 
.தின்‌ மேல்தோல்‌. 2. இழைமக்‌ 
காழ்ப்பு சார்ந்த : இழைமக்‌ 
காழ்ப்புக்‌ கோளாறு தொடர்பு 
உடைய. 


501610100௦ : 
வெட்டுக்‌ கத்தி : 1. விழிவெண்‌ 
படலத்தை அறுப்பதற்கு பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ கத்தி. 2. வளர்‌ 
கருவின்‌ முதுகுத்‌ தண்டை 
நோக்கி நடுப்படைப்‌ பகுதியி 
லிருந்து நகர்ந்து செல்லும்‌ 
நடுப்பட்டை அணுக்களின்‌ 
தொகுதி முதுகெலும்புகளாக 
வம்‌ விலா எலும்புகளாகவும்‌ 
வளரும்‌. 

5018100ஈட : விழி வெண்படல 
அறுவை : கடுமையான கண்‌ 
விழிவிறைப்பு நோயைக்‌ குணப்‌ 
படுத்துவதற்காக வெள்விழிக்‌ 
கோளத்தின்‌ புறத்தோலைக்‌ 
8றிவிடுதல்‌. 

50016% : நாடாப்‌ புழுத்தலை; 
புழுத்தலை; தலைப்பகுதி : குடல்‌ 
சுவரில்‌ ஒட்டிக்‌ கொண்டிருக்கும்‌ 
நாடாப்புழுவின்‌ தலை. 
5001105156 : முதுகெலும்புப்‌ பக்க 
வளைவு; பக்க வளைவு; வளை 
முதுகு : முதுகெலும்பு பக்க 
வாட்டில்‌ வளைந்திருத்தல்‌. 
இது பிறவியிலோ அல்லது 
பின்னரோ ஏற்பட்டதாக 
இருக்கலாம்‌. முள்ளெலும்பு, 


விழிவெண்படல | 


985 5001011823 


முதுகெலும்புப்‌ பக்க வளைவு 


தசைகள்‌, நரம்புகள்‌ அகியவை 
திரிபடைவதால்‌ இது உண்டாகிறது 
50002913௭6 : ஸ்கோப்பாலமின்‌; 
பல்வேறு தோட்டச்‌ செடி 
யினங்களிலிருந்து பெறப்படும்‌ 
அசிட்டைல்‌ கோலினுக்கெ 
திரான காரகம்‌ ஹையோமஸ்சின்‌. 


50003௦ : சொறி நோயாளி : 
வைட்டமின்‌-சி உயிர்ச்‌ சத்துப்‌ 
பற்றாக்குறையினால்‌ உண்டா 
கும்‌ வயிறு வீக்கம்‌. சொறிகரப்‌ 
பான்‌ போன்ற நோய்களினால்‌ 
பீடி.க்கப்பட்டவர்‌. 

5001011௦௱3 : கொட்டாவி : தலை 
கனத்துடன்‌ கொட்டாவி விடு 





56௦1௦15811 


தலும்‌ நெளித்துக்‌ கொள்ளு 
தலும்‌. 

500101521௦ : திரை நோய 
தோற்றம்‌ : திரைநோய்‌ வளர்ச்சி 
குறிப்பாக மனத்திரை நோயில்‌, 
தன்‌ முனைப்புணர்வால்‌ மா 
றான எந்த ஒரு பொருளையும்‌ 
கருத்தையும்‌ மறுத்தல்‌. 


5001001112. : தலைச்சுற்று; 
மயக்கம்‌. 
560003 : பார்வைப்‌ பரப்பில்‌ 


குறிப்பிட்ட குறைவு; திரை நோய்‌; 
இருட்புள்ளி : பார்வை பரப்‌ 
பெல்லையில்‌ ஒரு குறிப்பிட்ட 
பகுதி மறைப்பு. 

5001001113 : இருள்வேட்கை 
இரவை, இருளை விரும்புதல்‌ 
முன்னுரிமையாக ஏற்றல்‌. 
500100௦018 : இருள்வெறுப்பு : 
பகுத்தறிவுக்கொவ்வாமல்‌ 
இருள்‌ கண்டு பயப்படுதல்‌. 
500116 ரொ!) : ஸ்காட்‌ கட்டு 
மருந்து : கற்பூரம்‌, ஒலிவ எண்‌ 
ணெய்‌, பாதாசம்‌ தேனீமெழுகு 
அகியவை அடங்கிய ஒரு 
களிம்பு மருந்து. இதனைக்‌ 
கட்டித்‌ துணிகளில்‌ பூசி 
வீங்கிய மூட்டுகளில்‌ கட்டு 
கிறார்கள்‌. 

500ய : குடல்‌ கழுவுதல்‌ : குடலை 
நன்றாகக்‌ கழுவுதல்‌. 


.500பார6 : கொள்ளை நோய்‌. 


வப ப ்ப்ட்ட்ப்ட்பயயிய்ப்யியய்வயவயய்வயயய்வகவையவவகையய வைகையை 
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5000 11116 : முன்னோட்டப்படம்‌: 
ஒருமுறையான உருப்பதிவுப்‌ 
பட ஆய்வுக்குமுன்‌ அதன்‌ 
அடிப்படையாக எடுக்கப்படும்‌, 
ஒரு உடற்பகுதியின்‌ முன்‌ 
னோட்ட எக்ஸ்ரே படம்‌. 
301201 : கீறல்‌; கீறல்காயம்‌ 
சிராய்ப்புக்‌ காயம்‌. 

5012000110 : சொரிதல்‌ : நகத்தால்‌ 
பிறாண்டுதல்‌. 
5018216 : ஆட்டு நோய்க்கிருமி : 
வெள்ளாடுகள்‌, செம்மறியாடு 
கள்‌ அகியவற்றிலிருந்து மனித 
ருக்குத்‌ தொற்றும்‌. நோய்ச்‌ 
கிருமி. 
50162 : திரை தேர்வுச்‌ சோதனை: 
1. சில நோய்கள்‌ அல்லது சில 
குணநலன்களைக்‌ காண்பதற்‌ 
காக செய்யப்படும்‌ சோதனை. 
2. திரைப்படங்கள்‌ அல்லது 
குறுந்தட்டுகளைக்‌ காட்டப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ தட்டைப்‌ 
பரப்பு. 3. எக்ஸ்‌ கதிர்கள்‌ 
மற்றும்‌ சூரியக்‌ கதிர்களின்‌ 
தாக்க பாதிப்பிலிருந்து காத்துக்‌ 
கொள்ளப்‌ பயன்படும்‌ அமைப்பு. 
502௦40 : பார்வை மறைப்பு; 
திரையிடல்‌; பொதுச்‌ சோதனை : 
படலத்தால்‌ கண்பார்வை மறைதல்‌ 
50107ய/2 : கண்டமாலை : எலும்‌ 
பில்‌ அல்லது நிணநீர்ச்‌ சுரப்பி 
யில்‌ உண்டாகும்‌ காசநோய்‌. 
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50101ப1002௨ : கண்ட மாலைப்‌ 


புண்‌ : எலும்பு அல்லது நிண 
நீர்ச்‌. சுரப்பிகளின்‌ &ழ்‌, காச 
நோய்ப்‌ புண்கள்‌ காரணமாகத்‌ 


தோலில்‌ ஏற்படும்‌ நைவுப்புண்‌. 


5010100185) : விரைப்பை சீரறு 
வை : விரைப்பையை மறு 
சீரமைக்கும்‌ அறுவை. 


5010ப௱ : அண்டகோசம்‌; விரைப்‌ 
பை : அண்களின்‌ விரைப்பை. 


$0பட்‌ ॥பா56 : அறுவை உதவி 
செவிலியர்‌ : தொற்று நீக்கிய 
அறுவை மருத்துவத்தில்‌ கலந்து 
கொள்ளும்‌ செவிலியர்‌. 

50ப1$: பிடரி : கழுத்தின்‌ பின்புறம்‌. 
5௦பார்‌ : பொடுகு : தோல்‌ 
பொருக்கு; உதிர்தொலி,; கழி 
தோல்‌, வங்கு, மேற்புறச்செதினள்‌. 
$௦பாறு/ : எதிர்‌ வீக்கம்‌ : வைட்ட 
மின்‌-௪ி உயிர்ச்சத்துப்‌ பற்றாக்‌ 
குறை காரணமாக ஏற்படும்‌ 
சொறிகரப்பான்‌, பல்‌ எ௫ிர்‌ வீக்க 
நோய்‌. இதனால்‌ சோர்வும்‌ 
பல்லில்‌ குருதிக்கசிவும்‌ உண்டாகும்‌. 
$0பாரு/-00255 : எகிர்லீக்க மருந்‌ 
துச்செடி வைட்டமின்‌-சி 
உயிர்ச்சத்துக்‌ குறைபாட்டி 
னால்‌ உண்டாகும்‌ எகிர்வீக்கக்‌ 
கோளாறைக்‌ குணப்படுத்தும்‌ 
கடுகுக்‌ குடும்பச்‌ செடி. 

50ப(1ர௦௱ : கேடயவுரு : கேட 
யத்தைப்‌ போன்ற வடி வம்‌ கொண்ட 


50ப1ப௱ : முட்டுச்‌ சில்லு 
ஒட்டுண்ணிகளின்‌ மேல்புறக்‌ 


கவசத்தோடு. 


568106 : தேடுகருவி : சிறு 
நீர்ப்பையில்‌ கல்‌ உள்ளதா எனக்‌ 
கண்டறியும்‌ ஒரு (உலோகக்‌) 


கருவி. 


5660806005 : கொழுப்பு சார்ந்த; 
சர்ம மெழுகு. 


5602060ப5 051 : எண்ணெய்ச்‌ 
சுரப்பி அடைப்பு : தோலிலுள்ள 
எண்ணெய்‌ சுரக்கும்‌ சுரப்பி 
அடை படுதல்‌. 

5602060ப5 0ப0௦1 : மயிர்ப்பை 
எண்ணெய்க்குழாய்‌. 


602060 ப5 7651/1/016 மயிர்‌ 


மூட்டுப்பை. 

5603060ப5 91280 :' மயிர்ப்பை 
எண்ணெய்ச்‌ சுரப்பி; சர்ம மெழுகு 
சுரப்பி. 
5610306005 ஈப௱௦பா : மயிர்ப்பை 
நெய்மம்‌. 

5600111068 : உச்சித்‌ தோல்‌ 
நெய்ப்பசை; மயிரடிச்‌ சுரப்பு 
மிகைப்பு; மெழுகு ஊறல்‌ 
மயிர்க்கால்‌ எண்ணெய்ச்‌ சுரப்பி 
கள்‌ அளவுக்கு அதிகமாகச்‌ 
சுரப்பதால்‌ உச்சிவட்டக்‌ குடுமித்‌ 
தோலில்‌ உண்டாகும்‌ நெய்ப்பசை. 
560 ப௱ : மயிர்க்கால்‌ எண்ணெய்‌; 
நெய்யம்‌; சர்ம மெழுகு : மயிர்க்‌ 
கால்‌ எண்ணெய்ச்‌ சுரப்பிகளில்‌ 





5600023101181 


இயற்கையாகச்‌ சுருக்கும்‌ எண்‌ 
ணெய்‌. இதில்‌ கொழுப்பு அமி 
லங்கள்‌, கொழுப்பு, இறந்த 
உயிரணுக்கள்‌ அடங்கியிருக்கும்‌. 
5600002101(2| : சீக்கோபார்பிட்டல்‌: 
தூக்க மூட்டியாகவும்‌ அமைதிப்‌ 
படுத்தியாகவும்‌ பயன்படுத்தப்‌ 


படும்‌ குறுங்காலத்துக்கு செயல்‌ 


படும்‌ பார்பிட்டுரேட்‌.. 


560010 0ஐ1ஈ14௦1 : மறு அறிவுரை: 
நோய்காணல்‌ சரியாக அறிவுறுத்தப்‌ 
பட்ட மருத்துவ முறை ஏற்றது 
தானா என மற்றொரு நலவாழ்வு 
அலோசகரிடம்‌ பெறும்‌! பாக்டரின்‌) 
அறிவுரை. 

5600102034) ந0ா॥[(6 : 
டாம்‌ நிலைக்‌ கிரந்தி. 


இரண்‌ 


56௦௦ஈ02ர (௱௱யா!52110 : மறு 
முறை நோய்த்‌ தடுப்பு. 
5௦06(2000ப6 : சுரப்பூக்கி : 1. 
சுரப்பை ஊக்குதல்‌ 2. சுரப்பை 
ஊக்குவிக்கும்‌ பொருள்‌. 
9௦0௦81 : முன்‌ சிறுகுடல்‌ சுருப்பு 
நீர்‌ : முன்‌ சிறுகுடல்‌ சவவுப்பட 
லத்தில்‌ சுரக்கும்‌ ஓர்‌ இயக்கு நீர்‌ 
(ஹார்மோன்‌). இது கணையநீர்‌ 
பெருமளவு சுரக்கத்‌ தூண்டுகிறது. 
520௦(1௦ஈ : சுரப்புநீர்‌; சுரத்தல்‌ : 
உடலிலுள்ள ஒரு சுரப்பியில்‌ 
சுரந்து, உணவுக்குழாய்க்கு அல்லது 
இரத்தத்திற்கு அல்லது புறத்தே 
செல்லும்‌ நீர்மப்‌ பொருள்‌. 
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5601௦0900ப6 : சுரப்பூக்கி 
மின்பகுப்புப்‌ பொருளையும்‌ 
நீர்மத்தையும்‌ இரைப்பைக்‌ 


்‌ குடல்‌ சுரக்க களச்கும்‌ பொருள்‌. 


௨8௦61௦0௦10 : சுரப்பியக்க 
சரப்பைத்‌ தூண்டும்‌ (நரம்பு 
களை குறிக்கும்‌). 

5601௭0 : சுரப்பி : 1. உமிழ்நீர்‌, 
இரைப்பைப்‌ பாகு அல்லது 
விந்து நீரில்‌, ஏபிஓ இரத்த ' 
வகைக்கான, விளைவியங்களை 
சுரக்கும்‌ ஒருவர்‌. 2. சுரப்பிகள்‌ 
குறிப்பிட்ட பொருள்களை 
உற்பத்தி செய்யும்‌ முறை. 
560210 : சுரப்பித்தல்‌ : ஒரு சுரப்பி, 
கரப்பு நீரை சுரப்பிக்கும்‌ செயல்‌. 


56024101 : சமனப்படுத்துதல்‌; 


அமைதியூட்டல்‌ : உணர்ச்சி 
யைச்‌ சமனப்படுத்துதல்‌. 
56021146 : சமன மருந்து; 


அமைதியூட்டி : உணர்ச்சியைச்‌ 
சமனப்படுத்தும்‌ மருந்து; நோவ 
கற்றும்‌ மருந்து. 

560௦1௮ : உடலியக்கமில்லா : 
1. அதிகம்‌ உட்கார்ந்த நிலை... 2. 
உட்கார்ந்து பொழுதை கழிக்‌ 
திற. 3. குறைவான உடற்பயிற்சி 
யோடு வாழும்‌ முறை. 
$௨01௬௦( : படிவு; மண்டி; வண்டல்‌. 
5608121101 816 படிவு 
வேகம்‌ : இரத்தச்‌ சிவப்பணுக்கள்‌ 
படிவுறும்‌ வேகம்‌. 
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5660 : விதை : 1. அண்‌ இனப்‌ 
பெருக்க நீர்‌, விந்தணு. 2. புதிய 
தாவரங்கள்‌ அல்லது பிராணி 
கள்‌ உற்பத்தியாவதற்காக, தாவ 
ரங்கள்‌ மற்றும்‌ பிராணிகள்‌ 
உண்டாக்கும்‌ பொருள்‌. 3. 
ரேடான்‌ அல்லது ரேடியம்‌ 
கொண்ட (கேப்சூல்‌) மருந்துறை. 
5606181101 உடற்கூறு 
துண்டம்‌; துண்டுபடுதல்‌ : 1. ஒரே 
மாதிரியான பகுதிகளாக பிளவு 
அறுதல்‌. 2. பெருங்குடல்‌ பிளவு 
பெருங்குடலில்‌ சுருக்க வளை 
யங்கள்‌ மெதுவாக உருவாவதும்‌ 
விரிவடைவதும்‌. 


5606021101 : தனிமைப்படுத்து 
தல்‌; பிரித்தல்‌; ஒதுக்கம்‌ : மர 
பணுவியலின்‌, இணை இனக்‌ 
8ற்றுகளை ஒன்றிலிருந்து 
ஒன்றைப்‌ பிரித்து வைத்தல்‌. 
கருமுனை அணுக்களின்‌ அணு 
இயக்க மாற்றத்தின்போது இவ்‌ 
வாறு செய்யப்படுகிறது. 

5612பா6 : திடீர்நோய்ப்பிடிப்பு : 1. 
ஒரு நோய்‌ திடீரென்று தாக்குவ 
தும்‌ மீண்டும்‌ வருவதும்‌. 2. 
மூளையிலிருந்து ஒரு மின்‌ 
தூண்டல்‌ உண்டாக்கும்‌ நிகழ்ச்சி. 
5௦101196 166016 : செல்டிங்கர்‌ 
ஊசி : தமனிக்குள்‌ குழலைச்‌ 
செருகுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
ஊசி. ஊசியின்‌ வழியாக ஒரு 
வழிகாட்டும்‌ கம்பியைச்செலுத்தி 
பிறகு வழிகாட்டும்‌ கம்பி 
வழியாக குழலைச்‌ செலுத்து 


தல்‌. ஸ்வீடன்‌ நாட்டு மருத்துவர்‌ 
ஸ்பென்‌ செல்டிங்கர்‌ பெயர்‌ 
கொண்டது. 

561680௱ 61/4௦ 46 : செலனோ 
மெத்தியோனைகள்‌ : அமினோ 
அமிலமெத்தியோனைனில்‌ 
இருக்கும்‌ கந்தக அணுவுக்குப்‌ 
பதிலாகக்‌ கதிரியக்கச்‌ செலி 
னியத்தை மாற்றி வைக்கும்‌ ஒரு 
ஊளசி மருந்து. இது கணைய 
நோய்களைக்‌ கண்டறியப்‌ பயன்‌ 
படுகிறது. 

5எ17-1ஈ*6 0110 தன்னோய்‌ 
இழைப்பு; தன்னோய்‌ தொற்றல்‌ : 
உடலின்‌ ஒரு பகுதயிலிருந்து 
இன்னொரு பகுதிக்கு நுண்ணு 
யிரிகளைத்‌ தன்னையறியாமல்‌ 
மாற்றுதல்‌. இதனால்‌ மற்ற 
பகுதியில்‌ நோய்‌ உண்டாகும்‌. 
59113 *ப௦102 : கபச்‌ சுரப்பிக்குழி. 


53/05 : சொற்பொருள்‌ ஆய்‌ 
வியல்‌ : சொற்களுக்கு பொருள்‌ 
உருவானதைப்‌ பற்றியும்‌ அவற்‌ 
றின்‌ முக்கியத்துவம்‌ குறித்த 
பாடம்‌. 

52௱௦1௦0800ு/ : நோய்க்குறி 
விளக்கம்‌ : ஒரு நோயின்‌ உடல்‌ 
தன்மைகளையும்‌ அறிகுறிகளை 
யும்‌ உணர்குறிகளையும்‌ பற்றிய 
விளக்கம்‌. 

5216100/6 : நோய்க்குறிதொடர்‌ 
பான : 1. அறிகுறிகள்‌ மற்றும்‌ 
உணர்குறிகள்‌ தொடர்பான. 
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2. நோய்‌ இன்னதென்று குறிப்‌ 
பிட்டுக்‌ காட்டுகிற. 


52 : விந்து (ஆண்கரு); 


விந்துநீர்‌ : விந்துப்பைகளிலிருந்து 


சுரக்கும்‌ விந்து நீர்‌. இதில்‌ 
பெண்கருமுட்டைச்குப்‌ பொலி 
வட்டும்‌ விந்தணு உள்ளது. 
56௱॥/௦ப!2௮ா சொ25 : அரை 
வட்டக்‌ குழல்கள்‌ : உட்செவி 
வளையுறுப்புகள்‌. 


51௦௦02 : அரைகுறைச்‌ சன்னி 


மயக்கம்‌; அரை நினைவு. 


5௱1௦௦௱24௦56 : அரைகுறைச்‌ 
சன்னி மயக்குமுள்ள; மயக்குறும்‌ 


நிலை : அரை மயக்கம்‌ அல்லது 


அரை நினைவு மயக்கத்தி 
லிருக்கும்‌ நிலை. 
(ரில்‌ : பாதிமடக்கம்‌ 
மடக்கலுக்கும்‌ நீட்டலுக்கும்‌ 
இடைப்பட்ட உறுப்பின்‌ நிலை. 
5௱/ஈபா!2 : விந்துச்சிறுநீர்‌ : 
சிறுநீரில்‌ விந்து வெளியாதல்‌. 
52! : விந்து சார்ந்த : விந்து 


தொடர்புடைய. விதை போன்ற. . 


5ாா[ரீ2ா௦ப5 : விந்து கொண்டு 


செல்கிற; விந்து நுண்‌ குழல்கள்‌; 


விந்தேந்தி : விந்தினை உண்‌ 
டாக்குகிற; அணின்‌ கருவைக்‌ 
கொண்டு செல்லுகிற. 
5௭௦58 : விரைக்கட்டி: விரைப்‌ 
_ புற்றுக்கட்டி : விரையில்‌ ஏற்படும்‌ 
ஐத்திரமான கட்டி. 


ணி 
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56ஈ1௦1௦0/ (5௭॥௦4/௦5) : நோய்க்‌ 
குறியியல்‌' : நோய்க்‌ குறிகளை 
ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. 
5௦3016 : நீர்புகும்‌ சவ்வு; 
நீர்‌ ஊடுருவும்‌ சவ்வு : கரைசவில்‌ 
கரைபொருள்‌ புகவிடாமல்‌ 
கரை நீர்மம்‌ மட்டும்‌ புகவிடுகிற 
சவவு. 


56௱/0/பகா!ர்2ர்ஙி6 : அளவுக்குக்‌ . 
குறைவான : அளவினடிப்படை 
யான முடிவுக்கு கொஞ்சம்‌ 
குறைந்த ஒரு பொருளினளவு. 


5/5ப/௦ப5 : சிறுகுழிவு : ஒரு 
அமைப்பு அல்லது ஒரு எலும்‌ 
பின்‌ ஓரத்திலுள்ள ஓரளவான 
கோட்டுக்‌ குழிவு. 

5ஊ/5ய1ஈ211௦ற : ஓரளவு முன்‌ 
திருப்பல்‌ : மல்லாந்து படுத்தலுக்‌ 
கும்‌ குப்புறப்படுத்தலுக்கும்‌ 
இடையில்‌ உள்ள நிலை. 
8/6 : ஓரளவு கூட்டி 
ணைந்த ஒரு இயற்கைப்‌ 
பொருளுக்கு விரும்பத்தக்க 
குணங்களை ஏற்படுத்த ஒன்று 
அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட 
கூட்டிணைப்புப்‌ படிநிலை 
களால்‌ உருவான ஒரு வேதியக்‌ 
கூட்டுப்பொருள்‌. 
5௭௦5 | : சீமன்‌ விதி : 
பிரிட்டன்‌ நாட்டு தொண்டை 
யியலார்‌ ஃபெலிக்ஸ்‌ சீமன்‌ 
பெயரிட்டவிதிப்படி மீள்குரல்‌ 
வளை செயலிழப்பு அதிகமாவ 
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தால்‌ குரண்நாண்‌ நடுநெருங்கு 
முன்‌ நடுவிலகலை இழப்பது. 
$௨௱ற!6 4800116 : செம்பிள்‌ 
தடுப்பூசி : பிரிட்டன்‌ நுண்ணு 
யிரியலாளர்‌ டேவிட்‌ செம்பிள்‌ 
பெயர்‌ கொண்ட முயல்மூளைத்‌ 
தொற்றை ஃபீனால்‌ கொண்டு, 
செயலிழக்கச்‌ செய்ய தயாரிக்‌ 
கப்பட்ட வெறி நாய்க்கடி 
நோய்‌ தடுப்பூசி. 

56125021௦6 : மூப்படைதல்‌; 
முதுமைக்கூர்வு; முதுகை : வயது 
முதிரும்போது உடலிலும்‌ 
உள்ளத்திலும்‌ இயல்பாக 
ஏற்படும்‌ மாறுதல்கள்‌. கிழத்‌ 
தன்மையுறுதல்‌. 

5ர௦ : முதுமைத்தளர்ச்சி; மூப்பு: 
வயது சென்றதன்‌ காரணமாக 
ஏற்படும்‌ முதுமைத்‌ தளர்ச்௪ 
86/1 : முதுமை : முதுமைத்‌ 
தளர்வு. கிழத்தன்மை. 

562 : நிலவாவிரை (சென்னா : 
மலமிளக்கி (பேதி) மருந்தாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ நிலவா 
விரை என்னும்‌ செடி இனம்‌. 
இதன்‌ இலைகளும்‌ நெற்று 
களும்‌ பேதி மருந்தாக இந்தியா 
விலும்‌, எகிப்திலும்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்பட்டன. 

521௦௦0 : செனோக்கோட்‌ 
தரப்படுத்திய நிலவாவிரை 
(சென்னா) மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 


500018 : முதுமைப்பார்வை : 
விழிவில்லை உட்கருகாழ்ப்பு 
அதிகரிப்பதால்‌ முதியவர்களில்‌ 
கிட்டப்பார்வையில்‌ முன்னேறி 
றம்‌ தெரிதல்‌. இறுதியில்‌ அது 
உட்கருப்புரை உண்டாக்கு 
கிறது. 

561521/00 : உணர்வறிவு : உட 
லுக்குள்ளிருந்து வெளி மூலங்‌ 
களிலிருந்தும்‌ பெறப்பட்ட 
உணர்வுகளை உணர்ந்தறிதல்‌. 
56156 : உணர்வு : 7. உணர்வு, 
பொருட்களை அறியும்‌ ஆற்‌ 
றல்‌. 2. நிறம்‌ பொறுத்து நிற 
வேறுபாடுகளை அறியும்‌ திறன்‌. 
3. மூட்டுணர்வு, தசையுணர்வு, 
இயக்க உணர்வு, செயப்பாட்டு 
இயக்கம்‌, பாகுபடுத்தியுணர்தல்‌. 
5651611107 : உணர்திறன்‌ 
உணர்ச்சித்‌ தூண்டல்களை 
உணரக்கூடிய திறமை. 
56151016 : புலனுணர்வு; புலனறி; 
புலனாகு : புலன்களால்‌ உணரக்‌ 
கூடிய தன்மை, உணர்வுள்ள. 
565146 : உணர்வுத்‌ திறன்‌ 
கொண்ட : 1. உணர்வுகளை உண 
ரும்‌ திறன்‌. 2. தூண்டலுக்கு 
ஏற்பச்‌ செயல்படுதல்‌. 3. முன்‌ 
பட்டறிவால்‌ பாதிக்கப்பட்ட 
ஒருவார்‌. 

5௦5! : உணர்ச்சித்திறன்‌; 
கூருணர்வு : மிகு உணர்வு, உணர்ச்‌ 
சித்‌ தன்மை, துச்ச உணர்வு. 
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5651022110 : கூருணர்ச்சிப்பாடு: 
உணவ, பாக்டீரியா, தாவரங் 
கள்‌, வேதியியல்‌ பொருள்கள்‌, 
மருந்துகள்‌, ஊனீர்‌ முதலிய 
வற்றுக்கு ஒருவர்‌ கூருணர்வு 
டையவராக இருக்கும்படி 
செய்தல்‌. 

$65011ஈ௦பாவ! : உணர்ச்சி நரம்‌ 
பணு : உணர்ச்சி நரம்பணுக்கள்‌ 
தொடர்புடையது. உணர்ச்சி 
நரம்பணுச்‌ செவிடு என்பது 
. நரம்புச்‌ செவிடு எனப்படும்‌. 
$61501ப௱ ; உணர்வுமையம்‌ : 7. 
உணர்ச்சி உறுப்பு. 2. உள்ள 
நினைவநிலை. 

561500 : உணர்ச்சி சார்ந்த 
(நரம்பு) : மூளைக்கும்‌ முதுகந்‌ 
தண்டுக்கும்‌ தூண்டல்களைகச்‌ 
கொண்டு செல்லும்‌ நரம்புகள்‌. 
561500 (5611501121) : உணர்ச்சி 
மண்டலம்‌ சார்ந்த; புலன்‌ சார்‌; 
உணர்‌ : உணர்வு மண்டலம்‌ 
தொடர்புடைய; மூளை பற்றிய; 
புலன்கள்‌ சார்ந்த. 

5௨500 ஈஊ6 : உணர்ச்சி நரம்பு; 
உணர்‌ நரம்பு; புலன்சார்‌ நரம்பு. 


56185ப2! : புலன்சார்‌ : புலன்‌ 


சார்ந்த இன்ப உணர்வு கொண்ட 


அல்லது தொடர்‌ புடைய. 

5 : உணர்ச்சி ஆர்வம்‌; 
பாச உணர்வு : சில ஆட்கள்‌ 
அல்லது பொருள்களின்மீது 


உள்ள உணர்ச்சி பூர்வமான 
பற்றார்வம்‌. இது சுற்றுச்சூழல்‌ 
அனுபவத்தால்‌ அதிகமாகிறது. 
5222! 0௦% : காவல்‌ உறை 
கட்டி : ஒட்டியுள்ள குருதியுறை 
கட்டி அல்லது இரைப்பை 
சிறுகுடல்‌ மேற்பகுதி உள்நோக்‌ 
கயில்‌ காணப்படும்‌ வயிற்றுப்‌ 
புண்‌ பகுதியில்‌ நன்கு தெரியும்‌ 
குருதி நாளம்‌. 

511௨! 1௦௦0 : காவல்‌ வளையம்‌: 
திடீர்‌ கணைய அழற்சியில்‌, 
இரைப்பைக்குடல்‌ மேற்பகுதி 
கதிர்ப்பட வரிசையில்‌ காணப்‌ 
படும்‌, இடைச்சிறு குடலின்‌ 
விரிந்த பகுதி, 

5611 161 ௩௦௦6 : வாயில்‌ காவல்‌ 
கணு : 1. இரைப்பைப்புற்று 
நோயில்‌ சேய்மத்‌ தாக்கத்தால்‌, 
ஒரு தனியான பெரிதான இடது 
காறையெலும்பின்‌ மேல்‌ நிணக்‌ 
கணு இருப்பது, கட்டிஅறுத்து 
நீக்க முடியாத நிலையை 
காட்டுகிறது. 2. பித்தப்பை 
பொதுபித்த நாள சந்திப்பில்‌ 
உள்ள பித்தப்பை நிணநீரை 
வடிக்கும்‌ நிணக்கணு. 

$ஊரவ றர6 : வாயில்‌ மூலம்‌ : 
நாட்பட்ட குதப்பிளவின்‌ &ழ்‌ 
முனையிலுள்ள தோல்துண்டு. 
5௦0515 : சீழ்த்தொற்று; குருதியில்‌ 


நுண்ணுயிர்‌ நஞ்சேறுதல்‌; 
சீழ்ப்பிடிப்பு; சீழ்மை : காயத்தில்‌ 
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சீழ்‌ உண்டாக்கும்‌ உயிரிகளி 
னால்‌ ஏற்படும்‌ சீழ்‌ நச்சு. 


ப 56014] 20௦655 : பிரிப்புச்‌ சுவர்க்‌ 


கட்டி; இடைச்‌ சுவர்க்கட்டி. 
56012 : வார (காய்ச்சல்‌) : ஏழு 
நாட்களுக்கு ஒருமுறை (வருகிற 
காய்ச்சல்‌). 

560110 : நச்சூட்டுப்பொருள்‌; 
நுண்ணுயிர்‌ மடிவு : அழுகச்‌ 
செய்யும்‌ ஊறு நச்சு. 

560/௦ *3॥% : நச்சுத்தடை மலக்‌ 
குழி; அழுகு தொட்டி. 
560110/௨ : குருதி நச்சூட்டு : 


குருதியோட்டத்தில்‌ உயிர்‌ 
வாழும்‌ நோய்க்‌ கிருமிகள்‌ 
பெருக்கமடைதல்‌. 


5604001850 : பிரிசுவர்‌ சீரறுவை: 
மூக்குப்‌ பிரிசுவர்‌ மறுசீரமைப்பு 
அறுவை. 

5604095000) : பிரிசுவர்துளைப்பு: 
பிரிசுவரில்‌ ஒருதுளையை 
அறுவை சிகிச்சையில்‌ உண்டாக்‌ 
குதல்‌. 

5601ப௱ : பிரிப்புச்சுவர்‌; இடைத்‌ 
தடுப்பு; பிரிதிசை; இடைச்சுவர்‌; 
தடுப்பு : உறுப்பிடைத்‌ தடுக்கு, 
எடு: மூக்கின்‌ இருதுளைகளின்‌ 
இடைப்பகுதி. 

560ப618 : நோய்ப்பின்தளர்ச்சி; 
நோய்த்‌ தாக்கம்‌ பின்‌ விளைவு : 
நோயின்‌ பின்‌ விளைவாக 


உண்டாகும்‌ தளர்ச்சி நிலை. 


எடு: அம்மை நோயினால்‌ 
ஏற்படும்‌ தழும்பு. 

5600251121 : ஒதுக்கற்பொருள்‌: 
சிறுகுடலில்‌ பித்த அமிலங்கள்‌ 
உள்ளுறிஞ்சலைத்‌ தடுத்துக்‌ 
கட்டும்‌, கோலிஸ்டிரமின்‌ 
போன்ற ஒதுக்கப்பொருள்‌. 


5600251720 : பிரித்து ஒதுக்கல்‌: 
1. சூழ்ந்துள்ள நல்ல திசுக்களி 
லிருந்து பிரிக்கப்பட்ட பகுதி. 2. 
சுழலோட்டத்தில்‌ கலந்து 
கொள்ளாத இரத்த அல்லது 
அதன்‌ நீரஇழப்பு. 
$60ப681120100ு7 : இற்ற எலும்பு 
அறுவை; ஒதுக்கெடுப்பு 
எலும்புக்கூட்டுத்‌ தொடர்பற்று 
இற்றுப்போன எலும்பினை 
வெட்டி யெடுத்தல்‌. 


560ப251ப௱ : இற்ற எலும்பு; 
மடிந்த எலும்புத்‌ துண்டு; ஒதுக்க 
எலும்பு; துண்டெலும்பு : எலும்புக்‌ 
கூட்டுடன்‌ தொடர்பற்று 
இற்றுப்போன எலும்பு. 
560001௦515 : செக்குவோவின்‌ 
நிலை : செம்மரத்தூள்‌ போன்ற 
வெளிப்பொருள்‌ ஒவ்வாமை 
யால்‌ ஏற்படும்‌ (நுரையீரல்‌) 
.நுண்ணறையழற்௪ி. 

5௦1121 0255806 : வரிசையாய்‌ 
செலுத்துகை : ஏமக்காப்பு திறன்‌ 
இருக்க வைத்து, உயிரியின்‌ 
£விரத்தை மட்டுப்படுத்த, 
நோயுண்டாக்கும்‌ உயிரியின்‌ 
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துணைக்கு குழுக்களை பிரா 
ணிகள்‌, திசுவளர்ம அணுக்கள்‌ 


அல்லது வளர்ச்சி ஊடகற்‌ . 


களின்‌ வழியாக திரும்பத்‌ 
திரும்ப செலுத்துகை. 

.. $670-018090515 : குருதி வடிநீர்‌ 
நோய்‌ ஆய்வு : குருதி வடி 
நீரைக்‌ கொண்டு நோயைக்‌ 
்‌. கண்டறிதல்‌. 

56௦6ஈ7௨1(15 : குடல்‌ ஊநீர்‌ 
உறையழற்சி : குடலின்‌ ஊளநீர்‌ 
உறை அழற்சி. 

56₹01101௩௦ப5 : ஊநீர்‌ இழைய : 
ஊந்ரும்‌, இழைமமும்‌ சேர்ந்த 
உஊளநீர்‌ இமைம வெளிப்பாடு. 
561007௦பற : ஊநீர்தொகுதி 
பொதுவான விளைவியம்‌ 


கொண்ட, கிருமித்‌ தொகுதி. 


860109) : குருதி வடிநீரியல்‌; 
ஊநீரியல்‌ : குருதி வடி.நீர்களை 
ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. 
561௦௱ப50ய/2 : ஊநீர்த்தசைய : 
குடலின்‌ ஊநீர்‌ மற்றும்‌ 
தசையறைகள்‌ தொடர்பான. 
561016021146 : ஊநீர்மாறான : 
நீர்ச்‌. சோதனைகளில்‌ சில 
வற்றில்‌ நேர்‌ எதிரான விளைவு 
தரும்‌. 
5600051146 : ஊநீர்‌ நேரான : 
சில ஊநீர்ச்‌ சோதனைகளில்‌ 
நேரான விளைவைத்‌ தருகின்ற. 
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56100பாப/ள( : ஊனீர்‌ சீழ்‌ சார்ந்த: 
ஊளனீரும்‌ சீழும்‌ உடைய. 


56101620110 : ஊநீர்‌ விளைவு : 
ஊநீரில்‌ அல்லது உஊளநீர்‌ தொடர்‌ 
பான விளைவு. 


561059 : ஊனீர்ச்‌ சவ்வு : அடி. 
வயிற்று உள்ளுறுப்புகளை 
மூடியிருக்கும்‌ வபைச்‌ சவிீவு. 
$561053ரய௦05 : ஊநீர்க்குருதிய: 
ஊந்ரும்‌ இரத்தமும்‌ கொண்ட. 
5610561005 : ஊநீர்‌ ஊநீர 
இரண்டு அல்லது மேற்பட்ட 
சீரச்‌ சவ்வு தொடர்பான. 
$61051(15 : ஊனீர்ச்‌ சவ்வு அழற்சி; 
சவ்வுப்படல அழற்சி : ஊனீர்ச்‌ 
சவ்வில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
56105பஙவு : ஊநீர்‌ ஆய்வு : ஒரு 
குறிப்பிட்ட நோய்‌ தாக்கப்‌ 
படக்கூடிய அபத்து உள்ளதா 
என தீர்மானிக்க அட்களில்‌ 
செய்யப்படும்‌ ஊநீர்‌ சார்பான 
ஆய்ந்தறி சோதனை. 
56011280 : ஊநீர்‌ மருத்துவம்‌: 
ஏமக்காப்பு ஊநீர்‌ அல்லது நச்‌ 
செதிரியை ஊசி மூலம்‌ செலுத்தி 
தொற்றுக்கு மருத்துவம்‌ அளித்தல்‌. 
50101ப௱ : விந்துச்‌ சுரப்பி தாங்கி. 
$600/06 : ஊநீர்வகை : ஒரு 
நுண்ணுயிரியின்‌ வகையை 
அதனுள்ளிருக்கும்‌ விளைவியங்‌ 
களைக்‌ கொண்டு தீர்மானித்தல்‌. 
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561005 : ஊனீர்‌ சார்ந்த; சவ்வுப்‌ 
படலம்‌. 


561005 ஈஊமாவாஉ : ஊனீர்ச்‌ 
சவ்வு : உள்ளுறுப்புகளின்‌ உள்‌ 
வரியாகப்‌ பொதிந்துள்ள ஊனீர்‌ 
தோய்ந்த மெல்லிய சவீவு. 
56100200121400 : ஊநீர்தடுப்பூசி: 
ஒரு மாற்றப்பட்ட அல்லது 
கொல்லப்பட்ட உயிரியை 
தடுப்பூசி மூலம்‌ செலுத்தி 
பின்னர்‌ செயலூக்க ஏமக்காப்‌ 
பும்‌, ஊநீரை ஊசி மூலம்‌ 
செலுத்தி செயப்பாட்டு ஏமக்‌ 
காப்பும்‌ என கலப்பு ஏமக்‌ 
காப்பு உண்டாக்கும்‌ செய்‌ முறை. 
56£ற1011௦ப5 : பாம்புப்‌ படை : 
பாம்புபோல்‌ சுருள்சுருளாகப்‌ 
படரும்‌ படைச்சுற்று நோய்‌. 
5௦0100 : படை : படர்நோய்‌. 


5802 : செராஷியா : மனிதர்‌ 
களுக்கு நோய்‌ உண்டாக்கக்‌ 
கூடிய கிராம்‌ சாயம்‌ எடுக்காத 
ஒருவகை நோய்‌ நுண்மம்‌. இது 
மருத்துவமனைகளில்‌ மிகுதி 
யாக இருக்கும்‌. 

562145 ஈாப5016 : பற்தசை 
விலா எலும்புகளிலிருந்து அல்‌ 
லது முள்ளெலும்புகளிலிருந்து, 
தனித்தனி துண்டுளாக கிளம்‌ 
பும்‌ பலதசைகளில்‌ ஒன்று. 
560011 ௦6115 : செர்ட்டோலி 
அணுக்கள்‌ : இத்தாலிய மருத்து 
வா்‌ என்ரிஸ்‌ செர்ட்டோலியின்‌ 


பெயர்‌ கொண்ட, விரையின்‌ 
செனிப்படுக்குகளை தாங்கும்‌ 
அணுக்கள்‌. 

561011 (யா௦பா : செர்ட்டோலிக்‌ 
கட்டி : பெண்ணிய இயக்குநீர்‌ 
களை சுரக்கும்‌, தீங்கற்ற விரைக்‌ 
கட்டி. 

5ஊப௱ : குருதி வடிநீர்‌; ஊனீர்‌; 
வடிநீர்‌; குருதிநீர்‌ : உடலில்‌ 
உணவிலிருந்து ஊறும்‌ 
கொழுப்பு கலந்த வெள்ளை 
ஊளனீர்‌; : நோயைக்‌ 
குணப்படுத்தும்‌ பொருளாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்‌ படும்‌ விலங்கின்‌ 
குருதி நிணநீர்‌. 

$ஊப௱![0105 : குருதிக்‌ கொழுப்பு 
கள்‌. 

மாபா 510655 : கொப்புளக்‌் 
காய்ச்சல்‌ : நிணநீர்‌ ஊசியால்‌ 
ஏற்படும்‌ கொப்புளக்‌ காய்ச்சல்‌. 
561001௫௩ : நிலைப்புள்ளி 
உடலின்‌ கட்டுப்பாட்௫” இயக்‌ 
கங்களால்‌ நிலைநிறுத்தப்படும்‌ 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மாறியல்‌ 
மதிப்புருக்களின்‌ குறியெண்‌. 
56): பாலினம்‌; பால்‌ வேறுபாடு : 
அண்பெண்‌ வேறுபாடு. 
56% ௮ா௫200/5௱ பால்‌ 
வேறுபாட்டு முரண்‌. 

56) 200௦03! : இனக்கவர்ச்சி : பால்‌ 
வேறுபாட்டுக்‌ கவர்ச்சி, பெண்‌ 
பாலாரின்‌ கவர்ச்சி. 
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5600001100 : பாலினக்கடத்தல்‌ : 
ஒரு உயிரணுவிலிருந்து மற்‌ 
றொன்றுக்கு பாலினக்‌ காரண 
களால்‌ நுண்ணுயிர்‌ மரபணு 
மாற்றச்‌ செயல்முறை. 

56% 115௩௦4 : பாலுணர்வு : பால்‌ 
இயல்யூகம்‌. 

860100) : பாலியல்‌ : பால்‌ மற்றும்‌ 
பாலினம்‌ பற்றிய அறிவியல்‌ படம்‌." 


56)ப21/0/ : பாலினத்தன்மை 
பாலின வளர்ம வெளியிடு 
இயக்குநீரின்‌ விளைவாக, இனப்‌ 
பெருக்க ஆற்றல்‌ மற்றும்‌ மனிதப்‌ 
பாலின வினைச்‌ செயல்‌ திறன்‌. 
56290 068! : செஜாரி உயிரணு : 
பிரெஞ்சு தோல்‌ மருத்துவர்‌ ஏ. 
செசாரியின்‌ பெயர்‌ கொண்ட, 
ம்யூக்கோபாலி சேக்கரைடுகள்‌ 
நிறைந்த பல நீரறைகள்‌ கொண்ட டீ 
._ நிணவணு. 

56280) $பா௦பா : செசாரிக்கட்டி : 
டீ. தோலின்‌ நிண அணுக்கட்டி. 


56% பார௦ : பாலுணர்ச்சி வேகம்‌ : 


இணை விழைச்சு எழுச்சி, 


56) 11160 : பாலின மரபணுக்கள்‌: 
பாலின  இனக்கீற்றுகளில்‌ 
அல்லது குறிப்பாக எக்ஸ்‌ 
இனக்க&ற்றுகளில்‌ (குரோமோ 
சோம்‌) காணப்படும்‌ மரபணுக்‌ 
களைக்‌ குறிக்கிறது. இவை 
இப்போது எக்ஸ்‌ இனக்கீற்று 
கள்‌ எனப்படுகின்றன. 


56)ப2! 2௦0 ப01100 : கலவி 
இனப்பெருக்கம்‌; பால்‌ சார்‌ 
இனப்பெருக்கம்‌ : அண்‌ பெண்‌ 
கலவி மூலம்‌ உண்டாகும்‌ 
இனப்பெருக்கம்‌. 

562104 ராவாக!!(60 0156856 : 
பாலுறவு நோய்கள்‌ : பாலுறவு 
மூலம்‌ பரவும்‌ நோய்கள்‌. முன்பு 
இவை மேக நோய்கள்‌ என 
அமைக்கப்பட்டன. 

5127 : தண்டு : நீள எலும்பி 
லுள்ள இருகுருத்து முனை 
களுக்கிடையேயள்ள ஒரு 
நீண்டகம்பு போன்ற அமைப்பு. 
$12072௦ ற8101 : மெருகுத்தோல்‌ 
பத்து : குதிரைகளின்‌ தோலி 
லிருந்து தயாரிக்கப்படும்‌ பதனி 


டப்படாத தோலுக்கு ஒப்பிடப்‌ 


படும்‌, சதை நிறம்‌ பெற்ற தடிம 
னான, முதுகிலும்‌, கீழ்முதுகுத்‌ 
திரிகப்‌ பகுதியிலும்‌ கொப்புளங் 


கள்‌ நிறைந்துள்ள டியூபெரஸ்‌ 


ஸ்கினிரோசிஸ்‌ நோய்‌. 
௮௩௮௨௦6-5ஈ87 (60/6 : ஷா 
மற்றும்‌ ஷா நுட்ப முறை 
இந்திய அறுவை மருத்துவர்‌ 
களால்‌ அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 
முறையில்‌, பூப்பு மேற்பகுதிக்‌ 
குள்‌ சிறுவிரலைச்‌ செலுத்தி 
அதனையொட்டி ஒரு உலோ 
கக்குழலை, கிழிந்த சிறுநீர்த்‌ 
தாரைக்குள்‌ (குழல்‌) செருகும்‌ 


முறை. 


5128ஈ 166010 


0997 [11215 ய 


_ அ... வைய வை வைகையை 


$[2௱ 426010 : புறப்பாலூட்டல்‌. 


5206 : வடிவம்‌ : 1. உருவரை, 
வெளிஉருவம்‌. 2. ஒரு குறிப்பிட்ட 
வடிவத்திற்கேற்ப அமைத்தல்‌. 
உர : மாற்றியமைத்தல்‌ : புது 
நடத்தையை உருவாக்க செய்யப்‌ 
படும்‌ நடத்தை மாற்ற மருத்துவ 
முறை. 

5௦2 : கத்தரி : ஒரு பொருளின்‌ 
தளங்களுக்கு இணையாக 
அனால்‌ எதிர்த்‌ திசையில்‌ 
செலுத்தப்படும்‌ அழுத்தம்‌. 
5௦20 100௦6 : உராய்வு சக்தி : 
தாங்கப்படும்‌ உடலின்‌ பகுதி 
எதுவும்‌, சாய்வாக இருக்கு 
மானால்‌, எலும்பின்‌ அருகி 
லுள்ள ஆழமான திசுக்கள்‌ 
தாழ்ந்த சரிவை நோக்கி 
நகர்கின்றன. அதேசமயம்‌, 
உராய்வு காரணமாகத்‌ தாங்கப்‌ 
படும்‌ பரப்புடன்‌ தோல்‌ 
தொடர்ந்து இருக்கும்‌. இந்த 
உராய்வு ஈரம்‌ காரணமாக 
அதிகரிக்கிறது. இரத்த நாளங்‌ 
கள்‌ நீட்டப்பட்டு கோணவடிவ 
மாகின்றன. இதனால்‌, ஆழ 
மான திசுக்கள்‌ நலிந்து, 
இழைம அழுகல்‌ ஏற்படுகிறது. 
52247 : உறை : குழலுறை, ஓடு 
அல்லது காப்புறை. 

5௫66081/ஈ : மயிர்க்‌ கம்பளி : 
அழுத்தப்‌ புண்கள்‌ ஏற்படாமல்‌ 
தடுப்பதற்காக இயற்கையான 


அல்லது செயற்கையான மயிர்க்‌ 


கம்பளிகள்‌ பயன்படுத்தப்படு 


கின்றன. நோயாளி படுத்த 
படுக்கையாக அல்லது நாற்‌ 
காலியில்‌ சாய்ந்து இருக்கும்‌ 
போது இந்தக்‌ கம்பளிகள்‌ 
அழுத்தந்தாங்கும்‌ பகுதிகளில்‌ 
பரப்பி வைக்கப்படுகின்றன. 
51617 (18௦ : காப்பு வாழ்நாள்‌ : 
கழிப்பதற்குமுன்‌, பொருத்த 
மான சூழ்நிலைகளில்‌ ஒரு 
சிகிச்சைப்‌ பொருள்‌ அல்லது 
இரத்தப்‌ பொருள்‌ பாதுகாத்து 
வைக்கப்படும்‌ காலநேரம்‌. 
5161ர ௦0612(1/0ஈ : பந்துக்கிண்ண 
மூட்டு அறுவை : பிறவியில்‌ 
உண்டாகும்‌ இடுப்பு மூட்டுப்‌ 
பெயர்வில்‌ தொடை எலும்பின்‌ 
பந்துக்கிண்ண மூட்டு பொருந்‌ 
துகிற குழிவில்‌ செய்யப்படும்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌. 7-8 
அண்டுக்காலச்‌ சிகிச்சை 
பலனளிக்காதபோது, இது 
செய்யப்படுகிறது. 


ஏ[12(5ப : ஷியாட்சு : மனிதத்‌ 
தோலில்‌ உட்‌.புறமாக ஏற்படும்‌ 
தவறான இயக்கத்தைச்‌ சீர்படுத்‌ 
துவதற்காகவும்‌, குறிப்பிட்ட 
திசுக்களின்‌ ஆரோக்கியத்தைப்‌ 
பேணிக்‌ குணப்படுத்துவதற்‌ 
காகவும்‌, கருவிகள்‌ ஏதுமின்றி, 
பெருவிரல்கள்‌, விரல்கள்‌, 
உள்ளங்கை மூலம்‌ செய்யும்‌ 
கைவினை மருத்துவம்‌. 


தவ பல்லை ககைர வண்ணம்‌ 


ரப்ரி பயோல5 
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5ஈ/711 10 யே!ோ௦55 : இடமாறும்‌ 
மந்தஒலி : ஒரு நோயாளி 
பக்கங்களில்‌ திரும்பும்போது 
ஈர்ப்பு விசை காரணமாக 
வயிற்றுள்ளுறைக்‌ குழிவறை, 
நுரையீரலுறைக்‌ குழிவறையி 
லுள்ள நீர்மம்‌ கனக்க 
நிலை. 


519612 : ஷிகெல்லா : சீதபேதி 
விளைவிக்கும்‌ சில நுண்ணுயிரி 
கள்‌ அடங்கிய பாக்டீரியா 
வகை. கிராம்‌ சாயம்‌ எடுக்காத 
உருண்டைக்‌ கிருமி. சீதபேதி 
யைக்‌ கொள்ளை நோயாகப்‌ 
பரப்பும்‌ கிருமிகளில்‌ முக்கிய 
மானது. இது உணவு, நீர்மூலம்‌ 
பரவுகிறது. 
5106110515 : ஷிகெல்லாதொற்று: 
ஷிகெல்லா கிருமிகளால்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ தொற்று, கிருமி இரத்த 
சீதபேதி. 
51 6௦6 : முழங்கால்‌ எலும்பு; 
கணைக்கால்‌ எலும்பு : முன்கால்‌ 
எலும்பின்‌ மைய எலும்பு. 
51/5 : அரையாப்பு : இடுப்‌ 
பைச்‌ சுற்றிலும்‌, உடம்பிலும்‌ 
பயற்றம்‌ பருப்பு அளவில்‌ மென்‌ 
குருக்களை அள்ளி இறைக்கும்‌ 
நோய்‌. நோய்க்கிருமி உணர்ச்சி 
நரம்புகளைத்‌ தாக்குவதால்‌ 
கடும்வலியடன்‌ இது உண்டாகிறது. 


5[ர-5றாஈட : கால்‌எலும்புக்கட்டு: 


மிகவும்‌ கடுமையான உடற்‌. 


பயிற்சியால்‌ கால்‌ எலும்புப்‌ 


பகுதியில்‌ வலி. 


னரா : நடுக்கம்‌ : வெப்பம்‌ 
வெளிப்படுத்தும்‌ தசைகளின்‌ 
தானியங்கிச்‌ சுருக்கம்‌. 

51001 : அதிர்ச்சி : கடுமையான 
காயம்‌ அல்லது நோய்‌ காரண 
மாக உண்டாகும்‌ இரத்த 
வோட்டச்‌ சீர்குலைவினால்‌ 
ஏற்படும்‌ நிலை. இரத்தத்தின்‌ 
அளவு திடீரெனக்‌ குறைவதால்‌ 
இது உண்டாகிறது. இரத்த 
அழுத்தம்‌ வீழ்ச்சியடைதல்‌, 
நாடித்‌ துடிப்பு அதிகரித்தல்‌, 
பதற்றமடைதல்‌, தாகமெடுத்தல்‌, 
தோல்‌ குளிர்ச்சியடைதல்‌ இதன்‌ 
அறிகுறிகள்‌. 

50114 6௦861 9101௦6 : சிறு 
குடல்‌ நோயியம்‌ : சிறுகுடலின்‌ 
பெரும்பகுதியை வெட்டி 


- யெடுத்ததைத்‌ தொடர்ந்து பல்‌ 


வேறு ஊஎட்டக்‌ குறைபாடுகள்‌ 
ஏற்படுதல்‌. 

501115 0௦௨ : ஷார்ட்‌ 
நோயியம்‌ : பிரிட்டிஷ்‌ இதய 


_ மருத்துவரின்‌ பெயர்‌ கொண்ட 


வியாதிப்புமை நோயியம்‌. 


5110 ப102, 7௦216 : அசையா 
தோள்‌ : மேற்கை உடம்புடன்‌ 
சேருமிடத்தில்‌ காரை எலும்‌ 
பும்‌ முதுகுப்பட்டை எலும்பும்‌ 
சேருமிடத்தில்‌ மூட்டுறை 
யுடன்‌ ஒட்டியிருத்தல்‌. 


510ப106 918/6 


8௦ய/82 ரமி : தோள்பட்டை 
தோல்‌ வளையம்‌ : ஒருபுறம்‌ 
கழுத்துப்பட்டைக்கும்‌ இன்‌ 
னொரு புறம்‌ தோள்பட்டை 
மேற்கை  இணைப்புக்கும்‌ 
இடைப்பட்ட பகுதி. 

5௦4 : நன்னிக்குடம்‌ உடைதல்‌ : 
பிள்ளைப்‌ பேறுக்கு முன்பு 
ஏற்படும்‌ நீர்மக்‌ கசிவு. 

ஒ60060 20023௦ : கந்தைக்‌ 
கீற்றுத்தோற்றம்‌ : (மிக அதிக வெப்பம்‌ 
அல்லது குளிரால்‌ பாதிக்கப்பட்ட. 
(இயக்கு) என்புத்‌ தசையில்‌ திடப்‌ 
- பொருளாலானள குறுக்குப்பட்டை 
களுக்கிடையே வெளிப்டரப்புகள்‌. 


உரி 1யார5 : குறுகும்‌ நுரை 
யீரல்கள்‌ : சிஸ்டமிக்‌ லூப்பாஸ்‌ 
எரித்திமட்டோசிஸ்‌ நோயில்‌ 
இடைத்திரை உயர்ந்து, நுரை 
பீரலுறை அடுக்குகள்‌ ஒட்டி 
பிணைந்து, நுரையீரல்‌ திசு 
தட்டுப்போல்‌ சுருங்கி, இடைத்‌ 
இசு விளைவால்‌ நுரையீரல்கள்‌ 
அளவில்‌ சிறுத்தல்‌. 

கயாம்‌ : தடமாற்றம்‌ : இரத்தம்‌ 
வழக்கமான பாதையில்‌ செல்‌ 
லாமல்‌ தடம்‌ மாறிச்‌ செல்தல்‌. 
51213000ப௦ : உமிழ்நீர்‌ பெருக்கி; 
உமிழ்நீர்‌ ஊக்கி : உமிழ்நீர்‌ 
சுரப்பதை அதிகரிக்கும்‌ மருந்து. 
5191115 : உமிழ்நீர்‌ சுரப்பழற்சி : 
உமிழ்நீர்‌ சுரப்பி, அல்லது 
உமிழ்நீர்‌ நாள அழற்சி. 


999. 5101 ஒப 0/0... 


5121030216௦10ஈடு : உமிழ்நீர்‌ 
சுரப்பி நீக்கம்‌ : ஒரு உமிழ்நீர்‌ 
சுரப்பியை வெட்டி யெடுத்தல்‌. 
518102021௦0ஈட : உமிழ்நீர்சுரப்பி 
வெட்டு : உமிழ்நீர்‌ சுரப்பியைக்‌ 
கீறிவடித்தல்‌. 

5121௦012௱ : உமிழ்நீர்ச்‌ சுரப்பிப்‌ 
படம்‌ : உமிழ்நீர்ச்‌ சுரப்பிகள்‌, 
நாளங்கள்‌ ஆகியவற்றின்‌ ஊடு 
கதிர்ப்படம்‌. 

5121௦1104 : உமிழ்நீர்ச்‌ சுரப்பிக்கல்‌; 
உமிழ்நீர்க்‌ குழாய்க்கல்‌ : உமிழ்‌ 
நீர்ச்‌ சுரப்பிகளில்‌ அல்து 
நாளங்களில்‌ ஏற்படும்‌ கல்‌. 
412100612012518 : உமிழ்சுரப்பு 
மாற்று வளர்ச்சி : உமிழ்நீர்‌ 
சுரப்பிகளின்‌ மாறான வளர்ச்சி. 
51௮1050116515 : உமிழ்நீர்சுரப்புத்‌ 
தடை : ஊமிழ்நீர்‌ சுரப்பு தடைபடுதல்‌. 
1வ1௦515 : உமிழ்நீர்‌ சுரப்பி வீக்கம்‌: 
உமிழ்நீர்‌ சுரப்பிகள்‌ வீங்கியி 
ருத்தல்‌. 

518 : தற்காய நடத்தை : தனக்குத்‌ 
தானே காயம்‌ உண்டாக்கிக்‌ 
கொள்ளும்‌ நடத்தை முறை. 
101119 : ஒரு தாய்‌ மக்கள்‌; உடன்‌ 
பிறப்பு : ஒரே தாய்‌ தந்தையருக்குப்‌ 
பிறந்தவர்களில்‌ ஒருவர்‌. 
512116-06॥ : அரிவாள்‌ உயிரணு. 
10 டியி வுரம்௦ற6 : கட்டிட 
வியாதி நோயியம்‌ : பெரிய: 


எ ப தத த பப ப பபப மம 


5101 


(மின்‌) ஆற்றல்‌ மிகுந்த கட்டி 
டங்களில்‌ வேலை செய்பவர்‌ 
களுக்கு ஏற்படும்‌ உணர்குறி 
களின்‌ தொகுதி. தலைவலி 
களும்‌, சோம்பலும்‌, உலர்‌ 
தோலும்‌, ஓவ்வாமை நுண்வளி 
யறை அழற்சியும்‌ அடிக்கடி 
உண்டாதல்‌. 

510% : நோயுற்ற : 1. நலமில்லா, 
வியாதி, வியாதியால்‌ துன்பப்‌ 
படுகிற, 2. வாந்தி உணர்ச்சி 
உள்ள. 


$10% 0611 9௩4௦06 : நோயணு 


நோயியம்‌ : உயிரணுக்களில்‌ 
சோடியம்‌ அளவு மிகுந்து, 
பொட்டாசியம்‌ அளவு 


குறையும்‌ தன்மை கொண்ட, 
நாட்பட்ட சோர்வுறச்‌ செய்யும்‌ 
வியாதிகளில்‌ சோடியம்‌ எக்கி 
இயங்காநிலை. 


5101861123 அரிவாளணுச்‌ 
சோகை : அரிவாளணுச்சோகை, 
மற்றும்‌ அரிவாளணுவில்‌ காணப்‌ 
படும்‌, புறநாள இரத்தத்தில்‌ 
அரிவாளுரு சிவப்பணுக்கள்‌ 
காணப்படுதல்‌. 


$101 855 : நோய்நிலை” : உடல்‌ 


நலம்‌ கெட்டநிலை. 
5106 81ஈய5 8ரரளா௦௱6 : நோய்ப்‌ 
புழை நோயியம்‌ 


தலைசுற்றலகள்‌, உணர்விழப்பு 


பட்ட 


1000 


5106100135... 


ஆகியவை உண்டாக்கும்‌ பல 
வகை இதயத்‌ துடிப்புலயக்‌ 
கோளாறுகள்‌ ஏற்படுத்தும்‌ 
புழை இதய மேலறை வியாதி. 


5106 611601 : பக்க விளைவு 

மருந்து கொடுப்பதால்‌ விரும்‌ 
பிய மாறுதலுக்கு மாறாக வேறு 
உடலியல்‌ மாறுதல்‌ ஏற்படுதல்‌. 
எடுத்துக்காட்டாகத்‌ தசைச்‌ 
சுரிப்புக்‌ கோளாறுக்கு எதிரான 
புரோப்பெந்தவின்‌ என்ற 
மருந்தினால்‌, சில நோயாளி 
களுக்கு வாய்‌ உலர்தல்‌ என்ற 


பக்க விளைவு உண்டாகிறது. 


மருந்துகளினால்‌ ஏற்படும்‌ 
விரும்பத்தகாத விளைவுகளை 
யும்‌ இது குறிக்கும்‌. சில 
மருந்துகளின்‌ பக்க விளைவுகள்‌ 
ஊித்தறியக்கூடியவை. எடு: 
மெப்பாக்ரின்‌ என்ற மருந்தி 
னால்‌, தோலும்‌ கண்களும்‌ 
மஞ்சளாகும்‌, சைக்ளோபாஸ்‌ 
௦பாமைடினால்‌ தலைமுடி 
கொட்டும்‌. 


51021001851 : சிடெரின்‌ முன்னணு: 


தஇசுப்பாய்மத்தில்‌ வீமோசி 


டெரின்‌ குருணைகள் கொண்ட 
செவ்வணு முன்னணு. 
5106700125110 88௨2 
சிடெரின்‌ அரும்பணுச்‌ சோகை : 
இரும்புச்‌ சத்துப்‌ பயன்பாட்டுக்‌ 
குறைவால்‌ ஏற்படும்‌ வளைய 





6106100416 


1001 


51010100600106 





சிடெரின்‌ முன்னணுக்களும்‌, 
நிறக்குறை நுண்ணுச்‌ சோகை 
யும்‌ உள்ள சிகிச்சையால்‌ 
குணமடையா சோசை. 
5190610016 : சிடெரின்‌ குரு 
ணையணு : இரும்புச்‌ சத்துக்‌ 
குருணைகள்‌ கொண்ட இரத்தச்‌ 
சிவப்பணு. 

51987௦ஈ10௦ : சிடெரோமைசின்‌: 
இரும்புச்சத்து ஏற்பைத்‌ தடை 
செய்து, நுண்ணணு வளர்ச்சி 
யைதடுக்கும்‌ (நோய்‌) உயிரி எதிர்ப்பி 
51021001௦1 : சிடெரின்‌ விழுங்‌ 
கணு ஹீமோசிடெரின்‌ 
கொண்ட ஓர்‌ உட்கரு 
விழுங்கணு. 

5109210515 : மிகைக்குருதி அயம்‌; 
இரும்பேற்றம்‌ : இரத்தத்தில்‌ 
அல்லது திசுக்களில்‌ அயச்சத்து 
(இரும்பு) அளவுக்கு அதிகமாக 
இருத்தல்‌. அயஆக்சைடு நுரை 
ப8ீரலுக்குள்‌ செல்வதால்‌ நுரை 
டீரல்‌ அழற்சி உண்டாகிறது. 
1/5 : சீமென்ஸ்‌ : ஒரு ஓம்‌ 
தடையுடைய உடலில்‌ ஒரு 
வோல்ட்டுக்கு ஒரு ஆம்பியர்‌ 
கடத்து திறன்‌ குறிக்கும்‌ அளவு. 
8]1வளார்‌ : சீவெர்ட்‌ : உள்‌ ஏற்கப்‌ 
பட்ட கதிர்வீச்சு ஆற்றலின்‌ 
அளவுக்‌ கணிப்பு. 

19௦10 : 'எஸ்‌' எழுத்து வளவை: 
'$' உரு: இரட்டை வளைவுரு; 





நெளிகுடல்‌ 

: '8' என்ற அங்கில 
எழுத்துப்போல்‌ வளைநீதுள்ள 
வடிவம்‌. 


நெளிகுடல்‌ 


5190106000 : வளைகுடல்‌ 
நீக்கம்‌ : வளை பெருங்குடலை 
முழுவதும்‌ அல்லது ஒரு 
பகுதியை அறுத்து நீக்குதல்‌. 
510௩௦1000100051000ழ : வளை 
குடல்‌ நேர்க்குடலிணைப்பு : வளை 
குடலையும்‌ நேர்க்குடலையும்‌ 
அறுவை முறையில்‌ இணைத்தல்‌. 
510ற௦19080006 : வளைகுடல்‌' 
நோக்கி : குதத்துளைக்குள்‌ ஒரு 
கடினமான குழல்‌ வடிவ 
விரிப்புக்‌ கருவி செலுத்தி வளை 
குடலை (ஆய்ந்து) நோக்கல்‌. 


க்க பபப ப ப ப பப யடபியாயியயயயயயயயயயவயயவ வைய வையயகயையமை 
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5191௦10௦50006 : வளைவுப்‌ 
பார்வைக்‌ கருவி; வளைகுடல்‌ 
நோக்கி; நெளி உட்காட்டி 
மலக்குடலையும்‌ பெருங்குட 
லின்‌ '5' வளைவுப்‌ பகுதியையும்‌ 
கண்ணால்‌ பார்ப்பதற்கு உதவும்‌ 
கருவி. ப 
510௦1௦5100 : குத அறுவை: 
வளைகுடல்‌ திறப்பு; குதவாய 
மைப்பு : பெருங்குடலின்‌ '5' 
வளைவுப்‌ பகுதியின்‌ இறுதியில்‌ 
தறிுச்செயற்கைக்‌ குதம்‌ உண்‌ 
|டாக்குதல்‌. 


519 : நோய்க்குறி; தடையம்‌; அறி 
குறி : ஒரு நோய்‌ பீடித்திருப்‌ 
பதை குறிக்கும்‌ வெளிப்படை 
யான அறிகுறி. 

51912 : மருந்துச்‌ சிக்னா குறிப்பு : 
மருந்தளவு, எத்தனை முறை, 
கொடுக்கும்‌ வழி ஆகியவற்றைக்‌ 
குறித்தெழுதித்‌ தரும்‌ மருந்துக்‌ 
குறிப்புச்‌ சீட்டில்‌ பயன்படுத்தும்‌ 
சொல்‌. 

519௨4 ஈர ௦6115 : முத்திரை 
மோதிர அணுக்கள்‌ : இரைப்பை 
யின்‌ நாராக்கப்‌ புற்றுநோயி 
லுள்ள உட்கரு ஒரு பக்கம்‌ 
தள்ளப்பட்ட சீதம்‌ நிறைந்த 
கொடும்‌ புற்றணுக்கள்‌. 
10/11/௦211 : குறிப்பிடத்தக்க : 7. 
முக்கியமான. 2. புள்ளி விபர 
இயலில்‌, தற்செயலாக நிகழ்ந்த 
முடிவுகள்‌ எனும்‌ வாய்ப்பு 


சிறிதுமில்லாத, ஒரு வேறுபாடு, 
புள்ளிவிவர இயல்படி குறிப்‌ 
பிடத்தக்கதென கருதப்படுவது. 
8]1௦ஈ(922 : ஓசையில்‌ இடைவெளி: 
உயர்‌ இரத்த அழுத்தம்‌ 
கொண்ட சில நோயாளிகளில்‌ 
கேட்பொலியின்போது 
ஏற்படும்‌ இடைவெளி. இந்த 
தவறை தவிர்க்க கேட்பு முறை 
யில்‌ இல்லாமல்‌ தொட்டு உணர்‌ 
முறையில்‌ இரத்த அழுத்தம்‌ 
அளக்க வேண்டும்‌. அழுத்தப்‌ 
பட்டை காற்றிறக்கும்போது 
ஒலிகள்‌ திடீரென்று மறைந்து, 
இரத்த அழுத்தம்‌ மிகவும்‌ 
குறைவான அளவுள்ளபோது 
மீண்டும்‌ தோன்றுவது. 
5॥110016 : சிலிக்கோன்‌ : நீர்மீது 
ஒட்டும்‌ தன்மையில்லா ஒரு 
கரிமக்‌ கூட்டுப்பொருள்‌. 
5॥100815 : நுரையீரல்‌ தூசு அழற்சி: 
உலோக அரைவை, கல்லு 
டைப்பு போன்ற தொழில்களில்‌ 
ஈடுபட்டிருக்கும்‌ தொழிலாளர்‌ 
களுக்கு தூசி காரணமாக உண்‌ 
டாகும்‌ நுரையீரல்‌ அழற்சி, 
5111001ப2௦ப[0515 : சிலிக்கோ 
டீபி : நுரையீரல்‌ காசதநோயுடன்‌ 
சிலிக்கான்‌ நோயும்‌ சேர்ந்து 
இருப்பது. 

5110-11112'5 0156256 : சிலோ- 
நிரப்புவோர்‌ நோய்‌ : சிலோ 


வேலை செய்பவர்கள்‌, நைட்‌ 


51|[8ன ஈ11216 


ரஜன்‌ டையாக்ஸைடுக்கு ஆட்‌ 
படும்போது ஏற்படும்‌ நுரையீரல்‌ 
பாதிப்பு. சிலோ (பசுந்தீவன 
பதனக்குழி). ப 

ஏர ஈர்ரக(6 : வெள்ளி நைட்‌ 
ரேட்‌ (சில்வர்‌ நைட்ரேட்‌) 
பாலுண்ணிகளுக்கு எதிராகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ சிறிய குச்ச 
வடிவ மருந்து. சில சமயம்‌, 
கண்சொட்டு மருந்தாகவும்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. காயங்‌ 
களில்‌ பாக்டீரியா புண்கள்‌ ஏற்‌ 
படாமல்‌ தடுக்க 0.5% கரை 
சலாகவும்‌ பயன்படுகிறது. 
815 0௦5110 : சிம்‌ இருக்கை 
நிலை : நோயாளி இடதுபக்க 
மாகப்‌ படுத்து வலது முழங்‌ 
காலும்‌ தொடையும்‌ மேலி 
முத்து, இடது கை முதுகுப்‌ 
பக்கமாக வைத்து மார்பு முன்‌ 
நோக்கியுள்ள பாதி குப்புறப்‌ 
படுத்துள்ள நிலை. பேதி 
மருந்து (எனிமா) கொடுப்பதற்‌ 
காகவும்‌, நேர்க்குடல்‌ பரிசோ 
தனைக்காகவும்‌, கருப்பை உள்‌ 
வரியைச்‌ சுரண்டி நீக்கவும்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ இருக்கை நிலை. 
அமெரிக்க மகளிர்‌ நோயிய 
லாளர்‌ ஜேம்ஸ்‌ மேரியான்‌ 
சிம்ஸ்‌ பெயரால்‌ அழைக்கப்படுகிறது 
81௩௦06 0152256 : சிம்மாண்ட்‌ 
வியாதி : செனிப்புறுப்புகள்‌ 
அண்ணீரகம்‌ மற்றும்‌ தைரா 
யிடு சுரப்பி செயல்‌ இழப்பால்‌, 
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உடல்நலம்‌ சீர்கெட்டு, முதிரா 
முதுமை பாதித்த, பிட்யூட்டரி 
சுரப்பி வளர்ச்சிக்‌ கோளாறு 
நிலை. 


ஏ௱ப/2(1௦ : போலிருத்தல்‌; போல்‌ 
செய்தல்‌ : ஒரு வியாதி அல்லது 
ஒரு அறிகுறி, மற்றொன்றைப்‌ 
போலிருக்கும்‌ நிலை. 
51ய/8(00 : போலக்காட்டி 
எதிர்கொள்ளும்‌ ஒரு சூழ்நிலை 
அல்லது நிலையைப்‌ போன்று 
உருவாகும்‌ ஒரு சூழ்நிலை 
அல்லது அமைப்பு. 

5 : தசைநாண்‌; தசைக்கட்டு: 
தசைநார்களை எலும்புடன்‌ 
இணைக்கும்‌. இழைமம்‌. 
511921'6 ௩௦0௦5 : சிங்கர்‌ கணுக்‌ 
கள்‌ : குரலை அதிகம்‌ பயன்‌ 
படுத்துவதால்‌ ஏற்படும்‌ குரல்‌ 
நாண்களில்‌ நாரியக்கட்டி 
அல்லது காழ்ப்புக்‌ கட்டியில்‌ 
உள்ள சில நுண்கணுக்கள்‌. 
1152௦௦ ா2! : இடது பெரு 
மூளைய : இடது பெருமூளை 
அரைக்கோளத்தில்‌ அமைந்து 
உள்ள அல்லது அது தொடர்பான. 
5110018011] : புழைவரைவு 
நிறப்பொருளை உட்செலுத்தி 
பைக்குழியை எக்ஸ்ரே பட 
மெடுத்துப்‌ பார்த்தல்‌. 

1௦374! : புழைஇதய மேலறைய: 
சிரைப்புழை மற்றும்‌ இதய 
வலது மேலறை தொடர்பான. 


அ பபப ப ப ப ப ப ப ப படப்ப்ய்யயியயயவயையை 
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51ஈப5 : எலும்பு உட்புழை; 
குழிப்பை; குழிவுபுழை : மூக்கின்‌ 
குறுகிய உட்புமை முக௭லும்பு 
களின்‌ உள்ளறை. ப 
$1ப51(/5 : காற்றறை அழற்சி; 
நெற்றி எலும்புப்புழை அழற்சி; 
எலும்புக்‌ காற்றறை அழற்சி : 
மூளையின்‌ மூக்கிணை எலும்‌ 
புப்புழையழற்சி கோளாறு. 


10௦ : உறிஞ்சுகுழல்‌ 
நீர்மத்தை உயர்மட்டத்திலிருந்து 
தாழ்மட்டத்திற்கு செலுத்தப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌, சமமற்ற 
நீளமுடைய இருகைகள்‌ கொண்ட 
வளைகுழல்‌. 2. உள்‌ கழுத்துத்‌ 
தமனி முடியும்‌ எ வடி வப்பகுதி. 
5100௦015 : உணவு வெருப்புக்‌ 
கோளாறு : மருந்துப்‌ பொருள்‌ 
மருத்துவத்தால்‌ உண்டான பசி 
யின்மையால்‌ உண்டாகும்‌ 
விரும்பத்தகாத அறுகுறிகளால்‌ 
உண்ணுவதற்குப்‌ பயம்‌. 
5112-0210) : இடுப்புக்‌ குளியல்‌. 


51001௦ஈ 8/ஈ00௱6 : சுரப்பு நீர்க்‌ 
குறைபாடு : கண்ணீர்ச்‌ சுரப்பி 
கள்‌ உமிழ்நீர்ச்‌ சுரப்பிகள்‌ 
போன்ற சுரப்பிகளில்‌ சுரப்புநீர்‌ 
குறைவாக சுரத்தல்‌. பெண்‌ 
களுக்கு மாதவிடாய்‌ நின்றபின்‌ 


இது ஏற்படுகிறது. இதனால்‌, | 


இமையிணைப்படல அழற்சி, 


நாக்கு உலர்தல்‌, குரல்‌ கரகரத்தல்‌ 


போன்றவை இதன்‌ அறிகுறிகள்‌. 
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561240 : எலும்புக்கூடு : இறந்த 
உடலின்‌ தோல்‌, தசை நீங்கிய 


எலும்பு உருவம்‌. 
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5124016 : ஸ்கேட்டோல்‌ : குடலில்‌, 
புரதங்கள்‌ டி.ரிப்டோஃபேன்‌ சிதை 
வால்‌ உண்டாகும்மீத்தைல்இன்டோல்‌ 
516165 12105 : மூத்திரக்குழாய்ச்‌ 
சுரப்பிகள்‌ : பெண்ணின்‌ மூத்திர 
ஒழுக்குக்‌ குழாயின்‌ வாயில்‌ 
உள்ள இரு சிறிய சுரப்பிகள்‌. 


517௦10 ௱௦யணளம்‌ : தோல்‌ 
மடிப்பு அளவிடல்‌ : ஊட்ட 
அளவை அறிய வயிறு அல்லது 
மேற்கையின்‌ பிடித்த தோல்‌ 
மடிப்புத்‌ தடிமன்‌ அளவு. 
51ப(। மண்டை 
யோடு; கபாலம்‌; 
மண்டைக்‌ கூடு 
தலையின்‌ எலும்‌ 
புக்‌ கட்டமைப்பு, 
தலையோடு. 

14 : தோல்‌; சருமம்‌: 
உடலைப்‌ போர்த்தி 
உள்ள மெல்லிய 
தோல்‌ படலம்‌. இது 
முக்கியமாக இரு 
படுசதசகைகளை 
உடையது (0) மேற்‌ 
படுகையாக அமைந்து 
உள்ள மேல்தோல்‌ 
(எப்பிடெர்‌ மிஸ்‌). 
2. அடித்தோல்‌ (டெரர்‌ 
மிஸ்‌), இது தோலின்‌ 
அடிப்பகுதி இது 
மமய்த்தேோரல்‌ 
எனப்படும்‌. 


[அர்‌ ௦ய1/பாச : சாய்வு வளர்மம்‌ : 
ஒரு சாய்வுக்‌ கோணத்தில்‌ 
திட்ப்பொருளாக அனுமதிக்கப்‌ 
படும்‌ சோதனைக்குழாயில்‌ 
ஊற்றப்பட்ட கடற்கோரைக்‌ 
கூழ்‌ கொண்ட வளர்‌ ஊடகத்தில்‌ 
வளர்க்கப்பட்ட நுண்ணுயிர்‌ 
வளர்மம்‌. 


516௦ : உறக்கம்‌; தூக்கம்‌; துயில்‌: 
மனிதருக்கு 24 மணி நேரச்‌ 
சுழற்சியில்‌ ஏற்படும்‌ துயில்‌ 
நிலை. ஓர்‌ உறக்கச்‌ சுழற்சியில்‌, 
நடப்புமுறை உறக்கமும்‌, முரண்‌ 
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துயிலும்‌ அடங்கும்‌. இவை 
ஒவ்வொன்றும்‌ ஏறத்தாழ 60-90 
நிமிடம்‌ நீடிக்கும்‌. ஒருவன்‌ 
முழு ஓய்வு பெற்று நலன்‌ பெறு 
வதற்கு இந்த இருவகை உறக்க 


நிலைகளும்‌ முழுமை பெற. 


வேண்டும்‌. 
51660165581655 (501/8) 
உறக்கமின்மை. 


5166011655 : உறக்கக்‌ கலக்கம்‌. ' 


518601ஈ0 போறா உறக்க 
மருந்து : தூக்கத்தைத்‌ தூண்டும்‌ 
குடி நீர்மம்‌. 

516601 510655 : உறக்க 
நோய்‌ : ஆஃப்ரிக்காவில்‌ பரவ 
லாக நிலவும்‌ ஒரு கொடிய 
நோய்‌. ஒரு வகைக்‌ ஈ கடியி 
னால்‌ ஏற்படும்‌ நச்சு மூளை 
யைப்‌ பாதிப்பதால்‌ இந்நோய்‌ 
உண்டாகிறது. 


51662 ஈ॥!/ப ர : உறக்கத்தில்‌ 
நடத்தல்‌; துயில்நடை : உறக்‌ 
கத்தில்‌ நடக்கும்‌ கோளாறு. 
511 0156256 : தேய்வுநோய்‌ 
எய்ட்ஸ்‌ நோயில்‌ மிகத்‌ 
தீவிரமான எடையிழப்பு. 
5110060 015௦ : வட்டச்‌ சில்லுச்‌ 
சரிவு : இடைத்‌ தண்டெலும்பு 
வட்டச்‌ சில்லு சரிந்திருத்தல்‌. 
510091 : தோல்‌ பொருக்கு; அசுறு; 
அழுகல்‌ படலம்‌; அழுகு தோல்‌ : 
சட்டைபோன்று கழன்று 


உதிர்ந்து விழும்‌ மேலுரிப்‌ 
போக்கு. 

510144 161/6956 ரப05 : தாமத 
மருந்துகள்‌ : இரைப்பையில்‌ 
கரையாமல்‌, சிறுகுடலில்‌ 
சிறிதுசிறிதாக விடுவிக்கப்பட்டு 
ஈர்த்துக்‌ கொள்ளப்படும்‌ மருந்‌ 
துவகை. சில மருந்துகள்‌ இப்‌ 
போது அடித்தோல்‌ வழியில்‌ 
இணைக்கப்படுகின்றன. அங்கு 
அவை மெல்ல மெல்ல விடு 
விக்கப்படும்‌. 

5108 705 ; தாமத வைரஸ்‌ கிருமி: 
நீண்ட நாட்களுக்குப்‌ பிறகு 
நோய்க்‌ குறிகளைத்‌ தோற்று 
விக்கும்‌ நோய்க்‌ கிருமி. இவை 
வெளிப்படையாக தோய்க்‌ 
குறிகளைக்‌ காட்டாவிட்டா 
லும்‌, உள்ளுக்குள்‌ நோய்த்‌ 
தொற்றுக்கு வேலைசெய்து 
கொண்டிருக்கும்‌. 

510096 : குழைப்பொருள்‌ : ஒரு 
நீர்மத்தில்‌ திட அல்லது பாதித்‌ 
திடப்‌ பொருள்கள்‌ தொங்கி 
யிருத்தல்‌. 

51121! (16251116 : சிறுகுடல்‌ 
இரைப்பையின்‌ வாயிற்‌ குறுக்குத்‌ 
தசையில்‌ துவங்கி, வயிற்றுக்‌ 
குழிவறையின்‌ நடு மற்றும்‌ கீழ்ப்‌ 
பகுதியில்‌ சுருண்டு சென்று 
பெருங்குடலில்‌ முடியும்‌ உணவுப்‌ 
பாதையிலுள்ள ஒரு நீண்ட 
குழல்பகுதி. இது முன்‌ சிறுகுடல்‌, 
இடைடச்சிறுகுடல்‌, 
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கடைச்சிறுகுடல்‌ என மூன்று 
பகுதிகள்‌ கொண்டது. 


5௱௮!0௦% : பெரியம்மை; வைசூரி: 
ஒருவித வைரஸ்‌ நோய்‌ கிருமி 
யினால்‌ ஏற்படும்‌ நோய்‌. ஓர்‌ 
உலகளாவிய இயக்கத்தின்‌ 
மூலம்‌ இது ஒழிக்கப்பட்டது. 
5௱32!॥ 560201 வள்‌ : சிறு 
இரைப்பை நோயியம்‌ 
இரைப்பை அறுவைக்குப்‌ பிறகு 
சிறுஅளவு உணவைத்‌ தவிர 
எதையும்‌ ஏற்க இயலாநிலை) 
சிறு கொள்ளளவு நோயியம்‌. 
511860 : குருதிச்‌ சர்க்கரைத்‌ 
தற்கணிப்பு : இரத்தத்திலுள்ள 
சர்க்கரையின்‌ அளவைத்தானே 
கணக்கிட்டறிதல்‌. 

82 : தடவுகை : ஒரு கண்‌ 
ணாடிச்‌ சில்லில்‌ பொருளைத்‌ 
தடவித்‌ தயார்‌ செய்து, நுண்‌ 
ணோசக்கி மூலம்‌ ஆயப்படும்‌ 
ஒரு மாதிரிப்‌ பொருள்‌. 
5602 : மாணி நுதிக்‌ கசிவு: 
மாணித்‌ தோல்‌ சுரப்பு; ஆண்குறி 
மெழுகு : மாணி நுதித்‌ தோல்‌ 
மடி ப்பிடைக்‌ களிக்‌ கசிவு. 
5௱ஏ!1ஈ0 52165 : முகர்வு உப்புகள்‌: 
நவச்சாரம்‌ (அமோனியா) 
கலந்த முகர்வு உப்பு மருந்து: 
510125 0111001255 : புகைபிடிப்‌ 
போர்‌ குருட்டுத்தன்மை: புகை 
பிடிப்போர்‌ புகை நிக்கோட்டி 


னிலுள்ள சயனைடு நஞ்சினை 
உட்கொள்வதால்‌ உண்டாகும்‌ 
பார்வை இழப்பு. சயனைடு 
வைட்டமின்‌-பி!2 உயிர்ச்‌ சத்‌ 
தினை ஈர்ப்பதைத்‌ தடுத்து நிறப்‌ 


பார்வையை மங்கச்‌ செய்கிறது. 


5ாப006 061! : உருவழி அணு : 
குரோமேட்டின்‌ குவிந்த, 
உருண்ட உட்கருப்பகுதி எச்சங்‌ 
கள்‌ கொண்டு செம்பழுப்பு நிற 
உட்கருக்கிதைவுகளாக தோன்‌ 
றும்‌, உட்கரு கொண்ட இரத்‌ 
தச்சிவப்பணுக்களும்‌ சிதைந்த 
நிணவணுக்களும்‌. _ 
5௦௦1 ௱ப5௦/6 : மென்தசை : 
குழிந்த உள்ளுறுப்புச்‌ சுவர்‌ 
களில்‌ அமைந்துள்ள மென்‌ 
தசையிழைகள்‌ கொண்ட 
சுருங்குதல்‌ சிறப்புத்‌ திறன்‌ 
பெற்ற உறுப்பு. 

5ா316 : கழலைக்‌ கண்ணி; பொறி: 
கழலை அறுவை மருத்துவத்‌ 
தில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ கண்ணி 
யிட்டு பிடித்துக்‌ கொள்ளக்‌ 
கூடிய கண்ணில்‌ பொறி. 
51016 : குறட்டை : தளர்ந்த 
மெல்லண்ணத்தின்‌ அதிர்வு 
களால்‌ தூங்கும்‌ ஒருவர்‌ வெளிப்‌ 
படுத்தும்‌ கொடுமையான 
இரைச்சலோசை. 


5ஈ0௦% : பனி; திட கார்புன்டை 
யாக்சைடு : சிறிய அறுவை 
மருத்துவத்தில்‌ திசுக்களை 


ததத பப ப ப ப ப ப ப பட்டடயயய்யயயியயயயயயயமையகையமமை 


51089 0111016559 


உறுப்பெல்லைக்குள்‌ உறையச்‌ 
செய்வதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ திடநிலை கார்பன்டை 
யாக்சையு. 


510 011௩0855 : பனிக்குருடு : 
கடுமையான இமை நடுக்கமும்‌ 
மீஊதா உளியால்‌ பளிங்குப்‌ 
படல அழற்சி. 


8ாபரிர5 : மூக்குறிஞ்சல்‌; மூக்‌ 
கொழுக்கு : மூக்குச்‌ சளிச்‌ சவ்வு 
அடைப்பினால்‌ ஏற்படும்‌ மூக்‌ 
குறிஞ்சம்‌ உணர்வு. அப்போது 
மூக்கிலிருந்து வடியும்‌ சளியில்‌ 
சீழ்‌ அல்லது இரத்தம்‌ கலந்‌ 
திருக்குமானால்‌ அது பிறவிக்‌ 
கிரந்தி நோயின்‌ அறிகுறியாக 
இருக்கலாம்‌. 

5001811531/01 : சமுதாயச்‌ சார்‌ 
பாதல்‌ : ஒருவர்‌ மற்றவர்களோடு 
அனுசரித்துப்‌ பழகுவதற்கு 
ஏற்றபடி மாறுதல்‌. 

50018! 601016 : சமூக மருத்து 
வம்‌ : நோயுண்டாக்கும்‌ சமூக 
நிறுவனங்களின்‌ தன்மைகளை 
கண்டறிந்து மாற்றியமைப்பது 
தொடர்பான மருத்துவ இயல்‌. 
8001010004 : சமூகவியல்‌ ்‌ மனித 
சமுதாயத்தின்‌ வளர்ச்சி, 
இயல்பு, சட்டங்கள்‌ அகியவை 
பற்றி அராயும்‌ அறிவியல்‌. 
$0010௦01021 : சமூக மருத்து 
வவியல்‌; சமுதாய மருத்துவம்‌ : 
மருத்துவத்தினால்‌ ஏற்படும்‌ 


1006 


. 500/ப௱ 00௦81௦௦216 


சறகப்‌ பாதிப்புகள்‌ பற்றிய 
சிக்கல்களை அராய்தல்‌. 
50010641௫7 : சமூக நடத்தை 
யளவு : மனிதர்களின்‌ சமுதாய 
நடத்தையை அளப்பது பற்றிக்‌ 
கூறும்‌ சமூக அறிவியல்‌ பிரிவு. 
5001008010 : சமூகவிரோதக்‌ 
கோளாறு : சமூக விரோத 
ஆள்மைக்‌ கோளாறு. 


5001011680) : சமூக மருத்துவம்‌: 
மனிதர்களுக்கிடையேயான 
உறவுநிலை மேம்படுத்தவும்‌, 
சூழ்நிலை மாற்றியமைக்கவும்‌ 
அலோசனை கூறும்‌ மருத்துவ 
முறை. 

50061 : பொருத்துகுழி : 1. ஒரு 
பள்ளம்‌ அல்லது குழிப்பகுதி 
யில்‌ அதற்கு தொடர்பான பகுதி 
ஒன்று பொருந்துவது. 2. மேல்‌, 
8ம்‌ தாடைகளிலுள்ள குழி 
களில்‌ பற்கள்‌ பொருந்தி 
யிருத்தல்‌. 

500/பா 80/0 00௦50 216 
சோடியம்‌ அமில பாஸ்‌ஃபேட்‌ : 
உப்புப்பேதி மருந்து; சிறுநீர்க்‌ 
கழிவினைத்‌ தூண்டக்கூடியது. 
5001ய௱ ௦௨120816 : சோடியம்‌ 
பென்சோயேட்‌ : அமிலமாக்கக்‌ 
கூடிய. சிறுநீர்க்கழிவினை 
ஊளக்குவிக்கக்கூடிய மருந்து. 
5001பர௱ 010310௦216 : சோடியம்‌ 
பைக்கார்பனேட்‌ : வயிற்றுப்‌ 


புளிப்பு அகற்ற வீட்டில்‌ சாதார 


5௦001யா பர்‌ா102 
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ணமாகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
மருந்து. நெஞ்செரிச்சலுக்கும்‌ 
இது பயன்படுகிறது. 

5001ப௱ ௦1/01106 : சோடியம்‌ 
குளோரைடு (சாதாரண உப்பு : 
உடல்‌ திசுவில்‌ கலந்திருக்கும்‌ 
உப்பு அதிர்ச்சியின்போதும்‌, 
நீர்ம இழப்பின்போதும்‌, இரத்த 
அழுத்த குறைவுக்‌ காரணமாக 
நரம்பு வழியாகச்‌ செலுத்தப்‌ 
படுகிறது. உப்பு இழப்பு அதிக 
மாக ஏற்படும்‌ அடி.சன்‌ நோயின்‌ 
போதுவாய்வழி கொடுக்கப்படும்‌. 
5001/ப௱ ௦1216 : சோடியம்‌ சிட்‌ 
ரேட்‌ : காரத்‌ தன்மையுடைய 
சிறுநீர்க்‌ கழிவைத்‌ தூண்டக்‌ 
கூடிய மருந்து. சேமித்து வைக்‌ 
கப்படும்‌ இரத்தம்‌ உறையா 
மலிப்பதற்கும்‌ இது பயன்படுத்‌ 
தப்படுகிறது. பாலுணவுகள்‌ 
கெட்டி யாகாமல்‌ தடுப்பதற்கு 
இது பயன்படுகிறது. 

5001ப௱ ௦௦௦0110216 : சோடி 
யம்‌ குரோமோகிளைகேட்‌ : ஈளை 
நோய்க்கு (அஸ்துமா) எதிராகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ உறிஞ்சு 
மருந்து. 

5001ய௱ 100106 : சோடியம்‌ 
அயோடின்‌ : இருமல்‌ மருந்தாக 
அரிதாகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
மருந்து. 

500/ப௱ றனா௦1816 : சோடியம்‌ 
பெர்போரேட்‌ : நோய்‌ நுண்மத்‌ 


தடைப்‌ பண்புகள்‌ கொண்ட 
நீர்க்கரைசல்‌ மருந்து. வாய்‌ 
கழுவு மருந்தாகப்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படுகிறது. 

5001ப௱ ற1605ப!0/216 : சோடிய 
பிக்கோசல்‌ஃபேட்‌ : ஒரு பேதி 


மருந்து. 
5001ப௱ ரா௦01002(6 : சோடியம்‌ 
புரோப்பியோனேட்‌ : பூஞ்சண 


நோய்களில்‌ காளான்‌ கொல்லி 
யாகப்‌ பயன்படும்‌ மருந்து. இது 
களிம்பாகவும்‌, கூழாகவும்‌, 
கழுவுநீர்மமாகவும்‌, கரையும்‌ 
மருந்தாகவும்‌ கிடைக்கிறது. 
5001ப௱ 5ய/றர216 : சோடியம்‌ 
சல்‌ஃபேட்‌ : வீடுகளில்‌ பெருமள 
வில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ பேதி 
மருந்து. இதன்‌ 25% கரைசல்‌ 
காயங்களைக்‌ கழுவப்‌ பயன்‌ 
படுகிறது. சிறுநீர்ச்‌ சுரப்பின்மை 
யின்போது இதன்‌ 4.3% கரைசல்‌ 
நரம்புவழி செலுத்தப்படுகிறது. 
5001ப௱ (21780603/॥ 5பரறகர்*€ : 
சோடியம்‌ டெட்ராடெசில்‌ சல்‌ஃ 
பேட்‌ : இழைமக்‌ காழ்ப்புக்‌ 
கோளாறின்‌ போது ஊ 
மருந்தாகக்‌ கொடுக்கப்படும்‌ 
திரவ மருந்து. 

5001ப௱ ௭21றா௦316 : சோடியம்‌ 
வால்புரோயேட்‌ : வலிப்பு நீக்கும்‌ 
மருந்து. 

5010 02/26 : மெல்லண்ணம்‌ 
அண்ண எலும்புகளிலிருந்து 
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பின்பக்கம்‌ உள்‌ நாக்குவரை 
உள்ள வாயின்‌ மேற்கூரையின்‌ 
பின்பக்க தசைப்பகுதி. 


5014 5016 : கிரந்திச்‌ சீழ்ப்புண்‌; 
மேகப்புண்‌; மென்கிரந்தி : தொற்று 
மூலம்‌ உண்டாகும்‌ கிரந்தி 
நோயின்போது பிறப்புறுப்புகளில்‌ 
ஏற்படும்‌ தொடக்க நிலைச்‌ 
சீழ்ப்புண்‌. 
5011-1395 : மென்கதிர்கள்‌ : நீள 
அலைவரிசையும்‌ குறைவான 
ஊளடுருவு திறன்‌ கொண்ட. 


5018 : சூரிய :7. சூரியன்‌ தொடர்‌ 
பான. 2. பெரும்‌ பரிவு நரம்புப்‌ 
பின்னலும்‌, அதன்‌ நரம்பு 
முடிச்சுகளும்‌ அதிலிருந்து 
செல்லும்‌ நரம்புகளும்‌. 

8018 0/ல(ப5 : உந்தி நரம்பு முடிச்‌ 
சுவலை; மேல்‌ வயிற்று வலை : 
அடிவயிற்று உறுப்புகளில்‌ ஒரு 
குண்டிக்காய்ச்‌ சுரப்பியிலிருந்து 
இன்னொன்றுக்குச்‌ செல்லும்‌ 
பரிவு நரம்புகள்‌. இழைமங்கள்‌ 
ஆகியவற்றின்‌ வலைப்பின்னல்‌ 
அமைப்பு. 

5010806116 : சோல்பாடைன்‌ : 
கோடைன்‌, காரஃபீன்‌ அகிய 
வற்றுடன்‌ கூடிய கரையச்‌ 
கூடிய பாராசிட்‌ டாமால்‌ என்ற 
மாத்திரைகளின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


50/பட்‌16 : கரையத்தக்க : கரையும்‌ 
தன்மையடைய. 


$01ப16 : கரைவம்‌; கரைபொகுள்‌: 
ஒரு கரைசலில்‌ கரைந்துள்ள 
பொருள்‌. 


50440 : கரைசல்‌ : ஒரு கரை 
பொருளைக்‌ கொண்டுள்ள ஒரு 
திரவம்‌. பூரிதக்‌ கரைசல்‌ என்‌ 
பது, ஒரு திரவத்தில்‌ ஒரு 
பொருள்‌ எவ்வளவு அதிகமாகக்‌ 
கரையக்கூடுமோ அவ்வளவு 
கரைந்துள்ள திரவமாகும்‌. ஒரு 
கரைசல்‌ பூரித மடைந்தபின்‌ 
அதில்‌ கரை பொருள்‌ அதற்கு 
மேல்‌ கரையாது. 

50% : கரைமம்‌ (கரைப்பி); 
கரைப்பான்‌ : மற்ற பொருள்‌ 
களை (கரைவம்‌) கரைக்கும்‌ 
ஆற்றவுள்ள நீர்மம்‌. 

503 : உடல்‌ : 1. மனதிலிருந்த 
வேறுபட்ட உடல்‌. 2. உடல்‌ 
திசுக்கள்‌. 3. அணு உடலம்‌. 


50௦5174௨1௨ : உடல்சோர்வு 
நாள்பட்ட. வலுவின்மையும்‌, 
களைப்படையும்‌ தன்மையும்‌. 
501216511௦518 : உடலுணர்வு 
உடலொன்று இருப்பதை 
உணரும்‌ நிலை. 


5௦46 : உடல்‌ சார்ந்த 
கூறு தொடர்புடைய. 


்‌ உடற்‌ 


502/6 0824 : உடம்பழிவு. 
508100௦௱6 : உடலணு 
உட்கருவைச்‌ சுற்றி நன்கமைந்த 
அணுஉடலம்‌ கொண்ட நரம்பணு 





5௦8100610௦ 


5௦24௦0611௦ : உடலில்‌ தோன்று 
கிற : உடம்பில்‌ பிறக்கும்‌ இயல்‌ 
புடைய.. உடலால்‌ உதிக்கும்‌. 
50210070௦518 : உடலறிவு : ஒரு 
வருடைய உடலும்‌ செயல்படும்‌ 
உறுப்புகளும்‌ உள்ளதை உண 
ரம்‌ பொது உணர்வு. 


5012101௦00 : உடலுயிரியல்‌ 
உயிருள்ள உடலைப்‌ பற்றி 
ஆராயும்‌ அறிவியல்‌) உடல்‌ 
உள்ளுறுப்பியல்‌. 

5௦௱௦2ரி : சொமட்டோமெடின்‌: 
திசுக்களுக்கும்‌, வளர்ச்சி இயக்கு 
நீருக்கும்‌ இடைப்பொருளாக 
செயல்படும்‌ பெப்டைடு. மனித 
வளர்ச்சி இயக்குநீரின்‌ தூண்ட 
லின்‌ விளைவாக கல்லீரலால்‌ 
தயாரிக்கப்படுவது. 


5௦௱3௮௦௱ல்ர௫ு : உடலளவு 
உடலிணை அளப்பது. 


5௦௱24௦0/85௱ : உடற்கணியம்‌ : 
உடலணுக்களிலுள்ள முன்‌ 
கணியம்‌ (பாய்மம்‌). 
௨௦ஈ௩21௦5815௦0௫/ : உடலுணர்வு 
சார்‌: தோல்‌ மற்றும்‌ அடித்‌ 
இசுக்கள்‌ பெறும்‌ உணர்வுகள்‌ 
தொடர்பான. 

50021௦5008 : உடல்‌, பாலின : 
உடல்‌ தன்மைகள்‌ மற்றும்‌ பாவி 
னத்‌ தன்மைகள்‌ இரண்டுக்கும்‌ 
தொடர்பான. 

5021051208 : சொமட்டோ 
ஸ்டேட்டின்‌ : இன்சுலின்‌, கேஸ்ட்‌ 
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ரின்‌ ஆகியவற்றை சுரக்கத்‌ தூண்டும்‌, 
சொமட்டோடி ரோப்பின்‌ வெளி 
விடத்தூண்டும்‌ இயக்குநீர்‌ கீழ்த்‌ 
தலைமம்‌ மற்றும்‌ கணைய டெல்டா 


. அணுக்களால்‌ தயாரிக்கப்படுகிறது. 


50112405௦2 : உடலணுப்‌ 
புற்று : நீரிழிவு, பித்தக்கல்‌ நோய்‌, 
மலக்கழிச்சல்‌ நோய்களில்‌ முன்‌ 
சிறுகுடல்‌ சுவரில்‌ காணப்படும்‌ . 
செயல்படா டெல்ட்டா அணுப்‌ 
புற்று. டட 
5024௦44௨80) : உடல்‌ மருத்து 
வம்‌: உடல்‌ கோளாறுகளுக்குத்‌ 
தரப்படும்‌ உயிரியல்‌ மருத்துவம்‌. 
500125106515 : உடலுணர்வு. நிலை: 
உடலிருப்பதை உணரும்‌ நிலை. 
5௦௱॥(6 : உடற்கண்டம்‌ : (இயக்கு) 
என்புத்தசைகள்‌ (தசைத்துண்‌ 
டம்‌) இணைப்புத்திசு (தோல்‌ 
துண்டம்‌, மற்றும்‌ முள்ளெலும்பு 
கள்‌ (என்பு இறுக்கத்‌ துண்டம்‌) 
அதியவையாக வளரும்‌ கருவிலுள்ள 
நடுப்பட்டை அணுக்களின்‌ தொகுதி 
5௦௱௱வாம்யுா௦6 : உறக்க நடை 
நோய்‌; துயில்‌ நடைநோய்‌ : 
தூக்கத்தில்‌ நடக்கும்‌ மூளைக்‌ 
கோளாறு. 

5௱ாட்யிலா% : உறக்கநடையர்‌: 
உறக்கத்தில்‌ நடக்கும்‌ கோளாறு 
உடையவர்‌. 

௨௦ ஈய : உறக்கத்தில்‌ 


நடத்தல்‌. 


ன ளார்‌ 


50௱ா3அால்ப/(51 
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50லாம்ய/ : உறக்க நடை; 
துயில்‌ இயக்கம்‌; தூக்க நடையர்‌: 


உறக்கத்தில்‌ நடக்கும்‌ இயல்பு; 


உறக்கத்தில்‌ இயங்கத்‌ தூண்டும்‌ 
மூேளைதிலை. 

5ொ௱!10௦0ப8ா06 (500//௦0ப 
5): உறக்கப்பேச்சு : உறக்கத்‌ 
தில்‌ பேசும்‌ பழக்கம்‌. 
5௦௱௱(0217151 : துயில்‌ வசிய 
மானவர்‌ : துயில்‌ வசியத்திற்கு 
உள்ளானவர்‌. 

5௦606 (60௩௦10) ; 
உற&க மயக்கம்‌ : தூக்க மயக்க 
நிலை; உறக்கச்‌ சடைவு. 
$0௱௱௦121% : அரிதுயில்‌ நிலை 
யான விழிப்பு நிலைக்கும்‌ 


உறக்க நிலைக்கும்‌ இடைப்பட்ட 


நிலையிலுள்ள. 


50௱௱௦16508ா0 : அரைத்துயில்‌ 
நிலையான. 


50ஈ1௦(45௱ : வசியத்துயில்நிலை. 


$0ா£ருு। : சோனரில்‌ : பூட்டே 
பார்பிட்டோன்‌ என்ற மருந்‌ 
தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 

$0/௦8110ஈ : ஒலிச்சிதறல்‌ : திடப்‌ 
பொருள்‌ கேளா ஓலியலை 
களால்‌ பாய்மத்தில்‌ சிதறுநிலை. 


5௦6 ஙூ5வார்‌ரு : சோன்‌(னை) 
சீதபேதி : டேனிஷ்‌ நாட்டு நுண்‌ 
ணுயிரியலாளர்‌ சி. சோன்‌(னெ) 
பெயராலமைக்கப்படும்‌ 


ஷிகெல்லா சோன்ன கிருமி 


களால்‌ ஏற்படும்‌ மிதவகை 
சதபேதி. 

$0ர1ப5 : காதொலி : காதுகளில்‌ 
கேட்கும்‌ சப்தம்‌ அல்லது கண 
கண ஒலி. 

500௦091900 : ஒலியலை வரை 
படம்‌; ஒலி வரைபடம்‌ : ஒலி 
பயலைகளை வரைபடமாகப்‌ 
பதிவு செய்தல்‌. 

8௦0௦௱6(8 : ஒலிமானி : செவிப்‌ 
புல உணர்வுமானி. 


5000111௦ : ஆழ்‌ உறக்க மருந்து; 
ஆழ்நிலைத்‌ தூக்க ஊக்கி; உறக்க 
முட்டி : ஆழ்ந்த உறக்கத்தைத்‌ 
தூண்டுகிற ஒரு மருந்து. 
800106 ஈரா2்‌6 : சோர்பைடு 
நைட்ரேட்‌ : தொண்டை வீக்கத்‌ 
தில்‌ தாங்கும்‌ திறனை அதி 
கரிக்கும்‌ மருந்து. 

501011௦1| : சோர்பிட்டோல்‌ 
குழந்தைகளுக்கு ஊட்ட 
இயற்கையில்‌ பழங்களிலிருந்து 
தயாரிக்கப்படும்‌ சா்க்கரைப்‌ 


பொருள்‌. 

501085 : வாய்ப்பெொருக்கு 
நோயின்போது வாயில்‌, முக்கிய 
பாக உதடுகளில்‌ ஏற்படும்‌ 
உலர்ந்த பழுப்பு நிறப்‌ பெருக்கு, 
5016 (௦24 : தொண்டையழற்சி: 
அடினோ வைரஸ்‌ அல்லது 
குருதியிவு ஸ்ட்ரெப்டோகாக்‌ 
கஸ்‌ கிருமிகளால்‌ உண்டாகும்‌, 





50121௦! 
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தொண்டை, குரல்வளை மற்றும்‌ 
தொண்டைச்‌ சதைகளின்‌ அழற்சி 
50121௦1 : சோட்டாலோல்‌ : மட்டு 
மீறிய இரத்த அழுத்தத்திற்கு 
எதிரான மருந்து. 

5012101 : சோட்டலால்‌ : இரத்த 
அழுத்த சிகிச்சைக்குப்‌ பயன்‌ 


படும்‌ பீட்டா (பிளாக்கர்‌) 
தடுப்பான்‌. 
50ப£ர16 : நாடியொலி : நாடி 


அதிர்வொலி; நாடி மொரு 
மொருப்பு. கருக்குழந்தையின்‌ 
முணுமுணுப்பினால்‌ இது 
உண்டாகலாம்‌. கருவுற்ற நான்‌ 
காம்‌ மாதத்திலிருந்து இது 
ஏற்படலாம்‌. 

50பா0 : புண்‌ ஆய்வுக்‌ கருவி : 
ஒலியுண்டாக்கும்‌ கருவியில்‌ ஏறி 
படும்‌ அதிர்வுகள்‌ குழிப்புண்ணை 
ஆய்வதற்கான ஒரு சாதனம்‌. 
$0பா௦6 1501241௦ : மூலத்தனிமை 
யாக்கம்‌ : நோய்களை மற்றவர்‌ 
களுக்குப்‌ பரப்பக்கூடிய நுண்‌ 
ணுயிரிகளின்‌ ஊற்றுக்‌ கண்கள்‌ 
எனக்‌ கருதப்படும்‌ நோயாளி 
களை, அவர்கள்‌ மூலம்‌ அபாய 
கரமான நோய்கள்‌ பரவாமல்‌ 
தடுப்பதற்காகத்‌ தனிமைப்‌ 
படுத்தி வைத்தல்‌. 

502 0௦80 : சோயா மொச்சை; 
சோய அவரை : ஆசிய நாடு 
களில்‌ இறைச்சிக்குப்‌ பதிலாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ மிகவும்‌ 


ஊட்டச்சத்து வாய்ந்த பயற்றங்‌ 
காய்‌. இதில்‌ மிக உயர்தரமான: 
புரதம்‌ அடங்கியுள்ளது. இதில்‌ 
மாச்சத்து மிகக்குறைவு. நீரிழிவு 
நோயாளிகளுக்கான தயாரிப்பு 
களுக்கு மிகவும்‌ ஏற்றது. தீவிர 
சைவர்களும்‌, பசும்பால்‌ ஓவ 
வாமை உடையவர்களும பசும்‌ 
பாலுக்குப்‌ பதிலாகப்‌ பயன்‌ 
படுத்தும்‌ சோயாப்‌ பாலில்‌ 
சோயாப்புரதம்‌ அடங்கியுள்ள து. 
508௮ : இடைநீளம்‌ : வெளிவாங்‌ 
கிய, நீட்டிய கையுறுப்புகளில்‌ 
நடுவிரல்களின்‌ முனைகளுக் 
கிடையேயுள்ள தூரம்‌ இயல்‌ 
பாக அது உடலின்‌ மொத்த 
உயரத்துக்கு சமமாகும்‌. 
5310௮1௦515 : முதிராதட்டை 
யணுப்பற்று : முதிரா தட்டைப்‌ 
புழு மனிதரில்‌, வழக்கமாக 
தோலடி.யில்‌ வளரும்‌ நிலை. 
$ற85௱ : இசிவு; திடீர்ச்‌ சுருக்கம்‌; 
விரைப்பு; பிடிப்பு : திடீர்‌ 
வலியுடன்‌ கூடிய கடுந்தசைச்‌ 
சுரிப்புக்‌ கோளாறு தானியங்கி 
தசைச்சுரிப்பு. 

5ற351௦016 : சுரிப்புத்தன்மைய : 
(தசைச்‌) சுரிப்புத்‌ தன்மை கொண்ட 
5ற25௱01/11௦ : இசிப்பு மருந்து : 
தசைச்‌ சுரிப்புக்‌ கோளாறுக்கு 
எதிரான மருந்துகள்‌. 

302506 : தசையிறுக்கம்‌; விரைத்த; 
இசிப்பு நோயாளி : மூளை 


தத பபப ப ப ப ப ப ப பப்ப்பபியியியயயயயயவமகமைையவைகவைை 


585110 றகாஷு/515 


_இசிப்பு வாதத்துக்கு ஆட்பட்ட. 
நோயாளி, 


503510 றா2]4/516 : விரைப்பு 
வாதம்‌; திமிர்‌ வாதம்‌; தசையிறுக்க 
வாதம்‌ : தசைச்‌ சுரிப்பினால்‌ 
ஏற்படும்‌ வாதம்‌. 
80851101ு : இசிப்புநிலை; விரைப்பு 
நிலை; பிடிப்பு நிலை : இசிப்பு 
நோய்க்கு ஆட்படும்‌ நிலை. 

்‌ ஒறசர்ப/8 :- தட்டைக்‌ கரண்டி : 
களிம்பு மருந்துகளைப்‌ பரவ 
லாகப்‌ பூசுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 


அகன்று கத்தி வனத்‌ தட்டலசகுக்‌ 
கரண்டி. 
5ற24ப!2(6 : தட்டைக்கரண்டி 


தடவல்‌ : 1. தட்டையான மொன்‌ 
னையான முனை கொண்ட, 2. 
த.ட்டைக்கரண்டி கொண்டு 
கலத்தல்‌ அல்லது - செய்முறை 
செய்தல்‌. 

5 : ஸ்பேவின்‌ : குதிரை 
களில்‌ கணுக்கால்‌ எலும்பு 
மூட்டுகளின்‌ நோய்‌. 

506012] 0316 ஜு மார்‌ (5060) : 
குழவித்‌ தனிக்கவனிப்புப்‌ பிரிவு : 
700-2000 கிராம்‌ எடையுள்ள 
பிறக்கும்‌ 
கவனிப்பதற்குத்‌ தனித்‌ தொழில்‌ 
நுட்ப வசதிகள்‌ அமைந்த தீவிர 
மருத்துவப்‌ பிரிவு. 

8206015151 : சிறப்பு மருத்துவர்‌ : 
- அறியப்பட்ட மருத்துவப்‌ பிரிவு 
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குழந்தைகளைக்‌ 


526008 


ஒன்றில்‌ திறமை வாய்ந்த 
ஒருவார்‌. 

506018] 51565 : சிறப்பு உணர்வு 
மண்டலம்‌. 

506018 810 : தனிக்கூடம்‌. 


5060165 : உயிரின வகை; சிறப்‌ 
பினம்‌; இனம்‌ : உயிரினங்களின்‌ 
வகைப்‌ பிரிவுகள்‌, உயிரின 
வகை: வேறுபாடுகள்‌. "16 506- 
0165", "பொ 506065" என்பது 
மனித இனத்தைக்‌ குறிக்கும்‌. 
56௦11௦ : தனி நோய்‌ மருந்து; தனி 
மருத்துவமுறை; குறிப்பிட்ட; தகு 
மருந்து குறித்த : குறிப்பிட்ட 
நோய்க்குரிய தனிப்‌ பண்புகள்‌, 
அவற்றுக்கான தனி மருந்து 
வகைகள்‌; அவற்றைக்‌ குணப்‌ 
படுத்துவற்தகானத்‌ தனி மருத்‌ 
அ/வழமுறை. 

50601110 814-0௦0 : தனி எதிர்ப்‌ 
புப்‌ பொருள்‌; தகு எதிர்ப்‌ பொருள்‌: 
குறிப்பிட்ட எதிர்ப்புப்பொருள்‌. 
$06014/010/ : சிறப்புத்தன்மை : 7. 
வினைப்படு பொருளை ஒரு 
தநொதியின்‌ தெரிந்தெடுக்கும்‌ 
அளவு. 2. ஒரு விளைவியத்தை 
எதிர்மியம்‌ நாடும்‌ தன்மை. 
506017௦ ஈ601௦1ஈ6 : தனிப்பிணி 
மருந்து : குறிப்பிட்ட நோய்க்‌ 
குரிய பயனுறுதிவாய்ந்த மருந்து. 
506018 : மாதிரிப்பொருள்‌; 
ஆய்வுப்பொருள்‌ : சோதனைக்‌ 


5௦6011௦040! 


1015 


5௦ஊா௱ 


வைப ப ப ப ப பபபெட்டடடட்ட்டெபெபடபெயெயெயய்யயெயயய்வையயய்வமையயவைவையளைவைவைவைைவைக சைவ 


காக பெறப்பட்ட பொருள்‌ 
அல்லது ஏதாவதொன்றின்‌ சிறு 
பகுதி அல்லது மாதிரி. 
506011௦0௦1 : ஸ்பெடிக்னோ 
மைசின்‌ : எதிர்ப்பாற்றல்‌ வாய்ந்த 
நுண்ணுயிரிகளுக்கு எதிராகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ உயிரி 
எதிர்ப்பொருள்‌. மேகவெட்டை. 
நோயைக்‌ குணப்படுத்தப்‌ பயன்‌ 
படுகிறது. 

5060110௱ரறு ; வண்ணப்பட்டை 
யளத்தல்‌ : ஒரு வண்ணப்பட்டை 
மானி கொண்டு ஒளிக்கதிர்‌ 
களின்‌ அலை நீளத்தைக்‌ கண்‌ 
டறியும்‌ செய்முறை. 
506011001101௦0௦2 : வண்ணப்‌ 
பட்டை ஒளிஅளவி : ஒரு 
பொருள்‌ அல்லது கரைசலால்‌ 
கடத்தப்படும்‌ குறிப்பிட்ட 
அலை நீளம்‌ கொண்ட ஓளித்‌ 
திறனை அளக்கும்‌ கருவி. 
5060106006 : வண்ணப்பட்‌ 
டைக்கருவி; ஒளி முறிவு நோக்கி: 
ஒளி நிழற்பட்டை ஒளியை 
அராய்வதற்கான ஒரு ஆய்வு கருவி. 
5ற6011ய௱ : வண்ணக்கற்றை; 
வண்ணப்பட்டை; நிறமாலை : 7. 
வெண்மை ஒளி பல வண்ணப்‌ 
பட்டைகளாகச்‌ சிதறல்‌. 2. மருநீ 
துப்‌ பொருள்களின்‌ திறனளவு. 


5060ய/2110 : ஊகம்‌. 


50௦௦ய/ப௱ : உடற்குழி நோக்கி; 


அகற்சிக்‌ கருவி; உட்காட்டி : 


உடல்‌ குழிவுகளை விரிவுபடுத்திக்‌ 
காட்டும்‌ கருவி; கண்ண கற்சிக்‌ 


கருவி. 


5066௦1 : பேச்சு; பேச்சாற்றல்‌ : 
வாய்வழி உரையாடல்‌. 


506601 ஈ௨௦௱வார்க௱ : பேச்சுச்‌ 
செயல்முறை : மூச்சு விடுதல்‌. 
குரலொலி எழுப்புதல்‌, ஒலித்‌ 
தெளிவு, ஒலியலை எதிர்வு, 
சொல்லுருவாக்கம்‌ ஆகிய செய்‌ 
முறைகள்‌ அடங்கிய பேச்சுச்‌ 
செயல்முறை. 

506601-1630119 : செவிடர்‌ பேச்‌ 
சறி முறை : பேசுபவரின்‌ உதட்டு 
அசைவுகளைக்‌ கவனித்துச்‌ 
செவிடர்கள்‌ பேச்சைப்‌ புரிந்து 
கொள்ளும்‌ முறை. 

506௦௦0 4ஈஊ20ூ : பேச்சு மருந்‌ 
துவம்‌; பேச்சுத்‌ திருத்த முறை; 
பேச்சுப்‌ பயிற்சி மருத்துவம்‌ : 
உளவியல்‌ அல்லது உடலியல்‌ 
குறைபாடுகள்‌ அல்லது நோய்‌ 
காரணமாகப்‌ பேச்சுத்திறன்‌ 
இழந்தவர்கள்‌ மீண்டும்‌ பேசுந்‌ 
திறன்‌ பெறுவதற்கு அளிக்கப்‌ 
படும்‌ மொழித்திறன்‌ பயிற்சி. 
$ற௨ஊ௱(502ா௱210208) : விந்தணு; 
ஆண்கருவுயிர்‌ நீர்மம்‌ : பெண்‌ 
௧௬ முட்டைக்குப்‌ பொலி 
வட்டும்‌ ஆண்‌ கருச்சத்து 
ஆண்கரு உயிர்மம்‌. ஒருமுறை 
வெளியேறும்‌ விந்துநீர்மத்தில்‌ 
விந்தணுக்கள்‌ 6 கோடிக்கும்‌ 


_ அ... | யை ய யாக மாயமான ன பட்‌ 








563116 ௦௦10 : விந்துக்குழாய்‌ 
விரை நாண்‌. 

50211211/01031 விந்தணுக் 
கொல்லி; விந்தணு அழிப்பி : 
அண்‌ விந்தணுக்களைக்‌ கொல்‌ 
லக்கூடிய. 

5றஊ௱௨!(0 : விந்தணு மூலம்‌ 
விந்தணு மூல அணுவிலிருந்து 


50 னற ரு 1016 502781௦001 
குறைவாக வந்த ஓரணு விந்தணுவாக 
இருக்கு வளர்கிறது. 
பண்ட $ற௱24001850 : விந்து மூலம்‌; 
அந்த விந்‌ ஆண்‌ கருவுயிர்மக்‌ கருமூலம்‌. 
றவு ர அம அர னம்‌, 
ஊட்டும்‌ 506721000616 6 ந்து க்கம்‌, 
ஆற்றல்‌ விந்துக்கட்டி : விந்தணுக்கள்‌ 
இல்லாத கொண்ட விரைமேவி அல்லது 
தாகும்‌ நீர்க்கட்டி. 
30 - 50 5061200151 : ங்ண்க்லு 
மேக டி 1. விந்துப்பை, 2. விந்தணு வீக்கம்‌. 
வி ந்‌ து. _ $ற6£௱ஈா3(0051010ட : விந்துப்‌ 
டட தத்தம்‌ பை அறுவை : விந்துப்பை 
இருந்தால்‌ களைக்‌ &றிவடித்தல்‌. 
ப து ! 
இயல்பு 5022100116 : விந்தணு முன்‌ 
நிலை. அணு : விந்தணு மூலத்திலிருந்து 
ஓரணு வளர்ந்து விந்தணு 
5றஊ௱ர : வாதிறது. 
ண்க 
ரன்‌! ன ப்க 506ா12100616515 (606ா௱௨100- 
என்டன ஊர) : விந்தணுவாக்கம்‌; விந்தாக்க 
க முறை : அண்‌ கருவுயிர்மத்‌ 
ழலை. டம 
விந்து தோற்றம்‌. 
506௩210609 : விந்து வாங்கி. | ன து 
_ 5063100605 : விந்தாக்கம்‌ 
5080௦ : விந்து சார்ந்த; விரை: | சார்ந்த. 
ஆண்‌ கருவுயிர்‌ நீர்மத்துக்குரிய, 5ற87௱340100151 : விந்தாக்க 


ஆய்லியலார்‌; விந்தாக்கவியலார்‌. 


5ற62௱௦௮1௦1004/ (5067௦10௦03) : 
விந்தணுவியல்‌; விந்தியல்‌ 


அண்‌ கருவுயிர்மம்‌ பற்றி 
ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. 
5082100016 : விந்துறை 


அண்‌ கருவுயிர்மம்‌ அடங்கிய 
ரத:லுறை. 





$றன௱ா210110௦638 


1017 


$றா1ஈ01701/515 





$02௱200௦8 : மேக நோய்‌; 
விந்து ஒழுக்கு : அண்‌ கருமக்‌ 
கசிவுக்‌ கோளாறு. 
5062102089 : விந்தணு. 
8றவா௱2(0200 : விந்து உயிரணு; 
வளர்ச்சியுற்ற விந்த்ணு; விந்து : 


இனப்‌ பெருக்கத்திற்கு முதிர்ச்சி 
யுடைய அண்‌ கருவுயிர்‌ 
உயிரணு. 


$ற௦ா௱ 0ப௦4 : விந்து நாளம்‌. 


5ற௦ா௱101021 0168 : விந்தழி 
பசை. 

$06௱!10106 : விந்து கொல்லி; 
விந்தணுக்‌ கொல்லி மருந்து: 
விந்தணுக்‌ கொல்லி : அண்‌ 
விந்தணுவைக்‌ கொல்லக்கூடிய 
ஒரு மருந்து. 

$ற2ாாா/0106 மால : விந்தணு 
அழிப்புப்பசை. 

50£௱௦ம135% (5௨21001854) : 
விந்து மூலம்‌ : அண்‌ கருவு 
யிர்மக்கரு மூலம்‌. 

5ற௦ா௱௦!௦00/ : விந்தாக்க ஆய 
வியல்‌ : அண்‌ கருவுயிர்ப்பைப்‌ 
பற்றிய ஆய்வுத்துறை. 
8020612110 : தசையமுகல்‌ 
தசையெலும்பு அழிந்து சிதைதல்‌. 
02/௦ : ஆப்புப்புள்ளி : மண்‌ 
டையுச்சிப்‌ பக்க எலும்பின்‌ 
ஆப்பெலும்புக்‌ கோணத்தில்‌ 
ஒரு புள்ளி. 


502௦10 : ஆப்பு எலும்பு 
மண்டையோட்டு அடிப்புறக்‌ 
கூட்டெலும்பு. _ 
5016ஈ௦14 0௦16 : ஆப்பு எலும்பு. 
506ஈ௦102| 5105 : ஆப்பெலும்‌ 
புக்‌ காற்றறை. 

502௭1௦0016 : கோளச்‌ சிவப்பணு; 
உருண்டை உயிரணு : கோள 
வடிவ இரத்தச்‌ சிவப்பணு. இது 
இருபக்க உட்குழிவான சிவப்‌ 
பணுக்களிலிருந்து மாறுபட்டது. 
5௦௦0710515 : கோணச்‌ சிவப்‌ 
பணு அழிவு : மரபுவழி வரும்‌ 
ஒரு மரபணுக்கோளாறு. இது 
பிறவியிலேயே இருக்கலாம்‌. 
ஆனால்‌, இதன்‌ அறிகுறிகள்‌ 
ஆயுள்‌ முழுவதும்‌ வெளிப்படா 
மல்‌ இருக்கலாம்‌. சில சமயம்‌, 
தற்செயலாக இரத்த சோதனை 
செய்யும்போது இது கண்ட 
றியப்படுகிறது. 

50௦1010 : கோளஉரு; கோளகம்‌: 
ஓரிட. நரம்பணுவேரிழை, உர 
வழிந்த நுண்ணுறுப்புகள்‌ 
நிறைந்து விரிதல்‌. 

5௦12 ஈய5௦16 : சுருங்கு 
தசை; சுருக : புழைவாய்ச்‌ 
சுரிப்புத்‌ தசை. 

51௩௦12௦516 : பட்டைப்பிரிப்பு: 
முன்திசு ஓட்டு நிலையில்‌, 
பளிங்குப்‌ படலத்திலிருந்து 
விழிக்கரும்‌ படலத்தை அறுவை 
செய்து பிரிக்கும்‌ முறை. 


11௮ வை சைகை சைகை சைகை சரக்கை வைள வாக்‌ ன வயங்க வ்வையாமைடவ மானாட ம மாமாரான்னனை 


5௦11012100 1850ு 





5றாரஈ௦ன௦01/850) : சுருக்கதசை 
சீரறறுவை : ஓய்‌ வடிவக்கீறலை 
வி வடிவாக மாற்றுவதன்‌ மூலம்‌ 
சுருக்குதசையை அறுவை 
முறையில்‌ சீரமைப்பு செய்தல்‌. 
5/௦ : சுருங்கு தசை 
அறுவை : சுருங்கு தசையை 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
பிளத்தல்‌. 

5றஈ1௩0௦01/ 211856 : 
ஸ்பிங்கோமைலினேஸ்‌: 
கொழுப்பு வளர்‌ 
சிதை மாற்றத்திலும்‌, 
சேமிப்பிலும்‌ இன்றி 


யமையாத ஒரு 
செரிமானப்‌ பொருள்‌ 
(என்சைம்‌). 


5றரஈாரறா௦ர3௱ 
நாடி அதிர்வுப்‌ பதிவு. 
5றார000௦018௭௱ 
நாடிப்பதிவு : நாடிப்‌ 
பதிவுமானி கொண்டு 
தமனித்துடிப்பை 
பதிதல்வளைவுப்பதிவில்‌ திடீ 
ரென. மேலெழுந்து திடீரெனக்‌ 
கழிறங்கு அதன்பின்‌ மெதுவாக 
இறங்கும்போது சிறு ஏற்றங்‌ 
- கள்‌ காணப்படுதல்‌. 
"தறர்றுறா௦0ர20 : நாடிப்‌ பதிவு 
மானி; நாடி வரைவி : நாடித்‌ 
துடிப்பினைப்‌ பதிவு செய்‌ 
வதற்கு மணிக்கட்டில்‌, நாடித்‌ 
தமனி மீது தான எனா 
ஒரு கருவி. 


4018 


11015 ப111/11:1) 


50 9௱௦1௦௱ 618 





521௭௦1௦094 : நாடி அதிர்‌ 
வியல்‌ : நாடி துடிப்பினை 
ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. 


$றரர9௱ 01௦618 குருதி 
அழுத்தமானி; குருதிக்‌ குழாய்‌ 
அழுத்தமானி; குருதி அழுத்த 
வியல்‌; நாடி அழுத்தமானி 

இரத்த அழுத்தத்தை அளவிடு 


- வதற்கான கருவி. 





குருதி அழுத்தமானி; 


59௦0௦6 : நாடி ஒலிக்‌ 
கருவி : நாடி அதிர்வொலியைக்‌ 
காட்டும்‌ கருவி. 


50139௦5006 : நாடிநோக்கி : 
நாடித்துடிப்பை காணச்‌ செய்யும்‌ 
கருவி. 

: தமனிநெழிழ்‌ 
மானி : தமனிச்‌ சுவர்களின்‌ 
நெகிழ்‌ தன்மையை அளக்கும்‌ 
கருவி. 





$றாருா௱ப5 
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5௦95 : நாடி; நாடித்துடிப்பு. 
50108 : வரிக்கட்டு; பட்டைத்‌ திசுப்‌ 
பின்னல்‌; உறை : புண்பட்ட 





வரிக்கட்டு 


இடத்தின்‌ மீது திருகு சுற்றாக 
வும்‌ எதிராகவும்‌ வரிந்து கட்டும்‌ 
துணிக்கட்டு. 

501௦ய1௦ : எலும்புமுன்‌ சிலாம்பு : 
ஊசி முன்‌ வடிவுடைய சிறிய 
எலும்பு. 

50102 ஈ2ெ : சிலந்தியுரு நுண்‌ 
நாளங்கள்‌ : ஒரு நடு நுண்‌ 
தமனியும்‌ பிரியும்‌ கிளைகளும்‌ 
கொண்ட சிறு சிவப்புப்‌ புள்ளி 
கள்‌. கல்லீரல்‌ செயலிழப்பு, 
கர்ப்பம்‌, பட்டினி, வாய்வழி 
கருத்தடை மாத்திரை எடுக்கும்‌ 
போதும்‌ முகத்திலும்‌ கையுறுப்பு 





களிலும்‌ உடம்பின்‌ மேல்பகு 
தியிலும்‌' காணப்படும்‌ அவற்றை 
அழுத்தினால்‌ வெளிர்கின்றன. 


6றரா2 மரர1ம2 : நரம்புப்‌ புழை 
அடைப்பின்மை; பிளந்த முள்‌; 
முதுகெலும்புப்‌ பிளவு : நரம்புப்‌ 
புழையில்‌ குறிப்பாக இடுப்படி 
முக்கோண மூட்டெலும்புப்‌ 
பகுதியில்‌ முழுமையாக அடைப்பு 
ஏற்படாமல்‌ இருக்கும்‌ பிறவிக்‌ 
கோளாறு. 


உறவ! : முதுகந்தண்டு சார்ந்த : 
முதுகந்தண்டு தொடர்புடைய); 
முதுகந்தண்டுப்‌ பகுதியில்‌ மட்டும்‌ 
உணர்வை நீக்கக்‌ கொடுக்கப்‌ 
படும்‌ மருந்து. ஓர்‌ உறுப்பெல்லை 
உணர்வு நீக்கக்கரைசல்‌ மருந்தாகும்‌. 
5றஈ32! ௦௮! : முதுகந்தண்டுப்‌ 
புழை; தண்டு வடக்குழாய்‌. 
5ற1ஈ2! ௦௦ய௱ : முதுகந்தண்டு. 
றவ! ௦0 : தண்டுவடம்‌ : முது 
கந்தண்டுவடம்‌, தண்டக நாடி. 
50ரஈவ! 1ப10 : தண்டுவட நீர்மம்‌. 
5018/08௭0(18 தண்டுவட 
முடிச்சுகள்‌. 

501181 10015 : தண்டுவட வேர்கள்‌. 
உ9மி௦ : ஒடுங்கியகம்பி : 7. நீண்டு 
ஒடுங்கிய அணு ௮ல்‌ லது 
அமைப்பு. 2. அணுப்பிளவின்‌ 
போது, நிறக்கற்றுகள்‌ ஓழுங்‌ 
கமைவுக்கும்‌ இயக்கத்துக்கும்‌ 
உதவும்‌ நுண்குழல்கள்‌ கொண்ட 
அமைப்பு. 


ல்ல வைகை கை சை கைக கை க ணைன கைக ணைன ள்‌ வைபவ்‌ வப பவட 
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50116 : முதுகெலும்பு : முள்ளத்‌ 
தண்டு; தண்டெலும்பு; முதுகந்‌ 
தண்டு. 

$01ா1/௦மா2்‌6 : மூளை-தண்டு 
வடமுள்ள : மூளையும்‌ தண்டு 
வடமும்‌ உடைய. 

$0ரவடா : ஸ்பைராமைசின்‌ : 
கருத்தரிப்பின்‌ டாக்ஸோ பிளாஸ்மா 
தொற்றில்‌, பயன்படுத்‌ தப்படும்‌ 
மேக்நோலைடு உயிரி எதிர்ப்பி. 
$0121/௦ஈ : மூச்சு விடல்‌. 
கற : சுருளியம்‌ : நிறக்‌ 
உற்றுப்‌ பொருளிலிருந்து (பிள 
வுப்பெருக்க) முதல்நிலையில்‌ 
நூல்‌ போன்றஉருவம்‌ தோன்றல்‌. 
51௦516 : ஸ்பைரில்லாதொற்று: 
இரத்தத்தில்‌ ஸ்பைரில்லா 
கிருமிகள்‌ இருப்பதால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ நோய்‌. 

ரரி : சுருள்‌ நுண்ணுயிரி : 
திருகு சுருள்‌ வடிவ நுண்ணுயிரி 
களின்‌ தொகுதி. இவை நீரில்‌, 
கரிமப்‌ பொருள்களில்‌ காணப்‌ 
படும்‌. எலி 
கொறிக்கும்‌ பிராணிகளைப்‌ 
பிடிக்கும்‌. அவை மனிதரைக்‌ 


கடிக்கும்‌ போது எலிக்கடிக்‌ 


காய்ச்சல்‌ உண்டாகிறது. 

50 : சாராயம்‌ : 1. அவியாகக்‌ 
கூடிய அல்லது வடித்திறக்கிய 
ஒரு நீர்மம்‌. 2. ஆவியாகக்கூடிய 
பொருள்‌ ஆல்கஹாலில்‌ கரைந் 
திருத்தல்‌. 


போன்ற. 


501100௦1801006 : ஸ்பைரோனோ 
லேக்டோன்‌ : கஅிறுநீரகத்தில்‌ 
சோடியம்‌ பொட்டாசியம்‌ 
போக்குவரத்தில்‌ ஆல்டோஸ்‌ 
டீரானின்‌ இயக்கத்தை எதிர்க்‌ 
கும்‌ ஆற்றல்‌ கொண்ட. கூட்டுப்‌. 
பொருள்களின்‌ தொகுதி. 

5011௦012619 : திருகு நுண்ணுயிர்‌; 
திருகு கிருமிகள்‌; சுருள்‌ உயிரி : 
இருகு சுருள்‌ வடிவுடைய நுண்‌ 
கிருமிகள்‌. 

501100122182௱1/2 : குருதி திருகுக்‌ 
கிருமி : இரத்த ஓட்டத்தில்‌ 
திருகு கிருமிகள்‌ இருத்தல்‌. 


- இரண்டாம்‌ நிலைக்‌ கிரந்தி 


நோயின்போது இந்த வகை 
நோய்க்கிருமிகள்‌ உண்டாகின்றன. 


50௦080 : மூச்சியக்க வரைவு. 


501௦0120 : மூச்சியக்கமானி; 
மூச்சியக்க வரைவி : நுரையீரல்‌ 
களின்‌ இயக்கத்தைப்‌ பதிவு 
செய்யும்‌ கருவி. 

50௦௦42 : மூச்சுப்பைப்கோள்‌ 
மானி; மூச்சளவி; மூச்சுமானி. : 
மூச்சுப்பையில்‌ கொள்திறனைக்‌ 
காட்டும்‌ கருவி. 


உறரா௦றரஊாஉ : செயற்கை மூச்சுக்‌ 


கருவி : உயிர்த்துடி.ப்புத்‌ தேங்கி 
யிருக்கும்போது செயற்கையாக 
உயிர்ப்பூட்டுவதற்கான கருவி. 


5010௦01௦16 : செயற்கை மூச்சுப்‌ 
பொறி. 





5011050006 


501050006 : மூச்சுளுவுமானி; 
நுரையீரல்‌ காட்சிக்‌ கருவி : நுரை 
ீரல்களைக்‌ கண்ணால்‌ பார்ப்‌ 
பதற்கு உதவும்‌ கருவி. 

501 : துப்புகை; உமிழ்‌. 

506/௨ : நுரையீரல்கபம்‌; உமிழ்‌ 
சளி; கோழை : நுரையீரலி 
லிருந்து கிருமியாக வெளிக்‌ 
கொணரப்படும்‌ பொருள்‌, 
உமிழ்நீரையும்‌(எச்சில்‌) குறிக்கும்‌. 
5ற1(2 11௦12௭ எவிஈ6 : ஸ்பிட்ஸ்‌ 
ஹோல்ட்டர்‌ தடுக்கிதழ்‌ தீர்‌ 
கொண்ட கபாலத்திலிருந்து 
நீரை வெளியேற்றுவதற்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ தனிவகை 
தடுக்கிதழ்‌. 

5௦13௱௦!6 : குடல்‌ சார்ந்த; 
உள்ளுறுப்பு சார்ந்த; வயிறு 
சார்ந்த : குடல்‌ தொடர்புடைய. 
501301/௦௦௦10ஈடு : குடல்‌ நரம்பு 
அறுவை; உள்ளுறுப்பு எடுப்பு : 
குடல்‌ நரம்புகளை அறுவை 
மருத்துவம்‌ மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 
இதனால்‌ உள்ளுறுப்புகளுக்குப்‌ 
பரிவுத்‌ தூண்டுதல்கள்‌ கிடைப்‌ 
பதில்லை. இது மிக இரத்த 
அழுத்தத்தின்போது அரிதாகச்‌ 
செய்யப்படுகிறது. 
5013௦௦ : உள்ளுறுப்பு 
விளக்கம்‌ : உள்ளுறுப்புகளைப்‌ 
பற்றிய உடற்கூறு விளக்கம்‌. 
501௮௭௦௭௦1௦ : குடலியல்‌; உள்‌ 
ளுறுப்பியல்‌ : மூளை, குடற்‌ 


ர 


1021 


501668 


கொடி, இதயம்‌, நுரையீரல்‌ 
போன்ற உள்ளுறுப்புகளின்‌ 
கட்டமைப்பு, செயல்முறை 
பற்றி ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. 

8018௨௱௦௱௱௦ஓ51514௦0ா : உள்ளுறுப்‌ 
புக்கூடு : உள்ளுறுப்புகளுடன்‌ 
தொடர்புடைய உடலமைப்பு. 
5௰)/3ஈ0௦௦௱]0 : குடல்‌ அறுவை: 
குடல்‌ போன்ற உள்ளுறுப்பு 
களில்‌ அறுவை மருத்துவம்‌ செய்தல்‌. 
5ற1351020% : துருத்துதிசு 

துப்பாக்கிக்‌ குண்டு நுழைந்த 
காயத்திலிருந்து துருத்தும்‌ திசு. 


90121 : மண்ணீரல்‌ : இரைப்‌ 


பைக்குப்‌ பின்புறம்‌, கணையத்‌ 








501661 2050655 


தின்‌ வால்‌ பகுதியில்‌, உதர 
விதானத்திற்குக்‌ &ழேயுள்ள 
நிண அணுச்செல்குழாய்‌ உறுப்பு. 
$0166 8050655 : மண்ணீரச்‌ 
சீழ்க்கட்டி. 

115 எனா : மண்ணீரல்‌ சிரை. 
$ற1/8ஈ௮/0/8 : மண்ணீரல்‌ நோவு; 
மண்ணீரல்‌ வலி : மண்ணீரல்‌ 
பகுதியில்‌ ஏற்படும்‌ வலி. 
50160௦1016 : மண்ணீரல்‌ நோவு 
சார்ந்த. 

5016160௦17 மண்ணீரல்‌ 
அறுவை; மண்ணீரல்‌ நீக்கம்‌ 
மண்ணீரலை அறுவை 
மருத்துவம்‌ மூலம்‌. அகற்றுதல்‌. 
$ற16160(0019 : வேற்நிட மண்‌ 
ணீரல்‌ : மண்ணீரல்‌ இடம்‌ மாறி 
யிருத்தல்‌, மிதக்கும்‌ மண்ணீரல்‌. 
50/6 : மண்ணீரல்‌ சார்ந்த. 
50/26 றபர : மண்ணீரல்‌ கூழ்‌. 

.. $ழ/606(/௦ : மண்ணீரல்‌ மருந்து : 
மண்ணீரல்‌ நோய்க்கான 
மருந்து. மண்ணீரல்‌ நோயாளி. 
50181௦ 7 மண்ணீரல்‌ 
காய்ச்சல்‌. 

50186 : மண்ணீரல்‌ அழற்சி. 
5ற12!(1௦ : மண்ணீரல்‌ வீக்கம்‌: 
மண்ணீரலில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
506/5 : திமில்தசை : தலையை 
இயக்க உதவும்‌ கழுத்தின்‌ பக்கத்‌ 
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501௨௩௦1212! 


திலும்‌ பின்புறத்திலும்‌ உள்ள 
தசை. 

5212722110 : மண்ணீரலாக்கம்‌ : 
மண்ணீரல்‌ போன்ற பொருளாக 
உயிர்ப்புப்பையை மாற்றல்‌. 
50161௦0201 மண்ணீரல்‌ 
வரைவு : நிற ஊடகம்‌ ஒன்றை 
உடலுக்குள்‌ செலுத்தி மண்ணீர 
லின்‌ கதிர்ப்படமெடுப்பு. 


501/௦10 : மண்ணீரல்‌ சார்ந்த. 


5016101001021 மண்ணீரல்‌ 
ஆய்வியல்‌ சார்ந்த. 

5ற(60௦1௦004 : மண்ணீரலியல்‌ 
மண்ணீரல்‌ பற்றிய ஆராயும்‌ 
அறிவியல்‌. 

$ஐற16௦௱ 60210 மண்ணீரல்‌ 
விரிவு; மண்ணீரல்‌ பெருக்கம்‌; 
மண்ணீரல்‌ உருப்பெருக்கம்‌; மண்‌ 
ணீரல்‌ வீக்கம்‌; பெரும்‌ பிளவை : . 
மண்ணீரல்‌ விரிவடைதல்‌. 


5211௦0௦112! : மண்ணிரல்‌-கல்லீ 


ரல்‌ சிரை சார்ந்த : மண்ணீரல்‌ 
மற்றும்‌ கல்லீரல்‌ சிரை 
சிதொடர்புடைய. 

5016௩000%௦08௱ : மண்ணீரல்‌- 


கல்லீரல்சிரை ஊடுகதிர்ப்படம்‌ : 
மண்ணீரல்‌ மற்றும்‌ கல்லீரல்‌ 
சிரையின்‌ ஊடுகதிர்‌ வரைபடம்‌. 
ஒளிபுகா ஊடகம்‌ செலுத்தி 
இது எடுக்கப்படுகிறது. 

8ற1ஈ௦182! : மண்ணீரல்‌-சிறு 
நீரகச்‌ சிரைப்பின்னல்‌ : மண்ணீ 


3 211:111211 10 
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ரல்‌ சிரையும்‌ சிறுநீரகச்‌ சிரை 
யும்‌ பின்னிப்‌ பிணைந்திருக்கும்‌ 
நிலை. 

.191[:111211/10) ௧௫ மண்ணீரல்‌ அறு 
வை : மண்ணீரலைத்துண்டித்து 
எடுத்தல்‌; மண்ணீரல்‌ உள்ளறுவை 
5/0 : புரியிணைவு : டிஎன்‌ஏ 
ஆர்‌என்‌ஏ அல்லது புரதம்‌ 
போன்ற நீண்ட மூலக்கூறின்‌ 
புரிகள்‌ வெட்டி மீண்டும்‌ 
ஒன்றிணைதல்‌. 

5011௫ : முழந்தாளெலும்பு 
சப்பை; சிம்பு. 

50111027-6௦1௦ முழந்தாள்‌ 
எலும்பு : மனிதரின்‌ முழந்தாள்‌ 
எலும்பு, 





முழந்தாள்‌ எலும்பு 


5௦௦0௱)ய!... 
50|1ஈர்‌ா ரோ ௦ாார806 : சிம்பு 
குருதியொழுக்கு காயம்‌, 


செதிள்நோய்‌, குறைதிடீர்‌ இதய 
உள்வரித்தொற்று, ஊசிப்புழு 
தொற்று மற்றும்‌ மூட்டுவாத 
அழற்சியில்‌ நகங்களுக்கடியில்‌ 
சிறுகோட்டு இரத்த ஒழுக்கு. 
உடரஈபாஈ9 : சிம்புக்கட்டு : 1. சிம்பு 
வைத்தல்‌. 2. சிம்புவைப்‌ பயன்‌ 
படுத்தி மருத்துவம்‌, 3. இரண்டு 
மூன்று பற்களை சேர்த்து ஒரு 
உறுதியான அமைப்பை ஏறி 
படுத்த ஒரு நிலைத்த அமைப்‌ 
பைப்‌ பயன்படுத்தல்‌, 4. ஒரு 
தசையின்‌ இறுக்கம்‌. 

5௩9 : பிரித்தல்‌; பிளத்தல்‌ : 1. 
ஒரு பொருள்‌ இரண்டு அல்லது 
அதிகப்பகுதிகளாகப்‌ பிளத்தல்‌. 
2. மூலக்‌ கூறைத்‌ துண்டாக்கும்‌ 
ஒரு கோவேலன்ட்‌ பட்டையின்‌ 
பிளவு. 3. ஒரு நன்கு தெரியப்‌ 
பட்ட பாதிப்பை சிறு துணை 
வகைகளாகப்‌ பிரித்தல்‌. 

5000 : ஊனமுற்றோர்‌ உதவித்‌ 
துறை : உடல்‌ ஊன முற்றோ 
ருக்கு ஏற்படும்‌ பாலுறவுச்‌ 
சிக்கல்களில்‌ உதவி புரியும்‌ ஒரு 
துறை. இது ஊனமுற்றோர்‌ மறு 
வாழ்வுச்‌ சங்கத்தின்‌ ஓர்‌ 
அங்கம்‌. 

5006-0௦16 : முன்கை எலும்பு. 


5ற௦௱0॥ (5ர௦று/6) : முது 
கெலும்புக்கண்ணி : முது 
கெலும்பின்‌ தனிக்கண்ணி. 


வு ப பப்ப்ட்ட்ப்ட்பப்ப்ட்ட்ட் ப்ரிய கை ககக வைகையை மிட்ட டப பட்டா 
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$00ஈ]ரே!(/5 : தண்டுவட எலும்பு 
அழற்சி; முதுகெலும்பு அழற்சி : 
தண்டெலும்பின்‌ (முள்ளெலும்பு) 
ஒன்று அதற்கு மேற்பட்ட 
கண்ணிகளில்‌ வீக்கம்‌ உண்டாதல்‌. 
50௦101260௨ : முதுகெலும்பு 
இறக்கம்‌ : கீழுள்ள எலும்பு 
தேய்ந்தழிந்துவிட்டதால்‌ 
கஉழ்நோசக்கி இடம்‌ விலகிய 
முதுகெலும்பு. 
5$ற௦ஞ்‌!௦1/5178515 : முதுகெலும்பு 
முன்‌ சாய்வு; முதுகெலும்பு முன்‌ 
பிறழ்வு; முள்ளெலும்பு நழுவல்‌ : 
வயிற்றுப்‌ பக்க முதுகெலும்பு 
முன்‌ புறமாக இடம்‌ பெயர்த்‌ 
திருத்தல்‌. 

$ற௦௱ர்‌10ட/515 : முதுகெலும்புக்‌ 
குறை : முதுகெலும்பின்‌ மூட்டி 
டைப்‌ பகுதிக்‌ குறைபாடு. 
5ற௦10ூ/1௦00/0515 : சீழ்முதுகெ 
லும்பு : ஒன்று அல்லது அதிக 
முதுகெலும்பு உடலங்கள்‌ 
சழ்பிடி.த்தல்‌. ப 
5ற௦ஈஞ்‌10504/515 : முதுகெலும்புப்‌ 
பிளவு : ஒன்று அல்லது மேற்‌ 
பட்ட முதுகெலும்பு வளைவு 
களில்‌ பிறவிப்‌ பிளவு. 
80௦110௦515 : முதுகெலும்புப்‌ 
பிடிப்பு : 1. முதுகெலும்பு மூட்‌ 


டுப்பிடிப்பு. 2. முதுகெலும்பின்‌. 


ஒரு திசு அழிவு பாதிப்பு. 


5௦10010515 0610௮5 :: தண்டு 
வட எலும்பு லீக்கம்‌ : முது 
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50௦0110104 


கெலும்பு இடைத்தசடு நலிவுற்று, 
அத்தகட்டின்‌ சுற்று விளிம்பில்‌ 
புதிய எலும்பு உருவாதல்‌; இது 
பொதுவாக தண்டுவட எலும்பு 
வீக்கம்‌ எனப்படும்‌. 
$ற0ஈ00101௦ஈடு : முதுகெலும்பு 
முறித்தல்‌. 

$ற0196 : உறிஞ்சு பொருள்‌ : 7. 
நுண்கண்‌ கொண்ட அறிஞ்சு 
பொருள்‌. 2. சில நீர்‌ வாழ்‌ 
பிராணிகளின்‌ உயிரணு உள்கூடு. 


5001010012510௨ ஈய/(/ரீா௱ 6: 
உக்கிர மூளைக்கட்டி : மிகவும்‌ 
உக்கிரமுடைய விரைவாக 
வளரக்கூடிய மூளைக்கட்டி. 


5௰௦௭01/௦0135௱ஈ : பஞ்சுப்பாய்மம்‌: 
உயிரணுப்‌ பொருளில்‌ நுண்ணி 


மைகளின்‌ வலையமைப்பு. 


$001010580/850/ : உறிஞ்சிச்‌ 
சீரமைப்பு : உறிஞ்சித்‌ திசுவின்‌ 
தன்‌ சரமைப்பால்‌ புது எலும்பு 
உருவாகத்‌ துணை செய்தல்‌. 


8001010515 : உறிஞ்சித்‌ திசு 
வழற்சி : அண்‌ குறியின்‌ உறிஞ்‌ 
சிப்பிழம்பு அல்லது குடைவுப்‌ 
பிழம்பு அழற்சி. 

$0016 : கருவணு; சிதல்‌ : ௧௫ 
மூலம்‌; விதை மூலம்‌; விதை 
புது உயிராக வளரத்தக்க 
உயிர்ம நுண்மம்‌. 

8001101025! : கருவணுக்‌ கொல்லி; 
கருவணுவைக்‌ கொல்லக்கூடிய. 
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5ற0100816515 : கருவணு உரு 
வாக்கம்‌ : கருவியல்‌ நுண்மம்‌ 
உருவாதல்‌. 

30010௦0125 : கருவணு மூலம்‌ : 
கருவணுவாக மாறுவதற்கு முன்‌ 
கருவணுநீர்ப்பையாக ஆரம்ப 
நிலையில்‌ வளர்தல்‌. 


5001004/5( : கருவணுநீர்ப்பை : 1. 
இனப்பெருக்க அணுக்களை 
கருவணுக்கள்‌ கொண்ட நீர்ப்‌ 
பை. 2. ஒட்டுயிர்புழுவின்‌ வாழ்‌ 
வுச்சுழலின்‌ முதல்‌ இடை ஏற்பு 
யிரில்‌ கருமுலை அணுக்கள்‌ 
கொண்ட ௧௫௬ மூல அணுப்பை. 
3. முட்டை. நீர்ப்பைக்குள்ள 
ஓரணு உயிர்களின்‌ சிலவற்றின்‌ 
வாழ்க்கைச்‌ சுழலில்‌ ஒரு நிலை. 


500100௦004 : கருமூல அணுவாக்‌ 
கம்‌ : கருமூல ஓருயிரணுவில்‌ ௧௬ 
மூலவணு உருவாதல்‌. கருவணு 
வுக்குள்‌ பாலினமல்லாப்‌ பிளவு. 
$ற0100185௱ : கருமூலக்கணியம்‌: 
கருமூல அணுக்களின்‌ முன்‌ 
கணியம்‌. 

5ற0101111% : ஸ்போரோதிரிக்ஸ்‌ : 
பூஞ்சானப்‌ புண்ணுண்டாக்கும்‌ 
ஸ்போரோரைக்கம்‌ சென்ஸ்கி 
உள்ளிட்ட பூஞ்சைக்காளானினம்‌. 
$0010110௦515 : பூஞ்சணப்புண்‌: 
ஒரு காயத்தில்‌ பூஞ்சணம்‌ 
படையெடுத்தல்‌. 


5ற௦ப16 : சிறுகருவணு : சிறிய 


கருவியலணு. 
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5016 
8ற௦ாய/21101 : கருவணுநோய்‌ 
நுண்மம்‌ : கருவணு நோய்‌ 


பாக்டீரியாக்கள்‌ உருவாதல்‌. 


500160 182 : மூளைஅழற்சிச்‌ 
சன்னி; புள்ளிக்காய்ச்சல்‌ : மூளை 
அழற்சிச்சன்னி நோய்‌. இது 
கொள்ளை நோயாகப்‌ பரவக்‌ 
கூட்டியது. 

6006 : கக்கல்‌. 

உறவா : சுளுக்கு (சுளுக்குலீக்கம்‌); 
தசைப்பிறழ்ச்சி; பிசகு : ஒரு மூட்‌ 
டினைச்‌ சுற்றியுள்ள மென்மை 
யான திசுக்களில்‌ ஏற்படும்‌ 
காயத்தினால்‌ உண்டாகும்‌ 
வீக்கம்‌. இதனால்‌, நிறமாற்றம்‌, 
வீக்கம்‌, வலி உண்டாகும்‌. 
5016196!'5 100106 ௨7௦10: 
ஸ்பிரெங்கல்‌ தோள்‌ திரிபு 
பிறவியிலேயே தோள்‌ திரிப 
டைந்து, தோள்பட்டை திரிப 
டைந்து, தோள்பட்டை நிரந்தர 
மாக அளவுக்கு மீறி உயர்ந்‌ 
திருத்தல்‌. இது பிறவி உறுப்புச்‌ 
சீர்கேடுகளுடன்‌ தொடர்பு 
உடையது. எ-டு: கழுத்துப்‌ பக்க 
விலா எலும்பு இருத்தல்‌ அல்‌ 
லது முள்ளெலும்பு இல்லா 
திருத்தல்‌. 

5றப2 : தொண்டை நோய்‌; செரி 
யா சீதபேதி : வெப்ப மண்டலத்‌ 
தொண்டை நோய்‌. நாக்கு 
அழற்சி, செரியாமை, உடல்‌ 
நலிவு, குருதிச்சோகை, கொழுப்பு 


டட வைகையை யா யமாமா டாட 


50பா10ப5 018௦62 
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மலப்போக்கு அகியவற்றுடன்‌ 
தொடர்புடையது. 


$0பா!1௦ப5 0/8ார௦63 : போலி 
வயிற்றுப்‌ போக்கு : திண்மமான 
மலத்துடன்‌ சேர்ந்த திரவமலம்‌ 
வெளியேறுதல்‌. பெரும்பாலும்‌ 
குழந்தைகளுக்கும்‌ முதியவர்‌ 
களுக்கும்‌ இது ஏற்படுகிறது. 
50ப8௱௦0௦/ப௱ா |/யா௦([0ா : 
செதிள்மேலணுசந்திப்பு : தொண்‌ 
டையின்‌ மூக்குப்‌ பகுதி, 
உணவுக்‌ குழலிரைப்பைச்‌ சந்தி, 
கருப்பைக்‌ கழுத்து மற்றும்‌ 
குதம்‌ அகியவற்றில்‌ ஏற்படும்‌ 
செதிள்மேலணு அடுக்குசுரப்பு, 
சரப்பி மேல்‌ அணு அடுக்காக 
மாறும்‌ பகுதி. 


500௮௦01168! : செதிள்சுவர்‌ 
பற்றிய : பொட்டெலும்பின்‌ 
செதிள்‌ பகுதி மற்றும்‌ மண்‌ 
டைப்‌ பக்க எலும்பு தொடர்‌ 
பான. 


50ப2111109 : சம்மணமிடல்‌ : நீலம்‌ 
பாரிக்கும்‌ இதய நோயுள்ள 
குழந்தை குறிப்பாக, ஃபேல்‌ 
- லோநால்‌ நோய்‌ நிலையில்‌ 


திடீர்‌ குருதி ஆக்ஸிஜன்‌ குறை 


வில்‌, மேற்கொள்ளும்‌ நிலை. 


வல இட. குருதிப்‌ பாய்வைக்‌ 
குறைக்கு, உடல்‌ நாளத்‌ தடையை 
அதிகரித்து, நுரையீரல்‌ குருதி 
ஓட்டம்‌ அதிகரித்து மூச்சுத்‌ 
துணறலைக்‌ குறைக்கிறது. 


5006621109 160410ப6 : அழுத்‌ 
தும்‌ செய்முறை : அண்குறை 
முகைக்குக்‌ கழே அழுத்துவதன்‌ 
மூலம்‌ விந்து முந்துதலைத்தடுத்தல்‌. 
50ப௱ : செதிள்‌(சிம்பு) : செதிள்‌ 
போன்ற எலும்புப்‌ பகுதி. 
50ப8௱25௮! : செப்பை எலும்பு : 
செதிள்‌ போன்ற செப்பை 
எலும்புப்‌ பகுதி. 

$0ப௦ப5 : செதிள்‌ படலம்‌ 
உடலின்‌ புறப்‌ பரப்புகளை 
மூடியிருக்கும்‌ சுரப்பிகளற்ற 
செதிள்‌ போன்ற புறப்படலம்‌. 


501115 : அல்லிப்பூண்டு : சிறுநீர்‌ 


' தூண்டும்‌ மருந்தாகவும்‌, பேதி 


0ருந்தாகவும்‌ பயன்படும்‌ 
அல்லியினப்‌ பூண்டு. 

50பொ% : மாறுகண்‌ ஒருக்‌ 
கணிப்புக்‌ கண்‌; பக்கவாட்டுப்‌ 
பார்வை. கண்விழித்‌ தசைகள்‌ 
ஒருங்கிணைந்து இயங்காத 
காரணத்தால்‌, இரு கண்களின்‌ 
பார்வை அச்சுகளும்‌ பொருள்‌ 
புள்ளியில்‌ சந்திக்காமல்‌ இருத்தல்‌. 
5120॥1/ந/ : நிலைப்பு; திடநிலை : 
மாற்றத்தைத்‌ தடுக்கும்‌ அல்லது 
நிலையாயிருக்கும்‌ நிலை. 
51900240 8066௦0 : திக்குவாய்‌ 
சொற்களிடையே இடைவெளி 
விட்டுப்பேசுதல்‌ அணும 
உள்ளரிக்‌ காழ்ப்பு, மூளை 





51201/ப௱ 
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நோய்‌ போன்றவற்றின்போது 
இது உண்டாகிறது. 

5(201ப௱ : நோயின்‌ பருவம்‌ 
நோய்‌ வளர்ச்சியில்‌ ஒரு காலம்‌ 
அல்லது படிநிலை. 
51206 : நோய்நிலை; படிநிலை : 
1, நோயின்‌ வளர்நிலையில்‌ ஒரு 
பருவம்‌. 2. கொடும்‌ புற்றுப்‌ 
பரவலின்‌ பரவு மற்று விரிவு 
நிலை. 3. நுண்ணோக்கியில்‌ 
பரிசோதனை செய்வதற்கான 
சில்தகடு வைக்கும்‌ பகுதி. 
51800615 : தள்ளாட்டம்‌ 
அழுத்தத்‌ தளர்வு நோயில்‌ 
உண்டாகும்‌ தலைகற்றல்‌ மற்றும்‌ 
மனக்‌ குழப்பம்‌. 

51201௦ 081/0ப1ப5 : மான்கொம்‌ 
புக்‌ கல்‌ : சிறுநீரக வட்டில்‌ புல்‌ 
லிப்பகுதியை நிறைக்கும்‌ விரிந்த 
மரக்கிளை போன்ற மக்னீசியம்‌ 
அம்மோனியம்‌ ஃபாஸ்‌ஃபேட்‌ 
டாலான சிறுநீரகக்கல்‌. 


5$2081% 1000 87௩8௦6 : குடல்‌ 
வளைவுத்‌ தேக்க நோய்‌ 

அறுவை மருத்துவத்தினால்‌ ஏறி 
படுத்தப்பட்ட குடல்‌ வளைவில்‌ 
உட்பொருட்கள்‌ தேக்கமடைதல்‌. 
இதனால்‌, பாக்டீரி யாக்களின்‌ 
பெருக்கமும்‌, உணவை எர்ப்‌ 
பதில்‌ இடையூறும்‌ உண்டாகும்‌. 


514] : நிறமி; சாயப்பொருள்‌ : 7. 
இசு ஆய்வு மற்றும்‌ நுண்ணு 
யிராய்வில்‌ பயன்படும்‌ சாயப்‌ 
பொருள்‌. 2. உயிரணுக்கள்‌ 
மற்றும்‌ திசு உட்பொருள்களை 
நிறமேற்ற சாயப்பொருளையும்‌ 
மற்ற வினைப்பொருள்களை 
யும்‌ பயன்படுத்தும்‌ செய்முறை. 
5121௮0௦164 : சொட்டு அளவி: 
ஒரு கொடுக்கப்பட்ட அளவு 
நீர்மத்தில்‌ உள்ள சொட்டுகளின்‌ 
எண்ணிக்கை அறியப்‌ பயன்‌ 
படுத்தும்‌ கருவி. 

5121 : காம்பு : ஒரு உறுப்பு அல்‌ 
லது அமைப்புடன்‌ இணைக்‌ 
கும்‌ ஒரு ஒடுங்கிய பகுதி. 
உள : திக்குவாய்‌; கொன்னல்‌. 
(ஊச : திக்குவாயர்‌. 
சர்வா : திக்கிப்‌ பேசுதல்‌ : 
தயக்கத்துடன்‌, ஒலிகளை திரும்‌ 
பத்திரும்பக்கூறும்‌ பேச்சுக்‌ 
கோளாறு. 

51௮0152110 : தர அளவுப்‌ 
பாடு: செந்தரம்‌ : 1. ஒரு குறிப்‌ 
பிட்ட திறனுடைய கரைசலை 
ஒப்பீட்டுக்காக பயன்படுத்தல்‌. 
2. ஒரு மருந்துப்‌ பொருளின்‌ 
தரத்தை உறுதி செய்தல்‌. 
(805141! : இயங்காநிலை; செய 
லற்ற நிலை : இயக்க நிறுத்தம்‌. 
51 காரா '5 116 : புனித அந்‌ 
தோணிக்‌ கனல்‌ : எரிச்சல்‌ உணர்‌ 
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வும்‌, பின்னர்‌ கைகால்‌ பகுதிகள்‌ 
மரத்துப்‌ போதலும்‌, உடல்‌ 
நடுக்கமும்‌ ஏற்படும்‌ ஒரு நோய்‌. 
ஒட்டுயிர்‌ நச்சுகளின்‌ கலவை 
யினால்‌ இது உண்டாகிறது. 


519051!!! : செயலிலா; இயக்க 
மிலா. 


5(906060101 அங்கவடி 
செவிச்‌ சிற்றெலும்பு அறுவை : 
செவி நோய்களின்போது அங்க 
வடி செவிச்சிற்றெலும்புகளை 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
அகற்றுதல்‌. உடலில்‌ செயற்கை 
உறுப்பு இணைத்தல்‌ மூலம்‌ 
இந்தச்‌ சிற்றெலும்புகளுக்குப்‌ 
பதிலாக வேறு செயற்கை 
எலும்புகளைப்‌ பொருத்தி 
இயல்பான கேட்புத்‌ திறனை 
மீட்கலாம்‌. 


5(8060191 ஈ௦௦॥12211௦1 8130601௦ 
14515 : அங்கவடி செவிச்‌ சிற்‌ 
றெலும்பு விடுவிப்பு : செவி 
நோய்களினால்‌ செயலிழந்த 
அங்கவடி செவிச்‌ சிற்றெலும்பு 
களை விடுவித்தல்‌. 
5180600101 அங்கவடித்‌் 
துளைப்பு : அங்கவடி எலும்பின்‌ 
அடித்தட்டில்‌ ஒரு சிறு துளை 
அறுவை மூலம்‌ செய்தல்‌. 
518065 : அங்கவடி செவிச்‌ 
சிற்றெலும்பு : நடுக்காதிலுள்ள 


... அங்கவடிவச்‌ செவிசிற்றெலும்பு. 
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518001௦000 ப5 : வட்ட பாக்‌ 
டீரியா : காயங்களிலும்‌ கழலை 


சிவப்புக்‌ குருதி நுண்ணுயிர்‌ 





வட்ட பாக்டீரியா 


களிலும்‌ நோய்த்‌ தொற்று 
உண்டாக்கும்‌ வட்டவடிவ 
பாக்டீரியாக்கு குழுமங்கள்‌. 


518091௦06௱2': ஸ்டேபிலோ 
காக்கஸ்‌ தோல்‌ தொற்று 
தோலின்‌ ஸ்டேபிலோகாக்கல்‌ 
கிருமித்‌ தொற்று. 
512041௦061 : ஸ்டேஃபிலோ 
லைசின்‌ : ஸ்டேஃபிலோகாக்‌ 
கஸ்‌ கிருமி உண்டாக்கும்‌ குருதி 
யழிவுப்‌ பொருள்‌. 
508007941௦ : கருவிழிப்‌ பிதுக்கம்‌: 
கண்ணின்‌ வெண்விழிக்‌ கோணத்‌ 
தின்‌ புறத்தோல்‌ வெண்விழி 
பிதுங்கியிருத்தல்‌. 





51800101௦1] 


512010/100௦017 : உள்நாவறுவை : 
1. உள்நாக்கு அறுவை. 2. கண்‌ 
துருத்தம்‌ பகுதியை வெட்டி 
பயெடுத்தல்‌. 

5131௪ : தைப்புக்‌ கருவி : தையல்‌ 
போடாமல்‌, குடல்‌ பகுதியை 
இணைக்கும்‌ ஓரளவு தானி 
யங்கு கருவி. 

512101 : மாச்சத்து : உருளைக்‌ 
கிழங்கு, அரிசி, சோளம்‌ ஆகிய 
வற்றில்‌ இருக்கும்‌ கார்போ 
ஹைட்ரேட்‌. கஞ்சிப்‌ பசையிடு 
வதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
ஏரவல110 : பட்டினி கிடத்தல்‌ : 
உணவுண்ணாமல்‌ நீண்ட நாட்‌ 
களுக்கு இருப்பதால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ ஊட்டக்‌ குறைபாடும்‌, 
எடையிழப்பும்‌. 

512515 :1. குருதியோட்ட நிறுத்தம்‌; 
தேக்கநிலை : இரத்தவோட்டம்‌ 
தேக்கமடைதல்‌. 2. மலத்தேக்கம்‌: 
இரைப்பை சரியாகச்‌ சுருங்கி 
விரியாததால்‌ ஏற்படும்‌ மலச்‌ 
சிக்கல்‌. 

512110 : அசைவிலா. 

512105 : நிலையியல்‌. 


5(94020005140 : சமநிலை கேட்பு 
பற்றிய : சமநிலை மற்றும்‌ 
கேட்டல்‌ தொடர்பான. 

5190001113 : செவிக்கல்‌ : செவிச்‌ 
சிறுபை மற்றும்‌ நுண்மையில்‌ 
ஒட்டிக்‌ கொண்டுள்ள கால்‌ 
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சியம்‌ கார்பனேட்‌ மற்றும்‌ 
புரதத்‌ துகள்கள்‌. 

810 : பாலுறவு நோய்கள்‌ : பாலுறவு 
மூலம்‌ பரவும்‌ நோய்கள்‌. 
512006 : கண்துருத்தமானி : 
கண்துருத்தமானி இயல்புக்கு 
மாறான கண்துருத்தத்தின்‌ 
அளவை அறியும்‌ கருவி. 
542105 851/7211005 : நீடித்த 
ஈளை நோய்‌; தொடரும்‌ இழுப்பு 
நோய்‌. 

5121ப 56011201105 : இடையறா 
வலிப்பு நோய. 


5163! : தடமாறி குருதியோட்டம்‌. 


562401111068 கொழுப்பு 
மலப்போக்கு; கொழுப்பு மல 
பேதி: பல்வேறு எர்ப்புக்‌ 
கோளாறினால்‌, வெளிறிய, 
பெருத்த, பசையுடைய கெட்ட 
நாற்றமுடைய மலம்‌ கழிதல்‌. 
ஒ162100616.:; அண்ட வாயு 
விரைப்பை வீக்கம்‌. 

56200௨ : விதைவீக்கம்‌ 
பையிலுள்ள விதை வீக்கம்‌. 
5129007095 : பிட்டக்கொழுப்புப்‌ 
புடைப்பு. 

5162101௦௦3 : மஞ்சல்‌ பேதி. 
5(00001018 : முறைக்காய்ச்சல்‌ 
கொசு : முறைக்‌ காய்ச்சலை 
(மலேரியா) பரப்பும்‌ ஒருவகைக்‌ 


கொசு இனம்‌, இந்த ஒட்டுயிர்‌ 


த த அ அ பப பப ப ப ப  டடபயியயயயயய வையக 


5161-6... 





பெரும்பாலான வெப்ப மண்டல 
நாடுகளிலும்‌, வெப்பமண்டலம்‌ 
சார்ந்த நாடுகளிலும்‌ காணப்‌ 
படுகிறது. 

5161 -டவஙவாராவ ஜாரா : 
துணைமை மாதவிடாய்‌ தோன்‌ 
றாமை : வாழ்க்கையின்‌ இருபது 
அல்லது முப்பது வயதுகளில்‌ 
உண்டாகும்‌ மலட்டுத்தன்மை. 
இருபுறமும்‌ அண்டப்பையில்‌ 
பல நீர்க்கட்டி கருவகங்கள்‌ 
மயிரடர்த்தி அகியவை தோன்‌ 
தல்‌. இது சில சமயம்‌ ஆப்பு 
அறுவை மூலம்‌ குணப்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

(611816 : விண்மீன்வடிவ : நட்சத்‌ 
திர வடிவ, ரோசாவடி.வ வரிசை 
யமைவு, குப்லஃபெர்‌ அணுக்கள்‌ 


மற்றும்‌ தரரகையணுக்கள்‌ போன்ற 


விண்மீன்‌ வடிவ உயிரணு. 


516[180'5 5101 : இமையாமை 
நோய்‌ : இயல்புக்குமீறிக்‌ கண்‌ 
விழிபிதுங்கியிருக்கும்போ து, 
நோயாளி இயல்பான அளவு 
கண்ணிமைக்காமலும்‌, கண்ணி 
மைகளை முழுமையாக மூடா 
மலும்‌ இருக்கும்‌ நிலை. 

516 0615 : மூல உயிரணுக்கள்‌ : 


உடலிலுள்ள மற்ற உயிரணுக்கள்‌ 


அனைத்திற்கும்‌ தோற்றுவாயாக 


அமைந்துள்ள உயிரணுக்கள்‌, 


எலும்பு, குருத்தெலும்பு, ஈரல்‌ 
குலை, நரம்பு, குடல்நாளம்‌, 


நுரையீரல்‌, மயில்‌ உயிரணுக்‌ 
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கள்‌ ஆகிய அனைத்தும்‌ இந்த 
அதார உயிரணுக்களிவிருந்தே 
தோன்றுகின்றன. மனித மூல 
உயிரணுக்களைத்‌ தனிமைப்‌ 
படுத்தி, குறிப்பிட்ட. உயிரணுக்‌ 
களை ஆய்வுக்கூடத்தில்‌ வளர்க்‌ 
கலாம்‌; இவற்றை நோயுற்ற 
இரத்த, தசை, நரம்பு உயிரணுக்‌ 
களுக்குப்‌ பதிலாக மாற்று 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
பொருத்தலாம்‌. ப 
518௦080189 : இடது பக்க 
மார்புவலி. 


500515 : குறுக்கம்‌; இரைப்பை 
காப்பு; வாயில்‌ சுருக்கம்‌ : முன்‌ 
சிறு குடல்‌ புண்ணைக்‌ குணப்‌ 
படுத்தும்‌ போது வடுத்திசு 
உருவாகி இரைப்பை வாயில்‌ 
காப்பு சுருங்குதல்‌. 
5121௦114௨2! : வெப்பந்தாங்கு : 
உடல்வெப்பநிலையில்‌ கிறி 
தளவி மாற்றங்களை மட்டும்‌ 
தாங்கமுடி கிற. 

5160014018% : குறுகிய மார்பு : 
ஒரு ஒடுங்கிய குறுகிய மார்புக்‌ 
கூடு. 

506051 : ஸ்டெப்சின்‌ : கொழுப்‌ 
பை கொழுப்பு அமிலங்களாக 
வும்‌, கிளிசரைனாகவும்‌ பகுக்கக்‌ 
கூடிய ஒரு பொருள்‌. இது 
கணைய நீரில்‌ உள்ளது. 
5160001111 : ஸ்டெர்கோபிலின்‌ : 
மலத்தின்‌ பழுப்பு வண்ண 





51610001111௦081 


நிறமி. இது பித்தநீர்‌ நிறமி 
களிலிருந்து தோன்றுகிறது. 
ஏ1670001117௦02 : ஸ்டெர்க்கோபி 
லினோஜென்‌ : மலத்தில்‌ வெளிப்‌ 
படும்‌ பொருள்‌. நுண்ணுயிரிக்‌ 
குழுமத்தால்‌ ஒன்றிணைந்த 
பிலிரூபினின்‌ வளர்சிதை மாறி 
றத்தால்‌ உண்டாகிறது. 
2181001206005 (5167100181) 
மலம்‌ சார்ந்த : மலத்தைப்‌ 
போன்ற. 


(80௦2 : மலக்கட்டி : இறு: 


கிய மலம்‌ பெருங்குடலில்‌ நேர்க்‌ 
குடலில்‌ குவிந்து, வயிற்றுக்‌ 
கட்டி போன்ற தோற்றம்‌. 
5(67603ப50ய/4211௦8 : திட்பக்‌ 
கேட்பு : மார்பில்‌ பல பகுதி 
களில்‌ வைத்து (ஸ்டெதாஸ்‌ 
கோப்பின்‌) கேட்புக்‌ கருவியின்‌ 
இரு மார்புப்‌ பகுதிகளைக்‌ 
கொண்டு கேட்டல்‌. 
5276050006 : திட்பக்காட்சிக்‌ 
கருவி : ஒரு பொருளின்‌ ஒன்று 
போன்ற இரு உருவங்களை 
இணைத்து. பொருட்களின்‌ 
திடத்தின்‌ மைய பரிமாணத்‌ 
தை வெளிப்படுத்திக்‌ காட்டும்‌ 
ஒரு கருவி. 

51012012011௦ : துல்லியமாய்‌ இட 
மறியும்‌ : 1. மூளைத்‌ திசுவிழப்பு 
அறுவை தொடர்பான. த 
வெளியில்‌ துல்லியமான இட 


மறியும்‌ தன்மையுடைய. 
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5(816012011௦ பாரு : மூளைத்‌ 
திசுவிழப்பு அறுவை : வாதம்‌, 
பன்முக அ௮ணும உள்ளரிக்‌ 
காழ்ப்பு. காக்கை வலிப்பு 
போன்ற நோய்களில்‌ திசுக்‌ 
களைக்‌ கண்காணிப்பதற்கு அல்‌ 
லது அழிப்பதற்கு மூளையில்‌ 
ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில்‌ மின்‌ 
முனைகளையும்‌, துளைக்கருவி 
கொண்ட குழாய்‌ கருவிகளை 
யும்‌, செலுத்துதல்‌, இதனால்‌ 
வலியைக்‌ குறைக்கலாம்‌. 

58616 : ஸ்டெரட்ஸ்‌ : நோய்‌ 
நுண்ம ஆய்வெடுப்புகி கசிவு 
நீர்மத்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
இதில்‌ 70% ஐசோப்புரோப்பில்‌ 
ஆல்ககால்‌ அடங்கியுள்ளது. 


ஊதிகுத்துவதற்குமுன்பு 


இதனைத்‌ தோலில்‌ தடவி 
காயவிடப்படுகிறது. 

9120102| : ஸ்டெரிக்கால்‌ : மேற்‌ 
பரப்பைச்‌ சுத்தம்‌ செய்வதற்கு 
மட்டும்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ கரையக்‌ 
கூடிய கரியக்காடிக்‌ கூட்டுப்‌ 
பொருளின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
516116 : நுண்ணுயிரற்ற; மலடான: 
நோய்‌ நுண்மங்கள்‌ ஒழிக்கப்‌ 
பட்ட இனப்பெருக்கத்திறனற்ற. 
(ஊரு : மலட்டுத்தன்மை; 
நுண்ணுயிரற்ற : இனப்பெருக்கத்‌ 
திறன்‌ இன்மை. 

_(எாரி/220௦ஈ : நுண்ணுயிர்‌ அகற் 
றல்‌ ; கிருமி நீக்கம்‌; கருத்தடை 


அறுவை; மலடாக்கல்‌ : நோய்க்‌ 


ப பத த ப பபப 


5162(|/267 
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கிருமிகளை அழித்தல்‌. கருத்‌ 
தரிப்பதைத்‌ தடுப்பதற்கான 
அறுவை மருத்துவம்‌. 
5161111221 : கிருமி அழிப்புக் 
கருவி; கிருமி நீக்கி; தூய்மை 
யாக்கி : நோய்‌ நுண்மங்களை 
ஒழிக்கும்‌ பொருள்‌. 

5181 வ/019 : மார்புவலி. 


512௦05 : மார்பொட்டு 
முன்மார்புச்‌ சுவரில்‌ ஒட்டியி 
ணைந்துள்ள ஒட்டிய இரட்டையர்‌, 
5181௦25010 : மார்பெலும்பு 
கூம்பு முனைத்‌ தசை. 
51211௦௦131 ப1[27 : மார்பு-கழுத்‌ 
தெலும்பு சார்ந்த : மார்பெலும்பு, 
கழுத்துப்பட்டை எலும்பு 
தொடர்புடைய. 


51611௦ 01610௦251010 ஈப5௦16 : 
கழுத்து வார்த்தசை : மார்‌ 
பெலும்பு கழுத்துப்பட்டை 
எலும்பு இவற்றிலிருந்து எழுந்து, 
பொட்டெலும்பின்‌ கூம்பு 
முனைப்புக்குள்‌ செருகிக்கொள்ளும்‌ 
ஒரு வார்‌ போன்ற கழுத்துத்‌ தசை. 
5160005121 : மார்பு-விலா 
எலும்பு சார்ந்த : மார்பெலும்பும்‌, 
விலா எலும்புகளும்‌ தொடர்புடைய 
518ஈ௦06/வோயி2! : மார்பெலும்பு 
இதயஉறை : மார்பெலும்பு மற்றும்‌ 
இதயச்‌ சுற்றுறை தொடர்பான. 


518ஈ014171010 : மார்புதைராய்டு 
பற்றிய : மார்பெலும்பு மற்றும்‌ 


தைராயிடு குருத்தெலும்பு 
அல்லது சுரப்பி தொடர்பான, . 
5187ஈ010ஈட : மார்பெலும்பு அறு 
வை : மார்பெலும்பை அறுவை 
மருத்துவம்‌ மலம்‌ பிளத்தல்‌. 
506ஈப௱ : மார்பெலும்பு; மார்புநடு 
வெலும்பு : விலா எலும்புகளை 
இணைக்கும்‌ மார்பு நடுவரை 
எலும்பு. 





மார்பெலும்பு 


516 ஈப1211௦ஈ : தும்மல்‌. : 

5[6ர ர பர்‌81116 (512ரப(91௦07) : 
தும்மல்‌ பொருள்‌ : தும்மல்‌: 
தூண்டும்‌ பொருள்‌. 


கவை கைவ கைவ கைவ ட படட 


5(610105 
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51810105 : இயக்க ஊக்குநீர்‌; 
இயற்கை இயக்குநீர்கள்‌ : கொழுப்புப்‌ 
பொருளுடன்‌ (கொலஸ்டிரால்‌) 
தொடர்புடைய இயற்கையாக 
ஊறும்‌ வேதியியல்‌ பொருட்களின்‌ 
தொகுதி. இதில்‌, பாலுறவு 
இயக்குநீர்கள்‌ (ஹார்மோன்‌), 
அண்ணீரகப்‌ புற உறுப்பு 
இயக்கு நீர்கள்‌, பித்தநீர்‌ அமிலங்‌ 
கள்‌ போன்றவை அடங்கும்‌. 
5(6௩01 : குறட்டை; ஓசை மூச்சு : 
உறங்கும்போது மூச்சு விடு 
கையில்‌ குறட்டை விடுதல்‌. 
$(6%01௦ப5 : குறட்டைவிடும்‌. 


'$(211050006 : மார்பளவி; இதயத்‌ 
துடிப்புமானி; மார்பொலிமானி; 


மார்பளவி 


நாடிக்குழல்‌; மார்பு ஆய்லி 
இதயத்‌ துடிப்பினை ஆராய்‌ 
வதற்கான கருவி. 
8161109011 : மார்பு வளைவு 
மானி : மார்புக்கூட்டின்‌ வளை 
வினை அளக்கும்‌ கருவி. 
5161100810 மார்பொலி 
வரைவி: மார்பியக்க வரைவி. 


1ன்ரள்‌ : மார்புவிரிவுமானி: 
மார்புக்‌ கூட்டின்‌ சுற்றளவு 
அல்லது விரிவளவை அளக்கும்‌ 
கருவி. 
54611௦50001௦ : இதயத்துடிப்பு 
சார்ந்த. 

512(10600015 : இதயத்துடிப்பு 
ஆய்வர்‌. 
5(6(10001/50006 : 
மலிபொலிமானி. 


510௦16 : இதய இரத்தக்‌ குழாய்‌ 
மிகு துடிப்பு. 

5(1006201216 : ஸ்டிபோகாப்டேட்‌: 
குடலில்‌ நத்தைக்‌ கிருமி நோயைக்‌ 
குணப்படுத்துவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ மருந்து. 

51600௨ : ஸ்டிபோஃபென்‌ : 
குடலில்‌ நத்தைக்‌ கிருமி நோ 
யைக்‌ குணப்படுத்துவற்கான 
கருமிளை (ஆன்டிமனி) கூட்‌ 
டுப்‌ பொருள்‌. _ 


பல்முனை 


5611050006 : நாடிக்குழல்‌; 
இதயத்துடிப்பு மானி; மார்பு ஒலி 


ப்‌ 


ன ததத வபபப்்டடடப்யபயயயயயைை 


51611050004/ 


மானி; மார்பு ஆய்வி : இதயத்‌ 
துடிப்பினை அராய்வதற்கான 
கருவி. 


51211௦5000/ : இதயத்துடிப்பு 
ஆய்வியல்‌ : இதயத்துடிப்பினை 
ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. 
5161100207 : மார்பு இயக்‌ 
வரைவி. 


501114: விரைப்பான. 
8(/11060% : விரைப்பான கழுத்து. 


50/0௨ : கறை : 7. ஓரு நோயி 
ருப்பதற்கான வெளித்தெரியம்‌ 
சான்று. 2. தோலில்‌ ஒரு புள்ளி 
அல்லது கறை. 

5110218 : நோய்த்‌ தழும்பு 
நோயினால்‌ உண்டாகும்‌ தழும்‌ 
புகள்‌ அல்லது வடுக்கள்‌, பிறவி 
யிலேயே ஏற்படும்‌ உருத்திருபு 
கள்‌, குறிகள்‌. 

51110௦98101 : ஸ்டில்போயஸ்டி 
ரால்‌ : செயற்கைக்‌ கருப்பை 
இயக்குநீர்‌ (ஊஸ்டிரோஜன்‌) 
முன்வாயில்‌ சுரப்பிப்‌ புற்றுக்குக்‌ 
ிகொடுக்கப்படுகிற து. 

51110௦ : இறந்து பிறந்த 
செத்துப்‌ பிறந்த, 

51118 0156856 : ஸ்டில்நோய்‌ 
பிரிட்டிஷ்‌ மருத்துவர்‌ சர்‌ 
ஜார்ஜ்ஸ்டில்‌ பெயர்‌ கொண்ட 
இளம்‌ பருவ மூட்டுவாத 
அழற்சி. 
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511 ய8* : கிளர்ச்சி மருந்து 
ஊக்கி; கிளரி; உந்தி : கிளர்ச்சி; 
பூட்டும்‌ மருந்து; தூண்டி 
மெழுப்பும்‌ உணவு; எழுச்சி 
யூட்டும்‌ குடிவகை போன்றவை. 
51 ப/216 : செயலூக்கு தூண்டு : 
ஒரு உறுப்பு அல்லது அமைப்‌ 
பின்‌ இயக்கச்‌ செயலை அதி 
கரித்தல்‌. 

5/௱யி// : தூண்டுவித்தல்‌ : 7. 
உடல்‌ அல்லது அதன்‌ பகுதி 
களை இயக்கச்‌ செயலை அதிகரிக்க 
எழுப்புதல்‌. 2. தூண்டப்படும்‌ நிலை 
51/6 : தூண்டுபொருள்‌ உந்து: 
உயிர்த்தசை இயக்கத்தைத்‌ 
கதுரண்டுகிற பொருள்‌. 

511109 : கொட்டு : 1. தோல்‌ 
துளைப்பால்‌ ஏற்படும்‌ திடீர்‌ 
கூர்வலி. ல கொட்டும்‌ 
உயிரியின்‌ நச்சமைப்பு. 3. ஒரு 
காயத்தை ஏற்படுத்தும்‌ உறுப்பு. 
50/00 : 1. விலரக்‌ குத்தல்‌ நோய்‌ : 
உணவு உண்டவுடன்‌ ஓடுவதால்‌ 
உண்டாகும்‌ பக்கவாட்டுக்‌ குத்து 
வலி. 2. தையல்‌: : தைத்து 
இணைத்தல்‌. 

5101011௦1௦ : அடிப்படையியல்‌ 
தனிமவியல்‌ திசுக்களின்‌ 
அணுப்பொருள்களின்‌ இயக்க 
வியல்‌. 

5101465-&0௮௨௱5 001௦06 
குருதிமயக்கம்‌ : குருதியழுத்தக்‌ 





51019 
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குறைபாட்டினால்‌ உண்டாகும்‌ 
உணர்விழப்பு. இதய நாடி 
அடைப்புள்ள நோயாளிகளுக்கு 
இது ஏற்படுகிறது. இது கடுமை 
யானால்‌ நோயாளிக்கு வலிப்பு 


உண்டாகி உணர்விழந்து விடுவார்‌. 
51012 : வாய்புழை : ஒரு புழை, 
திறப்பு. 


ர 


7 






வாய்புழை 


(௦௮ : இரைப்பை; அகடு: 
வயிறு £ரணக்‌ குழாயில்‌ 
மிகவும்‌ விரிவடைந்த பகுதி, 
உணவுக்‌ குழாய்க்கும்‌ சிறு 
குடலுக்கும்‌ இடையில்‌ அமைந்‌ 
துள்ளது. இதன்‌ சுவர்‌, உளனீர்‌ 
மென்சவ்வு, தசை, சளிச்சவவு, 
அடிச்சளிச்சவ்வு ஆகிய நான்கு 
படலங்களின்‌ உள்வரிப்பூச்சு 
களைக்‌ கொண்டது. 


5400201-8016 : வயிற்றுவலி. 


5108011-0௦ 0 சிறுகுடல்‌ 
அழற்சி இருமல்‌. 
5102012101 : வயிற்றுவலி 


வயிற்றில்‌ வலியுண்டாதல்‌. 
50201 0341௦ ஈர : இரைப்‌ 
பை நரம்பு வளையம்‌. 
5100301105 : செரிமான மருந்து 
கள்‌; பசியூக்கி; பசி தூண்டி : செரி 
மானத்திற்கு உதவுகிற மருந்துகள்‌. 
510201-(ப0௨ : இரைப்பை 
தூய்மைக்‌ குழாய்‌. 

(02! : வாய்ப்புண்‌; வாய 


“அழிற்சி. 

5101180100] வாய்நோய்‌ 
மருத்துவவியல்‌. 

91002௮! பள : புழைவாய்ப்புண்‌: 


இரைப்பை நடு சிறுகுடலி 
ணைப்பிடத்தில்‌ புண்‌. 
510012121012 : வாய்வலி : வாயில்‌ 
உண்டாகும்‌ வலி. 

24௦௱2(18/6 : வாய்ப்புண்‌; வாய்‌ 
அழற்சி . ரைபோஃபிளேவின்‌ 
பற்றாக்‌ குறையினால்‌ வாயில்‌ 
வெடிப்பு ஏற்பட்டு புண்‌ 
அல்லது வீக்கம்‌ உண்டாதல்‌. 
5000240060 : வாய்‌ மூலம்‌ 
வாயும்‌ மூக்குக்குழிவறையும்‌ 
உண்டாகவிருக்கும்‌ பொது 
வமைப்பு. 


51021௦ 00/81௦ 
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5102100129 : வாய்நோவு 
வாயில்‌ வலியுண்டாதல்‌. 


51012௦921/1௦ : வாய்த்தாடை 
சார்‌ : வாயையும்‌ தாடையையும்‌ 
சேர்த்துக்‌ குறிக்கும்‌. 
51001201௦0 : வாய்‌ நோயியல்‌ : 
வாய்‌ மற்றும்‌ அதன்‌ நோய்கள்‌ 
தொடர்பான மருத்துவப்‌ பிரிவு. 
51012810௦2 : வாய்க்குருதி 
யொழுக்கு : வேற்றிட மாதப்‌ 
போக்குபோல்‌ தோன்றும்‌ ஈறு 
களில்‌ இரத்தம்‌ வடிதல்‌. 
5102401௦0$15 : வாய்ப்பூஞ்‌ 
சனத்தொற்று : வாய்க்குழிவறை 
யின்‌ பூஞ்சன நோய்‌. 
5100௦௦6008/ப5 : வாய்த்தலை : 
வாயும்‌ தாடையம்‌ அரைகுறை 
யாக வளர்ந்துள்ள முதிர்கரு. 
$(0௱௦06ப௱ : வாய்முதல்‌ 
வாயின்‌ முன்பகுதியாக உருவாக 


யிருக்கும்‌ கருவின்‌ தலைமுனை . 


யிலுள்ள வெளி அணுப்படலக்‌ 
குழிவு. 

510௱ : புயல்நிலை : 1. அறிகுறிகள்‌ 
மிகைப்படுத்தல்‌. 2. ஒரு நோய்‌ 
வளர்‌ நிலையில்‌ தவிர திருப்பம்‌. 
51001 : ஸ்டோமி : ஒரு திறப்பை 
உருவாக்கும்‌ அல்லது ஒரு 
இடைத்தொடர்பு குறிக்கும்‌ 
கூட்டுச்‌ சொல்‌. 

51006: கல்‌ : உடலின்‌ உள்‌ 
உறுப்புகளில்‌ ஏற்படும்‌ கற்கள்‌. 


இது கனிமப்‌ பொருளின்‌ சேர்க்‌ 
கையால்‌ திசுக்களுக்குள்‌ உண்‌ 
டாகலாம்‌. கற்கள்‌ நாளங்களில்‌ 
நகரும்போது வலியும்‌ அடைப்‌ 
பும்‌ நிகழும்‌. 

51001 : கழிமலம்‌; நரகல்‌; மலம்‌. 


5(0௦-1ஈ 01851 : விலா எலும்பு 
முறிவு; புதை குத்து மார்பு 
மார்புக்கூட்டெலும்புகளில்‌, 
முன்புறம்‌ அல்லது பின்புறம்‌ 
பல முறிவுகள்‌ ஏற்படுதல்‌ அல்‌ 
லது அத்தகைய முறிவுகளின்‌ 
கலவை. 

5(19015௦௱௦்‌£ா : மாறுகண்‌ 
அளவி : மாறுகண்‌ நிலையை 
அளக்கும்‌ கருவி. 


511201 1ப5 : 


மாறுகண்‌ : கண்‌ 
களால்‌ ஓரிடத்தில்‌ நிலைத்து 
நிற்க முடியாமை; ஒருக்‌ 


கணிப்புப்‌ பார்வை. 


5119001010 : மாறுகண்‌ அறுவை: 
ஒருக்கணிப்புப்‌ பார்வையை சரி 
செய்ய, ஒன்று அல்லது மேற்‌ 
பட்ட கண்கசைகள்‌ அல்லது 
அவற்றின்‌ தசை நாண்களை 
வெட்டுதல்‌. 


5(1219/1% 160 ரல/5ரா9 (651 : காலை 
நேரே மேல்தூக்கும்‌ சோதனை : 
இடுப்பு நரம்பு பாதிப்பில்‌ 
நோயாளி நீட்டிய காலை 
மேலே தூக்குவதைத்‌ தடுக்கும்‌ 
வலி நிலை. பரிசோதிப்பவரின்‌ 


கை கொண்டு நீட்டிய காலை : 


511219 (பட்ப/€ 
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மேல்‌ தூக்க முடியாததற்குக்‌ 
காரணம்‌ தண்டுவட நரம்பு 
வேர்கள்‌ சிக்கிக்கொள்வதாகும்‌. 
517210141பமப!6 : நேர்‌ நுண்குழல்‌: 
விரைவில்‌ வளைவிந்தணுக்குழ 
லிருந்து விரைவலைச்‌ செல்லும்‌ 
ஒரு நாளம்‌. 

ஏவா : தசை நலிவு; திணறல்‌; 
மிகை முயற்சி : அளவுக்குமீறிய 
உடல்‌ முயற்சி காரணமாகத்‌ 
தசைகளில்‌ ஏற்படும்‌ நலிவு. 
51உ௱௦ாரியா : ஊமத்தை 
ஊமத்தைச்‌ செடி; ஊமத்தை 
இலையிலிருந்து எடுக்கப்படும்‌ 
கபநோய்‌ மருந்து. 

5112101216 ௦/2 : நெரிப்புப்‌ 
பிதுக்கம்‌ : பிதுக்கத்தில்‌ ஏற்படும்‌ 
நோய்‌. 

5081012120 : நெறிக்கப்பட்ட : 
மூச்சுக்குழாய்‌ குறுக்கப்‌ போது 
மான காற்று செல்வதைத்‌ 
தடுக்கும்‌ நிலை அல்லது ஒரு 
பிதுக்கத்தில்‌ சிரை வடி.ப்பை 
அடைக்கும்‌ நிலை. 
51வாரப12110ஈ : நெரிப்புத்‌ தடை 
முறுக்கம்‌ : அழுத்தத்தின்‌ மூலம்‌ 
குருதியோட்டத்தைத்‌ தடுத்தல்‌. 
518 : நீர்க்கடுப்பு; சொட்டுச்‌ 
சிறுநீர்‌ : சூடு பிடி ப்பதனால்‌ வலி 
யுடன்‌ சிறிதுசிறிதாக சிறுநீர்‌ 
கழியும்நோய்‌. 

5113211160 : அடுக்கமைவு : பல 
அடுக்குகளாக அமைக்கப்பட்ட... 
5421 : படலம்‌; தோலடுக்கு : 
தோலின்‌ புற அடல்‌ படலம்‌. 


எ-டு: சொரசொரப்புப்‌ படுகை; 
வழவழப்புப்‌ படுகை. 


51120 0ு/-௱211 : செம்மறு 
மென்‌ சிவப்பு நிறமான உடலின்‌ 
நிலை மச்சம்‌. 


52வஊாறு 1000ப6 : செந்நாக்கு: 
நாக்கில்‌ தசைப்பற்றுகள்‌ செந்‌ 
நிறச்‌ சிறு முகிழ்கள்‌ நீட்டிக்‌ 
கொண்டிருத்தல்‌. இந்தச்‌ செம்‌ 
படலம்‌ நீங்கியதும்‌ நாக்கு 
முற்றிய ஸ்டிராபரி என்ற 
சிவப்புப்‌ பழம்‌ போன்று 
சிவந்திருக்கும்‌. இது செம்புள்ளி 
நச்சுக்‌ காய்ச்சலின்‌ அறிகுறி. 

54120௦ 3/௱0௦118 : திருப்பிய 
தோற்றம்‌ : கண்ணாடியில்‌ தெரி 
வது போல்‌ பொருட்கள்‌ மறு 
தலையாகத்‌ தோற்றம்‌ தெரிவது. 
5(12010020111ப5 : சங்கிலி வரிசை 
கோல்வடிவக்‌ கிருமி : ஸ்ட்ரெப்‌ 
டோபேசில்லஸ்‌ உருவை வெருவாக 
மாற்றக்கூடிய கிராம்‌. சாயம்‌ 
ஏற்காத நுண்ணுயிரி வகை. 

8(1200000080636 : சங்கிலி 
வரிசை நுண்ணுயிரி : சங்கிலி 
வரிசையாக அல்லது இணையாகத்‌ 
தோன்றும்‌, கிராம்‌ சாயம்‌ 
ஏற்கும்‌ கோளவடிவ நுண்ணுயிரிக்‌ 
குடும்பம்‌. ப 
511200000086018 : சங்கிலிக்‌ 
கிருமிக்‌ குருதி : இரத்தத்தில்‌ 
ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கை இருப்பது. 


ன த பபப 





51160100000ப5 1038 5161600110515 
51120(00000ப5 : சங்கிலிக்கிருமி: | 51160004௦71856 : ஸ்ட்ரெப்டோ 
கிருமிப்‌ பிளப்புக்குப்‌ பின்னரும்‌ | டார்னேஸ்‌ : சங்கிலி நுண்ம 





சங்கிலிக்‌ கிருமி 


ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும்‌ நோய்க்‌ 
கிருமி வசை. இது கிராம்‌ சாயம்‌ 


எடுக்கும்‌ தன்மையுடையது. 


இது பல்வேறு நீளமுடைய 
சங்கிலித்‌ தொடர்களாக அமைந்து 
இருக்கும்‌. இவற்றில்‌ “வியக்கோ 
சிடின்‌' என்ற வகை இரத்தத்தில்‌ 
உள்ள வெள்ளணுக்களைக்‌ 
கொல்லும்‌; 'ஹேமேலிசின்‌' 
என்ற வகை சிவப்பணுக்களைக்‌ 
கெொொல்லும்‌. 

512101 1606001015 : நெகிழ்வுணர்‌ 
விகள்‌. 


511661 எராப5 : தெரு வைரஸ்‌ 


இயல்பான அல்லது ௦ரபணு 
முறையில்‌ மாற்றமடையாத 
வடி.வில்‌ உள்ள வைரஸ்‌. 


51௨014 : வலிமை. 





நொதி 'ஏவகை ஸ்ட்ரெப்டோ 
காக்கஸ்‌ உண்டாக்கும்‌ .என்‌ஏ 
பிளக்கும்‌ நொதி. 


5(160101/356 : சங்கிலிக்கிருமி 
நொதி : சில வகைக்‌ குருதிச்‌ 
சங்கிலிக்‌ கிருமிகளின்‌ வளர்ச்சி 
யிலிருந்து கிடைக்கும்‌ ஒரு 
செரிமானப்‌ பொருள்‌. தசை 
களுக்கிடையிலான திவு 
ஊனீரை விரைவாக அகற்று 
வதற்குப்‌ பயன்படுகிறது. 
5॥1720004௨ : ஸ்ட்ரெப்டோலைசின்‌: 
குருதியழிவு ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கை 
உண்டாக்கும்‌ ஹீமோலைசின்‌. 
5116 0101/௦65 : சங்கிலிப்பூஞ்‌ 
சனம்‌ : பல (நோய்‌) உயிரி 
எதிர்ப்பிகளுக்கு மூலமாக 
உள்ள அக்டினோமைசஸ்‌ 
என்னும்‌ வகை சார்ந்த மண்வார்‌ 
நுண்ணுயிரி வசை. 
$1160101௦1 : ஸ்டிரெப்டோமை 
சின்‌ : ஒரு வகை கிருமிகளி 
லிருந்து கிடைக்கும்‌ கிருமி 
எதிர்ப்புப்‌ பொருள்‌. காச 
நோயைக்‌ குணப்படுத்தப்‌ பயன்‌ 
படுகிறது. 

$16160000515 : திட்ப உணர்வு 
அறிவு : கண்கள்‌ மூடியநிலை 
யில்‌ கையில்‌ வைக்கப்பட்ட 
பொதுவான பொருள்களின்‌ 
அளவு, உருவம்‌, எடை, வடிவம்‌ 
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அவற்றை உணர்ந்துபொருளை 
அடையாளம்‌ காணும்‌ திறமை. 
அது தொடு, இருக்கை, இயக்க 
உணர்வைச்‌ சார்ந்தது. 

511655 : அழுத்தம்‌; அதிர்ச்சி) 
நெருக்கடி : மனநெருக்கடி 
அல்லது உளைச்சல்‌ காரண 
மாக உடலில்‌ ஏற்படும்‌ தளர்ச்சி 
அல்லது தேய்மானம்‌. இது 
உடலியல்‌ அல்லது உளவியல்‌ 
காரணமாக உண்டாகலாம்‌. 


5112101௦ : தூக்குபடுக்கை 
இறந்த, காயம்பட்ட, நோய்‌ 
வாய்பட்டவர்களை தூக்கிச்‌ 
செல்ல உதவும்‌ கருவி பொருள்‌. 
54/2௦ : படுவரி; நிறமிக்‌ கோடுகள்‌: 
அடி வயிற்றின்‌ மேற்பரப்பில்‌ 
ஏற்படும்‌ படுகைக்‌ கோட்டு வரி 
அடையாளம்‌. கருவுற்றிருக்கும்‌ 
போது அடிவயிற்றுத்‌ தோல்‌ 
நீட்சியடைவதால்‌ இது உண்‌ 
டாகிறது. முதலில்‌ இது சிவப்பு 
நிறமாக இருக்கும்‌; பின்னர்‌ 
வெள்ளி போல்‌ வெண்மையாக 
மாறும்‌. 

51₹8120 ஈ௱மாவா வரிச்‌ 
சவ்வுப்‌ படலம்‌. 

51124௦ ஈ௩ப5௦16 : வரித்‌ தசை. 


5111240108 : கரும்வரிக்கோடு: 
கரும்பொருளுடன்‌ வரிக்கோ 
டமைப்புகளின்‌ தொடர்பைக்‌ 


குறிக்கும்‌. 


51101104௦1 : குறைகொள்ளளவு : 
கரைபொருள்‌ கரைப்பான்‌ 
கலக்கும்போது இடை. வினை 
யால்‌ மொத்தக்‌ கொள்ளளவு 
குறைதல்‌. 

5(10ய16 : குறுக்கம்‌; வழியடைப்பு; 
ஒடுக்கம்‌ : நாடி நரம்பு நாளங்‌ 
களில்‌ திசுத்‌ தழும்பு அல்லது 
கட்டி, காரணமாக குழாய்‌ வழி 
குறுகுவதால்‌ உண்டாகும்‌ 
நெரிசல்‌ கோளாறு. 

511101பா௨ 208 : மலக்குடல்‌ 
சுருக்கம்‌. 

$1ரர௦1பாஉ பாள்ரா2 : சிறுநீர்ப்புற 
வழி சிறுத்தல்‌. 

5(7ர௦1யா1521/௦ஈ : உள்‌அளவு குறுக்‌ 
கல்‌ : உள்ளளவைக்‌ குறுக்கும்‌ 
செய்முறை. 

511101பா€0 [851] குறுக்கச்‌ 
சீரறுவை : குடல்‌ குறுக்கத்தை 
நெடுக்கில்‌ &8றி குறுக்காகத்‌ 
தைத்து, விரிவடையச்‌ செய்யும்‌ 
அறுவை. 

5110௦ : கரகரப்பு மூச்சோட்டம்‌; 
மிகை மூக்கொலி; மூச்சிரைப்பு : 
இடுங்கிய வழியில்‌ காற்று 
செல்வதால்‌ உண்டாகும்‌ கரகரப்‌ 
பான ஒலியுடன்‌ மூச்சுவிடுதல்‌. 
உர) 8191 : கயிற்றுக்குறி 
க்ரான்‌ நோயில்‌ எக்ஸ்ரே படத்‌ 
தில்‌ தெரியும்படியான நிறப்‌ 
பொருளின்‌ மெல்லிய கோடு. 


ன த ததவபபபபபப/டப்ப்யயியவயவைமையயகைய 
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5111002206 : வரிவுடல சிறு 
மூளைய : சிறுமூளை மற்றும்‌ 


வரிஉடலம்‌ தொடர்பான. 


(ரஜ : உரி : 1. ஒரு குழல்‌ அல்‌ 
லது கால்வாய்‌ மேலாக வில்லை 
ஒட்டி உட்பொருட்களை 
வெளியேற்றல்‌. 2. ஒரு சிரையை 
அதன்‌ நெடுக்கு அச்சில்‌ தோல 
டியில்‌ வெட்டி யெடுத்தல்‌. 
511016 : மூளை வலிப்பு; மூளை 
வாதம்‌; தாக்கம்‌ : மூளையில்‌ 
இரத்த நாளத்தில்‌ உண்டாகும்‌ 
அடைப்பால்‌ ஏற்படும்‌ திடீர்‌ 
வலிப்பு நோய்‌. இதனால்‌, ஒரு 
புறமாகச்‌ செயலற்ற தன்மை 
யூட்டும்‌ வாத நோய்‌ உண்டாகலாம்‌. 
511௦ : உயிரணுத்தாங்கி 
உயிர்ம உட்பிழம்புக்‌ கட்ட 
மைப்புக்கூறு. 

5110210515 : உட்பிழம்பு பற்று 
கை : கர்ப்பப்பைத்‌ தசையில்‌ 
உள்வரிப்பிழம்பு தீங்கில்லா 
முறையில்‌ உட்செறித்தல்‌. 
51௦௫ ப குருதியோட்ட 
அளவி : குருதியோட்டத்தை 
அளக்கும்‌ கருவி. 
5(101041010965 : குடல்புழு 
மனிதரைப்‌ பீடிக்கும்‌ குடல்‌ 
புழுக்களில்‌ ஒரு வகை. 
5110௦03101012515 : ஸ்ட்ராங்கி 
லாய்டிஸ்‌ பற்றுகை : ஸ்ட்ராங்கி 
லாயடிஸ்‌, ஸ்டெர்கோராலின்‌ 
எனப்படும்‌ உருளைப்புமுப்‌ 
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பற்றுகை, அரிப்புத்‌ தடிப்பு, 
வயிற்றுவலி, மலக்கழிவு, எடை 
யிழப்புடன்‌ தோன்றுதல்‌. 

$11011ப௱ : ஸ்டிரான்்‌ஷியம்‌ : 
ஒரு மஞ்சள்நிற அருகிய உலோ 
கம்‌. வேதியியல்‌ பண்புகளில்‌ 
கால்சியத்தை ஓத்தது. எலும்பில்‌ 


உள்ளது. இதன்‌ ஓரகத்‌ தனி 


மங்கள்‌ (ஐசோடோப்‌) உருத்‌ 
திரிபுகளைக்‌ கண்டறிய எலும்‌ 
பை நுண்ணாய்வு செய்யப்‌ 
பயன்படுகிறது. 
50111/ப௱-90 : ஸ்டிரான்ஷியம்‌- 
90 : ஒரு கதிரியக்க ஓரகத்‌ 
தனிமம்‌ ( ஐசோடோப்‌/. ஓரளவு 
நீண்ட அரை ஆயுள்‌' (28 
ஆண்டுகள்‌) உடைய எலும்புத்‌ 
திசு உற்பத்தி குறைவாக 
இருக்கும்‌ இடங்களில்‌ இது 
எலும்புக்குள்‌ இணைக்கப்படு 
கிறது. இது அணுக்கதிர்‌ 
வீச்சின்‌ மிக அபாயகரமான 
அமைப்பானாகும்‌. 


51100 31/மா6 : ஸ்டிரோஃபாம்‌ 
தைன்‌ : இருதய தசை வலிமை 
யட்டும்‌ தாவர நச்சுப்பசை 
மருந்து. இது 'டி.ஜிட்டாலிஸ்‌' 
என்ற செடி மருந்து போன்றது. 
அனால்‌, அதைவிட விரை 
வாகச்‌ செயற்படக்கூடியது. சில 
சமயம்‌ நரம்பு ஊசி மூலம்‌ 
கொடுக்கப்படுகிற து. 


5ப௱௨ : கழலை; கழுத்துக்கட்டி: 


பல்கேரியாவிலுள்ள ஸ்ட்ரூ 
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மாந்திப்‌ பகுதியில்‌ இந்நோய்‌ 
மிகுந்‌ திருப்பதால்‌ இப்பெயர்‌. 


5ரரயாற6!!-142116 01/56258 


ஸ்ட்ரும்பெல்‌-மேரி வியாதி : | 


அடால்‌ஃப்ஸ்ட்ரும்‌(ப்‌)பெல்‌ 
எனும்‌ ஜெர்மன்‌ மருத்துவர்‌ 
மற்றும்‌ ஃபிரெஞ்சு மருத்துவர்‌ 
பியர்‌ மேரியின்‌ பெயர்‌ கொண்ட 
முதுகெலும்பு மூட்டுப்‌ பிடிப்பு 
அழற்சி. 

உபர்‌ : ஸ்ட்ரூரைட்‌ : மக்னீசி 
யம்‌, அமோனியம்‌ ஃபாஸ்‌ஃ 
பேட்டாலான சிறுநீர்ப்‌ பாதைத்‌ 
தொற்றுக்‌ கல்‌. 

பார : துண்டித்த உறுப்படி : 
வெட்டி யெடுக்கப்பட்ட பிறகு 
மீதியுள்ள ஒரு உறுப்பின்‌ 
அடிப்பகுதி. 

(பார : வளர்ச்சிக்‌ குறைதல்‌ : 
நாட்பட்ட வியாதி அல்லது 
"நெடுநாள்‌ ஊட்டச்‌ குறைபாட்டால்‌ 


எடை அதிகமாகாமல்‌ இயல்‌ 


பான வளர்ச்சி இல்லா நிலை. 


உரருபாஉ : எட்டிச்‌ சத்து; 
எட்டிக்காய்‌ : நரம்பு மருந்தாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ ந்ச்சு 


மருந்து. இது எட்டிக்காயி 
லிருந்து எடுக்கப்படுகிறது. 
51ப024'5 610௦ : மாணவர்‌ 
முழங்கை : பசை நீர்ச்‌ சுரப்பி 
வீக்கம்‌. 

56 : ஒற்றடம்‌; நீர்‌ ஒற்றடம்‌ : 
மருத்துவமுறைப்படி ஒற்றடம்‌ 


கொடுத்தல்‌. வலி நீக்குவதற்காக 
இவ்வாறு செய்யப்படுகிறது. 
எரிச்சலைத்‌ தடுக்கக்‌ கர்ப்பூரத்‌ 
தைலம்‌ சேர்க்கப்படுகிறது. 
51ப67201811 : உணர்வுமயக்க 
மூட்டி : 1. உணர்வு மயக்கம்‌ 
தூண்டுதல்‌. 2. உணர்வு மயக்கம்‌ 
உண்டாக்கும்‌ பொருள்‌. 
5(பற௦ா : உன்மத்த நிலை; அரை 
மயக்கம்‌ : செயலற்ற திகைப்பு 
நிலை; மதிமயக்க நிலை; உணர்‌ 
விழந்த தன்மை; மந்த நிலை. 
5(பார6-4/20௭ 81௩௦௦6 : தோல்‌ 
புறப்படல அழற்சி : பிறவியில்‌ 
உண்டாகும்‌ தோல்‌ புறப்படல 
அழற்சி நோய்‌. இது மண்டை 
யோட்டின்‌ உள்ளேயிருக்கும்‌ 
நாளங்களில்‌ தந்துகி மாற்றங்‌ 
களினால்‌ ஏற்படுகிறது. இத 
னால்‌, காக்கை வலிப்பு போன்ற 
மூளைநோய்கள்‌ உண்டாகின்றன. 
54பஎ : திக்குப்‌ பேச்சு;.திக்குதல்‌. 
5(ப1௫21ஈ9 : தெற்றிப்‌ பேசுதல்‌ : 
சொல்லப்பட்ட வார்த்தையின்‌ 
முதல்‌ எழுத்தை திரும்பத்‌ திரும்‌ 
பத்‌ திக்கிப்‌ பேசும்‌ பேச்சுக்‌ 
குறைப்பாங்கு. 2. வியாதி 
இடையிடையே தீவிரமாதல்‌. 
50௦ : கண்‌ மயிர்க்கால்‌ கட்டி; 
இமை வீக்கம்‌; கண்ணிமைக்கட்டி: 
கண்ணிமையில்‌ உண்டாகும்‌ 
சிறுகட்டி; இமை வீக்கம்‌; கண்‌ 
கட்டி; இமைக்‌ குரு. 
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50/16 : துருவுகம்பி : 1. ஒரு 
புழைக்குமல்‌ அல்லது குழல்‌ 
கருவிக்குள்‌ உள்ளிட்டு விறைப்‌ 
பாக்கும்‌ அல்லது உள்வழியை 
சுத்தம்‌ செய்யும்‌ கம்பி. 2. மெல்‌ 
லிய சலாகை. 


மென்கம்பி; முனை 
முள்‌ 


51410 : 
பொட்டெலும்பின்‌ 
எலும்புத்‌ துருத்தம்‌. 
59/107௦10 : நாவடி முள்ளெலும்பு 
சார்ந்த. 

(41010 (5/1010 ழா௦௦655) 
பொட்டு முள்ளெலும்பு : பொட்‌ 
டெலும்பின்‌ புறநீளமான முள்‌ 
ளெலும்பு. 

5010101045 : முள்ளென்பழற்சி : 
முள்ளென்புத்‌ துருத்த அழற்சி. 
5௫10351010 : முள்முகையென்்‌ 
புசார்‌ : பொட்டெலும்பின்‌ 
முள்ளெலும்புத்‌ துருத்தம்‌ 
மற்றும்‌ முகையுருத்துருத்தம்‌ 
தொடர்பான. 

5௫10ல்‌ : தாடை முள்ளெ 
லும்பு சார்ந்த. 

51/05 : எழுத்தாணி; வரைவி : 7]. 
கூர்கருவி, 2. துருவு கம்பி அல்‌ 
லது மெல்லிய கம்பி அல்லது 
ஊசி கொண்டு விறைப்படை 
யச்செய்தல்‌, கால்வாயை சுத்தப்‌ 
படுத்தல்‌. 3. ஒரு குச்சி வடிவான 
முனை கொண்ட மருந்துப்‌ 


பொருள்‌. 
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50/ற1/௦ : குருதி உறைவி; குருதி 
தடுப்பி; குருதி உறைப்பி : குருதி 
வடிவதை நிறுத்தும்‌ மருந்து. 
குருதி ஒழுக்கு தடுப்பான்‌. 
5ப080ப16 : இடைநிலை; முனைப்‌ 
புக்குறைவான : முனைப்பு 
நிலைக்கும்‌ நாட்பட்ட சீர்கேட்‌ 
டிற்கும்‌ இடைப்பட்ட நிலை 
குறைத்‌ தீவிரம்‌. 

பவா! : மலவாய்‌ அடுத்த : மல 
வாய்க்கு அடுத்துக்‌ கீழுள்ள. 
$ப22017010 50806 : சிலந்திச்‌ 
சவ்வு இடைவெளி : சிலந்திச்‌ 
சவ்வுக்குக்‌ ழே, அதற்கும்‌ 
மூளையின்‌ அடிச்‌ சவ்வுப்‌ 
படலத்திற்குமிடையில்‌ உள்ள 
இடைவெளி. இதில்‌ மூளைத்‌ : 
தண்டுவட நீர்மம்‌ அடங்கி 
உள்ளது. 
5ப00805ப3ா : உறையடி : உறைக்‌ 
கடியில்‌, பெருமூளை உறையை 
குறிக்கும்‌. 
5ப01855 : துணைவகை : இளக்‌ 
குழுமத்துக்கு மேலான, ஒரு 
துணை வகையான, வகுப்புத்‌ 
தொகுப்பு முறை. 

$ப0௦181/8ா: கழுத்துப்‌ பட்டை 
அடியில்‌; காரையடி : கழுத்துப்‌ 
பட்டை எலும்புக்கு அடியில்‌ 
உள்ள. 

500141102௮! : போதிய மருத்துவக்‌ 
காரணம்‌ இன்மை; நோய்க்குறி 
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தோன்றா : அடையாங்‌ காணத்‌ 
தக்க நோயை உண்டாக்கு 
வதற்குப்‌ போதிய மருத்துவக்‌ 
காரணம்‌ இல்லாதிருக்கிறது. 
5ப001006 : துணைமுளைவாக :. 
முளை வகையில்‌ உருவாகும்‌ 
மாற்றமடைந்த செல்லின்‌ வழித்‌ 
தோன்றல்‌. 

50௦௦501008 : அரையுணர்வுத்‌ 
தளம்‌; உள்மனம்‌; அடிமனம்‌; 
அகமனம்‌ : அரையுணர்வுநிலை; 
உள்ளத்தின்‌ அடியுணர்வுத்‌ 
தளம்‌. 

5ப௦௦15010ப51685 : அடியுணர்‌ 
வுத்தன்மை : ஒருவர்‌ உணர்ந்தறி 
யாமல்‌ மனம்‌ செயல்படும்‌ 
நிலை. 

உப௦௦1( : புறணியடி : பெரு 
மூளைப்‌ புறணிக்கு அடியில்‌ 
உள்ள மூளையின்‌ ஒரு பகுதி. 
500௦0௦5131 : விலா எலும்பின்‌ 
அடியில்‌. 

ப ௦௦5121 /2 : கீழ்விலாச்‌ சிகை. 
ப-௦ப1(ப16 : கிருமி மறுவளர்ப்பு. 
520-0ப1816௦05 : தோலுக்கு 
அடியில்‌; தோலடி. 

ஏபடிபொவி! : மூளை நடு உரைகீழ்‌. 
5ப0௭௦515 : தக்கை நோய்‌ 
தக்கைத்தூள்‌ மற்றும்‌ பெனிசி 
லியம்‌ போன்ற பூஞ்சைக்‌ 
காளானின்‌ பாதிப்பில்‌ ஏறி 


பட்ட, வெளிநிலை ஓவ்வாமை 
நுண்ணறையழற்சி. 
111211:10/111இ துணைக்குடும்பம்‌ 
ஒரு குடும்பம்‌ மற்றும்‌ ஒரு 
குழுவினத்துக்கு இடையே 
உள்ள வகுப்பு தொகுப்பு 
முறைப்பிரிவு. 

5பட்‌*20ா11௦ : சிறிது காய்ச்சலான : 
உடலின்‌ வெப்ப நிலை சற்று 
கூடுதலாக இருக்கும்போது 
ஏற்படும்‌ காய்ச்சல்‌ உணர்வு. 
5பட7ர௦4வ] : நெற்றிமடலடி 
நெற்றிமடலுக்கு அடியில்‌ 
அமைந்துள்ள. 

591௦16 51200515 : குரல்வளை 
யடிக்‌ குறுக்கம்‌ : தொடர்ந்து 
மூச்சுக்‌ குழாயுள்‌ குழல்‌ செலுத்‌ 
தலால்‌, குரல்‌ வளையின்‌ £ழ்ப்‌ 
பகுதி அல்லது மூச்சுக்குழலின்‌ 
மேல்பகுதி ஓடுங்கியிருத்தல்‌. 
5ப00101828110 எலும்படி 
யிறக்கம்‌ : மண்டையோட்டு 
எலும்பு முறிந்து ஒரு பகுதி 
மற்றொன்றுக்குக்‌ &ழமைந்த 
நிலையிலுள்ள எலும்பு முறிவு. 
பட்ர௦10 : உவையென்படி 
உவையென்புக்குக்கீழ்‌. 
ஃபட்‌-1ஈ௭௦1ய14௦0 : கருப்பைச்‌ 
சுருங்காமை : குழந்தை பிறந்த 
பின்‌ குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள்‌ 
கருப்பை குறிப்பிட்ட அள 
வுக்குச்‌ சுருங்காதிருத்தல்‌. 


அதக ப வ பபப வடவை பக்க பப்ப பப பயமா கலாட்ட சாஸ 
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50160௦1146 : தன்னுணர்வு 
மற்றவர்களுக்குப்‌ புலனாகாமல்‌, 
தன்‌ உள்ளுணர்வால்‌ உணர்ந்து 
அறிதல்‌. ப 
5பட)601146 01002! 358655: 
சான்றுசார்முடிவு : கிடைக்கும்‌ 
எல்லா சான்றுகளினடி ப்படையில்‌ 
மருத்துவர்‌ முடிவு செய்து, 
அறுவை சிகிச்சைக்கு முன்‌ 
தகுதிச்‌ சான்றிதழ்‌ தருதல்‌. 
$பட1௱216 : பதங்கம்‌; ஆவி 
உறைபடிவு; வளிமமாதல்‌ 
சூய_ற்றி பின்னர்‌ கெட்டியாக 
ஆறவிடப்பட்ட பொருள்‌. 
5பம॥1௱2110ஈ :. பதங்கமாதல்‌ : 1. 
ஒரு திடப்பொருள்‌ நேரடியாக 
வளியமாதல்‌. 2. முதல்‌ நிலைத்‌ 
தூண்டல்‌, ஏற்கப்படக்கூடிய 
செயலாக மாறியமைதல்‌. 
$பட ச : வளியமாக்கு : 1. சட 
வைத்து அவிநிலைக்கு கொண்டு 
வந்து பின்‌ குளிரவைத்து கெட்‌ 
டியாக்கு. 2. உணர்வுகளை 
விழித்தெழச்‌ செய்தல்‌. 
5பட11ஈ0ய2! : நாக்கடியில்‌; நாவடி. 
5ப11ஈ9ப/(15 : நாவடியழற்சி 
நாவடிச்‌ சுரப்பியின்‌ அழற்சி, 
5ப01ய)08110 அரைகுறை 
மூட்டுப்‌ பெயர்வு; மூட்டு நழுவல்‌; 
மூட்டுப்‌ பிசகுதல்‌ : ஒரு மூட்டு 
அரைகுறையாக இடம்‌ பெயர்ந்‌ 
திருத்தல்‌. 


5பம௱வ௱ரு : முலையடி 
மார்புச்‌ சுரப்பிக்குக்‌ ழே. 


5பட௱வஊாம்ய8ா : தாடையடி; 
தாடையின்கீழ்‌; கீழ்‌ தாடையடி : 
உழ்த்‌ தாடைக்குக்‌ ழே. 
5பட௱காயி்பிலார்(ே : கீழ்த்தாடை 
யடி அழற்சி : புட்டாலம்மையில்‌ 
போல்‌ கழ்‌ தாடையடி சுரப்‌ 
பியை பாதிக்கும்‌ அழற்சி, 


8$ப0௱ல/கர : கீழ்த்தாடை 
சார்ந்த; கன்ன எலும்படி : கீழ்த்‌ 
தாடைக்கு அடியிலுள்ள. 
5பூ௱ 602110 ௨1 தாடை 
நெடுக்கு அளவு : குழந்தை பிறப்‌ 
பில்‌ இமை முதலில்‌ தோன்றும்‌ 
போதுள்ள குழந்தைத்‌ தலை 
யின்‌ நீட்டளவு. 

5பூ௱ன5$10ா வுார்‌௦௱6 : மூழ்கல்‌ 
நோயியம்‌ : மூச்சிழப்பு, நீலம்‌ 
பாரித்து, காய்ச்சலும்‌ உள்ள 
நீரில்‌ மூழ்கியது போன்ற நிலை. 
5யட௱1௦௦ : நுணங்கணு : சிறப்பு 
நுண்ணோக்காடியில்லாமல்‌ 
பார்க்க முடியா நுண்ணணு. 
$ப௱ாப௦௦ப5 : சளிச்சவ்வின்‌ கீழ்‌: 
சளிச்‌ சவ்வின்‌ &ழிருக்கிற. 
5யா2601/0 : அரைத்தூக்கமூட்டு 
கிற : ஏறத்தாழ தூக்க மயக்கம்‌ 
ஊட்டுகிற; இளமறமறப்பூட்டுகிற. 


5படா358| : மூக்கடி : மூக்கின்‌&ம்‌ 


அமைந்துள்ள. 
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5ப0ா35916 : நாசியடி : மூக்குப்‌ 
பிரிசுவர்‌, நடுக்கோட்டுத்‌ தளத்‌ 
தில்‌ மேலுது' டுடன்‌ இணையுமிடம்‌. 
பாபா! : நரம்புக்கணுவடி : 
நரம்புக்‌ கணுவுக்கு அடுத்துக்‌ 
முள்ள நரம்படி. 
$படஈா௦ா௱ாுு : இயல்பு நிலைக்‌ 
குக்கீழ்‌ : இயல்பு நிலைக்குக்‌ 
குறைந்த தன்மை. மன வளர்ச்சி 
முழுமை பெறாதிருக்கும்‌ நிலை. 
இது மருத்துவச்‌ சிகிச்சையினால்‌ 
குணமாகி விடக்கூடியது. 
5000101621 : பிடரியெலும்படி; 
பிடரியடி; பின்‌ உச்சியடி : பிடரி 
எலும்பின்‌ க&ீமுள்ள. 
5ப0௦௦ப/2 : கண்ணடி : கண்‌ 
ணின்‌ கீமுள்ள கண்கோளத்தின்‌ 
அடியில்‌. 


5ப0௦625௦00௦068। உணவுக்‌ 
குழாயடி : உணவுக்‌ குழாய்க்கு 
அடியிலுள்ள. 

5ப௦01121 : கட்குழியடி : கட்‌ 
குழியின்‌ க&ீமுள்ள. 

$ப0௦060 : துணைவகுப்பு 
வகுப்புக்கும்‌ தொகுப்புக்கும்‌ 
இடையிலுள்ள வகுப்பு 
தொகுப்பு வகை. 


$படற௦(05122! : எலும்புச்‌ சவவடி; 
எலும்புப்‌ புறவடி : எலும்புகளை 
மூடியுள்ள சவ்வுக்கு அடியிலுள்ள. 

5பறர்௨ 0௦2! : தொண்டையடி: 
தொண்டையின்‌ அடியிலுள்ள. 


படா : உதரவிதானம்‌ கீழ்‌; 
விதானவடி : உதர விதானத்திற்கு 
அடியிலுள்ள. 

8ப0றரர1ய௱ : துணையினம்‌ 
இனத்துக்கும்‌, வகுப்புக்கும்‌ 
இடைப்பட்ட வகுப்பு தொகுப்பு 
முறைவகை. 

$பற11056 : சிறிது மயிர்‌ மூடிய. 


$படற1௦பால! : நுரையீரல்‌ உறையடி: 
நுரையீரல்‌ உறைக்கு அடியில்‌ 
உள்ள. 

5படாஜஈ2! : கண்விழித்திசைகீழ்‌. 
€ப52012] : குத எலும்பு முன்‌ : 
மனிதரின்‌ முக்கோணக்‌ குத 
எலும்பின்‌ முன்னுள்ள. 
5ப0௦5030ப।2 : 
எலும்பு முன்‌. 
5ப05௦0௦05 : நிணநீர்ச்‌ சவ்வடி : 
நிணநீர்ச்‌ சவ்வின்‌ கீழுள்ள. 


தோள்பட்டை 


5ப05ற60165 : துணைவகை : ஒரு 
வகைப்‌ பிரிவுக்கும்‌ &ழான 
வகுப்பு தொகுப்பு முறைப்பிரிவு. 
5பட 502/6 : முள்ளடி : மூகி 
கெலும்பு முன்‌ மற்றும்‌ மேல்‌ 
தாடை முகட்டுக்கும்‌ இடைப்‌ 
பட்ட மிகவும்‌ பின்னமைந்த 
நடுக்கோட்டிடம்‌. 

5ப5(௮106 : பொருள்‌; பண்டம்‌ : 
பருப்பொருள்‌ அல்லது மூலக்‌ 
கூறு அல்லது பிராணி அல்லது 
தாவர மூலக்கூறுகள்‌ தொகுதி. 


என னை கைகளை சைகை கை வையை வைகை சைகை கை ககக கைகள வையை வையைவவ விவா பைய ம்‌ 
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வடிவற்ற பொருளில்‌ அமைப்‌ 
புக்கூறுகள்‌ பொதிந்திருத்தல்‌. 

$ப0512(12 2108 : வெண்பொருள்‌: 
பெரும்பாலும்‌ நரம்புகளா 
லான, மூளை மற்றும்‌ தண்டு 
வடத்திலுள்ள வெண்பொருள்‌. 


5ப05(ரா£! : மார்பெலும்படி : 
மார்பெலும்புக்குக்‌ கீழுள்ள. 
$ப05(/6ப11௦ஈ : மாற்று; பதிலீடு; 
பகரம்‌ : ஒரு கூட்டுப்பொருளில்‌, 
ஒரு அணு அல்லது குழுவுக்கு 
பதிலாக வேறொன்றினையிடு 
தல்‌. 2. ஏற்றுக்‌ கொள்ளப்பட. 
முடியாத ஒன்றுக்கு பதிலாக 
ஏற்றுக்‌ கொள்ளப்படக்கூடிய 
ஒன்றைக்‌ கொள்ளும்‌ அடிமன 
பாதுகாப்பு முறை. 

$ப05(1816 நொதியுணவு 
வினைப்படு பொருள்‌ : ஒரு 
நொதியில்‌ வினைப்படுத்தப்‌ 
படும்‌ ஒரு குறிப்பிட்டபொருள்‌. 


5ப051ப01பா௨ : அடியமைப்பு 


வெளிப்பரப்புக்கு அடியிலுள்ள | 
' டிரைகார்பாக்சிலிக்‌ அமில 
5$ப5ப!(ப5 : தசை நடுக்கம்‌; | வகையில்‌ இடையிலுள்ளது 


ஒரு திசு அல்லது அமைப்பு. 


நடுக்கியக்கம்‌ : நச்சுக்‌ காய்ச்சல்‌ 
(டைஃபாய்டு) போன்ற கடுங்‌ 
காய்ச்சலின்போது, மணிக்கட்‌ 
டீன்‌ தசைகளும்‌ தசை நாண்‌ 
களும்‌ நடுக்கழுறுதல்‌. 


5ப04/வப5 : தாலச்சு அடி; 


தாலமஸ்‌ : பெருமூளைக்‌ காம்பு, 





தலைம அடி, நடுமூளை இவற்‌ 
றுக்கிடையேயுள்ள்‌ இடை 
மூளை. 

5பம(௦18016 : மார்புக்கூட்டடியில்‌. 


5ப1ா166 : மரபுக்குழுவடி 
மரபுக்குழுவுக்கும்‌ இனத்துக்கும்‌ 
இடைப்பட்ட வகுப்பு 
தொகுப்பு முறை வகை. 

5ப ராவ! : தண்டெலும்பின்‌ 
கீழுள்ள. 

5ப01401ப11௦ஈ : அடிதிருப்பல்‌ 
திசுக்கள்‌ ஒட்டிக்‌ கொள்ளா 
மலிருக்க, சீதச்சவ்வு மடிப்பு 
ஒன்றைமேல்‌ திருப்பல்‌. 
5ப௦01௱௦ : நச்சு மருந்து : 
குழந்தைகளில்‌ காரீயத்தால்‌ 
நஞ்சு நிலையுள்ளபோது, 
சிகிச்சைக்குக்‌ கொடுக்கப்படும்‌ 
வாய்வழி மருந்து. 

5ப001126 : சக்சினேட்‌ : சக்சினிக்‌ 


. அமிலத்தின்‌ உப்பு. 


ஒப௦௦11௦ 2010: சக்சினிக்‌ அமிலம்‌: 


5ப0005 (80001210௦6) : உடல்‌ திசு 
நீர்மம்‌; சாற்றுச்‌ செறிவு; சாறு : 
சாறு தசைக்‌ கண்ணிறுக்கத்‌ 
தன்மை. 

5ப0% : உறிஞ்சு :1. வாய்‌ கொண்டு 
உள்ளிழுத்தல்‌. 2. மார்பு உள்‌ 
ளிழுத்தல்‌. 





உப] 00 


1047 


5ப00651161/110/ 





உப ௦யா0 : உள்ளடங்கிய 
காயம்‌ : மார்புச்‌ சுவர்க்‌ காயம்‌, 
நுரையீரலுறையை பாதித்து. 
501211216௦ : சுக்ரால்‌ஃபேபட்‌ 
சுக்ரோஸ்‌ அக்டா சல்‌ஃபேட்‌ 
டின்‌ ஒரு உப்புமூல அலுமினிய 
உப்பு. வயிற்றுப்‌ புண்ணில்‌ அது 
அமில சுரப்பை பாதிக்காது. 
ஆனால்‌ நார்மூல அணுவை 
வளர்ச்சிக்‌ காரணி மற்றும்‌ 
புண்ணின்‌ அடிப்பகுதியுடன்‌ 
இணைந்து பெப்சின்‌ மற்றும்‌ 
அமிலம்‌ தொடர்பைக்‌ குறைக்‌ 
. கிறது. 

300256 : சுக்ரேஸ்‌ : இரு சேக்‌ 
கரைடுகளை ஒரு சேக்கரை 
டாகப்‌ பிரிக்கச்‌ செயலூக்கி 
யான ஹைட்ரோலேஸ்‌. 
5ப01௦56 : சுக்ரோஸ்‌; சர்க்கரை : 
கரும்பு வெல்லம்‌, கரும்பு 
சர்க்கரை, வள்ளி சர்க்கரை, 
மாப்பாகு அகியவற்றிலிருந்து 
எடுக்கப்படுகிறது. இது உடலில்‌ 
நீரால்‌ பகுத்தல்‌ மூலம்‌ 
டெக்ஸ்டிரோஸ்‌ ஃபிரக்டோஸ்‌ 
அகப்‌ பகுக்கப்படுகிறது. 
500௦5௨ : சுக்ரோஸ்குருதி : 
இரத்தத்தில்‌ சுக்ரோஸ்‌இருத்தல்‌. 
5ப0ா௦5பா12 : சிறுநீர்ச்‌ சுக்ரோஸ்‌; 
சிறுநீர்ச்‌ சர்க்கரை : சிறுநீரில்‌ 
சுக்ரோஸ்‌ இருத்தல்‌. 
5ப2௱ர்ா2 : வியர்க்குரு; வியர்‌ 
வைக்கட்டி. 


8ப027 011 00255 : சூடான்‌ குருடு. 


5ப02400 : புழுக்க மருந்து 
வியர்வையூட்டும்‌ மருந்து. 
50021 8621 : திடீர்‌ மரணம்‌ : 
முன்பு பார்க்க உடல்‌ நலத்‌ 
துடனிருந்தவர்‌, சில நிமிடம்‌ 
அல்லது சிலமணி நேரத்துக்குள்‌ 
நோய்‌ வாய்ப்பட்டு இறத்தல்‌. 
84௦௦0 : எச்சில்‌ தூண்டு : 
உமிழ்நீர்‌ சுரப்பிகளை தூண்டும்‌. 
5100111210ப6 : வியர்வைச்சுரப்பி: 
வியர்வையை வெளிப்படுத்துகிற 
சுரப்பி. 

5ப0௦!1௦ : வியர்வை மருந்து : 
வியர்வையைத்‌ தூண்டும்‌ 
மருந்து. 

5பரீ1002(101 : மூச்சுத்‌ திணறல்‌; 
மூச்சடைப்பு. 

5பரீ1ப510ஈ : நைப்பு; மேற்படர்வு : 
1. வெளியேறிவடி தல்‌. 2. வெளிப்‌: 
பரப்பு சிவத்தல்‌. 3. ஒரு நீர்மத்‌ 
தால்‌ ஈரமடையும்‌ நிலை. 
5ப921 : சர்க்கரை : மருந்தின்‌ 
சர்க்கரைப்‌ பூச்சு; வெல்லச்‌ 
சத்து, சர்க்கரைச்‌ சத்துப்‌ 
பபாருள்‌. 

50031 ॥620110 : சர்க்கரை 
வேதியியல்‌ மாற்றம்‌. 
5006501611 : வசிய நிலை : 
வசியத்திற்கு ஆட்பட்ட நிலை; 
கருத்துத்‌ தூண்டுதலுக்கு உட்‌ 


தவ அவபவபபபப பப ப்டப்்ட்டயயயியயயயயயயய வயம்‌ 
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பட்ட தன்மை. இது குழந்தை 
களிடம்‌ மனவளர்ச்சிக்‌ குறை 
பாட்டையும்‌, வயது வந்தவர்‌ 
களிடம்‌ இசிவு நோயையும்‌ 
உண்டாக்கும்‌. 

50006511௦0 : உளத்தூண்டுதல்‌ 
ஒருவர்‌ தருக்க முறைக்‌ காரண 
மின்றி ஒரு கருத்தை முழுமை 
யாக ஏற்றுக்‌ கொள்ளும்படி 
செய்தல்‌. ஒரு நோயிலிருந்து 
மீள முடியாதென நம்பிக்கை 
யிழந்திருக்கும்‌ நோயாளியிடம்‌ 
அவரது நோய்‌ குணமாகி விடும்‌ 
என்ற நம்பிக்கையை ஊட்டுதல்‌, 
சூசிப்பித்தல்‌. 

5பர௦106 : தற்கொலை : ஒருவர்‌ 
தன்‌ உயிரை தானே போக்கிக்‌ 
கொள்ளும்‌ செயல்‌. ு 
51010௦1௦37 : தற்கொலையியல்‌ : 
தற்கொலைகளின்‌ காரணங்கள்‌, 
முன்னறிதல்‌ மற்றும்‌ தடுத்தல்‌ 
பற்றிய பாடம்‌. 

_ $ய/0க04பா௱ : சல்பேக்டம்‌ : பெனி 
சிலினை பாதுகாக்கும்‌ பீட்டா 
லாக்டமேனஸ்‌ தடுப்பி. 

5ப/0ப5 : கோட்டுக்குழிவு; வரிப்‌ 
பள்ளம்‌; ஆழ்வடு : பிளவு 
குறிப்பாக மூளையில்‌ உள்ளது 
அல்லது சிறுபள்ளம்‌. 
5ப1$2௱61001713216 : சல்‌ ஃபா 
மெட்டொப்பைராசின்‌ : சிறுநீர்க்‌ 
கோளாறுகளுக்குப்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படும்‌ சல்‌ஃபோனாமைடு 


என்ற மருந்து. இது நீண்ட 
காலம்‌ வேலை செய்யக்‌ கூடியது. 
$ப1றர30618௱/406௦ : கல்‌ஃப்சிட்டா . 
மைடு : கண்‌ சொட்டு மருந்தாக 
வும்‌ சிறுநீர்க்‌ குழாய்க்‌ கோளா 
றுகளுக்காகவும்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ ஒரு சல்‌ஃ்போனாமைடு 
மருந்து. 
$ப10120182116 : சல்‌ஃபாடையா 
சின்‌ : பல்வேறு நோய்களைக்‌ 
குணப்படுத்தப்படும்‌ ஒர்‌ ஆற்றல்‌ 
வாய்ந்த சல்‌ஃபோனாமைடுக்‌ 
கூட்டுப்பொருள்‌. 


'5ப[ஜரக்றல௦6 : சல்‌ஃபாடி 


மெத்தாக்சின்‌ : சிறுநீர்‌ நோயைத்‌ 
தடுக்கப்‌ பயன்படும்‌ ஒரு சல்‌ஃ 
போனாமைமடு மருந்து. 


5ப1றர்௱ப்பொ6 : சல்‌ஃபாடைமி . 


மின்‌ : சல்‌ஃபோனாமைடு மருந்‌ 


துகளில்‌ ஆற்றல்‌ மிகுந்ததும்‌, 
நச்சுத்‌ தன்மை குறைந்ததுமான 
மருந்து. இதன்‌ பக்க விளைவு 
கள்‌ மிகக்குறைவு, குழந்தை 
மருத்துவத்தில்‌ மிகவும்‌ பயன்‌ 
உடையது. 


5ப|1ற136௱௦01௦01௩86௱/2 : சல்‌ ஃ 
பேமோகுளோபினேமியா 
இரத்தத்தில்‌ சல்‌ஃபாமெத்தியா 
குளோபின்‌ சுற்றோட்டமாக 
ஓடும்‌ நிலை. 

5ப[றரு27யா22016 : சல்‌ஃபாஃபர 
சோல்‌ : மூச்சுக்குழாய்‌, சிறுநீர்க்‌ 
குழாய்‌ நோய்களில்‌ முக்கிய 
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மாகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒரு 
சல்‌ஃபோனாமைடு. 
5ப/றர்க௱ள்‌22116 : சல்‌ஃபாமெத்‌ 
தாசின்‌ : குழந்தை மருத்துவத்‌ 
தில்‌ மிகுதியாகப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ சல்‌ஃபாடிமிடின்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
5ப12ஈ3௱£(ா/2016 சல்‌ மா 
மெத்திசோல்‌ : சிறுநீர்க்குழாய்‌ 
கோளாறுகளில்‌. பெரிதும்‌ 
பயன்படும்‌ சல்‌ஃபோனாமைடு. 


$ப[1றர3௦௱௦91௦01 : சல்‌ஃப்ஹீ 
மோகுளோபின்‌ : ஹைட்ரேஜன்‌ 
சல்‌ஃபைடு மற்றும்‌ ஃபொர்ரிக்‌ 
நிலை இரும்பும்‌ சேர்வதால்‌ 
உண்டாகும்‌ பல்கூட்டுப்‌ பொரு 
ளான சல்‌ஃப்மெட்ஹீமோ 


குளோபின்‌. 


5ப/றர3௱௦(022016 : டிரைமெ 
தாப்ரினுடன்‌ : டிரைமெதாப்ரினு 
டன்‌ சேர்த்து பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ சல்‌ஃபானமைடு தயாரிப்பு. 
$ப1ற852182116 : சல்‌ஃபாசாலசின்‌: 
குடல்‌ அழற்சியைக்‌ குணப்படுத்தப்‌ 
பயன்படும்‌ ஒரு சல்‌ஃபோனா 
மைடு மருந்து. 
5ப|10௩௦01௦௱௦0ற18/61ஈ : சல்‌ ஃ 
போபுரோமோஃப்தவீன்‌ : கல்‌ 
லீரல்‌ இயக்கச்‌ சோதனைக்குப்‌ 
பயன்படும்‌, கந்தகம்‌ மற்றும்‌ 
ரோமின்‌ சேர்ந்த கூட்டுப்‌ 
பொருள்‌. 


5ப1ற௦ாவா!/066 : சஃல்போனா 
மைடுகள்‌ : நோய்க்‌ கிருமி 
களைக்‌ கொல்லும்‌ வேதியியல்‌ 
பொருள்களின்‌ தொகுதி. இது 
வாய்வழி உட்கொள்ளப்படு 
கிறது. இவை இரத்தத்தில்‌ குறிப்‌ 
பிட்ட அளவு செறிந்திருக்க 
வேண்டும்‌. இவை வளர்சிதை 
மாற்றத்தை எதிர்க்கக்‌ கூடி 
யவை. போலிக்‌ அமிலம்‌ உரு 
வாவதை இவை தடுக்கின்றன. 


5/௦ : சல்‌ஃபோன்கள்‌ : 
டாப்சோன்‌ போன்ற செயற்கை 


/ மருந்துகளின்‌ ஒரு தொகுதி, 


தொழு நோய்க்கு இவை பயன்‌ 
படுகின்றன. 


$ப1றர௦ர/1பா£௦6 : சல்‌ஃபோனிலூ 
ரியாக்கள்‌ : சல்‌ஃபோனாமைடு 
வழிப்பொருள்கள்‌ 'கணையத்‌ 
திலிருந்து கணையநீர்‌ (இன்சு 
லின்‌) சுரப்பதை அதிகரிக்கிறது. 
நீரிழிவு நோயில்‌ கணையநீர்‌ 
உளச) போடுவதைத்‌ தேவையற்ற 
தாக்குகிறது. 

5பறஈயா : கந்தகம்‌ : கரையாத 
மஞ்சள்‌ நிறத்‌ தூள்‌. ஒரு 
காலத்தில்‌ சொறி சிரங்குக்குக்‌ 
கந்தகச்‌ இிரங்குக்குக்‌ கந்தகக்‌ 
களிம்பு மருந்தாகப்‌ பயன்‌ 
பட்டது. இன்றும்‌ முகப்பரு 
போன்ற தோல்‌ நோய்களுக்குக்‌ 
கழுவுநீர்மங்களில்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படுகிறது. 





5ப10பா8160 


5ய/றயா260 : கந்தகமூட்டப்பட்ட: 


கந்தகத்துடன்‌ சேர்ந்த அல்லது 


கந்தகம்‌ பொதியப்பட்ட.. 


5ப1ஜரபா1௦ 8010 : கந்தக அமிலம்‌: 
தொழில்‌ துறையில்‌ பெருமள 
வில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌, மிகுந்த 
அரிமானத்‌ தன்மை கொண்ட 
செறிவு மிக்க அமிலம்‌. இதன்‌ 
10% கரைசல்‌ குருதி உறைவுக்கு 
மிக அரிதாகப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

5ப4ஈ/3ா6 : சுல்தியாம்‌ : காக்கை 
வலிப்பு நோயில்‌ வலிப்பை நீக்கு 
வதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
மருந்து. 

உமாற்பாா : வேனிற்கட்டி; வெங்குரு: 
வெயிலினால்‌ முகங்கன்றிச்‌ 
சிவந்திருதீதல்‌. 

5பராஜு 5010ப!24/௦ஈ : சூரியக்கதிர்‌ 
போன்ற முட்கதிர்‌ தோற்றம்‌ : 
என்புருவாக்கு திசுப்புற்றில்‌ 
எக்ஸ்ரே படத்தோற்றம்‌. என்பு 
சுற்றுரைக்கு செங்குத்தாக அமைந்த 
தடித்த இழை போன்ற முட்‌. 
கதிர்போல்‌ காட்சியளிக்கும்‌ 
எலும்புச்‌ சுற்றுறையின்‌ மறிவினை. 
5பா50166॥ : சூரியகாப்பு : புற 
ஊதா கதிர்‌ வீச்சிலிருந்து தோலை 
காக்கும்‌ பொருள்‌. 

5பா511066 : கதிரவன்‌ வெப்பத்‌ 
தாக்கம்‌; வெயில்‌ அதிர்ச்சி; 
வெப்பத்தாக்கு : வெயில்‌ கடுமை 
யினால்‌ தாக்குண்டு மயக்க 
மடையும்‌ நோய்‌. 


1950 
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5ப0880ப46 : திடீர்மிகை : மிக 
வும்‌ திடீரென, மிகவும்‌ தீவிர 
மான வெளிப்பாடுகளும்‌, வேக 
மான முன்னேற்றமுடைய. 


5பற௦2!1£(2(/௦1 : மிகைஉண 
வூட்டம்‌ : பசிக்குத்‌ தேவையான 
தைவிட அதிகமாக அ௪ளட்டுதல்‌. 


5$பற6௦!!/ப௱ : கண்புருவம்‌. 


5பர6£ 60௦ : மேல்மனம்‌ : கீழ்‌ 
மனத்தின்‌ செயலை இடித்‌ 
துரைத்தல்‌ கட்டுப்படுத்தும்‌ 
தன்மை வாய்ந்த மேல்மனம்‌. 
5பற ஊரக : மிகைவகுப்பு 
வகுப்புக்கும்‌ தொகுப்புக்கும்‌ 
இடைப்பட்ட தொகை வகைப்பிரிவு 
5பற6*60பா0211௦1 (5 67618- 
(1௦1/5 பரவா றா60ா2110) 
மிகைச்சூலுறவு; தொடர்‌ பாலு 
றவுக்‌ கருவுறுதல்‌ : முன்பே சூல்‌ 
கொண்டுள்ள நிலையில்‌ 
மேலும்‌ கருக்கொள்ளும்‌ நிலை. 


5672121101 : மறுகருபதிப்பு : 
முதல்முட்டை ஏற்கனவே கருப்‌ 
பைக்குள்‌ பதிந்த பின்னால்‌ 
இரண்டாவது முட்டை ௧௫ 
வுற்றுபின்‌ வளர்தல்‌. 
5பற௨11018! : வெளிப்பரப்பு; மேற்‌ 
பரப்பு; மேலெழுந்த : உடலின்‌ 
வெளிப்பரப்புக்கு அருகில்‌, 
மேலோட்டமான, அழமில்லாத. 
5பற6ா1ஈ0ப06 : மிகுதூண்டல்‌ 
ஏற்கெனவே உள்ள ஒரு பொரு 


எவனை ஹானைத்க்கைககைகை சனக ணன சைகை களி கடை அவன வன்‌ வபண்‌ ணைன ணன என்க அண் டண - ஈரமா எப்ர்சவளைகைசகையவைக்ககைகவககையாகளை களைக அடல்‌ வைவ்‌ வடம்‌ 


5ப061111601(101 
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ளுடன்கூட ஒன்றைசக்கொண்டு 
வருதல்‌ அல்லது தூண்டுதல்‌. 
$யஊ*2000 : மிகைத்தொற்று: 
உடலின்‌ இயல்பான நுண்ணு 
யிர்க்குழுமம்‌, பெரும்பாலும்‌ 
உயிரி எதிர்ப்ப்களால்‌ வெகு 
வாகக்‌ குறைந்தபின்‌, சந்தர்ப்ப 
வாத நுண்ணுயிர்களின்‌ படை 
யெடுப்பால்‌ ஏற்படும்‌ தொற்று. 
5பறஊராப௦1ப4/0ா : மிகுஉள்ளடங் 
கல்‌ : குழந்தை பிறப்பிற்குப்‌ 
பிறகு கர்ப்பப்பையின்‌ அளவு 
மிகவும்‌ குறைந்துவிடுதல்‌. 
பராக்‌ : மேல்மிதக்கும்‌ : 7. 
வெளிப்பரப்பில்‌ மிதக்கும்‌. 2. 
மண்டிப்படிவுக்கு மேல்‌ எஞ்சி 
உள்ள தெளிவான நீர்மம்‌. 
$பறஊர0 : மேலான; மேலுடல்‌ : 
உடல்‌ உட்கூறியலில்‌ மேல்‌ இரு 
பகுதிகள்‌. 

$பர6ர்‌௦ 2:06 : மூக்குமேலிடுக்கு. 


5பழஊ(0ா 121203/3 : மேல்பெரும்‌ 
சிரை. 

$பற2ா216( *ப10 : மேல்தெளி 
திரவம்‌. 

பரமா : மேற்பொருள்‌ 
எண்ணிக்கை மிகைப்பு; அள 
விலா : குறிப்பிட்ட, வழக்க 
மான, வேண்டிய எண்ணிக்‌ 
கைக்கு மேற்பட்ட. 
பாபா 1000 : மிகை 
பற்கள்‌. 


$ப601ய/216 : மிகுமுட்டைய : 
வழக்கமான எண்ணிக்கையை 
விட அதிகமான அளவில்‌ 
முட்டைகள்‌ உற்பத்தியாதல்‌. 
5பற£ா0ய1/21100 : கருவணுப்‌ 
பெருக்கம்‌. 

5ப0610)00௦ : சூப்பர்‌ஆக்ஸைடு : 
அடர்‌ அமில மூலக்கூறு (60, 
(1:0-) இதில்‌ 0, சூப்பர்‌ 
ஆக்ஸைடு மூலக்கூறாகும்‌. இது 
மிகவும்‌ மறிவினை செயல்‌ 
வடிவ ஆக்ஸிஜன்‌ அகும்‌. 
5பழ6£ழ37285116 : ஒட்டொட்டு। : 
ஒட்டுயிரின்‌ ஓட்டுயிர்‌. 
$பழ6ா59(பா26 : மிகுசெறிவு 
இயல்பு நிலைக்கும்‌ அதிகமான 
செறிவடைவு. 

பற 6501121101 : மருந்தெடு : 
மருந்துச்‌ சீட்டில்‌ முதலில்‌ 
எழுதப்படும்‌ குறியெழுத்து. 


எடுத்துக்கொள்‌ அல்லது 
முறைப்பட்டியல்‌. 
5பற€651(1ப01மா6 : மேல்கட்ட, 


மைப்பு : மேற்பரப்புக்கு மேல்‌ 
உள்ள அமைப்பு. 
$ப061260ய/311581100 : மிகை 
நாளப்பெருக்கம்‌ : கதிரிக்க 
சிகிச்சையால்‌ புற்று செல்கள்‌ 
அழிவதைத்‌ தொடர்ந்து இரத்த 
நாளம்‌ (ஒட்டம்‌) அதிகரிப்பு. 
5பழாா26 : அங்கை மலர்வி; மல்‌ 
லாந்து : உள்ளங்கை மேலிருந்து 
மாறு திருப்பு. 





5பழ1ஈ2110 


5பற1ஈ21101 : கை மலர்விப்பு; 
வெளிப்புரட்டல்‌; மல்லாத்துதல்‌ : 
உள்ளங்கை மேற்புறம்‌ இருக்கு 
மாறு கைவிரித்தல்‌. 
5பறரா24௦ : படுக்கை நிலை; 
கைக்கீல்தசை : உள்ளங்கையை 
விரிக்க உதவும்‌ தசை. 

5பறாா6 : மல்லாந்த; படுக்கை 
நிலை : உள்ளங்கை மேற்புறம்‌ 
திரும்பியிருக்குமாறு 
செயலற்றுப்படுத்திருத்தல்‌. 
50௦116 020206 : ஏந்துகட்டு, 
தாங்கு கட்டு. 

$பற0௦5100/ : உள்வைப்பு; உட்‌ 
கரை குளிகை; செருகு மருந்து; 
குதச்செருகு; மல விளக்கி : மலக்‌ 
குடல்‌, சிறுநீர்த்துளையுள்ளே 
நுழைந்து அங்கேயே சரைய 
விட்டு விடப்படும்‌ கூருருளை 
அல்லது நீளுருளை வடிவக்‌ 
குளிகை. 


525521 : மட்டுப்பகுதி : ்‌ 


மட்டுப்படுத்தலைத்‌ தூண்டுதல்‌. 
2. சுரப்பு அல்லது கழிப்பை 
தடுக்கும்‌ பொருள்‌. 

5பரமா55100 : அமுக்கம்‌; அடக்‌ 


.... கல்‌; அமிழ்த்தம்‌ : நோய்‌ வகை 


யில்‌ நோயின்‌ போக்கினைத்‌ 
. தடுத்தல்‌; குருதிப்‌ போக்கினை 
நிறுத்துதல்‌; உணர்ச்சி வகை 
யில்‌ உணர்ச்சியை அமுக்கி 
"வைத்தல்‌. 
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5பறா3௱௩௨11180/ 





5100658501 06115 : மட்டுப்படுத்‌ 
தும்‌ அணுக்கள்‌ : டீ உதவும்‌ 
அணுக்களின்‌ செயலை குறைப்‌ 
பதன்‌ மூலம்‌, விளைவிய விளை 
வகளை தடுக்கும்‌ டீ (கிடி.8) 
நிண அணுக்கள்‌. 

பபா : சீழ்க்கட்டு; சீழாதல்‌; 
சீழ்ப்பிடித்தல்‌; சீழ்மயம்‌ : சீழ்‌ 
வைத்தல்‌. 
5பறா80ப/96 : மிகை துருத்தம்‌ : 
பல்லின்‌ மூடும்‌ பரப்பு நோக்கி 
குவியும்‌ பல்லின்‌ தலைப்பகுதி. 


 தழறா8061606127 : சிறுமழூளைமேல்‌: 


சிறுமூளையின்‌ மேற்பரப்புக்கு 


மோலாக. 


$பரா301௦1௦10 : குருதிப்படல 
மேல்‌ : கண்களிக்‌ கருநீல குருதிப்‌ 


ப! ல வெளிப்பக்கம்‌. 


5பறா8018ஊ1௦ய/2 : கழுத்துப்‌. 
பட்டை எலும்புமேல்‌; காரை எலும்‌ 
பின்மேல்‌ : கழுத்துப்பட்டை 
எலும்புக்கு மேல்நிலையிலுள்ள. 


5பறா801810ய18 10559 : காரை 
எலும்பு மேற்குழி. 
5பறா80௦ஈ012£ : எலும்பு முனை 
மேல்‌; முண்டுமேல்‌ .: எலும்பு 
முனைப்‌ முண்டுப்பொருத்துக்கு 
மேலேயுள்ள. 


520058! : விலா எலும்புமேல்‌: 


விலா எலும்புக்கு மேலேயுள்ள. 


5பாற2![8ரு : மேல்தாடை : 
மேல்தாடைக்கு மேற்பட்‌_ பகுதி. 


அவவ வபைபபபபபபபபபப்ட்டப்பயியயயயயயயயய 


$படா3ாப0!62 


5யழாப௦லா : உட்கருமேல்‌ : 7. 


மண்டை நரம்புகள்‌ அல்லது 
தண்டுவட நரம்புகளின்‌ இயக்க 
நரம்பணுக்களின்‌ தலைப்பக்க. 
2. ஒரு உயிரணுவின்‌ உட்கருவுக்‌ 
கும்‌ சேய்ம ஓரத்துக்கும்‌ இடைப்‌ 
பகுதி. 

5$பா80001ப5101 : பற்பொருத்து 
மேல்‌; பல்வரிசை : பொருத்து 
தளத்தையும்‌ தாண்டி ஒரு 
பல்லின்‌ நீண்டிருக்கும்‌ நிலை. 
5பரா2௦ம்‌!1(2! : கண்குழிமேல்‌; 
விழிக்குழிக்குமேல்‌ : கண்‌ குழி 
களுக்கு மேலேயுள்ள. 
பால! : சிறுநீர்ப்பை மேல்‌; 
அண்ணீரகம்‌; சிறுநீரகமேவி : 
சிறுநீர்ப்பைக்கு மேலுள்ள. 
5பழா2512! : மார்பெலும்புமேல்‌: 
விலா எலும்புகளை இணைக்‌ 
கும்‌ மார்பு நடுவரை எலும்புக்கு 
மேலுள்ள. 

$பழா3௭2510 : மேல்திருப்பம்‌ : 
[. மேல்பக்கம்‌ திருப்புதல்‌, 2. 
பல்வரிசை பொருத்துக்கோட்‌ 
டுக்கு வெளியேயுள்ள பல்‌, 3. 


இருகண்காட்சி மேலே 
இணைப்‌ பியக்கம்‌. 
5பழா655101 : அடக்கல்‌. 
5பறா2550 : செயல்‌ ஒடுக்கி; 
வினை அடக்கி. 


5பா2 : கெண்டைக்கால்‌. 
$பா201(05 : பிறவிச்‌ செவிடு. 
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5பா206 : கேட்புத்திறனில்லா. 


5$பா2! : கெண்டைச்‌ சதை : பின்‌ 
காலின்‌ கெண்டைச்‌ சதைப்‌ பகுதி, 


பார்‌ : சுரமின்‌ : உறக்கசோய்‌, 
யானைக்கால்‌ நோய்‌ அகிய 
வற்றில்‌ நரம்புவழிச்‌ செலுத்தப்‌ 
படும்‌ மருந்து. 

8பார€ : மிகுபாய்தல்‌ : ஓரளவு 
நிலையான அடிப்படை அள 
வுக்கு மேல்‌ அதிகமாக ஒரு 
பொருள்‌ பாய்தல்‌. 

5$பா960 : அறுவை மருத்துவர்‌ : 
அறுவை சிகிச்சையில்‌ சிறப்புப்‌ 
பயிற்சி பெற்ற மருத்துவம்‌ 
பயில்‌ பவர்‌. நோய்‌, காயம்‌, 
அங்கக்‌ குறை அகியவற்றை 
அறுவை மூலம்‌ அல்லது 
கைகள்‌ கொண்டு சிகிச்சை 
செய்பவர்‌. 

பாரு : அறுவை மருத்துவம்‌; 
அறுவை; அறுவையியல்‌ : 
உறுப்புத்‌ திரிபுகள்‌, காயங்கள்‌ 
ஆகியவற்றை அறுவை மருத்து 
வம்‌ மூலம்‌ குணப்படுத்தும்‌ 
மருத்துவம்‌. 

5பார162! : அறுவை மருத்துவம்‌ 
சார்‌ : அறுவை மருத்துவம்‌ 
தொடர்பான. 

5பா01681 084904 : அறுவைக்‌ 
குடலியல்‌. 


5பா916வ ஊோறாரு$ோ௨ : அறு 
வைக்‌ காற்றடைவு; அறுவைக்‌ 





5பா01021 0216 
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காற்றுத்‌: திணிவு : அறுவை 
மருத்துவ மயக்கம்‌ அல்லது 
காயத்தினைத்‌ தொடர்ந்து 
தோலடித்‌ திசுக்களில்‌ காற்று 
நிரம்புதல்‌. 
5பா01021 |1084பா6 
முடிச்சு. 

5$பா0108! ௦02811/01 : அறுவை 
மருத்துவம்‌. 

$பா01081 5பர்பா6 : அறுவைத்‌ 
தையல்‌. 


5012 : குருதிக்குறை நோய்‌ : 
வெப்பமண்டலக்‌ குருதிக்‌ குறை 
நோய்‌. 


5150601016 : மசிவியல்புடைய : 
1. எளிதில்‌ பாதிக்கப்படக்கூடிய 
அல்லது ஆட்படுகிற, 2. தடை 
குறைவான. 

5050601117 : மசிவியல்பு 
நோயினால்‌ எளிதில்‌ பாதிக்‌ 
கப்படும்‌ தன்மை. நோயை 
எதிர்க்க முடியாத நிலை. 
5ப$061060 ரர்‌ : தொங்கு 
இதயம்‌ : இதயமும்‌ மார்பும்‌ 
பிரிந்து எக்ஸ்ரே படத்தில்‌ நடு 
மார்பில்‌ இதயம்‌ தொங்குவது 
போல்‌ தோற்றம்‌. இதனால்‌ 
உடல்நிலை எந்த குறிப்பிட்டத்‌ 
தகுந்த்‌ பிரச்சினையில்லை. 
5$ப5றனா$101 : இடைநிறுத்தம்‌ 

1. எந்த ஒரு உயிர்ப்பியக்க தற்‌ 
காலிக இடைநிறுத்தம்‌. 2. ஒரு 


. அறுவை | 


உடல்‌ பகுதியை தொங்கும்‌ 
நிலையில்‌ அசையாமலிருக்கும்‌ 
ஒரு தொங்கும்‌ ஆதரவைக்‌ 
கொண்டு மருத்துவம்‌ அளித்‌ 
தல்‌. 3. ஒரு திடப்‌ பொருளின்‌ 
துகள்கள்‌ ஒரு நீரில்‌ அல்லது 
மற்றொரு திடப்‌ பொருளுடன்‌ 
கலந்திருத்தல்‌ கரைந்திருக்க 
வில்லை. அத்நிலையிலுள்ள 
ஒரு திடப்பொருள்‌. 
5050615010 : கூழ்மத்தொங்கல்‌ : 
கலந்துள்ள திடப்பொருள்கள்‌ 
தொங்கியுள்ள நீர்மத்திலிருந்து 
தெளிவாக பிரித்தறிய முடிதல்‌. 
5ப5065௦0ு : தொங்கு : 1. ஒரு 
பிணையம்‌, தசை, எலும்பு 
போன்ற தாங்குப்‌ பகுதி, 2. ஒரு 
பகுதியை தூக்கி நிறுத்தச்‌ செய்யும்‌ 
கட்டு அல்லது தெொங்கல்‌ 
கயிறு. 

5ப5012101 : பெருமூச்சு; நெடு 
மூச்சு. 

5ப5(21(20ப!27 0618 : தாங்கணுக்‌ 
கள்‌ : மற்ற சிறப்பு நிலை அணுக்‌ 
களைக்‌ தாங்கும்‌ வெளி அணு 
அடுக்குள்ள அணுக்கள்‌. 
5ப518ா4$30ப1ப௱ : தாங்கமைப்பு : 
மற்றொன்றைத்‌ தாங்கும்‌ அமைப்பு. 
5ப1பா2 : தையல்‌; மூட்டு : இரண்டு 
படல எலும்புகள்‌ ஒரு தார்‌ 
மூட்டில்‌ இணையும்‌ வகை. 
8ப(பா௨ : அறுவைத்தையல்‌; தை 
யல்‌ மூட்டு; இணைவு : அறுவை 





5பர்யாா0 1605... 


மருத்துவத்துக்குப்பின்‌ தைய 
டுதல்‌, மண்டையோட்டுப்‌ 

பொருத்துவாய்‌; எலும்புப்‌ 

பொருத்துவாய்‌. 

5பரயாரார (6௦06 : தையல்‌ 

நுட்பம்‌. 


50)/௦௦ாரயா : சக்ஸாமெத்‌ 
தோனியம்‌ : சிறிது காலமே 
செயல்படும்‌ முனைப்படு நீக்கி 
தசைத்‌ தளர்த்தி. 

$58/600௭19 : ஸ்வெட்பெர்க்‌ அளவு: 
ஸ்வீடன்‌ நாட்டு வேதியிய 
லாரும்‌ நோபல்‌ பரிசு பெற்ற 
வருமான தியோடார்‌ ஸ்வெட்‌ 
பெர்‌ பெயராலமைந்து படிவுத்‌ 
திறனளவு. இது மையவிலகல்‌ 
கொண்டு தீர்மானிக்கப்படுகிறது. 
920 : பஞ்சுத்‌ துடைப்பான்‌; 
ஒற்றி; சுருணை; துடைப்பி 
அறுவை மருத்துவத்தில்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ உறிஞ்சு பஞ்சுத்‌ 
துடைப்புத்‌ துண்டு. 

5120௦ : 1. ஒரு பகுதியில்‌ குறிப்‌ 
பாக உள்ள உலோகத்தை வடிவ 
மைத்து அழுந்தப்‌ பொருத்து 
கிற, 2. ஒரு தையல்‌ பொருளை 
ஊசிக்குள்‌ பொருத்தல்‌. 
582110 : விழுங்கு ஒரு 
பொருளை வாயிலிருந்து வாய்‌ 
பின்புழை தொண்டை, உணவுக்‌ 
குழல்‌ வழியாக வயிற்றுக்குள்‌ 
அனுப்புதல்‌. 

$211081ஈ0 : விழுங்குதல்‌ 
உணவுப்‌ பொருள்‌ வாயிலிருந்து 


% 
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தொண்டை, உணவுக்குழல்‌ வழி 
யாக இரைப்பைக்குச்‌ செல்லும்‌ 
இயக்கத்தை செயல்படுத்தும்‌ 
முதலில்‌ விருப்பச்‌ செயலாகத்‌ 
துவங்கி அனிச்சைச்‌ செயலாக 
முடியும்‌ பலபடி நிலைகள்‌ 
கொண்ட இயக்கம்‌. 
5$/4/8-160% : வாத்துக்‌ கழுத்து : 
தசைத்‌ தொனியழிவு நோயில்‌, 
தசையழிவின்‌ காரணமாக 
விளைவான்‌ மெல்லிய வளைந்த 
கழுத்து. 

ாரஈர : மொய்த்தல்‌ : ஒரு 
வளர்ம ஊடகத்தில்‌ நுண்ணு 
யிர்கள்‌ பரவியிருக்கும்‌ நிலை. 
5௭௨௦4 : வியர்வை : வியர்வைச்‌ 
சுரப்பிகளிவலிருந்து வெளிப்படும்‌ 
கரப்பு நீர்‌, 

51624 0ப௦( : வியர்வை நாளம்‌. 
51/6214 01/80 : வியர்வைச்‌ சுரப்பி. 
992210 : வியர்த்தல்‌. 
59/621110 1281 : வியர்வைக்‌ 
குளியல்‌ : வியர்வை ஏற்படுவதற்‌ 


காக மேற்கொள்ளும்‌ குளியல்‌. 


599/221110-1௦௦௱ : வியர்ப்பறை : 
வியர்வையை ஏற்படுத்தக்கூடிய 
அறை. 

514621 1651 : வியர்வைச்சோதனை. 


5/661'5 ரா௦ற6 : ஸ்லீட்‌ 
(நோயியம்‌) நோய்க்குறித்‌ 
தொகுதி : காய்ச்சல்‌, முகம்‌, 
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கழுத்து, காலுறுப்புகளில்‌ வலி 
யுடன்‌ தடிப்புப்‌ பத்துகள்‌, 
வெள்ளணுப்‌ பெருக்கத்துடன்‌ 
தோன்றும்‌ கோளாறு, கார்ட்‌ 
டிக்கோஸ்டீராய்டு சிகிச்சை 
பில்‌ சரியாகிறது. பிரிட்டிஷ்‌ 
மருத்துவர்‌ ஆர்‌.டி.ஸ்வீட்‌ பெய 
சாலமைந்தது. 

89110 : வீக்கம்‌ : 1. உயிரணுக்‌ 


களின்‌ எண்ணிக்கை அதிகரிக்‌ 


காமல்‌, உடலின்‌ ஒரு பகுதி 
வழக்கத்தை விடப்‌ பெரிதாதல்‌. 
2. ஒரு மேடு. 

ஊற? '5 160 : நீந்துவோர்‌ 
அரிப்பு : சில ஸ்கிஸ்டோசோம்‌ 
புழுக்களின்‌ முட்டைப்‌ புழுசி 
கள்‌ நிறைந்த நீரில்‌ நீந்துபவர்‌ 
களின்‌ தோலில்‌ கொப்புளங்கள்‌ 
ஏற்படுதல்‌. 
ளிறாப்ாரு 0௦01 ராய : நீச்‌ 
சல்‌ குள குருணைக்கட்டி : கடற்‌ 
கரைச்‌ சூழலில்‌ வேலை செய்‌ 
பவர்களில்‌ எம்‌. மேரினம்‌ உண்‌ 
டாக்கும்‌ தோலில்‌ உள்ள 
குருணைக்கட்டி. 

௦0516 : கத்திப்பரு; நாவிதன்‌ 
தோற்படை; முகச்சொறி : 
தாடைத்‌ தோல்‌ நோய்‌, 


900515 080௮௦ : மயிர்க்கால்‌ 
நோய்‌. 

39/00515 ஈப௦1126 : பிடரித்‌ தடிப்பு: 
கழுத்துப்‌ பிடரியில்‌ தோவில்‌ 
ஏற்படும்‌ தோல்‌ தடிப்பு நோய்‌. 


5914211௦ 01306 : காட்டுயிர்கொப்‌ 
புளம்‌ : காட்டெலி அல்லது 
அணில்களில்‌ பரவியுள்ள, 
நெறிக்கட்டிய வீக்கத்தமும்பு. 

$[414ஈ 80060ப௦( : சில்வியன்‌ நீர்‌ 
நாளம்‌ : டச்சு நாட்டு உடற்கூறி 
யலாளர்‌ ஃப்ரான்காய்ஸ்‌ சில்‌ 
வியல்‌ பெயர்‌ கொண்ட மூளை 
யிலுள்ள மூன்றாவது நீரறையி 
லிருந்து நான்காவது நீரறைக்குச்‌ 
செல்லும்‌ ஒரு ஓடுக்கக்‌ கால்‌ 


வாய்‌. 


ூ௱ாம்வ!1௦0ர௦ா6 : ஒலிகளின்‌ 
பக்கமறியப்‌ பயன்படும்‌ இரு 
மார்புக்‌ கோட்புப்‌ பகுதிகளைக்‌ 
கொண்ட ஒரு ஸ்டெதாஸ்‌ கோப்‌. 


ஷாம்‌ : ஒருங்கொத்துவாழு 
யிர்‌ : மற்றொரு உயிருடன்‌ 
ஒருங்கொத்து வாழும்‌ உயிரி. 


3௱0105186 : இணைவாழ்வு; “ 
கூட்டு வாழ்க்கை : உடலில்‌ 
இரண்டு -அல்லது அவற்றுக்கு 
மேற்பட்ட உயிரிகள்‌ ஒன்றுக்‌ 
கொன்று உதவிக்‌ கொண்டும்‌, 
நன்மை செய்து கொண்டும்‌ 
இணைந்து வாழ்தல்‌. 
ஹூம்‌! : இமை விழி 
ஒட்டல்‌; விழி இமை ஒட்டு நோய்‌; 
இணைவிமை : கண்‌ விழியுடன்‌ 
இமை ஒட்டிக்‌ கொள்ளுதல்‌. 


| வூாம்‌௦12 : தொடு அறிவுத்திறன்‌: 
“தொடு உணர்வு கொண்டு 


பொருள்களை கண்டு அறியும்‌ 
திறன்‌. 
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அ... ட்டப்பபெயெயய்யய்வயவவைை கைக சைக வை சைவைகைய சையாக! 


வூா$௦/$௱ : குறியீட்டமர்வு : [. 


நடைபெறும்‌ ஒவ்வொன்றை 
யும்‌ தனது நினைவுகளின்‌ குறி 
மீடாகக்‌ கருதும்‌ இயல்பல்லாத 
மனநிலை. 2. உணர்வறியா 
நிகழ்ச்சிகளை உணர்நிலையில்‌ 
மாற்று வடிவ பிரதியுருவாகத்‌ 
தோன்றும்‌ முறை. 
ஹூ௱௦/521401 : உருவக வடிவ 
மாதல்‌ : இரண்டு பொருட்களுக் 
கிடையேயான தொடர்பு அல்‌ 
லது ஒற்றுமை காரணமாக, 
ஒரு கருத்து அல்லது ஒரு 
பொருள்‌ மற்றொன்றாகத்‌ 
தோன்றும்‌ உணர்வில்லா 
செயல்முறை. 

வூ வோம்‌ : மேல்‌ கணுக் 
: கணுக்கால்‌ 
மூட்டுக்கு மேலே துண்டித்தல்‌. 
செயற்கைகால்‌ உறுப்பு பொருத்‌ 
துவதற்கு இவ்வாறு செய்யப்‌ 
படுகிறது. 

9 6€'6 ௦0212(10 : சைமின்‌ அறு 
வை : ஸ்காட்லாந்து அறுவை 
மருத்துவப்‌ பெயர்‌ கொண்ட 
அறுவை முறை. 1. கணுக்காலு 
டன்‌ சேர்த்து கணுவெலும்பு 
களையும்‌ வெட்டி யெடுத்தல்‌. 3. 
சிறுநீர்த்தாரை வெளி அறுவை. 
வுறவு : உறுப்புகளிணைந் 
தகரு: காலடி களுடன்‌ அல்லது 
இல்லாமல்‌ உறுப்புகள்‌ 


இணைந்த முதிர்கரு. 


வு௱்ரு : இருபக்க இயைபு; 
சம அமைவு; சமச்சீர்‌ : உடலின்‌ 
இரு பக்கங்களிலும்‌ உள்ள 
ஒத்த பகுதிகள்‌ வடி.வம்‌, அளவு, 
இருக்கைநிலை ஓத்திருத்தல்‌. 
ஷுாற2460100 : பரிவு நரம்பு 
அறுவை; பரிவு' நரம்பு எடுப்பு : 
பரிவு நரம்பு மண்டலத்தின்‌ ஒரு 
பகுதியை அறுவை மருத்துவம்‌ 
மூலம்‌ துண்டித்து எடுத்தல்‌. 
வூ : பரிவு : 1. பறிவு 
நரம்பு மண்டலம்‌ தொடர்பான. 
2. பரிவால்‌ உண்டாகும்‌, பரிவு 
தொடர்பான. 


06116௦ ர௮0911௦1 : பரிவு 
நரம்பு முடிச்சு. 
வூ ஈ௦௩௦ : பரிவு நரம்பு. 


ஷூறற2112110 ஈ௨௦ப5 59/51 : 
பரிவு நரம்பு மண்டலம்‌ : முது 
கந்தண்டெலும்பின்‌ மேல்‌, 
தழ்ப்பகுதிகளுக்கு முன்புறத்தில்‌ 
உட்புறமாக நெருக்கமான 
நரம்புகளின்‌ ஒரு தொகுதியி 
னால்‌ இணைக்கப்பட்டு பரவ 
லாக அமைந்திருக்கும்‌ நரம்பு 
களின்‌ தொகுதி. இது தானி 
யங்கும்‌ நரம்பு மண்டலத்தின்‌ 
ஒரு பகுதி. சூழ்நிலையின்‌ 
தேவைகளுக்கேற்ப உடல்‌ 
உடனடியாக வலுவான நட 
வடிக்கை எடுக்க உதவுவது. 
இம்மண்டலத்தின்‌ முக்கிய . 
பணி. எ-டு: அபாயம்‌ நேரிடும்‌ 


அ அ அ ப பபப பபப 


௨16110... 


போதும்‌, மனக்கிளர்ச்சி ஏற்‌ 
- படும்போதும்‌ செயற்பட தரண்‌ 
டுவது இந்நரம்பு மண்டலமே 
யாகும்‌. தானியங்கும்‌ நரம்பு 
மண்டலத்தின்‌ 
பகுதி துணைப்பரிவு நரம்பு 
மண்டலமாகும்‌. உடலினைப்‌ 
பேணி வருவதற்கும்‌, நிறைவு 
செய்வதற்கும்‌ இது உதவுகிறது. 
ூ௱றள/௦ ஐவி : பரிவு நோவு: 
தொடர்புணர்ச்சியால்‌ ஏற்படும்‌ 


வலி. 


வூ௱றல்‌/௦ ஜ்வர : பரிவுக்‌ 


கண்‌ நோய்‌. 


ஷூாற2410௦1௦1/க : பரிவு நரம்பு 
தொனி : தைராய்டு மிகை நிலை 
யில்‌ பரிவு நரம்பு மண்டலத்‌ 
தொகுதியின்‌ மிகை தொனி 
காரணமாக, நாளச்‌ சுருக்கம்‌, 
மிகை இரத்த அழுத்தம்‌, 
கைகளில்‌ நடுக்கம்‌ தோன்றும்‌ 
இயல்பு மிகுந்திருத்தல்‌. 


ூ௱ற214/1௦௦110010 : பரிவாளர்‌ : 


. பரிவு நரம்பு மண்டலத்துக்கு 
விருப்புணர்வை வெளிப்படுத்‌ 
தும்‌. 2. பரிவு நரம்பு மண்டலம்‌ 
விரும்பும்‌ ஒரு அமைப்பு அல்‌ 
லது அதன்‌ மேல்‌ செயல்படும்‌. 


ார210௦2022! : பரிவு அண்‌. 


ணீரக : பரிவு நரம்பு மண்டலம்‌ 
_ மற்றும்‌ அ௮ண்ணீரக அகணி 
தொடர்பான. | 

3211001251 : பரிவுஅணு 
மூலம்‌ : அண்ணீரக அகணியை 
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இன்னொரு. 


ற 0210௦0114௦ : 
“மாற்று : நரம்பு முடிச்சுப்‌ பின்னி 
-ழைகளிலிருந்து தாண்டல்‌ 


90210 


உருவாக்கும்‌ நரம்பு முகடுத்‌ 
திசுவிலிருந்து தோன்றும்‌ உயி 
ரணு மூலம்‌. 

ஷு 210௦0௦18 : பரிவுநரம்பு 
முதிராஅணு : பரிவு நரம்பு 
மண்டலத்தின்‌ முழுமையாக 
முதிரா அணு, 

89 031700௦71௦2 பரிவு 
மண்டல முதிரா அணுக்கட்டி : 
பரிவு நரம்பு மண்டலம்‌ வேறு 
படுத்தப்படாத உயிரணுக்கள்‌ 
கொண்ட கட்டி. 


பரிவு நரம்பு 


களை விளைவு உறுப்புகளுக்கு 
கடத்தப்படுவதை தடுக்கும்‌ 
அல்லது எதிர்ப்பால்‌, மென்‌ 
தசைச்‌ சுருக்கத்தையும்‌ சுரப்பி 
களின்‌ இயக்கத்தையும்‌ குறைக்கும்‌. 
ஷுறாற21௦011/0 : பரிவு நரம்பு 
எதிர்ப்பு மருந்து : பரிவு நரம்பு 
மண்டலத்தின்‌ விளைவுகளை: 
எதிர்க்கும்‌ ஒரு மருந்து. 
320௦ : பரிவுநரம்பு 
போன்ற : 7. பரிவு நரம்பு மண்‌ 
டலம்‌ ஏற்படுத்தும்‌ விளைவுகள்‌ 
போல்‌ தோன்றும்‌ விளைவுண்‌ 


'டாக்கும்‌. 2. அது மாதிரி விளை 


வண்டாக்கும்‌ இயக்கி, 


வழ க்று : பரிவுணர்வு : 1. உட 


லிலுள்ள இணையான உறுப்பு 
களில்‌ ஒன்றின்‌ பாதிப்பு மற்‌ 


'றொன்றில்‌ விளைவை ஏற்படுத்‌ 





ற 510011ு 


துதல்‌. 2. மற்றொருவரின்‌ மனம்‌ 
மற்றும்‌ உணர்வு நிலையைப்‌ 
பகிர்ந்து கொள்ளுதலும்‌ உணர்‌ 
வளவில்‌ கவலைப்படுவதும்‌. 


51000௫ : இடுப்புக்குழி 
அறுவை : இடுப்புக்குழியின்‌ 
முன்பகுதியை வெட்டி யெடுத்தல்‌. 
ஷூரா 516 : கூட்டுக்கணு; ஒருங்‌ 
கிணைவு : எலும்புகளின்‌ ஒருங்‌ 
குணைவு. 

வூறாற௦௩ : ஒரு திசை இயக்கம்‌ : 
1. ஒரு உயிரணுப்படலம்‌ 
ஊடாக இருபொருட்கள்‌ ஒரே 


திசையில்‌ செல்லும்‌ முறை. 2. 


உடன்போக்கு. 


வூ௱ற(௦௱ : நோய்க்குறி; அறிகுறி; 
உணர்குறி : நோயினை உணர்த்‌ 
தும்‌ அறிகுறிகள்‌. நோயாளி 
தானே உணர்ந்து கொள்ளும்‌ 
நோய்க்குறி தலைவலி. உடல்‌ 
வெப்பநிலை, நாடித்‌ துடிப்பு 
போன்றவை மருத்துவர்‌ கண்‌ 
டறியும்‌ நோய்க்‌ கிருமிகள்‌. 


ஹா (21௦ : நோய்க்குறி 
ஆய்வியல்‌; நோய்க்‌ குறியியல்‌ : 
1. உடலினுள்‌ உள்ள நிலை 
இருப்பைக்‌ குறிக்கும்‌ காட்டும்‌. 
2. குணப்படுத்தாமல்‌ ஓரளவு 
செளகரியத்துக்காக செய்யப்‌ 
படும்‌ மருத்துவம்‌. 

வூ 20100 (ூரா0(௦௱வ்‌! 
05) : நோய்க்‌ குறியியல்‌ : நோய்க்‌ 
குறிகள்‌ பற்றி ஆராயும்‌ அறி 


வியல்‌. 
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3ூறற$0515 : தேய்வு; உடல்‌ 
மெலிவு : குறிப்பிட்ட பகுதியோ 
முழு உடலுமோ தேய்தல்‌. 

ஷூுா2ற56, ஸுா20515' : நரம்பணுத் 
தொடர்பு முனை : அடுத்தடுத்‌ 
துள்ள இரு நரபணுக்களிடை 
யிலான தொடர்புமுனை. 





நரம்பணுத்‌ தொடர்பு முனை 


வூ௩வாா௦515 : மூட்டுப்பிணைப்பு: 
அசையாமூட்டு, உயவுக்குழி 
வறையில்லா மூட்டு. 
வூரசொ்ப5 : ஒட்டிய வழி : கண்‌ 
குழி அமைப்புகளோடு விழிக்‌ 
கோளம்‌ ஓட்டியிருத்தல்‌. 
ுா௦ஜவ/ய5 : ஒரு தலை இரட்‌ 
டையர்‌ : ஒரு தலை, ஒரு முகம்‌, 
நான்கு காதுகள்‌ கொண்ட 
ஒட்டிப்‌ பிறந்த இரட்டையர்‌. 
வூர்‌ : இருபக்க தூண்டல்‌ : 
உடலின்‌ ஒரு பக்கத்‌ துண்டல்‌ 
இரு பக்கங்களுக்கும்‌ அனுப்பப்‌ 
படும்‌ உணர்வு நிலைக்கோளாறு. 


9 1010ஈ010515 


801௦100515 : குருத்தெலும்பு 
இனைப்பு : ஒரு குருத்தெலும்பு 


_ மூட்டில்‌, ஒரு படிகக்‌ குருத்து ' 
அல்லது நார்க்‌ குருத்தெலும்பு 


இணைப்புப்‌ பொருளாயிருத்தல்‌. 


௦ : இணை நிகழ்‌ 


வியல்‌ : இரண்டு அல்லது அதிக 
நிகழ்வுகள்‌ ஒரே. நெரத்தில்‌ 
ஏற்படுதல்‌. 


ஏரா : இணை நிகழ்வு : 
ஒரே நேரத்தில்‌ இரு நிகழ்ச்சி 


கள்‌ நடைபெறுதல்‌ அல்லது 


இரு நிகழ்வுக்கிடையே குறிப்‌ 
பிட்ட இடைவெளி இருத்தல்‌. 
3515 : தீப்பொறிக்‌ கண்‌ 
ணோய்‌; பளிங்கு நீர்மை : கண்‌ 
விழிக்‌ குழியிலுள்ள பளிங்கு 
போன்ற திண்ம நீர்மம்‌ சிதை 
வற்றுத்‌ திரவமாதல்‌. “ 
$/௦/(/ய௱ : இணைப்பணு : உயிர 
ணுக்கள்‌ இணைவதால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ பல உட்கரு கொண்ட 
உயிர்க்கூழ்மத்‌ திரள்‌. 

௦11/015௱ : 1. முதிர்‌ கருத்தலை 
மற்றும்‌ இடுப்புத்‌ தளங்களுக் 
கிடையேயுள்ள. இணைநிலை. 
2. இரத்த அணுக்களின்‌ உயிர்க்‌ 


கருவும்‌' உயிர்க்கூழ்மமும்‌ இயல 


பாக ஓரே நேரம்‌ முதிர்ச்சியடைதல்‌. 
0௦1௦05 : இணைச்சுரிவு : பல 
தசைகளின்‌. நடுக்கம்‌ அல்லது 
_ துடிப்பிசிப்பு. 

௦௦% : குருதி மயக்கம்‌: உணர்‌ 
_ விழப்பு; மயக்க நிலை; மூர்ச்சை : 
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_ 8106810100 


இரத்த அழுத்தக்‌ குறைவினால்‌ 
ஏற்படும்‌ உணர்விழப்பு. 

ஷுலு்யா : பல கருவுள்‌ உயிர்ம 
அணு : கருவுயிர்கள்‌ பலப்பல 


அடங்கியிருந்தும்‌ ஒரே உயிர்ம 


மாக அமைந்து. 60 'ஈயாத்‌ றும்‌ 
ஊளன்மத்திரள்‌. 


9000, வுர02௦0/1180, வா: 


-0900/18 : வாத்து விரல்‌; இணை 


விரல்‌ : வாத்தின்‌ கால்‌ விரல்கள்‌ 


போன்று விரல்கள்‌ இடைத்‌ 


தோலால்‌ ஒன்‌ நுபட்‌ டு இணைந்‌ 
திருத்தல்‌. 


- $/02010டு : துண்டுவெட்டல்‌ ள்‌ 
 பளிங்குப்‌. படலத்தைச்‌ சுற்றி 


லும்‌ ஒரு வட்டத்‌ துண்டாக. 
இமையிணைப்‌ படலத்தை 
வெட்டி யெடுத்தல்‌. 
/ா065௱௦000 : மூட்டு இயல்‌ 
விவரவுரை : எலும்பு இணைப்‌ 
புத்தசை நாண்‌ பற்றிய ஆய்வி 
யல்‌ விவரவுரை. 
$065௱௦1004 (கா11ா௦1004) : 
முட்டுஇயல்‌ : எலும்பு இணைப்புத்‌ 
தசை நாண்‌ பற்றி சக 
அறிவியல்‌. 
[106581௦515 ச 
இணைப்பு 


எலும்புத்தசை 
. எலும்புத்‌ தசை 


நாண்‌ இணைப்பு. 


$ூர0251010ஈடு - பிணைய 


வெட்டு: பிணையத்தை அறுத்‌ துப்‌ 
பார்த்தல்‌. ப 





511010௫6 


39௦6 : நோய்க்‌ குறித்‌ 
தொகுதி; நோயியம்‌; இணைப்‌ 
போக்கு : ஒரு நோயைக்காட்டும்‌ 
குறிகள்‌, அடையாளங்கள்‌, 
உணர்வுகள்‌ அகியவற்றின்‌ 
தொகுதி. இவை அனைத்தும்‌ 
ஒன்று சேர்ந்து உடலிலுள்ள 
ஒரு குறிப்பிட்ட கோளாறைக்‌ 
காட்டுகின்றன. எ-டு: மிகுந்த 
உடல்‌. வெப்பம்‌, தொண்டை 
வீக்கம்‌, மெதுவான நாடித்‌ 
துடிப்பு, அடிக்கடி ஏற்படும்‌ 
மயக்கம்‌ ஆகியவை இதயத்தின்‌ 
மேலறைக்கும்‌ &ழறைக்கும்‌ 
இடையிலான தடுக்கிதழ்‌ அடை 
பட்டிருப்பதைக்‌ குறிக்கிறது. 
3௦௦௦0) : பிறவிக்குறை 
யியல்‌ : பிறவிக்‌ கோளாறுகளின்‌ 
வகை தொகை காரணம்‌, 
பாங்கு பற்றிய பிரிவு. 

60/8 : உறுப்பிணைப்பு; ஒட்டி 
ணைப்பு : உறுப்புகள்‌ இயல்பு 
மீறி இணைந்திருத்தல்‌. எ-டு: 
விழிவெண்‌ படலத்துடன்‌ விழித்‌ 
திரைப்படலம்‌ இணைந்திருத்தல்‌. 
வாடு : ஒட்டுத்திசுவறு 
வை : ஒட்டிய திசுக்களின்‌ அல்‌ 
லது ஒட்டுதிசு வெட்டுதல்‌. 
ஷுாஊ6515 : நீரெடுப்பு : ஒரு 
கூழ்ப்‌ பொருளில்‌ நீர்மப்‌ பகுதி 
வெளிபெடுப்பு. 

ன : ஒத்திசைவியம்‌ : 
ஒரு தொகுதியில்‌ இரண்டு 
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அல்லது மேற்பட்ட கூட்டுப்‌ 
பொருள்களுக்கிடையே கூட்‌ 
டுறவு நிலை இடைச்செயல்‌. 
தனி உட்பொருள்களின்‌ கூட்டு 
விளைவைவிட அதிகமான விளைவு 
31601511, வார்ளறு . ஒருங்கி 
யக்கம்‌ : மருந்துகள்‌, நுண்ணுயிரி 
கள்‌, தசைகள்‌ போன்ற இரண்டு 
இயக்கிகள்‌ ஒருங்கிணைந்து 
ஒன்றாக இயங்குதல்‌. 

015 : ஒருங்கியக்கி; கூட்டுச்‌ 
செயல்‌: இணை விளைவி; இணை 
வுறவு : ஒருங்கியக்கத்தில்‌ மற்‌ 
றொரு கூட்டாளியுடன்‌ ஓத்து 
ழைக்கும்‌ ஒர்‌ இயக்கி. 
வாறு : ஒத்திசைவு : நொதி 
கள்‌, மருந்துப்‌ பொருட்கள்‌ 
இணைந்து செயல்படும்போது 
கூட்டிய விளைவைவிட அதிக 
விளைவு. 


92126 : இனமிலா வகை : 1. 
இனம்‌ ஒன்றாயில்‌ லாத அதே 
வகைப்பிரிவு. 2. ஒன்றின்‌ ஒட்டு 
திசு மற்றொறு ஒன்றுக்கும்‌ 
பொருந்தும்‌. 
வுரா214 : இணைஷட்டு : மரபணு 
வகையில்‌ ஒரே மாதிரி இரு 
வருக்கிடையே, ஓட்டு அறுவை 
மாதிரி. எ-டு: ஓரே மாதிரி 
இரட்டையர்‌. -: ப 
ற//௦515 : துல்லிய இயக்கத்‌ 
திறன்‌ : துல்லியமான இயக்கங்‌ 
களை நடத்தக்கூடிய திறன்‌. 


_ -- -  - --_- _- - -  -டடடயய்யயயயய யய வைகைக்‌ 
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5302010815 : ஒன்றியழிவு : ஒரு 
குழுவிலுள்ளவர்களில்‌ ஒரு 
வருக்கொருவர்‌ உள்ள தொடர்பு 
அவர்களுக்கிடையே கேடு 
விளைவிக்கும்‌ தன்மையது. 
591/26515 : அடைப்பு : 7, 
அடைப்பு அல்லது மூடுதல்‌. 2. 
பிளவுப்‌ பெருக்கத்தின்‌ முதல்‌ 
படிநிலையின்போது உட்‌ 
கருவின்‌ ஒரு பக்கத்தில்‌ நிறமியன்‌ 
குவிப்பு. 

னகர ா( க்கக்‌ 
சொல்‌ : ஒரு பெயர்‌ அல்லது 
சொல்‌ வேறொன்றின்‌ பொருளைக்‌ 
கொண்டிருப்பது. இரண்டு 
அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட 
வார்த்தைகள்‌ ஒன்றின்‌ அதே 
பொருள்‌ கொண்டிருப்பது. 
௦0 வம : ஒன்றிணைகண்‌ 
குழி : இரண்டு கண்‌ எலும்புக்‌ 
குழிகள்‌ ஒன்றிணைந்து ஒரு 
கண்‌ மட்டுமே கொண்ட ஒரே 
குழிவறையாக உள்ள ஒரு 
பிறவிக்‌ கோளாறு. 
$710£01/5௱ : ஒன்றிணைவிரை : 
இரண்டு விரைகள்‌ ஒரு திரளாக 
பிறவியிலேயே இணைந்திருப்பது. 
5108120109 : உடல்‌ மூட்டி 
இணைப்பியல்‌. 


5105160515 (5410510518) 
எலும்புக்‌ கூட்டொருமை. 
$91010515 : எலும்பிணைப்பு 
மூட்டு : அடுத்துள்ள இரண்டு 


_ ஒவ! ரிப்‌ (வூரவொல) : 


1211217110): இ 


எலும்புகள்‌ திரண்ட நாரி 
ணைப்புத்‌ திசுவால்‌ இணைக்‌ 
கப்பட வேண்டிய மூட்டில்‌ 
தையலிணைப்பு எலும்பாகி, 


இணைப்பூடே ஒரு முழு 


ஒட்டிணைப்பு உருவாவது. 

வு : ஒன்றிய காது மடல்‌ ; 
க ர து ம டல்‌ கள்‌ 
ஒட்டியிணைந்து, கீழ்த்‌ தாடை 
எலும்புக்‌ குறை வளர்ச்சியாகி 
அல்லது இல்லா மலிருப்பது. 
5711060100 : மூட்டு உறைச்‌ 
சவ்வு அறுவை; உயவுச்‌ சவ்வு 
அறுவை நீக்கம்‌; மூட்டுப்‌ பை 
எடுப்பு : மூட்டு உறைச்‌ சவ்வுப்‌ 
படலத்தை வெட்டி யெடுத்தல்‌. 
வூா௦18 : உயவு நீர்‌ : எலும்பு 
மூட்டிற்குள்‌ கசிந்து வரும்‌ 
உயவு நீர்‌. 
உயவு 
நீர்மம்‌ : எலும்பு மூட்டிணைப்‌ 
பிலுள்ள கசியும்‌ உயவு நீர்மம்‌. 
591018) ௱ஊமாலா6 : மூட்டு 
உறைச்‌ சவ்வுப்‌ படலம்‌; மூட்டுறை; 
நாண்‌ உறை; பசைச்‌ சவ்வு. 

மூட்டு உறைச்‌ 
சவ்வுக்‌ கட்டி; மூட்டுப்பை உரு 
வாக்கம்‌ : மூட்டு உறைச்‌ சவ்வுப்‌ 
படலத்தில்‌ உண்டாகும்‌ கட்டி. 
இது உக்கிரமானதாகவோ 
உக்கிரமற்றதாகவோ இருக்கலாம்‌. 


ா!(5 : மூட்டு உறைச்‌ சவ்‌ 


- வழற்சி; மூட்டுப்பை அழற்சி : 





ர்வு 


1063 


0௦௨ 


அ அ வ வவபவபபபப்டடட்ட்ட்பயபபபியயயவயயவமயயமமையககவகவையககைவைை 


மூட்டு உறைச்சவவுப்‌ படலத்தில்‌ 
ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
(ரு : ஒன்றியமரபணு : ஒரே 
நிறக்கீற்றில்‌ இரண்டு அல்லது 
மேற்பட்ட மரபணுக்கள்‌ 
அமைந்‌ திருப்பது. 
வூா(௦515 : மீட்டிணைப்பு; செயற்‌ 
கைத்‌ தயாரிப்பு : அறுத்துப்‌ 
பிரிக்கப்பட்ட பகுதிகளைச்‌ 
சேர்த்தல்‌. 
ாரா00௦001251 : ஒன்றிய ஊட்ட 
அணு : ஊட்ட அணுவின்‌ ஒன்றிய 
குழிய வெளியுறை. 
ுா(₹0010 : ஒன்றிணை வளர்ச்சி: 
1. ஒரே திசையை காட்டும்‌ நோக்கிய; 
2. நோயின்‌ வளர்ச்சியில்‌ பல 
காரணிகளுக்கிடையே உள்ள 
உறவு நிலைய சுட்டிக்காட்டும்‌. 
வூாா்ா௦ரஙு : ஒன்றிணை நோய்‌ : 
இரண்டு வியாதிகள்‌ ஓன்றுட 
னொன்று இணையும்‌ போக்கு. 
ூறாரி10 : கிரந்திப்‌ புண்‌ : கிரந்‌ 
தியினால்‌ உண்டாகும்‌ தோல்‌ 
புண்‌. 
வூறர்ப15 : கிரந்தி; மேகப்புண்‌; மேக 
நோய்‌ : திருகு சுருள்‌ வடி வான 
நுண்ணுயிர்‌ மூலம்‌ உண்‌ டாகும்‌ 
ஒரு நோய்‌. இது உடலுறவு மூலம்‌ 
அணிடமிருந்து பெண்‌ 
ணுக்கும்‌ பெண்ணிடமிருந்து 
அணுக்கும்‌ பரவுகிறது. தொடக்‌ 
கத்தில்‌ இதனால்‌ உடலின்‌ மேற்‌ 
பகுதியில்‌ வீக்கமும்‌, புண்களும்‌ 


ஏற்படும்‌. ஆனால்‌ பின்னர்‌ 
குருதி நாளங்கள்‌ இதயம்‌, 
மூளை, முதுசந்தண்டு ஆகியவற்‌ 
றையும்‌ தாக்குகிறது. இது 
கருவில்‌ உள்ள குழந்தைகளை 
(ரீடி.க்கிறது. 

வுாாஈ௦6 : பீற்று மருந்தூசி; பீச்சு 
குழாய்‌; உட்செலுத்தி; பீச்சி; சிரிஞ்சு 
- உடலில்‌ விசைப்பீற்று மருந்து 
குத்திச்‌ செலுத்துவதற்‌ கான 
குழல்‌ ஊசி. 

வூரே! : காது உட்குழாய்‌ சார்ந்த. 
ஹார்ா91(45 : காதுத்‌ தொண்டை 
தொடர்புக்‌ குழலற்சி : காது 
உட்குழல்‌ அழற்சி நோய்‌. 


- வூரா0௦ய/018 : முகுளப்‌ புழை 


நோய்‌ பேச்சுக்‌ குழறல்‌ : அண்‌ 
ணச்‌ செயலிழப்பு ஹர்னெர்‌ 
நோயியம்‌, விழியாட்டம்‌, முக 
உணர்விழப்பு ஆகிய குறிகள்‌ 
தோன்றுவது முகுளத்தில்‌ நீர்மக்‌ 
குழிவறை வளர்வதால்‌. 
9110000616 : புழைலீக்கம்‌ 

1. தண்டுவடமைக்‌ கால்வாய்‌. 
2. வேற்றிடத்‌ தண்டுவடத்தில்‌ 
குழிவறை கொண்ட தண்டுவட 
உறைமச்சை வீக்கம்‌. 
வாரா) : புழைக்கட்டி : பருவ 
மடைந்த பெண்களில்‌ பல 
சதை நிற மஞ்சள்‌ கொப்புளக்‌ 
கட்டிகளாகத்‌ தோன்றும்‌, 
விழியிமைகள்‌, கழுத்து மேல்‌ 
முன்‌ மார்பு, பெண்புழை ஆகிய 
வற்றின்‌ வேர்வை சுரப்பிக்கட்டி. 


பல்பு, ப பவை வைகைக்‌ 
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5100118112 : தண்டுவடப்‌ 
புழை : தண்டுவட மையப்பகுதி 
யில்‌: நீர்‌ நிறைந்த குழிவறை 
உருவாகிப்‌ பெரிதாவதால்‌ 
தண்டுவட தலைமத்‌ தடத்தை 
குலைத்து முன்‌ கொம்பணுக் 


களை பாதித்து, நீள்‌இழைத்‌ 


தடங்களை அழுத்துகிறது. இத 
னால்‌ தாறுமாறான உணர்‌ 
விழப்பு (வலி, தொடுவுணர்வு 
மட்டும்‌ இழந்து பிற பின்‌ 
வரிசை உணர்வுகள்‌ இருப்பது) 
வளர்ச்சிப்‌ புண்கள்‌, கையின்‌ 
சிறுதசைகள்‌ . நலிவு, கால்‌ 
உறுப்பில்‌ மேல்‌ இயக்க நரம்‌ 
பணு பாதிப்பு அறிகுறிகள்‌ 
தோன்றுகின்றன. 

51௩001௦101 காதுக்குழல்‌ 
அறுவை : காது உட்குழலில்‌ 
செய்யப்படும்‌ அறுவை, புழை 
. அறுவை. 

ஆரி: காது உட்குழாய்‌ : தொண்‌ 
டையிலிருந்து காதுக்குக்‌ காற்றுக்‌ 
கொண்டு செல்லும்‌ நுண்‌ 
குழல்‌. ட 


பற : நீர்மக்‌ கரைசல்‌; இனிப்புப்‌ . 
பாகு :1. சர்க்கரை பதப்படுத்திய 
பிறகு உள்‌ சர்க்கரைக்‌ கரைசல்‌. 


2. சர்க்கரையின்‌ செரறிவுக்‌ 
கரைசல்‌. 3. சர்க்கரையின்‌ 


.. செறிவுக்‌ கரை சலில்‌ மருந்துப்‌ 


பொருள்களான நீர்மத்‌ தயாரிப்பு. 


5552100515 : எலும்பிடைத்‌ 
தசைத்‌ தொடர்பு. 


595160 : மண்டலம்‌ : உடல்‌ 
இயக்கப்‌ பகுதிகளின்‌ தொகுதி. 


எ-டு: நரம்பு மண்டலம்‌, தசை 


மண்டலம்‌ சரண மண்டலம்‌. 


54/56 10 1ஈ௦்‌னர ரர 14௦(/- 
48160 211/5 (5174௧) : தூண்டு 
திறன்‌ கண்டறியும்‌ முறை 

தூண்டப்படும்‌ திறன்களை 
அடையாளங்‌ காணபதற்கான 


- முறை.மனச்சீர்கேட்டின்‌ அளவைக்‌ 


கணக்கிடுவதற்கான சோதனை. 
55121௦ : உடல்சார்‌ : 1. முழு 
உடலை பாதிக்கும்‌ பொது 
வான. 2. ஒரு தொகுதி தொடர்‌ 


பன. 


$9516ஈ/௦ 0௦ப[214௦ஈ : முழு உடல்‌ 
குருதியோட்டம்‌; மண்டலச்‌ சுற்‌ 
றோட்டம்‌ : உடலின்‌ ஓர்‌ உறுப்பு 
மட்டும்‌ சாராமல்‌, உடல்‌ 
அமைப்பு முழுவதும்‌ சார்ந்து 
இரத்தவோட்டம்‌ நடைபெறு 
தல்‌. ஆக்சிஜனேற்றப்பட்ட 
இரத்தம்‌ இதயத்தின்‌ இடது 
மேலறையிலிருந்து புறப்பட்டு 
உடல்‌ முழுவதும்‌ பாய்ந்து அக்‌ 
சிஜன்‌ நீக்கமடைந்து மீண்டும்‌ 
வலது மேலறைக்கு வருதல்‌. 

$//51016 : இதயச்‌ சுருக்கம்‌ : நெஞ்‌ 
சுப்பைச்‌ சுருங்கி இயங்குதல்‌, 
குருதி நாளச்‌ சுருங்கியக்கம்‌. 

551016 றா655பாஉ : இதயச்‌ 
சுருக்க அழுத்தம்‌. ன 
510112 ஈாயாுபா : இதய முறு 
முறுப்பு; சுருங்கல்‌ முணுமுணுப்பு; 
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கண்ண களை ச கக கக கக ச ச ன்‌ ச கை ணன ண க்கி ககளை காரனாக ககன ககா சசககக க கககா சசககக வளவ ன எனா கனகவ ககக பககக வைகைக்‌ 


சிற்றொலி : நெஞ்சுப்பை சுருங்‌ 


கியங்குவதால்‌ உண்டாகும்‌ முறு 
முறுப்பு ஒலி. 
510110 றா8$5பா6 : இதயச்‌ 
சுருக்க அழுத்தம்‌. 


ஷயா : திருகல்‌ : காலின்‌ 
கெண்டைத்தசை வலிப்பு. 

வா : சைட்ரோன்‌ : சோடிய 
அய எடிட்டேட்‌ என்ற மருந்‌ 


- ஒன்றாகக்‌ 


தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. அயச்‌ 
சத்துக்‌ குறைபாட்டினால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ சோகை நோய்க்கு மருந்‌ 
தாகப்‌ பயன்படுகிறது. 


ஒறு : உறுப்பிணைப்பு : உயிர 
ணுக்கள்‌ அல்லது உட்கருக்கள்‌ 
இணையாமல்‌, பாலணுக்கள்‌ 
கட்டி யிருத்தல்‌ 
உறுப்புகள்‌ இணைந்தாலும்‌ 
தனியாகத்‌ தெரிதல்‌. 


7: ஆங்கிலஎழுத்து டீ : வெப்ப 
நிலைக்கான குறியீடு. கட்டி 
என்ற பொருள்படும்‌ டியூமர்‌ 
என்ற ஆங்கிலச்‌ சொற்களின்‌ 
சுருக்கக்‌ குறியீடு. 

7-0156956 : 


சபியா. 


ர்‌ 


குருதி உறிஞ்சிக்‌ கடிக்கும்‌ 
பூச்சிகள்‌. 

(20211276 8124௦௱(/0ப6 : பொடி 
டப்பியுறு உடற்கூறு : பெருவிரலின்‌ 


- அடிப்பகுதியின்‌ கையின்‌ புறப்‌ 


டீ வியாதி : தால 


&& : கட்டியுடன்‌ தொடர்புடைய 


விளைவியம்‌ (காப்பு மூலம்‌. 

1&8 : நச்சுக்காய்ச்சல்‌ தடை 
மருந்து : நச்சுக்காய்ச்சல்‌ (டை 
பாய்டு), குடற்காய்ச்சல்‌ போன்ற 


நோய்களுக்கு எதிராக மனித . 


ரிடம்‌ செயற்கையாக நோய்‌ 
தடைக்காப்பினை உண்டாக்கு 


வதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 


ஒர்‌ அம்மைப்பால்‌ மருந்து. 

(9102008515 : புகையிலை ஒவ்வா 
மை : புகையிலை தூசுக்கு 
தொழில்வழி அட்‌்படுவதால்‌ 
ஏற்படும்‌ வெளிப்பொருள்‌ ஓவ்‌ 
வாவளி நுண்ணறையழற்சி. 

(203615 : புகையிலை நஞ்சூட்‌ 
டம்‌ : புகையிலையை அளவுக்கு 
அதிகம்‌ பயன்படுத்துவதால்‌ 
ஏற்படும்‌ நஞ்சு விளைவுகள்‌. 


(203ப5 : குருதிக்குடிபூச்சி 
_ டிரிப்பனோசோம்களை பரப்பும்‌ 


பகுதியிலுள்ள முக்கோண வடிவப்‌ 
பரப்பு. பெருவிரலை நீட்டும்‌ 
போது, பெருவிரல்‌ நீட்டிக்குறும்‌, 
நெடும்‌ தசை நார்கள்‌ எல்லை 
அமைந்த பள்ளமான தோற்றம்‌. 
(20065.: மிகுமெலிவு(சோகை): 
உடல்‌ திசு அழிவு நோய்‌ : முள்‌ 
ளந்தண்டு மெலிவுறும்‌ நோய்‌. 
இதில்‌ உணர்வு நரம்புகளும்‌ 
நோயுற்று கைகால்கள்‌ விளங்‌ 
காக்‌ கோளாறு உண்டாகும்‌. 


(30650600௦6 : உடல்வற்றியுலர்தல்‌: 
உடல்‌ மெலிவுக்‌ கோளாறு. 


(202110 : நலிவிய; மெலிவிய : 
நலிவு நோய்‌ தொடர்பான 
தீவிர நலிவு நிலையில்‌ திரும்ப 
வரும்‌ தீவிர வலி அல்லது. 
தண்டுவட நலிவு நோயில்‌ திடீர்‌ 
வெளிப்பாடுகளாக நடைபா 
திப்பு. அடியெடுத்து நடைக்குக்‌ 
காரணமான நலிந்த முறுக்கிய 
காலடி. (தாள்‌), ப 


(201௦ : உடல்‌ மெலிவுக்‌ கோளாறு 
உடைய. 





(201 


(2012: மாத்திரை : பொதி குளிகை. 


(2000872515 : தண்டுவட அழற்சி: 
மூளைக்‌ கோளாறுடையவர்‌ 
களுக்குப்‌ பொதுவாக ஏற்படும்‌ 
வாதநிலை. இதில்‌, தண்டுவடதீ 
தில்‌, முள்ளந்தண்டு அழற்சி 
ஏற்படுவது போன்று றைவுப்‌ 
புண்கள்‌ உண்டாகும்‌. 

(2005 : கணுக்கால்‌; கணுக்கால்‌ 
எலும்பு. 

(அர்டுவார்றுர்ரப்க : வேகநாடி லயக்‌ 
கோளாறு : வேகமான நாடித்‌ 
தடிப்புடன்‌ ஒழுங்கற்ற இதய 
இயக்கம்‌. 

(அ௦௦௮012 : இதயத்‌ துடிதுடிப்பு; 
மிகை இதயத்துடிப்பு; இதய 
விளைவு : இதயத்‌ துடிப்புத்‌ 
திடீரென அதிவேகமாகதீ 
துடிக்கும்‌ கோளாறு. 
(201௫11௦118 : விரைவுப்‌ பேச்சு. 


(201 02512 : அதிவேகப்‌ பேச்சு; 
பேச்சு மிகைப்பு; பேச்சு விரைவு: 
சில உளவியல்‌ கோளாறுகளின்‌ 
போது மிக அதிவேகத்தில்‌ 
பேச்சு வெளிப்படுதல்‌. 
(2௦01ல்‌ : வேகநோய்காப்பு: 
ஒரு பொருளின்‌ நச்சளவுகளின்‌ 
விளைவுகளிலிருந்து விரைந்து 
ஏமக்காப்பு நிகழ்தல்‌. திரும்‌ 
பத்திரும்பக்‌ கொடுப்பதால்‌ சில 
மருந்துகள்‌ செயல்திறனில்‌ 
பெருமளவு குறை. 
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(201101௦௦62 : அதிவேக மூச்சு; 
மிகை மூச்சு; மூச்சு விரைவு : 
மூச்சு வாங்குதல்‌ இயல்புக்கு 
மீறி வேகமாக நடைபெறுதல்‌. 
(அ0ம516௦1 : டேக்கிஸ்டீரால்‌ : 
மீஊதாக்‌ கதிர்த்‌ தாக்கத்தால்‌ 
எர்கோஸ்டீராலினின்றும்‌ 
உருவாகும்‌ எர்கோஸ்டீராலின்‌ : 
ஓரகச்‌ சீர்மங்களில்‌ ஒன்று. 
(௮௦1416 : தொடு உணர்வு சார்ந்த; 
தொடுவுணர்வு தொட்டு 
உணரக்கூடிய; ஊறுணர்வுப்‌ 
புலன்‌ சார்ந்த. 

(௮01010 : படிகப்போலி : எஸ்ஹீ 
மோகுளோபின்‌ ஆக்ஸிஜன்‌ 
இழந்து, ஹீமோகுளோபின்‌ 
மூலக்‌ கூறுகள்‌ பல்படியாகும்‌ 
போது உருவாகும்‌ படிகப்‌ 
போலியமைப்பு. 

௦௦2 : தொடுஉணர்வுமானி: 
தொடுவுணர்வின்‌ கூர்மையை 
அளந்தறியும்‌ கருவி. 

(20001௦ 5191 : தலைப்பிரட்டை 
அறிகுறி : ஒரு புற்றுக்கட்டிக்கு 
நோர்8ழ்‌ இடம்பெற்றுள்ள காற்‌ 
புள்ளி வடிவ உருப்படிவம்‌. ஓலி 
வரைவில்‌ குறைவான அடர்த்தி 
உள்ள அது அழிந்த திசுவுடன்‌ 
தொடர்புடையது. 

(2௦௨01ய௱ 412௦ : வாழ்க்கை 
வெறுப்புணர்ச்சி : தற்கொலை 
புரியத்தூண்டும்‌ வாழ்க்கை 
வெறுப்பு. 


த த த பபப ட்டடட்பயயயமையவைைமை 
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(8018 :1. குடற்புழு; நாடாப்புழு : 


தட்டையான ஒட்டுண்ணிக்‌ 


குடற்புழு வகை. 2. மூளையின்‌ 
இழைக்‌ கச்சை போன்ற பகுதி. 
(86180106 : குடற்புழு மருந்து; 
நாடாப்புழுக்கொல்லி : குடற்‌ 
புழுக்களைக்கொல்லும்‌ மருந்து. 
(961/27ய06 : குடற்புழு வெளி 
யேற்று மருந்து; நாடாப்‌ புழு 
வகற்சி : குடற்புழுவை வெளி 
யேற்றும்‌ மருந்து. 

(211 : வால்‌ : உடற்பகுதியின்‌ பின்‌ 
முனையிலிருந்து நீளும்‌ ஓல்லி 
யான பின்தொங்கல்‌. 
1819/85ம£5 0156856 : தக்கயாசு 
வியாதி 


நோயியம்‌. ஜப்பானிய கண்‌ 
மருத்துவர்‌ மிக்கிஷிகி தக்கயாக 
பெயராலமைந்தது. மகாதமனி 
மற்றும்‌ அதன்‌ பெருங்கிளை 
கள்‌ போன்ற நெகிழ்‌ தமனி 
களின்‌ நாள்பட்ட அழற்சிக்‌ 
குருணைய(எல்லா)த்‌ தமனி 
முழு அழற்சி. 

(210 : கல்மா; வெளிமக்கன்மகி; 
காக்காய்ப்பொன்‌ இயற்‌ 
கையாகக்‌ கிடைக்கும்‌ மக்னீ 
சியம்‌ சிலிக்கேட்‌ அடங்கிய 


ஒரு மென்மையான வெண்‌ 


ணிறத்தூள்‌. அறுவை மருத்து 
வத்துக்கு அணியும்‌ கையுறை 
களை அணிவதற்கு முன்பு 


: நாடிக்‌ குறைநோய்‌. 
அல்லது மகாதமனி வளைவு 


- அவற்றில்‌ பூசிக்‌ கொள்ளப்‌ 


பயன்படுகிறது. 


(2100518 :.தூள்நோய்‌ : (நறு 
மணத்‌) துளை நுகர்வதால்‌ ஏற்‌ 
படும்‌. தூசுவளி நுரையீரல்‌ 
நோய்‌. 


(௮11065 : முடக்கால்‌; கோணல்கால்‌; 
பிறவிகுறுக்குக்கால்‌ : கால்கள்‌ 
திருகுழமுறுகலாக அமைந்திருத்தல்‌. 
(212௦௱ு : முறுக்கியகை 
இயல்பான வடிவும்‌ நிலையும்‌ 
மாறி முறுக்கியகை உருக்குறை 


(ஊளனம்‌). 


(2105 : கணுக்கால்‌; படு பண்டை 
கணுவெலும்பு : கணுக்கால்‌ 
எலும்பு. க&ீழ்க்கால்‌ உள்‌எலும்‌ 
புக்கும்‌ குதிகால்‌ எலும்புக்கு 
மிடையில்‌ அமைந்துள்ளது. 
இது கணுக்காலின்‌ இரண்டா 
வது மிகப்பெரிய எலும்பு. 
(8௦07 : டாமோக்சிஃபின்‌ : 
எலும்பு உருவாவதைத்‌ தடுக்கும்‌ 
ஒரு செயற்கை கூட்டுப்பொருள்‌. 
மாதவிடாய்‌ நிறுத்தத்திற்குப்‌ 
பிந்திய மார்பகப்‌ புற்றைக்‌ 
குணப்படுத்தப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

(80௦ : அடைப்பான்‌ : குருதி 
யொழுக்கை நிறுத்த அல்லது 
சுரப்புகளை உறிஞ்சிக்கொள்ளப்‌ 
பயன்படும்‌ பருத்தி நூல்‌ கட்டு 
அல்லது கண்ணறைத்‌ துணிக்‌ 
கட்டு. 





(8௮110௦1306 
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(2௦20௦ : குருதி அடைப்பான்‌: 
குருதிப்‌ போக்கினை நிறுத்து 


வதற்கான அடைப்பான்‌; அறுவை 


மருத்துவத்தில்‌ குருதியை நிறுத்த 


அடைப்பானைப்‌ பயன்படுத்துதல்‌. 


(அரோ: கதிர்‌ வளை கம்பி : கதி 
ரியக்க அண்மை மருத்துவத்தில்‌ 
கருப்பைக்குள்‌ செருகப்படும்‌ 
வளைந்த துருப்பிடிக்கா எல்குக்‌ 
கம்பி. 

20 : சுவை கூர்முனை :1. உறைப்‌ 
பான சுவை அல்லது காரநெடி. 
2. ஒரு உளி அல்லது கத்தியின்‌ 
நீள ஒடுங்கிய துருத்தம்‌. 
(210116 : குறிக்கோள்‌ பிறழ்‌ 
மாறிய நிலை : குறிக்கோள்‌ 
நோக்கிய சிந்தனை நிலைகள்‌ 
பெறமுடியாத கோளாறை 
ஒருவர்‌ வெளிப்படுத்துவது. 
விரும்பிய குறிக்கோளின்‌ விரும்‌ 
பிய நிலையை நோயாளிகள்‌ 
அடைய முடிவதில்லை. 
(210/2 50660 : பேச்சில்லா: 
தேவையான பொருளை விட்டு 
விட்டு, மிகவும்‌ பொருத்தமில்‌ 
லாதவற்றைப்‌ பேசிப்பேசி 
திரும்ப பேசவேண்டிய பொரு 
ளுக்கு வராமல்‌ பேச்சாளர்‌ 
அலையும்‌ நிலை. 

(212௦ : டான்னாஃபாக்ஸ்‌ : 
மேலீடான இீப்புண்கள்‌, ச௬டு 
புண்கள்‌ ஆகியவற்றுக்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ டேலிக்‌ அமிலம்‌ 


அடங்கிய மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பொருள்‌. 

(௮160 160 06115 : டேனிய சிவப்‌ 
பணுக்கள்‌ : டேன்னிக்‌ அமிலம்‌ 
சேர்ந்ததால்‌ இரத்தச்‌ சிவப்‌ 
பணுக்கள்‌, விளைவிய ஏந்தி 
களாகச்‌ செயல்படமுடிதல்‌. 


அரே 3010: டேனிக்‌ அமிலம்‌ : 


- கருவாகிக்‌ கரணையிலிருந்து 


எடுக்கப்படும்‌ பழுப்புநிறப்‌ 
பொடி, உறைய வைக்கும்‌ 
குணமுடையது. 

பற : டாண்டாலம்‌(வெப்பம்‌?: 
வெப்பத்தினாலும்‌ திராவகச்‌ 
செயற்பாட்டினாலும்‌ பாதிக்கப்‌ 
படாத அரிதான வெள்ளை 
உலோகத்‌ தனிமம்‌. உடலில்‌ 
நலிவுற்ற பகுதிகளுக்கு வலு 
வூட்டுவதற்குக்‌ கம்பி வடிவில்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. எ-டு: 
பெரிய குடலிறக்கத்தைப்‌ பழுது 
பார்க்கப்‌ பயன்படுகிறது. 


(30௦110 2701 : குவியும்‌ வளைவு: 
கடைவாய்ப்‌ பற்களிலிருந்து 
வெட்டும்‌ பற்கள்‌ வரை குவியும்‌ 
பல்‌ வரிசை வளைவு. 
(30௦௦௩ : நாடாப்புழு 
தட்டைப்புழு; ஓட்டுயிராக 
வயிற்றுக்குள்‌ இருக்கும்‌ புழு. 
20125 ஐவூாொ௦றா6 : டேபியர்‌ 
நோயியம்‌ : ஸ்பெயின்‌ நாட்டு 
மருத்துவர்‌ ஆன்ட்டோனி 
கார்யோ சியாடேபியாவில்‌ 


(29001206 
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விவரிக்கப்பட்ட, தொண்டை 
மற்றும்‌ குரல்வளை ஒரு பக்க 
வாதம்‌ செயலிழப்பு மற்றும்‌ 
நாக்கின்‌ எதிர்ப்பக்க நலிவு. இது 
தொண்டைப்‌ பக்க அலையு 
மற்றும்‌ நாவடி மண்டை நரம்பு 


களின்‌ பாதிப்பால்‌ ஏற்படுவது. . 


(3001806 : நெஞ்சத்தட்டல்‌ 

மார்பில்‌ கொஞ்சம்‌ விரல்களை 
வளைத்துத்‌ தட்டி, கெட்டிச்‌ 
சுரப்புகளை சளியை வெளி 
யேற்றல்‌. _ 


(2001௦1 : அழுத்தித்‌ தட்டுதல்‌: 
அடித்தல்‌, தட்டல்‌ முறை : தசைப்‌ 
பிடிப்பில்‌ அழுத்தித்‌ தட்டுதல்‌, 
கைவிரல்‌ களை இறுக்கி மூடித்‌ 
தட்டுதல்‌, உள்ளங்‌ கையினால்‌ 
தட்டுதல்‌, விரல்‌ நுனியால்‌ 
குத்திப்‌ பார்த்தல்‌ அகியவை 
இதில்‌ அடங்கும்‌. 

(200௦ : தட்டியக்கப்‌ பிதுக்கம்‌. 
187101/6ம£6 80019 டார்டியூ 
புள்ளிகள்‌ : ஃபிரெஞ்சு நாட்டு 
சட்ட மருத்துவ வல்லுநர்‌ 
அகஸ்ட்‌ டார்டியூ விவரித்த 
மூச்சுத்‌ திணறலால்‌ தலை மற்றும்‌ 
கழுத்தின்‌ தோன்றும்‌ தோலில்‌ 
தோன்றும்‌ குருதிப்‌ புள்ளிகள்‌. 
(3152021415 : இமைச்சுரப்பழற்சி: 
கண்‌ இமைத்‌ தகடுகளின்‌ ஓரங்‌ 
களில்‌ அழற்சி, 

(3155! : இமையோர : கண்‌இமை 
ஓரம்‌ தொடர்பான பாத 
எலும்புகளில்‌ ஒன்று. 


(215௮! 6௦16 : கணுக்கால்‌. எலும்பு. 





கணுக்கால்‌ எலும்பு 


(21521019 : பாதவலி; அடிக்கால்‌ 
வலி; தாள்‌ வலி : பாதத்தில்‌ 
உண்டாகும்‌ வலி. 

(81521018 : கணுக்கால்வலி 
கணுக்கால்‌ அல்லது காலடியில்‌ 
வலி. 

(251/5 : இமைத்தகடழற்சி 
இமையோர்‌ தகடு அழற்சி. 
(8150161818158| : கணுக்கால்‌ 
சார்ந்த : கணுக்கால்‌ கணுக் 
காலுக்கும்‌ கால்‌ விரல்களுக்கும்‌ 


இடைப்பட்ட ஐந்து நீண்ட 





(3715001850 


விரல்கள்‌ கொண்ட பகுதி 
ஆகியவை தொடர்பான. . 


(275001856/ : கண்ணிமை ஒட்டு 
றுப்பு அறுவை; இமைச்‌ சீரமைப்பு, 
இமையமைப்பு : கண்ணிமையில்‌ 
செய்யப்படும்‌ ஒட்டுறுப்பு 
அறுவை மருத்துவம்‌. 
(315௦8 : கண்ணிமைத்‌ 
தையல்‌; இமைத்தைப்பு; இமைச்‌ 
சீரறுவை : விழிவெண்படலம்‌ 
உணர்விழப்பில்‌ இருக்கும்‌ 
போது அல்லது அது குண 
மடைந்து வரும்போது அதனைப்‌ 
பாதுகாப்பதற்காகக்‌ கண்ணி 
மைகளை ஒன்றாக இணைத்துத்‌ 
தைத்துவிடுதல்‌. 

(அ௮75ப5 : 1. கணுக்கால்‌ எலும்பு; 
முன்‌ பாதம்‌ : பாதத்திலுள்ள ஏழு 
சிறிய எலும்புகள்‌. 2. கண்ணிமை 
ஒட்டுத்தசை; இமைத்தசை : 
கண்ணிமை ஒவ்வொன்றிலும்‌ 
உள்ள அடர்த்தியான நீண்ட 
இணைப்புத்‌ தசைத்‌ தகடுகள்‌. 
(அரா : பல்‌ ஊத்தை; பற்காரை : 
பற்களில்‌ படியும்‌ ஊத்தை. 
(கா ஊ((௦ : பேதி-வாந்தி 
மருந்து : பேதி, வாந்திக்‌ கோளாறு 
களைக்‌ குணப்படுத்துவதற்கான 
மருந்து. 

(அர ௦611 : பொதியப்ப அணு : 
துண்டுபட்ட நிற மேற்கா ௧௫௬ 
வெள்ளணுவில்‌ சில உட்கருத்‌ 
துண்டுகள்‌ நிலைத்து ஒரு முழு 
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வளர்ச்சியடைந்த செந்தோல்‌ 
நோய்‌ அணுவாக பரிணாம 
வளர்ச்சி பெறும்‌ நிலை. 


(251௦ : சுவையுணர்வு : நாக்கின்‌ 
பரப்பிலுள்ள, உணர்வு உறுப்பு 
களைப்‌ பொறுத்துள்ள வேதிய 
உணர்வு. நரம்புத்‌ தூண்டல்கள்‌ 
நாநரம்பு மற்றும்‌ நாத்‌ 
தொண்டை நரம்புகளின்‌ வழி 
யாக, முறையே நாக்கின்‌ முன்‌ 
மூன்றிலிரு பகுதி மற்றும்‌ நாக்‌ 
கின்பின்‌ மூன்றிலொரு பகுதியி 
லிருந்து மூளைக்குச்‌ செல்கின்றன. 
(2516-0000 : சுவை அரும்பு 

நாக்கிலுள்ள சுவை நரம்பின்‌ 





சுவை அரும்பு 


நுனியில்‌ தனி வகையான நரம்‌ 
பணுக்கள்‌ உள்ளன. இந்தத்‌ தனி 
வகை உயிரணுக்களும்‌ நரம்பு 
முனைகளும்‌ ஒன்றாக இணைந்து 
சுவை அரும்புகளாக அமைந்துள்ளன 
(21100110 : பச்சை குத்தல்‌ : நிரந்‌ 
தரமான பாங்குப்படவடிவங் 


3 பத படட அவட்கு டட ப்ப பவ வ வவட ட்ட ட்‌ 


(அபா! 6 
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களை ண்‌ குறிக்கும்‌ பழக்கம்‌. 
_நிறமிகளின்‌ நுண்‌ அளவுகளை: 


ஊசிமூலம்‌ தோலில்‌ செலுத்தி 
அழியாக்‌ குறியிடல்‌. 

(பொரா6 : டாரின்‌ : பித்த நீறில்‌ 
உள்ள டாரோகோலிக்‌ அமிலத்‌ 
திலிருந்து பெறப்படும்‌ பொருள்‌. 


(2%௦ : வகுப்புத்‌ தொகுப்பு : ஒத்த 


தன்மைகளின்‌. அடிப்படையில்‌ 
மட்டும்‌ வேறுபாட்டளவை 
கருத்தில்‌ கொள்ளாமல்‌ தொகுத்தல்‌. 
139/-520115 0156856 : டேய்‌-சாக்‌ 
நோய்‌ : 8-0-1| அசிட்டில்‌ ஹெக்‌ 
சோசாமிடேஸ்‌ என்ற செரி 
மானப்‌ பொருள்‌ குறைபாட்டி 
னால்‌ 614, என்ற ஒரு குறிப்‌ 
பிட்ட கொழுப்புப்‌ பொருள்‌ 
மிகுதியாகச்‌ சேர்வதால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ அடிப்படைக்கோளாறு. 


78 : டீபி : டியூபர்குளோசிஸ்‌ 
எனப்படும்‌ காச நோய்‌. 


1-0வா006 : '1' வடிவ கட்டுத்‌ 
துணி; '!' உருக்கட்டு : உடலில்‌ 
விரைப்பைக்கும்‌ மலவாய்க்கும்‌ 
இடைப்பட்ட விடபம்‌ என்ற 


பகுதியில்‌ கட்டுப்போடுவதற்குப்‌ 


பயன்படுத்தப்படும்‌.. 1" வடிவக்‌ 
கட்டுத்‌ துணி. 

7061: 'டீ' அணு : 'டீ' நிணவணு. 
ஏமக்காப்பு அமைப்பின்‌ மிக 
வும்‌ சிக்கலான தைமஸ்கரப்பியி 
லிருந்து பெறப்படும்‌ உயிரணு. 
உயிரணு வழியான ஏம விளைவு 
களை செயல்படுத்த உதவுகிறது. 


18275 : கண்ணீர்‌ 
உள்ள கண்ணீர்ச்‌ சாரப்பியி 


162256 


(62 ற0( 510௮௦ : தேநீர்ப்பானை 
வயிறு : இரைப்பையின்‌ சிறு 
வளைவு மிகவும்‌ டட அறு 
இருப்பது. 

(22-020 : கண்ணீர்ப்பை. 
(22-0ப௦( : கண்ணீர்‌ நரம்பிழை. 
(62-01310 : கண்ணீர்ச்‌ சுரப்பி. 
: கண்கடையில்‌ 
லிருந்து சுரக்கும்‌ நீர்‌. இதில்‌ 
'லைசோசைம்‌': என்ற செரி 
மானப்‌ பெருள்‌ (என்சைம்‌) 


- அடங்கியுள்ளது; இது நோய்‌ 


நுண்மத்தடையாசச்‌ செயற்படுகிறது. 
: இழையெடு : நுண்‌ 
ணோக்கி சோதனைக்காக 
திசுவை இழுத்துப்‌ பிரிப்பது 
அல்லது ஊசிகளால்‌ பிரிப்பது. 
(௦௦1 : பற்கள்‌ : மெல்லுவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ அமைப்பு. இவற்றில்‌ 
குறிப்பிட்ட பருவத்தில்‌ விழக்‌. 
கூடியவை. இவை 7 வயதுக்குள்‌ 
விழுந்து அந்த அடத்தில்‌ நிரந்‌ 
தரப்‌ பற்கள்‌ முளைத்துவிடும்‌. 
நிரந்தரப்‌ பற்களின்‌ மொத்த 


. எண்ணிக்கை 32. இவை 20 


வயதுக்குள்‌ முழுமையாக 
அமைந்துவிடும்‌. பற்களின்‌ 
அமைப்பினைப்‌ பல்‌ மருத்து 
வர்கள்‌ வரைபடமாக வரைந்து 
இருக்கிறார்கள்‌. குறிப்பிட்ட 
பருவத்தில்‌ விழுந்துவிடும்‌ முதல்‌ 
நிலைப்‌ பற்களை 4-8 எழுத்‌ 


எனககக க வைகை கை க அசைவை சை ச சை ககக சை அவையவை வைகை வம்ச வைகையை வனக ககக சைவ வதை 


(66110 


துக்களால்‌. குறிப்பிடுகிறார்கள்‌. 
இதன்படி, இடது மேல்‌ உளிப்‌ 
பல்லும்‌ சுடைசியின்‌ கடை 
வாய்ப்பல்லும்‌ &-6 என்று 


இவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது. 


மேல்வலம்‌ மேல்வலம்‌ 
பப்‌ தீம்படேட்‌ 

[00 சிய்பேட்‌ 
£ழ்வலம்‌ 8£ழ்‌இடம்‌ 


நிரந்தர அல்லது இரண்டாம்‌ 
நிலைப்‌ பற்கள்‌ எண்களால்‌ 
குறிப்பிடப்படுகின்றன. இடது 
மேல்மைய உளிப்பல்லும்‌, 
கடைசி பின்கடை வாய்ப்‌ 
பல்லும்‌ (ஞானப்பல்‌) 1.8 என்று 
இவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது. 


மேல்வலம்‌ மேல்வலம்‌ 
87654321 1234567178 
87654321 12345678 
£ழ்வலம்‌ £ழ்‌இடம்‌ 


(௦௦01௩9 : பல்‌ முளைப்பு. 

(ரப சாம்‌ : தோற்‌ போர்வை; 
பொதிவை : விலங்குடலின்‌ 
இயற்கைப்‌ போர்வை. 

(௦0 னார்பா : உறை : 1. உறை 
அல்லது கூரை. 2. நடுமூளை 
யின்‌ மூளைக்‌ கால்களின்‌ புறப்‌ 
பகுதி. 

(62101௦1௦ 8010 : டெய்கோலிக்‌ 
அமிலம்‌ : கிராம்‌ சாயமேற்கும்‌ 
நுண்ணுயிர்‌ அணுச்சுவர்களின்‌ 
பகுதிப்‌ பொருள்‌. 
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(61௦௦10. 


(ஏர/6(2516 : தந்துகி விரிவாகக்‌ 


குருதிக்‌ கிளைக்‌ குழல்‌ விரிவு: 


- உடற்பரப்பினுள்‌ தந்துகிகளை 


விரிவடையச்‌ செய்தல்‌. 
(911/5 : நுன்நாள அழற்சி; 
தந்துகியழற்சி : தந்துகிகளின்‌ 
அழற்சி. 

(01608101௦0மெர௫ு/ : தொலை 


- நிலை இதய வரைபடப்‌ பதிவு : 


நோயாளிகளிடமிருந்து 
தூண்டல்களை தூரத்திற்கு 
அனுப்பி இதயமின்‌ வரை 
படத்தைப்‌ பதிவு செய்தல்‌. 
(160130௦515 : தொலைநோயறி 
தல்‌ : ஒரு நோயறியும்‌ நிலையத்‌ 
திலுள்ள நோயாளியின்‌ கடதீ 
தப்பட்ட விவரங்களை (தரவுகளை) 
ஆராய்ந்து நோயைக்‌ கண்டுபிடித்தல்‌ 
(ஒஎீ1ய0ா௦5௦௦ஐ/ : தொலைஓளிர்‌ 
திரை உருநோக்கி : ஒளிர்திரை 
தரும்‌ உருவங்களை தூர இடத்‌ 
துக்கு அனுப்பி தொலைக்‌ 
காட்சியில்‌ காணுதல்‌. 

(1௦ €ய/0116 : தொலை மருத்து 
வம்‌ : தூரமான இடத்திலுள்ள 
நோயாளி பற்றிய செய்திகளை 
யும்‌ உருவத்தையும்‌ தொலைத்‌ 
தொடர்புக்‌ கருவியைப்‌ பயன்‌ 
படுத்தி அனுப்புதல்‌ மருத்துவ 
ரின்‌ அலோசனையைப்‌ பெற 
அது பயன்படுகிறது. 

(சங : தொலைகணிப்பு : 
ஒருவரிடமிருந்து தரவுகளை 


அ த அ அ பபப ப ப ப்ய்யயயயியியயயயகயர்யமயவையகயாயால்‌ 


* 


(6161161200 
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ஒரு தூர இடத்துக்கு அனுப்பும்‌ 
தொழில்‌ நுட்பம்‌. 
(161080) : கதிரியக்க மருத்து 
வம்‌; தொலை சிகிச்சை : புற்று 
நோய்‌ போன்றவற்றில்‌ உடலின்‌ 
உள்ளிழைமங்களைக்‌ கோபால்ட்‌ 
அல்லது கேசியம்‌ கதிரியக்கக்‌ 
கதிர்களால்‌ குணப்படுத்தும்‌ முறை. 
(21௦02 : மயிர்வளர்நிலை : மயிர்க்‌ 
கால்‌ சுழலின்‌ ஓய்வுப்படி. நிலை. 
(உ௦ரஊவ௱ார்‌ : மனப்போக்கு; 
இயல்பிலா உளப்பண்பு; மனப்‌ 
பாங்கு : தனிமனிதரிடம்‌ உணர்ச்சி, 
செயல்களுக்கு அடிப்படையாக 


இயல்பாக அமைந்த உடல்‌ 


உளநிலைப்‌ பாங்கு. 


(உற ஊ24பா6 : வெப்ப நிலை : 
உடலின்‌ இயல்பான வெப்ப 
நிலை. 


(ாற!6 : கன்னப்பொட்டு; பொட்டு: 
செவித்தடம்‌, கண்ணின்‌ புறக்‌ 
கோணத்திற்கும்‌, காது மடலின்‌ 
மேற்பகுதிக்கும்‌ இடையில்‌ 
உள்ள தலையின்‌ பகுதி. 
(௨0௦2! : நெற்றிப்‌ பொட்டு. 
(6௱ா0௦ாவ! 6௦6 : பொட்டெலும்பு: 
தலையின்‌ இரு புறமும்‌, 
மண்டையோட்டின்‌ உச்சிக்கும்‌ 
பக்கங்களுக்கும்‌ உரிய எலும்‌ 


பிணைகளுக்குக்‌ 8ழேயுள்ள 


நடுக்காதினைக்‌ கொண்டிருக்கிற 


எலும்புகள்‌. 


(௨௱௦ா௦ா௦௱ொரி0ய/2 : பொட்‌ 
டெலும்பு-கீழ்த்தாடை சார்ந்த : 
பொட்டெலும்பு, கீழ்த்தாடை 


தொடர்பான. 


(0௦1௦3 ய/2 10105 வா- 
௦6 : பொட்டெலும்பு-தாடை 
மூட்டு நோய்‌ : பொட்டெலும்பு 
தாடை மூட்டில்‌ ஏற்படும்‌ வலி 
பெரும்பாலும்‌ பல்‌ முரண்‌ 
தாடை காரணமாக உண்டாகறது. 
781: மேல்‌ தோல்‌ அழுகல்‌ : மேல்‌ 
தோல்‌ அழுகல்‌ உண்டாகும்‌ 
நச்சுத்‌ தன்மை. 

(2030ப!ப௱ : கொக்கி வடிவக்‌ 
கருவி : அறுவை மருத்துவத்‌ 
தின்போது அறுவை மருத்துவர்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ பற்றுக்‌ கொக்கி. 
(2௩0௦1 : தசைநாண்‌ : தசைக்‌ 
கோடியிலே தசைத்‌ தொடர்பு 





தசைநாண்‌ 


(210௦ 1115 


உடனோ உள்ள வலிய இழைமத்‌ 
தளை. 

ாாமொர்‌45 : தசை நாண்‌ அழற்சி: 
தசை நாண்‌ வீக்கம்‌. 

(6ரஊ௱ப5 : நீர்ச்சுருக்கு; சூடு 
பிடிப்பு; மலச்சிக்கல்‌; வயிற்றளைச்‌ 
சல்‌: மலக்கடுப்பு : அடிக்கடி 
சிறுநீர்‌ கழிக்கவிழைதல்‌. 
(2ார0ப6 : தசைச்‌ சோர்வு. 
(2ா௦ர12507 : தசைநாண்‌ ஓட்டு 
அறுவை : ஒரு தசை நாணைச்‌ 


சர்படுத்துவற்கான ஒட்டு 
அறுவை மருந்து. 
உஊாரார்ஹரு : தசை நாண்‌ 


தையல்‌; கிழி நாண்‌ தைப்பு : தசை 
நாண்களை இணைத்துத்‌ தைய 
லிடுதல்‌. 

(௦௩௦ ஷு! : தசைநாண்‌; 
சவ்வழற்சி நாண்‌; உறையழற்சி : 
ஒரு தசைநாண்‌ பொதி சவவின்‌ 
உயவு நீர்‌ உள்வரிப்‌ பூச்சில்‌ 
ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. இது இயக்க 
முறை எரிச்சல்‌ அல்லது பாக்‌ 
மரியா நோய்‌ காரணமாக 
உண்டாகலாம்‌. 

(௦/௦ : மன உலைவு; மன 
இறுக்கம்‌; மன அழுத்தம்‌ : மன 
அமைதியற்ற நிலை; அடங்கிய 
விசையுணர்ச்சி நிலை. 
(2050 : விறைப்பி; நீட்டுத்தசை. 


டாவு : தசைநாண்‌ பிளவு : 
தசைநாண்‌ பிளவுபடுதல்‌. 
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(௦12016 : உணர்நீட்சி. 


(24006 : கோர உருப்பிறப்பு : 
கோர உருப்பேறு; நச்சு மருந்து 
கள்‌, கதிரியக்கம்‌, இயற்கைப்‌ 
பொருள்கள்‌, நோய்கள்‌ காரண 
மாக கருவிலேயே குழந்தை 
உரித்தரிபுற்று கோர உருவம்‌ 
பெறுதல்‌. 

(டா210081௦515 : பேருருவளர்ச்சி: 
வளர்கரு அல்லது முதிர்கருவில்‌ 
உடற்குறைகள்‌ உண்டாதல்‌ 
(அதிமிகை) பேருரு வளர்ச்சி. 
(2௦1௦0 : கோர உருப்பிறப்‌ 
பியல்‌ : கோர உருப்பேறு பற்றி 
ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. 

(24௦2 : கருக்கட்டி : கருவகத்‌ 
தில்‌ உண்டாகும்‌ கட்டி. இது 
புறப்படலம்‌, இணைப்புத்‌ திசுக்‌ 
கள்‌ சார்ந்தவை. இவை பெரும்‌ 
பாலும்‌ உக்கிரமானவையாக 
இருக்கும்‌. 

(௦721050ள௱(2 : பிறழ்விந்தணு : 
இயல்பு மாறிய விந்தணுக்கள்‌ 
இருத்தல்‌. 

(ட்பர211 1௨ : டெர்புட்டாலின்‌ : 
மூச்சுக்குழாயை விரிவடையச்‌ 
செய்யும்‌ மருந்து. கடுமையான 
ஈளை நோய்க்குப்‌ (ஆஸ்துமா? 
பயன்படுகிறது. 

ரீாஃயிா6 : டெர்‌ஃபெனாடைன்‌: 
ஹெச்‌ ஏற்பித்‌ தடுப்பு ஹிஸ்ட 
மின்‌ எதிர்ப்பி. 


ன த த த ப ப ப பபப பரவாய்‌ 


(6! 


(ா௱ம்ரவ! : ஈற்றுநிலை : முடியு 
மிடமாயுள்ள அல்லது முடியு 
மிடத்திலுள்ள மயிர்‌ இழை 
தூணணுக்களிலுள்ள மயிரிழை 
கஷக்கு செங்குத்தாசவும்‌ கீழாக 
வம்‌ உள்ள உயிரணுப்‌ பகுதி. 
ரஊாம்ரவ 08% : இறுதிக்கம்பிகள்‌: 
மேல்படல அணுக்களுக்கிடை 
யேயுள்ள வெளிகளை நுண்‌ 
கம்பிகள்‌ வடிவ தடிமனான 
அணுவிடைப்‌ பசை நிரப்பி 
மூடுவதோடு அவற்றை ஒன்றி 
ணைக்கிறது. 

(ஊா௱பாா2(/௦ா ௦4 றா6ராவாரு : ௧௬ 
வழிப்பு : கர்ப்பத்தை அழித்தல்‌. 
(ஈரா! 04% : கடைக்கணு 
கடைமூட்டு. 
ளா௦ோர்‌ா!।! : டெராகோர்ட்ரில்‌ : 
கண்‌, காது, மூக்குச்‌ சொட்டு 
மருந்தாகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌. 
அக்சிடெட்ராசைக்ளின்‌, 
கோர்ட்டிசால்‌, பாலிமிக்கின்‌-பி 
அகியவை கலந்த ஒரு கல 
வையின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


(ராரா ௦1ஈ : டெராமைசின்‌ 
அக்சிடெட்ராசைக்ளின்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
. நுண்ம ஒட்டுயிர்ப்‌ பசை மருந்து. 
(௦1 (92௮4௦) : திகில்‌; கிலி 
நடுக்கம்‌, பேரச்சம்‌. 

(லா : முறைவலிப்புக்காய்ச்சல்‌. 
$2ார/8ர : மூன்றாம்‌ வரிசை: 
மூன்றாம்‌ நிலை; மூன்றாம்படி. 
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(65115 ((6511016) : விரை (அண்‌ 


- டம்‌); விரை (விந்தகம்‌) : அணின்‌ 


கோசத்தில்‌ (உயிரின விரைப்பை) 
அடங்கியுள்ள இரண்டு சுரப்பு 
உறுப்புகளில்‌ ஒன்று. இவை 
விந்தணுக்களை உருவாக்குகின்றன; 
அணின்‌ பாலின இயக்குநீர்‌ 
களையும்‌ கொண்டிருக்கின்றன. 


(651 £௱£3! : சோதனை உணவு : 
இரைப்பையின்‌. கதிர்ப்படப்‌ 
பரிசோதனை அல்லது, இரைப்பை 
உட்பொருட்களை வேதிய 
முறையில்‌ ஆய்வு செய்ய உதவும்‌ 
அளவில்‌ சிறிய, குறிப்பிட்ட 
தரமும்‌ பொருள்களும்‌ கொண்ட 
உணவு. 
(6505161006 : விரைஇயக்குநீர்‌: 
இனக்க&ற்றின்‌ நடுநாயக அண்‌ 
பால்‌ கூறு. விரைகளிலிருந்து 
சுரக்கும்‌ இயக்குநர்‌ (ஹார்மோன்‌), 
இரண்டாம்‌ நிலை அண்‌ பண்பு 
களுக்கு இவை காரணமாகும்‌. 
மார்பகப்‌ புற்றின்போது கருப்பைக்‌ 
குருதிப்‌ போக்கினைக்‌ கட்டுப்‌ 
படுத்தவும்‌, ஆண்களிடம்‌ வளர்ச்சிக்‌ 
குறைவைப்‌ போக்கவும்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 
(65(-(ப06 0369 : சோதனைக்‌ 
குழாய்க்‌ குழந்தை : செயற்கைக்‌ 
கருவூட்டு முறை மூலம்‌ பிறந்த 
குழந்தை. 
(20315 : நரப்பிசிவு நோய்‌; இசிவு 
நோய்‌; வில்வாத சன்னி; 
வாய்பூட்டு இசிவு நோய்‌ : மிகு 
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உணர்ச்சித்‌ தூண்டுதல்‌ காரண 
மாக தசைகள்‌ தொடர்பாகச்‌ 
சுருக்கமுறுகின்றன நிலை. 
(வட : முறை நரப்பிசிவு நோய்‌; 
சுண்ணக்குறை விரைப்பு; வில்‌ 
வாதம்‌ : உடலின்‌ ஒரு சிறு 
பகுதியில்‌ அதாவது கைகள்‌, 
பாதம்‌, குரல்வளை போன்ற 
வற்றில்‌ இரத்தத்தில்‌ கால்சிய 
அயனிகள்‌ (அயனியாக்கிய 
கால்சியம்‌) இல்லாததன்‌ காரண 
மாகத்‌ தசைகள்‌ சுருங்கிவிடு 
வதால்‌ ஏற்படும்‌ நோய்‌. 
(620111001௦ 617341816 : டெட்ரா 
குளோரோளத்திலின்‌ : கொக்கிப்‌ 
புழுவை அகற்றுவதற்குக்‌ 
கொடுக்கப்படும்‌ மருந்து. 
(6080000ப5 : நாற்கூற்றுக்‌ கிருமி: 


மூட்டுப்‌ பூச்சி தொடர்புடைய: 


பாக்டீரியா. இது நான்கண்‌ 


தொகுதியாகக்‌ கனசதுர வடி | 


வில்‌ அமைந்திருக்கும்‌. 
(6136053011 : டெட்ராகோ 
சேக்ட்ரின்‌ : கூட்டினைப்பாக்க 
கார்ட்டிகோடிராபின்‌) ௮ண்‌ 
ணீரகப்‌ புறணியின்‌ இயக்கத்தை 
சோதிக்கப்‌ பயன்படுகிறது. 
(ஊ20/௦1116 : டெட்ராசைக்ளின்‌ : 
நோய்க்‌ கிருமிகளைக்‌ கொல்‌ 
லும்‌ பல்வேறு மருந்துகள்‌ 
தொகுதி. இது இரைப்பை 
குடல்‌ கோளாறுகளை உண்‌ 
. டாக்குவதில்லை. உடலின்‌ 


உயிரணுக்களின்‌ ஒளியுமிழும்‌ 
இயல்புடையது. இம்மருந்தை 
நிறுத்தியதும்‌ இந்த ஓளி 
மறைந்துவிடும்‌. புற்றுநோய்‌ 
உயிரணுக்களில்‌ மருந்தை நிறுத்‌ 
திய பிறகும்‌ இந்த ஒளி 24-30 
மணிநேரம்‌ நீடித்திருக்கும்‌. 
(6120200105 (1140060031) : 
நான்கு விரலுடைய; நான்கு 
விரலிகள்‌ : ஒவ்வொரு காலிலும்‌ 
நான்கு விரல்கள்‌ இருத்தல்‌. 
(61206020601106 : டெட்ரா 
டெக்காபெப்டைடு : 14 அமினோ 
அமிலங்கள்‌ அடங்கிய ஒரு 
செரிமானப்‌ பொருள்‌. 
(௦118016012 : நான்கு உறுப்பு 
வாதம்‌; நாலங்க வாதம்‌ : கை 
களும்‌, கால்களும்‌ செயலிழத்தல்‌. 
(12ற1010 : நாண்மயம்‌ : இது 
பாலணுக்களிலுள்ள நிறப்புரி 
களின்‌ எண்ணிக்கை இயல்பான 
எண்ணிக்கை 2 (இருமயம்‌) : 
இதில்‌ நான்கு இருப்பதால்‌ நான்‌ 
மயம்‌. ப 
(2350 : நாற்கீற்று : ஒரே 
வீகை குரோமோசம்கள்‌ (நிறக்‌ 
£ற்று) இரண்டு மேலதிகமாக 
இருப்பது. 

்‌ *7201ய/௨ : 'டீ' முறிவு : காலடி 
நீட்டிய நிலையில்‌ உயரத்திலி 
ருந்து விழும்போது, தொடை 
யெலும்பு நளக எலும்பின்‌ 
மேல்தளத்தில்‌ வலுவானதாக்கத்‌ 


அ பபப ப ப ப படட்ட்டபயயயயயயயயயயவவயயமவைய 
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தால்‌ தொடை எலும்பின்‌ கீழ்‌ 
முனையில்‌ ஏற்படும்‌ ஒருவகை 
கண்டிடை முறிவு. நெடுக்காக 
வும்‌ குறுக்காகவும்‌ எலும்பு 
முறிந்துள்ள நிலை. 
(வ/3௱2௦(௦ஈ1ு : கருவகம்‌ நீக்கம்‌: 
தலைமத்தின்‌ ஒரு பகுதியை 
அறுத்து நீக்குதல்‌. 

(1181/2௱1/௦ 8௦6 :.கருவக 
நோயியம்‌ : கருவகத்தில்‌ அல்லது 
ழே உள்ள உணர்வுத்‌ தடங்களின்‌ 
திசு அழிவால்‌ குறைவான தூண்‌ 
டல்களால்‌ தீவிரவலி மற்றும்‌ 
ஒரு பக்க விழப்பு. 
(12/8௦ : மூளையறை 
அறுவை : மூளை நரம்பு முடிச்‌ 
சின்‌ ஒரு பகுதியை அறுவை 
மருத்துவம்‌ மூலம்‌ அழித்து 
விடுதல்‌. கட்டுப்படுத்த முடியாத 
வலியை நிறுத்துவதற்கு இவ்‌ 
வாறு செய்யப்படுகிறது. 
(62[2ாப5 : மூளை நரம்பு முடிச்சு; 
தலைமம்‌ : மூளையிலிந்து நரம்பு 
வெளிப்படும்‌ இடம்‌. மூளை 
யிலிருந்து உடம்பு முழுவதற்கும்‌ 
உணர்வுத்‌ தூண்டல்கள்‌ இங்‌ 
கிருந்து செல்கின்றன. 
(312558 : தாலசேமியா : 
இரத்தித்தில்‌ ஏற்படும்‌ ஒரு மர 
பணுக்‌ கோளாறு. இந்நோய்‌ 
கண்டவர்களுக்கு உடலில்‌ 
போதிய செங்குருதியணு உற்‌ 
பத்தியாகாமல்‌, சிவப்பணுப்‌ 


பற்றாக்குறை ஏற்படும்‌ இந்‌ 
நோயாளிகளுக்கு ஆயுள்‌ முழு 
வதும்‌ 3-4 வாரங்கள்‌ இரத்தம்‌ 
செலுத்த வேண்டும்‌. அனால்‌, 
அடிக்கடி இரத்தம்‌ செலுத்து 
வதால்‌, உடலில்‌ அயச்‌ சத்து 
அதிகமாகி, நோயாளி விரைவில்‌ 
இறந்து விடுகிறார்‌. எனவே 
இந்த அதிக அயச்சத்தை அகற்ற 
வேண்டும்‌. அதற்கு 'டெஸ்‌ஃபரால்‌' 
என்ற மருந்து மட்டுமே இது 
வரைக்‌ கிடைத்து வந்தது. இப்‌ 
போது 'கெல்‌ஃபெொர்‌' என்ற மருந்து 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள து. 

(ர2/யற : தாலியம்‌ : கனமான, 
மெதுவான இளகும்‌ உலோக 
கதிரியக்கத்‌ தனிமம்‌ (அணு 


“வெண்‌-81, அணுவெடை _-204.37, 


ஓப்பெடை-11.85) இதன்‌ உப்பு 
கள்‌ நச்சுத்தன்மை உடையவை. 
(௨72௦1௦ : மரணவியல்‌ : மர 
ணம்‌ பற்றி ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. 
(6215ஈ : தேநீர்நிலை : அளவுக்‌ 
கதிக தேநீர்‌ குடிப்பதால்‌ நாட்‌ 
பட்ட கஃபீன்‌ நச்சமைவு. 
(608 : தசைநாண்‌ உறை, நாணுறை: 
தசை நாணை மூடி இருக்கும்‌ 
உறை. 

வா : உள்ளங்கை-உள்ளங்கால்‌; 
அங்கை : உள்ளங்கை, உள்ளங்‌ 
கால்‌ பகுதி. 

0௨௦0௭௦141௦ : தியோபுரோமின்‌: 
காஃபி தேயிலையி லுள்ள காஃபின்‌ 
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என்னும்‌ மர உப்புச்‌ சத்துடன்‌ 
தொடர்புடைய ஒரு மருந்து. 
ஆனால்‌ அதைவிடக்‌ கிளர்ச்சி 


ஊட்டும்‌ திறன்‌ குறைவானது. 


அதைவிட அதிகச்‌ சிறுநீர்‌ தூண்டும்‌ 
திறனுடையது. தொண்டை 
நோய்களுக்குப்‌ பயன்படுகிறது. 
(16௦0 ௦11ஈ : தியோஃபோரின்‌ 


ல்பெனிண்டாமின்‌ என்ற 


மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


(௨௦0012 : தியோஃபில்லின்‌ : 
காஃபின்‌ தொடர்புடைய, சிறு 
நீர்க்கமிவைத்‌ தூண்டக்கூடிய 
ஒரு மருந்து. எனினும்‌, மூச்ச 
டைப்பு, மூச்சுவிடுவதில்‌ இடர்ப்‌ 
பாடு, ஈளை நோய்‌ ஆகிய 
வற்றைக்‌ குணப்படுத்த முக்கிய 
மாகப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
(12806 ப(16 வாக்‌௦/221௦ : குரு 
திக்‌ குழாயடைப்பு : ஒரு குருதிக்‌ 
கட்டியை அறுவை மருத்துவம்‌ 
மூலம்‌ அகற்று வதற்கு முன்பு, அந்தக்‌ 
குருதிக்‌ கட்டிக்குச்‌ செல்லும்‌ 
குருதிக்குழாய்களின்‌ வதியடைத்தல்‌ 
ர்வ ௦ப/1௦5 : நோய்‌ நீக்க 
இயல்‌; நோய்‌ நீக்கக்‌ கலை; 
மருந்து முறையியல்‌; பண்டுவம்‌: 
நோய்களைக்‌ குணப்படுத்து 
வதற்கான மருந்து இயல்‌. 
(்220௦ப(1/௦ ௫௨௦௦6 : நோய்‌ த்‌ 
அம்மைப்‌ பால்‌. 


(ருஊா22ப/1/56 : நோய்‌ நீக்க 


வல்லுநர்‌. 


_ (னான்‌ : 


(௭3015 : சிகிச்சையாளர்‌ : சிகிச்‌ 
சையளிப்பதில்‌ திறமை வாய்ந்த 
ஒருவர்‌. ப 
ளக : நோய்‌ நீக்கத்‌ துறை. 
வ! : வெப்பம்‌ சார்ந்த : வெப்‌ 
பம்‌ தொடர்பான. 


(௨௦32106512 : சுடுவலி 


- வெப்ப மூட்டுவதால்‌ வலி 


உண்டாகும்‌ நிலை. 
௦326511512 : தட்வெப்ப 
உணர்லிழப்பு : வெப்ப உணர்‌ 
வையும்‌ குளிரையும்‌ உணரும்‌ 
தன்மையிழப்பு. 

(ஈ௨ஊா௱௦ூெ0ா518 : வெப்பாக்கம்‌ : 
மனித உடலில்‌ வெப்பம்‌ உண்‌ 
டாதல்‌. 

௦216 : வெப்பச்சீர்குலைவு; 
வெப்பத்தில்‌ மாறும்‌ : வெப்பத்‌ 
தினால்‌ எளிதில்‌ மாற்றப்‌ பெறத்‌ 
தக்க அல்லது சீர்‌ குலையத்தக்க. 
வெப்பமானி; 
வெப்பஅளவி : வெப்ப நிலை 


யில்‌ ஏற்படும்‌ மாற்றங்களை 


. அளவிடுவதற்கான கருவி. இதில்‌ 


அடங்கியுள்ள பொருளின்‌ கன 
அளவைப்‌ பொறுத்து வெப்ப 
நிலை அளவிடப்படுகிறது. மருத்துவ 
வெப்பமானியில்‌ உடலின்‌ குறைந்த 
அளவு வெப்ப நிலையிலிருந்து 
ஏறு முசமாசச்‌ குறிக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 
ுாரி௨ : உயர்வெப்ப உயிரி 
கள்‌: மிகைவெப்ப வளர்‌ உயிரிகள்‌: 


ன ததத பபப ்டட்பயயியியயயயய வியை 


(6016060101 


உயர்‌ வெப்ப நிலைகளில்‌ வள 


ரக்கூடிய நுண்ணியிரிகள்‌. 


(1606060100 : வெப்பஏற்பி : 
உடல்‌ வெப்பம்‌ அதிகமாகும்‌ 
போது தூண்டப்படும்‌ ஒரு 
உணர்வு ஏற்பி. 
(ா௱0ா60ப[2100/ ௨ோம்‌ா6 
வெப்ப ஒழுங்கமை மையம்‌ : 
வெப்ப முண்டாக்கலையும்‌ 
வெப்பமிழப்பையும்‌ கட்டுப்‌ 
படுத்தி, ஒரு இயல்பான உடல்‌ 
- வெப்ப நிலையை நிலைப்படுத்த 
£ழ்தலைமத்தில்‌ உள்ள ஓரு 
மையம்‌. 

. 48௦508: வெப்ப நுண்ணாய்‌ 
-வுக்கருவி; வெப்பத்‌ துழாவு : ஒரு 
பகுதியில்‌ வெப்பப்‌ பரவலை 
நுண்ணாய்வு செய்யக்கூடிய 
ஒரு கருவி. இது 0 வரையில்‌ 
வெப்பநிலையைப்‌ பதிவு செய்‌ 
யக்கூடி யது. இரத்தம்‌ பாய்தல்‌ 
தொடர்பான கோளாறுகளை 
அராய இது பயன்படுகிறது. 
(6ாறா௦5௦006 : வெப்ப நிலை 
மாற்றங்காட்டி; வெப்ப மாற்ற 
நோக்கி : வெப்பநிலை மாறுதல்‌ 
களைக்‌ காட்டும்‌ கருவி. 


 ரரசாறா௦514016 : வெப்பத்தால்‌ 
மாறாத; மிகைவெப்ப மாற்றத்‌ 
தகவு; வெப்ப நிலைப்பு : வெப்‌ 
பத்தினால்‌ பாதிக்கப்படாத; 
உயர்‌ வெப்பத்தினால்‌ மாற்ற 
மடையாத. 


1080 


(12110௨2216 


(1௦5121 : வெப்பநிலை காக்குங்‌ 
கருவி : வெப்ப அளவைத்‌ 
தானாக ஒழுங்குபடுத்திக்‌ காட்டு 
வதற்கான கருவி. 

ப்ளு : வெப்ப மருத்து 
வம்‌ : வெப்பத்தின்‌ மூலம்‌ நோய்‌ 
களைக்‌ குணப்படுத்தும்‌ முறை. 


(11306122௦6 : தியாசெட்டா 


- சோன்‌ : காசநோய்த்‌ தடுப்புக்கான 


செயற்கைக்‌ கூட்டுப்பொருள்‌. 


(ர்உாம்ப௦ 56 : தியாம்புட்டோ 
சின்‌ : தொழுநோய்த்‌ தடுப்புக்‌ 
கான ஒரு மருந்து. குறைந்த 
நச்சுத்‌ தன்மையுடையது. 

்ர்ணாரா6 : தையாமின்‌ : கார்போ 
ஹைட்ரேட்‌ வளர்சிதை மாற்‌ 
றத்தில்‌ தொடர்புடையது. தவிட்‌ 
டான்‌ (பெரிபெரி) போன்ற 
தையாமின்‌ குறைபாட்டுச்‌ 
கோளாறுகளுக்கும்‌, சிலவகை 
நரம்பழற்சிகளுக்கும்‌ பயன்படு 
கிறது. இதன்‌ பற்றாக்குறையால்‌ 
மனக்‌ குழப்பம்‌ உண்டாகலாம்‌. 


நார்ச2(065 : தையாசைடுகள்‌ 


சிறுநீர்க்கமிவை அதிகரிக்கும்‌ 
மருந்துகளில்‌ ஒன்று. 

்ர்ஸ்ரு10 632116 : தையெத்தில்‌ 
பெராசின்‌ : சமனப்படுத்தும்‌ . 
ஃபெபனாத்தியாசின்‌ மருந்து 
களில்‌ ஒன்று. இது குமட்டல்‌, 
வாந்தி, தலைச்சுற்றல்‌ அகிய 


- வற்றுக்குப்‌ பயன்படுகிறது. 





(19 


1084 


(பாம்‌ *காரா1௦1௦ 





(ர்‌ : தொடை : இடுப்புக்கும்‌ 
முழங்காலுக்கும்‌ இடையே 
அமைந்துள்ள காலுறுப்பின்‌ பகுதி. 
(1197௦11௦015௱ ஊறெறதிரு 
உணர்வு : ஊறுதலுணர்ச்சிக்கு 
எதிரான தூண்டுதல்‌ உணர்வு 
காரணமான அசைவு. 
(்ர்ளாம்‌16 012002 : விரற்குமிழ்‌ 
நீர்ப்பை : பெருமளவு குறுகிய 
சிறுநீர்ப்பை. 

ப்ர்/ள்‌ார : சிந்தித்தல்‌ : கற்பனை, 
தரமறிதல்‌, மதிப்பிடுதல்‌, முன்‌ 
னறிதல்‌, திட்டமிடல்‌, படைப்‌ 
பாற்றல்‌, விரும்புதல்‌ ஆகியவை 
கொண்ட மனவியக்கம்‌. 

(1௦19 மவாரா6 : தியோங்குவானின்‌: 
வளர்சிதை மாற்ற எதிர்ப்பு 
மருந்து. உட்கருப்‌ புரதக்கூட்டி 
ணைப்பைத்‌ தடுக்கிறது. இத 
னால்‌, கடும்‌ குருதி வெள்ளை 
நுண்மப்பெருக்கக்‌ கோளா 
றுக்குக்‌ குருதி வெள்ளணுப்‌ புற்‌ 
க்குப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
(௦0ம்‌ : தியோபென்டோன்‌: 
குறுகிய நேரம்‌ நோவகநற்றும்‌ 
மருந்தாக ஊசிவழி செலுத்தப்‌ 
படும்‌ ஒரு பார்பிட்டுரேட்டு 
மருந்து, அறுவை மருத்துவத்‌ 
தின்‌ ஊக்க அழிவுக்‌ கூட்டுப்‌ 
பொருள்களுடன்‌ சேர்த்துக்‌ 
கொடுக்கப்படுகிறது. 
ார்வர்சொொ6 : தியோரிடாசின்‌ : 
நோவகற்றித்‌ துயிலூட்டும்‌ 


மருந்து. குளோர்புரோமாசின்‌ 
மெல்லரில்‌ என்ற மருந்துடன்‌ 
நெருங்கிய தொடர்புடையது. 
(14 0ரசா24110 06021050௦1 
5 : மூன்றாம்‌ தலைமுறை 
செப்லோஸ்போரின்கள்‌ : செஃ 
படாக்ஸிம்‌, செஃபாஸிடின்‌, 
செஃப்டிரையாக்ஸோன்‌ ஆகிய 
வை போன்ற பல நோயியர்‌ 
எதிர்ப்பி மருந்துகள்‌ வகை. 
அவை அமைப்பில்‌ பெனி 
சிலின்கள்‌ போன்றவை பெனி 
சிவினேஸ்‌ தயாரிக்கும்‌ நுண்ணு 
யிர்களுக்கு எதிராகப்‌ பயன்படு 
பவை. 

(ஈர்‌ ரர்‌ 5௦யா0 : மூன்றாம்‌ 
இதய ஒலி : இதய விரிவின்‌ 
முதல்‌ நிலையில்‌ மகாதமனி 
வால்வு மூடிய 0/5 நொடிக்குப்‌ 
பிறகு தோன்றும்‌ குறைதொனி 
வேக ஓலி. அது கழுத்துச்‌ சிரை 
யின்‌ விற அலையை ஓத்தமைந்து 
உள்ளது. அது அல்லது வலது 
இதயக்கீழறையால்‌ உண்டாவது. 
ரம்ர்ர்சா்‌ : மூன்றாம்‌ நிலை: 
ஒரு காயம்‌ குருணைத்‌ திசு 
வளர்ந்து அறுவது. 
ராடி 5 0156856 : தாம்சன்‌ 
வியாதி : டேனிஷ்‌ மருத்துவர்‌ 
அஸ்மஸ்‌ தாம்சன்‌ பெயர்‌ 
கொண்ட பிறவித்‌ தசையிறுக்கம்‌. 
்ர்மொெனர்‌01௦ : மூன்றாம்‌ நீரறை: 
பார்வைத்‌ தலைமங்கள்‌ இரண்‌ 


ப்‌ த்‌ வப ட படட ணத க்கை அணை 


பிய 





_டுக்கிடையே உள்ள ஒரு ஒடுங்‌ 
கிய குழிவறை. அது முன்னே 
பக்க நீரறைகளுடன்‌ பின்னே 
நான்காம்‌ நீரறையுடன்‌ தொடர்பு 
கொள்கிறது. 

(்ர்5( : தாகம்‌ : நீர்குடிக்க விருப்‌ 
பப்படும்‌ உடலுணர்வு. 
(1௦13060(6516 : மார்புக்‌ கூட்டுநீர்‌ 
வடித்தல்‌ : மார்பு வரி உட்குழி 
யில்‌ அழற்சியால்‌ வீக்கத்தால்‌ 
சேரும்‌ நீர்மத்தை குழாய்‌ மூலம்‌ 
வடி.த்தகற்றல்‌. 
(0௦12௦1௦ : மார்புக்கூடு சார்ந்த; 
மார்பக நெஞ்சு சார்ந்த 
'நெஞ்சுக்கூடு தொடர்புடைய. 
(072010 ௦206 : மார்புக்கூடு. 
(1072௦1௦ கரடு : மார்புக்குழிப்பு; 
மார்பறை. 

40௭௦16 பப௦ : மார்பக நிணநீர்க்‌ 
குழல்‌; மார்பக நாளம்‌. 
(1௦2௦1௦ ளர்க : மார்பு முது 
கெலும்பு. 
(0720002005 : மார்பிணை இரட்‌ 
டையர்‌ : இரண்டு குறைவடிவ 
முதிர்‌ கருக்குழந்தைகள்‌ மார்பு 
கள்‌ ஒட்டியுள்ளன.. 
(௩௦20001950 : மார்புக்கூடு 
அறுவைச்‌ சீரமைப்பு; மார்பறைச்‌ 
சீரமைப்பு : மார்புக்‌ கூட்டினை 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
£ரமைப்புச்‌ செய்தல்‌. முன்பு 
காச நோய்‌ மருத்துவத்தில்‌ இது 
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 நெஞ்சுக்கூடு 


ஈரா (கா 


பயன்படுித்தப்பட்டது. காச 
நோய்‌ மருந்துகள்‌ வந்தபின்‌ 
இது அரிதாகவே பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 
(1௦1300 யா௦02ம0 : மார்பு 
வளி வரைவு : மார்பின்‌ மூச்சி 
யக்க அசைவுகளைப்‌ பதிவு 
செய்யும்‌ ஒரு கருவி. 


- (00780050006 : மார்பு உள்வரிச்‌ 


சவ்வு ஆய்வுக்கருலி; மார்பறை 
ஆய்வு நுரையீரல்‌ உறைநோக்கி: 


மார்புச்‌ சுவரில்‌ ஒரு சிறு துளை 


யிட்டு, அதன்‌ மூலம்‌ மார்புக்‌ 
குழியினுள்‌ செருகி, மார்பு உள்‌ 
வரிச்சவ்வுப்‌ பரப்புகளை ஆராய்ந்‌ 
தறிவதற்கான ஒரு கருவி. 

(௦1800100ு : மார்புக்குழி அறு 
வை: மார்பறைத்‌ திறப்பு; மார்பகத்‌ 
திறப்பு : மார்புக்‌ குழியை அறுவை 
மருத்துவம்‌ மூலம்‌ திறந்து 


"பார்த்தல்‌. 


௦2): மார்புக்குழி; மார்புக்கூடு; 
. மார்புக்கூடு, 


நெஞ்சுக்கூடு. 


(௦ 810௩ : முள்குறி : வலது 
நுரையீரலுறை நீர்‌ ஊறிய 
நிலையில்‌, சிறு பிளவின்‌ 
தடிப்பு கதிர்ப்படத்தில்‌, ஒரு 
தெளிவற்ற ஊசியுருவ நிழலுரு 
மார்புப்‌ பக்கச்‌ சுவரில்‌ துவங்கி 
உள்பக்கமாகக்‌ குறுகுகிறது. 


ரா 1251 : தார்ன்‌ சோதனை : 


'தார்ட்டிக்கோட்ரோபின்‌ பயன்‌ 





(௩௦ ப 
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படுத்தி செய்யப்படும்‌ அண்ணீ 
ரக்குறையறியும்‌ சோதனை. 
நலமான மனிதரில்‌ இரத்தச்‌ 
சுழற்சியில்‌ ஓடும்‌ இயோசின்‌ 
நிறமேற்கும்‌ வெள்ளணுக்குறை 
உண்டாக்கும்‌ அனால்‌ அண்ணீ 
ரகக்‌ குறைவுள்ளவரில்‌ அல்ல. 
அமெரிக்க மருத்துவர்‌ ஜார்ஜ்‌ 
தார்ன்‌ பெயர்‌ கொண்டது 
இச்சோதனை. 


(1௦ப9ர௫ : சிந்தனை; எண்ணம்‌; 
நினைவு .: எண்ணம்‌, கருத்து 
பிறர்‌ உடல்‌ நலனில்‌ அக்கறை 
காட்டுதல்‌. 

(1௦ 191% 01௦௦௩: சிந்தனைத்‌ தடை: 
சிந்தனை தடைபடுதல்‌. 

(௦ ய9ம்‌-2௨௦ொொ10 : தொலைவிலு 
ணர்தல்‌ : பிறர்‌ எண்ணம்‌ கண்டு 
உணர்தல்‌. 

(220 : நூல்‌ : 1. ஒரு மெல்லிய 
இழையமைப்பு. 2. தையலுக்கு 
உதவும்‌ பொருள்‌. ப 
(2200 : கீரைப்பூச்சி; நூற்‌ 
புழு : குழந்தைகளின்‌ மலக்குட 
லிலுள்ள நூலிழை போன்ற 
புழு. பைப்பெராசின்‌ என்ற 
மருந்தினை ஒரு வாரம்‌ 
கொடுத்து இதைக்‌ குணமாக்க 
லாம்‌. இப்புழு மீண்டும்‌ பீடிக்‌ 
காமல்‌ தடுக்கச்‌ சுகாதார முறை 
களைக்‌ கையாள வேண்டும்‌. 


(126 ற்‌ 5பர்பா6 : முப்புள்ளித்‌ 
தையல்‌ 


தோல்‌ மடிப்பு, 


பிறழாமல்‌ வைக்கு அடித்‌ 
தோலூாடு தையல்‌. 

2௦6 : திரியோனின்‌ : இன்றி 
யமையாத அமினோ அமிலங் 
களில்‌ ஒன்று. 

(25௦10 : தாங்கெல்லை 
புலன்‌ உணர்வெல்லை); ஒரு 
நிலைக்கு மேல்‌ பொருள்‌ 
வெளியேற்றப்படுதல்‌. 

ரா! : நாடி அசைவதிர்வு; 
தொடுவுணர்வதிர்வு; சிலிர்ப்பு : 
நரம்புத்‌ துடிப்பதிர்வு. தொடு 
உணர்வு மூலம்‌ அறியப்படுகிறது. 
(0௦24 : தொண்டை 
குழாய்‌; குரல்வளை) 
குழல்‌, மிடறு. 
(11௦2411255 கரகரப்பு 
தொண்டை கம்மிய நிலை. 


: உணவுக்‌ 
மூச்சுக்‌ 


(1௦21 9820 : தொண்டை துடைப்‌ 
பான்‌ : தொண்டைக்குழி ஒத்தும்‌ 
பஞ்ச்‌. 

1௦3 : கரகரப்பான; தொண்டை 
கட்டிய. 


(ரா௦0 : நாடியதிர்வு : நாடித்‌ 
துடிப்பு. ப 
(0௦௨5 : வேதனைத்‌ துடிப்பு 


வயா நோவு, பிரசவ சதை 


பிறப்புத்‌ துன்பம்‌. 


ராம்‌ : குருதிக்கட்டிக்‌ 
குறை : தட்டனுக்‌ கோளாறால்‌ 
உண்டாகும்‌ இரத்தம்‌ ஒழுகு 


என ன வை வைகை வைனை வைய ய கைன வைககைள யவ கைள வளைவை கைகள கைக எ அணை கவச கசகசாவை வைகையையை பைய படான்‌. 


(௦௱௦ 601௦1 
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தலால்‌ குருதிக்கட்டி. சுருங்கு 
தலில்‌ குறை. 

பாட்டு : குருதிக்கட்டி 
அறுவை; குருதிக்குழாய்‌ உறைவு 
நீக்கம்‌ : நீர்‌ இரத்த நாளத்தினுள்‌ 
உறைந்துள்ள இரத்தத்தை 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
அகற்றுதல்‌. 

ரா௦ட்கொு/65 : நாளக்‌. குருதி 
உறைவு; குருதிக்குழாய்‌ சுழற்சி 
உறை : வீங்கிய நாளத்திகுள்‌ 
குருதி உறைதல்‌. ப ப 
ாா௦ட்‌௦வற்வ!16 : தமனிக்குருதி 


உறைவு : ஒரு தமனியில்‌ குருதி 


உறைவுடன்‌ வீக்கம்‌ உண்டாதல்‌. 


குருதியுறை 


*$ரா௦ாம்௦001/2518 : 


கட்டிகரைதல்‌ : குருதியுறைகட்டி. 


கரைந்துவிடுதல்‌,; குருதியுறை 
அழிவு. 

(ா௦௱௦௦)/௩௦0016515 : தட்டணு 
வாக்கம்‌ : இரத்தத்‌ தட்டணுக்‌ 
கள்‌ உருவாதல்‌. 

(1ா௦௱0௦/46 : தட்டணுக்கள்‌; 
குருதித்‌ தட்டணுக்கள்‌ : குருதி 
உறைவில்‌ பங்கு பெறும்‌ 
தட்டணுக்கள்‌. 


(ாட்‌௦லுர்்வவர்க்‌ ((ரா௦௱ம்‌-. 


௦010515) : தட்டணுப்‌ பெருக்கம்‌; 
குருதித்தட்டணு மிகைப்பு 


சற்றோட்டமாகச்‌ செல்லும்‌. 


இரத்தத்தில்‌ தட்டணுக்கள்‌ 
அதிகமாக இருத்தல்‌. இதனால்‌ 


குருதி நாளங்களினுள்‌ குருதி 
உறைவு ஏற்படும்‌. 
ாொடி௦0010028612 : தட்டணுக் 
குறைபாடு; குருதித்‌ தட்டணுக்‌ 
குறை : இரத்தத்தில்‌ தட்டணுக்‌ 
கள்‌ குறைவாக இருத்தல்‌. இத 
னால்‌, காயங்கள்‌ எற்படும்‌ 
போது நெடுநேரம்‌ இரத்தம்‌ 
வெளியேறும்‌. 


(ராா௦௱ு௦0100261/0 நயாறபாக : 
தட்டணுச்‌ செம்புள்ளிநோய்‌ : 
இரத்தத்தில்‌ தட்டணுக்களின்‌ 
எண்ணிக்கை குறைவாக இருத்‌ 
தல்‌, சளிச்‌ சவீவிலிருந்து விட்டு 
விட்டு இரத்தம்‌ கசிதல்‌, 
தோலின்‌ மேல்‌ கருஞ்‌ சிவப்புப்‌ 
புள்ளிகள்‌ தோன்றுதல்‌ போன்ற 
நோய்க்குறிகள்‌ தோன்றும்‌ ஒரு 
நோய்‌. பெரும்பாலும்‌ குழந்தை 
களுக்கும்‌ இளைஞர்களுக்கும்‌ 
உண்டாகிறது. இதில்‌ இரத்தக்‌ 
கசிவு நெடுநேரம்‌ நீடிக்கும்‌. 
௦0 ௦ா0௦11௦ : குருதிக்‌ குழா 
யடைப்பு : குருதிக்கட்டி விடு 
பட்டு குருதியோட்டத்துடன்‌ 
உடலின்‌ இன்னொரு பகுதிக்குக்‌ 
கொண்டு செல்லப்பட்டு, அங்கு 
குருதி நாளத்தில்‌ அடைப்பு 
ஏற்படுத்துதல்‌. 

ா௦ம்௦0/10515 : தட்டணுமிகை: 
புறநாள இரத்தத்தில்‌ தட்ட 
ணுக்களின்‌ எண்ணிக்கை அது 
கரித்தல்‌. | 


௩ா௦ம்௦வாமற்்‌௦15௱ 


(11௦௱௦௦௨௦115௱ குருதி 
உறைக்கட்டி; குருதி உறைத்துகள்‌ 
வேற்றிட அடைப்பு : குருதி 
யோட்டத்தில்‌ ஒரிட குருதியுறை 
கட்டியின்‌ ஒரு துண்டு உடைந்து 
ஒடி வேறொரு இடத்தில்‌ 
குருதிக்குமாயை அடைத்தல்‌. 
(௦6௦0616515 : உறைகட்டி 
யாக்கம்‌ : இரத்த உறைகட்டி 
உருவாதல்‌. 
(1௦௦0021126 : குரு 
உறைக்கட்டி அறுவை : தமனியி 
லிருந்து குருதி உறைக்கட்டியை 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
அகற்றுதல்‌. 

(௩௦௦௦௨ 0ச12!(/5 : தமனிச்‌ 
சவ்வு லீக்கம்‌ : தமனியில்‌ குருதி 
உறைந்து தமனியின்‌ உள்வரிச்‌ 
சவீவீக்கம்‌ ஏற்படுதல்‌. 
(௦00818 : தட்டணுக்குறை: 
இரத்தத்‌ தட்டணுக்களின்‌ 
இயல்புக்கு மாறாகக்‌ குறைதல்‌. 
ராவாம்மா்‌।மா்பே : சிரைச்சுவர்‌ 
வீக்கம்‌; சிரைகுருதி உறைவு : 
சிரையில்‌ குருதி உறைவு ஏற்‌ 
பட்டு சிரையின்‌ சுவர்‌ வீக்க 
மடை தல்‌. ப 
(௦6௦0185110 : உறை கட்டி 
- யாக்கி : இரத்தத்தில்‌ உறைகட்டி 
உருவாவதை உண்டாக்கும்‌. 
ாா௦௱௦01251/ : திராம்போ 
பிளாஸ்டின்‌ : புரோத்ராம்பினை 
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திராம்பினாக மாற்றும்‌ ஒரு 
செரிமானப்‌ பொருள்‌ (என்‌ 
சைம்‌?. 


(௦௱௦0௦1/21॥ : திராம்போ 
பாய்ட்டின்‌ : எலும்பு மச்சையில்‌ 
தட்டணு உருவாக்கத்‌ தூண்டு 
பொருள்‌. 

(ரா௦௦515 : குருதியுறைவு 
குருதி நாளங்களில்‌ குருதி கட்டுதல்‌. 
௦006 : நாளக்‌ குருதிக்கட்டு; 
குருதி உறைக்கட்டி : குழாய்‌ 
நாளங்களினுள்‌ குருதிகட்டுதல்‌. . 
(1௦016 : குரல்வளை; தொண்டைக்‌ 
குழி. 

பாமக : சள்ளை நோய்‌ : குழந்‌ 
தைகளுக்கு வாயிலும்‌ கழுத்திலும்‌ 
வரும்‌ மென்புடைப்பு நோய்‌. 
யாம்‌ : கட்டைவிரல்‌ : கைப்‌ 
பெருவிரல்‌. 

நுறு : கழுத்துக்கணையச்‌ 
சுரப்பி அறுவை : கழுத்துக்‌ 
கணையச்‌ சுரப்பியை அறுவை 
மருத்துவம்‌ மூலம்‌ துண்டித்தல்‌. 
ருஈப்ர௦ : தைமின்‌ : டி என்‌ஏவில்‌ 
உள்ள பிரமிடின்‌ மூல அடி 
னைனுடன்‌ இணையாக உள்ளது. 


்றுறா௦0125 : நிண அணுத்திசு 
உயிரணு : கழுத்துக்‌ கணையச்‌ 
சுரப்பியிலுள்ள மடல்‌ புறப்‌ 
பகுதியில்‌ இருக்கும்‌ அடர்த்தி 
யான நிண அணுத்‌ திசுவில்‌ 
காணப்படும்‌' உயிரணுக்கள்‌. 


ணலதா ளை கை கள கைகளை கக ள்‌ எண்களை கனக ககக வளைகளை காசை எட னாள்‌ ககக க்களை கை கைய அவள்கள்‌ ககக கைகள ஸுண்றைஷைை ன்‌ 
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நூ : தைமால்‌ : நறுமணக்‌ 
கறியிலைச்‌ செடியிலிருந்து 
எடுக்கப்படும்‌ நோய்‌ நுண்மத்‌ 
தடை எண்ணெய்‌, வாய்கழுவு 
நீர்மங்களிலும்‌, பல்‌ மருந்து 
களிலும்‌ பெரிதும்‌ பயன்படுகிறது. 
கொக்கிப்‌ புழுவை நீக்கவும்‌ 
கொடுக்கப்படுகிற து. 


ராரா : தைமோசின்‌ 

கழுத்துக்‌ கணையச்‌ சுரப்பியின்‌ 
புற அடர்ப்படல ,உயிரணுக்‌ 
களால்‌ சுரக்கப்படும்‌ இயக்குநீர்‌ 
(ஹார்மோன்‌). இது கருத்துக்‌ 
கணையச்‌ சுரப்பியிலுள்ள நிணநீர்‌ 


வெள்ளணு உற்பத்தியைத்‌ 
தூண்டுகிறது. 
நுறமக (ராயு 080) 


கழுத்துக்‌ கணையமச்‌ சுரப்பி : மார்‌ 
பெலும்புக்குப்‌ பின்புறம்‌. கேடயச்‌ 
சாரப்பியை மேல்‌ நோக்கி 
நீண்டிருக்கும்‌ ஒரு சுரப்பி. இது 
குழவிப்பருவத்திலேயே நன்கு 
உருவாகியிருக்கும்‌ பருவமடையும்‌ 
போது முழுவடி. வளவைடையும்‌. 
பின்னர்‌ நிணநீர்த்‌ தஇசவுக்குப்‌ 
பதில்‌ கொழுப்புத்‌ திசு அமையும்‌. 
இது நோய்த்தடைக்‌ காப்புத்‌ 
: தன்மையுள்ளது. இதன்‌ நோய்த்‌ 
தடுப்பு நடவடிக்கை மூலம்‌ 
தானாகவே நதோய்த்தடைக்‌ 
காப்பு ஏற்படுகிறது. ஏமத்திறன்‌ 
உருவாகும்‌. 

்ரா௦3ர1ா௦10 : தைராயிடு 
கேடய சட்டுவம்‌ : குரல்வளையின்‌ 


(ரரா௦0105821 1151ய/2 : 


தேடயக்‌ குருத்தெலும்பு மற்றும்‌ 
சட்டுவக்கு குருத்தெலும்பு 
தொடர்பான. 

(ரரா௦௦2101101ஈ : தைரோகால்‌ 
சிட்டோனின்‌ : தைராயிடு சுரப்‌ 
பியால்‌ உருவாக்கப்படும்‌ பல 
பெப்டைடு இயக்குநீர்‌. 
(41௦028012௦ : தைராயிடு கேடய 
இதய : தைராயிடு சுரப்பி மற்‌ 
அம்‌ இதயம்‌ தொடர்பான. 
(ரா௦01௦0ய4௩ : தைரோகுளாபுலின்‌: 
அயோடின்‌ கொண்ட ப்ரதம்‌. 


ராா௦01௦5581 : தைராயிடுநாவு : 
தைராயிடு சுரப்பி மற்றும்‌ 
நாக்கு தொடர்பான. 
கேடய 
நாக்குப்புரை; நாக்கு-கேடயச்‌ 
சுரப்பி : கேடயச்சுரப்பிக்‌ குழாய்‌ 
அடைபடுவதால்‌ கழுத்திலும்‌, 
நாக்கிலும்‌ ஏற்படும்‌ புரை... இது 
கழுத்தின்‌ ஒரு பக்கத்தில்‌ 
தோன்றி நாக்கின்‌ பின்‌ பகுதி 
வரைப்‌ பரவுகிறது. 
்ரா௦ு/௦/0 : தைராயிடுகவை 
யெலும்பு : தைராயிடு சுரப்பி 
அல்லது குருத்தெலும்பு மற்றும்‌ 
கவையெலும்புத்‌ தொடர்பான. 
(ரா௦10 : கேடயச்‌ சுரப்பி 
கழுத்திலுள்ள நாளமற்ற சுரப்பி. 
இது தைராக்சின்‌ என்ற. சுரப்பு 
நீரைச்‌ சுரக்கிறது. இந்நீர்‌ 
வளர்சிதை மாற்ற வேகத்தைக்‌ 
கட்டுப்படுத்துகிறது. எருது, 
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கேடயச்‌ சுரப்பி 


செம்மறியாடு அல்லது பன்றியின்‌ 
கேடயச்சுரப்பியிலிருந்து இது 
வாணிக முறையில்‌ தயாரிக்கப்‌ 
படுகிறது. கேடயச்‌ சுரப்பி 
சுரப்பாற்றல்‌ இழப்பதால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ அறிவு மந்தத்திற்கு இந்த 
நீர்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
(1ு₹௦10 ொங்‌120௦ : கேடயக்‌ குருத்‌ 
தெலும்பு : சங்குவளைக்‌ குருத்‌ 
தெலும்பு. 

ாரா௦10601௦0 : தைராயிடு 
சுரப்பி நீக்கம்‌ : தைராயிகெட்டி, 
கழலை மற்றும்‌ தைராயிடு 
மிகை நிலையில்‌ தைராயிடு 
சுரப்பி முழுவதையும்‌ அல்லது 
பகுதியை அறுத்து நீக்குதல்‌. 
(010 918௱௦((௦18 6௦0) : 
கேடயச்‌ சுரப்பி : கழுத்திலுள்ள 
நாளமற்ற சுரப்பி. 

ம்மா : தைராயிடுமிகை : 
தைராயிடு சுரப்பியின்‌ மிகு 


(சுரப்பால்‌) இயக்கத்தால்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ நிலை. 


[மாம்‌ : கேடய வளைவு. 


001060௦00௩) : கேடயச்‌ சுரப்பி 
அறுவை : கேடயச்‌ சுரப்பியை 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
அகற்றுதல்‌. 

ாரா௦101115 : கேடயச்‌ சுரப்பி 
அழற்சி ; கேடயச்‌ சுரப்பியில்‌ 
ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 

141010)1௦ 01515 : கேடயச்‌ சுரப்பி 
நச்சுநோய்‌ : நோயாளியிடம்‌ 
கேடயச்‌ சுரப்பி நச்சு காரண 
மாகத்‌ திடீரென ஏற்படும்‌ 
நோய்‌. கேடயச்‌ சுரப்பி அறு 
வை மருத்துவத்துக்கு நோயாளி 
யை சரிவரத்‌ தயார்‌ செய்யா 
விட்டால்‌, அறுவை மருத்துவத்‌ 


்‌ துக்குப்பின்‌ இது ஏற்படலாம்‌. 


([முா௦1௦0100516 : கேடயச்‌ சுரப்பி 
நோய்‌ : கேடயச்‌ சுரப்பியில்‌ 
தைராக்சின்‌ என்ற இயக்குநீர்‌ 
(ஹார்மோன்‌) அளவுக்கு அதிக 
மாகச்‌ சுரப்பதால்‌ உண்டாகும்‌ 
நோய்‌ அதிக வியர்வை. அதிகப்‌ 
பசி எடை குறைதல்‌, கைகளை 
நீட்டும்போது நடுக்கம்‌, கண்‌ 
பிதுக்கம்‌ போன்றவை இதன்‌ 
அறிகுறிகள்‌. பொதுவாக பெண்‌ 
களுக்கு இது அதிகம்‌ 
உண்டாகும்‌. 

(1டுா௦1௦0 1௦ (10௦171௦011) : 
கேடயச்‌ சுரப்பி ஊக்குமருந்து : 
கேடயச்‌ சுரப்பியில்‌ இயக்குநீர்‌ 
(ஹார்மோன்‌) சுரப்பதை 
ஊளக்குவிக்கும்‌ மருந்து. 
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1ாரா0110010 ஈசா : தைரா 
யிடுசுரப்பூக்கு இயக்குநீர்‌ : பிட்‌ 
யூட்டரி (மூளையடி) சுரப்பி 
யின்‌ முன்‌ பகுதியால்‌ வெளிப்‌ 


படுத்தப்படும்‌, தைராயிடு சுரப்‌. 


பை உளக்குவிக்கும்‌. இயக்குநீர்‌ 
(டீ.எஸ்‌.ஹெச்‌). 


(ரா011001௩ 7616805110 ஈ௦7- 


ஈச: தைரோட்பின்‌ வெளிப்‌. 


படுத்தும்‌ இயக்குநீர்‌ : பிட்யூட்டரி 
(மூளையடி) சுரப்பியைத்‌ தூண்டி 
தைராடு சுரப்பூக்கு இயக்குநீரை 
்‌. சுரக்கத்‌ தூண்டும்‌, &ழ்‌ தலைமம்‌ 
வெளியிடும்‌ இயக்குநீர்‌. 
ரா௦௦1॥ : தைரோடிராப்பின்‌ : 
பிட்யூட்டரி (மூளையடி,) சுரப்பி 
- வெளியிடும்‌ இயக்குநீர்‌ தைராயிடு 
சுரப்பியைத்‌ தூண்டுகிறது. 
(1012: முன்கால்‌ எலும்பு; கால்‌ முன்‌ 
ளெலும்பு : கீழ்க்கால்‌ எலும்பு. 





கால்‌ முன்னெலும்பு 


காலின்‌ &8ழ்ப்பகுதியிலுள்ள 
இருஎலும்பு (முழங்கால்தண்டு?. 
பிய முன்கால்‌ எலும்பு: 
சிம்பு எலும்பு சார்ந்த : முன்கால்‌ 
எலும்பும்‌, காலின்‌ வெளிப்‌ 
புறத்திலுள்ள சிம்பு எலும்பும்‌ 
தொடர்புடைய. 

(101௦06 : டிபியோன்‌ : எதன்‌ 
புருக்கி நோய்க்கு எதிராகப்‌ 

பயன்படுத்தப்படும்‌ மருந்து. 


ப்௦!!1ஈ : டிக்கார்சில்லின்‌ : 


- சூடோமோனாஸ்‌ கிருமியை 


தீவிரமாக பாதிக்கும்‌ கூட்டினை ப 
பெனிசில்லின்‌. 


ாராலபா6 : தைராக்சின்‌ 
கேடயச்‌ சுரப்பியில்‌ சுரக்கும்‌ 
முக்கியமான இயக்குநீர்‌ (ஹார்‌ 
மோன்‌). இது வளர்சிதை மாற்ற 
வேகத்தை அதிகரிக்கிறது. 
கேடயச்‌ சுரப்பநீர்‌ சுரத்தல்‌ 
குறைவாக இருக்கும்‌ போது 
இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
(1௦ : முகத்தசை 'இசிப்பு : முகத்‌ 
தசைகளின்‌ இச௫ிப்பு நோய்‌ கார 
ணமின்றித்‌ தன்னையறியாம 
லேயே முகத்தசைகளைச்‌ சரித்‌ 
தல்‌. இது பழக்கம்‌ அல்லது உள 
வியல்‌ காரணமாக ஏற்படுகிறது. 


- 0 00ய/௦பா£ய: முகச்சுரிப்புவலி: 


இயக்கம்‌, உணர்ச்சி, சுவை 
ஆகிய மூன்றையும்‌ தூண்டும்‌ 
மண்டை நரம்புப்‌ பகுதியில்‌ 
ஏற்படும்‌ தாங்க முடியாத 


| வலிப்பு வலி. 
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(௦: சன்னி ஒட்டுண்ணி; பட்டை | 


உண்ணி; உண்ணி : இரத்தத்தை 





சன்னி ஒட்டுண்ணி 


உறிஞ்சும்‌ ஓர்‌ ஒட்டுண்ணி. 
இது ம இக்களிப்புக காய்ச்சல்‌, 


சன்னி காய்ச்சல்‌ போன்ற 


வற்றைப்‌ பரப்புகிறது. 
(1௦1120 : இருதயத்‌ துடிப்பு; 
நாடியடிப்பு. 

(492! எ : மூச்சுயிர்ப்புக்‌ காற்று; 
மூச்சலைக்‌ காற்று : உயிர்ப்பின்‌ 
போது உயிர்ப்பீரலின்‌ உள்‌ 
நோக்கியும்‌, புறநாடியும்‌ போய்‌ 
வரும்‌ காற்று, சுவாசக்‌ காற்று. 
18௩0 015௦ : சாயும்‌ வட்டு : நடு 
விலகிய சல்‌ உடைய வட்டத்‌ 
தட்டு ஒரு பக்கத்தில்‌ அழுத்தித்‌ 
திறக்கிறது. செயற்கை இதய 
வால்வாகப்‌ பயன்படும்‌ கருவி. 
பராமாஉ : ஓலிப்பண்பு : தொனி 
யளவு, உரத்த ஒலியளவு பற்றி 


யல்லாமல்‌, ஒலியின்‌ குறிப்பிடத்‌ 
தக்க தன்மை. 

௦1௦! : டிமோலால்‌ : இரத்தக்‌ 
கொதிப்பு, இதயத்தசைக்‌ குரு 
திக்குறை, கண்நீர்மிகை அழுத்‌ 
தம்‌ அகியவற்றில்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படும்‌ பீட்டா தடுப்பி. 
௦பா6 : சாராயக்‌ கரைசல்‌ (டிங்‌ 
சர்‌) : சாராயத்தில்‌ கரைந்த கரை 
சல்‌ (சாரம்‌). 

423 : படர்தாமரை நோய்‌; படை. 
ப்ராார(ய5 : காதிரைச்சல்‌; போலிக்‌ 
காதொலி; செவியிரைச்சல்‌ : காது 
களில்‌ முரலுதல்‌, மணியடித்தல்‌ 
அல்லது அடித்தல்‌ போன்று 
ஒலி உண்டாதல்‌. காதிற்குள்‌ 
ரீங்கார ஓலி. 

பார்றா : தோல்செம்மைமானி: 
தோலில்‌ உண்டாகும்‌ செந்நிறத்‌ 
தின்‌ அளவை அளவிடும்‌ ஒரு 
கருவி. இச்செத்நிறம்‌ வீக்கத்‌ 
திற்கு வழி வகுக்கும்‌. 

(10060 ப்‌ோப5 : சாய்ந்த கருப்பை: 
சிறிது முன்‌ பக்கம்‌ சாயாமல்‌ 
பின்‌ பக்கம்‌ சிறிது சாய்ந்துள்ள 
கருப்பை. 
(155ப6 : திசு (இழைமம்‌) : உடலின்‌ 
ஒரு பகுதியாக அல்லது படல 
மாக அமைந்துள்ள உயிரணுக்‌ 
களின்‌ திரட்சி. எ-டு: தசைத்‌ 
திச; தோல்‌ திக; இணைப்புத்‌ 
திசு; நரம்புத்‌ திசு. 
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(15506 ரிப/0 : திசு நீர்‌ : உயிரணுக்‌ 
கட்ட நீர்‌. 
2௦ : வீரிய அளவீடு; தரம்‌ 
பிரிக்கும்‌ ஆய்வு : வேதியியல்‌ 
செய்முறைகளில்‌ கரைசல்களின்‌ 
அமிலத்‌ தன்மையை அல்லது 
காரத்தன்மையை அளவிடுவதற்‌ 
கான பகுதி அளவுப்‌ பகுப்பாய்வு 
முறை. 
(4072 : வீரிய அளவு : வீரிய அள 
வீடு மூலம்‌ அளவிடப்பட்ட 
ஒரு சன: அளவில்‌ அடங்கி 
உள்ள திட்டச்‌ செறிவளவு. 
7144 : பொட்டெலும்பு-தாடை 
நோய்‌ : பொட்டெலும்பு - 
தாடை மூட்டு... 
11]ிரி 455110214௦ : டீ. என்‌.எம்‌; 
வகுப்பொழுங்கு வகைப்படுத்தல்‌: 
கட்டி, கணுக்கள்‌, சேய்மத்‌ 
தாக்கம்‌ ஆகியவற்றின்‌ நிலை 
ஒவ்வொன்றையும்‌ எண்களால்‌ 


குறிக்கும்‌ அனைத்துலகப்‌ படி. ' 


நிலைப்படுத்தல்‌. 


(080510 : தேரைத்தோல்‌ மிக 
வும்‌ உலர்ந்து சுருங்கி, செதிள்‌ 


உரியும்‌ தோலின்‌ நிலை, வைட்‌ . 


ட.மின்‌ குறைவால்‌ ஏற்படுவது. 
7-௨ (651: டோபீ-ஆயெர்‌ 
. சோதனை : குறுக்குச்‌ சிரைப்‌ 
புழைகளில்‌ குருதியுறை கட்டி 


உள்ளபோது, அந்தப்பக்க கழுத்‌ 


துச்சிரையை அழுத்தும்போது, 


மூளை தண்டுவட. நீரழுத்தம்‌ 
அதிகமாவதில்லை. இதைக்‌ 
கண்டறிந்தவர்கள்‌, அமெரிக்க, 
காது, தொண்டை மருத்துவர்‌ 
ஜார்ஜ்‌ டோபீ ஜீனியர்‌ மற்றும்‌ 
அமெரிக்க நரம்பு மருத்துவர்‌ 
ஜேம்ஸ்‌ அயர்‌. 

(0009180047 : பேற்று வரைவு. 


(0௦014116 : சுருக்கத்தடுப்பி : குழந்‌ 
தைப்‌ பேற்றின்போது கருப்பை 
சுருங்குவதைத்‌ தடுக்கும்‌ 
பொருள்‌. 

(0001/811 : டோக்கோலைசின்‌ : 
கருப்பை சுருக்கத்தின்‌ வேகத்‌ 
தை குறைக்கும்‌ ஒரு மருந்து. 
(0௦௦௦6 : டோக்கோமீட்டர்‌ : 
கருப்பை சுருக்கங்களைப்‌ 
பதிவு செய்யும்‌ கருவி. 
(௦௦௦0௭௦! : டோக்கோஃபெரால்‌; 
செயற்கை வைட்டமின்‌-6 என்ற 
ஊட்டச்சத்து. இது கோதுமை 
இளங்கருமுளை எண்ணெயில்‌ 
உள்ளது. வழக்கமான கருச்‌ 
சிதைவின்போது பயன்‌ படுத்‌ 
தப்படுகிறது. 

1௦6 : கால்விரல்‌. 


(003105 : டோகாவைரஸ்கள்‌: 
ஒரிழை ஆர்‌.என்‌.ஏவும்‌ கொழுப்‌ 
புறையும்‌ கொண்ட நடுத்தர 
அளவவைரஸ்‌ குடும்பம்‌. உதார 
ணம்‌ : பல ஆர்போவைரஸ்கள்‌ 
மற்றும்‌ ரூபெல்லாவைரஸ்‌. 
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(000916 : கால்‌ மூட்டுச்‌ சில்லு : 
கால்‌ மூட்டுச்சில்லுகளில்‌ 
ஒன்று. 
(௦1/4 : காயக்கழுவல்‌ : 1. மகப்‌ 
பேறு நோயாளியின்‌ அல்லது 
அறுவைக்‌ காயத்தைக்‌ கழுவு 
தல்‌. 2. மலம்‌ கழிக்கும்போது 
அல்லது சிறுநீர்‌ கழிக்கும்‌ 
போது கழிவுகளை சேர்த்து 
அழிக்கப்‌ பயன்படும்‌ கருவி. 
(0192௦01116 : டோலோசோலின்‌ : 
இரத்தவோட்டக்‌ கோளாறு 
களில்‌ குருதிநாள விரிவகற்சி 
மருந்தாகப்‌ பயன்படும்‌ மருந்து. 
(௦16 ப12ா106 : டோல்புட்டாமைடு: 
சல்‌ஃபோனாமைடுவழிப்‌ 
பொருள்களில்‌ ஒன்று. நீரிழிவு 
நோயில்‌ இது கணைய நீரை 
(இன்சுலின்‌) அதிகம்‌ வெளிக்‌ 
கொணரக்கூடியது. நீரிழிவு 
நோயாளிகளுக்கு வாய்வழி 
கொடுக்கப்படுகிறது. குழந்தை 
, நீரிழிவு நோயாளிகளுச்கு இது 
்‌ பயன்படாது. 

(0162௦5 : தாக்குதிறன்‌; சகிப்பு : 
மருந்துகளின்‌ எதிர்‌ விளைவு 


களைத்‌ தாங்கிக்கொள்ளும்‌ 


திறன்‌. 
(271206 : டோல்னாஃப்டேட்‌ : 


பூஞ்சண எதிர்ப்பு மருந்து. 


விளையாட்டு வீரர்‌ பாத 
நோய்க்குப்‌ பயன்படுகிறது. 


(௦௱210011௦ : வீரிய ஊக்குச்‌ சத்‌ 
தாகப்‌ பயன்படும்‌ தக்காளிச்சத்து. 
(20 : தக்காளிச்சத்து : தக்‌ 
காளிச்‌ சத்து மருந்து. 
(௦௱ாரப௱ : மூளைக்குச்சம்‌ 
மூளையின்‌ சுழிமுனைக்‌ குச்சம்‌. 


(௦௱௦ரொள : தளவரைபடம்‌ 
உடலின்‌ ஒரு குறிப்பிட்ட அடுக்‌ 


கின்‌ எக்ஸ்ரே கதிர்ப்படம்‌. 


(௦0ா௦01204 : தளவரைவி : தள 
வரைபடம்‌ தரும்‌ எக்ஸ்ரே 
கருவி. 

(0௦0200 : தளவரைவு : உடல்‌ 
தளவெட்டு எக்ஸ்ரே படப்‌ 
பதிவு. அடுக்குப்‌ பதிவு வரைவு. 
உடலின்‌ ஒரு பகுதி அல்லது 
ஒரு உறுப்பின்‌ குறுக்கு 
வெட்டுப்‌ படம்‌ எடுத்துதி 
தரும்‌ நோயறியும்‌ படப்பதிவு 
நுட்பம்‌. 

(016 : இயல்பு மனநிலை; வலிமை: 
மனதில்‌ இயல்பான அஆரோசக்கி 
யமான நிலை நாதம்‌-ஓலியின்‌ 
தன்மை. 

(௦195 : குறடுகள்‌ : இடுக்கி ஒர 
£லிணைப்பில்‌ சேரும்‌ இரு 
குறுடுகள்‌ கொண்ட கருவி. 
(௦0ஈ9ப€ : நாக்கு; நா 
வாயிலுள்ள. அசையக்கூடிய தசை 
௨ றுப்பு. பேசுதல்‌, மெல்லுதல்‌, 
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நாக்கு 


விழுங்குதல்‌ சுவை அ.கியவற்‌ 
ஹறோடு தொடர்புடையது. 
(0106-0016 : வளைந்த நாவடி 
எலும்பு. 

(௦09ப€ (20160. : பேசவியலா; 
தெற்றுதலுள்ள. 

(௦19ப6-(16 : தெற்றுநா : நாநரம்‌ 
பின்‌ இயக்கத்தைத்‌ தடுக்கும்‌ 
சிறு நரம்பால்‌ விளையும்‌ 
பேச்சுத்தடை. 


(0016௦ : 1. சத்து மருந்து; உரமான; 


. தெம்பூட்டி : உரமூட்‌்1டி. வலிமை 


பெருக்குகிற மருந்து. 2. தொடர்‌ 
தசைச்‌ சுருக்கம்‌ : தொடர்ச்சியான 
தசைச்‌ சுருக்க நிலை. இது 
இடையிடை ஏற்படும்‌ தசைச்‌ 
சுருக்கத்திற்கு மாறுபட்டது 
(ர்வ : தசைநெகிழ்வு : தசை 
யின்‌ நெகிழ்வுத்திறன்‌. 
(00௦0780037 : அழுத்த அளவீடு; 
அழுத்த வரைவியல்‌ : இரத்தத்‌ 
தின்‌ அல்லது உள்கருவிழி 
அழுத்தத்தை தொடர்ந்து 
அளவிடுதல்‌. 

(௦0௦68 : தொனிமானி; தொனி 
அழுத்தமானி : குரல்விசைமானி. 


(00௦ : அழுத்தமானி : கண்‌ 
உள்‌ அழுத்தம்‌ போன்ற கண்‌ 


ணுக்குள்‌ உள்ள நீரின்‌ அழுத்தத்‌ 


தை அளத்தல்‌. தொனியின்‌ 
அலை வெண்களை அளத்தல்‌. 
(0151! : அடிநாச்சதை; தொண்‌ 
டைச்‌ சதை : 1. தொண்டையின்‌ 
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ஒவ்வொரு பக்கத்திலுமுள்ள 
ஒருசிறு நிணத்திரள்‌. 2. ஓவ்‌ 
வொரு மூளை அரைக்கோள 
அடி ப்பரப்பில்‌ பின்‌ முனையில்‌ 
நடுக்கோட்டை. நோக்கி நீண்டு 
உள்ள உருண்டைத்‌ துருத்தம்‌. 
(௦115111601 (10511101௦1) : 
தொண்டை நிண முடிச்சு 
நிணத்திசுக்‌ கோளம்‌ : அறுவை 
மருத்துவம்‌ மூலம்‌ தொண்டை 
யின்‌ இருபுறம்‌ நிணத்திசுக்‌ 
கோளங்களை அகற்றுதல்‌. 
(௦ஈ5111௦11175 : அடிநாச்‌ சதைக்‌ 
கட்டி : அடிநாச்சதையில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ கட்டிகள்‌. 
(௦1511100௨௫9621! : நிணக்‌ 
கோளத்‌ தொண்டை சார்ந்த : 
நிணக்கோளத்‌ தொண்டை 
தொடர்புடைய. 

(௦ஈ5॥1௦௦௱௦ : தொண்டை நிணக்‌ 
கோள அறுவைக்‌ கருவி : அறுத்‌ 
தெடுப்பதற்கான கருவி. 
(051115 : அடிநா அழற்சி; உள்‌ 
நாக்கு அழற்சி : தொண்டைச்‌ 
சதை அழற்சி. 

(௦151110100 : அடிநாச்சதை 
அறுவை. 

(௦5 : தசை இறுக்கம்‌ : தசை 
யில்‌ சிறியதாக தொடர்ந்துள்ள 
இறுக்கம்‌. 

(௦௦48 : பல்‌ : ஒவ்வொரு தாடை 
யிலும்‌ வரிசையாக ஒட்டியுள்ள 


சிறு கடினப்‌ பொருட்கள்‌ வரி 
சையில்‌ ஒன்று. 

(௦௦11120116 : பல்வலி : பல்லில்‌ 
அல்லது பல்லைச்‌ சுற்றியுள்ள 
பகுதியில்‌ வலி. 

(௦0௦1008512 : பற்பசை : பல்லின்‌ 
வெளிப்பரப்புகளை சுத்தம்‌ 
செய்ய பயன்படுத்தப்படும்‌ 
புருசுகள்‌ உடைய பல்துலக்கும்‌ 


கருவி. 


(௦05 : நரம்பு மூட்டுக்கட்டி : 
£ல்வாதத்தின்போது, காது 
மடல்‌, விரல்‌ நரம்பு மூட்டுகள்‌ 
போன்றவற்றில்‌ ஏற்படும்‌ கட்டி. 
(015115 : தொண்டையில்‌ இருபுற 
மும்‌ : உள்வாயில்‌ நாக்கின்‌ அடி 
யிலுள்ள இரு நிணத்திசுக்‌ 
கோளங்கள்‌. இவை நிணநீர்‌ 
உயிரணுக்களை உற்பத்தி 
செய்து தொண்டையில்‌ நோய்‌ 
தொற்‌ றாமல்‌ பாதுகாக்கின்றன. 


(00108! : ஒருறுப்பு சார்ந்த; தளத்‌ 
தில்‌ இடஞ்சார்‌ : ஓர்‌ உறுப்பை 
மட்டும்‌ பாதிக்கிற நோவகற்று 
மருந்துகள்‌, பசை மருந்துகள்‌ 
ஆகியவை தொடர்புடைய. 
(00௦090௦516 : தளஅறிவு : தொடு 
வணர்வுகளை நிலையறியும்‌ 
திறமை. 

(00௦013013/ : இட அமைப்பியல்‌; 
இடவிளக்கியல்‌ உடலின்‌ 
மண்டலங்களின்‌ அமைவிடம்‌ 
பற்றிய விவரிப்பு. 


த்த அ பபப 


(௦001000/ 
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(000109/ : தளவியல்‌ : பிறப்பு 
வழிக்கும்‌, பிறக்கும்‌ குழந்தை 
யின்‌ வெளிப்படும்‌ பகுதிக்கும்‌ 
இடையிலுள்ள உறவுநிலை. 
(௦௱ராக : சூலைநோய்‌ : கடுமை 
யாக ஏற்படும்‌ வயிற்றுவலி. 
(௦08௫ : மரமரப்பு : உணர்ச்சி 
யற்ற தன்மை. செயலற்ற தன்மை. 


(015101 : கருப்பை முறுக்கல்‌ : 


கருப்பை திருகிக்‌ கொள்ளுதல்‌. 


(07207 : தூண்டல்‌ உணர்வு ஏற்புக்‌ 
_ குறை : இயல்புத்‌ தூண்டலுக்கு 
போதுமான விளைவின்மை, 
உணர்ச்சியற்ற தன்மை, செயல்‌ 
இன்மை. 


(௦111001115 : கழுத்துச்சுளுக்கு; 
தலைத்‌ திருகு; திருகு கழுத்து; 
கழுத்துக்‌ கோணல்‌ : கழுத்துச்‌ 
௪ளுக்கு வாதம்‌, கழுத்துப்‌ 
பிடிப்பு. இதில்‌ வலி இராது. 
தசைச்‌ சுருக்கம்‌ ஏற்பட்டுள்ள 
பக்கமாகத்‌ தலைசாய்ந்து, மறு 
தோளின்‌ பக்கமாக முகம்‌ 
திரும்பியிருக்கும்‌. 

(011பா£ : வன்துன்பம்‌ : குரூர 
மான, மனிதத்தன்மையற்ற, 
மதிப்பைக்‌ குலைக்கிற, வேண்டு 
மென்றே தரப்படும்‌ தண்டனை. 
ஒரு செய்தியை அறிய அல்லது 
குற்றத்தை ஒப்புக்‌ கொள்ள 
வைக்க ஒருவருக்கு வேண்டு 
- மென்றே உண்டாக்கப்படும்‌, 
மன அல்லது உடல்‌ ரீதியான 
வலி அல்லது துயரம்‌. 


(088 : டாஸ்மிலன்‌ ; கண்‌ 
சொட்டு மருந்தாகப்‌ பயன்படும்‌ 
மருந்து. கண்விழி விறைப்பு 
நோய்க்குப்‌ பயன்படுகிறது. 


1௦1௮! 8௦ஞ்ாச௦1214/0 (181): முழு 
உடல்‌ ஒளிக்கதிர்ச்‌ சிகிச்சை : 
சிலவகைப்‌ புற்று நோய்களின்‌ 
தொடக்க மருத்துவத்தில்‌ பயன்‌ 
படுத்தும்‌ முறை. 

(0121 6௦1014௦ 188806 : முழுப்‌ 
பெகுங்குடல்‌ கழுவுதல்‌ : இரைப்‌ 
பையில்‌ விரிவான அறுவை 
மருத்துவம்‌ செய்வதற்கு முன்னர்‌ 
பெருங்குடல்‌ முழுவதையும்‌ 
துப்புரவு செய்தல்‌. நோயாளியை 
ஒரு தண்டுக்‌ கோக்காலியில்‌ 
உட்கார வைத்து, ஒரு குழாய்‌ 
வழியாக இரைப்பைக்குள்‌ 
செருகி பெருமளவு நீர்‌ மத்தைச்‌ 


- செலுத்திச்‌ சுத்தம்‌ செய்கிறது. 


வெளியேறும்‌ திரவம்‌ சுத்தமாக 
இருக்கும்‌ வரையில்‌ நீர்மம்‌ 
செலுத்தப்படுகிற து. 

(0181 ரர 60180௨ : முழு 
இடுப்பு மாற்றிவைத்தல்‌ : தொடை 
யெலும்புத்தலை மற்றும்‌ அதன்‌ 
பொருத்துப்‌ பரப்புக்கு பதிலாக 


முழு செயற்கைக்‌ கருவியை 


வைக்கும்‌ கருவி. 

(0191 668 601808 : முழு 
முழங்கால்‌ மாற்றறுவை 
வலியுடன்‌ கூடிய அழற்சியுற்ற 
முழங்கால்‌ மூட்டு மற்றும்‌ அதன்‌ 
மட்டுப்‌ பரப்புக்கு மாற்றாக . 





(04௮! (யார... 


ஒரு செயற்கை மூட்டைப்‌ 
பொருத்தும்‌ முறை. 

(௦151 1யார 68ற2010ு : நுரையீரல்‌ 
முழுக்கொள்ளவு (டீ.எல்‌.சி) : 
மிகவும்‌ தீவிரமாக மூச்சை 
உள்ளிழுத்த பின்‌ நுரையீரலில்‌ 
உள்ள காற்றின்‌ மொத்த கொள்‌ 
ளளவு. அதில்‌ நான்கு பகுதிகள்‌ 
உள்ளன. மூச்சுயிர்ப்பு அளவு, 
உள்ளேற்பு உள்ளிருப்பளவு, 
வெளியேற்ற இருப்பளவு மற்‌ 
றும்‌ இருப்பளவு ஆகியவை. 
௦வ] 2௮] 1401௦ (1010: 
முழுச்‌ சிரைவழி உணவூட்டம்‌ : 
இன்றியமையாத ஊட்டச்‌ 
சத்துப்பொருள்கள்‌ அனைத்‌ 
தும்‌ அடங்கியுள்ள கரைசல்கள்‌. 
ஒரு மைய நாளம்‌ வழியாகச்‌ 
செலுத்தப்படுகிறது. திரவங்‌ 
களும்‌ குறைந்த அடர்த்தியுள்ள 
கரைசல்களும்‌ மட்டுமே 
செலுத்தப்படுகின்றன. 

(| 11] ப) 2௧ முழுப்பற்கூழ்‌அழற்சி. 
(௦(10௦1421 : முழுஆற்றலுடைய : 
ஒரு பகுதியின்‌ எந்த வகையிலும்‌ 
வளரக்கூடிய திறமை. எந்த 
வகை உயிரணுவாகவும்‌ மாறி 
உருவாகும்‌ ஆற்றல்‌ பற்ற 
உயிரணு. 

(௦ய்‌ : தொடல்‌ : தொடு உணர்‌ 
வால்‌ அறிதல்‌. கைகளால்‌ உணர்தல்‌. 
(பபரிய தொடுபாலுணர்வு: 
எதிர்‌ பாலினத்தவரை தொடு 
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வதன்‌ மூலம்‌ பாலுணர்வை 
திருப்திப்படுத்தல்‌. 

(௦யரார்பய% : குருதித்‌ தடுப்புக்‌ 
கருவி; இறுக்கக்‌ கயிறு; இறுகுக்‌ 
கட்டு : அழுத்திப்‌ பிடிப்பது 
மூலமாக நாடியிலிருந்து குருதி 
கசியாமல்‌ நிறுத்தும்‌ கருவி. 
(ஐ /8: குருதி நச்சூட்டு; நச்சுக்‌ 
குருதி : பாக்டீரியா அல்லது சேத 
மடைந்த திசுக்களின்‌ பொருள்‌ 
களினால்‌ உடல்‌ முழுவதும்‌ 
நஞ்சேறுதல்‌. 

(௦4௦ : நஞ்சேறிய; நச்சுப்‌ பண்பு : 
ஒரு நஞ்சினால்‌ உண்டான 
நச்சுத்‌ தன்மையுடைய. 

(௦9௦ ஊோடட10012 : பார்வைச்‌ 
சுருக்கம்‌ : நஞ்சினால்‌ பார்வைப்‌ 
பரப்பு சுருங்குதல்‌. 

(0/௦ ஸாக்‌ : நச்சுக்‌ குருதிக்‌ 
சோகை. . 

(௦90௦ உறர : நச்சுக்‌ காக்காய்‌ 
வலிப்பு. . 

(௦04020 : நச்சூட்டுதல்‌. 

(000 : நஞ்சியல்பு : நச்சுத்‌ 
தன்மையின்‌ அளவு. 

(ப்பு 66% : நோய்‌ நஞ்சு 
சோதனை. 

(4௦௦1௦0 : நச்சூட்டவியல்‌; நச்சு 
யியல்‌ : நஞ்சுகள்‌, அவை வினை 
புரியும்விதம்‌, அவற்றை எதிர்க்கும்‌ 
பொருள்கள்‌ பற்றி ஆராயும்‌ 
அறிவியல்‌. .: 
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(09400௦௱௮(க : நஞ்சார்வ நோய்‌; 
நச்சு வெறி : தனிமனிதருக்கு 
அல்லது சமுதாயத்திற்கு தீங்கு 
விளைவிக்கும்‌ மருந்தினை 
மீண்டும்‌ மீண்டும்‌ உட்கொள்ள 
வேண்டும்‌ என்று ஏற்படும்‌ 
போதையுணர்வு. இந்த நோய்‌ 
கண்டவர்கள்‌ இவ்வகை 
மருந்துகளை எப்படியும்‌ வாங்க 
வேண்டும்‌ என்ற வேட்கை 
யடனிருப்பார்கள்‌. 


(0)10000018 : நச்சூட்டக்கோளாறு. 


(02100515 : நஞ்சமைவு : ஒரு 
நஞ்சின்‌ இயக்கத்தால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ கோளாறு. 

(௦1 : நோய்‌ நஞ்சு (டாக்சின்‌); 
நுண்ணுயிர்‌ நச்சு : நோய்‌ நுண்ம 
நச்சூட்டுப்‌ பொருள்‌. உயிரணுக்‌ 
களை அழிக்கிற அல்லது சேதப்‌ 
படுத்துகிற நச்சுப்பொருள்‌. 
(000918 : வட்டப்புழு : பூனை, 
நாய்‌ போன்ற பிராணிகளிடம்‌ 
உள்ள ஒரு வகை பழு. இப்‌ 
பிராணிகளைக்‌ தொட்ட கையி 
னால்‌ உணவ உண்பதால்‌ மனித 
ருக்கும்‌ இது பரவுகிறது. இது 
நுரையீரலையும்‌, கண்களையும்‌ 


பாதிக்கிறது. 


(0002118515 : டாக்ஸோகாரியா 


சிஸ்‌ : நாய்களின்‌ குடல்களில்‌ 
இயற்கையாக வாழும்‌ டாக்‌ 
ஸோகாரா இனம்‌ சேர்ந்த 
- உருண்டைப்‌ புழுக்களின்‌ கூட்டுப்‌ 
புழுப்பற்றுகை. 


(0010 : முறித்த நஞ்சு; நச்செதிர்‌ 
ஊநீர்‌; நச்சணையம்‌ : நச்சுத்‌ 
தன்மை நீக்கப்பட்ட ஒரு நோய்‌ 
நஞ்சு. எனினும்‌, இதில்‌ அதன்‌ 
காப்பு மூலப்‌ பண்பு எஞ்சி 
இருக்கும்‌. இது, பல நோய்‌ 
நச்சுக்களுக்கு எதிராக ஏமத்‌ 
திறனை அதிகப்படுத்த நோயின்‌ 
போது அம்மைப்பால்‌ மருந்‌ 
தாகப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
(001353 : நோய்‌ நுண்ணுயிரி: 
நோய்‌ உண்டாக்கும்‌ நுண்ணு 
யிரிகள்‌ இவை உயிரணுக்களுக் 
குள்‌ புகுந்த நோய்‌ ஏற்படுத்‌ 
துகின்றன. இந்த ஓரணு உயிர்‌ 
மனிதரிடமும்‌, விலங்குகளிட 
மும்‌ நுழைந்து “எய்ட்ஸ்‌” என்‌ 
னும்‌ ஏமக்குறைவு நோயாளி 
களைக்‌ கொன்று விடுகின்றன; 
கருவிலுள்ள குழந்தைகளை 
ஊளனப்படுத்துகின்றன. 

(௦ : ஊட்ட எதிர்பொருள்‌ : 
வைட்டமின்‌ எதிர்ப்புப்‌ 
பொருள்‌. இது வைட்டமின்‌ 
செயற்படுவதைக்‌ தடுக்கிறது. 
எடுத்துக்காட்டாக, 
முட்டையிலுள்ள வெண்கரு, 
“பி” குழும வைட்டமின்களு 
டன்‌ இணைந்து, அவை உட 
லின்‌ மீது வினைபுரிவதைத்‌ 
தடுக்கிறது. 

(0)100100) : நச்சுட்ட ஆய்வியல்‌; 
நச்சுயியல்‌ : நஞ்சுகள்‌ பற்ஜி 
ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. 





(13060... 
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(301160-0600/280612 1151ப16 : 
மூச்சுக்‌ குழாய்‌-உணவுக்‌ குழாய்ப்‌ 
புரை. 

(1801205100 : மூச்சுக்குழல்‌ 
அறுவை; மூச்சுக்குழாய்த்திறப்பு: 
மூச்சுக்குழல்‌ துளையீடு : மூச்சுக்‌ 
குழர்யின்‌ முன்பக்கச்‌ சுவரில்‌ 
மூன்றாவது நான்காவது குருதி 
தெலும்பு வளையங்களில்‌ 
வட்டத்துண்டுகளை அகற்றித்‌ 
துளையிடுதல்‌. 

(1301601010 : மூச்சுக்குழாய்‌ 
துளைப்பு அறுவை : மூச்சுக்‌ 
குழாயின்‌ முன்‌ பக்கச்‌ சுவரில்‌ 
மூன்றாவது, நான்காவது குருத்‌ 
தெலும்பு வளையங்களில்‌ செங்‌ 
குத்தாகத்‌ துளையிடுதல்‌. 
(1200௦2 : கண்ணிமை அரிப்பு 
(கண்‌ அமரம்‌): இமை அரிப்பு : 
இமையிணைப்பு, விழி வெண்‌ 
படலம்‌, கண்ணிமைகள்‌ ஆகிய 
வற்றில்‌ உண்டாகும்‌ வீக்கம்‌. 
இது ஒரு தொற்றுநோய்ச்‌ 
அனாள்‌ ஏற்படுகிறது. 
இதற்குத்‌ தகுந்த மருத்துவம்‌ 
செய்யாவிட்டால்‌, கண்பார்வை 
இழக்க நேரிடலாம்‌. 


20௦/8 : குரல்‌ கரகரப்பு. 
(720 : நீண்ட தடம்‌ : நரம்புகள்‌ 
போன்ற நீளமான உறுப்பின்‌ 
இடைப்பு. 
(801/0 : இழுக்கை; 
தசைச்‌ சுரிப்பு; இழுவை : தசைப்‌ 
பரப்பிழுப்பு. 


- பண்பு 


இழுப்பு: 


(£2011/0ஈ௦/8 : குரல்‌ கரகரப்பு. 


(1301//௦0ல! ஊரா : பரம்பரை 
மருத்துவம்‌ : பரம்பரை, பரம்‌ 
பரையாக வாய்மொழி அல்லது 
எழுத்து மூலமாக தரப்படுவது. 
அனுபவ அறிவு மற்றும்‌ கவனித்‌ 
தறிவதை மட்டுமே அடிப்படை 
யாகக்‌ கொண்டு பெறப்படும்‌ 
மொத்த அறிவு, பயிற்சியைக்‌ 
கொண்டு உடல்‌, மன, சமூக 
கோளாறுகளை நோயறிதல்‌, 
நோய்த்தடுப்பு மற்றும்‌ தீர்த்து 
வைத்தல்‌. 

(73002016 : டிராடோசோன்‌ : 
மனக்கவலையடன்‌ தொடர்பு 
உடைய மனச்சோர்வின்போது 
பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒரு மருந்து. 
(12005 : காதுமூடி : செவியின்‌ 
வெளித்து துளைக்கு முன்னால்‌ 
உள்ள குருத்தெலும்புத்‌ துருத்தம்‌. 
211110 நரா : இழுத்துச்‌ 
செல்றும்‌ முறை : நகரும்‌ 
பொருள்கள்‌, ஒரு வரிசயான 
தனித்தனியான தொடர்பற்ற 
உருவங்களாகத்‌ தோன்றும்‌ 
(பார்வை) உணர்வுப்‌ பிறழ்வு. 
இது மாயத்தோற்ற முண்டாக்‌ 
கும்‌ மருந்துகளில்‌ ஏற்படுவது. 
(ரவ : தனித்திறம்‌; தனிப்பண்பு; 
: ஒரு முழுப்பண்பின்‌ 
தனித்திறக்கூறு. 

12௱-(1801/௩0 : வண்டித்தடதோற் 
றம்‌ : சுவாசப்‌ பாதை மூச்சுக்‌ 
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(0௦0135௦515 





(000135௦515 : நச்சு ஊனீர்‌ 
ஒட்டுண்ணிகள்‌ : பிராணிகளிட... 
மும்‌ பறவைகளிடமும்‌ பொது 
வாகக்‌ காணப்படும்‌ நச்சு 
உயிர்ப்பொருள்‌ ஒட்டுண்ணி 
கள்‌. இவை, மனிதரையும்‌ பீடிக்‌ 
கும்‌. இது மூளை வீக்கம்‌, 
வலிப்புகள்‌, மூளை நீர்க்கோவை, 
கண்‌ நோய்கள்‌ போன்றவற்றை 
உண்டாக்கும்‌. இறுதியில்‌ 
மரணம்‌ விளைவிக்கும்‌. 
81: முழுச்சிரைவழி உணவு 
ஊட்டம்‌. 

(72020ய1/2 : ஆதார நார்ப்பின்னல்‌: 
உறுப்பின்‌ அதார பின்னல்‌ 
வலை போல்‌ நார்த்திசு உறுப்‌ 
புத்திசுவில்‌ பின்னி வடிவைக்‌ 
காக்கும்‌. 

(2௦௦ப10௦ஈ0 : ஆதார நார்த்‌ 
திசு அறுவை தடுப்புவெட்டு : 


குணப்படுத்த ஆதார நார்த்திசு 
நாளத்தில்‌ அறுவை மருந்து 
செய்தல்‌. 

(1806 65 : சிற்றளவுத்தனி 
மங்கள்‌ : இசுக்களில்‌ வழக்கமாக 
மிகச்‌ இறிதளவு காணப்படும்‌ 
உலோகங்கள்‌ மற்றும்‌ பிற 
தனிமங்கள்‌. இயல்பான வளர்‌ 
சிதை மாற்றத்திற்கு இவை 
இன்றியமையாதவை. 

180௦ : தடங்காண்‌ மெய்யூடகம்‌: 
மனித உடம்புக்குள்‌ செலுத்தப்‌ 
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பட்டுச்‌ செல்வழி காண்பிக்கும்‌ 
இயல்புடைய செயற்கைக்‌ 
கதிரியக்க ஓரகத்‌ தனிமம்‌. 


- (720062: மூச்சுக்‌ குழாய்‌; காற்றுக்‌ 


குழல்‌; வளிக்குழல்‌ : குரல்‌ வளை 
யிலிருந்து மூச்சுக்‌ குழாய்‌ 
களுக்குச்‌ செல்லும்‌ சிலேட்டு 
மப்படல உயிர்ப்புக்‌ குழாய்‌. 
(720116216 : மூச்சுக்‌ குழலுள்ள. 
(120061(5 : மூச்சுக்குழல்‌ அழற்சி; 
குரல்வளை அழற்சி; மூச்சுக்குழல்‌ 
அழற்சி மூச்சுக்‌ குழலில்‌ 
ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. தடுமன்‌ 
போன்ற கிருமி நோய்களின்‌ 
போது ஏற்படும்‌. 
(13016௦07௦௦1௮! : மூச்சுக்குழாய்‌ 
மற்றும்‌ பிரிவுக்குழாய்கள்‌ சார்ந்த: 
முதன்மை மற்றும்‌ பிரிவு 
மூச்சுக்‌ குழாய்கள்‌ இரண்டும்‌ 


. தொடர்புடைய. 
கண்நோய்‌ விறைப்பு நோயைக்‌ | 


முதன்மை 
மற்றும்‌ பிரிவு மூச்சுக்‌ குழாய்கள்‌ 
அழற்சி; மூச்சுக்‌ குழாய்‌ அழற்சி. 
(120160௦818 : குரல்வளை சுரப்பி 
வீக்கம்‌ : மூச்சுக்‌ குழாய்த்‌ திசு 
வீக்கம்‌, விரிவு ஏற்படும்‌ பகுதி 
யில்‌ தொங்கு தசையாக வீங்கும்‌ 
கடுயைமான தோய்‌. 


(1201100-0650ர8068! : மூச்சு; 
பாறை-உணவுக் குழாய்‌ சார்ந்த; 
மூச்சுக்‌ குழாய்‌ உண்குழல்‌ 
மூச்சுக்‌ குழல்‌ உணவுக்குழாய்‌ 
இரண்டும்‌ தொடர்புடைய. 





(3500௦6 


அல்லது டெஸ்டோஸ்டீரான்‌ 
போன்ற வெளிப்பூச்சில்‌ நெடு 
நேரம்‌ செயல்படும்‌ மருந்து 
களைப்‌ பயன்படுத்துவது. 
(18150ப௦௭ : மாற்றமைப்பி : ஒரு 
அமைப்பிலிருந்து ஆற்றலைப்‌ 
பெற்று, வேறொரு வடிவில்‌ மற்‌ 
றொரு அமைப்புக்கு மாற்றிச்‌ 
செலுத்தும்‌ கருவி. 

215 0ப௦11௦॥ : மாறிச்‌ செல்லல்‌ : 
வைரஸ்தொற்றால்‌ மரபுப்பொருள்‌ 
ஒரு உயிரணுவிலிருந்து மற்று 
ஒன்றிற்கு மாறிச்‌ செல்லல்‌. 
(18156௦(4௦ஈ : குறுக்குவெட்டு நீள்‌ 
ஆழ வெட்டு : ஒரு கட்டமைப்‌ 
பை குறுக்காக வெட்டுதல்‌. 


(2157601100 : ஊடுதொற்று 
கால்சியத்தை முன்‌ சேர்த்த 
பிறகு அல்லது கோளமுன்ன 
ணுக்களாய்‌ மாறிய பிறகு 
டி.என்‌.ஏ. தரய்மை நிலையில்‌ 
நுண்ணுயிர்களை தொற்றுதல்‌. 
(2115161856 : டிராஸ்‌ஃபெரேஸ்‌ : 
ஒரு கூட்டுப்‌ பொருளிலிருந்து 
கரிமத்‌ தொகுதியொன்றை 
மற்றொன்றுக்கு மாற்றத்‌ 
தூண்டும்‌ நொதிகளில்‌ ஒன்று. 
(3517 : டிரான்ஸ்‌ஃபெர்ரின்‌: 
உடல்‌ முழுவதும்‌ இரத்த 
ஒட்டம்‌ வழியாக இரும்புப்‌ 
பொருளை இணைத்து ஏந்திச்‌ 
செல்லும்‌ குருதி நீர்ம பீட்டா 
குணபுலின்‌. 
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ரலா576ா ௩1 : டிரான்ஸ்‌ஃபர்‌ 
ஆர்‌.என்‌.ஏ : ஒரு உயிரணுவில்‌ 
உள்ள குறிப்பிட்ட அமினோ 
அமிலத்தை எடுத்து மற்ற அமினோ 
அமிலங்களுடன்‌ சரியான 
வரிசையில்‌ சேர்த்து ஒரு குறிப்‌ 
பிட்ட புரதத்தை உருவாக்கும்‌ 
ஆர்‌.என்‌.ஏ மூலக்‌ கூறு. 
[லா5ர% : ஊடுருவு : ஒரு கூர்‌ 
முனை கருவி கொண்டு துளைத்தல்‌. 
(ர2151140 : ஊடுருவுகை : உள்‌ 
ளிருந்து வெளிப்பக்கத்துக்கு 
வெட்டிச்‌ செல்லும்‌ கருவி. 
257௦20 : உருமாற்றம்‌ : 
ஒரு வடிவிலிருந்து மற்றொன்‌ 
அக்கு மாறுதல்‌. 

(ர2157ப51௦ : குருதியேற்றம்‌; 
மாற்று ஊடுருவித்தல்‌ : காயங்‌ 
களினால்‌ அளவுக்கு மீறி 
இரத்தம்‌ வெளியேறியவர்களுக் 
கும்‌, குருதிச்சோகை நோயாளி 
களுக்கும்‌, பொருத்தமான 
குருதிப்‌ பிரிவைச்‌ சேசர்ந்த 
மற்றவர்களுடைய இரத்தத்தை 
நாளங்கள்‌, சிரைகள்‌ மூலம்‌ 
செலுத்துதல்‌, இதற்கான குருதி 
யை பெறக்‌ குருதி வங்கிகள்‌ 
உள்ளன. 


வா! 1411௦ : டிரான்சிடெர்ம்‌ 
நைட்ரோ : உடலில்‌ இரத்தத்தின்‌ 
அளவை ஒரு குறிப்பிட்ட 
நிலையில்‌ பேணிவருவதற்காகப்‌ 
பயன்படும்‌ ஒரு மருந்து. 





(1206 
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குழாய்‌ வீக்கத்தில்‌, தடித்த 
காற்று வழிச்‌ சுவர்கள்‌, இணை 
யான, வளைந்த கோடுகள்‌ 
போல்‌ நெடுக்கில்‌ எக்ஸ்‌ கதிர்ப்‌ 
படத்தில்‌ தோன்றுவது. 


(120௦6 : தன்‌ மறதிநிலை; ஆவே 


சம்‌ : தன்னை மறந்த கவர்ச்சிக்‌ 
குட்பட்டு வசிய வெறி மயக்க 
நிலையில்‌ இருத்தல்‌. 

ரல /௦ 8010 : டிரானெக்சாமிக்‌ 
அமிலம்‌ : ஊனீர்க்‌ கசிவைத்‌ 
தடுக்கும்‌ ஒரு மருந்து. இது 
அமினோகாப்ரோமிக்‌ அமிலம்‌ 
போன்றது. 


கபெ!!12675 : அமைதிப்படுத்‌ 


தும்‌ மருந்துகள்‌; சமனமூட்டும்‌ . 


மருந்துகள்‌; சாந்தமூட்டி; அமைதி 
யூட்டி : மனஉளைச்சலைப்‌ போக்கி 
அமைதியூட்டுகிற மருந்துகள்‌. 
உளவியல்‌ கோளாறுகளின்‌ 
போது இவை பயன்படுத்தப்‌ 
படுகின்றன. இவை அடிப்படை 
யான நோயைக்‌ குணப்படுத்துவ 
தில்லை. மாறாக, மனநிலையை 
மாற்றி நோயாளிகளுக்கு மன 
நிம்மதியைக்‌ கொடுக்கின்றன. 
(12153050௦4! : வயிற்றூடு 
வயிற்றுச்‌ சுவர்‌ ஊடடாக. 
வாலா : டிரேன்ஸமினேஸ்‌: 
ஒரு அமைனோ தொகுப்பு 
களை முன்‌ நிலைக்கு மாற்ற 
செயலாக்கும்‌ நொதி. 

வா5061 51081 081100 (00௦ 
றட : கருப்பைக்‌ கழுத்தூடு 


பலூன்‌ குழல்‌ சீரறுவை : கருப்‌ 
பைக்‌ குழல்களின்‌ உள்ளீடத்தை 
மீட்டுருவாக்க முயற்சிக்கும்‌ 
செய்முறை: 


1315013112 11801௦ 5றப/௪- 
(1௦ (71/5) : மூளைத்திசுக்‌ காந்தத்‌ 
தூண்டல்‌: : தற்காலிகமாகச்‌ 
செயலிழந்த சிறிய மூளைத்‌ 
திசுப்‌ பகுதிகளில்‌ செயல்முறை 
நைவுப்‌ புண்களை உண்டாக்கு 
வதற்கு ஏற்ற இறக்கக்‌ காந்தப்‌: 
புலங்களைப்‌ பயன்படுத்தும்‌ 
முறை. இந்த றைவுப்‌ புண்களை, 
குறிப்பிட்ட நடத்தை முறை, 
உணர்ச்சிகள்‌, உணர்வுகள்‌, 
மனப்போக்குகள்‌ ஆகியவற்றில்‌ 
தொடர்புடைய மூளைப்‌ பகுதி 
களை அறுதியிடப்‌ பயன்படுத்த 
லாம்‌. ஒரு குறிப்பிட்ட மூளைப்‌ 
பகுதியைக்‌ காந்தத்தின்‌ மூலம்‌ 
தூண்டுவதால்‌ ஒரு குறிப்பிட்ட 
நரம்புச்செய்கை தூண்டப்படு 
கிறது. எ-டு: சுட்டு விரலை இவ்‌ 
வாறு துடிக்கும்படி செய்ய 
லாம்‌. இத்தகைய காந்தத்‌ தூண்‌ 
டல்‌ மூலம்‌ மனப்போக்குக்‌ 
கோளாறுகளைக்‌ குணப்படுத்தலாம்‌. 
(35௦1710140 : படியெடுத்தல்‌ : 
பாத உருவாக்கத்தின்போது 
உட்கருவிலுள்ள ஈரிழை டி.என்‌.ஏ. 
உருவிலிருந்து ஒரிழை ஆர்‌.என்‌.ஏ 
மூலக்கூறை சேர்த்துருவாக்கல்‌. 
(12502! (ஈசாகறு : தோலூடு 
மருத்துவம்‌ : ல;நட்ரோகிளிசரின்‌ 


டர்‌ 
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(251! பார்க்‌ : ஒளிபாய்ச்‌ 
சுதல்‌; ஒளி ஊடுருவல்‌; ஒளிபுகல்‌; 
ஊடு ஒளியூட்டம்‌ : நோயினைக்‌ 
கண்டறியும்‌ நோக்கத்திற்காகப்‌ 
பீனிசத்தினுள்‌ ஒளியைப்‌ பாய்ச்‌ 
சுதல்‌. 

(121510021101 : புடைபெயர்வு; 
நிலைப்பெயர்வு : ஒரு நிறக்‌ 
கோலிலுள்ள ஒரு பகுதியை 
அதே நிறக்கோலின்‌ வேறொரு 
பகுதிக்கு மாற்றுதல்‌. 
(12151ப௦௦4 : அரை ஒளி ஊடுரு 
வல்‌;ஒளிக்கசிவு : ஒளிக்கதிர்‌ 
ஊடுருவி, உருக்காட்சி கடக்க 
விடாதிருக்கும்‌ நிலை. 
வாபா : முதுகெலும்பு வழி: 
முதுகெலும்புப்‌ பகுதி வழியே. 
பெருந்தமனியைப்‌ படமெடுப்‌ 
பதற்கு முன்பு பெருந்தமனிக்‌ 
குள்‌ ஊசிமருந்து செலுத்து 
வதற்கான வழி. 
சொளாமாவா6 ழா௦6ஈ : படல 
ஊடு புரதம்‌ : குருதி நீர்ப்படலத்‌ 
துடன்‌ முழுவதுமாக ஒன்றி 
ணைந்த புரதம்‌. 

காக லரு2(101 : மெத்திலேற் 
றம்‌ : அமினோ அமிலங்களின்‌ 
வளர்சிதை மாற்றத்தில்‌ ஒரு 
செய்முறை. இதில்‌ ஒரு மெத்‌ 
தில்‌ ஒரு கூட்டுப்‌ பொருளி 
லிருந்து இன்னொரு கூட்டுப்‌ 
பொருளாக மாற்றப்படுகிறது. 


ப்‌ 


2ொ௱ர்ரா21௦ஈ : உயிரணு இடம்‌ 
பெயர்வு : ஒரு: சவ்வுப்படலத்‌ 
தைக்கடந்து குறுக்கே ஓர்‌ 
உயிரணு நாளத்தின்‌ ஒரு 
பக்கத்திலிருந்து இன்னொரு 
பக்கத்திற்கு மாறுதல்‌. 
8ா5௱/5510 : அனுப்புதல்‌ 
தொற்று மூலம்‌ அல்லது 
தேக்கத்திலிருந்து, தொற்று 
நோய்களில்‌, ஒரு வாய்ப்பான 
ஏற்பிக்கு அனுப்புதல்‌. 
1215௱/551016 : அனுப்பத்தக்க : 
ஒருவரிடமிருந்து மற்றொரு 
வருக்கு மாற்றப்படும்‌ தன்மை 
கொண்ட. 

பாபா! : நாளச்சுவர்‌ வழியே: 
ஒரு நீர்க்கட்டி, உறுப்பு அல்லது 
நாளத்தின்‌ சுவரின்‌ வழியே. 
(3ா5௱பர21100 : உயிர்வகை 
மாற்றம்‌; படிநிலை மாற்றம்‌ : 
உயிரின்‌ வகை மாற்றம்‌. 
(12151252] : மூக்கு வழியே. 


(12750611100221/ : உதரப்பை 


வழியே. 


(121501206(3| : நச்சுக்கொடியூடு: 
நச்சுக்‌ கொடியின்‌ ஊடாக. 


வாகம்‌ : உறுப்புமாற்றம்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
உயிர்த்தசை இழைமத்தை 
ஒருவர்‌ உடலிலிருந்து எடுத்து 
இன்னொருவர்‌ உடலில்‌ 
பொருத்துதல்‌. 
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(121801811211௦ 


185 (வாச்ச(௦௱ : உறுப்பு பொருத்‌ 
துகை; எலும்பு மச்சை மாற்றம்‌; 
அயலுறுப்புப்‌ பொருத்தல்‌; மாற்று 
உறுப்பு பொருத்தல்‌ : எலும்பில்‌ 
உள்ளார்ந்திருக்கும்‌ குறைபாடு 
களைக்‌ குணப்படுத்துவதற்கு 
ஆரோக்கியமான எலும்பு 
மச்சையைக்‌ குணப்படுத்து 
வதற்கு ஆரோக்கியமான எலும்பு 
மச்சையைப்‌ பொருத்துதல்‌. 
தாலசேமியா போன்ற குருதிச்‌ 
சோகை நோய்களில்‌ இது 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

(815௦1௦ : புறவொலி செல்கிற : 
புறவொலி செல்ல அனுமதிக்கிற. 


(18150௦017 : இடப்பெயர்ப்பு : ஒரு 
உயிரியல்‌ தொகுதியிலுள்ள 
பொருள்களை அனுப்புதல்‌. 
(3௨50051110 : இடப்பெயர்ப்பு : 
உள்ளுறுப்பு ஒன்று எதிர்ப்‌ 
பக்கத்துக்கு இடம்‌ பெயர்தல்‌. 
(॥3150050॥ : மரபுப்பொருள்‌ 
கடத்தி : தனித்தனி நுண்ணுயிர்‌ 
களுக்கிடையே மரபணுப்‌ 
பொருளை ஏந்திச்‌ செல்லும்‌ 
சாதனம்‌. 

(315௭6018] : மலக்குடல்‌ வழி; குத 
வழி : ஒரு கட்டிக்குள்‌ மலக்‌ 
குடல்‌ வழியே ஊசி மருந்து 
செலுத்துதல்‌. 

(1215560051 : பாலினமாற்று 


ஒருவருடைய வெளிஉடற்‌ 
கூறை எதிர்ப்பாலினத்துக்கு 
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மாற்றல்‌. பாலின மாற்றத்தால்‌ 
பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர்‌. 
18155600௮5 : பாலினமாற்றம்‌: 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள்‌, தாங்கள்‌ 
எதிர்ப்பாலினத்தைச்‌ சேர்ந்தவ 
ரென நிரந்தரமாக நம்பும்‌, 
பாலின அடையாளக்‌ கோளாறு. 
([815-5ற08101081 ஆப்பு 
எலும்பு வழி : ஆப்பு எலும்பு 
வழி, தோலடி. அறுவை மருத்‌ 
துவத்துக்கு இந்த வழி பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 

(3151081௦ : மார்புக்கூட்டுவழி; 
மார்பக வழி : மார்புக்‌ கூட்டின்‌ 
குறுக்கே அல்லது வழியே. ஒரு 
நுரையீரல்‌ தசையில்‌ உயிர்ப்‌ 
பொருள்‌ ஆய்வு செய்வதற்கு 
ஊசி செலுத்த இந்த வழி 
பயன்படுத்தப்படுகிற து. 
(ர205ய0216 : உயிரணு நீர்மம்‌; 
சவ்வூடு கசிவு : உயிரணுக்களி 
லிருந்து ஓர்‌ உடல்‌ உட்குழிவுக்‌ 
குள்‌ அல்லது அதிலிருந்து 
வெளியில்‌ செல்லும்‌ ஓரு 
நீர்மம்‌, கசியும்‌ நீர்மம்‌. 
ரவா5யாள்ாவ! : புறச்‌ சிறுநீர்க்‌ 
குழல்வழி : சிறுநீர்ப்புறவழி 
வழியாக. 

ர8ாக0வ! : யோனிக்‌ குழாய்‌ 
வழி; யோனிவழி : யோனிக்‌ 
குழாய்‌ வழியே கருப்பை மலக்‌ 
குடல்‌ சிறு நீர்ப்பையிலிருந்து 
நீரை வெளியேற்றுவதற்கு 
துணைவழி செய்யப்படுகிறது. 


(12 வாரார்‌௦ய/கா 
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(காமரா : இதயக்கீழறை 
வழி : நெஞ்சுப்‌ பையில்‌ அறுவை 
மருத்துவம்‌ செய்வதற்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ இதயக்கழறை 
வழி. 

(1215162756 1002௦ : குறுக்‌ 
குத்துளை : கழுத்து முதுகெலும்‌ 
பின்‌ குறுக்குத்‌ துருத்தங்களின்‌ 
ஊடாக, முள்ளத்தமனிகள்‌ 
செல்வதற்கான கால்வாய்‌. 


(13512756 ஈறு வ/(15 : குறுக்கு 
மச்சையழற்சி : தண்டுவடத்தின்‌ 
துண்டங்களில்‌ சிலபலவற்றை 
பாதிக்கும்‌ தீவிர மச்சையிழப்பு 
அழற்சிக்‌ கோளாறு; உணர்வு 
மட்டத்தில்‌ குறை; தீவிர &ீழ்‌ 
பாதி செயற்குறை. ப 
(ரவா/2510! : சிறுநீர்ப்பை வழி : 
சிறு சவ்வுப்பை 
பெரும்பாலும்‌ இது சிறுநீர்ப்‌ 
பையைக்‌ குறிக்கும்‌. 
(ரவா5ர6810ஈ : குறுக்காக்கம்‌ 
ஒரு பல்‌ மற்றொரு பல்‌ இயல்‌ 
பாக இருக்கவேண்டிய இடத்‌ 
தில்‌ முளைத்தல்‌. 

வாவா : மாற்றின உடை 
வேட்கை 
உடைய அணிய அளவுமிருந்து 
அசைப்படும்‌ பாலின உணர்வுப்‌ 
பிறழ்வு. 
20221யா௩ட : முரணிணைவகம்‌; 
வியனகம்‌; சாய்வகம்‌ : 1. எந்த 
இரு பக்கங்களும்‌ இணையா 


வழியே. 


: எதிர்‌ இனத்தின்‌ 


யில்லாத நாற்பக்கத்‌ தள கருவம்‌. 
2. மணிக்கட்டு எலும்புகளில்‌ 
சழ்வரிசையின்‌ வெளிப்‌ பக்கத்‌ 
திலுள்ள முதல்‌ எலும்பு. பெரு 
விரலின்‌ உள்ளங்கையெலும்‌ 
படியுடன்‌ பொருந்துகிறது. 

(12062105 : முதுகுப்பரப்புத்‌ தசை; 
சாய்வகத்‌ தசை : கழுத்தின்‌ 
பின்மேற்‌ பகுதி, தோள்கள்‌, 
மார்பு ஆகியவற்றை ஒவ்வொரு 


பக்கமும்‌ மூடும்‌ அகன்ற தட 


டைத்‌ தசை. 

(120060 பார : சிக்கிய நுரையீரல்‌: 
சீழ்த்‌ தேக்கத்தால்‌ ஓரளவு 
சுருங்கிய நிலையில்‌, நுரையீர 
லின்‌ அழன்ற மடலின்‌ பகுதியும்‌ . 
நுரையீரலுறையும்‌, நுரையீரலை 
நிலைநிறுத்துதல்‌. 

(12ப௱3 : காயம்‌ : காயும்‌ அல்லது 
உடற்சேதம்‌ தீவிர உணர்ச்சித்‌ 
தாக்கம்‌. 

ர2ப௱2(/௦ : காயம்சார்‌ : படுகாயத்‌ 
தால்‌ உண்டான. 
(12ய௱24௦100181 : விபத்துக்காய 
வல்லுநர்‌; காய மருத்துவர்‌ : 
விபத்துக்‌ காயங்களை ஆற்றும்‌ 
அறுவை மருத்துவ வல்லுநர்‌. 
ா3ய௱2401000/ : விபத்துக்‌ காய 
வியல்‌; காய அறுவை மருத்துவ 
வியல்‌ : விபத்தினால்‌ ஏற்படும்‌ 
காயங்களைக்‌ குணப்படுத்தும்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌. 


தப பப ப ப ப ப ப ப டயயயயயயயாயயயயயயயவயயயமமமயயகமை கவைல 
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(18/61/6156 போசொ௦௦ : பயணிக்‌ 
கழிச்சல்‌ : ஒருவர்‌ வெளிநாட்‌ 
டுக்குச்‌ செல்லும்போது அல்லது 
மாசடைந்த உணவு அல்லது 
நீரை உண்பதால்‌ உண்டாகும்‌ 


வயிற்றுப்போக்கு. 

7224௱௦ : மருத்துவச்‌ சிகிச்சை; 
மருத்துவப்‌ பண்டுவம்‌. 
12௦88 : ஒட்டுயிர்ப்புழு; 
தட்டைப்புழு; நங்கூரப்புழு :மனி 
தருக்கு நோய்‌ உண்டு பண்ணும்‌ 
நத்தைக்‌ கிருமி போன்ற 
ஒட்டுயிர்ப்‌ புழுக்களின்‌ வகை. 
ளா : சிறுநடுக்கம்‌; நடுக்கம்‌ : 
உடல்‌ துடிப்பதிர்வ,; அச்சத்‌ 
தால்‌ குரல்‌ நடுக்கம்‌ (அதிர்வு). 
(2௦ 1001 : கால்‌ வீக்க நோய்‌ : 
நெடுநேரம்‌ ஈரத்தில்‌ நிற்பதால்‌ 
இரத்தவோட்டம்‌ போதிஅளவு 
ஏற்படாமல்‌ காலில்‌ ஏற்படும்‌ நோய்‌. 
2046 : எலும்புத்‌ துளைப்புக்குக்‌ 
கருவி; திசு வெட்டுகருவி; திசுத்‌ 
துரப்பணம்‌ : விழி! வெண்‌ படலம்‌, 
மண்டையோடு போன்றவற்றில்‌ 
வட்ட வடிவ திசுத்‌ துண்டுகளை 
அகற்றுவதற்கும்‌ பயன்படும்‌ 
சுழல்‌ ரம்பம்‌ போன்ற முனை 
களைடை.ய ஒரு கருவி. 
(120200௦63 : டிரெப்நோயியம்‌ : 
நன்கு சாய்ந்த நிலைக்கு நோயாளி 
திரும்பும்போது, மூச்சுவிடுதல்‌ 
மிச்வும்‌ செளகரியமாக இருக்கும்‌ 
நிலை 


ஜாவ ௨, 311801 : கிரந்திக்‌ 
கிருமி : வெளுத்த திருகு நூல்‌ 
கிருமி. கிரந்தி நோயை உண்‌ 


டாக்கக்கூடியது. 


(160018௱2(0515 : கிரந்தி 
நோய்‌: கிரந்திக்‌ கிருமியினால்‌ 


உண்டாகும்‌ நோய்கள்‌. 

ராவ5 01000/௦55 1௦010 : டீரீவின்‌ 
குருதியிலா மடிப்பு : பின்‌ சிறு 
குடலின்‌ குடவலிணையத்துக்‌ 
கெதிர்‌ ஓர இறுதிப்‌ பகுதியை, 
குடல்வாலின்‌ குடலிணையத்‌ 
துடன்‌ இணைக்கும்‌ வயிற்றுள்‌ 
ளுறையின்‌ கடைச்சிறு குடல்‌ 
முட்டுக்‌ குடல மடிப்பு. பிரிட்‌ 
(உஷ்‌ ஆ றுவை மருத்துவர்‌ பி 
செடரிக்‌ ட்ரிவ்ஸ்‌ பெயரால்‌ 
அமைக்கப்படுவது. 

1௭ம்‌ : மூவியம்‌ : மூன்று தனிப்‌ 
பொருள்களின்‌ தொகுதி. ஒரு 
நோயின்‌ குணமறியத்தக்க 
நோய்க்குறி அல்லது உடல்‌ 
நலக்கண்டறிதல்கள்‌. 


1806 : வகைப்பாடு : நெருக்கடி. 
யான சூழலில்‌ நோயாளிகளை 
முந்துரிமை அடிப்படையில்‌ 


_ வகைப்படுத்தும்‌ முறை. 


(7௭௦11௦1016 : டிரையாம்சினோ 
லோன்‌ : வீக்கத்தைக்‌ குறைக்கும்‌ 
தன்மையுடை.. ய லார்‌ இயக்குநீர்‌, 
ஊளக்கு பொருள்‌. மின்‌ பகுப்பு 
நடவடிக்கை மிகக்‌ குறைவாக 
உடையது. இது புரதச்‌ சிதைவைத்‌ 
தூண்டும்‌ தன்மையடையதான 
தசையால்‌, நலிவு உண்டாகும்‌. 





॥1அ௱டானா6 


ர்ர்வார்ளனா6 : டிரையாம்டெரின்‌ : 
சோடியம்‌ குளோரைடு வெளி 
யேறுவதை அதிகரிக்கும்‌ நீர்க்‌ 
கழிவு அதிகரிப்பு மருந்து. 
(ர்காரய/2ா 620206 : முக்கோணக்‌ 
கட்டு : கைகளுக்குத்‌ தொட்டில்‌ 
போல்‌ கட்டுப்‌ போடுவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ காயக்கட்டு முறை. 
36 : கண்‌ அமரக்கிருமி : கண்‌ 
அமரம்‌' என்னும்‌ இமையரிப்பு 
நோய்க்‌ கிருமி. 

(1௦605 : முப்புரித்தசை; முத்‌ 
தலைப்பி : மேற்கையின்‌ பின்‌ 
புறத்திலுள்ள பெருநீதசை. 
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ப்ர்ள்ர்2515 : பம்பைநோய்‌; இமை 
மயிர்‌ உள்நோக்கல்‌ : கண்ணிமை 
மயிர்‌ வரிசை உட்புறமாக அள 
வுக்கு வளர்தல்‌. இதனால்‌ கண்‌ 
விழியில்‌ எரிச்சல்‌ உண்டாகும்‌. 
ர்ோர்ற௦515 (11௦/ர்‌ார்‌8515) 
இழைப்புழு நோய்‌; பன்றி 
தசைப்புழு நோய்‌; முடமயிர்நோய்‌: 
இழைப்‌ புழுவினால்‌ பீடிக்கப்‌ 
பட்ட பன்றி இறைச்சியைச்‌ 
சரிவரச்‌ சமைக்காமல்‌ உண்ப 
தால்‌ ஏற்படும்‌ நோய்‌. வயிற்றுப்‌ 
போக்கு, குமட்டல்‌, குடற்‌ 
காய்ச்சல்‌, முகஇழைம அழற்சி, 
தசை வலி, விறைப்பு ஆகியவை 
இந்நோயின்‌ அறிகுறிகள்‌. 
டிரை 
குளோராசெட்டிக்‌ அமிலம்‌ : ஆறி 
றல்‌ வாய்ந்த கடுங்காரமுடைய, 
உறையச்‌ செய்கிற மருந்து. 
பாலுண்ணிகளுக்கும்‌, நைவுப்‌ 
புண்களுக்கும்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

ர்க : டிரைகுளோ 
ரோ௭த்தலீன்‌ : எளிதில்‌ ஆவி 
யாகக்கூடிய ஒரு திரவம்‌ 
நோவுத்‌ தடை மருந்தாகப்‌ 
பயன்படுகிறது. 

(1100௦02203 : மயிர்ப்பந்து 
இரைப்பை அல்லது குடலில்‌ 
உருவான மயிர்ப்பந்து. 


ர்ா௦0௨ : கூந்தல்‌ மருந்து 
கூந்தல்‌ வளர்க்கும்‌ மருந்து. 


த அப பப ப ப ப ப ப ப்ட்பப்பயியியியவயவமயைவயயவக 
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(0009105518 : மயிர்நாக்கு 
நாவில்‌ காம்புக்கும்‌ தடித்து, 
மயிர்நிறை நாவத்‌ தோற்றம்‌. 
(11001௦1௦00 : மயிரியல்‌: மயிர்‌ 
முடியியல்‌. 


18௦0௦30106 : வெண்கசிவு 
நுண்ம எதிர்ப்பு மருந்து : பெண்‌ 
களிடம்‌ வெண்கசிவை உண்‌ 
டாக்கும்‌ ஓரணு ஓட்டுயிருக்கு 
எதிரான மருந்து. 

ப்ர்ர்‌்ா85 : வெண்கசிவு நுண்‌ 
மம்‌ : பெண்டிர்‌ வெண்சசிவு உண்டு 
பண்ணும்‌ ஓரணு ஓட்டுயிர்‌. 
இது பெண்களின்‌ இிறுநீர்‌ 
ஒழுக்குக்‌ குழாயிலும்‌, யோனிக்‌ 
குழாயிலும்‌ நோய்‌ உண்டாக்கிப்‌ 
பெருமளவு வெள்ளைப்போக்கு 
ஏற்படுமாறு செய்கிறது. 
(1௦௦125 480121(15 : வெண்‌ 
கசிவு நோய்‌ : பெண்களுக்கு ஏற்‌ 
படும்‌ வெள்ளைப்‌ போக்கு நோய்‌. 
(₹1011௦௱௦/2515 (5660001106) ; 
யோனிக்‌ குழாய்‌ அழற்சி : பெண்‌ 
டி ரக்கு வெள்ளைப்‌ போக்கி 


னால்‌. யோனிக்‌ குழாயில்‌ உண்‌. 


டாகும்‌ வீக்கம்‌. அண்களுக்குச்‌ 
சிறுநீர்‌ ஒழுக்குக்‌ குழாயில்‌ இது 
ஏற்படும்‌. 

1100௦1௦515 : மயிர்நோய்‌ 
மயிரின்‌ ஒரு வியாதி. 


[ரர1௦01ப/1௦ (06208 : மயிரிழைப்‌ 
பந்து : பிரணி மயிர்‌ மற்றும்‌ 


காயிழைகள்‌ கொண்ட பந்து. 


(710067 11106 
நா10௦0 710515 : முடிபடர்‌ தா 
மரை : “டிரைக்கோஃபைட்‌ 


டான்‌” என்ற பூஞ்சணத்தினால்‌ 
உண்டாகும்‌ நோய்‌, எ-டு: 
முடியில்‌ அல்லது தோலில்‌ 
ஏற்படும்‌ படர்தாமரை நோய்‌. 
பர்ரோ௦ா6 5181 : முந்நிறக்கறை: 
நார்ப்புரதத்தை பச்சை நிற 
மாகவும்‌ தசையை சிவப்பூதா 
மற்றும்‌ மச்சையை பழுப்பு 
நிறமாக கறைப்படுத்தும்‌, திசு 
தோயியலில்‌ பயன்படும்‌ சாயம்‌. 


ர்ிய5 : உருண்டைப்‌ புழு : 
சாட்டைப்புழு வகைகளில்‌ ஒன்று. 
பார்ரோயார2516 : உருண்டைப்‌ புழு 
நோய்‌ : உருண்டைப்‌ புழுவி 
னால்‌ உண்டாகும்‌ குடல்‌ நோய்‌. 
10 ப5018 82146 : மூவிதழ்‌ ஓரதர்‌; 
மூவிதழ்‌ : இதயத்தின்‌ வலது 
துளைக்கும்‌, £மறைக்கும்‌ 
இடையிலுள்ள மூவிதழ்‌ ஓரதர்‌. 
(1925111௦ : மூவயிறு : மூன்று 
வயிற்று உடல்‌ பகுதிகளையும்‌ 
அவற்றுக்கிடையே இருதசை 
நாண்களையும்‌ கொண்ட தசை. 


ாரராரரவி ஈனாஉ : முத்திற 
உணர்வு நரம்பு; முக்கினை நரம்பு: 
இயக்கம்‌, உணர்ச்சி, சுவை 
ஆகிய மூன்றையும்‌ தாண்டும்‌ 
மண்டை. நரம்பு... 

(119982 ஈரான்‌ : வளைவு விரல்‌: 
சுக்கால்‌ விரல்‌ : விரல்கள்‌ 
உதவியின்றி நீட்ட முடியாதபடி 





(11996 00115 


எப்போதும்‌ வளைந்திருத்தல்‌. 
தசை நாண்‌ கடினமாவதால்‌ 
இது உண்டாகிறது. 

(19967 ௦116 : தூண்டுமையப்‌ 
புள்ளிகள்‌ : தொடுவலி உணர்வு 
அதிகம்‌ உள்ள தாவிடப்‌ பகுதிகள்‌. 
ரர (யாம : விசைவில்‌ 
பெருவிரல்‌ : ஒரு ஒடுக்கமான 
நெடும்‌ பெருவிரல்‌ மடக்கியுடன்‌ 
தொடர்புடைய, பிறவியிலேயே 
பெருவிரலின்‌ நிலைத்த வளைவுக்‌ 
குறை. 

(11006 2016 : உணர்வுத்‌ தூண்டு 
பகுதி : தலை, கழுத்திலுள்ள 
நரம்புகளை அடுத்துள்ள ஓரளவு 
எல்லையிடப்பட்ட பகுதிகளை 
மிக மெது தொடுதூண்டலாலும்‌ 
மிகவும்‌ நரம்பு வலியையும்‌ உடன்‌ 
திடீர்‌ வலியையும்‌ ஏற்படுத்தும்‌. 
(71-1௦0௦ 1ராார்ா6 : கேடயச்‌ 
சுரப்பி நீர்மம்‌ : உடலின்‌ வளர்‌ 
சிதை மாற்றச்‌ செய்முறையைப்‌ 
பேணுவதில்‌ பங்கு கொள்ளும்‌ 
ஒரு கேடயச்‌ சுரப்பி இயக்குநீர்‌ 
(ஹார்மோன்‌. 

(ர16௨ : டிரைலன்‌ : டூரைகீ்‌ 
குளோஎத்திலீன்‌ என்ற நோவுத்‌ 
தடை மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
(ர்ற2றா2216 : டிரைமெப்பிராசின்‌: 
தோல்‌ அரிப்பு நோயைக்‌ 
குணப்படுத்துவதற்குப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ மருந்து. குழந்தைகளுக்கு 
அறுவை மருத்துவத்துக்குப்‌ 
பின்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


1107 
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ர்க : மும்மாதம்‌; மூன்று 
மாதக்‌ காலம்‌ : மூன்று மாதச்‌ 
கால அளவு. 

(ரின்‌ : டிரைமெட்டாஃ 
பான்‌ : குருதியற்ற கள அறுவை 
மருத்துவத்தில்‌ இரத்த அழுத்‌ 
தத்தைக்‌ குறைப்பதற்கு நரம 
ஊசி மூலம்‌ கொடுக்கப்படும்‌ 
தடை மருந்து. இது குறுகிய 
நேரம்‌ செயற்படக்கூடியது. 
ஸ்ர்றன்்ா௱ : டிரைமெத்தோப்‌ 
பிரிம்‌ : ஒரு பாக்டீரியா எதிர்ப்பு 
மருந்து. போலிக்‌ அமிலங்களை 
பாக்டீரியாவுக்குத்‌ தேவையான 
ஃபோலினிக்‌ அமிலமாக மாற்‌ 
றும்‌ செரிமானப்‌ பொருள்‌ (என்‌ 
சைம்‌) மீது தடை வினையை 
ஏற்படுத்துகிறது. 

(ர்ஈாப்றாளாப்‌ா6 : டிரைமிப்ராமின்‌ : 
மனச்சோர்வினை நீக்கும்‌ மருந்து. 
சிமிப்ராமினைப்‌ போன்றது. 
1௦1௨ : டிரையோஸ்டம்‌ : உப்‌ 
பின்‌ மூலத்‌ தனிமமாகிய சோடி 
யத்தின்‌ (வெடியம்‌) வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

(ர்றவா2 : மூன்று பெற்ற கர்ப்ப : 
20 வாரங்களுக்கு மேலும்‌ 
நீண்ட கர்ப்ப நிலை மூன்று 
முறை அடைந்த பெண்‌. 
(௨ (ரன : முத்தடுப்புக் 
காப்பு மூலம்‌ : தொண்டை 
அழற்சி. கக்குவான்‌, நசிப்பிசிவு 
ஆதிய நோய்களுக்கு எதிரான 


காப்பு மூலம்‌. 
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(1016 751௦ : மூன்று ஒட்டிணைப்பு: 
காலடியை நிலைப்படுத்த, பரடு, 
குதியென்பு, கனசதுரவென்பு 
களை ஓட்டி யிணைப்பறுவை. 


ர்றி6்‌ : முப்பிறப்பிலொருவர்‌: : 
நீண்ட கால கர்ப்பத்திற்குப்‌ 
பிறகு ஒரே பிறப்பில்‌ உருவான 
மூன்று பேரில்‌ ஒருவர்‌. 
(101010: மூவினக்‌ கீற்றுத்தொகுதி: 
மூன்று இனக்கற்றுத்‌ தொகுதி 
களைக்‌ கொண்டுள்ள. 
101௦0௦ : டிரிப்ளோப்பென்‌ : 
கடுமையான உறுப்பெல்லை 
நோய்களுக்குப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ கலவை மருந்து. இது, 
பெனித்தாமின்‌ பெனிசிவின்‌-ஜி, 
புரோக்கைன்‌, பெனிகிலின்‌-௪, 
சோடியம்‌ பெனிகசிலின்‌-ஜி 
ஆகியவை அடங்கியுள்ளன. ' 


15-டுொ௦ர௱ளமரு! ௦ 
வாக [ரப க14) : டிரிஸ்ஹைட்‌ 
ராக்சில்மெத்தில்‌ அமினோமீத்‌ 
தேன்‌ : இரத்தத்தில்‌ அளவுக்கு 
மேல்‌. அமிலப்‌ பொருள்‌ இருப்‌ 
பதைக்‌ குணப்படுத்தப்படும்‌ 
ஒரு காரப்பொருள்‌. 


(1505 : பூட்டுத்தாடை; வாய்க்‌ 
கட்டு நோய்‌; தாவாய்ப்‌ பூட்டு; 
தாடையிறுக்கு : வாயை மெல்லு 
வதற்கு உதவும்‌ தசைகளில்‌ 
ஏற்படும்‌ சுரிப்பு, 

(150 : மும்மடி இனக்கீற்று, 
முப்பிரி : பொதுவாக இரட்டைப்‌ 


படியாக இருக்கக்கூடிய ஓர்‌ 
இனைக்கற்று மும்மடியாக 
இருத்தல்‌. இதனால்‌ இனக்கீற்று 
களின்‌ எண்ணிக்கையில்‌ ஒன்று 
அதிகமாகிறது. எ-டு: மனிதரிடம்‌ 
இனக்கீற்று 47அக உயர்கிறது. 
பாபம்‌ : அங்கத்தள்ளாட்டம்‌: 
நரம்பு எரிச்சல்‌ காரணமாக 
ஏற்படும்‌ அங்கத்‌ தட்டுத்‌ 
தடுமாற்றம்‌. 

(1002 : நீரெடுப்புக்‌ கருவி; தூம்பு 
அணி : மகோதரம்‌ போன்ற 
நோய்களில்‌, உடலிலிருந்து நீர்‌ 
எடுக்க உதவும்‌ கருவி. 
1100118116 : பெருங்கால்‌ எலும்‌ 
புகள்‌; கரட்டுமுண்டு : காலின்‌ 





பெருங்கால்‌ எலும்புகள்‌ 
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உச்சிப்‌ பகுதியின்‌ புறத்தே 
தொட்டு உணரகூடிய எடுப்‌ 
பான இரு எலும்பான இரு 
எலும்புப்‌ பகுதிகள்‌. காலை 
வெளிப்புறமாகத்‌ திருப்புவதற்‌ 
கும்‌, காலை பக்கவாட்டில்‌ 
திருப்புவதற்கும்‌ பயன்படும்‌ 
தசைகளில்‌ சில இவற்றுடன்‌ 
பொருத்தப்பட்டுள்ளன. சிறு 
கால்‌ எலும்புத்‌ தசைகள்‌, முழங்‌ 
காலை மேல்‌ நோக்கித்‌ தூக்க 
உதவுகின்றன. 

(௦0௦ : கரையுமருந்து : வாயில்‌ 
கரையும்‌ பொழுது மருந்துப்‌ 
பொருள்‌ வெளிப்படுகிறது. 
(1001182 : கப்பிசார்‌ : 1. கப்பி 
யென்பு தொடர்பான. 2. கப்பி 
யென்பு தன்மையுடைய. 
700122 : கப்பி உறுப்பு : கட்ட 
மைப்பிலும்‌, செயல்முறையிலும்‌ 
ஒரு கப்பி போன்ற உறுப்பு. 
10071௦ : வளம்‌ ஊட்டம்‌; வளப்ப: 
நரம்பு வகையில்‌ உணவட்டத்‌ 
தோடுகூடிய வளர்ச்சிவட்டம்‌ 
சார்ந்த. 

(100௦0125 : ஊண்‌ வளர்‌ அரும்‌ 
பணு : அரும்பணு நீர்க்கட்டி 
யின்‌ வெளிப்பக்கமுள்ள ௧௫ 
வெளி மேற்பட்டைத்‌ திசுவின்‌ 
ஒரு அடுக்கு. அது நச்சுக்‌ 
கொடியாகவும்‌ பனிக்குடப்பை 
யாகவும்‌ வளருகிறது. 
(001௦013511 11556 சூல்‌ 
முட்டைத்திசு : சூல்முட்டையில்‌ 


பதிந்துள்ள உயிரணுக்கள்‌. 
இவை சூல்‌ முட்டைக்கு உண 
வட்டம்‌ அளிக்கின்றன. 
(₹00%௦013511௦ *யா௦பா : வளர்‌ 
அரும்பணுக்கட்டி : வளர்‌ அரும்‌ 
பணுவிலிருந்து உருவாகும்‌ 
இயல்புமாறிய வளர்ச்சி, 
(001௦16 பா௦515 : தேய்மானம்‌; 
மிகுவளர்ச்சி போன்ற கோளாறு 
கள்‌ : நரம்புக்‌ கோளாறினால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ வளர்ச்சிக்‌ கோளாறு 
கள்‌. 

(7001102016 : வளர்‌அணுஉயிர்‌ : 
ஓரணு ஒட்டுண்ணியின்‌ வளர்ச்சி 
நிலை. 

(100108! : வெப்பப்பிரதேச : முக்கி 
யமாக வெப்பச்‌ சூழ்நிலையில்‌ 
வளர்கிற. 

(001106 : டிரோபிக்காமைடு: 
கண்மணி அழற்சியைக்‌ குணப்‌ 
படுத்தக்கூடிய ஒரு செயற்கை 
மருந்து. 

(100௦ஈட௦51॥ : ட்ரோப்போமை 
சின்‌ : ஆக்டின்‌ இழையைச்‌ 
சுற்றியுள்ள இயங்கு மற்றும்‌ 
இதயத்‌ தசைப்புரதம்‌. 

(100௦011 : ட்ரோப்போனின்‌ : தசை 
யிழைகளில்‌ உள்ள தடுக்கும்‌ 
புரதம்‌. 

(100 : தொட்டி : 1. நெடுக்கான 
அழம்‌ குறைந்த பள்ளம்‌. 2. பக்க 
விளைவுகள்‌ உண்டாகும்‌ 
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அளவு நெநடுங்காலத்துக்கு 
செலுத்தப்படும்‌. 

(10)பபஈ : டிராக்செருட்டின்‌ : 
தந்துகி நொய்மையைக்‌ குறைத்து, 
- திசுப்பரவலை அதிகரிக்கும்‌ ஒரு 
பொருள்‌. இதன்மூலம்‌ சிரைக்‌ 
குருதியிலுள்ள இரத்தத்தில்‌ 
ஆக்சிஜன்‌ அளவை அதிகரிக்கிறது 
(ரமா : முண்டப்பகுதி : 1. தலை, 
உறுப்புகள்‌ தவிர்த்த உடல்பகுதி. 
2. நரம்பு, நிண, இரத்த நாளத்‌ 
இன்‌ முக்கிய தண்டுப்பகுதி. 
(1055 : திரள்கட்டு : ஒரு பிதுக்கத்‌ 
தை சரிசெய்த பிறகு வயிற்றுக்‌ 
குழிவறைக்குள்‌ நிலைபெறச்‌ 
செய்ய பயன்படும்‌ ஒரு (மீள்‌ 
தகவு) நெகிழ்க்‌ கட்டமைப்பு. 
(நுெிால்று!2ா6 : நோவுத்‌ தடை 
மருந்து. 
(ரூறவா௦50௱2 : உறக்க நோய்க்‌ 
கிருமி; தூக்க நோய்க்‌ கிருமி : 
உறக்க நோய்‌ போன்றவற்றை 
உண்டு பண்ணும்‌ ஓரணுக்‌ 
குருதி ஒட்டுயிர்‌, 
(றுறவா௦50௱12515 : உறக்க நோய்‌; 
தூக்க நோய்‌ : உறக்க நோய்‌ 
ஒட்டுயிரினால்‌ உண்டாகும்‌ 
உறக்க நோய்‌ மேற்கு அஆஃப்ரிக்‌ 
காவில்‌ இந்நோய்‌ பெருமளவில்‌ 
காணப்படுகிறது. 'டெட்சே' 
எனப்படும்‌ கொடிய நச்சுண்ணி 
யினால்‌ இது ஏற்படுகிறது. 


(315306 : டிரைப்பார்சா 
மைடு : உறக்க நோயைக்‌ குணப்‌ 
படுத்தும்‌ கரிம ஆர்சனிக்‌ 
கூட்டுப்‌ பொருள்‌. இது நரம்பு 
ஊசி மூலம்‌ செலுத்தப்படுகிறது. 
(ரூற5ா : கணைய நீர்‌ நொதி : 
கணையச்‌ சுரப்பி நீரின்‌ ௧௫௬ 
நிலை நொதி); ஒரு செரிமானப்‌ 
பொருள்‌. செரிமானக்‌ கோளா 
றுகளுக்குக்‌ கொடுக்கப்படுகிறது. 
(ரூரர்‌2௦! : டிரிப்டிசோல்‌ : வயது 
வந்தவர்கள்‌ உறக்கத்தில்‌ சிறுநீர்‌ 
கழிவதைத்‌ தடுக்கப்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படும்‌ அமிட்ரிட்ரிப்டி.லின்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
(நூற(௦0ரலா : டிரிப்டோஃபான்‌ : 
உடல்‌ வளர்ச்சிக்குத்‌ தேவை 
யான இன்றியமையாத அமி 
னோ அமிலங்களில்‌ ஒன்று. 
நியாசின்‌ பற்றாக்‌ குறையை ஈடு 
செய்ய இது போதிய அளவு 
பேணி வரப்படவேண்டும்‌. 


(5௨186 137 : குருதி உறிஞ்சு 
நச்சுண்ணி ஈ : அஃப்ரிக்காக்‌ 
கண்டத்தில்‌ கடித்து இரத்தம்‌ 
உறிஞ்சி மரணம்‌ விளைவிக்கும்‌ 
கொடிய நச்சுண்ணி ஈ வகை 
(செட்சி ஈ). 

(-1251: டீ சோதனை : ஒன்று 
அல்லது இரண்டு மாதிரிகள்‌ 
சிறிதாயிருக்கும்போ து இரண்டு 
மக்கள்‌ தொகைகளுக்குள்ள 
இரண்டு வகை கண்டுபிடிப்பு 
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களை ஒப்பிட்டு, முக்கியத்து 
வத்தைக்‌ கண்டறியும்‌ புள்ளி 
விவர முறை. 

(-(ப0௨ : டீ-குழாய்‌ : பித்தப்‌ 
பையை நீக்கிய பிறகு, பித்த 
நாளத்தை வடிப்பதற்கும்‌ தோது 
வாக பித்த நாளத்துக்குள்‌ 
செருகப்படும்‌ கருவி. 

(படவ! : குழாய்‌ சார்ந்த; குழாயில்‌; 
குழலுள்‌ : ஒரு குழாய்‌ தொடர்பு 
உடைய. 

(பட2] 80௦110ஈ : கருக்குழல்‌ 
கருச்சிதைவு; குழலுள்‌ சிதைவு : 
கருக்குழலில்‌ கருச்‌ சிதைவு 
செய்தல்‌. 

(பவ! நாவா : கருக்குழல்‌ 
கர்ப்பம்‌. 

(படவ: குழாய்‌ வடிவு : மேடு; வீக்கம்‌. 
(ப்பர்‌ : கருக்குழாய்‌. 
(பட60%௦ஈ1 : குழலெடுப்பு; குழாய்‌ 
நீக்கம்‌. 

(ப௦42௦09 : குழல்வழிஉணவூட்‌ 
டல்‌ : மூக்கிரைப்பைக்‌ குழல்‌ 
வழியாக உணவும்‌ நீரும்‌ 
இரைப்பைக்குள்‌ செலுத்தல்‌. 
(ப ௨௦16 : கழலை; எலும்புப்‌ 
புடைப்பு; நுண்முண்டு : எலும்‌ 
பில்‌ ஏற்படும்‌ வட்டமான சிறு 
புடைப்பு; கழலை! கழலைப்புற்று: 
(படிஊா௦ய/வ722110 : காசநோய்க்‌ 
குள்ளாதல்‌ எலும்புருக்கி 


நோய்க்கு உள்ளாதல்‌. 


- பாக்கம்‌ 


(பட எ௦ப/2(1௦ : எலும்புப்‌ புடைப்‌ 
்‌. எலும்பு புடைப்புறு 
தல்‌; கழலையாக்கம்‌. 

(ப 60ய/106/1பனாய!/8 : காச 
நோய்‌ நைவுப்புண்‌; காசநோய்‌; 
தோல்‌ கட்டி; தோல்‌ காசநோய்‌ : 
காச நோயின்‌ ஒரு சிறிய 
நிணநீர்‌ இடமாற்ற வெளிப்‌ 
பாடு. இதனால்‌ தோல்‌ றைவுப்‌ 
புண்‌ உண்டாகிறது. 

(படிா௦ய!1ஈ : காசநோய்க்‌ கிருமிக்‌ 
குழம்பு : காசநோய்க்‌ கிருமியின்‌ 
வலிமை நீக்கிய ஒரு குழம்பு 
ஒருவர்‌ முன்னர்‌ காசநோய்க்‌ 
கிருமியினால்‌ பாதிக்கப்பட்ட 
வரா இல்லையா என்பதைக்‌ 
கண்டறிய இது பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. இதனை தோலுக்குள்‌ 


"ஊசி மூலம்‌ செலுத்தி, அதன்‌ 


எதிர்வினைகளைக்‌ கண்டறிந்து 
கொள்ளப்படுகிறது. 48-72 மணி 
நேரத்திற்குள்‌ எதிர்வினை எது 
வும்‌ இல்லையெனில்‌ முந்திய 
பீடிப்பில்லை என்று அறியலாம்‌. 
(பட்ா௦ப!௦10 : கழலை போன்ற : 
எலும்புப்புடைப்பு போன்ற. 
(ப ா௦ய/௦௱2 : காசநோய்க்‌ கட்டி; 
உறைகட்டி : உறைந்தது போன்ற 
கட்டி. இது வடிவளவு பெரி 
தாக இருக்குமாயின்‌ அது 
கழலையாக இருக்கும்‌. 
(பயய1௦515 : காசநோய்‌; சய 
நோய்‌; எலும்புருக்கி நோய்‌ : காச 


_௨......_ டப்ப யயயயயயயயயவயையவவய வைய வைய வகை க சவ யா ய வமான 


பியா வாட 


நோய்க்‌ கிருமியினால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ நோய்‌. நுரையீரலில்‌ 
உண்டாகும்‌ காசநோய்‌ “நுரை 
யீரல்‌ காசதோய்‌” எனப்படும்‌. 


(ப ன0ப10ப5 
கழலைப்‌ புற்று நோயுடையவர்‌. 


(பன0515 : முண்டுமுடிச்‌ சார்ந்த: 
சிறுகணுக்கள்‌ வளரும்‌ நிலை 
யுடன்‌ தொடர்புடையது. 
(ப06௦ப6 $50120515 : கழங்குத்‌ 
தடிப்பு; மூளைத்திசுக்‌ காழ்ப்பு : 
பல உறுப்புத்‌ தொகுதிகளில்‌ 
கட்‌.டிகள்‌ உருவாகும்‌ பரம்பரை 
நிலை. மன வளர்ச்சிக்குறை, 
வலிப்பு, சிறுவெண்‌ நீள்வட்ட 
தழும்பு அல்லது இளஞ்சிவப்பு 
அல்லது மஞ்சள்‌ தடிப்புகள்‌ 
மகத்தின்‌ நடுவில்‌ தோன்றும்‌ 
குண நிலை. 

(பனய/௦512(10 : காசநோய்க்‌ கிரு 
மித்‌ தடுப்பு மருந்து : காசநோய்‌ 
கிருமி வளர்வதைத்‌ தடுக்கும்‌ 
மருந்து: 

(பம்‌ 6௦05 5801610515 : மூளைத்‌ 
திசுக்காழ்ப்பு; கழங்குத்தடிப்பு : 
மனக்கோளாறு காரணமாக 
மூளைத்‌ திசுவில்‌ மரபாக ஏறி 


. படும்‌ அணு உள்ளரிக்‌ காழ்ப்பு. 


்‌. இது காக்காய்‌ வலிப்புடன்‌ 


தொடர்புடையதாக இருக்கலாம்‌. 


(ப ன௦51மு : எலும்புப்‌ புடைப்பு; 
எலும்புமேடு; மொட்டு; கழங்கு. 
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காசநோய்‌; 


(ப13௮13௱13 


(ப௦௦௦யாலாரா6 : தசை அயர்வுறுத்‌ 
தும்‌ மருந்து : அரளி போன்ற 
தென்‌ அமெரிக்கச்‌ செடியின்‌ 
வேரிலிருந்து எடுக்கப்படும்‌ 
நச்சு மருந்து. இது அறுவை 
மருந்தின்போது தசைகளுக்கு 
அயர்வு உண்டடாக்கப்‌ பயன்‌ 
படுகிறது. 

(ப௦-௦218 : சுவாசக்குழாய- 
கருவகம்‌ சார்ந்த; குழல்‌ கருவகம்‌: 
சுவாசக்‌ குழாய்‌, சூல்‌ சுரப்பி 
(கருவகம்‌) இரண்டும்‌ தொடர்பு 
உடைய அல்லது உள்ளடங்கிய 
எ-டு: சுவாசக்‌ குழாய்‌ - கருவகக்‌ 
கழலை. 

(ப௦1/350 : குழல்‌ சீரமைப்பு : 
அடைபட்ட அல்லது ஒடுங்கிய 


“கருப்பைக்‌ குழலை சரி செய்யும்‌ 
“ர்க்க. அலல வ்‌ 


(பட்ய/சா ஈ600515 : சிறுநீரக 
குழாய்‌ இழைம அழுகல்‌ : கடும 
தீப்புண்கள்‌, தாழ்ந்த குருதிய 
முத்தம்‌, குருதிப்‌ போக்கு, நீர்ம 
இழப்பு, நசுக்கல்‌ போன்ற 
நோய்களைக்‌ தொடர்ந்து சிறு 
நீரகக்‌ குழாய்களில்‌ ஏற்படும்‌ 
கடும இழைம அழுகல்‌ நோய்‌. 
இதனால்‌ அிறுநீர்‌ கழியும்‌ 
அளவு வெகுவாகக்‌ குறைகிறது; 
சிறுநீரகம்‌ செயலிழப்பதும்‌ 
ஏற்படுகிறது. 

(பட ய6 : சிறுகுழாய்‌; நுண்குழல்‌. 

(ப! : கொறிக்கும்‌ பிராணிக்‌ 
காய்ச்சல்‌ : கொறிக்கும்‌ பிராணி 


(ப11€ீ 0025 


களைப்‌ பீடிக்கும்‌ ஒருவகைக்‌ 
கொள்ளைநோய்‌. மான்‌ ஈச்‌ 
காய்ச்சல்‌, முயல்காய்ச்சல்‌, 
உண்ணிக்‌ காய்ச்சல்‌ அகியவை 
இவ்வகையைச்‌ சேர்ந்தவை. 
இந்நோய்‌ பீடித்த பிராணி 
களைக்‌ கடித்த பூச்சிகள்‌ மனித 
ரைக்‌ கடிப்பதால்‌ இந்நோய்‌ 
தொற்றகிறது. நிணநீர்ச்சுரப்பி 
கள்‌ வற்றி வீங்குதல்‌, கடும்‌ 
வயிற்றுக்‌ கோளாறு அகியவை 
இதன்‌ அறிகுறிகள்‌. 

(ப116 085 : வலைத்துகில்‌ 
சொரப்புப்‌ பரப்புகளுக்கு 
சிகிச்சை செய்ய பயன்படும்‌ 
துணி. நெருங்கிய வலைத்துகில்‌ 
சதுரத்துண்டுகளாக்கி மென்‌ 
மெழுகு, பெருபால்சம்‌, காய்‌ 
கனி எண்ணை தடவப்பட்டது. 
(பாா2$061௦ : வீக்கமான; வீங்கிய; 
விறைப்பு; பொய்ப்புடைப்பு 
சிறிதளவு வீக்கம்‌. 

(பார்ப்டு : புடைப்பு; வீக்கம்‌. 
(பா ((பாா௦ய) : கழலை; கட்டி; 
கண்டு : உடலின்‌ உயிரணுக்கள்‌ 
அடங்கிய நோயுற்ற வீக்கம்‌. 
“புற்றுக்கமலை” என்பது மீண்‌ 
டும்‌ தோன்றி மரணம்‌ விளை 
விக்கக்‌ கூடியதாகும்‌. “வெற்றுக்‌ 
- கழலை” என்பது, சாகடிக்கும்‌ 
தன்மையில்லாத கழலையாகும்‌. 
(பார௦2((பா/௦) : தசை இழைமம்‌ : 
உறுப்பைப்‌ போர்த்துள்ள தசை 


இழமைமம்‌. 
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(பார்ரா 1௦11 : ஒலிஅதிர்வுக்கவை: 
ஈரலகுவில்லமைவுடைய குறடு 
களை தட்டும்போது இசை 
யொலி உண்டாக்கும்‌ கருவி. 

(பராய ரவ௱றாற/வா21211/௦1 0022- 
(1௦1 : மூத்திரக்கசிவு நாளம்‌ 
பொருத்துதல்‌; குழல்‌ குடைவுள்‌ 
மறுவைப்பு : மூத்திரக்‌ கசிவு 
நாளத்தை மீண்டும்‌ பொத்து 


வதற்காகச்‌ செய்யப்படும்‌ 
அறுவை மருத்துவ முறை. 
(பாவ 4151௦ : குழல்காட்சி 


நேராக உள்ள பொருட்களை 
மட்டுமே காண முடியக்கூடிய 
பார்வைக்‌ கோளாறு. பார்வைப்‌ 
பரப்புகளில்‌ வட்டக்‌ குறுக்கம்‌ 
உள்ளது. 

(பாடல! : மூக்குச்‌ சுருள்‌ எலும்பு. 
(பாடாக : சுருள்‌ எலும்பு; 
தடுப்பெலும்பு; கூம்புச்சுருள்‌ : 
மூக்கிலுள்ள சுருள்வடிவான 
எலும்பு. இது மூக்கின்‌ இரு 
புறமும்‌ மூன்று வீதம்‌ அமைந்‌ 
திருக்கும்‌. 

(பாம்1௦௦$௦ரு : மூக்குச்சுருள்‌ 
எலும்பு அறுவை : மூக்குச்‌ சுருள்‌ 
எலும்புகளை அகற்றுதல்‌. 
(பாரார்‌ ((பார25081௦6) : வீக்க 
நிலை : நீர்‌ ஊறிய உயிர்ம 
இமைம விரிவு; வீங்குதல்‌. 
(பாரு/பு : வீக்கம்‌; புடைப்பு : 


நீரூறிய இழைம விரிவால்‌ 
செறிவு பெற்ற வீக்கம்‌. 





(பாரா ஜோ0௦ற௦ 





(பாரா வுாார௦ு% : பிறப்புறுப்பு 
வளர்ச்சியின்மை : பெண்களின்‌ 
பிறப்புறுப்புகள்‌ வளச்சியடை 
யாமல்‌ குழந்தைப்‌ பருவத்தில்‌ 
இருந்தது போலவே இருத்தல்‌. 
இது ஒரு மரபணுக்‌ கோளாறு. 
இந்நோய்‌ உள்ளவர்களுக்குக்‌ 
௧௬ உயிர்ம உயிரணுக்கள்‌ அடி 
யோடு இருப்பதில்லை. இவர்‌ 
கள்‌ பூப்பெய்துவதில்லை. இவர்‌ 
களுக்கு %' என்ற ஒற்றை இனக்‌ 
இற்று மட்டுமே இருக்கும்‌. இத 
னால்‌ இவர்கள்‌ உடலில்‌ உயிர 
ணுக்களில்‌ 45 இனக்கீற்றுகள்‌ 
மட்டுமே காணப்படும்‌. 

(பார5 : மாதவிடாய்‌. 

(ப5515 : இருமல்‌. 

(ப551௦ : இருமல்‌ சார்ந்த. 
டாகி : 'டீ.வீன்‌ : பாலி அக்ஸி 
எதிலீன்‌ சார்பிட்டானின்‌ கொழுப்‌ 
பமில எஸ்டர்கள்‌ கொண்ட 
இயனியல்லாத சலவைப்பொருள்‌. 


ரா: இரட்யைர்‌ : ஒரு பிறப்பில்‌ 


பிறந்த இரண்டு பிறவிகளில்‌ 


ஒருவர்‌. 

(னி : திடீர்‌ தசை இழுப்பு : 
இயக்குதசையின்‌ சிறிது நேர 
துடிப்பு. 

(8௦ 0௦1414 01501௱ம்‌21௦ஈ : இரு 
புள்ளி வேறுபட்டறிவு : நெருக்‌ 
கமாக உள்ள இரு தொடு 
உணர்வுகளை வேறுபடுத்தி 
அறியும்‌ திறன்‌. 
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(10515 : கண்கட்டி; கரட்டுமை : 
கண்ணீர்ப்பை வீக்கம்‌. 
1௦200! : டைலோக்சாப்போல்‌ : 
மூச்சுக்‌ குழாய்ச்‌ சவ்வின்‌ கன 
அளவை அதிகரித்து, குழைமத்‌ 
திறனைக்‌ குறைக்கிற ஒரு மருந்து. 
புவ : இழுவைத்தசைநார்‌. 
புரோ! ர : செவிப்பாறை 
உறுப்புகள்‌. 

பாவாட : செவிப்பறை 
நீக்கம்‌ : செவிப்பறைப்‌ பட 
லத்தை வெட்டி யெடுத்தல்‌. 
டு௱வா!6 : இடைச்செவி சார்ந்த 
பறை : புறச்செவிக்கும்‌ அகச்‌ 


செவிக்கும்‌ இடைப்பட்ட. பகுதி 


யான செவிப்பறைச்‌ சவ்வு 
தொடர்பான. 

புவ றவோம்ாகா6 : செவிப்‌ 
பறைச்‌ சவ்வு; பறைச்‌ சவ்வு. 
புாறொ!25 (புறாரவா/5௱) 
வயிற்று உப்புசம்‌; குடல்‌ வாயு 
வீக்கம்‌ : குடலுக்குள்‌ காற்றால்‌ 
ஏற்படும்‌ அடிவயிற்று வீக்கம்‌. 
புறக்‌ : குடல்‌ வாயு வீக்கம்‌ 
சார்ந்த. 

நு௱ரொ!(5 : செவிப்பறை சவ்‌ 
வழற்சி. 
புராமவா((6 : செவிப்பறை அழற்சி; 
இழைச்‌ செவியழற்சி; பறை 
யழற்சி : புறச்செவிக்கும்‌ அகச்‌ 
செவிக்கும்‌ இடைப்பட்ட பகுதி 





(ு௱றவா௦0/35 0 


யான செவிப்பறைச்‌ சவ்வில்‌ 
ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
ு3௦0!3950/௫ : இடைச்செவி 
அறுவை; பறையமைப்பு : கேட்‌ 
கும்‌ திறனை அதிகரிப்பதற்காக 
இடை ச்செவியைச்‌ சீர்படுத்தும்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌. 
மாமா : செவிப்பறைச்‌ சவ்வு 
(இடைச்செவி) : புறச்செவிக்கும்‌ 
அகச்செவிக்கும்‌ இடைப்பட்ட 
பகுதி. 

0௨ & ஐன5ாவ : ஏ வகை 
ஆள்மை : போட்டியுணர்வு, 
அமைதியின்மை, அவசர 
உணர்வு, பொறுமையின்மையு 
டன்கூடிய நடத்தையுள்ள 
ஆள்மை. இதய நாள நோய்‌ 
வரும்‌ வாய்ப்பு அதிகம்‌. 

06 8 ற6ா802|/ம/ : 'பி' வகை 
ஆள்மை : மிகவும்‌ அமைதியாக 
வம்‌, மிகவும்‌ தளர்வாகவும்‌, 
தத்துவ உணர்வுடைய நபர்கள்‌. 


டுறர்!ர(6 : குடல்முளை அழற்சி; 
பெருங்குடல்‌ நுழைவழற்சி 
குடல்‌ முளையில்‌ உண்டாகும்‌ 
வீக்கம்‌. 

பு௦ா௦18 ரள : நச்சுக்காய்ச்சல்‌; 
குடற்காய்ச்சல்‌ (டைஃபாய்டு) : 
செம்பழுப்புப்‌ பொட்டுகளு 
டன்‌ மயக்கமும்‌, வயிற்று வீக்க 
மும்‌, பெருத்த வலிவுக்கோடும்‌, 
நீண்டநாள்‌ காய்ச்சலும்‌ உண்டு 


௨௨௨௨... _- டட) கைக கை சைகை சைவ கைகளை வ்‌ வ கைக வைககள்‌? 
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பண்ணுகிற நச்சுக்‌ காய்ச்சல்‌ 
நுண்ணுயிரியால்‌ விளைவது. 
முழர்ா/க : நச்சுக்‌ காய்ச்சல்‌ 
சன்னி. 


முற : ஒரு வகை ஒட்டுண்ணி 
யால்‌ பரவும்‌ சன்னிக்‌ காய்ச்சல்‌ : 
ரிக்கெட்சியே எனும்‌ நுண்ணு 
யிரியால்‌ உண்டாகும்‌ ஒரு 
தொற்று நச்சுக்‌ காய்ச்சல்‌ 
தோலில்‌ கொப்புளங்களும்‌, 
கடும்‌ தலைவலியும்‌ உண்டாகும்‌. 
போர்‌, பஞ்சகாலங்களில்‌ பேன்‌, 
உண்ணி அகியவற்றால்‌ பரவு 
கிறது. 

நாாரா6 : டைராமின்‌ : பல்வேறு 
உணவுப்‌ பொருள்களில்‌, குறிப்‌ 
பாக பாலேட்டில்‌ இருக்கும்‌ 
ஒர்‌ அமின்‌ பொருள்‌. இது 
அண்ணீரகச்‌ சரப்பியில்‌ ஊறும்‌ 
நீரைப்‌ போன்று உடலில்‌ 
விளைவினை ஏற்படுத்தக்கூடியது. 
(/1௦௦10116 : நுண்ம நாசினி; கிருமி 
கொல்லி : நோய்க்கிருமிகளைக்‌ 
கொல்லக்கூடிய ஒரு மருந்து. 
(4108118612 : டைரோசின்‌ 
குருதி : இரத்தத்தில்‌ டைரோ 
சின்‌ அளவு அதிகரித்தல்‌. சிறு 
நீரில்‌ டைரோசின்‌ மற்றும்‌ 
டைரோசில்‌ கூட்டுப்பொருட்கள்‌ 
வெளியேறுவது அதிகரித்தல்‌. 
கல்லீரல்‌ மண்ணீரல்‌ பெருக்கம்‌, 
கல்லீரல்‌ நாராக்கம்‌, சிறுநீரக 
நுண்குழல்‌ செய்லிழப்பு, மற்றும்‌ 


கட 


௦516 
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வைட்டமின்‌ 'டிக்கு கட்டுப்‌ பைருவிக்‌ அமிலம்‌ அளவுக்கு 


படாத ரிக்கெட்ஸ்‌ ஆகியவை 
உள்ள பரம்பரை நிலை. 


௦516 : டைரோசின்‌ : வளர்ச்‌ 


சிக்குத்‌ தேவையான இன்றி 


யமையாத அமினோ அமிலங்‌ 
களில்‌ ஒன்று. இது அயோடி 
னுடன்‌ இணைந்து தைராக்சின்‌ 
உருவாகிறது. 

(1௦5110515 : சிறுநீர்‌ டைரோசி 
சின்‌ டைரோசினோசின்‌ 
இயல்புக்கு மீறி வளர்சிதை 
மாற்றமடைவதால்‌ சிறுநீரில்‌ 
பாரா ஹைட்‌..ராக்சிஃபினில்‌ 





அதிகமாக வெளியேறுதல்‌. 
௦51 பார : சிறுநீரில்டைரோசின்‌: 
சிறுநீரில்‌ டைரோசின்‌ வெளி 
யாதல்‌. 

டுா௦*பார்்‌ோ : நுண்ம நாசினி 
நோய்‌ நுண்மங்களைக்‌ கொல்‌ 
லும்‌ ஒரு கலவை மருந்து. பல்‌ 
வேறு தோல்‌ நோய்களுக்கு 
இது பயன்படுகிறது. 
டா௦104௦௦1 : பாலழிம்பு : பால்‌ 
அல்லது பாலாடையில்‌ ஏற்‌ 
படும்‌ அழியபொருள்‌. 


பீ௦ர!1106 0156256 : உச்லிங்கர்‌ 
நோய்‌ : தடித்தோலுடன்‌ பொது 
மிகையெலும்பாக்கல்‌ நோய்‌. 
ப1௦2 : அழற்சிப்‌ புண்‌ : தோலில்‌ 
அல்லது வயிற்றில்‌ அல்லது 
வாயில்‌ இருக்கும்‌ ஒரு சவ்வில்‌ 
ஏற்பட்டு, விரைவில்‌ அறா 
திருக்கிற அழற்சிப்‌ புண்‌. 
ப1௦௦214௦ : அழற்சிப்புண்ணாதல்‌. 
ப1௦௦7௮1146 : அழற்சிப்புண்‌ சார்ந்த: 
அழற்சிப்‌ புண்‌ தொடர்புடைய) 
குழிப்புண்‌ தன்மையுடைய. 
பா௦௨1804௦0011115 : பெருங்குடல்‌ 
அழற்சி. ள்‌ 
ப106100810121005 : புண்ணழுகல்‌: 
அழுகிய திசுக்களைக்‌ கொண்ட 
புண்‌. 

ப1௦௦7௦06/௦ : அழற்சி உண்டாக்‌ 
கும்‌ : அழற்சிப்‌ புண்‌ உண்டாக்‌ 
கக்கூடிய. 

ப1௦6௦௱ுணமாா௦05 : புண்சவ்வு: 
புண்ணாதல்‌ மற்றும்‌ சவ்வு 
வெளிப்பாடு. 

பர எய/ப2 : பிறப்பு வாயில்‌ புண்‌. 


ப12௦$டு : தழும்பு நீக்கம்‌ 
அழுத்தத்தைக்‌ குறைக்க தழும்புத்‌ 
திசுவை வெட்டி யெடுத்தல்‌. 


ப்‌ 


ப/ா௦ாரவ018 : ஈறுகுருதியொ 
முக்கு : ஈறுகளிலிருந்து குருதி 
யொழுகுதல்‌. 

பர்வ : செந்தழும்பு : தழும்‌ 
புகளும்‌, நலிவுத்திசுவும்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ தோலின்‌ செம்படை 
நோய்‌. 

ப!ர்/5 : ஈறழற்சி; ஈறுவீக்கம்‌ : ஈறு 
களின்‌ அழற்சி. 

ய/ஊ : பசியிலாத்தன்மை. 


பயா உ: உல்மான்காடு : 
முதல்‌ திரிக முள்ளெலும்பு பின்‌ 
முன்‌ ஓரத்திலிருந்த ஒரு 
கோட்டை திரிக மேற்பரப்புக்கு 
நேோர்கோணத்தில்‌ மேல்‌ நீட்டும்‌ 
போது அது கடைசி புடை 
முள்ளெலும்பின்‌ வழியாக 
செல்கிறது. இது முள்ளெலும்பு 
முன்‌ நழுவில்‌ நிகழ்கிறது. ஹங்‌ 
கேரிய அறுவை மருத்துவர்‌ 
எமெரிச்‌ உல்மான்‌ பெயர்‌ 
கொண்டது. 


பரவ : அடிமுழ எலும்பு; முன்‌ கை 
எலும்பு : முன்கையின்‌ இரு 
எலும்புகளில்‌ அடியிலுள்ள 
பேரெலும்பு. இது கையின்‌ 


ததக சைகை அவைகள்‌ வ ணைன க ணை வண அளை ள்ள கை சசககக ப கனகாவை கக ச வைப யவை வண்கை கைகிக்ம்‌ 
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முன்கை எலும்பு 
புறப்பகுதியுடன்‌ கட்டை விரல்‌ 
அருகில்‌ இணைந்திருக்கும்‌. 
பர : அரந்தி எலும்பு : முன்‌ 
கையின்‌ உள்பக்க அந்தி 
எலும்பு சார்ந்த. 
ப1௦ : தழும்புள்ள. 
ப1௦௦306 : பல்‌ ஈற்று புண்‌. 
ப1௦௦௦10110௱2 : பல்‌ ஈற்றுப்‌ புற்று 
நோய்‌. 
ப1௦ 21/5 : தழும்புத்‌ தோல 


ழற்சி : திசு வழிந்து, தழும்புகள்‌, 
உண்டாகும்‌, தோல்‌ அழற்சி. 


ப1௦910551(15 : தழும்பு நாவழற்சி: 
நாக்கு மற்றும்‌ ஈறுகளின்‌ 
அழற்சி. 

ப।ரறா௦மா2ா0/2! 0௦ஸ்‌ : ஈற்றுச்‌ 
செவுள்‌ படலம்‌ : வளர்‌ கருவின்‌ 
தொண்டைப்‌ பைகள்‌ தொண்‌ 
டையிலிருந்து பிரிந்து, தைராயிடு 
சுரப்பித்‌ திசுவில்‌ இணைந்து 
கால்சிடோனில்‌ சுரக்கின்றன. 
பரராயாடற௦ளாக : ஈற்று அழிவு: 
சரிவகந்த சையின்‌ மேல்பகுதி, - 
வலது இதய மேலறை 
போன்று இறுதியாக இறப்பது. 
ப2 : எல்லை கடந்த : சாதாரண 
மாக அல்லது வழக்கமாயுள்ள 
தற்கு மேலான. 


ப16206 4 1ரப0211௦ : மீவிரைவு. 
மையவிலக்கல்‌ : ஒரு பொருளை, 
மிகுந்த புவியீர்ப்பு விசையுடன்‌ 
அளவுக்குமீறிய அதிவேகத்துக்கு 
ஒரு பொருளை ஆட்படுத்து 
வதன்‌: மூலம்‌, ஒரு பொருளின்‌ 
மூலக்‌ கூறுகளைப்‌ பிரித்து 
படியச்‌ செய்தல்‌. 
ப11302॥்‌17ப06 : மீவிரைவு மைய 
விலக்கி : புரி ஈர்ப்பு விசையை 
விட பல மடங்கு சக்திக்கு கரை 
சல்களை ஆட்படுத்தி, மூலக்கூறின்‌ 
எடையைப்‌ பொறுத்து செறியு 
வேறுபாடுகளை உண்டாக்கும்‌, 
அதிவேக மைய விலக்கி. 
ப11201௨ா : குறைநாஸ்‌ : 24 மணி 
நேரத்துக்கும்‌ குறைவான 
காலத்தைக்‌ குறிப்பது. 
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ப[(ர211(27 : மீவடிகட்டி : தொங்்‌ 
கும்‌ கள்களை செல்லவிடாமல்‌ 
தடுக்கும்‌ அளவு சிறு நுண்‌ 
துளைகள்‌ கொண்ட சவ்வி 
னைக்‌ கொண்ட, கரைசல்களை 
துரய்மைப்படுத்தும்‌ வடி. கட்டி. 
ப!4ர2ரீ!17216 : மீவடிபொருள்‌ 
மீவடிப்பியின்‌ வழியாகச்‌ 
சென்று வந்த நீர்மம்‌. 
பிர2ரி2/௦ா : மீவடிகட்டல்‌ : மிக 
நுண்துகள்களை நீக்க வல்ல 
மீவடி.ப்பி மூலமாக வடிகட்டல்‌. 
(1178212146 : மீநேர இயக்க 
லென்டே இன்சுலினை விட 
அதிகமாக 24 மணி நேரம்‌ 
செயல்படும்‌ இன்சுலின்‌. 
ப!12ா!0050006 : மீநுண்நோக்கி: 
ஒரு சாதாரண நுண்நோக்கியின்‌ 
மூலம்‌ பார்க்க முடியாத அளவு 
மிகச்‌ சிறிய பொருட்களின்‌ 
நிலையை கண்டுபிடிக்க்‌, சிதறல்‌ 
தத்துவத்தைப்‌ பயன்படுத்தும்‌ 
கருவி. 

ப185016 : ஒலிகடந்த அதில்‌ 
வலை: மீயொலி செவி யுணரா 
ஒலி : ஒலியைவிட விரைந்து 
செல்லும்‌ வேகம்‌. பல்வேறு 
இயற்பியல்‌ பண்புகளையுடைய 
அடுத்தடுத்த திசுக்களிடையி 
லான எல்லைகளை இந்த ஒலி 
கடக்கும்போது ஏற்படும்‌ எதி 
ரொலிகளைக்‌ கொண்டு நோய்‌ 
பற்றிய தகவல்கள்‌ அறியப்‌ 
படுகின்றன. 


ு; 


ப103501௦214௦7 : மீஒலிச்சிதறல்‌ : 
நுண்ணுயிர்கள்‌ உட்பட்ட திடப்‌ 
பொருட்களை உருக்குலைய : 
மீஒலியைப்‌ பயன்படுத்துதல்‌. 


- ய178500௦008௱ : மீஒலிப்படம்‌ : 


மீஓலி வரைவின்‌ மூலம்‌ பெறப்‌ 
படும்‌ உருவடிவம்‌. 
ப1429601௦08] : மீஒலிவரைவி: 
ஓலியலைகளை ஒரு உறுப்பை 
நோக்கிச்‌ செலுத்த, அது அவ்‌ 
வலைகளை எதிரொலிக்க, 
அவற்றை ஒரு ஒஓளிர்விடும்‌ 
திரையில்‌ உருப்பதிவுகளாகக்‌ 
காட்டும்‌ கருவி. 
ப!1₹2601௦980 : மீயொலி 
வரைவு; கதழ்‌ ஒலி உருக்காட்சி : 
செவிப்புலன்‌ கடந்த ஒலியினைப்‌ 
பயன்படுத்தி கண்ணுக்குப்‌ புல 
னாகா உருக்காட்சிகளை ௨௬ 
வாக்கக்‌ கட்டுப்படுத்திய இந்த 
ஒலிக்‌ கற்றை உடலுக்குள்‌ 
செலுத்தப்படுகிறது. அதனால்‌ 
உண்டாகும்‌ எதிரொலிகளைக்‌ 
கொண்டு உடலின்‌ பல்வேறு 
கட்டமைப்புகள்‌ பற்றிய மின்‌ 
னணுவியல்‌ உருக்காட்சி உர 
வாக்கப்படுகிறது. 

ப!11850பஈ0 : கதழ்‌ ஒலி : செவிப்‌ 
புலன்‌ கடத்த ஒலி. இது 20,000 
42 அலை வெண்‌ உடையது. 


மனிதர்‌ செவியினால்‌ கேட்க 


(டியாதது. 
ப!79507ம01பா6 : நுண்கட்டமைப்பு: 
மின்னணு உருப்பெருக்கி மூலம்‌ 


. 
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பார்க்கும்போது, தென்படும்‌ 
சவ்வுகள்‌, நுண்குழல்கள்‌, நுண்‌ 
இழைகள்‌ போன்ற நுண்ணிய 
அமைப்பு. 

ப!1ர201௦124 : மீஊதா : நிறப்பட்‌ 
டையில்‌ தென்படும்‌ ஊதாப்‌ 
பகுதிக்கப்பால்‌. 

பராஊர்யக : நுண்வைரஸ்‌ : நுண்‌ 
ணோசக்கியால்‌ காணப்பட முடி 
யாத அளவு சிறிய, மிக நுண்ணிய 
வடிப்பிகள்‌ ஊடே செல்லக்‌ 
கூடிய வைரஸ்‌.. 


ப!ப/241/௦ா : அலறல்‌ : ஹிஸ்டீரியா 
நோயாளிகளில்‌ மிகவும்‌ சத்தம்‌ 
போட்டுக்‌ கதறல்‌. 

ப௱ட்‌ப௦வ! : தொப்புள்‌ சார்ந்த : 
தொப்புள்‌ கொடி அல்லது 
“தொப்புள்‌ தொடர்பான. 


ப௱ம்‌!1௦81 ௦௦0 : உந்திக்‌ கொடி; | 


தொப்பூழ்க்‌ கொடி; தொப்பூழ்‌ 
நாளம்‌ : தொப்பூழ்க்கொடி சூல்‌ 
முட்டையுடன்‌ நச்சுக்கொடியை 
இணைக்கும்‌ உந்தி நரம்பு. 
பாட!1௦2160 : மையக்குழி : ஒரு 
மையப்‌ பள்ளம்‌ எ-டு: அம்மைத்‌ 
தழும்பின்‌ மையப்‌ பள்ளம்‌. 
பறட்‌!0211௦ : உந்திக்குழிவு 
தொப்புள்‌ போன்று தோற்ற 
மளிக்கும்‌ குழி அல்லது பள்ளம்‌. 
பா௱ம்‌!1௦ப5 : தொப்புள்‌ குழி; தொப்‌ 
புள்‌; உந்தி : கொப்பூழ்க்குழி, 
உந்தி, குழந்தை பிறந்தபின்‌ 
தொப்புள்‌ கொடியை அகற்றிய 


பிறகு அடிவயிற்றில்‌ இருக்கும்‌ 
குழிவு. 

ப௱ாம௦ : குமிழ்முனை : 1. ஒரு 
உருண்ட மேடு; 2. செவிப்பறை 
யின்‌ உள்பரப்பில்‌ நடுவில்‌ ஒரு 
சிறுமேடு. 

பாம்‌௦ா2(6 : குமிழ்முனைசார்ந்த : 
குமிழ்‌ போன்ற, பொத்தான்‌ 
போன்ற மேடான நடுப்பகுதி. 


ப௱ட்சாாக 1/4 : குடைவடிப்பி : 
குருதிக்‌ கட்டித்‌ துகள்‌ பரவாம 
லிருக்க, கீழ்ப்பெருஞ்சிறையில்‌ 
அந்த இடத்தில்‌ வைக்கப்படும்‌ 
துருவிலா இரும்பு வடிகட்டி. 
பா௦்‌4ா௱ : கொக்கியுரு : கொக்கி 
வடி வம்‌ கொண்டு. சுத்தியெலும்பு 
மணிக்கட்டின்‌ கழ்வரிசை உள்‌ 
பக்கமாயுள்ள சுத்த வடிவ 
எலும்பு. 

பாகா : கொக்கிப்புழு 
கொக்கி போன்ற அமைப்பு 
கொண்ட நீள்‌உருள்‌ வடி வப்‌ புழு. 
பா௦112112515 : கொக்கிப்புழுத் 
தொற்று : குடலில்‌ கொக்கிப்புழு 
பற்றுகை ஆங்கிலோஸ்டோமா 
புழுப்பற்றுகை, கொக்கிப்புழு 
தோய்‌. 

பாளாா216 : கொக்கியுரு :1. கொக்கி 
வடிவ அல்லது கொக்கி 
கொண்ட. 2. கொக்கி ௨௫. 


பா௦ரறா655பா6 : கொக்கியழுத்தம்‌: 
இரத்த ஒழுக்கை நிறுத்தி, ஒரு 
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கொக்கி கொண்டு அழுத்தம்‌ 
கொடுத்தல்‌. ப 
பாார்ப02160 : இணைக்கப்‌ 
படாத: பிலிருபின்‌ போன்ற 
மற்றொரு கூட்டுப்பொருளுடன்‌ 
ஒன்றிணையாத. குளுக்குரா 
னைடுடன்‌ இணையாத. 
பா௦௦1501005 : கன்னுணர்விலா; 
உணர்வு ஒலையிலா; உணர்‌ 
விழந்த : உணர்வுத்‌ தூண்டல்‌ 
களால்‌ செயல்பட முடியாத 
அல்லது சுற்றுப்‌ புறசூழ்நிலை 
களை உணராமலிருத்தல்‌, உணர்‌ 
வில்லா. 


பா௦௦15010050255 : உணர்விலா 
நிலை : தன்னுணர்வு இல்லாத 
நிலை. 

பா௦்ப௦ப5 : எண்ணெய்ப்‌ பிசுக்‌ 
குடைய : ஒரு களிம்பு போன்ற 
தன்மை அல்லது குணமுடைய, 
எண்ணை போன்ற, பசையுள்ள 
எண்ணைப்‌ பொருள்‌ போன்ற. 
பா௦ப5 : கொக்கியுரு : கொக்கி 
வடிவ அமைப்பு; பொட்டுமட 
லின்‌ &ீழ்ப்பரப்பின்‌ மேலுள்ள 
மடிப்புகளில்‌ ஒன்றான (ஹிப்‌ 
போகேகம்பஸ்‌) கடல்மாவுரு 
மடிப்பின்‌ கொக்கி முன்பகுதி. 
பாகவும்‌ 8010 : அன்டெசி 
லெளிக்‌ அமிலம்‌ : பூஞ்சை 


“நோய்‌ தீர்க்க தடவும்‌ மருந் 


தாகப்‌ பயன்படும்‌ செறிவிலா 


கொழுப்பமிலம்‌. 
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பா ராவ! : முழுமயக்கம்‌ 
தந்து : முழுமயக்கம்‌ தந்த (உணர்வு 
நீக்க) நிலையில்‌ செய்யப்படும்‌ 
அறுவை மருத்துவ முறை. 
பாரொலாலாடற!!! : முன்கைத்தோல்‌ - 
மாத்திரை : பெண்ணின்‌ முன்‌ 
கைத்‌ தோலுக்கு அடியில்‌ 
லெவோனார்‌ ஜெஜஸ்டிரல்‌ 
அடங்கிய ஆறு சிறிய மாத்‌ 
திரைப்‌ பொதியுறைகளைச்‌ 
செருகப்பட்ட மருந்து சிறிது 
சிறிதாக வெளியேறி, 24 மணி 
நேரத்தில்‌ பலன்‌ விளைவிக்கும்‌, 
இதன்‌ பலன்‌ 5 அண்டுகள்‌ 
வரை நீடிக்கும்‌. 

11 பட்டை பப ஐந்து 
வயதுக்குட்பட்டோர்‌ நலவகம்‌ : 


ஐந்து வயதுக்குக்‌ &ழுள்ள 


குழந்தைகளின்‌ நோய்‌ நிலையில்‌ 
கவனிப்பு, தடுப்பு கவனிப்பு, 
வளர்ச்சியை கண்காணிக்கும்‌ 
நலவகம்‌. 

போ ரல : கீழ்மோவாய்‌. 


பாசோ 20101 : தோலடி; அடித்‌ 
தொலி. 

பா0௦1௦௦21 : குறியிட உணர்வு 
நீக்கி : குறியிட உணர்வு நீக்கி 
செய்யப்படும்‌ அறுவை மருத்துவ 
முறை. 

பாொ௱ர்ா6 : குழியுண்டாக்கல்‌ : 
ஒரு பள்ளம்‌ அல்லது கீழே 
சுரங்கமமைத்தல்‌. 


௪ அ த த வஅஅபபபப்யப பயவா 


பாரொ௦பாரகாா6€0 
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_ யூார்வியா 


ப வைகை சைகை கண்க அணைகள்‌ ண எணன்பககககைளைக சைக கை கரச கைக்‌ ன ட ணககள் கைகா பனை ப்வ்ள்‌ எ யாயையயி பபப ய வைய்‌ பகையான எட ண்ைகைைை்‌ 


மாசொ௦பா15 0௦0 : ஊட்டக்‌ குறை 
வான : இயல்பான வளர்ச்சிக்குத்‌ 
தேவையான உணவை அளிக்‌ 
காதிருத்தல்‌. 

பாசமா : ஊட்டக்குறைவு. 


பாய : கண்ணீரூட்டிக்குடுவை; 
தூம்புக்குடுவை : கண்களைக்‌ 
கழுவுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ ஒரு 
சிறிய மெல்லிய கண்ணாடிக்‌ 
குடுவை. 

பாம்ச5(2ா : குறைசாயமேற்றல்‌ : 
வழக்கத்தைவிடக்‌ குறைவான 
அளவ சாயமேற்றல்‌. 

. பா௦21௦௦ : கீழ்பெருவிரல்‌ : கால்‌ 
பெருவிரல்‌ மற்ற கால்‌ விரல்‌ 
களும்‌ அடியில்‌ இடமமைந்து 
இருப்பது. 

பாவெல்‌ : குறைவெடை : 
உடல்‌ எடை இயல்பை விட 
பத்து சதவீதம்‌ குறைவாயுள்ள 
நிலை. 

பாயிர 27௦0 : வேறுபடுத்தப்‌ 
படாத : புது வளர்ச்சி (புற்றுதீ) 
திசுவின்‌ உயிரணு வரிசைய 
மைப்பைச்‌ குறிக்கப்‌ பயன்படும்‌ 
சொல்‌, அடையாளம்‌ காண 
முடியாத பாங்கு. 

பாள : (நீர்கிகுடுவை : கண்‌ 
களை கழுவப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
ஒரு சிறு கண்ணாடிக்‌ குடுவை. 
பார : இல்லாமல்‌ செய்வது : 
பயமுறுத்தும்‌ ஆட்டி ப்படைக்கும்‌ 


எண்ணம்‌ அல்லது தூண்டுதல்‌ 
காரணமாக, நோயாளி அறிவுக்‌ 
கொவ்வாமல்‌ சில விளைவு 
களை தடுப்பதாக அல்லது இல்‌ 
லாமல்‌ செய்வதான முயற்சியில்‌ 
மேற்கொள்ளும்‌ ஒரு கட்டுப்‌ 
படுத்த முடியாத சொல்‌. 
பாப்‌ : (விரல்‌) நகம்‌ : 1. கை 
விரல்‌ நகம்‌ அல்லது கால்‌ விரல்‌ 
நகம்‌. 2. கண்ணீர்‌ எலும்பு. 3. பக்க 
நீரறையின்‌ பின்‌ கொம்புத்‌ 
தளத்தில்‌ வெண்மேடு. 


பு௩றப2 : குளம்பு : கருப்பையில்‌ 


இருந்து செத்த முதிர்கருவை 
வெளியிலெடுக்கும்‌ கருவி. ஒரு 
பிராணியின்‌ குளம்பு. 

பார்றறு ரபர்‌: மகிழ்விலா அழும்‌ 
குடல்‌ : செயலிழந்த இரைப்‌ 
பைக்‌ குடல்‌ மென்தசை காரண 
மாக உண்டாகும்‌ இயக்கக்‌ 
குடலழற்சி. 

பார்‌வங்‌௦ய/கா : ஒரு மூட்டு (சார்‌) : 
ஒரு மூட்டு தொடர்பான. 
பார்ல! : ஒரு அச்சுள்ள : 1. ஒரு 
அச்சு மட்டும்‌. கொண்ட. 2. 
அச்சுத்‌ திசையில்‌ வளர்ச்சி, 
பார்ரா : ஒருகுழிய : ஒரு 
குழிவறை மட்டும்‌ கொண்ட. 


“பார்வியலா : ஒற்றை உயிரணு 


வுடைய; ஓரணு உயிரி : ஒரே 
யொரு உயிரணுவை மட்டும்‌ 
கொண்டுள்ள. 





பா[1201௦ 72] 


பார்பொ204௦1௮] : ஒருதிசைய : ஒரு 
திசையில்‌ மட்டும்‌ பாயும்‌. 


பார்ராலர02 : கருத்தரிப்பு : முதல்‌ 
கருத்தரிப்பு முதன்முறை கருத்‌ 
தரித்துள்ள பெண்‌. 

பாரி2னவ! : ஒரு பக்கமான; ஒரு 
புறம்‌; ஒரு பக்க : ஒரு பக்கத்‌ 
. தோடு மட்டும்‌ தொடர்புடைய. 
பார்மா : ஒரு கண்‌ சார்ந்த : 
ஒரு கண்ணோடு மட்டும்‌ 
தொடர்புடைய அல்லது ஒரு 
கண்ணை மட்டும்‌ பாதிக்கிற. 
பார்‌ : ஒன்றிணைப்பு : புண்‌ 
அறும்முறை; காயம்‌ ஆறும்‌ 
முறை; எலும்பின்‌ உடைந்த 
முளைகளுக்கிடையே ஏற்படுத்‌ 
தப்படும்‌ தொடர்பிணைப்பு. 
பார்வாயிலா : ஒற்றைச்‌ சூல்‌ முட்டை 
சார்ந்த; ஓரண்ட : ஒரேயொரு 
சூல்முட்டை தொடர்புடைய. 
ஒற்றை சூல்‌ முட்டை இரட்‌ 
டையர்கள்‌ உருவ ஒற்றுமை 
யுடன்‌ இருப்பார்கள்‌. 

பார்ரா : ஒரு சேத்தாய்‌ : ஒரு 
குழந்தை மட்டுமே பெற்ற பெண்‌. 
பார்ற2ான(வ! 0150௫ : ஒரு பெற்ற 
வர்‌ இருகீறு : பெற்றோர்களில்‌ 
ஒருவரிடமிருந்து நிறக்கீற்றின்‌ 
இருபிரதிகளைப்‌ வழிமுறை 
யாகப்‌ பெறுதல்‌. 


பார்றரா௦06 : ஒருபேறு : ஒரு சமயம்‌ 


ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்தல்‌. 
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பா5(266... 


பார்வ! : ஒருதிறன்‌ : ஒரு 
மாதிரியான உயிரணுக்களை 
உருவாக்குவது போன்ற ஒரு 
திறனை மட்டும்‌ பெற்றிருத்தல்‌. 
பார்ல: : பால்வேற்றுமையில்லா; 
ஒரு பாலின : வெளித்‌ தோற்றத்‌ 
தில்‌ பால்‌ வேற்றுமை இல்லாதிருத்தல்‌. 
பா்‌ : அலகு : 1. ஒரு பொருள்‌; 
2. ஒரு தொகுதியில்‌ ஒரு தனி 
மம்‌, 3. ஒரு அளவின்‌ தர 
மதிப்பீடு. குறியூ' 

பா/(60 184005 ஈ௫2ாஈ2110௮1 
ரோசா €ோ௱சாரளாரு ரீமா! 
பரமே : ஐக்கிய நாடுகளின்‌ 
நாடுகளுக்கிடையேயான 
குழந்தைகளுக்கான அவசர 
நிதியம்‌ யூனிசெஃப்‌) : குழந்தை 
உயிர்தரித்தல்‌, நோய்தடுப்பு, 
வளர்ச்சிக்கான உதவித்‌ திட்டங்‌ 
களை உள்ளடக்கிய ஐக்கிய 
நாடுகள்‌ சபையின்‌ சிறப்பு 
அமைப்புகளில்‌ ஒன்று. குழந்தை 
நலப்புரட்சிக்கான பிரச்சாரத்தை 


. மேற்கொண்டுள்ளது. 


பா531பா2160 : செறிவற்ற : எல்லா 
கரைபொருளையும்‌, கரைப்‌ 
பான்‌ கரைசலில்‌ வைத்திருக்கா 
மலிருத்தல்‌. 

பா5(2016 202: நிலையற்ற 
நெஞ்சுவலி : நோயாளர்களில்‌ 
நெஞ்சு வலி வேகமாக அதிகமா 
தல்‌, ஓய்விலேயே தீவிர வலி 
அல்லது, தீவிரமான நெடுநேர 





ப பா5(ார2160 
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பாற 12 


௪ அவவ. டட ப பப்ப வைய வையை 


முள்ள குருதிக்குறை நெஞ்சு 
வலி. இதயமின்‌ வரைபடத்தில்‌ 
1-1 அலை த$ீழிறங்கியிருக்கும்‌ 
பெரும்பாலும்‌ இதயக்தமனி 
சுரிப்பு பெரும்பாலும்‌ காரண 


மாக உள்ளது. திசுவழிவுக்கு ' 


முந்திய வலி எனவும்‌ அழைக்‌ 
கப்படுகிறது. 

பா51ார2160 : வரியிலா : மென்‌ 
தசையிழை போன்ற வரிகளில்லாத 


புங்ளா்ளொர்‌ 152856 : அன்வெர்‌ 
ரிச்ட்‌ நோய்‌ : ஜெர்மன்‌ மருத்து 
வர்‌ ஹெயின்ரிச்‌ அன்வொர்ரிச்ட்‌ 
பெயரால்‌ அழைக்கப்படும்‌ 
தசைச்‌ சுரிப்பு வலிப்பு நோயு 
டன்கூடிய ஒரு மரபணுக்‌ 
கோளாறு. 

பறற பாரு 0054700110 : மேல்‌ 
மூச்சுப்பாதை அடைப்பு 
தொற்றுகள்‌, திடீர்‌ நீர்வீக்கம்‌ 
அல்லது வேற்றுப்‌ பொருள்‌ 
உள்ளிழுத்தல்‌ காரணமாக 
மூச்சுப்‌ பாதையின்‌ மேல்‌ பகுதி 
யில்‌ ஏற்படும்‌ அடைப்பு. குரல்‌ 
வளைக்‌ கோளாறுகள்‌, மூச்சுக்‌ 
குழாய்குறுக்கம்‌ மற்றும்‌ காரண 
மாக்‌ இந்த நிலை மெதுவாக 
ஏற்படலாம்‌. 


பனா ௫௦4௦ ஈ௦பா06உ : மேல்‌ 
செயல்‌ நரம்பணு : செயல்‌ 
நரம்புயரணு. 

பழ 652400 17801 11760- 
(1௦௩5 (ப௩॥) : மேல்‌ மூச்சுக்‌ 


குழாய்‌ நோய்கள்‌ : எல்லா 
வயதுப்‌ பிரிவினருக்கும்‌ பொது 
வாக நோய்‌ பீடிக்கும்‌ பகுதி 
மேல்‌ மூச்சுக்‌ குழாயாகும்‌. மூக்கு 


அழற்சி. காற்றறை அழற்சி 


அகியவை இந்நோய்களில்‌ 
முக்கியமானவை. தொண்டைச்‌ 
சதை அழற்சி, மூக்கடிச்‌ சதை 
அழற்சி, தொண்டை. அழற்சி, 
செவி அழற்சி ஆகியவையும்‌ 
இதில்‌ அடங்கும்‌. 


பற5106-0014 510௮௦ ட. தலை 


கீழ்‌ இரைப்பை : உணவுக்குழல்‌ 
பக்கத்துளை பிதுக்கத்தின்‌ ஒரு 
அரிய வகையில்‌ இரைப்பை 
முழுவதும்‌ மார்புக்‌ குழிவறைக்‌ 
குள்‌ இருத்தல்‌. 

பாவ! : தொப்புள்‌ பன்மை 
வழி : சிறுநீர்ப்பை தொப்புள்‌ 
ஊடே புரைவழி வெளித்திறந்து 
சிறுநீரை வெளிப்படுத்தல்‌. 
பா2௦்ப5 : தொப்புள்‌ குழித்தண்டு: 
சூல்‌ முட்டையில்‌ தொப்புள்‌ 
குழியுடன்‌ சவ்வுப்பையை 
இணைக்கும்‌ தண்டு போன்ற 
அமைப்பு. 

பாரோர்‌ : கறுப்புக்‌ குருதிச்‌ 
சோகை; யூரியாக்‌ குருதி : சிறுநீர்‌ 
வெளியேறாத காரணத்தால்‌ 
யூரியாவின்‌ அளவு குருதியில்‌ 
மிகைப்பட்டு உண்டாகும்‌ இரத்த 
சோகை. இது சிறுநீரகங்களில்‌ 
அல்லது உடலின்‌ வேறெங்கும்‌ 
ஏற்படும்‌ நோய்களினால்‌ ஏறி 


வவ ப ப ப டடடடடடடட்ட்டெபெயயயபெெய்வையையயவமையம வையை கையை 


பா8000 06 


படுகிறது. இந்நோய்‌ முற்றிய 
நிலையில்‌ குமட்டல்‌, வாந்தி, 
தலைவலி, விக்கல்‌, உடல்‌ நலிவு, 
கண்பார்வை மங்குதல்‌, வலிப்பு 
கள்‌, மயக்கம்‌ உண்டாகும்‌. 
பா20௦006 : சிறுநீர்ப்பெருக்கி : 
சிறுநீர்‌ உற்பத்தியை அதிகரிக்‌ 
கும்‌ பொருள்‌, நீர்ப்பெருக்கி. 
பா3௦5120177/1௦ 01858 : அண்ணச்‌ 
சீரறுவை : மெல்லண்ணம்‌ மற்றும்‌ 
(வல்‌) அண்ண குறைகளை அறுவை 
மருத்துவம்‌ மூலம்‌ சரி செய்தல்‌. 
பா2(௦ : யூரிக்‌ அமில உப்பு : யூரிக்‌ 
அமில உப்புகளில்‌ ஒன்று. இது 
இரத்தத்திலும்‌, சிறுநீரிலும்‌ 
இருக்கும்‌. 

பா24௦515 : திசுயூரேட்பொதிவு : 
திசுக்களில்‌ படிக யூரேட்டு 
களைப்‌ பொதித்தல்‌. 

பாள்பாரக : மிகைச்‌ சிறுநீர்‌ யூரிக்‌ 
உப்பு : சிறுநீரில்‌ யூரிக்‌ அமில 
உப்பு அளவுக்கு அதிகமாக 
இருத்தல்‌. 

பாட்ட -000 வர்ற 0156856 : 
அர்பேச்‌ ஓப்பென்ஹீம்‌ நோய்‌ : 
அமெரிக்க தோல்‌ நோய்‌ மருத்‌ 
துவர்கள்‌ எரிக்‌ அர்பேச்‌ மற்‌ 
றும்‌ மாரிஸ்‌ ஒப்பென்ஹீம்‌ விவ 
ரித்த, நீரிழிவு நோயாளிகளில்‌ 
இணைப்பு, நெகிழ்‌ திசுத்தோல்‌ 
நோய்‌. 

பாட்வா/5204௦ : நகரமயமாக்கல்‌ : 
வேலை வாய்ப்புகள்‌ மிக நல்ல 
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வாழ்க்கை முறைகள்‌ பால்சர்ப்பு 
மற்றும்‌ சமூக சேவைப்பணிகள்‌ 
கிடைப்பதால்‌ மக்கள்‌ நகரங்‌ 


களில்‌ சென்று குடியேறுதல்‌. 


பா-ா5 ; காப்பு நம்பிக்கை 
கள்‌ : தங்கள்‌ உடல்‌ நிலைத்‌ 
தன்மை, மற்றவர்கள்‌ நண்பர்‌ 
களாக்கூடியவர்களே என்ற 
கனவெண்ணம்‌, தெய்வீக முறை 
மையில்‌ நம்பிக்கை ஆகிய 
நம்பிக்கைகளை உளத்தில்‌ 
கொண்டு மனிதர்கள்‌ மனக்‌ 
குலைவுகளிலிருந்தும்‌ மனக்‌ 
காயங்களிலிருந்தும்‌ காத்தல்‌. 

பா : யூரியா (மூத்திரை) : பால்‌ 
உண்ணி விலங்குகளின்‌ சிறுநீரில்‌ 
அடங்கியுள்ள சேர்மப்பொருள்‌. 
இது யூரியாஃபார்பால்டிஹைடு 
ரெசினாய்டுகளுக்கான அதாரப்‌ 
பொருளாகவும்‌ பயன்படுகிறது. 
இது செயற்கையாகவும்‌ தயாரா 
கிறது. இது புரத வளர்சிதை 
மாற்றத்தின்‌ இறுதி விளை 
பொருளாக உண்டாகி, சிறு 


நீருடன்‌ வெளியே றுகிறது. 


பாரி : யூரியாஃபில்‌ : பெரு 
மூளை இழைம அழற்சியில்‌ 
யூரியா உறிஞ்சிப்‌ பொருளின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. குருதியிலிருந்து 
யூரியாவை அகற்றப்‌ பயன்படும்‌. 
பா6356 : யூரியேஸ்‌ : யூரியாவை 
அம்மோனியா மற்றும்‌ கார்‌ 
பன்டைஆக்ஸைடுஆகப்‌ 
பிளக்க உதவும்‌ நொதி. படிக 


__- டடம 


பா61[2ா 
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வடிவில்‌ தயாரிக்கப்படும்‌ முதல்‌ 
நொதி. 

பாச : சிறுநீர்க்குழல்‌ : சிறுநீரக 
வட்டிலிலிருந்து சிறுநீரை 





சிறுநீர்க்குழல்‌ 


சிறுநீர்ப்பையின்‌ அடிப்புறம்‌ 
கொண்டு செல்லும்‌ நீண்ட 
மெல்லிய தசைக்‌ குழல்கள்‌ 


இரண்டில்‌ ஒன்று. 28-34 செ.மீ. 


நீளமும்‌, 17 மிமீ முதல்‌ 1 செ.மீ. 


விட்டமும்‌ கொண்ட, சீத, 


தசை, நார்‌ அடுக்குகளுடைய 
சுவரும்‌ கொண்ட ஓரு சிறு 
நீர்க்குமுலை ஓவ்வொரு கிறு. 
நீரகமும்‌ பெற்றுள்ளது. 

பாச : சிறுநீர்க்குழாய்‌; மூத்திரக்‌ 
கசிவு நாளம்‌ : ஒவ்வொரு சிறு 
நீரகத்திலிருந்தும்‌ மூத்திரக்‌ 
கசிவை மூத்திரப்பைக்குக்‌ 
கொண்டு செல்லும்‌ நாளம்‌. 
இது சராசரியாக 25-30 செ.மீ. 
நீளமிருக்கும்‌. 

பா6்‌ன60(00) : சிறுநீர்க்குழாய்‌ 
வெட்டு; மூத்திரக்கசிவு நாள 
அறுவை : மூத்திரக்கசிவு நாளத்‌ 
தை அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
வெட்டி யெடுத்தல்‌. 
பாஜரார(/5 : சிறுநீர்க்குழாய்‌ 
அழற்சி; மூத்திரக்‌ கசிவு நாள 
அழற்சி : மூத்திரக்‌ கசிவு 
நாளத்தில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
பாஜ்‌௦௦0116 : மூத்திரக்‌ கசிவு 
நாள பெருங்குடல்‌ சார்ந்த : மூத்‌ : 
திரக்‌ கசிவு நாளம்‌, பெருங்‌ 
குடல்‌ இரண்டும்‌ தொடர்பு 
உடைய. பொதுவாகக்‌ குருதி 
நாளங்கள்‌ பின்னிப்‌ பிணை 


_ வதைக்‌ குறிக்கும்‌. 


பா£16ர00010510014 £ (பா6்‌னா௦ 
519௦10௦510) : மூத்திரக்கசிவு 
நாள பெருங்குடல்‌ இணைப்பு 
அறுவை : சிறுநீரை இரைப்பை 
வழியாகக்‌ கழிக்கும்படி, செய்‌ 
வதற்காக, சிறுநீர்ப்பையில்‌ 





பு1216£௦... 
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இருந்து மூத்திரக்‌ கசிவு நாளங்‌ 
களை அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
பெருங்குடலுடன்‌ பொருத்துதல்‌. 
பா212700/5(050006 : சிறுநீர்க்‌ 
குழல்‌ உள்நோக்கி : ஒரு சிறு 
நீர்க்குழலுள்‌ செலுத்தும்‌ நுண்‌ 
குழலுடன்‌ கூடிய சிறுநீர்ப்பை 
உள்நோக்கி. 
பா2(206௫௦1௦510ஈடு : சிறுநீர்க்‌ 
குழல்‌ குடலிணைப்பு : சிறுநீர்க்‌ 
குழல்‌ மற்றும்‌ குடலை அறுவை 
மருத்துவம்‌ மூலம்‌ (துளைத்து) 
இணைத்தல்‌. 

பா2(ன௦0ரவ : சிறுநீர்க்குழல்‌ 
கதிர்ப்படம்‌ : கதிர்ப்பட நிறப்‌ 
பொருளை ஊசி மூலம்‌ செலுத்‌ 
திய பிறகு எடுக்கப்படும்‌ சிறு 
நீர்க்குழலின்‌ கதிர்ப்படம்‌. 
பா22௦020ுு : சிறுநீர்க்குழல்‌ 
வரைவு : ஒரு நிற ஊடகத்தை 
உட்செலுத்திய பிறகு எடுக்கப்‌ 
படும்‌ சிறுநீர்க்குழல்‌ கதிர்ப்பட 
வரைவு. ப 
பானு 6ா௦515 : சிறு 
நீரக சிறுநீர்க்குழல்‌ நீர்வீக்கம்‌ : 
சிறுநீரக வட்டிலும்‌ சிறுநீர்க்‌ 
குழலும்‌ விரிந்திருத்தல்‌. சிறு 
நீர்ப்பாதையில்‌ அழற்சி அல்லது 
இஈவடைப்பு காரணமாக இது 
ஏற்படக்கூடும்‌. 
பா௦$2ர0116௦51000 : மூத்திரக்‌ 
கசிவு நாள-பின்‌ சிறுகுடல்‌ 
அறுவை. 


பாஜ்௦1்‌ : மூத்திரக்கசிவு நாள 


அடைப்புக்கல்‌ : மூத்திரக்கசிவு 


நாளத்தில்‌ கல்லடைப்பு. 


பா2௦0116௦510ஈடு : சிறுநீர்க்குழல்‌ 
கடைச்‌ சிறுகுடலிணைப்பு 
சிறுநீர்க்குழல்‌ மற்றும்‌ கடைச்‌ 
சிறுகுடல்‌ வளையங்களுக்கிடையே 
திறப்பிணைப்பு, வயிற்றுச்‌ 
சுவரின்‌ ஒருதுளை வாய்வழியே 
வடிக்கிறது. 

பா220111/12516 : சிறுநீர்க்குழல்‌ 
கல்‌ தோன்றல்‌ : சிறுநீர்க்குழலில்‌ 
ஒருகல்‌ உருவாதல்‌. 
பாஜ்2௦!1(0௦4௦ட : மூத்திரக்‌ 
கசிவு நாளக்கல்‌ அறுவை : 
மூத்திரக்கசிவு நாளத்திலுள்ள 
ஒரு கல்லை அறுவை மருத்து 
வம்‌ மூலம்‌ அகற்றுதல்‌. 
பாஜ0ா௦1/515 : சிறுநீர்க்குழலறிவு: 
1. சிறுநீர்க்குழல்‌ பிளத்தல்‌; 
2. ஒஓட்டுத்திசுக்களிலிருந்து 
சிறுநீர்க்குமுலை அறுவை முறை 
மூலம்‌ பிரித்தல்‌, 3. சிறுநீர்க்‌ 
குழல்‌ செயலிழப்பு. 
பா6(£௦12௦0/51%0810டு : சிறு 
நீர்க்குழலை மாற்றிட இணைப்பு: 
சிறுநீர்க்குழலை, சிறுநீர்ப்பை 
யில்‌ மாற்றிடத்தில்‌ வைத்து 
பதித்தல்‌. 

பாஃ$ஊா௦6ரரா20்‌0ரு : சிறுநீரக 
சிறுநீர்க்குழல்‌ நீக்கம்‌ : சிறுநீரகத்‌ 
தையும்‌ அதன்‌ சிறுநீர்க்குழலை 
யும்‌ அறுத்தெடுத்தல்‌. 


ப ததத அ பபப ப ப ப ப டடடடயயயயயியயயயயிவயமமயயைையகககமைகயவைாயாான? 


பா62... 


பா2*£ா௦06141001850) : சிறுநீரக 
வட்டில்‌ சிறுநீர்க்குழல்‌ சீரிணைப்பு: 
சிறுநீரக வட்டிலும்‌ சிறுநீர்க்‌ 
- கூழலும்சந்திக்கும்மிட மறு ரறுவை 
பா2்‌6001850/ : சிறுநீர்க்குழல்‌ 
மறுசீர்‌ அறுவை : சிறுநீர்க்குழலை 
மறு€ரமைக்கும்‌ அறுவை. 
பா6(2007/6116 :- சிறுநீரக வட்டில்‌ 
சிறுநீர்க்குழலழற்சி : சிறு நீரக 
வட்டில்‌ மற்றும்‌ சிறுநீர்க்‌ குழல்‌ 
அழற்சி. 

பா2்‌2000/0515 : சீழ்ச்சிறுநீர்க்‌ 
குழல்‌ : சிறுநீர்க்குழலழற்சியால்‌ 
சழ்கோத்தல்‌. 
பாஃ்‌ன0ா2ா050006 : சிறுநீரக சிறு 
நீர்க்குழல்‌ உள்நோக்கி : சிறு 
நீரகத்தையும்‌ சிறுநீர்க்குழலை 
யும்‌ பார்த்தறியப்‌ பயன்படும்‌ 
ஒரு ஒளியிழை உள்நோக்கி. 
பா212£0ான105000) : சிறுநீரக சிறு 
நீர்க்குழல்‌ உள்நோக்கல்‌ : சிறு 
நீரகம்‌ மற்றும்‌ சிறுநீர்க்குழலின்‌ 


உன்ளமைப்பை 


நீரக சிறுநீர்க்குழல்‌ உள்நோக்கி 
கொண்டு பார்த்தறிந்து, திசு 
“சோதனை செய்தல்‌ அல்லது 
கற்களை நொறுக்குதல்‌ அல்‌ 
லது வெளியிலெடுத்தல்‌. 


பா6£ன௦50006 : சிறுநீர்க்குழல்‌ 
உள்நோக்கி : சிறுநீர்க்குழலை 
கண்டறியப்‌ பயன்படும்‌ ஒளி 
யிழை உள்நோக்கி, 


ஈட 
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சிறுநீரகம்‌ 
மற்றும்‌ சிறுநீர்க்குழலின்‌ சிறு 


பா200€12 


பா6னா௦5000ு : சிறுநீர்க்குழல்‌ 
உள்‌ நோக்கல்‌ : சிறுநீர்க்குழல்‌ 
உள்நோக்கி கொண்டு, சிறு 
நீர்க்குமலை பரிசோதித்தல்‌. 
பா6160510023 : சிறுநீர்க்குழல்‌ 
துளை : சிறுநீர்க்குழல்‌, சிறுநீர்ப்‌ 
பைக்குள்‌ நுழையுமிடத்துளை. 
பா2்‌2051000ு : மூத்திரக்கசிவுக்‌ 
குழல்‌ அறுவை : மூத்திரக்கசிவு 
நாளம்‌ சிறுநீரை வெளியேற்று 
வதற்காக ஒரு நிரந்தரமான 
குழல்‌ அமைத்தல்‌. 

பாஜாா(2 : சிறுநீர்ப்புறவழி; சிறுநீர்‌ 
வடிகுழாய்‌ : மூத்திர ஒழுக்குக்‌ 
குழாய்‌; சிறுநீர்ப்பையிலிருந்து 
சிறுநீர்‌ வெளியேற்றப்படும்‌ 
நாளம்‌. பெண்களுக்கு இதன்‌ 
நீளம்‌ 25-40 மி.மீ. அளவு 
இருக்கும்‌. அண்களுக்கு 250 
செ.மீ. நீளமிருக்கும்‌. 

பாஜ்ராவ வஸுார்‌௦ற௦ : சிறுநீர்க்‌ 
குழாய்‌ நோய்‌ : சிறுநீர்‌ ஒழுக்குக்‌ 
குழாயினையும்‌, அதனை அடுத்‌ 
துள்ள சுரப்பிகளையும்‌ பீடிக்கும்‌ 
நோய்‌. 

பாஜ்ரார்‌6 : சிறுநீர்‌ வடிகுழாய்‌ 
அழற்சி; மூத்திரக்குழாய்‌ அழற்சி: 
சிறுநீர்ப்புறவழி வீக்கம்‌. 
பாஜரா௦ : சிறுநீர்த்தாரை சார்ந்த : 
சிறுநீர்த்தாரை தொடர்பான 
கூட்டுச்சொல்‌. 


பாஊா௦0613 : மகளிர்‌ சிறுநீர்ப்பை 


அழற்சி; நெகிழ்ச்சிநழுவல்‌ : 


பாா௦ 051115 


பெண்களின்‌ சிறுநீர்ப்பையில்‌ 
நழுவி பைபோல்‌ உப்பல்‌. 


_ பாச்ரா௦ம5(4(46 : சிறுநீர்த்தாரை 
சிறுநீர்ப்பையழற்சி : வழக்கமாக 
தொற்றின்‌ காரணமாக ஏற்படும்‌ 
சிறுநீர்த்தாரை மற்றும்‌ சிறு 
நீர்ப்பையழற்சி. 
பா்ா௦08400௭௱ : சிறுநீர்த்‌ 
தாரை சிறுநீர்ப்பைப்படம்‌ : சிறு 
நீர்ப்பை மற்றும்‌ சிறுநீர்த்தாரை 
யின்‌ கதிர்ப்படம்‌. 
பான்ரா௦0௦ரா22! : சிறுநீர்த்தாரை 
மறைவிட : சிறுநீர்த்தாரை மற்‌ 


றம்‌ மறைவிடம்‌ தொடர்பான. 


பாஜ்ா௦றலபு : சிறுநீர்த்தாரை 
பொருத்தல்‌ : பெண்களில்‌ ஏறி 
படும்‌ இறுக்க நீரொழுகலை 
கட்டுப்படுத்த, சிறுநீர்த்தாரையை 
பூப்பிணைப்புடனும்‌, வயிற்று 
நேர்த்தசைப்‌ படலத்துடனும்‌ 
பொருத்தும்‌ அறுவை மருத்துவம்‌ 
பால்ா௦ற!250 : சிறுநீர்‌ ஒழுக்குக்‌ 
குழாய்‌ ஒட்டு அறுவை : சிறுநீர்‌ 
ஒழுக்குக்குழாயில்‌ செய்யப்படும்‌ 
ஒட்டு அறுவை மருத்துவம்‌. 
பாஃாா௦01051214௦ : சிறுநீர்த்தாரை 
முன்னிலை சார்ந்த : சிறுநீர்த்‌ 
தாரை மற்றும்‌ முன்னிலைச்‌ 
சுரப்பி தொடர்பான. 


பா2ா௦50006 : சிறுநீர்க்குழாய்‌: 
பார்வைக்கருவி; சிறுநீர்‌ வடி 
குழாய்‌ நோக்கி; சிறுநீர்த்தாரை 
உள்நோக்கி : சிறுநீர்‌ ஒழுக்குக்‌ 
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குழாயின்‌ உட்பகுதியைக்‌ கண்ணால்‌ 
பார்ப்பதற்கு உதவும்‌ வகையில்‌ 
வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு கருவி. 
பாஜா௦51200515 : சிறுநீர்க்குழாய்‌ 
அடைப்பு; சிறுநீர்க்குழாய்‌ குறுக்‌ 
கம்‌: சிறுநீர்‌ ஓழுக்குக்‌ குழாயில்‌ 
நெரிசல்‌ காரணமாக உண்‌ 
டாகும்‌ இறுக்கம்‌. 
பா௦ா01௦௱6 : சிறுநீர்த்தாரை 
வெட்டி : சிறுநீர்த்தாரைக்‌ குறுக்‌ 
கத்தை அறுப்பதற்கான கருவி. 
பாஊா௦10ாடு : சிறுநீர்க்குழாய்த்‌ 
துளை அறுவை : சிறுநீர்‌ ஒழுகி 
குக்‌ குழாயில்‌ துளையிடுவதறி 
காக அறுவை மருத்துவம்‌ செய்‌ 
தல்‌. சிறுநீர்‌ ஒழுக்குச்‌ குழாய்‌ 
அடைப்பை நீக்குவதற்காக 
இது செய்யப்படுகிறது. 
பா௦ர௦119௦11(/5 : சிறுநீர்ப்பை 
அழற்சி : சிறுநீர்ப்பையில்‌ ஏறி 
படும்‌ வீக்கம்‌. 

பார்‌௦ 010: யூரிக்‌ அமிலம்‌ (சிறுநீர்‌ 
அமிலம்‌) : திசுக்களில்‌ உட்கருப்‌ 
புரதங்கள்‌ சிதைவுறுவதால்‌ 
உண்டாகும்‌ ஓர்‌ அமிலம்‌. இது, 
வளர்சிதை மாற்றத்தின்‌ ஒரு 
விளைபொருள்‌. இது சிறுநீரில்‌ 
வெளியேறுகிறது. இது கரை 
யாதது; இது அளவுக்கு அதிக 
மானால்‌ கற்கள்‌ உண்டாகும்‌. 
பார்‌ /8 : யூரிக்‌ அமில மிகைக்‌ 
குருதி : இரத்தத்தில்‌ யூரிக்‌ 
அமிலம்‌ மிகையாயிருத்தல்‌. 


பபப ப ப ப ட்டபயியியியியயியிவயயவயமையயவையவைை 


பாற்‌ 


பார்கள்‌ : யூர்க்‌அமிலமானி : 


சிறுநீரில்‌ யூரிக்‌ அமிலத்தின்‌ 


அளவை மதிப்பிட பயன்படும்‌ 


கருவி. 


பார்‌௦௦5பா/8 : யூரிக்‌ அமிலமிகைச்‌ 


சிறுநீர்‌ : சிறுநீரில்‌ யூரிக்‌அமிலம்‌ 


மிகையாக வெளியேறுதல்‌: 


பார௦௦5பா1௦ : யூரிக்கோசூரிக்‌; யூரிக்‌ 
நீர்ப்பெருக்கு : சிறுநீரகத்தி 
லிருந்து சிறுநீர்‌ (யூரிக்‌) அமிலம்‌ 
அதிகமாக வெளியேறுவதை 
ஊக்குவிக்கும்‌ பொருள்‌. 


யூரிடின்‌ : நியூகீளிக்‌ 


பார்ட்‌ : 


அமிலத்திலுள்ள நியூக்ளியோ 


சைட்‌, நீர்ப்பகுப்பில்‌ யூரேசில்‌ 
மற்றும்‌ ரையபோஸ்‌ தருகிறது. 
பார்ர்௦515 : மிகை வியர்வை யூரி 
யா; வியர்வை யூரியா மிகைப்பு; 
யூரியா வியர்வை : வியர்வையில்‌ 
அளவுக்கு அதிகமாக யூரியா 
இருத்தல்‌. இது தோலில்‌ நுண்‌ 
ணிய வெண்படிகங்களாகப்‌ 
படியும்‌. 

பார்வ! : சிறுநீர்க்கலம்‌; சிறுந்ரேந்தி: 
சிறுநீர்க்கழிப்பிடம்‌, நோயாளி 
கள்‌ படுக்கையடிச்‌ சிறுநீர்ப்‌ 
புட்டி, சோதனைச்‌ சிறுநீர்சி 
குடுவை 

பர்ரகட515 : சிறுநீர்ப்‌ பகுப்பாய்வு; 
சிறுநீர்ச்‌ சோதனை : சிறுநீரைப்‌ 
பகுப்பாய்வு செய்து சோதனை 
செய்தல்‌. 


பாரு : சிறுநீர்‌ சார்ந்த. 
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- பார்௦01ப0௦6௦௱618ா : 


பார்்ள்று.. 


பார்ரஈணு 618002 : சிறுநீர்ப்பை : 
இடுப்புக்குழி எலும்புக்கூட்டில்‌ 
அமைந்துள்ள விரியும்‌ இயல்பு 
உடைய ஒரு பை. இது, சிறு 
நீரகங்களிலிருந்து இரு மூத்திரக்‌ 
கசிவு நாளங்களிலிருந்து சிறு 
நீரைப்‌ பெறுகிறது. இச்சிறுநீர்‌ 
சிறுநீர்‌ ஒழுக்குக்‌ குழாய்‌ வழி 
யாக வெளியேறுகிறது. 


ப்ப ௪ சிறுநீர்கழித்தல்‌ : சிறு 
நீரை வெளியாக்கல்‌. 
பார்ாக0ி0 : சிறுநீர்‌ கழிப்பு. 

பார்ற6 : சிறுநீர்‌ : சிறுநீரகங்களி 


விருந்து 24 மணி நேரத்தில்‌ 1500 
மி.லி. வீதம்‌ வெளியேறும்‌ 
பழுப்பு நிறத்‌ திரவம்‌. வயது 
வந்தவர்களின்‌ சிறுநீர்‌ சிறிது 
அமிலத்தன்மையுடன்‌ இருக்கும்‌. 
இதன்‌ ஒப்பு அடர்த்தி 1005- 
10.30. 

சிறுநீர்ச்‌ 
சர்க்கரைமானி : சிறுநீரில்‌ குளுக் 
கோஸை அளக்கும்‌ கருவி. 
பர்ா௦ி௦ு : சிறுநீரியல்‌ (௦00) 
பாரா? : சிறுநீர்க்கட்டி : பிறவிச்‌ 
சிறுநீரடைப்பால்‌ சிறுநீரக 
உறையில்‌ தோன்றும்‌ சிறுநீர்‌ 
நிரம்பிய கட்டி போன்ற நீர்ப்பை. 
பராச : சிறுநீர்மானி ; சிறு 
நீர்‌ எடைத்‌ திறமானி. 
பர்ரறொளரு : சிறுநீர்‌ ஒப்பெடை 
மானம்‌. 
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பாரர௦5௦௦ற] : சிறுநீர்‌ ஆய்வு : 
சிறுநீர்த்‌ தேர்வாய்வு. 

பா௦்ரம்‌ஈ : சிறுநீர்‌ நிறமி : யூரோபி 
லினோஜன்‌ அக்கிகரணமாவ 
தால்‌ உண்டாகும்‌ பழுப்பு 
வண்ண நிறமி. இது மலத்தின்‌ 
வழியாக வெளியேறுகிறது. சில 
சமயம்‌, சிறுநீரிலும்‌ காணப்படும்‌. 
பா௦!!1126௱18 : யூரோபிலின்‌ 
மிகைக்‌ குருதி : இரத்தத்தில்‌ 
யூரோபிலின்‌ காணப்படுதல்‌. 
பா௦!!1 1௦௦௦ : யூரோபிலினோ 
ஜன்‌ : குடலில்‌ பாக்டீரியாவின்‌ 
வினையினால்‌ பிலிரூபினில்‌ 
இருந்து உருவாகும்‌ ஒரு நிறமி. 
இது இரத்தவோட்டத்தில்‌ 
மீண்டும்‌ ஈர்த்துக்‌ கொள்ளப்‌ 
பட்டு, மீண்டும்‌ நுரையீரலில்‌ 
பிவிரூபினாக மாற்றப்பட்டு 
பித்தநீரில்‌ அல்லது சிறுநீரில்‌ 
வெளியேறுகிறது. 
பா௦01111௦0208௱/௨ : யூரோபிலி 
னோஜன்‌ கொண்ட குருதி : இரத்‌ 
தத்தில்‌ யூரோபிலினோஜன்‌ 
காணப்படுதல்‌. 

பாயாக : மிகைச்சிறுநீர்‌ 
யூரோபிலின்‌ : சிறுநீரில்‌ யூரோபி 
லின்‌ அதிக அளவில்‌ இருத்தல்‌. 
இது, நுரையீரலில்‌ பிலிரூபின்‌ 
அதிகம்‌ உற்பத்தியாகிறது 
என்பதற்குச்‌ சான்று. 
பா௦ாா௦ா6 : யூரோக்குரோம்‌ : 
சிறுநீருக்கு அதன்‌ இயல்பான 


நிறத்தைக்‌ கொடுக்கும்‌ மஞ்சள்‌ 
நிறமி. 

பா௦௦௦616 : சிறுநீர்வீக்கம்‌ : சிறுநீர்‌ 
வெளிக்கசிவால்‌ விரைலீக்கம்‌. 
பா௦௦11513 : சிறுநீர்நோயறிதல்‌ : 
சிறுநிரைப்‌ பரிசோதித்து 
நோயறிதல்‌. 

பா௦051145 : சிறுநீர்ப்பையழற்சி : 
சிறுநீர்ப்பையின்‌ அழற்சி. 
பா௦ஞுா/8 : சிறுநீர்கழிவலி : சிறு 
நீர்‌ கழிக்கும்போது ஏற்படும்‌ 
வ 

பா௦யர/5 : சிறுநீர்‌ இயக்க 
வியல்‌ : சிறுநீர்‌ உற்பத்தி, வடித்‌ 
தல்‌, தேக்கல்‌ கழித்தல்‌ போன்ற 
அனைத்து இயக்கங்களையும்‌ 
பற்றிய ஆய்வியல்‌. 
பா௦085101௦௨ : யூரோகேஸ்ட்‌ 
ரோன்‌ : சிறுநீரிலிருந்து பிரித்துப்‌ 
பெறப்படும்‌ ஒளிரும்‌ நிறமி 
யான, இரைப்பை அமிலச்‌ 
சுரப்பை தடுக்கும்‌ பாலிபெப்‌ 
டைடு. 

பா௦0௦/(2| : சிறுநீர்‌ பிறப்புறுப்பு 
சார்ந்த : சிறுநீர்‌ மற்றும்‌ பிறப்பு 
உறுப்புகள்‌ தொடர்புடைய. 
பா௦ரா211॥ : யூரோகிராஃபின்‌ : 
சிறுநீரக இடுப்புக்குழி, மூத்திரக்‌ 
கசிவு நாளம்‌ ஆகியவை செயற்‌ 
படுவதை ஊடுகதிர்‌ (எக்ஸ்ரே) 
ஒளிப்படம்‌ மூலம்‌ பார்ப்பதற்கு 
உதவும்‌ உளஎடகப்‌ பொருள்‌. 
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பா௦ராே : சிறுநீர்த்த வரைவு : 
சிறுநீர்த்தாதை எந்த ஒரு 
பகுதியின்‌ ககிர்ப்படம்‌. .்‌ 
பா௦ராமைஸு : சிறுநீர்நாள ஊடுகதிர்‌ 
படம்‌; சிறுநீர்ப்பாதை வரைவு : 
சிறுநீரக இடுப்புக்குழி, மூத்திரக்‌ 
கசிவு நாளம்‌ ஆகியவை செயற்‌ 
படும்‌ முறையை ஊடுகதிர்‌ 
ஒளிப்படம்‌ மூலம்‌ பார்த்தல்‌. 


பா௦1ப0256 : யூரோக்கினேஸ்‌ : 


இரத்த நார்ப்புரத்தைக்‌ கரைக்‌ | 


கக்கூடிய ஒரு செரிமானப்‌ 
பொருள்‌ (என்சைம்‌). காயங்‌ 
களின்‌ போதும்‌, அறுவைச்‌ 
சிகிச்சைக்குப்‌ பிந்திய குருதிப்‌ 
போக்கின்போதும்‌ இது பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 

பா௦!16்‌ : சிறுநீர்க்கல்‌ : சிறுநீர்ப்‌ 
பாதையில்‌ கல்‌. 

பா௦!/(/18516 : சிறுநீர்க்கல்‌ நோய்‌: 
சிறுநீரில்‌ கல்‌ உருவாதல்‌ மற்றும்‌ 
அதனால்‌ ஏற்படும்‌ சீர்குலைவு 
- நோய்‌. 

பா௦!௦015 : சிறுநீரியல்‌ வல்லுநர்‌ : 
சிறுநீர்க்குழாய்‌ தொடர்பான 
நோய்களைக்‌ குணப்படுத்து 
வதில்‌ வல்லுநர்‌. 

பா௦1௦3 : சிறுநீரியஷ்‌; சிறுநீரக 
வியல்‌ : சிறுநீர்‌ தொடர்பான 
நோய்களையும்‌ அவற்றைக்‌ 
குணப்படுத்துவதையும்‌ பற்றி 
ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. 


பாறு : சிறுநீரழுத்தமானி : 
சிறுநீர்க்குழலின்‌ அலைச்சுருக்‌ 


கத்தின்போது ஏற்படும்‌ சுருக்கத்‌ 


தால்‌ ஏற்படும்‌ அழுத்த மாற்றங்‌ 
களை அளந்து பதிவு செய்தல்‌. 
பா௦ா௦0ப!1ஈ : யூரோமோடுலின்‌ : 
ஹென்லியின்‌ ஏறு வளைவு 
மற்றும்‌ சேய்மைவளை நுண்‌ 
குழல்களின்‌ மேலடுக்கு அணுக்‌ 
கள்‌ சுரக்கும்‌ அமிலகிளைக்கோ 
புரதம்‌. 
பா௦020 : யூரோப்பாக்‌ : அயோ 
டாக்கசில்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. இது 60% அயோடின்‌ 
கலந்த கலவை மருந்து. சிறுநீர்க்‌ 
கோளாறுகளுக்கு சிரை வழியாகச்‌ 
சிறிது சிறிதாகச்‌ செலுத்தப்படுகிறது. 
பா௦3்ரு : சிறுநீர்‌ மண்டல நோய்‌: 
சிறுநீர்‌ மண்டலத்தின்‌ எந்த ஒரு 
பகுதியிலும்‌ ஏற்படும்‌ நோய்‌. 
பா௦0௦ஙு ரா : யூரோபார்‌ஃபைரின்‌ 
மிகைச்‌ சிறுநீர்‌ : யூரோபார்‌ஃபை 
ரின்‌ மிகுதியாக வெளியேற்றப்‌ 
படுவதால்‌ பார்‌ஃபைரின்‌ மிகைச்‌ 
சிறுநீர்‌. 

பா௦ா2010109/ : சிறுநீர்த்தடகதிர்ப்‌ 
படவியல்‌ : சிறுநீர்ப்பாதையின்‌ 
கதிர்ப்பட.வியல்‌. 


பா௦500 : சிறுநீர்நோக்கல்‌ : சிறு 


நீரைப்‌ பரிசோதித்து நோயறிதல்‌. 


பா௦5616018ஈ : யூரோசெலக்டான்‌: 
சிறுநீர்‌ கோளாறுகளுக்குப்‌ 
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பயன்படும்‌ அயோடாக்சில்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்பெயர்‌. 
பகா: மேல்மூச்சுக்குழல்‌ நோய்‌. 

பார்ல] : தடிப்புச்‌ சொறி; 
காஞ்சொறித்‌ தடிப்பு; தோலரிப்பு: 
காஞ்சொறி முத்துக்களால்‌ 
ஏற்படும்‌ சொறி வேதனை. இது 
ஒவ்வாமையினால்‌ உண்டாகும்‌. 
தோல்‌ நோய்‌ தடிப்பு கருஞ்‌ 


சிவப்பாக இருக்கும்‌; நமைச்சல்‌ 


உண்டாகும்‌. இடீரெனத்‌ தோன்றிச்‌ 
சில நாட்கள்‌ இருந்துவிட்டு 
மறைந்துவிடும்‌. 


பா/௦211௦ஈ : நமைச்சல்‌ : காஞ்‌ 


சொறிபோல்‌ நமைச்சல்‌ உண்‌ 


டாதல்‌; கடுகடுப்பு. 

பூரா வு : உஷெர்‌ 
நோயியம்‌ : பிரிட்டீஷ்‌ கண்‌ 
மருத்துவர்‌ சார்லஸ்‌ உஷெொர்‌ 
பெயர்‌ கொண்ட, பிறவிக்‌ 
கேளாமை, விழித்திரை நிறமி 
யழற்சி ஆகியவற்றை குணங்‌ 
களாகக்‌ கொண்ட மரபணுக்‌ 


கோளாறு. 


பூதப௮! [ஈர்‌] ஈ௦௱ார்க ப்‌: 
வழக்க இடைத்திசு நிமோனியா 
யூஜபி : நாராக்கப்‌ பகுதியை 
மிகுதியும்‌, இடைத்திசு மிகு 
வழற்சியும்‌ காரணமாக வ 
நுண்ணறையின்‌ கட்டமைப்பு 
அழிந்து அதனால்‌ மூச்சியக்கம்‌ 
கொஞ்சம்‌ கொஞ்சமாக குறைந்‌ 
துவிடும்‌ நோய்‌. 


பராஊ்ாரு : கருப்பை நீக்கம்‌ : 
கருப்பையை வயிறு வழியாக 
அல்லது யோனிப்புழை வழி 
யாக நீக்குதல்‌. 

ப1270011௦ : கருப்பை இறுக்கி : 
கருப்பைத்‌ : தசையின்‌ இறுக்‌ 
கத்தை அதிகரித்தல்‌. 
பர்சாவகு வ! : கருப்பையோனி 
சார்ந்த : கருப்பை மற்றும்‌ 
யோனி தொடர்பான. 
பராஉ : கருப்பை சார்ந்த: : 
கருப்பை தொடர்பான. 
பர2௦200௦௱1௭21 : கருப்பை 
வயிறு சார்ந்த : .கருப்பை 
மற்றும்‌ வயிறு தொடர்பான. 
ப்2ா௦௦6ங12! : கருப்பை கருப்‌ 
பைக்‌ கழுத்து சார்ந்த : கருப்பை 
மற்றும்‌ கருப்பைக்‌ கழுத்து 
தொடர்பான. 

பர்்‌௦1021௦ஈ௩ : கருப்பைபொருத் 
தல்‌ : கருப்பையை இடம்மாறிய 
பொருத்துதல்‌ நிலை நிறுத்தல்‌. 
பரன௦ற!180சா1வ : கருப்பை-நச்சுக்‌ 
கொடி சார்ந்த; கருவக நச்சுக்‌ 
கொடி சார்ந்த : கருப்பை, நச்சுக்‌ 
கொடி இரண்டும்‌ தொடர்‌ 
புடைய. 

பர்சா௦601௮1 : கருப்பை நேர்க்‌ 
குடல்‌ : கருப்பை மற்றும்‌ நேர்க்‌ 
குடலுடன்‌ தொடர்புகொண்ட 
அல்லது தொடர்பான. 
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பர2£05210119001ு : கருப்பை 


குழல்வரைவு : நிற ஊட கத்தை 
உட்செலுத்திய பிறகு கருப்பை 
யையும்‌ £ஃபெல்லோப்பின்‌ குழல்‌ 
களையும்‌ கதிர்ப்படமெடுத்தல்‌. 
ப2ா0465102| : கருப்பை சிறுநீர்ப்‌ 
பை சார்ந்த : கருப்பை, சிறுநீர்ப்‌ 
பை தொடர்பான. 

பர்ர்ர6 ரங்க : கருப்பை மந்தம்‌. 
ப2£060121 : கருப்பை- மலக்குடல்‌ 
சார்ந்த : கருப்பை, மலக்‌ குடல்‌ 
இரண்டும்‌ தொடர்புடைய. 


ப16!05808! : கருப்பை-பிட்ட 


எலும்பு சார்ந்த : (புனித எலும்பு) 


இரண்டும்‌ தொடர்புடைய. 


ப(608210100003ு : கருக்‌ 
குழாய்‌ ஊடுகதிர்ச்‌ சோதனை, ௧௬ 
வக-அண்டக்குழல்‌ வரைவியல்‌ : 
கருப்பை, கருக்குழாய்கள்‌ ஆகிய 
வற்றை ஊடுகதிர்‌ (எக்ஸ்ரே) 
மூலம்‌ பரிசோதனை செய்தல்‌. 


கருவெளியேறும்‌ குழாய்களின்‌. 


காப்புத்திறனை அறிய .இச்சோ 
தனை செய்யப்படுகிறது. 
ப(££0201வ! : கருப்பை-யோனிக்‌ 
குழாய்‌ சார்ந்த; அல்குல்‌-கருப்பை 
யின்‌ : கருப்பை, யோனிக்‌ குழாய்‌ 
இரண்டும்‌ தொடர்புடைய. 
0120725108! : கருப்பை-சிறுநீர்ப்‌ 
பை சார்ந்த : கருப்பை, சிறுநீர்ப்‌ 


பை இரண்டும்‌ தொடர்புடைய. 


பரசாப5 : கருப்பை; கருவகம்‌ : 
பெண்ணிடம்‌ குழந்தை ௨௫ 





கருப்பை 


வாகும்‌ உறுப்பு. இது உட்குழி 


வான தசை உறுப்பு. இதனுள்‌, 
கரு வெளியேறும்‌ குழாய்களின்‌ 
வழியாக சூல்‌ முட்டை வந்து 
சேர்கிறது. இங்கு இந்தச்‌ சூல்‌ 
முட்டை குழந்தையாக வளர்ச்சி . 
பெற்று யோனிக்‌ குழாய்‌ வழி 
யாக வெளியேறுகிறது. 


ப2ா[(45 : கருப்பை அழற்சி. 
பா! : சிறுநீர்க்குழாய்‌ நோய்‌. 


_ பப்ர்6 : உயிர்ம அணு; பெரும்‌ 


பை : உட்காது, காதின்‌ உட்புறச்‌ 
சிறுகட்‌ குழி. உயிர்ம அணு; 
உடலின்‌ நுண்‌ சிறு கண்ணறை. 


ப௭௦145 : கண்‌ வண்ணப்‌ பகுதி 


அழற்சி; கருவிழிப்‌ படல அழற்சி: 
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கண்ணின்‌ வண்ணமுடைய 
பகுதியில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
ப6௦021௦110 : குருதிப்‌ படல 
கன்னச்சுரப்பி சார்ந்த : குருதிப்‌ 
படலம்‌ மற்றும்‌ கன்னச்‌ சுரப்பி 
தொடர்பான. 

ப6௦ 0210௦11115 : குருதிப்படல 
கன்னச்சுரப்பியழற்சி : கண்ணின்‌ 
குருதிப்படலம்‌ மற்றும்‌ காதுப்‌ 
பக்க சுரப்பியின்‌ அழற்சி. 
பா: கண்‌ வண்ணப்‌ பகுதி; கண்‌ 
ணின்‌ குழற்படலம்‌ : விழித்திரைப்‌ 
படலம்‌, கண்ணிமை மயிர்‌ கண்‌ 
கருநிறப்படலம்‌ உட்பட கண்‌ 
ணின்‌ வண்ணமுடைய பகுதி. 
பாசப/8 : உள்நாக்கு; தொங்கு நாக்கு; 
சிறு நாக்கு : அடியண்ணத்தின்‌ 
முனையிலிருந்து தொங்குகின்ற 
இழை போன்ற உறுப்பு. 
பராய/2௦௱௦ : உள்நாக்கு வெட்டி : 
உள்நாக்கை அறுக்கும்‌ வெட்‌ 
டும்‌ கருவி. 
பரய/6௦0௦ஈட : உள்நாக்கு அறுவை; 
தொங்கு நாக்கு அறுவை : உள்‌ 


்‌ 
நாக்கினை அறுவை மருத்துவம்‌ 
மூலம்‌ வெட்டி யெடுத்தல்‌. 
பாயிர : உள்நாக்கு அழற்சி; 
தொங்கு நாக்கு அழற்சி : உள்நாக்‌ 
கில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
பஙய/௦02/21008111100013850 : 
உள்நாக்கு, அண்ணத்தொண்டை 
சீர்‌ அறுவை : தொண்டையின்‌ 
வாய்ப்பகுதியில்‌, மெல்லண்‌ 
ணத்தை அறுவை மூலம்‌ பெரு 
மளவு பிளத்தல்‌. தீவிர தூக்க 
அடைப்பு மூச்சு நிறுத்தமாக 
வெளிப்படும்‌ தொண்டை 
அடைப்பை நீக்க தேர்ந்தெடுக்‌ 
கப்பட்ட ஒரு சில நோயாளி 
களில்‌ அது பயன்படுகிறது. 
உள்நாக்கு, மெல்லண்ணத்தின்‌ 
ஒரு பகுதி மற்றும்‌ மிகுதியான 
தொண்டைத்‌ திசுக்களை நீக்கு 
வதன்‌ மூலம்‌ காற்று வழியின்‌ 
அளவை அதிகரிக்கும்‌ செய்‌ 
முறையாகும்‌. 
பூ : யூ-அலை : இதயமின்‌ 
வரைவில்‌ ௩ அலையைத்‌ 
தொடரும்‌ ஒரு சிறுவட்டத்‌ 
தாழ்வு (இறக்கம்‌). 


4: வீ : நுரையீரல்‌ மூச்சியக்கத்‌ 
துக்கான குறியீடு. 

8௦௦ொ12440 : அம்மை குத்துதல்‌ : 
அம்மை நோயைத்‌ தடுப்பதற்‌ 
காக அம்மைப்பால்‌ குத்துதல்‌. 
7420011210 : அம்மை மருத்துவர்‌. 


20016 : அம்மைப்பால்‌ (பிணிப்‌ 
பால்‌) : பசுவிற்கு வரும்‌ அம்‌ 
மைக்‌ கொப்புளங்களிலிருந்து 
எடுக்கப்படும்‌ சீநீர்‌, இந்தக்‌ 
காப்புச்‌ நீர்‌ பசுவிலிருந்து 
எடுக்கப்பட்டு, மனிதருக்கு 
வரும்‌ அம்மை நோய்க்கு .எதி 
ராகப்‌ பாதுகாப்பதற்கு பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 2. ஒரு நோயின்‌ 
இறந்துபோன அல்லது வலு 
விழந்த போன பாக்டீரியாவில்‌ 
அடங்கியுள்ள திரவம்‌ இது, 
அதே நோய்க்கு எதிரான 
பொருள்களை உடலில்‌ உற்‌ 
பத்தி செய்வதற்கு ஊசி மூலம்‌ 
உடலுக்குள்‌ செலுத்தப்படுகிறது. 
௭90011/௮ : அம்மை நோய்‌ எதிர்ப்‌ 
புக்கிருமி : மாட்டம்மை நோய்‌ 
அம்மை நோய்க்கு எதிராகத்‌ 
தடைக்‌ காப்பளிப்பதற்குப்‌ 


பயன்படுத்தப்படும்‌ கிருமி. 


பசுவிற்கு வரும்‌ அம்மைக்‌ 
கொப்புளம்‌ போன்ற நோய்‌. 


ப 


௭200016 : நுண்குழிவறை : ஒரு 
உயிரணுவின்‌ (உட்கூழ்மம்‌) 
முன்கணியத்துக்குள்‌ உருவாகி 
உள்ள சிறுகுழிவறை. 


20 பப௱ ஐரா8010 : வெற்றிட 
இழுசக்திவழி குழந்தையை 
வெளியேற்றல்‌ : கருவை வெளி 
யேற்றல்‌. கருவகத்திலிருந்து 
குழந்தை பிறக்கும்‌ கருச்‌ 
சிதைவுக்குப்‌ பயன்படும்‌ கருவி. 
142௮020005 0152856 : வேக 
பாண்டு நோய்‌ : &ழ்நிலைச்‌ 
சேர்ந்த பொருளாதாரக்‌ குழுக்‌ 


- களைச்‌ சேர்ந்த கவனிப்பாரற்ற 


இளைஞர்கள்‌ விடலைப்‌ பருவத்‌ 
தினர்‌ மற்றும்‌ பிச்சைக்காரர்‌ 
களில்‌ காணப்படும்‌ ஒருவகை 
பேன்நோய்‌ (பெடிகுலோசிஸ்‌ 
கார்போரிஸ்‌). 


“20112 : யோனிக்‌ குழாய்‌; புணர்‌ 
புழை : பெண்ணின்‌ கருப்பை 
வாய்க்குழாய்‌, பிறக்கும்‌ குழந்தை 
இதன்‌ வழியே வெளிவருகிறது. 
4201121105 : உறையழற்சி : விரை 
பொதி உறையின்‌ அழற்சி. 

ராப : யோனிக்‌ குழாயச்‌ 
சுவர்‌ இசிப்பு; யோனி இசிவு : 
யோனிக்‌ குழாய்ச்‌ சுவர்களில்‌ 
ஏற்படும்‌ வலியு டன்கூடிய தசைச்‌ 





/௮01ஈ14/5 


சுரிப்பு. இதனால்‌ கலவியின்‌ 
போது வலியுண்டாகும்‌. 
ஏ201ார(15 : யோனிக்‌ குழாய்‌ 
அழற்சி; புணர்புழை அழற்சி : 
யோனிக்‌ குழாயில்‌ உண்டாகும்‌ 
வீக்கம்‌. இதனால்‌ எரிச்சலுடன்‌ 
இரத்தப்போக்கு ஏற்படும்‌. இது, 
இரைப்பையில்‌ பீடிக்கும்‌ இழை 
உறுப்புகளைக்‌ கொண்ட நுண்‌ 
ணிய ஒரணு உயிரினால்‌ ஏற்‌ 
படுகிறது. 

942011௦515 : யோனித்தொற்று : 
குழந்தைப்பேற்றுப்‌ பருவத்தில்‌ 
உள்ள பெண்களின்‌, வெள்ள 
ணுப்பற்று இல்லாத யோனித்‌ 
தொற்று. 

20011/515 : அலையுநரம்பழிப்பு : 
அலையு நரம்பை (பத்தாவது 
மண்டை நரம்பு) அறுவை 
செய்தழித்தல்‌. 

7200100௫ : மூளை நரம்பு 
அறுவை; துடிப்பு கடத்து நரம்பு 
அறுப்பு : மூளை நரம்பினை 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
பிளத்தல்‌. 

2005 ஈ௦௩௦ : மூளைநரம்பு 
மூளையின்‌ £ழ்ப்பகுதியில்‌ 
இருந்து தொண்டை, நுரை 
யீரல்கள்‌, இதயம்‌, இரைப்பை 
அகிய உறுப்புகளுக்குச்‌ செல்‌ 
லும்‌ நரம்பு. இது துணைப்பரிவு 
நரம்பு. இது சுவாசத்தையும்‌, 
இதயத்‌ துடிப்பையும்‌ மெது 
வாக நடைபெறச்‌ செய்கிறது. 
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421005, 8109, 120 பா: கோணை 
உருவம்‌ வெளிவளைவு : உறுப்பு! 
விளிம்புப்பகுதி வளைந்த உருக்‌ 
கோணல்‌ முட்டுக்கால்‌. 
விடு : முறைமைத்தகுதி : 
புள்ளிவிவர இயலில்‌, விரும்பிய 
பொருளின்‌ உண்மையான அள 
வை, சோதனையின்‌ முடிவில்‌ 
கிடைத்த விவரம்‌ எந்த அளவு 
சரியானது. 

21116 : வாலைன்‌ : இன்றியமை 
யாத அமினோ அமிலங்களில்‌ 
ஒன்று. 

2112௦ய1௨ : பரிப்பள்ளம்‌ : ஒரு 
பரப்பின்‌ மேலுள்ள கோட்டுக்‌ 
குழி அல்லது பள்ளம்‌. 
பள்ளத்தாக்குக்‌ 
காய்ச்சல்‌ : காக்கிடியாசிஸ்‌ 
வகை பூஞ்சை உண்டாக்கும்‌ 
நுரையீரல்‌ வடிவத்‌ தொற்று. 
க11ப௱ : வாலியம்‌ தசை 
இறுக்கத்தைத்‌ தளர்த்தக்‌ கூடிய 
மயக்க மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. காக்காய்‌ வலிப்பின்‌ 
போது ஊசிமூலம்‌ செலுத்தப்‌ 
படுகிறது. 

4௮1010 : வாலாய்டு : புண்‌ ஏற்‌ 
பட்ட இடத்தில்‌ இரத்தத்தில்‌ 
விழுப்புப்‌ பரவிச்‌ செயலாற்‌ 
றாமல்‌ தடுக்கும்‌ 'சைக்ளிசின்‌' 
(எதிர்‌ விழுப்புப்‌ பொருள்‌) 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


ததத அ பபபல 


42101௦0216 
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210ா௦216 : வால்புரோவேட்‌ : 
தசைச்சுரிப்பு, உடல்‌ முழுவது 
மான, இறுக்கத்துடிப்பு, வலிப்‌ 
பின்‌ முதல்‌ நிலைகளில்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ வலிப்பு மருந்து, 
1815914265 ௱ா௦6புன : உள்‌ 
தொண்டை பரும அழுத்தம்‌ : 
தொண்டை அடைப்புக்கு 
எதிராக வல்லந்தமாக மூச்சு 
விடும்போது உள்‌ தொண்டை. 
யில்‌ ஏற்படும்‌ உச்ச அளவு 
அழுத்தம்‌. பளுவான பொருள்‌ 
களைத்‌ தூக்கும்‌ போது இது 
ஏற்படுகிறது. இந்த முயற்சியின்‌ 
போது, உள்தொண்டை 
குறுகுவதுடன்‌, அடிவயிற்றுத்‌ 
தசையும்‌ சுருங்குகிறது. 
215818 : .வால்சார்்‌(ட்டன்‌ : 
ஏசியீ தடுப்பிகளைப்‌ போன்ற 
விளைவுகளைத்‌ தரும்‌ ஆஞ்சி 
யோடென்சின்‌-2 ஏற்பிஎதிர்ப்பி, 
48146 : தடுக்கிதழ்‌; ஊடிதழ்‌; இதழ்‌: 
ஒரு பக்கம்‌ மட்டுமே திறக்கக்‌ 
கூடிய அடைப்பிதம்‌. இது சவ்‌ 
வினால்‌ அமைந்த மடிப்பிதழ்‌. 
4814001850) : தடுக்கிதழ்‌ ஒட்ட 
மைவு; தடுக்கிதழ்‌ அமைப்பு : ஒரு 
தடுக்கிதழமில்‌ செய்யப்படும்‌ 
ஒட்டு அறுவை மருத்துவம்‌. 
பொதுவாக இதயத்திலுள்ள 
தடுக்கிதழ்களில்‌ இது செய்யப்‌ 
படுகிறது. 


*81401௦00 : தடுக்கிதழ்‌ அறுவை: 


தடுக்கிதழ்வெட்டு: இதயம்‌ 


இயல்பாகச்‌ செயற்படுவதற்காக 
இதயத்‌ தடுக்கிதழில்‌ அறுவை 
மருத்துவம்‌ மூலம்‌ துளையிடுதல்‌ 
4வயிலா : தடுக்கிதழ்‌ உருகி : ஒரு 
தடுக்கிதழ்‌ போன்ற வடிவம்‌ 
அல்லது இயக்கம்‌ கொண்ட. 


*2யி/(/5 : தடுக்கிதழ்‌ அழற்சி; 
இதழ்‌ அழற்சி : இதயத்திலுள்ள 
ஒரு தடுக்கிதழில்‌ ஏற்படும்‌ 
வீக்கம்‌. குலையிதழ்‌ அழற்சி. 
4212010012 . தடுக்கிதழ்‌ வால்வு 
சீரறுவை : ஒரு குறைபாடுள்ள 
இதய வால்வை சீர்செய்யும்‌ 
மறுசீரமைப்பு அறுவை. 
ஈயா : வாமின்‌ : சிரைவழிச்‌' 
செலுத்துவதற்கான ஒரு மருந்துக்‌ 
கரைசலின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
சவாறாாஉ : இரத்தக்காட்டேரி; 
இரத்தம்‌ உறிஞ்சும்‌ வெளவால்‌ : 
அளவுக்கதிகமான இரத்தசோ 
தனைகளை, இரத்தசோகையை 
தன்செய்கையில்‌ உண்டாக்கு 
மளவு, செய்யச்‌ செல்லும்‌ சிகிச்‌ 


சையாளர்‌. 


2௦௦௩6! : வாள்கோமைசின்‌ : 
வட்ட பாக்டீரியா நோய்‌ 
களைக்‌ குணப்படுத்துவதற்கான 
நோய்‌ நுண்ம எதிர்ப்புப்‌ 
பொருள்‌. இது சிரை வழி 
செலுத்தப்படுகிறது. இது, 
காதில்‌ நச்சு வினை உண்டாக்‌ 
கக்கூடியது, ப 


னி சோ... 


சொ 8205 (26 : வாண்டன்‌ 
பெர்க்‌ சோதனை : குருதிவடி. 
நீரிலுள்ள பிலிரூபின்‌ அளவை 
மதிப்பிடுவதற்கான சோதனை. 
கல்லீரல்‌ மஞ்சட்காமாலையில்‌ 
நேரடி ஆக்கவினை ஏற்படு 
கிறது. குருதிச்‌ சிவப்பணு 
மஞ்சட்காமாலையில்‌ மறைமுக 
ஆக்கவிளைவு உண்டாகிறது. 


331 0௦01 ஷுுள்‌ொ௦ா6 : வேன்‌ காக்‌ 
நோயியம்‌ தொகுதி : உடல்‌ உருக்‌ 
கோளாறுகள்‌ திரிபுருவ தவறான 
நம்பிக்கைகள்‌ ஆகியவையுடன்‌ 
கூடிய தன்‌ நிலைக்குலைவு. 
ஏலாடு॥ ௩3ஈ௩௦6110 8010 : வானில்‌ 
மாண்டெலிக்‌ அமிலம்‌ : அண்ணீ 
ரகச்‌ சுரப்புநீரின்‌ வளர்சிதை 
வினை மாற்றப்‌ பொருள்‌. இது 
சிறுநீரில்‌ வெளியேறுகிறது. 
200௦25 0152256 : வேக்குவெஜ்‌ 
நோய்‌ : ஃபிரெஞ்சு மருத்துவர்‌ 
பெயர்‌ கொண்ட நாட்பட்ட 
சிகப்பணு மிகைப்பு. 

வால்‌!6: மாறியல்புடைய : நேரத்‌ 
துக்கு நேரம்‌ மாறுகின்ற, மாறு 
தலுக்குட்பட்ட மதிப்பெண்‌, 
நிலையில்லாத புள்ளி விவர 
இயலில்‌, தனிக்குழுக்களின்‌ 
குணநலன்களை மதிப்பெண்‌ 
களில்‌ குறிப்பிடுதல்‌. 

வாசா : மாற்று (நிலை) : தான்‌ 
சேர்ந்த வகுப்பின்‌ சில குண 
நலன்களில்‌ மாறும்‌ இயல்புடைய. 
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ர21க11௦ா : மாறுதல்‌ : தான்‌ 
சார்ந்த குழுவின்‌ இயல்பில்‌ 
இருந்து மாறுபட்ட குணங்‌ 
களைக்‌ கொண்ட ஒருவர்‌. 
பலார068] : சுருள்‌ விரிநாள : விரி 
நாளத்தால்‌ உண்டாகும்‌ அல்‌ 
லது அதன்‌ தொடர்புடைய. 
ஏசொர்‌௦6112 : தட்டம்மை; நீர்க்‌ 
கொள்வான்‌ : பயற்றம்மை. 
௭21106112-20512 பு1ாப5 : வேரி 
செல்லா சாஸ்டர்‌ நச்சுயிர்‌ : தட்‌ 
டம்மை மற்றும்‌ அக்கி ஆகிய 
வற்றை உண்டாக்கும்‌ அக்கி 
ஹெர்ப்பீஸ்‌ நச்சுயிர்‌. 

21௦5 : சிரைப்புடைப்பு : நாள 
அழற்சிக்குட்பட்ட சிரைகள்‌. 
7211000616 ; நாளப்புடைப்புப்பை; 
விந்துக்‌ குழாய்‌ சிரைச்சுருள்‌; 
சுருள்‌ சிறைப்‌ பிதுக்கம்‌ : விந்துக்‌ 
குழாய்ச்‌ சிரைகளில்‌ ஏற்படும்‌ 
புடைப்பு. 

21௦056 ௦௦ : அழற்சிச்‌ சிரை 
நைவுப்‌ புண்‌; சிரை தளர்ச்சி 
றைவுப்‌ புண்‌; சுருள்‌ சிரை நைவுப்‌ 
புண்‌ : நாள அழற்சிக்குட்பட்ட 
சிரைகளையுடைய ஒரு காலின்‌ 
சீழ்ப்பகுதியில்‌ ஏற்படும்‌ வலி 
தராத நைவுப்புண்‌. 
ஏலார௦ராமேரு : எக்ஸ்‌ கதிர்ப்பட : 
உருக்காட்டு ஊடகம்‌ ஒன்றை 
ஊச மூலம்‌ செலுத்தி விரிசுருள்‌ 
சிரைகளை எக்ஸ்ரே படம்‌ 
மூலம்‌ பார்த்தல்‌. 


அ அ அ ப ப பப ப பபப பபப 


2110056 


92110056 : விரிசுருள்‌ : இயல்புக்கு 
மாறாக நிரந்தரமாக விரிந்து 
உள்ள ஒரு சிரை. 


42110056 ௭65 : நாள அழற்சிச்‌ 
சிரைகள்‌; சுருள்‌ சிரைகள்‌ : நாள 
அழற்சிக்கு அட்பட்ட சிரை 
கள்‌, இதன்‌ தடுக்கிதழ்கள்‌, நேர்‌ 
எதிராகப்‌ பாயும்‌ வகையில்‌ 
வலுவிழந்து விடுகின்றன. பெரும்‌ 
பாலும்‌ கழ்‌ உறுப்புகளில்‌ இது 
ஏற்படுகிறது. 

72110856 : உறை குருதி அலம்பு 
மருந்து : ஸ்டிரெப்டோக்கி 
னஸ்‌, ஸ்டிரெப்டோடார்‌ 
னேஸ்‌ அகிய இரண்டும்‌ கலந்த 
ஒரு கலவை மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

21௦13 : பெரியம்மை 
அளவிலான அல்லது மிதமான 
அளவிலான பெபரியம்மை. 
(சின்னம்மை நோய்வகை). 
9911: நரம்புக்‌ காழ்ப்பு : நரம்புப்‌ 
புடைப்பால்‌ ஏற்படும்‌ கோளாறு. 


ொய5 : உள்வளைந்த : எண்‌. 


விந்து வளைந்த. 

வப, 22 எசாயா : 1. முகப்பரு; 
2. நுடங்கு முடம்‌; உள்‌ வரைவு : 
கைகால்‌ முனை உள்வளைவுக்‌ 
கோளாறு. 


985 : குழாய்‌ (நாளம்‌); குழல்‌. 


*850ப[2 : குருதிநாளம்‌ சார்ந்த; 
நாள வட்டம்‌; குழல்‌ மய : குருதி 
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சிறிய 


9485601001 


நாளங்கள்‌ உடலெங்கும்‌ திரவங்‌ 
களைக்‌ கொண்டு செல்லும்‌ பிற 


1 நாளங்கள்‌ தொடர்பானவை. 


250ப181122110ஈ : செல்குழாய்‌ 
நாளமாக்கம்‌; நாள ஊட்டம்‌; குழல்‌ 
மயமாக்கம்‌ : இரத்தவோட்டம்‌ 
உண்டாக்குதல்‌. செல்குழாய்‌ 
நாளு சார்ந்ததாக்குதல்‌. 
*850ப/21பா6 : நாள அமைப்பு : 
உடலின்‌ நாள வலைப்‌ பின்ன 
லமைப்பு. 


501/5 : குருதிநாள அழற்சி; 


நாள அழற்சி : இரத்த நாளத்தில்‌ 
ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 


] 4850ப1/0 (000௦ : குருதிநாள நச்சு : 


இரத்த நாளங்களில்‌ தீங்கான 
மாறுதல்களை உண்டாக்கும்‌ 
பொருள்‌. 

485 0678125 : வெளியேறு (விந்‌ 
துணுக்‌) குழல்‌ : 47 செ.மீ. நீள 
விரைகளிலிருந்து விந்தணுக் 
களை ஏந்தி வெளியேற்று 
நாளத்திற்கு கொண்டு செல்லும்‌ 


- ஓடுங்கிய நீளமான இணைக்‌ 


குழல்களில்‌ ஒன்று. வெளி 


| யேற்று நாளத்திலிருந்து விந்‌ 


தணுக்கள்‌ சிறுநீர்த்தாரையின்‌ 
முதல்‌ பகுதிக்குள்‌ கொட்டப்‌ 
படுகின்றன. 


௭895601003 : விதைநாள அறு 
வை; விந்துக்குழாய்‌ நீக்கம்‌ : 


“விதைக்‌ கொட்டையை வெளி 


யேற்ற நாளத்தையோ, அதன்‌ 
பகுதியையோ வெட்டி யெடுத்தல்‌. 





7250201146 


4250201446 : நாளஇயக்க : இரத்த 
நாளங்களின்‌ உள்ளிடத்தை 
மாற்றியமைக்கும்‌. 
72500005(71004௦ : நாளக்குறுக்‌ 
கம்‌ : இரத்தக்குழாய்களின்‌ உள்‌ 
ளிடம்‌ சுருங்குதல்‌. 
7960005(11040 : குருதி நாள 
இறுக்க மருந்து; நாளச்‌ சுருக்கம்‌; 
குழல்‌ சுருக்கி : குருதி நாளங் 
களை இறுக்குகிற மருந்து. 
725002௦550 : இரத்த அழுத்‌ 
தக்‌, குறைப்பி : புறப்பகுதித்‌ 
தடையைக்‌ குறைப்பதன்‌ மூலம்‌ 
இரத்த அழுத்தத்தை குறையச்‌ 
செய்யும்‌ பொருள்‌. 
425௦001240 : குருதி நாள. விரிவ 
கற்சி மருந்து; குழாய்‌ விரிப்பி; குல்‌ 
விரிப்பி : குருதி நாளங்களை 
விரிவகற்சி செய்கிற மருந்து. 
7250012420 : நாளவிரிவு 
இரத்தக்குழாய்களின்‌ உள்ளளவை 
அதிகரித்தல்‌. 
250௦008000 : நாளவரைவு 
ஊசிமூலம்‌ நிற ஊடகத்தை 
வெளியேறு (விந்தணுக்‌)குழல்‌ 


அல்லது இரத்த நாளத்துக்குள்‌ . 


செலுத்தி எக்ஸ்‌ கதிர்ப்பட 
மெடுத்தல்‌. 

4250௦0 : நாளஇயக்க : இரத்‌ 
தக்குழாய்களின்‌ விட்டத்தை 
ஒழுங்குபடுத்தும்‌ பொருள்‌. 
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4250360810] 


42500௦(07 ॥௦ஙல5 : குருதிநாள 
இறுக்கத்தளர்வு நரம்பு; குழலியக்க 
நரம்புகள்‌ : குருதிநாள இறுக்கத்‌ 
தைத்‌ தளர்த்து நரம்புகள்‌; 
நரம்புச்‌ செறிவுத்‌ தளர்த்து 
நரம்புகள்‌. 

4250-000105146 01515 : நாள 
அடைப்புச்‌ சிக்கல்‌; தீலிரநோய்‌ : 
வாளணுச்சோகை நோயில்‌, 
வாளுகு சிவப்பணுக்கள்‌ மற்‌ 
றும்‌ குருதிக்‌ குறையால்‌ அடை 
படும்‌ சிறு இரத்தக்‌ குழாய்கள்‌. 
2600165510 : நாள அழுத்தி 
இயநீர்‌ : இரத்த நாளச்‌ சுவர்‌ 
தசையைச்‌ சுருங்க செய்யும்‌ 
இயக்குநீர்‌ (ஹார்மோன்‌) மருந்து: 
7250025801 : நாளஅழுத்தி : 
தமனிகள்‌ மற்றும்‌ தந்‌ துகிகளின்‌ 
தசைத்திசுவை சுருங்கச்‌ செய்து, 
இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்‌ 
கும்‌ பொருள்‌. 

725050 : நாளச்சுவர்‌ இசிப்பு; 
குழல்‌ இசிவு : இரத்த நாளச்‌ 
சுவர்களைச்‌ சுருங்கச்‌ செய்கிற 
இசிப்பு. 
72508/2021 : நாள அலைவு நரம்பு: 
இரத்தக்குழாய்களின்‌ மேல்‌ 
அலைவு நரம்பின்‌ செயல்‌ 
தொடர்பான. 

7250425051001ு : விந்தணுக்குழ்‌ 
லிணைப்பு : வெளியேறு (விந்‌ 
தணுக்‌)குழல்‌ வெட்டப்பட்ட. 


த ப ப ப யயியயயயயயயய யமாமா 


7296001116 
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61160 80062210௦6 





ஒருவரில்‌, விந்தணுக்குழலின்‌ 
வெட்டப்பட்ட பகுதிகளை 
மறு இணைப்பு செய்தல்‌. 


795016 : வாசோக்கின்‌ : உணர்‌ 


விழப்பின்போது இரத்த அழுத்‌ | 


தத்தை மீட்பதற்காகப்‌ பயன்‌ 


படுத்தப்படும்‌ மெத்தோக்சா 


மின்‌ என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயர்‌. 

கா6 - (71060-&,5515160 
7110188010 5மார6ரு) : ஒளிப்‌ 
பேழை வழி இதய அறுவை. : 
16௦10 : ஏந்திச்‌ செல்லல்‌ 
தொற்றுள்ள ஒருவரிடமிருந்து 
உடல்நலமுள்ள ஒருவருக்கு 
நோயுண்டாக்கக்‌ காரணமான 
ஒரு பொருளை 
ஏந்திச்செல்லல்‌. 

760101 : நோய்க்கடத்தி: நோய்‌ 
பரப்பி : தொற்று நோய்க்‌ கிருமி 
களைக்‌ கொண்டு செல்லும்‌ 
சிற்றுயிரினம்‌. 
72010108101௦02௱ : இதயவிசை 
யளவு : இதயமின்‌ ஆற்றல்‌ 
வரைவின்‌ மூலம்‌ உண்டாகும்‌ 
வரைவுப்‌ பதிவுபடும்‌. 
*60107020100780॥ : இதய விசை 
யளவு : இதயமின்‌ வரைவுக்குப்‌ 
பயன்படும்‌ கருவி. 
*6010708101001801ு : இதய 
விசையளவு வரைவு : வளைவு 
களால்‌ அறியப்படும்‌ இதய மின்‌ 


7606121146 





இயக்க அற்றலின்‌ திசையையும்‌ 
அளவையும்‌ கண்டறியம்முறை. 
4606120016 ௦611 : காய்கனியணு : 
சிறுநீரக அணுப்புற்றில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ பெரிய உயிரணு. அதில்‌ 
அணுக்‌ கணியம்‌ கூழ்மம்‌ தெளி 
வான, கொழுவிய, கிளைக்கோ. 
ஐன்‌ பொதிந்து கூர்வளை ஓரங்‌ 
கள்‌, சிறுநிறமிகை உயிரணு 
உள்ளன. அவை குட்டுகளாக 
வரிசையமைந்‌ துள்ளன. 


6061211005 : பிருத்த்த்குச்‌ 
வளர்ச்சி; வளரிகள்‌ : உடலின்‌ 
மேற்பரப்பில்‌ தோன்றும்‌ இயற்‌ 
கைக்கு மாறான தசை வளர்ச்சி. 
தனிவாழ்வுக்குரிய; 
வளர்நிலை : பாலினம்‌ சாராத 
பெருக்கமுடைய. 


760612014௨ ஈசார௦ப5 51௨௱ : 
தன்னியக்க நரம்பு மண்டலம்‌ : 
சுரப்பிகள்‌ சுரத்தல்‌. நெஞ்சுப்பை 
அடித்தல்‌ போன்ற எண்ணாது 
செய்யும்‌ செயல்களைத்‌ தானாகச்‌ 


செயற்படுத்தும்‌ வகையில்‌ 
 கட்டுப்படுத்துகிற நரம்பு 


டண்டலம்‌. 


எ6/௦1௦ : ஊடகம்‌ ஊடுபொருஸ்‌: 
மருந்தைக்‌ கலக்கிக்‌ கொடுப்‌ 


பதற்கான ஓரு செயலற்ற 


பொருள்‌. எ-டு: கலவை மருந்து 


- களில்‌ நீர்‌, 


461160 80006 : திரையுரு 
நீள எலும்புகளின்‌ தண்டு மற்‌ 


921160 061 


றும்‌ புறணிக்கு இணையான 
நீள்‌ புள்ளி யுருக்கள்‌ எக்ஸ்‌ கதிர்‌ 
படத்தில்‌ தெரியும்‌ என்பாகு 
தசையழற்சி. 
461160 ௦6 : திரையணு : உள்வரு 
நிண நாளங்களில்‌ ஓரப்புழை 
யிலுள்ள, ஓர்‌ 'உயிர்க்கரு விழுங்‌ 
கணுத்‌ தொகுதியின்‌ : உயிரணு 
வைக்‌ காட்டும்‌ ஒரு விளை 
வியம்‌ (எதிர்புரதம்‌). 
25 : சிரைகள்‌ : உடலிலிருந்து 
அல்லது நுரையீரல்களிலிருந்து 
இதயத்திற்கு இரத்தத்தைக்‌ 
கொண்டு செல்லும்‌ குழாய்‌. 
ஆனால்‌, கல்லீரல்‌ சிரையான 
குடலிலிருந்து நுரையீரலுக்கு 
இரத்தத்தைச்‌ சிரைகள்‌ மூலம்‌ 
ணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
எனவே, சீரணிக்கப்பட்ட பொருட்‌ 
களை நுரையீரலுக்குக்கொண்டு 
செல்கிறது. நுரையீரல்‌ சிரை 
யானது நுரையீரல்களிலிருந்து 
ஆக்சிஜனேற்றப்பட்ட இரத்தத்தை 
இதயத்திற்கு எடுத்துச்செல்கிறது. 
௭2011 : வெலாக்டின்‌ : பாலின்‌ 
றிக்‌ கொடுக்கப்படும்‌ சீருணவு 
களுக்குப்‌ பதிலாகக்‌ கொடுக்‌ 
- கப்படும்‌ பொருளின்‌ வணிகப்‌ 
பெயா்‌. 
ஏல (வ எர்யா) : மூளை 
சூழ்‌ தாள்சவ்வு. 
ஏலா பின்‌ அண்ணம்‌ : அண்‌ 
ணத்தின்‌ பின்புறப்‌ பகுதி. 
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60 யா௦மா€ 


/21௦0210101240181 ஷூரா : 
திரைமுக இதயநோயியம்‌ 
அகன்ற நாசி, கண்களுக்கிடை 
யில்‌ அதிக இடைவெளி, பிள 
வண்ணம்‌, மனவளர்ச்சிக்குறை, 
ஃபேலோ நாற்குறை நோயியம்‌ 
போன்ற இதயக்கோளாறு, 
வலப்பக்க பெருந்தமனிவளைவு, 
£ழறையிடைச்‌ சுவர்த்துளை, 
அகியவை கொண்ட அதிக்கப்‌ 
பண்புடை நுண்நீக்க உருவக்‌. 
உடற்குறை. 
721105 : நுண்மயிர்‌ : பூமயிர்‌ 
உதிர்ந்த பிற்கு, பூப்படையுமுன்‌ 
நுண்‌ உடல்‌ மயிர்‌ தோன்றுவது. 
7610564 : வெலோசெஃப்‌ சிறு 
நீர்க்‌ கோளாறுகளுக்குப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ செஃப்ராடின்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
௦12 ௦803 : பெருஞ்சிரை : உடல்‌ 
முழுவதிலுமிருந்து ஆக்ஸிஜன்‌ 
நீக்கப்பட்ட இழந்த இரத்தத்‌ 
தை இதய வலது மேலறைக்கு 
கொண்டு சென்று வடிக்கும்‌ 
இருபெரும்‌ சிரைகள்‌ இரண்டில்‌ 
ஏதோ ஒன்று. 

௦0௦௦03 : பெருஞ்சிரை 
வரைவு : பெருஞ்சிரையின்‌ 
ஊடுகதிர்ப்பட வரைவு. 
ஏராஜமா0பா6 : சிரையூசி; சிரை 
துளைப்பு : ஒரு சிரையினுள்‌ ஓர்‌ 
ஊசியைச்‌ செருகுதல்‌. 


ப பத பப ப டட பபயயியமயயகயையயைகவைவாயாய 


427631 
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பரோ! : பாலுறவு சார்ந்த; கலவி 


மேக : பாலுறவு தொடர்பான 
அல்லது பாலுறவினால்‌ 
உண்டான. 


௦262! 0156856 : பாலுறவு 
நோய்‌ (மேகநோய்‌); கலவி மேக 
நோய்‌ 


டாகும்‌ மேக நோய்‌. 


4௨228! [260125 : பாலுறவு 
நோய்‌ மருத்துவம்‌; கலவி மேக 
நோய்‌ மருத்துவம்‌ : பாலுறவி 
னால்‌ ஏற்படும்‌ மேக நோயைக்‌ 
குணப்படுத்துவதற்கான 
மருத்துவ முறைகள்‌. 
*7£216160100151 : பால்வினை 
மருத்துவர்‌ : பால்வினை நோய்‌ 
கள்‌ சிறப்பு மருத்துவ வல்லுநர்‌. 
ஊச! : பால்வினைநோய்‌ 
ஒழுக்கக்கேடான முறையில்‌ 
ஈடுபடும்‌ சிற்றின்பக்‌ கலவி. 


611662! 06625 65 மேக 


நோயால்‌ ஏற்படும்‌ நோய்‌. 


னாவ! : பால்வினை நோய்‌ : 


ஒழுக்கக்கேடான முறையில்‌ 
ஈடுபடும்‌ சிற்றின்பக்‌ கலவியால்‌ 
ஏற்படும்‌ பால்வினை நோய்‌. 

60668! 01668565 : மேக நோய்‌. 
4618760109 : பாலுறவு நோயி 
யல்‌; பால்வினை நோயியல்‌; 
கலவி மேகவியல்‌ ::பாலுறவி 


னால்‌ உண்டாகும்‌ நோயினை 


: பாலுறவு மூலம்‌ உண்‌ 


ஆராய்ந்து, குணப்படுத்துவற்‌ 
கான அறிவியல்‌. 

௭616560101 : குருதி வடிப்பு; 
சிரைக்‌ குறுக்குத்‌ திறப்பு; சிரை 
வெட்டு : முற்கால மருத்துவத்‌ 
தில்‌ இரத்தவடிப்பு முறை. 
னாரா : வெனின்‌ : பாம்பு விஷத்‌ 
தில்‌ காணப்படும்‌ பல்வேறு 
நச்சுப்‌ பொருள்களில்‌ ஒன்று. 
46 1றமா0பா6 : சிரைத்துளைப்பு : 
இரத்தம்‌ நீர்மருந்து அல்லது 
மருந்துகளை ஊசிவழிசெலுத்த 
ஒரு ஊசிகொண்டு சிரையைத்‌ 
துளைத்தல்‌. 

௦01240 : சிரைவிரிப்பான்‌ : 
சிரைகளை விரிவடையச்செய்து 
கரியநைட்ரேட்‌ போன்ற முன்‌ 


"சுமையைக்‌ குறைக்கும்‌ பொருள்‌. 


421௦2௫ : உள்நாளச்‌ சோத 


னை சிரை ஊடுகதிர்ச்‌ சோதனை: 
உள்நாள மண்டலத்தை ஓர்‌ 
ஊடகத்தின்‌ துணையுடன்‌ 
ஊடுகதிர்‌ மூலம்‌ பரிசோதித்தல்‌. 
௭ா௦014/515 : சிரை ஊட்டம்‌: 
சிரைவழி மருந்தேற்றல்‌; சிரைவழி 
ஊட்டமேற்றல்‌ : ஒரு சிரை 
யினுள்‌ ஊட்டச்‌ சத்தினை 
அல்லது மருந்துத்‌ திரவத்தைச்‌ 
செலுத்துதல்‌. 

ஊஊ : நஞ்சு : தேள்‌, பாம்பு, 
சிலந்தி போன்றவை உற்பத்தி 
செய்யும்‌ நச்சுத்‌ திரவம்‌. 
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9௦௦ : நஞ்சமைந்த : நஞ்சை 
சுரக்கும்‌ சுரப்பி அல்லது சுரப்பி 
களைக்‌ கொண்ட. 
௭610-00௦01ப5//௦ : சிரை அமைப்பு: 
சிரைகளின்‌ அமைப்பு. 


ஏவா : சிரைப்படம்‌ : டெக்னி 
ஷியம்‌ பொதிந்த ஃபைப்ரினோ 
ஜனை ஊசி மூலம்‌ செலுத்தி 
ஆழ்சிரை குருதிக்கட்டி. பற்றிய 
ஆய்வு. 

ஏ42௦51று : நாளக்கோளாறு : குருதி 
யின்‌ மிகுபகுதி இரத்த நாளத்‌ 
தில்‌ இல்லாமல்‌ சிரையில்‌ 
தேங்குதல்‌. அதனால்‌ காற்றூட்டம்‌ 
குருதியில்‌ குறைதல்‌. 
ா௦512515 : சிரைத்தேக்கம்‌ : ஒரு 
பகுதியிலிருந்து சிரையிலிருந்து 
வெளிவருவது தடை படுதல்‌. 
௦40டு : சிரை அறுவை : ஒரு 
சிரையை வெட்டி யெடுத்தல்‌, 
குருதி வடிப்பு. 

௭௦05 : சிரை சார்ந்த; சிரையிய: 
உட்செல்‌ குருதி நாளத்தில்‌ 
அடங்கிய. 

ளா : மூச்சூட்டம்‌ : நுரை 
யீரல்களுக்கும்‌ சுற்றுப்புறகாறி 
றுக்கும்‌ இடையே நடை 
பெறும்‌ வளிமாற்ற இயக்கம்‌. 
மாசடைந்த காற்றை மாற்றி 
புதுவெளிப்புற காற்று வழங்‌ 
கல்‌. தொற்று ஆபத்திலிருந்து 
விடுபட்டு செளகரியமான 


முறை 


சூழ்நிலையை உருவாக்க உள்‌ 
வரும்‌ காற்றின்‌ அளவும்‌ வெப்ப 
நிலையும்‌ கட்டுப்படுத்தப்படல்‌. 
ஏனா (/1211/௦0-0ர்ப5॥௦ 1௩0௩9 : 
மூச்சூட்ட-ஊடு பரவுபடப்பதிவு : 
நுரையீரலில்‌ குருதிக்கட்டித்‌ 
துகளடைப்பு காலியிடக்‌ குறை 
யாகத்‌ தோன்றுவதை கண்டு 
பிடி.க்கப்‌ பயன்படுகிறது. 


௦ ஈ(/121101-றார்மக10ஈ ர௭41௦ : 
மூச்சூட்டல்‌-ஊடுபரவல்‌ விகிதம்‌ : 
நுரையீரலில்‌ வளிமாற்றத்‌ 
திறனை அளப்பது. பரவல்‌ 
1-க்கும்‌ அதிகமான 
விகிதத்தால்‌ அறியப்படுகிறது. 
விகிதம்‌ 1-க்கும்‌ குறைவா 
யிருப்பது மூச்சூட்டக்‌ குறையைக்‌ 
காட்டுகிறது. ப 
ஏா(/12%0 : காலதர்‌ (பலகணி); 
காற்றூட்டம்‌ : காற்றோட்டப்‌ 
புழை; காற்றும்‌, வெளிச்சமும்‌ 
வருவதற்கான சாதனம்‌. 
ஏரா்றா25% : காற்றூட்ட முகமுடி: 
ஆக்சிஜன்‌ ஊட்டுவதற்கான 
ஒரு முசமூடி. இது நுரையீரல்‌ 
களுக்குச்‌ சீரான அழுத்தத்தில்‌ 
ஆக்சிஜன்‌ செல்லும்‌ வகையில்‌ 
அமைக்கப்பட்டிர ருக்கும்‌. 
௭1௦056 6)11201101 : கருவி 
மகப்பேறு; வெற்றிக்கோல்‌ 
வெளியிழுப்பு : தாய்மை மருத்து 
வத்தில்‌ வெற்றிட வெளியேற்றுக்‌ 
கருவி மூலம்‌ குழந்தையை 
வெளிக்‌ கொணாரர்தல்‌. 


_---ட-டட்ட்ட்டடடட்டபபபபவவவவவகைகைவையையசை வ ய சய யை கைய பராட்டா 


எராராவ 





2! : வயிற்றுப்‌ புறம்‌ சார்ந்த: 
வயிற்றுப்புறம்‌ அல்லது வயிற்‌ 
றுப்பக்கம்‌ சார்ந்த. 

ஏார்ர016 : 1. குழிவுக்‌ கண்ணறை 
இதயக்‌ கீழறை : உடலின்‌ உட்‌ 
குழிந்த பகுதி. 2. இதயக்கீழறை : 
சுருக்காற்றலையடைய இதயத்‌ 
தின்‌ &ழறை. வலது க&ீழறையி 
லிருந்து இரத்தம்‌ நுரையீரல்‌ 
களுக்குச்‌ செல்கிறது. &மறையி 
லிருந்து இரத்தம்‌ உடல்‌ முழு 
வதும்‌ செல்கிறது. 3. மூளை உட்‌ 
குழி; மூளை உள்ளறை : மூளை 
யின்‌ உட்குழிவுப்‌ பள்ளம்‌. 
எாரார0056 (எாரா/0ப௦ப5) 
தொந்தி வயிறு : பருத்த வயிறுடைய: 
ஒருபுறம்‌ பருத்த. 

ஏோர்ர்௦ய/கா றயா௦பா6 : இதயக்‌ 
- கீழறைத்துளை; மூளைக்‌ குழிவுக்‌ 
கண்ணறைத்‌ துளை : மூளை- 
முதுகந்‌ தண்டுவட. நீரில்‌ மாதிரி 
எடுப்பதற்காக ஒரு மூளைக்‌ 
குழிவுக்‌ கண்ணறையில்‌ துளை 
யிடும்‌ மிக நுட்பமான முறை. 
வாம்ரப/050006 : மூளைக்குழிவு 
ஆய்வுக்‌ கருவி : மூளைக்‌ 
குழிவுக்‌ கண்ணறைகளைப்‌ 


பரிசேதிப்பதற்கான ஒரு கருவி. 


ஏனோ (/௦ப1௦௦1௮1 5ரமார்‌ : நீரறை 
்‌ பெருஞ்சிரைத்‌ தொடர்பிணைப்பு: 
்‌. மண்டை நீர்வீக்கத்தில்‌ பக்க 
நீரறையிலிருந்து . கழுத்துச்‌ 
சிரை வழியாக ஒரு குழாய்‌ 
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ணு ,அளுர் கமுகு 


வழியாக மேற்பெருஞ்சிரை 


யுடன்‌ தொடர்பு. 

61110 ப1௦061110621 8௱யாம்‌ : 
நீரறை வயிற்றுள்ளுறைத்‌ தொடர்‌ 
பான பிணைப்பு : மண்டை நீர்‌ 
வீக்கத்தில்‌, பக்க நீரறையி 
லிருந்து மதாலடித்திசு ஊடாக 
இடைத்திரையடி. வெளியுடன்‌ 
ஒரு குழாய்‌ மூலம்‌ தொடர்பு. 
ஏார்ய/௦0 : நீரறைப்படம்‌ : 
காற்று அல்லது வாயுவை நிற 
ஊடகமாக ஊசிமூலம்‌ செலுத்தி 
பெருமூளை நீரறையின்‌ கதிர்ப்‌ 
படம்‌. ப 

ாம்ர்ப1௦ 030 : நீரறைப்படப்‌ 
பதிவு : ஒருநிறை ஊடகத்தை 
ஊசி மூலம்‌ செலுத்தி, இதயக்‌ 
முறை அல்லது பெருமுறை 
நீரறையின்‌ கதிர்ப்படம்‌. 
ாய்ப்0ய/௦0பா௦மா : நீரறைத்‌ 
துளைப்பு - மூளையின்‌ 
நீரறையை ஒரு ஊசி கொண்டு 
துளைத்தல்‌. 

ஏ௦ர்10ய/௦500ஈட : மூளைக்குழிவுக் 
கண்ணறைத்‌ துளையிடல்‌ 
மூளைக்குழிவுக்‌ கண்ண்றையில்‌ 
செயற்கை முறையில்‌ ஒரு துவா 
ரமிடுதல்‌. பொதுவாக மூளை 
நீர்க்கோவையிலிருந்து நீரை 
வடித்தெடுப்பதற்காக இது 
செய்யப்படுகிறது. 

எோர்ர்யே!ப5 : குழிவுப்பை 


இரைப்பை; ஒரு சிறு குழி 


8னா(ா01212121.... 
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யறை, மூளை நீரறை அல்லது 
இதயக்கழறை. 

௭2ா(10121272! ஈப௦16ய% : முன்‌, 
பக்க, உட்கரு : தலைமத்தின்‌ 
பெரும்பகுதி. சிறு மூளை 
யிலிருந்து, முன்‌ நெற்றி மடல்பு 
புறணிக்கு உணர்வு நரம்புத்‌ 
தூண்டல்களை கடத்துகிறது. 

னாம்ா௦5ப5றனா5॥0 : கருப்பைப்‌ 
பொருத்தீடு : இடம்‌ பெயர்த்த 
கருப்பையை முன்பக்க அடி 
வயிற்றுச்சுவருடன்‌ பொருத்துதல்‌. 

(யர்‌ எி2௦% : வெஞ்சூரிவிளைவு: 
ஒரு குழாயின்‌ ஒடுங்கிய பகுதி 


வழியாக நீர்மம்‌ செல்லும்‌ . 


போது அழுத்தம்‌ குறைகிறது. 
௭ாய2 : 1. சிறுசிரை, நுண்சிரை. 
2. உறிஞ்சி : சிரையிலிருந்து 
இரத்தத்தை எடுப்பதற்கான 
பீற்றுக்குழல்‌ போன்ற கருவி. 
620111 : வெராக்டில்‌ : நோவ 
கற்றும்‌ மருந்தாகவும்‌, உறக்க 
மருந்தாகவும்‌ பயன்படும்‌ மெத்‌ 
தோட்ரி மெப்ராசின்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. இது 
முரண்‌ மூளை நோய்‌, கடைக்‌ 
கணு நோய்கள்‌ போன்றவற்றில்‌ 
பயன்படுகிறது. 

ாக!! : வெராப்பாமில்‌ 
இதயத்தமனித்‌ தசையில்‌ தனி 
விளைவினை உண்டுபண்ணும்‌ 
கொய்னிடின்‌ போன்று வினை 
புரியக்கூடிய ஒரு செயற்கை 


மருந்து. இது நெஞ்சு வலிக்குப்‌ 
பயன்படுகிறது. 

ளாக (எனாராா6) : வெராட்டி 
ரின்‌ : விறுவிறுப்பூட்டி. நோவ 
கற்றும்‌ நச்சு மருந்துச்‌ சத்து. 
ஏாபிரொ15 : தாமிரத்‌ துரு : மருந்‌ 
தாகப்‌ பயன்படும்‌ தாமிரக்காடி. 
படிக அடை. 

௭6010௦1210 : கூறியதுகூறல்‌ 
கோளாறு : குறிப்பிட்ட வார்த்‌ 
தைகள்‌ அல்லது சொற்றொடர்‌ 
களை பொருளற்நு திரும்பத்‌ 
திரும்பக்‌ கூறுதல்‌. 

வா : புழு(சார்‌ : புழு பொருள்‌ 
கொண்டு இணையும்‌ சொல்‌. 
எள௱ர்ா : வெர்மியன்‌ : சிறு 
மூளையின்‌ (புழுவுருப்பகுதி) 
தொடர்பான. 

ப ற!௦1021 : புழுக்கொல்லி 
குடற்‌ புழுக்களைக்‌ கொல்லும்‌ 
ஒரு மருந்து. 

ஏளாப்௦ய/2//௦ : புழு அரிப்பு; 
புழுப்போல்‌ நெளிவு : புழு 
அரித்த நிலை. 

எப்‌ : புழு வடிவ முளை, 
புழு வடிவ : பெருங்குடல்‌ 
வாயுடன்‌ ஒட்டிக்கொண்டு 
இருக்கும்‌ புழுப்‌ போன்ற வடி 
வுடைய முளை. 

எராப்‌1॥06 : குடற்புழு கொல்லி; 
புழுவகற்றி : குடற்புழுக்களை 


எரு 





வெளியேற்றும்‌ ஒரு மருந்து. 


£ரைப்‌ பூச்சி ஒழிப்பு மருந்து. 
ரோப்‌ : புழுபூச்சிவகை : பேன்‌, 


"மூட்டைப்பூச்சி போன்ற 
ஒட்டுண்ணிப்‌ பூச்சிகள்‌. 
 ஏளா[6 : புழுவம்‌ : சிறுமூளை 


யின்‌ நடுக்கோட்டு மடல்‌, புழு 
போன்ற அமைப்பு. 


ளாக! வள : முறைக்காயச்சல்‌. 
ளா: வெண்ணி : ஒரு புத்‌ 
திளம்‌ சிசுவின்‌ தோலை மூடி 
உள்ள, செதிளுதிர்ந்த மேலணு 
அடுக்கு செல்கள்‌ மற்றும்‌ 
நெய்மம்‌ கொண்ட. கொழுப்புப்‌ 
பொருள்‌. 

சரன்‌ 5 வார : வெர்நெட்‌ 
நோயியம்‌ நோய்த்‌ தொகுதி : 
மண்டைக்குள்‌ 2, 70, 11-வது 
கபால நரம்புகள்‌ பாதிக்கப்‌ 
படுவதால்‌ கழுத்துத்துளையில்‌ 
அண்ணம்‌, தொண்டை, குரல்‌ 
வளை செயலிழப்பு, ஃபிரெஞ்சு 
நரம்பியலாளர்‌ மாரிஸ்வின்‌ 
சென்ட்‌ பெயர்‌ கொண்டது. 


ஏ! 0256052 : சூல்முட்டைப்‌ 


பொதியுறை : குழந்தை பிறக்கும்‌ 
போது சூல்முட்டைத்‌ தோலை 


மூடியிருக்கும்‌ கொழுப்புப்‌ பொருள்‌. 


ம௦2 : பாலுண்ணி; மரு 
உடம்பில்‌ உண்டாகும்‌ புறச்‌ 
சதைவளர்ச்சி, கரணை; மச்சம்‌; 
மறு போன்ற தடிப்பு. 


4446 


4611601816 





1, ஆ ளர்‌, 


மரப0056 : கரணை போன்ற : 
பாலுண்ணி போன்ற புற 
வளர்ச்சி அல்லது மேடுகள்‌. 


ாலு'5 166016 : வெர்ரீஊசி : 
வயிற்று உள்நோக்கி சோத 
னைக்கு முன்‌ வயிற்றுள்ளுறைக்‌ 
குள்‌ வாயுவை செலுத்தப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ காப்புமுனை கொண்ட 


ஜி. 


7615100101 : வெவ்வேறு வண்ண: 
பலவண்ண வேறுபாடு கொண்ட, 
நிறம்‌ மாறக்கூடிய. 


465101 : குழந்தை நிலை மாற்றம்‌; 
திருப்பம்‌ : மகப்பேற்று மருத்து 
வத்தில்‌ குழந்தை எளிதாக 
வெளிவருவதற்கு ஏற்றவாறு 
கருவகத்துள்‌ குழந்தை நிலை 
யை மாற்றுதல்‌. பொதுவாகத்‌ 
தலை முதலில்‌ எண்ன 


மாறு செய்தல்‌. 


ஏர்போக : முள்ளெலும்பு: முது 
கெலும்பு; முள்ளியம்‌ : தண்‌ 
டெலும்பின்‌ ஒரு கண்ணி. ' 
6ா*20ா2| 0௦01ப௱ ; முதுகெலும்பு 
(தண்டெலும்பு) இது 33 
முள்ளெலும்புகளினாலானது. 
மண்டையோடு மேலேயும்‌, 
இடுப்புக்குழி வளையம்‌ &ீழே 
யும்‌ அமைந்திருக்கும்‌. முள்ளெ 
லும்புகள்‌, தண்டுவடக்குழாயை 
மூடியிருக்கும்‌. 

4௫206 : முதுகெலும்பு விலங்கு: 
முதுகெலும்பு அல்லது முள்‌ 





10௦0351127... 
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ளெலும்புத்‌ தொடர்‌ கொண்ட 
விலங்கு. 

ஏ ார0௦1251121 1ஈ5 பரி வொரே : 
முள்ளெலும்பு மூளையடித்தமனிக்‌ 
குருதிக்‌ குறை : முள்ளெலும்பு 
மூளையடித்‌ தமனியின்‌ கிளை 
கள்‌, மூளைத்தண்டு, சிறுமூளை 
மற்றும்‌ முன்கூட ஊ௱ுப்பு 
அனைத்துக்கும்‌ குருதி வழங்கு 
கிறது. அதன்‌ குருதிக்‌ குறையின்‌ 
விளைவாக, தலைசுற்றல்‌, மயக்‌ 
கம்‌, இரட்டைக்காட்சி, பேச்‌ 
சுக்‌ குளறல்‌, பேச்சு சீரின்மை, 
நடையில்‌ தடுமாற்றம்‌, இருபக்க 
உணர்வு இயக்கக்‌ குறையின்‌ 
அறிகுறிகள்‌ வெளிப்படுதல்‌. 
எல: தலைமுகடு; தலையுச்சி; 
உச்சி : மண்டை, உச்சந்தலை. 
9611௦3 : செங்குத்து; செங்குத்தான: 
தளம்‌ அல்லது கிடை நிலைக்கு 
செங்குத்தான, நிமிர்நிலை. 
1/0 ௨௦051255 : கிறக்க நிலை. 
(100 : தலைச்‌ சுற்றல்‌ : 
கிறக்கம்‌, கிறுகிறுப்பு. 

725103 : சிறுநீர்ப்பை : சிறுநீர்‌ 
சவ்வுப்பை. 

465102! : சிறுநீர்ப்பை சார்ந்த : 
சிறுநீர்ப்பை தொடர்புடைய. 
வார்‌ : கொப்புளப்‌ பொருள்‌; 
கொப்புள ஊக்கி; கொப்புளமூட்டி: 
கொப்புளங்கள்‌ உண்டாக்கும்‌ 


பொருள்‌. 


651016 : 1. சிறு சவ்வுப்பை; 
நீர்மக்கொப்புளம்‌; குமிழ்‌ : சிறிய 
உட்குடைவு கொப்புளம்‌. 
2. கொப்புளம்‌; கொப்புள முத்து : 
தோலில்‌ உண்டாகும்‌ சிறு 
கொப்புளம்‌. 

௦510000616 : பைத்துருத்தம்‌ : 
சிறுநீர்ப்பையின்‌ பிதுக்கத்‌ 
துருத்தம்‌. 
651005100௦௦51000/4 : பை 
வளைவுடல்‌ துளையிடல்‌ : சிறு 
நீர்ப்பைக்கும்‌ நெளிபெருஙி 


குடலுக்கும்‌ இடையே ஒரு 
நிரந்தரமான தொடர்பை 


'உண்டாக்கும்‌ அறுவை. 


465100910டு : பைத்துளைப்பு : 


சிறுநீர்ப்பையில்‌ ஒரு 
துளையை உண்டா க்கல்‌. 
65100பா௦ன2! : பைக்குழல்‌ 


சார்ந்த : சிறுநீர்ப்பை மற்றும்‌ 
சிறுநீர்க்குழல்‌ தொடர்பான. 
65102016167101271ய0 பைக்‌ 
குழல்பின்னேற்றம்‌ : சிறுநீர்‌ கழிக்‌ 
கும்போது சிறுநீர்‌ சிறுநீர்ப்‌ 
பையிலிருந்து பின்‌ ஏறிப்‌ பாய்‌ 
வதால்‌, மீன்‌ ஏறு சிறுநீர்த்‌ 
தொற்று உண்டாவது. 
725100ய211ா2] : பைத்தாரைய : 
சிறுநீர்ப்பை மற்றும்‌ சிறு 
நீர்த்தாரை தொடர்பான. 
௦51000௨012) : பையோனி 
சார்ந்த : சிறுநீர்ப்பை மற்றும்‌ 
யோனிக்கிடையே தொடர்பு. 


்தத அ பபப ப ப ப ப ப ட்ட்ப்யியய்யயயியயயவயயமயயகவைகமைை 


௯ 
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௭6510ய/8 : கொப்புள ;: ஒரு 
கொப்புளம்‌ சவ்வுப்பை அல்‌ 
லது கொப்புளங்கள்‌ தொடர்‌ 
பான. 
72510ய//(15 : விந்துப்பையழற்சி; 
சவ்வுப்பை அழற்சி ; சவ்வுப்‌ 
பையில்‌ முக்கியமாக விந்துப்‌ 
பையில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 
6510010080 : விந்துப்பை 
வரைவு : விந்துப்‌ பைகளின்‌ 
கதிர்ப்படம்‌. 
42556! : நாளம்‌; குழாய்‌ : இரத்‌ 
தம்‌, நிணநீர்‌ போன்றவற்றைக்‌ 
கொண்டுள்ள அல்லது கொண்டு 
செல்லும்‌ ஒரு குழாய்‌. 
4௦50/0ப12ா : ஊடு தாய்க்குழாய்‌; 
இடை கழி : மற்ற எல்லாக்‌ 
குழாய்களோடும்‌ தொடர்பு 
உடைய நடுக்குழாய்‌. 


725110 ப|121 07 (0௨ 2 : 
மையப்புழை. 


காது 


465116 : எச்ச உறுப்பு : முன்பு 
இருந்த பயனற்றுப்போன 
உறுப்பின்‌ எச்சப்பகுதி. 
7-060௦5 : வி-மரபணுக்கள்‌ 
லேசான மற்றும்‌ கனமான 
ஏமப்புரத (இம்யூனோகுளோபு 
லின்‌) மாறுதலுக்குட்பட்ட 
பகுதிகளுக்கான குறியம்‌. 
7-50பர( : வி-மாறுகண்‌; ஓரப்‌ 
பார்வை : கீழே பார்க்கும்‌ போது 
நெருக்கமாகவும்‌ மேலே பார்க்‌ 
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கும்போது தூரமாக விலகி 
இருக்கும்‌ கண்கள்‌. 

௭600 06! : தடுப்பணு : தன்பெரு 
திசு ஓத்திசை விளைவிய 
தொகுதி செயல்படும்‌ திறமை 
கொண்ட 'டீ' அணுக்களின்‌ 
இயக்கத்தை தடுக்கும்‌, ஏமவணு. 
418016 : தனித்து வாழக்கூடிய; 
வாழவல்ல : தனித்து வாழும்‌ 
திறனுடைய. 

1-வொரரள்‌ : வி-விளைவியம்‌ : 
சால்மொளனெல்லா டைஃபை 
யின்‌ உறைவிளைவியம்‌, குறிப்‌ 
பாக அதன்‌ நச்சுத்தன்மை 
யோடு சேர்ந்தது. 

எரடாவாராா : விப்ராமைசின்‌ : 
விரைவாக ஈர்த்துக்‌ கொள்ளப்‌ 
பட்டு, மெதுவாக வெளியேற்‌ 
றப்படும்‌ டோக்சிசைக்ளின்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
020 : அதிர்வு : வேகமான 
முன்பின்‌ இயக்கம்‌. 

. குட்டை 
யான, இயக்கத்துடி ப்பு கொண்ட 
இராம்‌ சாய மேற்கா விப்ரியோ. .. 
இனத்தின்‌ தண்டுகள்‌ தீவிர 
இரைப்பைக்குடலழற்சியை 
உண்டாக்குகின்றன. 
௭10௦8101௦3 : விப்ரியோ 
இதய வரைபடம்‌ : விப்ரியோ ' 
இதய வரைபதிவின்‌, வரைபடப்‌ 


பதிவு. 


107105 
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ர்மார௦5 : வளைவுக்கிருமிகள்‌ : 


நீந்துவதற்கான ஒரு வாலை 
யுடைய, சலாகைபோல்‌ வளை 





_ வளைவுக்கிருமிகள்‌ 


வான உருவமுடைய பாக்டீ 
ரியா காலரா நோய்‌ உண்டாகும்‌ 
பாக்டீரியா இவ்வகையைச்‌ 
சேர்ந்தது. 

101553 : மூக்குத்‌ துளை மயிர்‌; 
மீசை மயிர்‌. 

10211௦ப5 : பதிலியக்கம்‌ : ஓர்‌ 
உறுப்பின்‌ செயலை இன்னொரு 
உறுப்பு செய்தல்‌. எ-டு: மாத 
விடாய்க்‌ குருதிப்போக்கின்‌ 
போது இயற்கைக்கு மாறாக 
மூக்கின்‌ அல்லது உடலின்‌ 
வேறொரு உறுப்பின்‌ வழியே 
யும்‌ இரத்தம்‌ வெளியேறுதல்‌. 
1060 10 விஸு"5 9100 : விக்டர்‌ 
ஹார்ஸ்லீ அறிகுறி : பின்‌ கபாலக்‌ 
குழிவு முறிவில்‌, நடுமூளை 
யுறைக்‌ குருதியொழுக்கு முற்றிய 


நிலையில்‌, ஒவ்வொரு பக்க 
அக்குளின்‌ வெப்பநிலையை 
எடுக்கும்போது, செயலிழந்து 
பக்க வெப்ப நிலை அதிகமாய்‌ 
இருத்தல்‌. இந்த அறிகுறி 
பிரிட்டீஷ்‌ அறுவை மருத்துவர்‌ 
சர்விக்டர்‌ ஹார்ஸ்லீயின்‌ பெயர்‌ 
கொண்டது. 

10(ப219 : உணவுப்‌ பொருள்கள்‌. 


1060-0௮16 60/62 : வீடியோ 
ஆட்ட வலிப்பு : ஒளி தாங்கா 
வலிப்பு நோய்‌. 

1060000515 : காண்‌ ஒளிப்பட 
காட்சியறிவு : தொலைக்காட்சி 
மூலம்‌ கடத்தப்படும்‌ உருவங்‌ 
கள்‌ மற்றும்‌ தரவுகள்‌ கொண்டு 
நோயறிதல்‌. 

ரம : விடெரபைபன்‌ 
ஹெர்ப்பிஸ்‌ சிம்ப்ளெக்ஸ்‌ மற்‌ 


றும்‌ ஹெர்ப்பிஸ்‌ சாஸ்டர்‌ மற்‌ 


றும்‌ தட்டம்‌ மைக்குள எதி 
ரான வைரஸ்‌ எதிர்ப்பு மருந்து. 
ரப்கா ஈ௦ா௦ : விடியன்‌ நரம்பு : 
ஃபிரெஞ்சு நரம்பியலாளர்‌ கிரி 
டோவிடியஸ்‌ பெயர்‌ கொண்ட 
நாசிச்சீதச்சவ்வுக்கு நாளவியக்க 
நரம்பு வழங்கல்‌. 


| எர்ஸும்லப காட்சிப்‌ பெட்டி : ஒரு 


சீரான ஒளி மூலம்‌ கொண்ட 
பெட்டி, கதிர்ப்படத்தைக்‌ 
காணப்‌ பயன்படுவது. 
சரவ : விகாபேட்ரின்‌ 
குழந்தைப்‌ பருவசுரிப்பு மற்றும்‌ 


அ அ வ வப பபப டடடடப்பப்பயயயயயயவவவவவையை 
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ஓரளவு வருநிலைபொதுவான 
இறுக்கத்துடிப்பு வலிப்புகளில்‌ 
பயன்படும்‌ வலிப்பு எதிர்ப்பு 
மருந்து. 

101181௦6 : விழிப்புடனிருத்தல்‌ : 
கேட்டல்‌, பார்த்தல்‌ போன்ற 
ஒருவரையிடப்பட்ட தன்மையி 
லான்‌, மிதமான உணர்வுத்தூண்‌ 
டல்களை, கவனத்தை திருப்பும்‌ 
உள்‌, வெளித்தூண்டல்களை 
கழித்து விட்டு, உணர்வு மற்‌ 
றும்‌ அரை உணர்வு நிலையில்‌ 
குறித்‌ தொடர்ந்த கவனத்தில்‌ 
கொள்ளல்‌. 


111306 16211 90பபம6 : கிராம 


(சுகாதாரிவழிகாட்டி : முழுநேர 


அரசுப்‌ பணியாளரல்லாத, 
சமூகசேவையில்‌ ஈடுபாடு 


கொண்ட ஓருவர்‌. 


182 ஷு : வில்லாரெட்‌ 
நோயியம்‌ : இடம்‌ பெயர்‌ புற்றுத்‌ 
துகள்‌, மூளையுறைப்புற்று, 
கழுத்துத்‌ தடமிக்கூறு கழுத்துத்‌ 
தமனிக்கருகில்பின்‌ தொண்டை 
பின்‌ வெளியிலுள்ள கழுத்து 
உடலக்கட்டி, அகியவற்றால்‌ 9, 
10, 71, 72 அகிய &ழ்க்‌ (கபால) 
மண்டை நரம்புகள்‌ செயலிழப்‌ 
பும்‌ ஹார்னர்‌ நோயியமும்‌ 
சேர்ந்தநிலை, ஃபிரெஞ்சு நரம்பி 
யலாளர்‌ மாரிஸ்‌ வில்லாரெட்‌ 
பெயர்‌ கொண்டது. 

ர்‌!1ப5 : குடற்பிசிறு; குடல்‌ விரலி; 
குடல்‌இழை : குடற்சளிச்சவீவின்‌ 


மேலுள்ள சிறு மயிர்‌ போன்ற 
உறுப்புகள்‌. 

ரர வ்ரொ2116 : முகர்வுக்குப்பி 
முகர்ந்து பயன்படுத்தக்கூடிய: 
மருந்து நெடியுடைய புட்டி. 
ர்ாம்‌[2506 : வின்பிலாஸ்டின்‌ : 
பிளவியக்கக்கதிரின்‌ நுண்குழல்‌ 
களை பாதித்து வேகமாகப்‌ 
பிளக்கும்‌ உயிரணுக்களை 
அழிக்கும்‌ வேதிய மருத்துவ 
காரகப்‌ பொருள்‌ ஹாட்ஜ்கின்‌ 
சோய்‌, வெள்ளணுப்புற்று மற்‌ 
இம்‌ வேறு நிணப்பெருக்கக்‌ 
கோளாறுகளைக்‌ குணப்படுத்தப்‌ 
பயன்படுகிறது. 


வர்ர ௮12010 :-வின்கா காரகப்‌ 
பொருள்‌ : வின்காரோசியாவி 
லிருந்து பெறப்படும்‌ புற்றெதிர்‌ 
காரகப்‌ பொருள்‌. அவை பிள 
வியக்கக்‌ கதிர்களின்‌ மேல்‌ 
செயல்படுகின்றன. 

ரர்‌ வராக : வின்சென்ட்‌ 
வாயழற்சி : வாய்‌ நலம்‌ கெடும்‌ 
போது, திசுவழிப்புண்‌ ஈறு 
அழற்சி ஏற்படுதல்‌. ஃபிரெஞ்சு 
மருத்துவர்‌ ஹென்றரிவின்சென்ட்‌ 
பெயர்‌ கொண்டது. 

ரா : விங்கிரிஸ்டின்‌ 
குருதி வெள்ளை நுண்மப்பெருக்கக்‌ 
கோளாறுக்கு (வெண்புற்று) 
எதிராகக்‌ கொடுக்கப்படும்‌ 
மருந்து. ஒருவகை நீலமலர்ப்‌ 
பசுஞ்‌ செடியிலிருந்து எடுக்கப்‌ 
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படுகிறது. இது நரம்புவழி 
செலுத்தப்படுகிறது. 

516 : வின்டெசைன்‌ : ட்டூபு 
லினுடன்‌ கட்டியிணைந்து, 
பிளவியக்கக்‌ கதிரைக்குலைத்து, 
உயிரணுப்‌ பிளவைத்‌ தடுக்கும்‌ 
தாவர காரப்பொருள்‌. 

ரர ஷரன6 : வினெஸ்தீன்‌ : வினில்‌ 
ஈதரின்‌ வணிகப்‌ பொருள்‌. 
ரர : வையோமைசின்‌ : டீ 
பிக்கு எதிரான ஓரளவு மெல்‌ 
லியக்கம்‌ கொண்ட அமைனோ 
கிளைகோசைடு கொண்ட 


(நுண்‌)உயிரெதிரி. இரைப்பைக்‌. 


குடல்‌ தடத்தில்‌ குறைவாகவே 
உள்ளுறிஞ்சப்படுகிறது. தசை 
உள்சி. வழியாக உட்செலுத்தப்‌ 
படுகிறது. செவி நச்சு, சிறுநீரக 
நச்சியில்பின து. 


416 : வி.ஐ.பீ. : குடல்‌ முழுவதும்‌ 
காணப்படும்‌, நாள இயக்க 
குடல்‌ பலபெப்டைடு. இரைப்‌ 
பைச்‌ சுரப்பைத்‌ தடுத்து, கணைய, 
குடல்‌ சுரப்புகளை அதிகரிக்‌ 
கிறது. இதயவெளிப்பாட்டை 
கிளைகோஜன்‌ அழிவை மூச்சுக்‌ 
குழாய்‌ விரிவை அதிகரிக்கிறது. 


ரா2/2 : குருதி அதிநோய்‌ நுண்‌ 
ணுயிரி : இரத்தத்தில்‌ வைரஸ்‌ 
எனும்‌ நோய்க்‌ கிருமிகள்‌ 
இருத்தல்‌. 

ஏரா] : நச்சுயிர்‌ சார்ந்த : நச்சுயி 
ரால்‌ உண்டாகும்‌ அல்லது நச்‌ 
சுயிர்‌ தொடர்பான. 


8 


121 ௨௦201௦ ரவ : கிரு 
மிக்குருதிப்போக்குக்‌ காய்ச்சல்‌ : 
வெப்ப மண்டலப்‌ பகுதிகளில்‌ 
கொசுவினால்‌ அல்லது நச்சு 
உண்ணிகளினால்‌ 'பரவும்‌ குருதிப்‌ 
போக்குக்‌ காய்ச்சல்‌. 

ஏவ! ௨02/5 : மஞ்சட்காமாலை. 
எ்ர002/ : வைரஸ்கிருமி கொல்லி: 
கிருமியழிப்பு. 

91௦06 129 : விர்க்கோவ்‌ விதி: 
ஒவ்வொரு உயிரணுவும்‌ மற்‌ 
றொரு உயிரணுவிலிருந்து பெறப்‌ 
படுகிறது என்ற விதியைச்‌ 
சொன்னவர்‌ ஜெர்மன்‌ நோய்க்‌ 
குறியியலாளர்‌ ரூடால்‌ஃம்‌. 
10௦5 51 : வர்க்கோவ்‌ 
குறி: இரைப்பைப்புற்று நோயில்‌ 
இடது காரையெலும்பு மேல்‌ 
நிணக்கணுக்கள்‌ பெரிதாதல்‌. 
4100௦5 4180 : வர்க்கோவின்‌ 
மூவியம்‌ : மிகை உறைவுநிலை, 
இரத்த ஒட்டம்‌ மெதுவாதல்‌, 
சுவருக்கு பாதிப்பு அகியவை 
சிரைக்குருதி உறைகட்டியாகக்‌ 
காரணங்கள்‌. 
ரா : கன்னி. 

வ்ர்ப் : பெண்‌ ஆண்மை; ஆண்‌ 
மைப்‌ பெண்‌; ஆண்மையியம்‌ : 
பெண்களிடம்‌ ஆண்பால்‌ 
பண்புகள்‌ இருத்தல்‌. 

ஏர்ர்ப்மு : வீரியம்‌ : ஆண்பாலின்‌ 
இனப்பெருக்க ஆற்றல்‌; ஆண்மை. 
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சாரி1221௦௩ : ஆண்மை திரி 
பாக்கம்‌ : அண்மையூக்கி அள 
வுக்கு அதிகம்‌ சுரப்பதால்‌ 
பெண்ணில்‌ அணுக்கான வரு 
நிலை பாலினப்‌ பண்புகள்‌ 
வளர்தல்‌. அண்மயிர்முளைப்பு, 
பொட்டுப்பகுதி சொட்டை, 
குரல்‌ அண்போலாதல்‌, பரு, 
பெண்குறிபெரியதாதல்‌ ஆகிய 
தன்மைகளாகும்‌. 

ர்ர்சா : வைரியன்‌ : அடிப்படை 
வைரஸ்‌ பாரதத்‌ துகள்‌. 

ஈரா௦0/(6 : வைரஸணு : வைரஸ்‌ 
தொற்றுகளால்‌, இயல்பற்ற 
பெரிதான நிண அணுக்கள்‌ 
நுரைய உயிரணுக்‌ கூழ்மம்‌ மற்‌ 
றம்‌ பருவெட்டான உயிரணு 
இனக்கூறு. 

17௦10 : நச்சுயிர்‌ போன்ற : உயர்‌ 
நிலை தாவரங்களில்‌ நோயுண்‌ 
டாக்கும்‌ ஒரிழை ஆர்‌.என்‌.ஏ 
யின்‌ ஒரு சிறு துண்டுப்பகுதி. 
ஏ1௦10915( : நச்சுயிரியலார்‌ : நச்சு 
யபிரியலில்‌ சிறப்பு வல்லுநர்‌, 
1௦1௦0௫ : நோய்‌ நுண்நச்சாய்‌ 
வியல்‌ : தோய்க்‌ கிருமிகள்‌, 
அவற்றால்‌ உண்டாகும்‌ நோய்‌ 
கள்‌ பற்றி அராயும்‌ அறிவியல்‌. 
440515 : நோய்‌ நுண்ம நச்சுத்‌ 
தொற்று. 

1௦10௦ : நச்சுயிர்‌ அழிப்பு : வைர 
ஸை அழிக்கும்‌ பொருள்‌. 
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ஏரரய/ஊா௦6 : வீரிய நச்சுப்பகைமை: 
தொற்றுப்‌ பண்பு மிகைத்தல்‌, 
கருவிசை நச்சுத்‌ தன்மை. 
ராப5 : நோய்க்கிருமி (நோய்‌ 
நுண்மம்‌); நச்சு நுண்ணுயிரி : மிக 
மிகச்‌ சிறியதான, பாக்டீரியா 
வைவிடவும்‌ சிறியதான, நோய்‌ 
உண்டாக்கும்‌ நுண்துகள்‌ கிருமி. 
உரிய உணவுப்‌ பொருளின்‌ மீது 
பாக்டீரியாவை உண்டாக்க 
லாம்‌. அனால்‌ உயிருள்ள 
பொருள்களில்‌ (எ-டு: உயிருள்ள 
முட்டையின்‌ உள்ளிருக்கும்‌ 
சவ்வு) மட்டுமே நோய்க்‌ கிருமி 
உண்டாக்கும்‌. சன்னிக்‌ காய்ச்‌ 
சல்‌, அம்மை, நாவெறி நோய்‌, 
இளம்பிள்ளை வாதம்‌, நச்சுக்‌ 
காய்ச்சல்‌ (இன்‌ஃபுளூயென்சா) 
போன்ற தோய்கள்‌ நோய்க்‌ 
கிருமிகளினால்‌ உண்டாகின்றன. 
150828 : உள்ளுறுப்புகள்‌ 
மூளை, குடற்கொடி, இதயம்‌, 
நுரையீரல்‌ போன்ற உடலின்‌ 
உட்கிட உறுப்புகள்‌. 

71506௦ : உள்ளுறுப்பு சார்ந்த : 
உடலுறுப்புகள்‌ பற்றிய குறிப்‌ 
பாக உடல்‌ தண்டுப்பகுதியில்‌ 
சீரக்குமிவறைகளுக்குள்ளிருக்கும்‌ 
பெரும்‌ உறுப்புகள்‌. 
715060010515 : உறுப்பு இறக்கம்‌; 
உள்ளுறுப்புப்‌ பிறழ்வு; உள்ளு 
றுப்புத்‌ தொய்வு : அடிவயிற்று 
உறுப்புகள்‌ கீழ்நோக்கி இறங்கி 
இருத்தல்‌. 
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15010 : ஒட்டு இயல்பு : ஒட்டும்‌ 
இயல்புடைய; நெய்ப்புத்‌ 
தன்மையுடைய எ-டு: இருமல்‌ 
தநோய்ச்சளி. 

15010/ம : ஒட்டுத்தன்மை : ஒட்டும்‌ 
இயல்பு; நெய்ப்பு. 

150184 : விஸ்கிளேர்‌ : இருமல்‌ 
சளியின்‌ பசைத்‌ தன்மையைக்‌ 
குறைப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
மெத்தில்சிஸ்டைன்‌ என்ற மருந்‌ 
தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 

1510 : பார்வை : காட்சி, கண்‌ 
களைக்கொண்டு உணரும்‌ சக்தி. 
1502! : காட்சிப்பொருள்‌; பார்வை 
யில்‌ : கண்ணுக்குப்‌ புலப்பொருள்‌. 
41(21 ௦08010 : உயிர்ப்புத்‌ திறன்‌; 
மூச்சு இழுப்புத்திறன்‌; உயிரியக்‌ 
கொள்ளடக்கம்‌ : முழுமையாக 
மூச்சை இழுத்து வெளியிடும்‌ 
போது வெளியேறும்‌ காற்றின்‌ 
அளவு. 

எர்‌அ11யா௩: வைட்டாலியம்‌ : திசுக்‌ 
களில்‌ எஞ்சியிருக்கும்‌ ஓர்‌ 
உலோகக்‌ கலவை. இது 
நகங்கள்‌, தகடுகள்‌, குழாய்கள்‌ 
போன்ற வடிவில்‌ இருக்கும்‌. 
1621007801 : உயிர்ப்புத்திறன்‌ 
அளவி : கட்டாய உயிர்ப்புத்‌ திறனை 
அளவிடுவதற்கான கருவி. 
ரள : உயிர்ப்புமானி 
மூச்சிழுப்புத்‌ திறனை அளக்கும்‌ 
கருவி. 


4ர(215 : உயிர்நிலை உள்ளுறுப்பு 
கள்‌ : நெஞ்சுப்பை, மூளை 
போன்ற உயிர்ப்புறுப்புகளின்‌ 
தொகுதி. 

ரகா : ஊட்டச்‌ சத்துகள்‌ 
(வைட்டமின்கள்‌); உயிர்ச்சத்துகள்‌: 
உயிருள்ள பிராணிகளின்‌ 
வளர்ச்சிக்கும்‌ உடல்‌ நலத்திறி 
கும்‌ மிகச்‌ சிறிதளவுகளில்‌ 


தேவைப்பம்‌ கரிமப்பொருள்கள்‌. ' 


ரவா & : வைட்டமின்‌-ஏ 
நோய்‌ எதிர்ப்புக்‌ கொழுப்புப்‌ 
பொருள்‌, கரையக்கூடியது. 
விலங்குக்‌ கொழுப்புகள்‌ அனைத்‌ 
திலும்‌ உள்ளது. கேரட்‌, முட்‌ 
டைக்கோஸ்‌, 8ரைவகை, தக்காளி, 
பழவகைகள்‌, காய்கறிகள்‌ 
ஆகியவற்றில்‌ இருக்கிறது. 
உடலில்‌ இது 'ரெட்டினால்‌' 
என்ற பொருளாக மாற்றப்‌ 
படுகிறது. அரோக்கியமான 
தோல்‌, சளிச்சவ்வு ஆகிய 
வற்றுக்கு இன்றியமையாதது. 
இது கண்பார்வையைக்‌ கூர்மை 
யாக்குகிறது. இதன்‌ பற்றாக்‌ 
குறையினால்‌, உடல்‌ வளர்ச்சி 
குன்றும்‌; இரவுக்குருடு ஏற்படும்‌. 
இந்தியா போன்ற நாடுகளில்‌ 
பார்வைக்‌ குறைநோய்க்கு இதன்‌ 
பற்றாக்குறை ஒரு முக்கியக்‌ 
காரணம்‌. 

்வாரா-3 : வைட்டமின்‌-பி : தண்‌ 
ணீரில்‌ கரையக்கூடிய வைட்ட 


மின்‌ தொகுதிகளில்‌ ஒன்று. 


த பபப ப ப ப ப ப ப பபடபயய்யயயியய்யயயயயய வைகையை 


பபயருவ்‌ 


வைட்டமின்‌-பி தொகுதி வேதி 
யியல்‌ முறையில்‌ தொடர்புடை 
யவை. பயோட்டின்‌, சயானோ 
கோபாலமைன்‌, ஃபோலிக்‌ 
அமிலம்‌, நிக்கோட்டினிக்‌ 
அமிலம்‌, பாந்தோத்தெனிக்‌ 
அமிலம்‌, பைரிடாக்கின்‌, 
_ ரிபோஃபிளேவின்‌, தையாமின்‌ 
அகியவை இத்தொகுதியைச்‌ 
சேர்ந்தவை. 

ஏரண 8. : உயிர்ச்சத்து 8, 
தையமின்‌. 
ர்ொர்‌ 8, : உயிர்ச்சத்து 8, : 
பைரிடாக்கின்‌. 
ரொ 8, : உயிர்ச்சத்து 8, : 
ரிபோஃபிளேவின்‌. . 

ரந்காபா 8. : உயிர்ச்சத்து 8. : 
சயானோகோபாலமின்‌. 
ரொம்‌ ே : உயிர்ச்சத்து ே : அஸ்‌ 
கார்பிக்‌ அமிலம்‌. நீரில்‌ கரையக்‌ 
கூடிய.து. அரோக்கியமான 
தொடர்புத்‌ திசுக்கள்‌ வளர 
இது இன்றியமையாதது. புதிய 
பழங்கள்‌, காய்கறிகள்‌ ஆகிய 
வற்றில்‌ இது நிறைய உள்ளது. 
இதன்‌ பற்றாக்குறையினால்‌ 
எகிர்‌ வீக்க (ஸ்கர்வி) நோய்‌ 
உண்டாகிறது. 


வர(வ௱ாஈ 0 : வைட்டமின்‌-0 கரை 
யக்கூடிய ஒரு கொழுப்புப்‌ 
பொருள்‌. வைட்டமின்‌-0, (கால்‌ 
சிலஃபெரால்‌). வைட்‌்டமின்ட. 
(கோளகால்சிபெரால்‌) என்ற 
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இரு (வடிவங்களில்‌ கிடைக்‌ 


கிறது. மீன்கொாழுப்பு, பால்‌ 
பொருள்கள்‌ அகியவற்றில்‌ 


நிறைந்துள்ளது. குழந்தைக்‌ 
கணை (ரிக்கெட்ஸ்‌) நோயை 
எதிர்க்க்கூடியது. 


ஏர்காமா-₹ : வைட்டமின்‌ £ : வேதி 
யியல்‌ முறையில்‌ தொடர்பு. 
உடைய கூட்டுப்‌ பொருளின்‌ 
தொகுதி. பன்முகப்‌ பூரிதமா 
காத கொழுப்பு அமிலங்களின்‌ 
உறுதித்‌ தன்மையைப்‌ பேணிக்‌ 
காக்கிறது. இதன்‌ பற்றாக்‌ குறை 
யினால்‌ தசை நலிவு உண்டாகிறது. 


ப ஸ்லாம்‌: : வைட்டமின்‌ 6 : நீரில்‌ 


கரையக்கூடிய, ஃபைட்டோ.. 
மினாடியோன்‌ பிறந்த குழந்‌ 
தைக்கு இரத்தக்கசிவு ஏற்படும்‌ 
போதும்‌ வைட்டமின்‌ 6 பற்‌ 
றாக்‌ குறையின்போது கொடுக்‌ 
கப்படுகிறது. -மஞ்சட்காமா. 
லைக்கு ஊசி மருந்தாகச்‌ : 
செலுத்தப்படுகிறது. 
பயப்பட கருப்புரதம்‌ 
முட்டையின்‌ மஞ்சட்‌ கருவின்‌ 
புரதப்பகுதி. 

ஏப10௦ : தோல்‌ வெள்ளை நோய்‌: 
ஒரு வகைத்‌ தோல்‌ நோய்‌, 
தன்தடுப்பாற்றல்‌ கொண்டது. 
தோல்‌ நிறமிகள்‌ முழுமையாக 
இழப்பதால்‌ ஏற்படுகிறது. 
ச/ர2௦்‌ொடு : கண்‌ விழி நீர்ம 
அறுவை : கண்விழிக்‌ குழியி 


11781 பா 
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........... பைவ கைதைக்‌ வைகை கையள கயை கையாள ப வளைய வய வவயயைபகைமை வைகை ச்ச்னான்‌ 


லிருந்து கண்விழி நீர்மத்தை 
அறுவை மருத்துவம்‌ மூலம்‌ 
அகற்றுதல்‌. 

ஏவிய : விட்ரெல்லம்‌ : உடைத்‌ 
தவுடன்‌ அவிவடிவ மருந்தை 
வெளிப்படுத்தம்‌ சிறு 
கண்ணாடி மருந்து உறை. 
112005 : கண்ணாடியாலான : 
கண்ணாடி போன்ற, தெளி 
வான, ஒளி ஊடுருவும்‌ கூழ்மம்‌. 
11120 05 0௦0 (11௨1௦6 
ப்மா௦மா; எர்ர்கப௱) : கண்விழி 
நீர்மம்‌; விழிப்படி நீர்மப்பொருள்‌: 
கண்விழிக்‌ குழியிலுள்ள பளிங்கு 
போன்ற திண்‌ நீர்மம்‌. 
ரடிடறவ!வாரக : வைவேக்ஸ்‌ 
மலைக்காய்ச்சல்‌ மலேரியா : 
பிளாஸ்மோடியம்வாக்ஸ்‌ 
உண்டாக்கும்‌ தீவிர (இறுதி 
நிலை) மலைக்‌ காய்ச்சல்‌. 
ஸங்ர5௦௦(1௦ : உயிரணுவைக்கூறு: 
பரிசோதனை காரணத்துக்காக 
உயிருள்ள பிராணிகளில்‌ செய்‌ 
யப்படும்‌ அறுவை முறைகள்‌. 
பட: விஎல்டிஎல்‌ : வெரிலோ 
டென்சிடட்‌)டி லை(ப்‌)போ 
புரோட்டீன்‌ என்ற அங்கிலச்‌ 
சொற்களின்‌ முதலெழுத்துக்‌ 
குறியீடு. மிகுகுறை அடர்த்தி 
கொழுடபுரதம்‌. சக்தியாகப்‌ பயன்‌ 
படுத்த அல்லது கொழுப்பாக 
சேமித்துவைக்கப்படுவதற்காக 
டிரைகிளிசரைடுகளை 


இசுக்களுக்குக்‌ கொண்டு செல்‌ 
கிறது. இரத்தத்தில்‌ இதன்‌ 
அளவு அதிகமாகும்போது, 
இதயக்‌ குருதிக்‌ குறை நோய்‌ 
உண்டாகிறது. 

ங்‌: விவோனெனக்ஸ்‌ 
அறுவை மருத்துவக்கு முன்பு 
ஆறுநாட்கள்‌ . வரை தேவை 
யான கலோரி (வெப்ப அலகு), 
ஊட்டச்‌ சத்து அனைத்தையும்‌ 
உடலுக்கு அளிப்பதற்காகக்‌ 
கொடுக்கப்படும்‌ பாகு மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. இது தூள்‌ 
வடிவில்‌ இருக்கும்‌. இது நீரில்‌ 
கலந்து பாகு வடிவில்‌ தயாரிக்‌ 
கப்படுகிறது. 

௭௦0! : குரல்சார்ந்த : பேச்சு 
உறுப்புகள்‌ அல்லது குரல்‌ 
தொடர்பான. 

௭0091 0005 : நாத இதழ்கள்‌; 
தொனி இதழ்கள்‌; குதர்‌ நாண்‌ : 
குரல்வளை அதிர்வு நாளங்கள்‌. 
நுரையீரல்களிடையே காற்று 
செல்லும்போது நாளங்கள்‌ 
அதிர்வுறுவதால்‌ ஒலி உண்டாகிறது. 
௭0021 ரம (௭௦௦ (ரர) : 
குரல்‌ வளையதிர்வு; நொதிச்‌ 
சிலிர்ப்பு. 

44௦01-60ூ௨௩௨0॥ கர 
வோக்ட்‌-கோயனாகி நோயியம்‌ : 
விழிக்குழற்படல அழற்சி, 
விழித்திரைப்‌ பிரிப்பு, வெண் 
குஷ்டம்‌, சொட்டை, செவிடு 


எ ததத அ பபப பட்டயை 


70106 


ஆகியவை உள்ள ஜெர்மன்‌ 
கண்‌ மருத்துவர்‌ வோக்ட்‌ நோய 
.னாகியின்‌ பெயர்‌ கொண்டது. 


0106 : குரல்‌ : பேச்சுக்குரல்‌, 
குரலின்‌ சரியான தன்மை. 
402106-௦% : குரல்வளை 
வளை. 


்‌ சங்கு 


01061655 : குரலின்மை : குரல்‌ 
நாள அதிர்வில்லாதிருக்குநிலை. 
௭018 : மையக்குழி : அங்கை, 
அகங்கால்‌ மையக்குழி. 


௭௦2416 : விரைந்து ஆவியாகிற; 
ஆவியாகும்‌. 

7018110855 : விரைந்து ஆவி 
யாகுந்திறன்‌. 

ஏணவாஈ 6 1886௱/0 0001180- 
(பா6 : இதயத்‌ தசை சுருக்க நோய்‌; 
இரத்த வறல்‌ சுருக்க நோய்‌ : 
இதயத்‌ தசைகளுக்குப்‌ போதிய 
இரத்தம்‌ செல்லாததால்‌, இதயத்‌ 
தசை கருங்கிவிடும்‌ நோய்‌. 
01ஸ்ரிபு : சொல்லோட்டத்திறன்‌: 
நிறைந்த, சரளமான, தத்துவ 
முறைப்‌ பேச்சு. பேச்சொழுக்கு 
(சொல்பொழிவு). 

£௦யா€ : பெரும்‌ அளவு : எண்‌ 
ணிக்கையின்‌ அளவு, பெரு 
மளவு, பிரிவுஏடு, தொகைஏடு. 
௦யாகு : தன்விருப்பார்ந்த; தன்‌ 
இச்சையான : உள்ளுறுப்பு, நாடி 
நரம்பு போன்றவை நினைவு 
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8௦ 41/1௨ மாவா”... 


நிலைக்கு வராமல்‌ மூளையின்‌ 
விருப்பாற்றல்‌ துணிவினாலேயே 
இயங்குதல்‌. 

901 பிர : உயிர்ம நிறமிப்பொருள்‌. 


௭௦04௦ : திருகு சுருள்வு : திருகு 


சுருளான வடிவுடைமை. 


௭௦ப1/ப5 : இரைப்பைத்‌ திருகு; 
திருகல்‌ : இரைப்பையின்‌ ஒரு 
பகுதி திருகியிருத்தல்‌. இதன்‌ 
குடல்‌ அடைப்பு உண்டாகிறது. 
எ : இடைநாசி எலும்பு. 
எரார்௦2 : கக்கல்‌ நீர்மப்பை : கக்‌ 
கல்‌ நீர்மம்‌ உள்ளடங்கிய சிறு 
ஈரல்‌ பை, 

௭௦ா( : வாந்தி; வாந்தியெடுத்தல்‌: 
வயிற்றிலுள்ள பொருள்களை 
உள்ளிருந்து வாய்‌ வழியே 
வெளியே தள்ளுதல்‌. 

வர்ாஈத ௦4 றாஜாாவார : மிகை 
வாந்தி; அதிவாந்தி: சூல்வாந்தி : 
கருவுற்ற பெண்கள்‌ அளவுக்கு 
அதிகமாக வாந்தியெடுத்தல்‌. 
௦௦ : வாந்திக்‌ காய்ச்சல்‌ : ௧௫ 
நிற வாந்தியுண்டாக்கும்‌ கொடிய 
காய்ச்சல்‌. 

ர்‌ு : வாந்தி மருந்து : வாந்தி 
யெடுக்கத்‌ தூண்டும்‌ மருந்து. 
எொரி(யார4௦ : கடுவாந்தி : வாந்தி 
பயெடுக்கும்‌ முயற்சி. 

௭௦ஈ 901/௨ மாகாம்‌'6 0/568956 : 
குருதிப்போக்கு நோய்‌ : குருதி 
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நீரிலுள்ள காரணி 11॥ புரதங்கள்‌ 
தொடர்பான பற்றாக்‌ குறைகள்‌ 
காரணமாக உண்டாகும்‌ ஒரு 
மரபுவழிக்‌ குருதிப்‌ போக்கு 
நோய்‌. இது இனக்கற்று அதிக்‌ 
கப்‌ பண்பு சார்ந்தது. இது இரு 
பாலாருக்கும்‌ உண்டாகும்‌. 
ஏவிாஊ2பிறு : நோய்க்‌ தொற்றக்‌ 
கூடிய; காயமுண்டாக்கும்‌. 
௦௦௨௦5 080 : ஊர்ஹீஸ்‌ பை : 
பிள்ளை பிறப்பைத்‌ தூண்டி 
நிகழ உதவு, கருப்பைக்கழுத்தை 
விரிக்கும்‌, ஊதிப்பெருக்கக்‌ 
கூடிய ரப்பர்பை. அமெரிக்க 
மகப்பேறு மருத்துவர்‌ ஜேம்ஸ்‌ 
ஊர்ஹீஸ்‌ பெயர்‌ கொண்டது. 
௭01௦ : சுழலமைப்பு : சுழல்‌ 
அமைப்பு முறை. 

௭௦01110056 : சுழற்சி வாய்ந்த 
கண்களின்‌ குருதிப்‌ படலத்தின்‌ 
எல்லாப்‌ பகுதிகளிலிருந்தும்‌ 
குருதிபெறும்‌ நான்கு சிரை 
களில்‌ ஒன்று. 

ஏறு : பிறழ்பாலுணர்வு : 
மற்றவரது நிர்‌ வாண 
செயல்களைப்‌ பார்ப்பதனால்‌ 
பெறும்‌ பாலுணர்வுக்‌ கிளர்ச்சி 
திருப்தி. 

எப : காயமாக்கி; காய 
முண்டாக்கும்‌. 

எப : குய்யம்‌ : பெண்பால்‌ ௧௫ 
வாய்‌, பெண்ணின்‌ புறப்பிறப்‌ 
புறுப்பு. 

யா : பெண்பாற்‌ கருவாய்‌ 


சார்ந்த. 
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எய//216 : பெண்பாற்‌ கருவாய்க்‌ 
குறிய. 

ய156119 உல்செல்லா 
ஒவ்வொரு வெட்டுப்‌ பகுதியின்‌ 
முனையிலும்‌ வளை நகம்‌ 
போன்ற கொக்கிகள்‌ கொண்ட 
பற்றுக்‌ குறடு. 

எபங600ாரடு : குயய அறுவை : 
பெண்ணின்‌ புறப்பிறப்புறுப்பை 
(கருவாய்‌) வெட்டி யெடுத்தல்‌. 
எயா : பெண்பாற்‌ கருவாய்‌ 
வடிவான. 
ஏயிவ145 : அல்குல்‌அழற்சி : வயது 
முதிர்வு, ஒவ்வாமை விளைவு, 
தொற்று ஆகியவற்றால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ அல்குல்‌ அழற்சி. 
எயியர்ம : குய்ய அழற்சி (கருவாய்‌ 
அழற்சி) : பெண்ணின்‌ புறப்‌ 
பிறப்புறுப்பில்‌ (கருவாய்‌) 
ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 

ஏய 8011001851 : குய்யம்‌- 
யோனிக்குழாய்‌ அறுவை : பிறவி 
யில்‌ யோனிக்‌ குழாய்‌ இல்லா 


_திருப்பதைச்‌ சீர்செய்வதற்காகச்‌ 


செய்யப்படும்‌ ஒட்டு அறுவை 
மருத்துவம்‌. 

எயிரவ 0/5 : அல்குல்யோனி 
யழற்சி : தொற்றால்‌ அல்குல்‌ 
மற்றும்‌ யோனியின்‌ அழற்சி. 
பூய வி அலை : இதய 
மேறைவிரிவின்போது இயல்‌ 
பான கழுத்துச்‌ சிரைத்‌ துடிப்பு 
களின்‌ அலை. 


அ த த அ ப பப ப ப பியயய்யயயயவகமயவைவையைவையயயகையாயாயா ம மாம்‌ 





*/9௨10ம்பார ஐ 6 : வார்‌ 
டென்பர்க்‌ நோயியம்‌ : டச்சு 
நாட்டு கண்‌ மருத்துவர்‌ பெயரா 
லமைந்த மரபணுக்‌ கோளாறு. 
அகன்ற மூக்கு, தலைமுடி முன்‌ 
பகுதி வெளுத்திருத்தல்‌, இரண்டு 
கண்‌ புருவங்களும்‌ ஓன்றாக 
வளர்தல்‌, வெளுத்த கண்ணிமை 
மயிர்கள்‌, உள்‌ கண்‌ கோணம்‌ 


வெளித்தள்ளியிருத்தல்‌ 


தோல்நிறம்‌ குறைந்திருத்‌ தல்‌, 


காது கேளாமை அதகியவை 
குறிப்பான தன்மைகளாகும்‌. 


8001௩0 : வாத்துநடை : எலும்பு 
நலிவுநோய்‌, பொய்மிகை 
வளர்ச்சித்‌ தசைவழு, இருபக்க 
இடுப்பு (மூட்டு)விலகல்‌, நிறை 
மாத- கர்ப்பம்‌ அகியவற்றில்‌ 
காணப்படும்‌ வாத்து போன்று 
இடுப்பை உயர்த்தி, ஆடி. 
அசைந்து குறுநடை நடத்தல்‌. 
2761: உலார்பசைவில்லை : தூள்‌ 
வடிவ மருந்தை உள்ளிடம்‌ 
பயன்படும்‌ ஒரு மெல்லிய தாள்‌ 
போன்ற மாவுப்பசை,; ஒரு 
தட்டையான யோனியட்‌ 
செருகு குளிகை. 

*/8௨0167-/2பா600 122௱ார்‌ : 
வேக்னெர்‌-ஜாரெக்‌ மருத்துவம்‌ : 
அஸ்திரிய மன நரம்பு மன 


தோய்‌ மருத்துவரான வேகனர்‌ 
வான்ஜாரெக்‌ விளக்கிய மருத்துவ 
முறையில்‌, (மலேரியா மலைக்‌ 
காய்ச்சல்‌) நோயாளிக்கு தொற்ற 
வைத்து, வாத மனக்குறை 
நோய்க்கு மருத்துவமளித்தல்‌. 

*/80167-142185॥2ா 0010065016 : 
வேக்னர்‌-மெய்ஸ்னெர்‌ நரம்பு 
முனை : ஜெர்மன்‌ உடலியங் 
கியலார்‌ ரூடால்‌ஃப்வேக்னர்‌ 
மற்றும்‌ ஜெர்மன்‌ உடற்கூறிய 
லாளர்‌ ஜார்ஜ்‌ மெய்ஸ்னர்‌ 
பெயராலமைந்த, ஒரு (தனி) 
நரம்பிழையடன்‌, இணைந்த, 
சிறு சிறப்பு அழுத்தவுணர்‌, 

உணர்வு பிரிமுனை. 


//2051க716'5 17201ப௨ : வேக்ஸ்‌ 
டாஃப்‌ முறிவு பிரிட்டிஷ்‌ 
அறுவை மருத்துவர்‌ வில்லியம்‌ 
வேக்ஸ்டாஃப்‌ பெயர்‌ கொண்ட 
கணுக்காலின்‌ . உள்கணு 
வெலும்பு பிரிந்துள்ள எலும்பு 
முறிவு. 

9௦151 : இடுப்பு. 

'42151-10-[/10 ரரி £2(௦ : இடை- 
இடுப்பெலும்பு சுற்றளவு வீதம்‌ : 
ஒரு அளக்கும்‌ நாடாகொண்டு, 
இடை மற்றும்‌ இடுப்பச்‌ 


சுற்றளவை அளப்பது, உடந்‌ 


ப: 1111 0 இப 


கொழுப்பு படிந்துள்ளதை 
அளவிட உதவுகிறது. இந்த 
இடை -இடுப்பு வீதம்‌ ஆண்களில்‌ 
ஒன்றுக்கு மேலும்‌ பெண்களில்‌ 
0.8-க்கு மேலுமிருந்தால்‌ இதயக்‌ 
குருதிக்‌ குறைநோய்‌ ஆபத்து 
அதிக மாயிருக்கும்‌. 

ப்பா 1194 : காத்திருப்போர்‌ 
பட்டியல்‌ : மருத்துவமனையில்‌ 
உரிய பிரிவில்‌ .மருத்துவத்துக்‌ 
காகச்‌ சேர்க்கப்படுவதற்குக்‌ 
காத்திருக்கும்‌ நோயாளிகளின்‌ 
பட்டியல்‌. 

ஸ2101ய1255 : விழிப்புநிலை : 
ஏறு வலை செயலூக்க தொகுதி 
மூலமாக, எழுப்பப்படும்‌ தன்மை. 
10"5 005110 : வால்செர்‌ 
இருக்கைநிலை : ஜெர்மன்‌ 
மகளிர்‌ நோயியலாளர்‌ ஜெர்மன்‌ 
வால்செர்‌ விளக்கிய நிலை 
(படுக்கை) கட்டிலின்‌ முனை 
யில்‌ கால்களைத்‌ தொங்கப்‌ 
போட்டு முதுகைக்‌ கிடத்தி 
உள்ள நிலை. 

/210௨511௦௱5 0156856 : வால்‌ 
டென்ஸ்ட்ராம்‌ நோய்‌ : ஸ்வீடன்‌ 
நாட்டு முடநீக்கியல்‌ அறுவை 
மருத்துவர்ஜோஹன்‌ வால்‌ 
டென்ஸ்ட்ராம்‌ விவரித்த இளம்‌ 
பருவ உருக்குறை எலும்புக்‌ 
குருத்தழற்சி. 

ிவிோக1௦௱ட் ௱௨௦1௦01௦6ப/1ஈ 
௮13 : வால்டென்ஸ்ட்ராம்‌ 


அடம்‌ 
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பெரும்‌ குளோபுலின்‌ (புரத! 
குருதிச்சோகை : நிணஅணுக்‌ 
கள்‌ மற்றும்‌ ஊநீரணுக்களின்‌ 
கலப்பினம்‌ போல்‌ தோன்றும்‌ 
பீட்டா அணுக்களின்‌ கொடும்‌ 
புற்று. இவ்வணுக்கள்‌ சிறப்புத்‌ 
தன்மை 1914 பரபுரதம்‌ சரப்ப 
தால்‌ (குருதியணு) மிகை ஓட்டு 
நோயியமாக வெளிப்படுவதை, 


ஊநீர்ப்‌ பிரிப்பு முறையில்‌ 


மருத்துவம்‌ செய்தல்‌. 
லனா” 5 0180 : வால்டேயர்‌ 
சுரப்பி : ஜெர்மன்‌ உடற்கூறியலார்‌ 
வில்ஹெல்ம்‌ வால்டேயர்‌ 
விவரித்த, &ழ்‌ விழியிமை ஓரத்‌ 
தில்‌ முக்கியமாக உள்ள விழி 
பிமை வியர்வைச்‌ சரப்பிகள்‌. 
ப ிலனா'உ ரர : வால்டேயர்‌ 
வளையம்‌ : தொண்டையைச்‌ 
சுற்றியுள்ள நிணநீர்‌ வளையம்‌. 
ல! : நடை : காலடிகளை மாற்றி 
யெடுத்து வைத்து நகருதல்‌. 
ஒருவர்‌ ஒரு குறிப்பிட்ட முறை 
பில்‌ நகருதல்‌. 

2! : நடையன்‌ : ஒருவர்‌ 
நடப்பதற்கு உதவும்‌ நகரும்‌ 
கருவி. ஒரு நிலையான மெல்‌ 
லெடை உலோகக்‌ குழல்களா 
லான நடைமேடை கைகளால்‌ 
பற்றிக்‌ கொண்டு அடியெடுத்து 
வைக்க அதரவாகப்‌ பயன்படுவது: 
வபா : நடத்தல்‌ : காலடி 
கொண்டு அசையும்‌ செயல்‌. 


“ட 
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குதிகால்‌ நடை : புறநரம்பு நோய்‌ 
நிலையில்‌ குதிகால்‌ கொண்டு 
நடத்தல்‌. நடை வார்ப்பு : ஒரு 
நோயாளி நடமாட உதவும்‌ 
அமைப்பு. 


மூல! : சுவர்‌ : ஒரு உயிரணு, ஒரு 
நாளம்‌ அல்லது குழிவறை 
போன்ற வெளியின்‌ எல்லை 
அமைப்பு. ஒரு குழிவறையின்‌ 
எல்லைகள்‌. 


/ வாம வு : வால்‌ 
லென்பெர்க்‌ நோயியம்‌ : ஒரு 
ஜெர்மன்‌ மருத்துவரான அடால்ஃப்‌ 
வால்லென்பெர்ச்‌ பெயரிலமைந்த 
நோய்த்தொகுதி. மூளைத்தண்‌ 
டின்‌ 8ழ்ப்பகுதிக்கு குருதி வழங்‌ 
கும்‌, பின்‌ கீழ்‌ சிறு மூளைத்‌ 
தமனி அல்லது அதன்‌ கிளை 
களில்‌ ஒன்று அடைபட்டிருப்‌ 
பதன்‌ விளைவாக, ஒரு பக்க 
முகத்தில்‌, வெப்ப, வலிஉணர்வு 
கள்‌ இழப்பும்‌, மறுபக்க உடல்‌ 
மற்றும்‌ உறுப்புகளில்‌ இவ்‌ 
வுணர்வுகளிழப்பு, ஒரு பக்க 
தள்ளாட்டம்‌, விழுங்கல்வலி, 
பேச்சுக்குளறல்‌ மற்றும்‌ விழி 
நடுக்கம்‌ ஏற்படுவது. 

211 வரகா 060ன2110ஈ : வால்ல 
ரின்‌ திசுவழிவு : அங்கில மருத்‌ 
துவர்‌ அகஸ்டஸ்‌ வாலெர்‌ விவ 
ரித்தநிலை. அணு உடலிலிருந்து 
பிரிந்துள்ள நரம்பிழையின்‌ இச 
வழிவு. அதில்‌ நரம்பணுவரிழை, 
மச்சையுறைசர்‌ குலைவு மற்றும்‌ 


முன்பகுதியில்‌ அருகிலுள்ள 
ரேன்வியர்‌ கணுவரை நரம்பு 
அழிந்து, அறுபட்ட பகுதிக்கு 
தூரத்திலுள்ள ஷ்வான்‌ அணுக்‌ 
கள்‌ சரணிக்கப்பட்டுள்ள து. 
மவ!! ஸூ6 : கண்சுவர்‌ : 7. திறந்‌ 
துள்ளபோது குதிக்கும்‌ கண்‌. 2. 
நிறப்படலம்‌ நிறமின்மை. 
3. பளிங்குப்‌ படலத்தின்‌ தடியான 
மழுங்கல்‌ பகுதி. 

4/5 151615 : வால்தார்டின்‌ 
சிறுதீவு : ஸ்விஸ்நாட்டு மகளிர்‌ 
நோயியல்‌ மருத்துவர்‌ விவரித்‌ 
துள்ள நிலை. இதில்‌ சினைப்‌ 
பையின்‌ முளை புற அணு 
அடுக்கின்‌ நுண்சேர்மங்கள்‌, 
அதன்‌ சீரறையில்‌ அல்லது 
அதனருகே காணப்படுதல்‌. 
ப/211'5 8௦16 : வால்தெரின்‌ 
நாளங்கள்‌ : ஜெர்மன்‌ உடற்‌ 
கூடியலாளர்‌ அகஸ்ட்‌ வால்டர்‌ 
பயர்‌ கொண்ட, நாவடிச்‌ 
சுரப்பியை வடிக்கும்‌, சிறு 
நாளங்கள்‌. 
்லாரவகர6யா 1ப6 : விங்கஸ்‌ 
டீன்‌ குழாய்‌ : இரைப்பைக்‌ குடல்‌ 
வழி உறிஞ்சுவதற்காகப்‌ பயன்‌ 
படும்‌ ஊளடுகதிர்‌ ஊடுருவாத 
முனையுள்ள குழாய்‌. 

பி்பாபு உறறா21ப5 : வார்பர்க்‌ 


கருவி : ஜெர்மன்‌ உயிர்வேதியிய 


லாளர்‌ ஓட்டோ வார்பர்க்‌ 


அறிமுகம்‌ செய்த, சிறுதுண்டுத்‌ 
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திசுவில்‌ அக்ஸிஜனேற்பும்‌, கார்‌ 
பன்டையாக்ஸைடு உருவாக்கத்‌ 
தையும்‌ தீர்மானிக்கும்‌ நுண்‌ 
நாள்‌ அழுத்தமானி. 

210 : மருத்துவமனைப்‌ பகுதி : 
ஒரு மருத்துவமனையில்‌ பல 
நோயாளிகளை வைப்பதற்கான 


ஒரு பெரிய கூடம்‌. 


வர௦0'5 0062140 : பார்டிராப்‌ 
அறுவை : பிரிட்டிஷ்‌ அறுவை 
மருத்துவர்‌ ஜேம்ஸ்‌ வார்டிராப்‌ 
பெயரிட்ட அறுவையில்‌ விரி 
தமனிப்பைக்கு சிறிது தூரத்தில்‌ 
தமனியைக்‌ கட்டுதல்‌. 

ஸ்னாரீவாா : வார்‌ஃபாரின்‌ : குருதிக்‌ 
கட்டினைத்‌ தடைசெய்யக்‌ 
கூடிய ஒரு பொருள்‌. இது வாய்‌ 
வழி உட்கொள்ளப்படுகிறது. 
வொரு 5001யர : சோடியம்‌ 
வார்‌ஃபேரின்‌ : விஸ்கான்சின்‌ 
அலம்னி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்‌ 
தின்‌ சுருக்குப்‌ பெயராலமைந்த, 
கெளமரின்‌ கொண்ட குருதி 
யுறை எதிர்ப்பி. 

வா 025 : போர்‌ வாயு : நச்சுத்‌ 
தன்மையான அல்லது உறுத்த 
லான விளைவுகளை உண்டாக்கப்‌ 
பயன்படும்‌ ஒரு வேதியப்‌ 
பொருள்‌. அசிட்டைல்‌ கோலி 
னெஸ்டரேஸை, மீளமுடியாத 
தசை செய்யும்‌ ஆர்கனோ 
பாஸ்‌ஃபேட்டுகள்‌ முக்கிய 
உதாரணங்களாகும்‌. 


வாற வார்/0௦0௫ ர2௦14/515 : 
மிதவெப்ப எதிர்மிய குருதியழிவு: 
மிதவெப்ப சிவப்பணு எதிர்மியம்‌ 
உள்ள தன்‌(ஏம) காப்பு குருதியழி 
சோகை. இந்த எதிர்மியங்கள்‌ 
சிவப்பணுக்‌ களை 37”சி வெப்ப 
நிலையில்‌ சூழ்ந்தழியச்‌ செய்‌ 
கின்றன. இந்த நிலை ஏது 
வில்லாமல்‌ புற்று, நிணப்புற்று 
அல்லது சில மருந்துகளின்‌ 


காரணமாகவோ ஏற்படலாம்‌. 


வமெோ௱டம்‌1௦௦060 : வெப்பக்குருதி 
யமை : மனிதர்கள்‌ மற்ற பாலூட்‌ 
டி யினங்கள்‌, பறவைகளில்‌ 
காணப்படும்‌ ஓரளவு மிகை 
யான நிலையான உடல்‌ வெப்ப 
நிலை கொண்ட. 


வொ 81௦0, : மிதவெப்பத்தாக்‌ 
கம்‌ : சீழ்க்குருதித்தாக்கக்‌ காய்ச்‌ 
சல்‌ நோயாளிகள்‌, தாழ்‌இரத்த 
அழுத்தமுடன்‌, ஆரம்ப நிலை 
களில்‌ மித வெப்பமுட.னிருத்தல்‌. 
வராஜ ஷா : வார்னர்‌ 
நோய்‌ : குமரப்பருவத்தில்‌ இளம்‌ 
வயதினருக்கு உண்டாகும்‌ 
நோய்‌. இதனால்‌ தலைமுடி 
நரைக்கும்‌. குள்ள உருவம்‌ 
உண்டாகும்‌. நசுங்கிய முகம்‌ 
ஏற்படும்‌; முடி உதிரும்‌; நீரிழிவு 
நோய்‌ உண்டாகும்‌; மூட்டுத்‌ 
துடிப்பு ஏற்படும்‌. அடிக்கடி 
கருச்சிதைவு உண்டாகும்‌. 
குழந்தைகள்‌ இறந்து பிறக்கும்‌. 
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மா: பாலுண்ணி (கழலை; மரு: 
உடம்பில்‌ உண்டாகும்‌ புறச்‌ 
சதை வளர்ச்சி; கரணை... 

வாரா 0'5 810 : வார்ட்டென்‌ 
பெர்க்‌ அறிகுறி : பரிசோதிப்‌ 
பவரின்‌ மடங்கிய விரல்களுடன்‌ 
பூட்டிய மடங்கிய விரல்களை 
இழுத்துத்‌ தள்ளும்போது, 


இயல்‌ பாக நோயாளியின்‌ 


பெருவிரல்‌ நீள்கிறது. (மூளை 
யின்‌) கோபுரப்பகுதி பாதிப்பில்‌ 
பெருவிரல்‌ உள்வாங்கி மடங்கு 
கிறது. அமெரிக்க நரம்பியல்‌ 
மருத்துவர்‌ ராபர்ட்வார்ட்டென்‌ 
பெர்க்‌ விவரித்த நிலையிது.. 

/ரொய்ர்ரு “ராவே 0616 : வார்ந்‌ 
தின்‌ பிரின்கெல்டே அணுக்கள்‌ : 
மணல்வாரி அம்மையில்‌, மிகு 
வளர்‌ நிணத்திசுவில்‌ உள்ள, 


வலை உள்‌ அணு அடுக்குப்‌. 


பேரணுக்கள்‌. 

ப/2ார்ரா'5 $்மா௦பா : வார்த்தின்‌ 
கட்டி : புறஅணுஅடுக்கு மற்றும்‌ 
. நிணத்திசுக்களையும்‌ கொண்ட, 
கண்ணச்‌ சுரப்பியின்‌ சுரப்பி 
நிணப்புற்று, கன்னச்‌ சுரப்பி 
யின்‌ கீழ்ப்பகுதியில்‌, மெதுவாக 
வளரும்‌ வலியில்லாத வீக்‌ 
கத்தை உண்டாக்குகிறது. 
ஷா : கழுவல்‌ : உடல்‌ முழுவ 
தும்‌ அல்லது ஒரு பகுதியை சுத்‌ 
தம்‌ செய்தல்‌. கண்‌ அல்லது 
வாய்‌ போன்ற ஒரு பகுதியை 
குளிப்பாட்ட அல்லது குத்தப்‌ 
படுத்தப்‌ பயன்படும்‌ ஒரு கரைசல்‌. 
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85160 160 06115 : கழுவப்பட்ட 
செவ்வணுக்கள்‌ : கிருமி நீக்கிய 
உப்பு நீரால்‌ கழுவுவதன்‌ மூலம்‌” 
பெரும்பாலான வெள்ளணுக்‌ 
கள்‌ நீக்கப்பட்ட... பிறகு சிவப்பு 
இரத்த அணுக்கள்‌ உள்ளேற்று 
வது. |9& குறைவான நோயாளி 
களில்‌ பலன்‌ தருகிறது. ' 


'/5௦௦௱௮'5 ர10615 : வண்‌ 
ணாத்திவிரல்கள்‌ : நீரிழப்பு 
நிலையிலும்‌ வெகுநேரம்‌ குளிர்‌ 
நீரல்‌ முங்கியிருப்பதாலும்‌, 
குளிர்ந்து வெளுத்து சிறிது 
சுருங்கிய தோல்‌. 

வாகாக வா'5 1100 : வண்‌ 
ணாத்திப்படை : சோப்புகள்‌ மற்‌ 
றும்‌ தூய்மைப்பொருள்‌ 
பட்டதால்‌ சலவைத்‌ தொழி 
லாளர்கள்‌ கைகளில்‌ தோல்‌ 
படை. 


கொர 5008 : சலவைக்‌ காரம்‌: 
சோடியம்‌ கார்போனேட்‌. 


ஈ5ற : குளவி : மென்தாள்‌ 
போன்ற நான்கு சிறகு கொண்ட 
பூச்சி. குளவிக்கடி ;: குளவி 
கொட்டியதால்‌ விஷம்‌ தோலில்‌ 
வலியுடன்‌ கூடிய 
காயம்‌ ஏற்படுதல்‌. 

8255616116 : நீர்ததெளிவணு . : 
தைராயிடு பக்கச்‌ சுரப்பி முதன்‌ 
மை அணுக்கள்‌ நீர்தெளிவு 


அணுக்கள்‌ என குறிப்பிடப்‌ 


படுகின்றன. 
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25563 1651 (8568 
16201௦) : மேகக்‌ கிரந்தி நோய்ச்‌ 
சோதனை : ஒருவர்‌ கிரந்தி என்‌ 
னும்‌ மேகப்‌ புண்‌ நோயினால்‌ 
பீடிக்கப்பட்டிருக்கிறாரா 
என்பதைக்‌ கண்டறியப்‌ பயன்‌ 


படுத்தப்படும்‌ ஒருவகை இரத்‌ 


தச்‌ சோதனை. ஒவ்வொருவரின்‌ : 


குருதியிலும்‌ எதிர்ப்புப்‌ பொரு 
ளுக்கு உதவிபுரியக்கூடிய “இணைப்‌ 
பான்‌'”' என்னும்‌ பொருள்‌ 
அடங்கியிருக்கிறது. ஒரு நச்சுப்‌ 
பொருள்‌ அதாவது, அ' என்ற 
வேறொரு பிராணியின்‌ இரத்‌ 
தம்‌ ௮: என்ற பிராணியின்‌ 
இரத்தத்தில்‌ செலுத்தப்படும்‌ 
போது, அந்த நச்சுப்‌ பொருள்‌ 
(ஆ' இரத்தம்‌) தாக்குவதற்கு 
முன்பு இந்த இணைப்பானுடன்‌ 
கலக்க வேண்டும்‌. இணைப்‌ 
பானுடன்‌ நச்சுப்பொருள்‌ கலந்‌ 
திருந்தால்‌ நச்சு 'அ'வின்‌ இரத்‌ 
தத்தில்‌ கலந்துவிட்டது என்று 
பொருள்‌. “அ'வின்‌ குருதியை 
மேகக்‌ கிரந்தி பீடித்திருக்கு 
மானால்‌, 'ஆ' நச்சு கலப்பதற்கு 
முன்பு '௮' இரத்த இணைப்‌ 
பானுடன்‌ இணைந்துவிடும்‌. 
அப்போது, “அ: நச்சு கலப்‌ 
பதற்கு இணைப்பான்‌ எதுவும்‌ 
எஞ்சியிருக்கா து. அதனால்‌, 'ஆ' 
நச்சு, '௮' குருதியின்‌ உயிரணுக்‌ 
கள்‌ சேதமடையாமல்‌ இருக்கும்‌ 
இதனை இச்சோதனை மூலம்‌ 
தெரிந்து கொள்ளலாம்‌. 


்‌ 251620 ஏவா்‌!121100 : 


2516 : கழிவு : அழுகிய பய 
னற்ற பொருள்‌, உடல்‌ தேய்தல்‌, 
உடலிளைத்தல்‌. 

வீணாகும்‌ 
மூச்சூட்டம்‌ : மூச்சுப்‌ பாயின்‌ 
உடலியக்க வெற்று வெளியை 
மூச்சூட்டும்‌ காற்றின்‌ கொள்ளளவு. 
ஈர : மெலியச்செய்தல்‌; 
இளைத்தல்‌ : உடல்கனம்‌, பலம்‌ 
சுருங்குதல்‌. 

21௦1-0011௦ : நீரால்‌ பரவும்‌ : 
மாசடைந்த குடி.நீரால்‌ பரவும்‌. 
னா 0ொர்06 வவ : நீர்‌ 
கொண்டு செல்லும்‌ அமைப்பு : 
மனிதக்கழிவுகள்‌, கழிவுநீர்‌ 
ஆகியவற்றை, குடியிருப்பு, 
வணிக, தொழிற்சாலைப்‌ 
பகுதிகளிலிருந்து தரைடியக்‌ 
குழாய்‌ வலையமைப்பு மூலம்‌, 
இறுதியாக கழிக்குமிடத்திற்கு 
சேர்த்துக்‌ கொண்டு செல்லும்‌ 
கழிவு நீரமைப்பு. 

2127-௦61| : நீர்‌அணு : தெளி 
வான, பெரிய, கிளைக்கோஜன்‌ 
நிறைந்து தைராயிடு பக்கச்‌ 
சுரப்பி முதன்மையணு. 

னா நவள : நீர்ச்‌ சுத்தி : பாதி 
நீரால்‌ நிறைந்த வெற்றிடம்‌ 
கொண்ட காற்றுப்புகாமல்‌ 
மூடப்பட்ட குழாய்‌. குழாயை 
வேகமாக கவிழ்க்கும்போது, நீர்‌ 
உடனடியாகக்‌ கொட்டி, 
கொள்கலத்தின்‌ முனையில்‌ 


லட தண வைனை ணை ணைன 
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உணரும்படி. யான தாக்கத்தைக்‌ 
தருகிறது. 

924௦ -மி ரா : ஆம்பல்‌ மலர்க்‌ 
குறி : காற்றும்‌ நீரும்‌ நிறைந்து 
ஒரு மிதக்கும்‌ படலத்தையும்‌ 
கொண்ட குழிவறை போன்ற 
தோற்றத்தை எக்ஸ்ரே படத்தில்‌ 
காட்டும்‌ (நோய்‌ நீர்கொண்ட,) 


ஹைடாட்டிட்‌ நீர்க்கட்டி, உடைப்பு. 


21015 : நீரங்கள்‌ வளர்‌ 
கருவைச்‌ சூழ்ந்துள்ள பனிக்‌ 
குடநீர்‌. 

2165 ரன : வாட்டர்‌ பார்வை: 
நாசிப்பக்க, எலும்புக்‌ காற்றறை 
சளின்‌ எக்ஸ்ரே பட, பின்‌ 
மண்டை தாடைச்காட்‌ ௫. 


4216751160 165105 : நதி மூல 
நோயிடங்கள்‌ : மூளையின்‌ 
குருதிக்குறைக்‌ கோளாறுகளில்‌ 
தமனிகள்‌ அமைந்துள்ள இடங் 
களுக்கிடையேயுள்ள நோயிடங்கள்‌. 
82161 501பட16 : நீரில்‌ கரையும்‌ : 
நீரில்‌ கரைக்கப்படக்கூடய தன்மை 
கொண்ட. 


2/5 ௦006721101 : வாட்கின்‌ 
அறுவை மருத்துவம்‌ : அமெ 
ரிக்க மகளிர்‌ நோய்‌ மருத்துவர்‌ 
தாமஸ்வாட்கின்ஸ்‌ பெயரால 
மைந்த அறுவை சிகிச்சையில்‌ 
பிதுக்கத்‌ தொடங்கும்‌ கருப்‌ 
பையை சரி செய்யய கருப்பை 
யிலிருந்து சிறுநீர்ப்பையைப்‌ 
பிரித்தெடுத்தல்‌. 


'/2161501'6 0௦00878110 : வாட்‌ 
டர்ஸன்ஸ்‌ அறுவை : வலது 
நுரையீரல்‌ தமனி பெருந்தமனி 
யுடன்‌ பின்னிப்‌ பிணைந்து விடு 
வதைக்‌ தளர்த்துவதற்குச்‌ செய்‌ 
யப்படும்‌ அறுவை மருத்துவம்‌. 
ப்போ ரன்‌ : அலைநீளம்‌ : முதல்‌ 
அலையின்‌ உச்சிக்கும்‌ தொடர்ந்து 
வரும்‌ அலையின்‌ அதே நிலைப்‌ 
பகுதிக்கும்‌ இடையில்‌ உள்ள 
தூரம்‌. 

8௦: மெழுகு : பெட்ரோலியம்‌ 
அல்லது தாவரங்களிலிருந்து 
பெறப்பட்டது அல்லது பல்‌ 
வேறு கொமுப்பு அமிலங்களின்‌ 
எஸ்டர்‌ பூச்சிகளால்‌ ஓரு 
நெகிழ்மப்பொருள்‌ வடிவில்‌ 
பதியப்பட்டது. குறும்பி மற்றும்‌ 
கொழுப்புச்‌ சுரப்பி களின்‌ 
சரப்புகளாலான கலவை, 
செவிக்கால்வாயின்‌ குருத்தெலும்புப்‌ 
பகுதியில்‌ உள்ளது. அது ஓரு 
இறுக்கமான வளையத்தை 
உருவாக்கி, செவிட்டுத்தன்மை, 


. காதிரைச்சல்‌, காதுவலி மற்றும்‌ 


காதுக்குறும்பையை உண்டாக்கு 
கிறது. 

4/80 : இரத்த வெள்ளையணு : 
இரத்தத்திலுள்ள வெள்ளை 
உயிரணுக்கள்‌. 

/6ப 255 வலுக்குறை 
வலிமை குறைந்தது போன்ற 
உள்ள உணர்வு, 
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௨2! : காஞ்சொறி புடைப்பு; நீர்க்‌ 
கொப்புளம்‌ : காஞ்சொறித்‌ தடிப்‌ 
பில்‌ ஏற்படும்‌ புடைப்பு வீக்கம்‌. 
௦௩ : தொடராமல்‌ நிறுத்து : 
முனைப்பால்‌ கொடுப்பதை 
நிறுத்திவிட்டு ஒரு குழந்தைக்கு 
மற்ற உணவுகளை மாற்றாகக்‌ 
கொடுத்தல்‌. மூச்சூட்ட ஆதர 
வை தொடராமல்‌ கொஞ்சம்‌ 
கொஞ்சமாக நிறுத்துதல்‌. 
எலாபார : தொடராமல்‌ நிறுத்தல்‌: 
ர்‌ குழந்தைக்கு முலைப்பால்‌ 
கொடுப்பதை நிறுத்தி மாற்‌ 
றுணவு கொடுத்தல்‌. 2. விசைப்‌ 
பொறி அதரவை கொஞ்சம்‌ 
கொஞ்சமாக வெளியிலெடுக்‌ 
கும்‌ செயல்முறை. 

வலா! : பால்மறப்புப்பிள்ளை : 
அண்மையில்‌ பால்குடி நிறுத்‌ 
தப்பட்ட பிள்ளை. 

62520 : தொண்டை; மூச்சுக்‌ 
குழல்‌. 

ளவ 001107 : நெசவாளர்‌ 
புட்டம்‌ : புடை-புட்ட உயவுப்‌ 
பை அழற்சியால்‌ இருக்கை 
யெலும்புக்‌ கழலைகளின்‌ மேல்‌ 
வலியும்‌, தொடுவலியுமிருப்பது, 
உட்காரும்போதும்‌ படுக்கும்‌ 
போதும்‌ அதிகமாகிறது தையற்‌ 
காரர்புட்டம்‌. 

எல்‌ : கிடைச்சவ்வு : ஒரு வெளி 
குறுக்காகப்‌ பரவியுள்ள சவ்வு 
அல்லது திச. 


௦060 : இடைத்திசு கொண்ட : 
அடுத்துள்ள அமைப்புகளை 
இணைக்கும்‌ சவ்வு அல்லது 
திசு கொண்ட. 
௦06-518 0/562568 
வீபர்‌-கிறிஸ்டியன்‌ நோய்‌ 
ஆங்கில மருத்துவர்‌ ஃப்ரெ 
டரிக்‌ வீபர்‌ மற்றும்‌ அமெரிக்க 
மருத்துவர்‌ ஹென்றி கிறிஸ்‌ 
டியன்‌ பெயர்கள்‌ கொண்ட 
நோயில்‌ பரவலான கொழுப்பு 
வளர்ச்சி மாற்றத்தில்‌ காணப்‌ 
படும்‌, தோலடித்திசுவில்‌ நடுக்‌ 
குழியமைந்த திரும்பவரும்‌ 
காய்ச்சலும்‌ சழ்கொள்ள கணுக் 
களும்‌ உள்ளன. 

ப/ஸ்எ'5 0152856 : வீபர்‌ நோய்‌ : 
ஆங்கில மருத்துவர்‌ ஃப்ரெட 
நிக்வீபர்‌ விவரித்த ஓரிடமேல்‌ 
தோலழிவுப்‌ பெருங்கொப்புளம்‌. 
௨5 018௭௦5 : வீபர்சுரப்பிகள்‌: 
ஜெர்மன்‌ உடற்கூறியலாளர்‌ 


மாரிட்ச்‌ வீபர்‌ விவரித்த, 
நாக்கின்‌ வெளி ஓரங்களிலுள்ள 
சீதச்சுரப்பிகள்‌. 


பீ்கா'5 ஹோரா 6 வீபர்‌ 
நோயியம்‌ : ஆங்கில மருத்துவர்‌ 
ஹெர்மன்‌ வீபரின்‌ பெயர்‌ 
கொண்ட இணை நோய்‌. ஒரு 
பக்க கண்‌ தசை செயலிழப்பும்‌ 
மறு பக்க முகம்‌, கை, கால்‌ 
ஆகியவற்றின்‌ செயலிழப்புக்குக்‌ 
காரணம்‌ மூளைத்தண்டில்‌ 
கோபுரத்‌ தட... பாதிப்பாகும்‌. 
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4/60615 1651 : செவிட்டுச்‌ சோத 
னைக்‌ கருவி : செவிட்டுத்‌ தன்‌ 
மையைக்‌ கண்டறியப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ ஒரு தொனி 
உண்டாக்கும்‌, கவைக்கோல்‌, 
சோதனை. 

வடி 66 : கண்பூ; கண்படல நோய்‌. 


ல்‌ 1001 : தோலடி; காலடி 

தோல்‌ இழைம இணைப்புடன்‌ 
கூடிய விரல்களுடன்‌ சேர்ந்த 
லம்‌ 


./20516815 00௨2(1௦ஈ : 
டர்‌ அறுவை”: அமெரிக்க மகளிர்‌ 
நோய்‌ மருத்துவர்‌ பெயரிட்ட 
அறுவை (முறை)யில்‌, பின்‌ 
தள்ளிய கருப்பையை நிலை 
நிறுத்த, உருள்பிணையங்களை, 
அகல்பிணையத்தை ' துளைத்து 
உட்‌ செலுத்தல்‌. 


46௦1151627 80ய1% 1*6111061௩௦6 
50816 : வெக்ஸ்லெர்‌ ஆளர்‌ 
அறிவுத்திறனளவை : அறிவுத்‌ 
திறனென்பது, ஒருவரின்‌ பயனு 
டன்‌ செயல்படுவதற்கு பகுத்தறி 
வுடன்‌ இந்திக்க, சூழலுடன்‌ 
பயனுள்ள முறையில்‌ செயல்‌ 
படும்‌ முழு ஆற்றல்‌ என்னும்‌ 
அமெரிக்க மனவியலாளர்‌ அல்‌ 
ப்ரெட்‌ வெக்ஸ்லரின்‌ சொல்‌ 
விளக்கம்‌ பெரியவர்களின்‌ 
அறிவுத்திறனளவுக்கான அடிப்‌ 
படையாக பரவலாக பயன்‌ 


படுகிறது. 


வெப்ஸ்‌ 


6006 (12010௦ : ஆப்பு எலும்பு 
முறிவு : முன்‌ பகுதி அமுக்கப்‌ 
பட்ட, முள்ளெலும்பு முறிவு. 
/6006 றா255பா£ : இடை ஆப்பு 
அழுத்தம்‌ : நுரையீரல்‌ தமனி 
யின்‌ ஒரு கிளைக்குள்‌ ஒரு 
இதய வடிகுழலை செலுத்தி 
நுரையீரல்‌ தமனியின்‌ உள்பகுதி 
அழுத்தத்தை அளப்பது, இடது 
இதய மேலறை அழுத்தத்துக்கு 
ஈடாகும்‌. 

46006 16560110 : பகுதி அறுத்‌ 
தெடுத்தல்‌ : ஒரு உறுப்பின்‌ ஒரு 


பகுதியை அறுவை செய்து. 


வெட்டி யெடுத்தல்‌. 


_ 14/660'5 7௦௱ப12 : வீச்விதிமுறை: 


2-12 வயதுள்ள குழந்தையின்‌ 
உயரத்திலிருந்து பெரியவரின்‌ 
உயரத்தை அனுமானிக்கும்‌ 


விதிமுறை. 


4/661'5 080111 ப5 : வீக்நீள்நுண்ணு 
யிர்‌ : அமெரிக்க கண்மருத்துவர்‌ 
லான்வீக்ஸ்‌. 

வரர்‌ : எடை : 1. ஒரு பொரு 
ளின்மீது செயல்படும்‌ ஈர்ப்பு 
சக்தி, வழக்கமாக பூமியடையது. 
2. கனத்தன்மை எடைகளின்‌ 
அட்டவணையைப்‌ பார்க்கவும்‌. 


வயப்‌ : எடையில்லா 
தன்மை : விண்வெளிவீரர்கள்‌ 
ஈர்ப்பு சக்தி முழுவதுமாக இல்‌ . 
லாத இடங்களில்‌ காணப்படு 
வது போல, ஈர்ப்பு ஆற்றல்‌ 
சசெ!பல்பா ஈத நிலை. 
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//வ்ரவர்‌'5 9421 : வெய்கெர்ட்‌ 
சாயம்‌ : ஜெர்மன்‌ நோய்க்கூறிய 
லாளர்‌ கார்ல்‌ வெய்கெர்ட்‌ வடி 
வமைத்த, நுண்ணுயிர்கள்‌ 
மற்றும்‌ ஃபைப்ரின்‌ கிராம்‌ 
சாயமேற்கும்‌ முறை. 

//௦1(- 6122011௦01 : வெய்ல்‌- 
பெலிக்ஸ்‌ எதிர்வினை 
ஆஸ்திரிய நுண்ணுயிரியலாளர்‌ 
எட்மன்ட்‌ வெய்ல்‌ மற்றும்‌ 
ஜெர்மன்‌ நுண்ணுயிரியலாளர்‌ 
ஆர்தர்‌ ஃபெலிக்ஸ்‌ நோயை கண்டு 
பிடிக்கும்‌ ஊநீரியல்‌ சோதனை. 
/வி'5 0156256 : வெயீல்‌ நோய்‌: 
ஜெர்மன்‌ மருத்துவர்‌ அடால்‌ 
ஃப்வெயீல்‌ பெயர்‌ கொண்ட 
லெப்டோஸ்பைரா இன்டெர்‌ 
ராகன்ஸின்‌ பல்வேறு ஊநீர்‌ 
வகைகளில்‌ ஏதாவதொன்றால்‌ 
உண்டாகும்‌ கல்லீரல்‌ அணுக்‌ 
கள்‌ பாதிப்புடன்கூடிய லெப்‌ 
டோஸ்பைரா நோய்‌. 


6/|5- 6110 465௫ : வைல்‌ ஃபெ 
லிக்ஸ்‌ சோதனை : நச்சுக்‌ காய்ச்‌ 
சல்களைக்‌ கண்டறியப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படும்‌ குருதியணு ஒட்டுத்‌ 
திரட்சி வினை சோதனை. 
ில்ாட்சா0'5 (664 : வெய்ன்பெர்க்‌ 
சோதனை : ஃபிரெஞ்சு நோய்க்‌ 
கூறியலாளர்‌ மைக்கேல்‌ வெய்ன்‌ 
பெயர்‌ கொண்ட ஹைடேட்‌ 
டின்‌ நோயறிய செய்யப்படும்‌ 
நிரப்புப்‌ பொருள்‌ நிறுத்தும்‌ 
சோதனை. 


பில்வ வும்௦ா6 : வெய்ன்‌ 
கார்ட்டன்‌ நோயியம்‌ : ஜெர்மன்‌ 
மருத்துவர்‌ வெய்ன்‌ கார்ட்டன்‌, 
இந்தியாவில்‌ மதனபள்ளியில்‌ 
இருந்தபோது விவரித்த, நாட்‌ 
பட்ட இருமல்‌, இரவுநேர பிரி 
மூச்சுக்குழாய்‌ சுருக்கம்‌ மற்றும்‌ 
நுரையீரல்‌ பாதிப்பு கொண்ட 
வெப்ப நாட்டு நுரையீரல்‌ சார்‌ 
இயோசின்‌ ஏற்பணு மிகைப்பு. 
௨5 ௦0681௦ வெய்ர்‌ 
அறுவை : அமெரிக்க அறுவை 
மருத்துவர்‌ ராபர்ட்‌ வெயர்‌ 
பெயர்‌ கொண்ட குடல்வால்‌ 
திறப்பு அறுவை. 
பிலா : வெய்ஸ்மான்னி 
சம்‌ : பிறப்பிற்குப்‌ பின்‌ பெறப்‌ 
பட்ட குணநலன்கள்‌, பரம்பரை 
யால்‌ வந்ததல்ல என்று கூறும்‌ 
ஜெர்மன்‌: உயிரியலாளரா்‌ 
ஆகஸ்ட்‌ வெய்ஸ்மான்‌ கண்டு 
பிடித்த கொள்கை. 

/2155 1264 : வெய்ஸ்‌ சோதனை: 
அமெரிக்க மருத்துவர்‌ மாரிஸ்‌ 
வெய்ஸ்‌ பெயர்‌ கொண்ட, 
சிறுநீரில்‌ யூரோகுரோமோஜன்‌ 
இருப்பதைக்‌ காணும்‌ சோதனை. 
வ6!['5 ஷுர௦ற6 : “வெல்‌” என்ப 
வரால்‌ விவரிக்கப்பட்டது. தோலில்‌ 
ஒவ்வாமை காரணமாகத்‌ திட்டுத்‌ 
திட்டாகத்‌ தென்படும்‌ படை. 
கழிவு நீரில்‌ வேலை பார்ப்பவர்‌ 
களுக்கு உண்டாகும்‌ காய்ச்ச 
லுடன்‌ கூடிய காமாலை நோய்‌. 
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/611101'5 0156856 : வெர்ல்‌ 
ஹாஃப்‌ நோய்‌ : ஜெர்மன்‌ மருத்‌ 
துவர்‌ பால்‌ வெர்ல்ஹாஃப்‌ 
பெயர்‌ கொண்ட ஏதிலா குருதி 
உறைவணுக்‌ குறைநோய்‌. 
வாள 90௦6 : வெர்மொ்‌ 
நோயியம்‌ : அமெரிக்க மருத்‌ 
துவர்‌ பால்‌ வெர்மெர்‌ முதலில்‌ 
விவரித்த, பல நாளமில்‌ சுரப்புப்‌ 
புது வளர்ச்சி, 


/னாா/016'5 816௨ : வெர்னிக்கே 
பரப்பு : மூளையின்‌ பெருமூளை 
இடது அரைக்கோள மேல்‌ 
பொட்டு மடல்‌ மற்றும்‌ அடுத்‌ 
துள்ள பக்கமடலில்‌ ஒரிடப்‌ 
பரப்பு. 

4/௦11/016'6 ௨௦60210081 : 
வெர்னிக்கே மூளைநோய்‌ : தைய 
மின்‌ குறைவால்‌ மூனை பாதிப்‌ 
பால்‌ திடீரென்று ஒரு மது 
அடிமை நோயாளி மனக்‌ குழப்‌ 
பத்துடன்‌ கண்‌ இயக்க பாதிப்‌ 
புடன்‌ தோன்றுவது. 
னாவ 5 [5427601௦00 
வெர்த்தைம்‌ கருப்பை அறுவை : 
கருப்பை வாயில்‌ ஏற்படும்‌ 
புறிறினை அகற்றுவதற்காகச்‌ 
செய்யப்படும்‌ ஒரு விரிவான 
அறுவை மருத்துவம்‌. இதன்‌ 
மூலம்‌, கருப்பை வாய்‌, மேல்‌ 
யோனிக்‌ குழாய்கள்‌, கருவ 
கங்கள்‌, கழ்‌ நிணநீர்ச்சுரப்பிகள்‌ 
ஆகியவை அகற்றப்படுகின்றன. 


நோய்க்கு, 


ர்வ '$ 00௨௭4௦ : வெர்த்‌ 
தீம்‌ அறுவை : அஸ்திரிய மகளிர்‌ 
நோய்‌ மருத்துவர்‌ எர்னெஸ்ட்‌ 
வெர்த்தீம்‌ பெயராலமைந்து, 
கருப்பைக்‌ கழுத்துப்‌ புற்று 
முழு கருப்பை 
நீக்கம்‌. 

சி வறு -503ப13 00ன241/07 : 
வெர்த்தீம்‌-ஸ்சாட்டா அறுவை : 
ஆஸ்திரிய மருத்துவர்கள்‌, 
எர்னெஸ்ட்‌ வெர்த்தீம்‌ மற்றும்‌ 
ஃப்ரெட்ரிக்‌ ஸ்சாட்டா பெய 
ரால்‌ பிதுக்கத்துக்கான அறுவை 
யில்‌, சிறுநீர்ப்பைக்கும்‌ யோனிக்‌ 
கால்‌ வாய்க்கும்‌ இடையே 
கருப்பையை இடதநிறுத்தல்‌. 
ர/651ாறா21'5 81 : வெஸ்‌ 
டெர்மார்க்‌ குறி : மார்பு எக்ஸ்ரே 
படத்தில்‌, நாளக்‌ குருதிக்குறை, 
சேய்மக்‌ குருதியுறை அடைப்பு. 
4/6512௱ 010119 : மேற்கத்திய 
செய்முறை : கூழ்ம நிலையி 
லிருந்து நைட்ரோ செல்லு 
லோசுக்கு மாற்றுவதன்‌ மூலம்‌, 
புரதவிளைவியத்தை ஆய்வு 
செய்யும்‌ செய்முறை. 

4/651 14116 ரீனா : மேற்கு நைல்‌ 
காய்ச்சல்‌ : எகிப்திலும்‌, அஃப்ரிக்‌ 
காவிலும்‌ காணப்படும்‌ ஆர்போ 
வைரஸ்‌ தொற்று. அதில்‌ 
காய்ச்சலும்‌, தோல்கட்டி, 
மூளை தொற்றும்‌ இருக்கும்‌. 
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/2502ல1'5 510 : வெஸ்ட்‌ஃபால்‌ 
குறி : ஜெர்மன்‌ நரம்பியல்‌ மருத்‌ 
துவர்கார்ல்வெஸ்ட்‌ஃபால்‌ 
பெயரில்‌ கொண்ட குறி. தண்டு 
வட முதுகுப்‌ பகுதி பாதிப்பில்‌, 
முழங்கால்‌ உதறல்‌ (சோதனை 
யில்‌ உதறல்‌) இருக்கா து. 

எல்‌ ஈபா56௨ : முலைத்தாய்‌; 
பாலூட்டும்‌ செவிலித்தாய்‌. 
ரகா பப௦்‌ : வார்ட்டன்‌ 
நாளம்‌ : கீழ்த்தாடையடி. உமிழ்‌ 
நீர்‌ சுரப்பி நாளம்‌ நாபின்‌ இழு 
மடி.க்குப்‌ பக்கத்தில்‌ திறக்கிறது. 
இந்த நாளம்‌ பிரிட்டிஷ்‌ உடற்‌ 
கூறியலாளர்‌ தாமஸ்‌ வார்ட்டன்‌ 
பெயர்‌ கொண்டது. 


021௦15 வடு : வார்ட்டன்‌ பாகு; 
தொப்புள்‌ கூழ்‌ : தொப்புள்‌ 
கொடித்‌ தஇசுவில்‌ ஒரு சிறப்பு 
வடிவ வளர்கரு இணைத்திசு 
உள்ளது. இதில்‌ சிறுவிண்மீன்‌ 
வடிவ அணுக்கள்‌ உள்ளன. 
அவற்றின்‌ நீண்ட புடைப்புகள்‌ 
ஒன்றுடனொன்று ஒட்டி 
யிணைவதோடு அவற்றின்‌ 
வலைக்‌ கண்களை ஒரு ஊன்‌ 
பசைப்பொருள்‌ நிறைந்துள்ள து. 
ஸா்22] : செந்தடிப்பு : ஒரு மெது 
வான, சிறிது மேடான, பக்கத்‌ 
தோலைவிட சிவந்து, வெளுத்து 
அரிப்புடன்கூடிய தோலில்‌ 
காணப்படும்‌ அரிப்புத்‌ தோல்‌ 
நோய்‌. 
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பயப்‌ 


1662௦ : ஊசுமூச்சு : பொது 
வான மூச்சுப்‌ பாதை அடைப்பு 
நோயாளிகளில்‌ கேட்கும்‌ 
தொடர்ந்து அதிக தொனியுடன்‌ 
கூடிய, விசில்‌ போன்ற ஒலி. 


611 : பரு : முகத்தில்‌ ஏற்படும்‌ 


முகப்பரு. 
மாவு : உறைபால்‌ தெளிவு 
பாலிலிருந்து தயிரையும்‌ 


பாலேட்டையும்‌ பிரித்த பிறகு 
மீதமிருக்கும்‌ நீர்த்த(திரவம்‌) 
பாய்மம்‌. 

பரர்பிறுறோ்ொ்ஒ உர : விச்மான்‌ 
ஆஸ்த்மா : ஜெர்மன்‌ மருத்துவர்‌ 
ஜோஹன்‌ விச்மான்‌ பெயர்‌ 
கொண்ட குரல்வளை மூச்சுத்‌ 
திணறலோசை. 


வார்ற351 ார்யர : சவுக்கடிக்‌ 
காயம்‌: உடல்‌ மிக வேகமாக 
அல்லது விரைவாக வேகம்‌ 
தணியும்‌ போது சாட்டையின்‌ 
கைப்பிடி போல்‌ இ&ழ்மூன்று 
கழுத்து முன்னெலும்புகளும்‌ 
அதன்‌ சவுக்குப்பகுதி போல்‌ 
மேல்‌ நான்கு கழுத்து முள்‌ 
ளெலும்புகளும்‌ செயல்படுவதால்‌, 
முதுகெலும்புத்‌ தண்டின்‌ 
நான்காவது ஐந்தா வது கழுத்து 
முள்ளெலும்புகள்‌ சந்திக்கு 
மிடத்தில்‌ ஏற்படும்‌ காயம்‌. இது 
மாதிரி காயங்கள்‌ கால்பந்து 
விளையாடுபவர்களிலும்‌ 


அட்டோவின்பின்‌ பகுதி 
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மோதல்களிலும்‌ பொதுவாக 


காணப்படுகின்றன. 


ப/ர்0!6'5 0186856 : விப்பிள்‌ 
நோய்‌ : அமெரிக்க நோய்க்‌ கூறி 
யலாளர்‌ ஜார்ஜ்விப்பிள்‌ பெயா்‌ 
கொண்டு குடல்கொழுப்பு 
நலிவு நோய்‌, உள்‌ உறிஞ்சல்‌ 
கோளறு, எடைகுறைவு, நிணக்‌ 
கணு வீக்கம்‌, மூட்டு வலியாக 
வெளிப்படுகிற து. 


100165 ௦0௭2410 : லிப்பிள்‌ 
அறுவை : அமெரிக்க அறுவை 
மருத்துவர்‌ . ஆலென்‌ விப்பிள்‌ 
கண்டுபிடித்த, கணைய முன்‌ 
சிறுகுடல்‌ முழு அறுவை நீக்க 
முறை. 

ரி/ரர0ற16'5 (780 : விப்பிள்மும்மை: 
கணையத்தின்‌ இன்சுலின்‌ 
சுரக்கும்‌ சிறுதீவணுக்கட்டி,, 
திடீர்‌ தாகம்‌ இரத்த சர்க்கரை 
மைய நரம்பு மண்டல அல்லது 
நாளவியக்க அறிகுறிகளோடு 
தோன்றுகிறது. சர்க்கரைஉள்‌ 
எடுத்தவுடன்‌ அறிகுறிகள்‌ மறை 
கின்றன. 

சர்ர்றகளற : சாட்டைப்புழு : ஈரம்‌ 
அதிகமுள்ள வெப்ப மண்டலப்‌ 
பகுதிகளில்‌ மனிதரைப்‌ பீடிக்‌ 
கும்‌ உருண்டைப்‌. புழு. இதன்‌ 
முட்டைகள்‌ மலத்துடன்‌ 
வெளியேறும்‌. இது 1000-க்கு 
மேல்‌ பீடித்தால்‌ இரத்தபேதி, 
குருதிச்‌ சோகை, பெருங்குடல்‌ 
இறக்கம்‌ ஏற்படும்‌. 


'சர்160ள : தாழ்குரல்பேச்சு : குரல்‌ 
நாண்களை பயன்படுத்தாத 
பேச்சு.. அதிர்வின்றி குரல்‌ 
நாண்கள்‌ விறைப்பாயிருந்தா 
லும்‌, பற்கள்‌, நாக்கு, உதடுகள்‌ 
அண்ணம்‌ ஆகியவை வெளியிடும்‌ 
மூச்சின்‌ மெல்லிய ஒலியை, 
இயல்பான  பேச்சுபோல்‌ 
மாற்றுகின்றன. . 

விர 06605 கா்‌ : நச்சு 
நீக்கு மருந்து : காயங்களுக்கு 
நச்சு நீக்கு மருந்தாகவும்‌, காப்பு 
மருந்தாகவும்‌ பயன்படுத்தப்‌ 


படும்‌ அவயோடேோஃபார்ம்‌, 
- பென்கோயின்‌ 


அகியவை 


ஈதரில்‌ கலந்த கரைசல்‌. 


பர்ர்(ரிய/ம : வெண்‌ திரவங்கள்‌ : 
நீரில்‌ கரைந்துள்ள &ல்‌ அமிலங்‌ 
கள்‌, ஃபினால்கள்‌ அகியவற்றின்‌ 
பசைக்குழம்பு. கிருமி நீக்க 
மருந்தாகப்‌ பயன்படுத்தப்படு 
கின்றன. 

எர்ரர6 (60 : கால்லீக்க நோய்‌ : 
பெண்களுக்குக்‌ குழந்தை பிறந்த 
பிறகு ஏற்படும்‌ குருதி நாள 
வீக்க நோய்‌. 

வார்‌ : வெள்ளை : பெண்ணின்‌ 
கருப்பை வாய்க்‌ குழாயிலிருந்து 
பசை போன்ற வெள்ளைப்‌ 
போக்கு (வெண்கசிவு) ஏற்படும்‌. 
4/0166'5 ௦06க(/௦௩ : ஒயிட்‌ 


அறுவை முறை : அமெரிக்க 
அறுவை மருத்துவர்‌ வில்லியம்‌ 
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ஒயிட்‌ பெயர்‌ கொண்ட முறை 
யில்‌ புராஸ்டேட்‌ முன்னிலைச்‌ 
சுரப்பி மிகை வளர்ச்சிக்கு, 
விரைகளை அறுத்து நீக்குதல்‌. 
பிர வ0'5 ௦02214௦ : ஒயிட்‌ 
ஹெட்‌ அறுவை முறை (இங்கி 
லீஷ்‌) : அறுவை மருத்துவர்‌ 
வால்டர்‌ ஓயிட்ஹெட்‌ பெயர்‌ 
கொண்ட மூலநோய்‌ அறுவை 
நீக்கம்‌. 

வரர விம்‌'5 ௦ம்‌ : ஒயிட்‌ 
ஃபில்டுகளிம்பு : பிரிட்டிஷ்‌ 
“தோல்‌ நோய்‌ மருத்துவர்‌ 
ஆர்தர்‌ ஒயிட்‌ஃபில்டு பெயர்‌ 
கொண்‌, சதசாலிசிலிக்‌ அமிலம்‌, 
சேத பென்சாயிக்‌ அமிலம்‌ 
பெட்‌ ரோலியத்தில்‌ சேர்த்த 
களிம்பு. 

சிர்ங்ை : நகச்சுற்று கை 
அல்லது கால்‌ விரலின்‌ இறுதி 
விரலெலும்பின்‌ அழ்திசுக்களின்‌ 
அழற்சி வழக்கமாக சீழ்பிடித்து 
முடிகிறது. 

வாங்கா ௦02/0 : விட்மன்‌ 
அறுவை முறை : அமெரிக்க 
முட நீக்கியல்‌ அறுவை மருத்து 
வர்‌ ராயல்‌ விட்மன்‌ பெயா்‌ 
கொண்ட, இடுப்பு மூட்டின்‌, 
மூட்டுச்‌ சீரறுவை. 

ஸர/12'5 (சா ற2516 : வெண்கீல்ப்‌ 
பசை : 6% கரி எண்ணெய்‌ (8ல்‌) 
சேர்ந்த துத்தநாகப்‌ பசை. 
குழந்தைகளின்‌ படை. நோய்க்குப்‌ 
ப்யன்படுகிறது. 


ம்‌ : கருப்பை; சூற்பை; 
கருவகம்‌. 

9௭0006 1101௩ : புறவூதா ஒளி : 
படர்தாமரை நோயைக்‌ கண்‌ 
டறியப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ தனி 
வகைப்‌ புறவூதா ஓளி. 

4/0 : ௨.சி.நி. : ஜெனிவாவைத்‌ 
தலைமையிடமாக கொண்ட 
உலக சுகாதார நிறுவனம்‌. 


ா௦1௦ 01௦௦0 : முழுஇரத்தம்‌ 
உறை வெதிர்ப்பி கொண்ட 
வேறுவகையில்‌ மாற்றமில்லாத 
இரத்தம்‌ உள்ளேற்றப்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுவது. 

கா௦1௦ 0௦0 ௦௦பார்‌ன : முழு உடல்‌ 
கணிப்பி : முழுஉடலிலும்‌ உள்ள 
கதிரியக்கத்தை கண்டுபிடிக்கும்‌ 
கருவி. 

வா௦1௨ 6௦௧௮ 1ஈர்ர210ஈ : முழுக்‌ 
குடல்‌ நீர்க்கழுவல்‌ : குடல்‌ 
பகுதிக்குள்‌, சமனிலை மின்‌ 
அயனிகள்‌ கொண்ட கரைசல்‌ 
களை உட்செலுத்தி விசை 
யோடு பாய்ச்சுதல்‌. நஞ்சிடப்‌ 
பட்ட நோயாளிகளில்‌ நச்சுப்‌ 
பொருட்கள்‌ உடலுக்குள்‌ 
உறிஞ்சப்படுவதற்குள்‌ வெளி 
யேற்ற பாலிஎத்திலின்‌ உப்புகள்‌ 
கொண்ட கலவையை பெரு 
மளவில்‌ உட்செலுத்தல்‌. 
௭௦௦௦ ஷு : மதமதப்பு 
நோய்‌ : அசைவிலாச்‌ சோர்வு 
நோய்‌. உடல்சோர்வு, இடது 
வெளிப்பகுதி இடறுதல்‌ 


ன ப பதத பபபபபபபடங 
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போன்ற உணர்வ, தலை .கிண்‌ 
ென்று இருத்தல்‌ ஆகிய 
வற்றுடன்‌ கூடிய எதிலும்‌ ஈடு 
பாடற்ற மனச்சோர்வு நிலை. 
௦௦ : கக்கல்‌ ஒளி : கக்குவான்‌ 
இருமலில்‌ ஓசையுடன்‌ கூடிய 
கட்டுப்படுத்த முடியா உள்‌ 
வாங்கும்‌ மூச்சு. 

௦௦019 0000 : கக்குவான்‌ 
இருமல்‌ :' மூச்சுப்பாதை சளி 
கோர்ப்பு மற்றும்‌ வந்துவந்து 
போகும்‌, வலுவான உள்‌ மூச்‌ 
சில்‌ முடியும்‌ இருமல்‌ அகியவை 
கொண்ட, போர்டெட்‌ டெல்லா 
பெர்ட்டசிஸ்‌ தொற்று சிகிச்சை 
யெடுத்துக்‌ கொள்ளாத தொற்று 
நோயாளிகளின்‌ சளித்துளிகள்‌ 
மூலம்‌ கிருமி பரவுகிறது. 
நோயின்‌ அடைகாலம்‌ 7 முதல்‌ 
14 நாட்கள்‌. 5 வயதுக்குட்பட்‌ ட 
குழந்தைகளில்‌ 
காணப்படுகிறது. அதில்‌ ஓவ்‌ 
வொன்றும்‌ இரண்டு வாரம்‌ 
வரையிருக்கும்‌, நீர்க்கோப்பு, 
இருமல்‌, சுகமடைதல்‌ என 
மூன்று நிலைகள்‌ உள்ளன. 
நோயின்‌ சிக்கல்களாவன நடுக்‌ 
காது அழற்சி, நிமோனியா, பிரி 
மூச்சுக்குழாய்‌ வீக்கம்‌, மார்புக்‌ 
காற்று தேக்கம்‌, வலிப்புகள்‌, 
மாளைபாதிப்பு, எரித்ரோமை 
சின்‌ கொண்டு சிகிச்சை தரப்‌ 
படுகிறது. தடுப்பூசி மூலம்‌ 
இதைத்‌ தடுக்க முடியும்‌. 


கக்குவான்‌. 


ச்‌! : திருகுசுருள்‌ : தோல்‌ 
வரிமேடுகளில்‌ போல்‌ ஒரு 
அச்சின்மேல்‌ புள்ளியைச்‌ சுற்றி 


- உள்ள ஓத்த பகுதிகளின்‌ வட்ட 


வரிசையமைப்பு, விரல்‌ ரேகை 
கள்‌ போன்ற சுருள்‌ அமைப்பு 
தோற்றம்‌ தருகிறது. உட்காது 
நத்தையெலும்பு அல்லது மூக்‌ 
இன்‌ எலும்பு மடிப்பு. இதயத்‌ 
தசையிழைகளின்‌ சுருள்‌. அமைப்பு. 
4106 ௦௦01௦0 சோராறார்க : விரி 
நிலைத்தொகுதி இதயத்துடிப்புக்‌ 
கோளாறு : இதய அணுக்களில்‌ 
சோடியம்‌ வாயில்கள்‌ அடை 
படுவதால்‌ பர்ஷ்ஸ்யாக இதயமின்‌ 
வரைவில்‌ 0, ஈ, 5 தொகுதி 
விரிந்து பத்னலை சோடியம்‌ 
பைகார்பனேட்கரைசலை 
சிரைவழி உட்செலுத்தினால்‌ 
சரடைகிறது. டிரைசைக்ளிக்‌ 
சோர்வை திப்பிகளை அதிக 
அளவில்‌ கொடுப்பதால்‌ சைனல்‌ 
மிகு இதயத்‌ துடிப்பு, ௦, ௩, 5 
இடைவெளி மிகவும்‌ நீண்டுள்ள து. 
எர்075 யாற : விதவை திமில்‌: 
எலும்பு மெலிதல்‌ காரணமாக, 
முள்ளெலும்பு அழுத்தித்‌ தட்‌ 
டையாவதால்‌, முதுகுக்கூன 
லும்‌, கழுத்துப்‌ பகுதி முன்‌ 
குவியலும்‌ ஏற்படும்‌. 

41025 519 : வில்டெர்குறி 
அமெரிக்க கண்மருத்துவர்‌ 
வில்லியம்‌ வில்டெர்‌ பெயர்‌ 
கொண்ட கிரேப்‌ நோயின்‌ 





வரம்‌ நற 


அரம்ப அறிகுறி. விழிக்கோளம்‌ 
உள்வாங்கும்போது அல்லது 
வெளிவாங்கும்பேோோது 
மெதுவான துடிப்பை வெளிக்‌ 
காட்டுகிறது. 

110 06: மூர்க்க வகை 
இயற்கையில்‌ இயல்பாக உள்ள 
மரபணு வடிவம்‌. 

வாரண உ லுாள்க : வில்லியம்‌ 
நோயியம்‌ : காரை எலும்புக்கு 
மேலுள்ள மகாதமனிக்‌ குறுகி 
கம்‌, புறப்பகுதி நுரையீரல்‌ 
தமனிக்‌ குறுக்கம்‌, அத்துடன்‌ 
மனவளர்ச்சிக்‌ குறை குள்ளன்‌ 
முகம்‌ கரகரப்பான குரல்‌ மற்றும்‌ 
வீண்பேச்சும்‌ ஆளுமை எல்லாம்‌ 
இணைந்த நோய்நிலை. 

1” ள்‌ : வில்லிஸ்‌ வட்டம்‌ : 
மூளையின்‌ அடிப்பகுதியில்‌ 
பிட்யூட்டரி சுரப்பி மற்றும்‌ 
கண்நரம்புத்‌ தடகுறுக்கமைவைச்‌ 
சுற்றி வளைத்து உள்‌ கழுத்துத்‌ 
தமனிமுன்‌ மற்றும்பின்‌ மூளைத்‌ 
தமனிகள்‌. முன்‌ மற்றும்‌ பின்‌ 
தொடர்புத்‌ தமனிகளின்‌ பின்ன 
லிணைப்பு, ஆங்கிலேயே உடற்‌ 
கூறியலாளர்‌ தாமஸ்‌ வில்லிசின்‌ 
பெயர்‌ கொண்டது. 


வரக (ரு : குடற்காய்ச்சல்‌ 
சோதனை : குடற்காய்ச்சல்‌ 
(டைஃபாய்டு) நோய்க்கான 
குருதியணு ஒட்டுத்‌ திரள்‌ 


வினைச்‌ சோதனை. 


1175 


சீர்ரப்010 6 


குழந்தைக்‌ 


[5 ர்யா௦பயா : 


- கழலை : பொதுவாகக்‌ குழந்தை 


களின்‌ அடி. வயிற்றுக்குள்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ கட்டி. இது பெரும்‌ 
பாலும்‌ சிறுநீரகங்களைப்‌ 
பாதிக்கிறது. குழந்தைகள்‌ 
பள்ளிக்குச்‌ செல்வதற்கு முந்திய 
பருவத்தில்‌ பீடிக்கும்‌, கழலையின்‌ 
தன்மையையும்‌, குழந்தையின்‌ 
வடிவத்தையும்‌ பொறுத்து 
இதற்கு மருத்துவமளிக்கப்படு 
கிறது. 

116௦5 0156256 : வில்சன்‌ 
நோய்‌ - கல்லீரல்‌-பித்தநீர்‌ நாளச்‌ 
திதைவினால்‌ உண்டாகும்‌ 
நோய்‌. தாமிர வளர்சிதை 
மாற்றச்‌ சீர்குலைவு காரணமாக 
வாத வலிப்பு ஏற்படும்‌. மன 
வளர்ச்சிக்‌ குறைபாட்டினால்‌ 
இது உண்டாகிறது. 

வார்சா ௭௦00 01662856 : கால 
வாந்தி நோய்‌ : எங்கும்‌ உள்ள 
ஒரு நோய்‌. இந்நோயை உண்‌ 
டாக்கும்‌ கிருமி இன்னும்‌ 
அடையாளம்‌ காணப்பட 
வில்லை. இது உணவு நஞ்சா 
வதற்கு வழி வகுக்கிறது. 
வ்ஈம்யாஈ : காற்று எரிதோல்‌ : 
மிகவும்‌ காற்றடிப்பால்‌ தோல்‌ 
உரிந்து சிவந்து உறுதி தும்நிலை. 
கர்ருறே06 : மூச்சுக்குழாய்‌ 
நீண்ட, ஒல்லியான வளையக்‌ 
கூடிய உலோக அமைப்பு. 


ன ப பற ப ப ப ப பபப மயைைய 


110 


1176 


4015 0152256 





ஈரா : கம்பிக்கட்டு ண: அறுவை 


மருத்துவத்திலும்‌, பல்‌ சிகச்சையி 


லும்‌ கம்பி கொண்டு நிலை 
நிறுத்தல்‌. 

4 5மா௦'5 ப்‌ : வார்சங்‌ நாளம்‌ : 
ஜெர்மன்‌ மருத்தவர்‌ ஜோகன்‌ 
வர்சங்‌. பெயர்‌ கொண்ட 
கணைய தாளம்‌. 


4150௦0 (0௦44 : கடைவாய்ப்‌ பல்‌: 
5 முதல்‌ 25 வயதுக்குள்‌ 
முளைக்கும்‌ மேல்‌ மற்றும்‌ &ழ்‌ 
தாடையின்‌ இருபக்கத்திலும்‌ 
உள்ள கடைவாய்ப்‌ பற்கள்‌. 
911௦ 00010 : பில்லி சூனிய 
மருத்துவர்‌ 
கொண்டு, கெட்ட சக்திகளை 
விரட்ட, நோயை குணமாக்க 
மூயலும்‌ சில அதிகுடிகளில்‌ 
ஒரு மனிதர்‌. 

எ ஈரி: சீம்பால்‌ : தாயின்‌ 
இரத்தத்தில்‌ ஹார்மோன்களால்‌ 
செயலால்‌ உருவாகும்‌ பிறந்த 
- குழந்தை முதலில்‌ உண்ணும்‌ 
தாயபபால்‌. 

கர்்ொலக! : விலக்கல்‌ : இயக்க 
அல்லது நோய்‌ காரணமான 
மது, போதை மருந்து அடிமை 
களில்‌ மருந்தை உட்செலுத்து 
வதை நிறுத்துதல்‌. 

எர்ர்போலாா ம வ்வோ௦பா : விலக்க 
நடத்தை : உணர்ச்சி மழுங்கல்‌ 
மற்றும்‌ சமுதாய உணர்வுநிலை 
குறைந்துள்ள நிலை. 


“நோய்‌ 


்‌ மாயவித்தையைக்‌ 


11005 8156856 : விட்காப்‌ 
: வாய்சீதச்சவ்வு பரவ 
லாக வெளுத்துத்‌ தடித்தும்‌, 
விழிக்கோள இமையிணைப்‌ 
படலத்தில்‌ ஊன்பசைத்‌ தடிப்புகள்‌. 
ர்65 : சாட்சி : ஒரு குறிப்‌ 
பிட்ட நிகழ்வின்‌ போது உண்‌ 
மையில்‌ அங்கிருந்த ஒருவர்‌. 
ச/11261'5 0068110 : விட்செல் 
அறுவை : ஒரு ஜெர்மன்‌ அறுவை 
மருத்துவர்‌ பெயர்‌ கொண்ட, 
இரைப்பைத்‌ துளை அறுவை. 
7/௦117-012110171 றர்வாவாவா0ா : 
ஒல்‌ஃப்‌-சைக்கோஃப்‌ விளைவு : 
இயல்பான மனிதர்களில்‌ சுமார்‌ 
இரண்டு மில்லிகிராம்‌ அயோ 
டீன்‌ உட்செலுத்தவதால்‌ தைரா 
யிடுஹார்மோன்‌ சுரப்பைத்‌ 
தடுக்கும்‌ விளைவு. 

4/௦ ௦௦ல்‌ : ஒல்‌ஃபியன்மெய்‌ 


மம்‌ : ஜெர்மன்‌ உடற்கூறிய 
லாளர்‌ காஸ்பர்வுல்‌ஃ விவரித்த 
இடை நீரகத்‌ இச. 


'4/௦1௱௮ா'5 0156856 : ஒல்மேன்‌ 
வியாதி : இஸ்ரேல்‌ மருத்துவர்‌ 
மோலவேஒலல்மேன்‌ பெயர்‌ 
கொண்ட, (மரபு வழியாகப்‌ 


- பெற்ற பரம்பரையால்‌ வந்த 


வளர்‌ சிதைமாற்றக்‌ கோளாறு. 
இதில்‌ குழந்தைகளில்‌ கல்லீரல்‌ 
மண்ணீரல்‌ பெருக்கமும்‌ அட்‌ 
ரீனல்‌ சுரப்பியில்‌ கால்சியம்‌ 
படிதலும்‌ எலும்பு மச்சையில்‌ 
நுரையணுக்கள்‌ உள்ளன. 





லா 


௦ : பெண்‌ : அளான ஒரு 
மனிதப்பெண்‌. பெண்‌ ஆண்டு : 
பாலின நிலையால்‌ பெண்ணின்‌ 
குழந்தை பெறும்‌ பருவத்தில்‌ 
ஒரு ஆண்டு. 

ம்‌ : சூழ்பை; கருப்பை. 
௦ம்‌ பர : அதிசய மருந்து : 
வழக்கமாக அண்மையில்‌ 
சண்டுபிடிக்கப்பட்டு, 
அதிசயிக்கத்தக்க குணமாக்கும்‌ 
விளைவைத்‌ தரும்‌ மருந்து 
அற்புதமருந்து. 

4/௦01501121'5 0156856 : கம்பளி 
கையாள்வோர்‌ : அன்த்ராக்ஸ்‌ 
கிருமியின்‌ கருமூலத்தை உள்ளி 
முப்பதன்‌ மூலம்‌ உண்டாகும்‌ 
உயிராபத்தான முழுஉடல்‌ 
பாதித்த அன்த்ராக்ஸ்‌ நோயில்‌ 
நீலம்பாரித்து, மூச்சுத்திணறல்‌, 
நடுமார்பு அழற்சி, சளியில்‌ 
இரத்தம்‌ வரும்நிலை. 
4/0௦ர'5 0156256 : உட்மேன்‌ 
நோய்‌ : கருவாலி மற்றும்‌ பசு 


மரங்களின்‌ பெனிசிலியம்‌ வகை 


களை உள்ளிழுப்பதன்‌ மூலம்‌ 
ஏற்படும்‌, வெளி ஒவ்வாமை 
யால்‌ நுண்காற்றறை அழற்சி. 

14௦௦08௦065 1யார : மரவேலை 
யாளரின்‌ நுரையீரல்‌ : சமை 
ஆலம்‌, தேவதாரு, சீமைநூக்கு 
மரத்தூசியை உள்ளிழுப்பதால்‌ 


117/7 


௦0 52120 


ஏற்படும்‌ வெளி ஒவ்வாமை 
யால்‌ நுண்காற்றறை அழற்சி. 
00௦0 1605 : மரக்கால்கள்‌ 
அளானவர்களில்‌ வைட்டமின்‌ 
குறையால்‌, தொடைகளிலும்‌ 
கால்களிலும்‌ ஆழ்திசுக்களில்‌ 
இரத்தக்கசிவு ஏற்பட்டு அவை 
இறுகித்‌ தடித்திருத்தல்‌. 

௦0 00255 : சொற்‌ குருடு : 
பின்‌(பெபெரு) மூளைத்‌ தமனி 
வழங்கும்‌ பகுதியில்‌ (குருதிக்‌ 
குறை) தசையழிவு கட்டி அல்‌ 
லது இரத்த ஒழுக்க காரணமாக 
எழுதப்பட்ட சொற்களைப்‌ 


. புரிந்து கொள்ள முடியாமை. 


பார்வைப்‌ பேச்சிழப்பு (சொற்‌ 
குருடு) வாசிக்க இயலாமை, 
00 062771255 : சொற்‌ செவிடு: 
சீழ்க்கட்டி,, புற்றுக்கட்டி, அல்லது 
குருதிக்‌ குறைவு திசுவழிவு மேல்‌ 
பொட்டு மூளை மடிப்பை 
பாதித்ததால்‌ ஏற்படும்‌, செவிப்‌ 
புலனுணர்வு பாதிப்பு, ஒரு 
வாக்கியத்தை திரும்பச்‌ சொல்ல 
முடியாமை அல்லது, ஒரு 
வாசிப்பைக்‌ கேட்டு எழுத 
முடியாமை, சேட்புப்பேச்‌ சிழப்பு. 
௦10 58/20 : சொற்‌ கலவை 
(முரணமூளைநோய்‌! : மனச்‌ 
சிதைவு நோயில்‌ போல்‌ சொல்‌ 
தொகுதி அல்லது சொற்கலவை 


கதைகள சைக விடை கைக வசைச்‌ பல்லக சாகை க கால்‌ ணச்‌? ன வைகை வவ வ்ககைவ வக வானக சரவ அவையவை! 
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பொருத்த மில்லாமல்‌ பயன்‌ 
படுத்துவது. 

௦1% ; வேலை : ஒரு தடையை 
அகற்றும்‌ ஆற்றல்‌, வாழ்க்கைத்‌ 
தொழில்‌, பணி, 


வாற 5: 000௦௩52110 
தொழிலாளர்‌ இழப்பீடு 
தொழிலக நோய்கள்‌ அல்லது 
காயங்களால்‌ பாதிக்கப்பட்ட, 
தொழிலாளர்கள்‌ அல்லது 
அவர்களை சார்ந்திருப்போருக் 
கும்‌ மருத்துவ கவனிப்பு, சம்பத்‌ 
இழப்பீடு தரவகை செய்யும்‌ 
ஒருவகை காப்பீடு. 


௦011-0 : விவரம்‌ பெறுதல்‌ 
நோயின்‌ நோயறிந்து, குணப்‌ 
படுத்த ஒரு நோயாளி எல்லா 
பொருத்தமான செய்திகளை 
யும்‌ பெறும்‌ செய்முறை. 


௦1ம்‌ 128114 ஜொர2ா158110ஈ, 
8/௦: உலக சுகாதார நலவாழ்வு 
நிறுவனம்‌ : உலகிலுள்ள எல்லா 
மக்களும்‌ உயிர்நிலை நல வாழ்‌ 
“வை அடைய வேண்டுமென்ற 


குறிக்கோள்‌ கொண்ட, ஜெனி 


வாவில்‌ தலைமையிடம்‌ கொண்ட, 


ஐக்கிய நாடுகள்‌ சபையின்‌ 
அங்கமான ஒரு பன்னாட்டு 


நாடுகளுக்கிடையேயான நிறுவனம்‌. 
ற : புழு ஒரு நீண்ட, 


தட்டையான, உருண்ட அல்‌ 
லது துண்டுகளுடைய, ழுது 
கெலும்புப்‌ பிராணி, குடற்புழு. 


சாகா 6௦ : வோர்மியன்‌ 
எலும்புகள்‌ : டேனிஷ்‌ நாட்டு 
ஓலாஸ்‌ வோர்மியன்‌ உடற்கூறிய 
லாளர்‌ விவரித்த, மண்டை 
யெலும்புத்‌ தையல்களில்‌ உள்ள 
சிறு ஒழுங்கற்ற எலும்புகள்‌. 


_ 01/255௭௦55 : மதிப்பில்லாத : 


பயனில்லாதவர்‌ என்ற உணர்வு 
கள்‌ கொண்டு, மிகத்தாழ்வு 
மனப்பான்மையின்‌ ஒரு பகுதி. 
/௦பா0: வெட்டுக்காயம்‌; காயம்‌: 
வெட்டு, கத்திக்குத்து போன்ற 
வற்றால்‌ தோலில்‌ அல்லது உள்‌ 
திசுக்களில்‌ ஏற்படும்‌ காயம்‌. 
வேதியியல்‌ பொருள்கள்‌ 
உராய்வு, வெப்பம்‌, அழுத்தம்‌, 
கதிர்கள்‌ காரணமாகத்‌ தோலில்‌ 
உண்டாகும்‌ காயங்களை இது 
உள்ளடக்கும்‌. 

௦௩0 ரவ : காயம்‌ ஆற்று 
தல்‌ : சீழ்வைத்த காயங்களை 
ஆற்றும்‌ இயக்கம்‌. 

பர்ரர்45 எலாு : ரைட்‌ சாயம்‌ : 
அமெரிக்க நோய்க்‌ கூறியலாளர்‌ 
ஜேம்ஸ்‌ ரைட்‌ அறிமுகப்படுத்திய 
மலேரிய ஒட்டுண்ணிகள்‌ மற்‌ 
றும்‌ இரத்த அணுக்களை, 
கண்டறிய பயன்படும்‌, இயோ 
சின்‌ மற்றும்‌ மெதிலீன்‌ நீலம்‌ 
கொண்ட சாயம்‌. 

வார்டு: தோல்‌ சுருக்கம்‌ : வய 
தின்‌ காரணமாக ஏற்படுவதைப்‌ 
போன்ற, மடிப்பு அல்லது 
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சுருக்கத்‌ தால்‌ மேற்பரப்பில்‌ 
ஏற்படும்‌, கோடு அல்லது 
கோட்டுக்‌ குழிவு. 

வாரல்‌ : மணிக்கட்டு; கணுக்கை : 
முன்கை அசைவியக்கம்‌ அரை 
நரம்பு சேதமடையும்போது 
மணிக்கட்டுத்‌ தசை வாதம்‌ 
உண்டாகும்‌. 

/-ற2ஙு : சுருக்கச்சீரறுவை : 
இறுக்கத்தை மாற்றிடமமைத்து, 
நேரான தழும்புகளை சரி 
செய்ய சீரமைப்பு அறுவை. 


வாானா'உ கற : எழுத்தாளர்‌ கை 
சுளுக்கு : நெடுநேரம்‌ எழுது 
வதால்‌ பெருவிரல்‌ மற்றும்‌ 
அள்காட்டி விரல்தசைகளின்‌ 
இசிப்புச்‌ சுருக்கம்‌. 

டுடாறா0௩ : கழுத்து சுளுக்கு; 
கோணல்‌ கழுத்து : கழுத்தின்‌ ஒரு 
அல்லது பல தசைகள்‌ குறுக்க 
நிலையிலுள்ளதால்‌ ஒரு குறிப்‌ 
பிடத்தக்க நிலையில்‌ கழுத்து 
இருத்தல்‌. பாதிக்கப்பட்ட 
தோளை நோக்கி தலை வெளிப்‌ 
பக்கம்‌ சாய்ந்திருத்தல்‌. 


(: எக்ஸ்‌00 : அறியாத ஒரு அள 
வின்‌ குறியீடு. 

விவா : இமை மஞ்சள்‌ 
தழும்பு; மஞ்சள்விழி வெண்பட 
லம்‌; மஞ்சள்‌ தட்டு : கண்ணிமை 
களில்‌ தோன்றும்‌ மஞ்சள்‌ நிறம்‌ 
உள்ள சிறிய வீக்கத்‌ நழும்புகள்‌. 
மொர்ளா/8 : மஞ்சள்‌ குருதி : 7. 
இரத்தத்தில்‌ சிவப்பு நிறப்‌ 
பொருளிருத்தல்‌. 2. குருதியில்‌ 
கெரட்டீன்‌ மிகை. 

மார்ரா : சாந்தைன்‌ :- நுரை 
பரீரல்‌, தசை, கணையம்‌, சிறுநீர்‌ 


யாக்சிப்பூரின்‌. இதன்‌ சில 


வழிப்‌ பொருள்கள்‌ கிறுநீர்க்‌ 


கழிவைத்‌ தூண்டக்கூடியவை. 
தசைத்‌ திசுக்களை, குறிப்பாக 
இதயத்‌ தசைத்‌ திசுக்களை 
தூண்டி விடும்‌ இயல்புடையது. 
ொர்ர்ஈயார்க : சிறுநீர்‌ சாந்தைகள்‌ 


குறைபாடு : சிறுநீரில்‌ சாந்தைன்‌ 
ஆக்சிடேஸ்‌ என்ற இயக்குநீர்‌. 


குறைவாக இருத்தல்‌. இது மிக 
அரிதாகத்‌ தோன்றும்‌ ஒரு 
பரம்பரை நோய்‌. 

வோர்‌! : மஞ்சள்‌ நிற 
மிப்பு : தோல்‌ அல்லது மாளை 
தண்டுவட நீரின்‌ மஞ்சள்‌ 


நிறமாற்றம்‌. 


1௦௦ : மஞ்சள்‌ நிற : 
மூளை தண்டுவட நீர்‌ மஞ்சள்‌ 
நிறமாற்றம்‌ பெற்றுள்ள. 
வார்௦ா00512 : மஞ்சள்‌ நீலக்‌ 
காட்சி : சிவப்பு, பச்சையை 
அறியாமல்‌, மஞ்சள்‌, நீலம்‌ 
மட்டும்‌ காணும்‌ ஒருவகை 
நிறக்குருடு. 

ொர்௦ 016 : மஞ்சள்‌ நிற அணு : 
மஞ்சள்‌ நிறமி கொண்ட 
உயிரணு. 

போய௦ொ௱ச : மஞ்சள்தோல்‌ : 
தோல்‌ மஞ்சள்‌ நிறமாயிருத்தல்‌. 
காயா? : மஞ்சள்‌ தோல்‌; 
மஞ்சள்‌ திட்டு; கொழுப்புத்‌ திரட்சி: 
தோலுக்கடியில்‌ கொமுப்புப்‌ 
பொருள்‌ (கொழுப்பிணி) திரண்‌ 
டிருத்தல்‌. இதனால்‌ மஞ்சள்‌ 
நிறவேறாக்கம்‌ ஏற்படுகிறது. 
%ா1௦௱1௦515 : மஞ்சள்‌ நிற 
மிகை : 1. இரத்தத்தில்‌ கொலஸ்‌ 
ட.ரால்‌ மிகையுடன்‌ கொழுப்புப்‌ 
பொருட்களின்‌ மாறுபட்ட 
வளர்சிதை மாற்றம்‌ காரணமாக 
உள்ளுறுப்புகளில்‌ (ரிக அதிக 
கொழுப்புகள்‌ திரண்டிருத்தல்‌. 
2. பரவலான அல்லது பல 
நிலை மஞ்சள்‌ நிறமிகை. 
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போர௦ற0512 : மஞ்சள்‌ காட்சி : 
எல்லாப்‌ பொருட்களும்‌ 
மஞ்சள்‌ நிறமாகத்‌ தோன்றும்‌ 
இயல்பு மாறிய பார்வை. 
(௦051 : சாந்தோப்சின்‌ 
ரோடாப்சின்‌ மேல்‌ ஒளி படர்‌ 
வதால்‌ ஏற்படும்‌ கருத்தசிவப்புப்‌ 
பார்வை. 

1௦0515 : மஞ்சள்‌ திசுச்‌ 
சீரழிவு: புற்று நோயில்‌ சீரழிந்த 
திசுக்களின்‌ மஞ்சள்‌ நிறமாற்றம்‌. 
ார்ா௦௦3 : மஞ்சள்‌ போக்கு: 
யோனிப்புழைழயிலிருந்து 
மஞ்சள்‌ நிற வெளிப்பாடு. 
21005210௦3 : மஞ்சள்‌ தசைப்‌ 
புற்று : தசை நாருறையின்‌ பேர 
ணுக்கட்டி. 

(௦515 : மஞ்சளாதல்‌ : குருதிக்‌ 
கெரோட்டீன்‌ மிகையில்‌ 
காணும்‌ தோலின்‌ மஞ்சள்‌ 
நிறமாற்றம்‌. 

ொர்்பானா[௦ 8010 : சாந்தூரணிக்‌ 


அமிலம்‌ : பைரிடாக்ஸின்‌ குறை. 


யில்‌ சிறுநீரில்‌ அதிக அள வில்‌ 
தோன்றும்‌ ஒரு டி.!ப்டோ 
ஃபேனின்‌ சிறுசிதை பொருள்‌. 
மொர்ரயாரக : மஞ்சள்‌ சிறுநீர்‌ : சிறு 
நீரில்‌ சாந்தின்‌ அதிக அளவில்‌ 
வெளியாதல்‌. சிறுநீரில்‌ சாந்தின்‌ 
மிகை. 


42015 : எக்ஸ்‌ அச்சு : கிடைக்‌ 


கோடாக உள்ள எக்ஸ்‌ அச்சு. 


இந்த அச்சில்‌ கிடைக்கோடும்‌ 
நெடுக்கோடும்‌ குறுக்கிடுகின்றன 
(0௦0/ : எக்ஸ்‌ உடலம்‌ : லேங்‌ 
கெர்ஹேன்‌ அணுகுருணைத்‌ 
திசுவில்‌ பெருவிழுங்கணுவில்‌ 
உள்ள உயிரணுக்கூழ்ம உட்‌ 
பொருட்கள்‌. 


)( ௦6115 : எக்ஸ்‌ உயிரணுக்கள்‌ : 


விழித்திரையின்‌ முக்கியமாக 


நடுவிலுள்ள நரம்பு முடி ச்சணுக்‌ 
கள்‌. பெரிய பொருட்களைப்‌ 
பார்க்க இவை தேவைப்படு 
கின்றன. 

ராகா : எக்ஸ்‌ குரோமேட்‌ 
டின்‌ : உயிரணுப்பிளவின்போது 
உட்கருப்‌ பொருட்கள்‌ பாலணு 
குரோமோசம்கள்‌. 

( 007௦௱௦50௱௦ : இனக்கீற்று 
எக்ஸ்குரோமோசம்‌ : பெண்‌ 
பாலின குணவியல்புகளைத்‌ 
தீர்மானிக்கும்‌ குரோமோசம்‌ 
(நிறக்கீற்று]. 

% 0௦௱௦5௦௱6 180114241௦ : 
இனக்கீற்றை எக்ஸ்‌ (குரோ 
மோசம்‌) செயலற்றதாக்கல்‌ 
வளர்கருவின்‌ ஆரம்ப வளர்ச்சி 
நிலையில்‌ இரண்டு பெண்‌ 
பாலின எக்ஸ்குரோமோசம்‌ 
களில்‌ ஏதோ ஒன்றை செயலற்ற 
தாக்கல்‌. 

) 0156256 : எக்ஸ்‌ நோய்‌ : அஃப்‌ 
லாடாக்ஸிககோஸின்‌ 
தயாரிக்கும்‌ ஆஸ்பெர்தில்லஸ்‌ 


ப ப ப பபப 
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௦பளேவஸ்‌ பற்றிய நிலக்‌ கடலையை 
உண்டாகும்‌. 


உண்பதால்‌ 
அஃப்லா டாக்ஸின்‌ நச்சமைவு. 


0610010110 : உயிர்‌ வேற்றுப்‌ 
பொருள்‌ : ஒரு உயிர்ப்பொரு 
ளுக்கு வேற்றாக உள்ள ஒரு 
செயல்படும்‌ வேதிப்பொருள்‌. 

161001/800௦515 : அயல்நோயறி 
தல்‌ : நோயாளிக்கு தொற்றாத 
தநேோரய்க்கடத்திகளைக்‌ 
கொடுத்து, பூச்சிகள்‌, உண்ணி 
கள்‌ அல்லது நோய்க்‌ கடத்தி 
களால்‌ உண்டாகும்‌. நோய்களை 
உயிரியல்‌ முறையில்‌ கண்டறிய 
தொற்று உள்ளதா என 
அவைகளை பரிசோதித்தல்‌. 


610௦061616 : வேற்றின்‌ திசு 

1. வேற்றினத்‌ திசு தொடர்பான. 
2. உறுப்பு மாற்று அறுவையில்‌ 
பயன்படும்‌, வேற்றின நபர்‌ 
களிடமிருந்து பெறும்‌ திசுக்கள்‌. 


6100616516 : வேற்றினப்பிறப்பு: 
1. பெற்றவரிடமிருந்து வேறு 
பட்ட வழிமரபுப்‌ பிறப்புகள்‌. 
2. வேறு குணப்பிறப்பு. 


861096201௦ : அயற்பிறப்புசார்‌ : 
உயிரினத்துத்துக்குள்ளே செலுத்‌ 
தப்பட்ட அமயற்பொருளில்‌ 
இருந்து அல்லது உயிரினத்‌ 
துக்சே வெளியே உருவாகும்‌, 
61௦0681௦05 : அயற்பொருள்‌ 
சார்ந்த : அயற்பொருள்‌ உண்‌ 
டபாக்கிய. 
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600100) : வேற்றியல்‌ : ஓட்டுண்‌ 


ணிகள்‌ மற்றும்‌ அவற்றின்‌ 
ஏற்பாளர்களைப்‌ பற்றிய 
அறிவியல்‌. 


0௦2/8 : மாதவிடாய்கோளாறு: 
மாதவிடாய்‌ நின்று போவதால்‌ 
ஏற்படும்‌ குருதிக்‌ கசிவால்‌ 
உண்டாகும்‌ கோளாறு. 

80 : செனோன்‌ : ஓர்‌ அரி 
தான வேதியியலில்‌ மந்தமான, 
எடை மிகுந்த வாயுத்‌ தனிமம்‌. 
இது பொதுவான உணர்ச்சியின்‌ 


மையை உண்டாக்கக்கூடியது. 


6100385106 : அயல்‌ஒட்டுண்ணி: 
வலுவிழந்த நபர்களில்‌ மட்டும்‌ 
ஒட்டுண்ணியாக வாழும்‌ 
உயிரினம்‌. 

௦0௦018 : அயல்வெறுப்பு 
அயல்வழக்கங்கள்‌ மற்றும்‌ 
அயலார்‌ பற்றி அறிவுக்‌ கொவிீ 
வாத பயம்‌. 
6100110112 : வேற்றுக்குரல்‌ : குர 
லின்‌ தன்மை மாற்றம்‌. 


9௦ வ௱/க : அயல்பொருள்‌ 
கண்நோய்‌ : கண்ணில்‌ அயல்‌ 
பொருள்‌ இருப்பதால்‌ உண்‌ 
டாகும்‌ அழற்சி. 

21௦0894119 : செனோப்சில்லா: 
எலிகளிடமிருந்து மனிதனுக்கு 
பிளேக்‌ கிருமியை பரப்பும்‌ 
தெள்ளுப்பூச்சியில்‌ ஒரு இனம்‌. 
பொது உதாரணம்‌, எலித்‌ 
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தெள்ளுப்பூச்சியான 
செனோப்சில்லா சியோடப்‌)பிஸ்‌ 
ஆகும்‌. 

௭௦1௦054118 : எலியுண்ணி 
பிளேக்‌ நோயைப்‌ பரப்பும்‌ 
கொடிய தெள்ளுப்‌ பூச்சி வகை. 
ுா0லபக : அயல்பொருள்பசி : 
இயல்புமாறிய பசியால்‌ வெளிப்‌ 
பொருட்களை அடிக்கடி விழுங்‌ 
குதல்‌. 

610118150181241௦0 (88௦ 
924) : விலங்கு உறுப்புமாற்று 
அறுவை : மனிதருக்கான உறுப்பு 
மாற்று அறுவை மருத்துவத்‌ 
தில்‌ விலங்கு உறுப்புகளைப்‌ 
பயன்படுத்துதல்‌. 

௦10010 : அயல்வளர்ச்சி : ஒரு 
பிராணி இனத்தின்‌ உயிரணுக்‌ 
களில்‌ காணப்படும்‌ வைரஸ்‌ 
வேறொரு இனப்பிராணியின்‌ 
உயிரணுக்களைத்‌ தொற்றும்‌ 
போது மட்டும்‌, பெருக 
முடிகிறது. 

612518 : உலர்மயிர்‌ : இயல்புக்கு 
மாறாக உலர்ந்து, உடையக்‌ 
கூடிய மயிர்நிலை கொண்ட 
மயிர்‌ வியாதி. 

௭௦௭௦ : கிஸேரோ : உலர்நிலை 
தொடர்பான கூடும்‌ (ஆங்கில) 
வார்த்தை. 

௦006 : அயலணு : இரத்தச்‌ 
சிவப்பணுவின்‌ சவ்வில்‌ உள்ள 


குறையால்‌ பொட்டாசியம்‌ மற்‌ 
றும்‌ தண்ணீர்‌ இழப்பை அனு 
மதிப்பதால்‌ உயிரணுக்களை 
நீரிழக்கச்‌ செய்து பாதி 
இருண்டும்‌ பாதி வெளுத்தும்‌ 
காணச்‌ செய்கிறது. 
0082 (%61௦02718) 
தோல்‌ உலர்வு; வரட்டுத்‌ தோல்‌ : 
தோல்‌ உலர்ந்து போகும்‌ நோய்‌. 
1௦1௦0121 : உலர்பதிவுப்டம்‌ 
உலர்பதிவால்‌ உண்டாகும்‌ 
உருவம்‌. 

%21001200௫ு/ : உலர்வரைபதிவு : 
1. காகிதத்தில்‌ உருவைப்‌ பெறும்‌ 
கதிர்ப்படமுறை. 2. உலர்கதிர்ப்‌ 
படப்பதிவு. 

6௭௦3 : உலர்கட்டி : 7. இயல்‌ 
புக்கு மாறாக உலர்ந்த இமை 
இணைப்‌ படலம்‌. 2. உலர்கண்‌. 
1௦௱3௱௱௦ராஜரு : உலர்மார்‌ 
பக வரைபதிவு : படத்தாளில்லா 
மல்‌ காகிதத்தில்‌ மார்பகத்தின்‌ 
மென்திசுக்‌ கட்டமைப்பின்‌ 
இறுதி உருவத்தை உண்டாக்கும்‌, 
ஒளிக்கடத்தியைக்‌ கொண்டு 
ஒரு மாற்று கதிர்ப்படமுறை. 
௦௭௦/௧ : மாதவிடாய்‌ கோ 
ளாறு; உலர்‌ மாதப்போக்கு : மாத 
விடாய்‌ நின்ற பின்னரும்‌ இரத்‌ 
தக்‌ கசிவு இன்றி மற்ற குறிகள்‌ 
மட்டும்‌ நிகழும்‌. 


ன தத அப்பப்ப வவ 
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(68100ாயவ௱ர 0௦5615) : கண்‌ 
ணழற்சி; வரட்டுக்கண்‌ : நீர்க்கசி 
வற்ற கண்ணழற்சி நோய்‌. இது 
வைட்டமின்‌-ஏ உயிர்ச்‌. சத்துக்‌ 
குறைபாட்டினால்‌ உண்டா 
கிறது. இது கண்‌ குருடாவதற்கு 
வழிவகுக்கும்‌. 
61018010080104 : உலர்கதிர்ப்‌ 
படப்பதிவு :.ஒரு உலர்‌ ஒளிமின்‌ 
செய்முறையில்‌ கதிரிப்பட 
உருப்பதிவு' செய்தல்‌. இதில்‌ 
செலெனியம்‌ போன்ற முழுமை 
யற்ற கடத்தி புசப்பட்ட 
உலோகத்‌ தகடுகள்‌ மற்றும்‌, 
படத்தை வெளிப்படுத்த நீர்ம 
வேதிப்‌ பொருளைப்‌ பயன்‌ 
படுத்தாமல்‌ உலர்பொழடியைப்‌ 
பயன்படுத்துதல்‌. 

210110 : உலர்ந்த; உலர்‌; உலர்‌ 
நிலை; உலர்‌ பளிங்கு ஒளிப்பட்ல 
அழற்சி : உலர்‌ இமையிணைப்‌ 
படலத்திலிருந்து உண்டாகும்‌ 
விழி பளிங்குப்‌ ஒளிப்படல 
அழற்சி... 
6105101138 (08௦51002) : வாய்‌ 
உலர்வு; வாய்‌ வறட்சி; வரள்‌ வாய்‌: 
உமிழ்நீர்க்‌ கசிவின்றி வாய்‌ 
உலரும்‌ நோய்‌. 

210165 : உடல்‌ உலர்வு : நீரின்றி 
உடல்‌ உலர்ந்து போதல்‌. 
61010019 : உலர்பிரசவம்‌ : பனிக்‌ 


குடநீர்‌ அளவு குறைந்ததால்‌ 
உலர்பிரசவம்‌. 


810000௦020 : உலர்‌உள்தளப்‌ 
பதிவு : உலர்கதிர்படமுறை 
மூலம்‌ உருவங்களைப்‌ பதிவு 
செய்யும்‌ உள்தளப்‌ பதிவு. 


10௩0005181 : வாளுரு விலா 
எலும்பு சார்ந்த : (மார்பெலும்புக்‌) 
கழ்‌ துருத்தம்‌ மற்றும்‌ விலா 
எலும்புகளைக்‌ குறிக்கும்‌. 

ற௦ஞ்ா/க : வாள்முனைவலி : 
மார்பெலும்புக்‌ கழ்முளையில்‌ 
வலி. _ 

(10௦10 (பரவா) : மார்‌. 
பெலும்பின்‌ கீழ்க்கோடி. 


1011002005 வாள்துருத்த 
இணை இரட்டையர்‌ : மார்‌ 
பெலும்பின்‌ கீழ்‌(முளை)த்‌ 


துருத்ததீதில்‌ ஒட்டியிணைந்து 
உள்ள சமச்சீர்‌ இரட்டையர்‌. 
4 [11806 : பாலினத்‌ தொடர்பு : 
எக்ஸ்‌ நிறப்புரிகளின்‌ மேல்‌ 
ஏந்திச்‌ செல்லப்படும்‌ மாறிய 
மரபணுக்களால்‌ தீர்மானிக்கப்‌ 
படும்‌ கோளாறுகள்‌. 

(111604 : எக்ஸ்‌ தொடர்பு 
கொண்ட : பாலினத்‌ தொடர்பு 
முறையில்‌ மரபணுக்கள்‌ எக்ஸ்‌ 
நிறப்புரி இனக்கற்றுகளில்‌ ஏந்‌ 
திச்‌ சென்று கொண்டு செல்லல்‌. 
பாதிக்கப்படும்‌ நபர்கள்‌ அண்‌ 
களாவர்‌. 

7 18018110 : எக்ஸ்‌ கதிர்‌ வீச்சு : 
எக்ஸ்‌ கதிர்களுக்கு உட்‌.படுதல்‌ 
அல்லது எக்ஸ்‌ கதிர்கள்‌ 
கொண்டு மருத்துவம்‌. 
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வு : ஊடுகதிர்‌ (எக்ஸ்‌-கதிர்‌ : 
தாமா கதிர்கள்‌ போன்று மிக 
வும்‌ ஊடுருவும்‌ திறன்‌ கொண்ட 
சுதிர்‌. இது ௮ணுக்கருவிலிருந்து 
வருவது இல்லை. மாறாக 
அதைச்‌ சுற்றியமைந்த எலெக்ட்‌ 
ரான்களிலிருந்து வருகிறது. 
எலெக்ட்ரான்‌ தாக்குதல்‌ மூலம்‌ 


இது உண்டாகிறது. இக்கதிர்‌ 


பெரும்பாலான பொருட்களை 
ஊடுருவிச்‌ செல்கிறது. இதன்‌ 
மூலம்‌ எலும்புகளின்‌ உள்‌ உறுப்‌ 
புகளின்‌ நிழல்களைப்‌ பார்க்க 
வும்‌, படம்பிடி.க்கவும்‌ முடியும்‌. 
பாலு ஒமாப்ா20ஈ : ஊடுகதிர்ச்‌ 
சோதனை : ஊடுகதிர்‌ (எக்ஸ்ரே) 
மூலம்‌ கூராய்வு செய்தல்‌. 


ஆரஸு ற௦6௦0180ர : ஊடுகதிர்‌ 


ஒளிப்படம்‌ : எலும்பு முதலிய 
வற்றை ஊடுகதிர்‌ (எக்ஸ்ரே) 
மூலம்‌ ஒளிப்படம்‌ எடுத்தல்‌. 

ஜு 5௱0ர்‌ /௦(௨ஈ௩010 : ஊடு 
கதிர்ச்‌ சிற்றலை நீளம்‌ : மின்னி 


யல்‌ கருவியினால்‌ உண்டாக்கப்‌ 


படும்‌ மின்காந்த ஊடகத்தின்‌ 
ஊடுருவும்‌ கதிர்கள்‌. பபாது 


வாக இது ஊடுகதிர்ப்‌ படங்‌ 
களைக்‌ குறிக்கிறது. 


0/௦ : எக்ஸ்‌ அலை : இதயக்‌ 


£ழறை. சுருக்கத்தின்‌ போது 


மூவிதழ்‌ வால்வு கீழ்‌ இடம்‌ 


மாறுவதாலும்‌ மேலறை விரி 


வடைவதாலும்‌ கழுத்துச்‌ சிரை 
அழுத்த அலை கீழிறங்குதல்‌. 
121௨ : சைலீன்‌' : எளிதில்‌ 
தப்பற்றக்கூடிய தெளிவான 
திரவம்‌ பென்சீனைப்போன்றது. 
பேன்‌ நோய்க்குக்‌ களிம்பு 
மருந்தாகப்‌ பயன்படுகிறது. 
91௦௦2௨ : சைலோக்கேயன்‌ : 
உறுப்பெல்லை உணர்வு நீக்கும்‌ 
லிக்னோக்கேய்ன்‌ என்ற மருந்‌ 


தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


1௦ : ஸைலோ : மரம்‌ தொடர்‌ 


பானகூடும்‌ ஆங்கிலச்‌ சொல்‌. 
70101 .. சைலோல்‌ பேன்‌ 
நோய்க்குப்‌ பபன்படும்‌ சைலின்‌ 
என்ற களிம்பு மருந்தின்‌ வணி 
கப்‌ பெயர்‌. 
01௦௦1220111௦ : சைலோமெட்‌ 
டாசோலின்‌ : மூக்குக்‌ குருதி நாள 
இறுக்க மருந்து. விரைவாகக்‌ 
குணமளிக்கும்‌; ஆனால்‌ குறு 
கிய காலமே வினை புரிகிறது. 
அடிக்கடிப்‌ பயன்படுத்துவதால்‌ 
மூக்கடைப்பு உண்டாகும்‌. 
01056 : சைலோஸ்‌ : மரச்சர்க்கரை. 


01056 (25௫ : சைலோஸ்‌ சோத 
ளை : உள்ளீர்ப்புக்‌ கேடான 
நோயைக்‌ கண்டறிவதற்கான 
சோதனை. இதில்‌, சைலோஸ்‌ 
வாய்வழி கொடுக்கப்பட்டு, 


அது சிறுநீரில்‌ வெளியேறும்‌ 


அ அ அ அ அப ப டடடடியியியியியயயயயயகயவைவைகயகககைகளைககயா படவ டட ப 


0105 பாச 
அளவு அளவிடப்படுகிறது. 
சிறுநீரில்‌ சைலோஸ்‌ வெளி 
யேறும்‌ அளவு 25 விழுக்காட்‌ 
டிற்குக்‌ குறைவாக இருக்குமா 
னால்‌, உள்ளீர்ப்புக்‌ கேடு இருக்‌ 
கிறது என அறியப்படுகிறது. 
0/105பா12 : கிளைலோஸ்‌ சிறுநீர்‌ : 
சிறுநீரில்‌ கிளைலோஸ்‌ காணப்‌ 
படுதல்‌. 
1௦ : மரமருத்துவம்‌ : 
உடலில்‌ சில மரங்களைப்‌ பயன்‌ 
படுத்தி மருத்துவம்‌ செய்தல்‌. 
01610 : சைலோடாக்ஸ்‌ : உறுப்‌ 
பெல்லை உணர்வு நீக்குப்‌ 
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(75167 
லிக்னோக்சேய்ன்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
௦50880 : கத்திச்சுரிப்பு : நாவி 
தர்களில்‌ காணப்படும்‌ கைகள்‌ 
விரல்களை பாதிக்கும்‌ தொழில்‌ 
தொடர்பான சுரிப்பு. 


058 : சவ்வுத்துணுக்கு : மலப்‌ 
பொருளில்‌ காணப்படும்‌ சவீவுத்‌ 
துணுக்குகள்‌. ட 
051 : என்பராவி : எலும்பு 
சுரண்டும்‌ கருவி. எலும்புகளை 
சுரண்டப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
ஒரு அறுவை மருத்துவரின்‌ 
சுரம்‌ போன்ற கருவி. 


ஏ : வள்ளிக்கிழங்கு : உண 
வாகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
மாவுப்‌ பொருள்கொண்ட 
கிழங்கின்‌ வேர்‌. 

72112ப௮'5 5ற6௦யயா : யான்கா 
வெர்‌ விரிகருவி : கொடையின்‌ 
மூக்கை ஓட்டிய பகுதியை பரி 
சோதிக்கப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
விரி அகற்சிக்‌ கருவி (உடற்குழி 
நோக்க). 

ஏலா : கொட்டாவி : வாயை தன்‌ 
விருப்பமின்றி திறந்து, நீண்ட 
அழ்ந்த காற்றை உள்ளிழுப்ப 
தோடு உடலையும்‌ நெளிப்பது, 
களைப்பின்‌ அறிகுறியாகக்‌ 
கருதப்படுகிறது. 

ராரா : கொட்டாவிவிடுதல்‌ : 
வாய்‌ அகலத்திறந்து ஆழ்ந்து 
காற்று உள்ளிழுத்தல்‌. 

245 ;: யாஸ்‌ நோய்‌; தொற்றுத்‌ 
தோல்நோய்‌ : வெப்ப மண்ட 
லங்களில்‌ காணப்படும்‌ கிரந்தி 
நோய்‌ போன்ற ஒரு தொற்றுத்‌ 
தோல்‌ நோய்‌. மேகக்‌ கிரந்தி 
நோய்ச்‌ சோதனை (வாசர்மன்‌ 
சோதனை) மூலம்‌ இது கண்டு 
அறியப்படுகிறது. 

7-ஐப5 : ஒய்‌ அச்சு; நெடுக்கு 
அச்சு: நெடுக்கு அச்சினை 


ஒட்டி கிடையச்சு தூரத்தை 
அளப்பது அல்லது நெடுக்கு 
அச்சு தூரத்தை அளப்பது. 

£ 0௦0 : ஒய்‌ உடலம்‌ : பாலின 
வகையில்‌ அண்‌ அணுக்களான, 
வாய்‌ சீதச்சவ்வு, இழை அணு 
மூலங்கள்‌, விந்தணுக்கள்‌, பனிக்‌ 
குட அணுக்கள்‌ ஆகியவற்றின்‌ 
உட்கருக்களின்‌ மாற்றுப்‌ படி 
நிலை. இடைப்படி நிலைகள்‌ 
ஒளிரும்‌ சாயமேற்கும்‌ போது 
காணப்படும்‌ ஓய்நிறப்‌ பிரியை 
ஒத்த ஒரு உருள்திரள்‌. 

7 ௦அ7/1806 : ஒய்‌ குருத்தெலும்பு: 
நெகிழ்‌ நாரிய உள்ளிடப்‌ 
பொருளிலுள்ள நெகிழ்‌ 
இழைளகள்‌ கொண்ட மிகவும்‌ 
நெகிழ்வுத்‌ தன்மையுடைய 
குருத்தெலும்பு. 

௦61 : ஒய்‌ உயிரணு : விழித்திரை 
யின்‌ வெளிப்பகுதியில்‌ காணப்‌ 
படும்‌ நரம்பு முடிச்சணு. 

ஏ ௦௦5௦௦ : ஒய்‌ இனக்கீற்று 
மனிதரில்‌ ஆண்‌ தன்மைகளை 
உண்டாக்கும்‌ மரபணுக்களை 
ஏந்தியுள்ள பாலினக்‌ கீற்று. 

* 025061 : ஒய்‌ இறக்கம்‌ : இதய 
மேலறை காலியாகி வலது 
£மறை நிரம்பும்‌ சமயத்தில்‌ 
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தோன்றும்‌ கழுத்துச்‌. சிரைத்‌ 
துடிப்பில்‌ எதிர்மறை அலை. 
அது இரண்டாவது இதய 


ஒலியைத்‌ தொடர்ந்துவருகிறது: 


46250 : நொதி(நுரைமம்‌) : நுரைத்‌ 
தல்‌ உண்டாக்கும்‌ ஓரணு 
வுடைய பூஞ்சணம்‌. இது 

-வைட்டமின்‌-'பி' தொகுதி 
. நிறைந்தது. 

4616 : மஞ்சட்கரு : முட்டையின்‌ 
மஞ்சள்‌ ௧௬ 94016 எனும்‌ 
சொல்லுக்குப்‌ பதிலி, 

61108 காரர/002 ரோா௦5௦௱௦ 
(1௦) : மஞ்சள்‌ செயற்கை இனக்‌ 
கீற்று (ஒய்‌ஏசி) .: 
-பெருந்துணுக்குகளைப்‌ 
போன்ற --.. உருப்பிறப்பை 
அனுமதிக்கும்‌ பாலினமல்லாப்‌ 
பிறப்புக்‌ கடத்தி, - 

4210 ௦ : மஞ்சள்‌ நலிவு : 
கர்ப்பகால கடைசி மாதங்களில்‌ 
அடிக்கடி காணப்படும்‌ கல்லீ 
ரல்‌ குறுக்கம்‌. அபத்தான வரு 
விளைவைக்‌ குறிக்கிறது. 

4611௦ 08௦8512% : மஞ்சள்‌ தேன்‌ 
மழுகு : தேனிக்களின்‌ தேன்‌ 
கூட்டிலிருந்து கிடைக்கும்‌, 
தூய்மைப்படுத்தப்பட்டமெழுசகு. 
7611௦5 61௦௦0: மஞ்சள்‌ இரத்தம்‌ : 
இரத்தச்‌ சிவப்பணுக்கள்‌ திரள்‌ 
கொண்ட ஒரு தொகுதி பால்‌ 
மஞ்சள்‌ வெண்மை நிறம்‌ 
கொண்டது. அது நோய்க்‌ 


டி என்‌ஏயின்‌ 


கிருமிகள்‌ தொற்றியுள்ளதை 
காண்பிப்பதால்‌ பயன்படுத்தக்‌ 
கடட ய து. | 
4611௦7 081111306 மஞ்சள்‌ குருத்‌ 
தெலும்பு : மேற்பொதிவுறை 


_ யான மஞ்சள்‌ நிறச்‌ சுருங்கி 


விரியும்‌ குருத்தெலும்பு. 


61/௦ ரவ (௨0 801) : மஞ்‌ 


சள்‌ காய்ச்சல்‌ : மஞ்சட்‌ காமா 
லையும்‌ கருநிற வாந்தியுமு 
டைய மஞ்சள்‌ காய்ச்சல்‌ நோய்‌ 
ஒருவகைக்கொசுவால்‌ பரவும்‌ 
வைரஸ்‌ நோய்‌. இதன்‌ விளை: 
வாக, சிறு நீரகங்களும்‌ நுரையீ 
ரலும்‌ வயிறும்‌ வீக்கமடையும்‌; 
தோல்‌ மஞ்சள்‌ நிறமாகும்‌ 
கருநிறத்தில்‌ வாந்தியெடுக்கும்‌ 


மஞ்சள்‌ காமாலையும்‌ ஈரல்‌ 


அழற்சியும்‌ ஏற்படும்‌. 

71108 ரவா 4௮௦0116 : மஞ்சள்‌ 
காய்ச்சல்‌ தடுப்பு மருந்து 
கோழிக்குஞ்சு முதிராக்‌ கருவில்‌ 
வளர்க்கப்பட்ட உயிருள்ள 
வீரியமிழக்கப்பட்ட மஞ்சள்‌ 
காய்ச்சல்‌ வைரஸிலிருந்து 
தயாரிக்கப்பட்ட தடுப்புமருந்து. 
மஞ்சள்‌ காய்ச்சல்‌ நோய்க்கெதி 
ரான காப்புக்குப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படுகிறது. ப 
42110-0ப௱ : குழந்தை மஞ்சட்‌ 
காமாலை. 

461/௨ 5001 : மஞ்சள்‌ புள்ளி : 
மஞ்சள்‌ பொட்டு; கண்‌ விழிப்‌ 


இணதனாளாடட்‌ 
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மஞ்சள்‌ புள்ளி 


புறத்திரைக்‌ கூர்நோக்கிடப்‌ 
புள்ளி. 
415 : மஞ்சட்காமாலை. 


71011: ஒய்‌ கவடு : இரண்டாகப்‌ 
பெருகும்‌ டிஎன்‌ஏ மூலக்கூறில்‌ 
உள்ள ஓய்வடி வப்‌ பகுதி. 
9411 ஈசா : மஞ்சள்‌ மச்சை: 
எலும்புகளின்‌ தண்டுப்‌ பகுதி 
யிலுள்ள நடுக்குழிவை நிரப்பி 
உள்ள பொருள்‌. 

96118 ஈ24 வாள்‌ : மஞ்சள்‌ 
நக இணை நோயியம்‌ : தடித்து 
மஞ்சள்‌ நடுத்தகடுவுடன்‌ 
சேர்ந்து, கைகள்‌, காலடிகள்‌, 
கணுக்கால்‌ கள்‌ முகத்தில்‌ 
நிணநீர்வீக்கம்‌ நாட்பட்ட 
நிலையும்‌ சேர்ந்து உள்ள உடல்‌ 
நோய்த்‌ தொகுதி. அதனோடு 


சேர்ந்து நுரையீர லுறை 
நீர்க்கோப்பு, நாட்பட்ட 
. நுரையீரல்‌ தொற்றுகள்‌. 
- மூச்சுப்‌ பிரிகுழாய்‌ வீக்கம்‌. 
2110 பார்றா : மஞ்சள்‌ 
களிம்பு : மஞ்சள்‌ மெழுகும்‌, 
பெட்ரோலிய இழுதும்‌ 
கொண்ட களிம்பு. 


761108 151௦ : மஞ்சள்‌ 
பார்வை; மஞ்சள்‌ காட்சி :: 


மஞ்சள்‌ நிற மாகத்‌ 
தோன்றும்‌ நிலை. 
ரீ விார் : எர்சினியா 


அலெக்ஸாண்டர்‌ பெயர்‌ 
கொண்ட, என்டிரோ பேக்டீரி 
யாக்கள்‌ குடும்பத்தைச்‌ சேர்ந்த, 
இயக்கமில்லா, உறைபெறா, 
நீள்வட்ட. அல்லது கோல்வடிவ 
இருமுனை கிராம்‌ சாயமேற்கா 
நுண்‌ கிருமியினம்‌. 
ர வா'ஒ சபா : எர்சின்‌ குருதி 
நீர்‌ : ஸ்விஸ்‌ நாட்டு நுண்ணுயிரி 
யலாளர்‌ அலெக்ஸான்டர்‌ எர்‌ 
சின்‌ பெயர்‌ கொண்ட பிளேக்‌ 
நோய்க்கெதிரான குருதிநீர்‌. 
7 *7200பா௦ : ஒய்முறிவு : ஒய்‌ வடிவ 
கண்டிடை முறிவு. 
ர ரவ : ஒய்பிணையம்‌ 
இடுப்பு மூட்டின்‌ மேல்‌ மற்றும்‌ 
முன்‌ பகுதியை மூடியுள்ள, ஓய்‌ 
வடிவப்‌ பட்டையான அமைப்பு. 
7-1 ஈன: ஒய்‌-தொடர்பான : ஓய்‌ 
குரோமோசம்கள்‌ ஏந்திச்‌ செல்‌ 


சத அவபபபபபபபபப்்டயய! 
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லும்‌ மரபணுக்கள்‌ அல்லது 
அவை கடத்தும்‌ நிலைகள்‌ 
அல்லது குணநலன்களை குறிக்கும்‌. 
34௦1௦ : பிணைப்பு : 1, இணைக்‌ 
கும்‌ அமைப்பு, 2. இரண்டு 
அமைப்புகளை இணைக்கும்‌ 
பள்ளம்‌ அல்லது மேடு. 


70008௨ கறக : யோக்க 
ஹாமா ஆஸ்த்மா : டோக்கி 
யோவின்‌ துறைமுக நகரமான 
- யோக்கஹாமாவில்‌ நிலவும்‌ 


மூடுபனியால்‌ தாரண்டப்படும்‌ |. 


அஸ்துமா நிலை. 

௦1: மஞ்சள்‌ ௧௬ : முட்டையில்‌ 
உள்ள மஞ்சள்‌ ௧௫. 

01% 520 (௦189) : மஞ்சள்‌ கரு: 
முட்டை மஞ்சள்‌. கருப்‌ அகர்‌ 
இழைம்‌. பை. ப 

ஏனா : யோமெமசான்‌ 
முதிர்ச்சியடைந்த நாடாப்‌ 
புழுவை வெளியேற்றும்‌ நிக்‌ 


லோசாமைடு என்னும்‌ மருந்‌ 


தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


*௦ப0-1ம்‌௦12 று : யங்‌ 
ஹெல்ம்போல்ட்ஸ்‌ கொள்கை : 


பார்வை: பற்றிய விதி. நிறம்‌. 


கொண்ட வெளிச்சம்‌, வெவ்‌ 


வேறு அளவுள்ள திவப்பு, 


பச்சை, ஊதா நிறங்களுக்கு 
ஈடான .மூன்று வகை கூம்பு 
களைத்‌ தூண்டுகிறது. 

00௩8 05 : யூன்‌ வளையங்கள்‌ 
வயிற்று உள்‌ நோக்கிக்‌ கருத்‌ 
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*௦பா0'5 5௩0006 


தடைமுறையில்‌ 
குழாய்களை 
வளையங்கள்‌. 


கருப்பைக்‌ 
அடைக்கும்‌ 


*௦1125-0ார0025 1254 : பிணைப்பு 
கள்‌-பாலங்கள்‌ சோதனை 
அறிவக்கூர்மையை சோதிக்கப்‌ 
பயன்படும்‌ பினெட்‌. சோதனை 
யில்‌ மாற்றியமைத்து நன்கு 
அமைத்த வடிவம்‌. 

*௦பா0'5 0061281100 : யங்‌ அறுவை 
முறை : பால்டிமோர்‌ சிறுநீர்‌ 
அறுவை மருத்துவர்‌ ஹியூக்யங்‌ 
விவரித்த பகுதி புராஸ்டேர்‌ 
அறுவை நீக்கம்‌. 

7௦5 ஈப/6 : யங்‌ விதி : அங்‌ 
கில மருத்துவர்‌ தாமஸ்‌ யங்‌ உரு 
வாக்கிய விதி. ஒரு குழந்தைக்கு 
தர அறிவுறுத்தப்படும்‌ மருந்‌ 
தின்‌ அளவை கணக்கிடுவதற்‌ 
கானது. பெரியவர்களுக்கான 
மருந்தளவை, வயது அண்‌ 
பெண்ணால்‌ பெருக்கி வரும்‌ 
குழந்தையின்‌ வயதுடன்‌ பன்னி 
ரெண்டின்‌ எண்ணை கூட்டுத்‌ 
தொகையால்‌ வகுத்தால்‌ கிடைப்பது 
7௦பார'5 ஷு : யங்‌ நோயி 
யம்‌ : அண்களில்‌ விரிவடைந்த 
நுண்‌ மூச்சுப்‌ பிரிகுழல்களுடன்‌ 
சேர்ந்து, சுரப்புகள்‌ கட்டியான 
தால்‌ விரைமேவியில்‌ அவை 
பாய்வதற்குத்‌ தடையேற்பட்ட. 
தால்‌ குறைந்த எண்ணிக்கை 
விந்தணுக்கள்‌ உள்ள நிலை. 
எலும்புக்‌ காற்றில்‌ நுரையீரல்‌ 
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த பபப ப ப பபப டடபயியியயயயயயயியயயியயயயயவயவியயவமயயவய கையக 


களின்‌ மீள்‌ தொற்றுகள்‌ மற்றும்‌ 


விந்தணு விலாநிலை தோன்று 
கிறது. இழை மயிரியக்கங்கள்‌ 
இயல்பாக உள்ளன. 


90044 : இளமை (காலம்‌! : .குழநீ 
தைப்‌ பருவத்துக்கும்‌ முதிர்ச்சி 
யடைந்த அள்நிலைக்கும்‌ 
- இடையிலுள்ள காலம்‌. 
1௦440 617201 யோ-யோ 
விளைவு: பெருசிறுநீர்க்குழல்‌ 
அடைப்பினால்‌ அலைவுச்‌ 
சுருக்கம்‌ பாதிக்கப்பட்டதால்‌, 
விரிவடைந்த துண்டுப்‌ பகுதியின்‌ 
அடி.ப்பகுதியை அடைந்த நிறப்‌ 
பொருள்‌ பெரும்பகுதி சுழற்சி 
முறையில்‌ மேல்‌ சிறுநீர்க்‌ 
குழலுக்குப்‌ பின்‌ னேறுவதோடு 


ஒரு சிறு பகுதி, சிறுநீர்ப்பைக்‌ 


குள்‌ செல்கிறது. 

௦4௦ 1/௭: யோ-யோ கல்லீரல்‌: 
ஒரு வளர்சிதை மாற்ற விளை 
பொருள்‌ இடையிடையே 
சேமிக்கப்படுவதால்‌ கல்லீரலின்‌ 
அளவு திடீரென பெரிதாவதும்‌ 
சிறிதாவதற்குக்‌ காரணமான 
கார்னிட்டின்‌ குறைநிலை. 


7ீ-213507 : ஒய்‌ சீரறுவை : தழும்‌ 


புச்‌ சுருக்கங்களைக்‌ குறைக்க. 


ஓய்‌ வடிவக்‌ &றலைப்‌ பயன்‌ 
படுத்துதல்‌. 

*-ரா௦லா : ஒய்‌-புரதம்‌ : கல்லீரல்‌ 
புரதம்‌ இணைபடாத பிலிரூபி 
னுடன்‌ கல்லீரல்‌ திசுக்களில்‌ 
கட்டுப்படும்‌ லிகாண்டின்‌. 
7-5 : ஒய்‌-செட்‌ : இரண்டு தனி 
யான பிளாஸ்டிக்‌ குழல்கள்‌ 
இரண்டு நீர்மபாட்டில்களைச்‌ 
சேர்வதோடு, மூன்று அழுக்கிகளும்‌ 
கொண்ட, ஒரு இணைப்பு 
சொட்டுக்குழல்களோடு 
இணைக்கப்பட்டுள்ள, ஒரு 
முதன்மை சிரையூடு தொடர்பு 
வழியாக, சிரையூடு நீர்மங்‌ 
களைச்‌ செலுத்தப்‌ பயன்படும்‌, 
ஒரு பிளாஸ்டிக்‌ அமைப்பு. 
*ார்யா-90(3) : ஓய்ட்ரியம்‌-90 ॥ 
கதிரியக்கப்‌ பொருள்களால்‌ 
உமிழப்படும்‌ “பீட்டாதுகள்கள்‌” 
எனப்படும்‌ எதிர்மின்மங்களை 
உமிழும்‌ பொருள்‌. 641 அளவு 
அரைவாழ்வுடையது. மார்பகப்‌ 
புற்றின்போது இது எலும்பு 
மெழுகில்‌ பொருத்தப்படுகிறது. 
பறறி6ரிய: யுப்பீ ஃப்ளூகாய்ச்சல்‌: 
உடலை நலிவடையச்‌ செய்யும்‌ 
மன அழுத்தம்‌ ' தொடர்பான 
வைரஸ்‌ நோய்‌. 


220111 : ஸாக்டிரின்‌ 


வணிகப்‌ பெயர்‌. 


224171 ப1(851 : 'ஸஃபிர்லுகாஸ்ட்‌ த 


மிதமான, நடுத்தரமான அஸ்‌ துமா 


சிகிச்சைக்குப்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌, குறைவான நேரம்‌ செயல்‌ 
படும்‌. வாய்வழி கொடுக்கப்‌ 
படும்‌' வூயூக்கோடிரையின்‌ 
எதிர்ப்பி. 


2310120176 : வால்கிவான்பன. 
மனித எதிர்ப்பு சக்தி குறை 


வைரஸிலுள்ள ரிவர்ஸ்‌ டிரான்‌ | 
ஸ்கிரிப்டேஸ்‌ என்னும்‌ நொதி 


-யைக்‌ கட்டுவதற்கான, டைடி, 
யாக்ஸி தொதியைக்‌ கட்டுவதற்‌ 


.. கான, டைடியாக்ஸிசிஸ்டிடின்‌ 


எனும்‌ நியுக்ளியோசைடு கட்‌ 
டுப்படுத்தி. 

291109! : ஸங்கால்‌ : முறையாக 
உள்வரியிடப்படாத தாமிர 


சமையல்‌ பாத்திரங்களின்‌ மேல்‌ 


காய்‌ அமிலங்களின்‌ செயலால்‌ 
உண்டாகும்‌ க்‌ அசெட்‌ 
டேட்‌. 


22105 50806 : ஸேங்னக்‌) வெளி: 


ஜெர்மன்‌ அறுவை மருத்துவர்‌ 
கிறிஸ்டோஃப்லசேங்‌ விவரித்த, 


_ காரையெயலும்புமேல்‌ 
பள்ளத்தில்‌ ஸ்டொர்னோமேஸ்‌ | 


் வத்த 
“ஹெப்டாசின்‌ என்ற மருந்தின்‌: 


 சீ8பரல!'$ 510௭ : 


டாயிடு தசையின்‌ இருகீழ்‌ தசை 


நார்களுக்கிடையேயுள்ள 
இடை வெளி. 

281120 : ஸான்டாக்‌ : ரனிட்டி டின்‌ 
என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌, 


22212 : ஸாரன்தன்‌ : மார்‌ 


_ பகம்‌ இறுகுதல்‌. 


29101141 : ஸாரோன்டின்‌ : இலே 
சான காக்காய்‌ வலிப்புக்கு எதி 
ராக்ப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ எத்‌ 
தோச்சிமைடு என்ற மருந்தின்‌ 
வணிகப்‌ பெயர்‌. 

225121 : ஸாஸ்டாட்‌. : நேரடி. ஆக்கி 
ஜன்‌ இல்லாமல வாழ்கிற பாக்‌ 
டீரிய நோய்க்‌ கிருமிகளுக்கு 
எதிராகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
மெட்ரோனிடாசோல்‌ என்ற . 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. இது 
நுண்ணுயிர்‌ எதிர்ப்பு மருந்து. 
ஸாஃபால்குறி 
ப்ராக்‌ நகர, நாசியியலார்‌ எமா 
னுவெல்‌(2)ஸாஃபல்‌, பெயா்‌ 
கொண்ட சேண வடிவ மூக்கு. 
2-205 : இஸட்‌ அச்சு :-இஸட்‌ 
டின்‌ மதிப்பை அளப்பது இந்த 
அச்சு ஊடேதான்‌. இதில்‌ எக்ஸ்‌ 


மற்றும்‌ ஒய்யின்‌ மதிப்பு (ஸை 


௦௦1/0) பூஜ்யம்‌, 
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அ அ அ வப ப ப ப ப ட்டட்டட்பபபயியியியயயயயயயயயயயய்மையயலவய மையமாக கைகைவகை 


2 0810 : இசட்‌-பட்டை : வரி 
யிட்ட தசையிழையின்‌ கஊளடாக 
குறுக்காக செல்லும்‌ மெல்லிய 


இருண்ட பட்டை... 


2-06401௱1॥ு : இஸட்‌. உருக்குறை: 
ருமட்டாய்டு மூட்டழற்சியில்‌ 
மணிக்கட்டு வெளிப்பக்கம்‌ 
விலகியும்‌ விரல்கள்‌ உள்பக்கம்‌ 
விலகியுள்ள நிலை (தடை 
தாண்டுவோர்‌ ஊர்தியிலும்‌ 
நடந்தும்‌ செல்வோர்‌) பெரு 
விரல்‌. அடிக்கடி அண்மைய 
விரலெலும்புகள்‌ உள்ளங்கைப்‌ 
பக்கம்‌ நழுவல்‌. 

26112 0௦00 : ஸீ(உப்ரா உடலம்‌ : 
சில லைசோசோமல்‌ சேமிப்பு 
நோய்களில்‌ காணப்படும்‌, 
அகன்ற குறுக்காகக்‌ குவிந்த 
மையலினாய்டு படலங்களைக்‌ 
கொண்ட லைசோசோம்‌. 


26012 ற2112ர॥ : வரிக்குதிரை 
பாங்கு : மயிர்தண்டில்‌ கந்தக 
அளவு குறைந்திருப்பதால்‌, 
டிரிக்கோஸ்கைஸிஸ்‌ வியா 
தியை, முனைப்படு ஓளியுருப்‌ 
பெருக்கியில்‌ பார்க்கும்போது, 
தோன்றும்‌ மாறிமாறி வெளுத்த 
இருண்ட பட்டைகள்‌ கொண்ட 
மயிர்த்‌ தண்டு. 

2610815 : ஸியோசிஸ்‌ : உட்கரு 
உருக்குலைவதோடு மைட்டோ 
தான்ட்ரியா வீக்கமாக வெளிப்‌ 
படும்‌. நிண அணுவாலான 
உயிரணு அழிப்பு வகை. 


2915 913105 : ஸீய்ஸ்‌ சுரப்பிகள்‌ : 
ஜெர்மன்‌ கண்‌ மருத்துவர்‌ எட்‌ 
வார்டு சீய்ஸ்‌ விவரித்த, இமை 
ரைத்திலுள்ள நெய்மச்சுரப்பி 
கள்‌. 

26151 : ஸீயிஸம்‌ : பெல்லாக்ரா 
எனும்‌ நோயை குறிக்கிறது. 
சோளம்‌ மிக அதிகம்‌ சாப்‌ 
பிடுவதால்‌ ஏற்படும்‌ நிலை. 
261(000௦ : ஸீய்ட்ஜீபெர்‌ : காலம்‌ 
காட்டி, சூழலில்‌ பருவமுறையி 
லான ஒரு காரணி. ஒரு 24 மணி 
நேரசுழற்சியில்‌ உள்பகற்‌ 
பொழுது ஒழுங்குடன்‌ ஒத்தமைவது! 
2610921121 : ஸெல்பாலென்‌ : பக்க 
நரம்புமுடிச்சுக்‌ கட்டியில்‌ 
காணப்படும்‌, மென்மையான 
குருதிநாள நிறைத்திசுவால்‌ 
சூழப்பட்டுள்ள, வட்ட அல்‌ 
லது பலகோண முதன்மை 
உயிரணுக்கள்‌ ஓரே மாதிரி, 
வலை மாதிரி குவியல்களாய்‌ 
இருப்பது. 

2௦1160௦115 வூ : ஸெல்‌ 
வேஜெர்க்‌ நோயியம்‌ 
அமெரிக்க குழந்தை மருத்துவர்‌ 


ஹெச்‌ ஸெல்வேஜாா்‌ விவரித்த 


பெரு மூளை கல்லீரல்‌ சிறுநீரக 
நோயியம்‌. 

2211:21'5 0602121210 : லெங்‌ 
க்கெர்‌ சீர்கேடு : ஜெர்மன்‌ 
நோய்க்குறியாளர்‌ ஃப்ரெட்ரிக்‌ 
ஸெ(2ங்க்கெர்‌ விவரித்த, குறிப்‌ 
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பாக டைபாயிடு நோயில்‌ 
காணப்படும்‌ எலும்புத்‌, தசை 
களின்‌ சீர்கேடு. 

2௦25 ரிப்‌ : ஸெங்க்கெர்‌ 
திரவம்‌ : ஜெர்மன்‌ தஇிசுவிய 


லாளர்‌ கோன்ராடு ஸெங்க்கெர்‌ . 


பெயர்‌ கொண்ட, தண்ணீரும்‌ 
மெர்க்குரிக்‌ குளோரைடு, 
பொட்டாசியம்‌ டைக்ரோ 
மேட்‌, கிளேசியல்‌ அசெட்டிக்‌ 
அமிலகம்‌ கொண்ட. ஒரு திசு 
நிலைப்படுத்தியை உட்கருவை 
காணப்‌ பயன்படுத்துவது. 


260116 : ஸியோலைட்‌ : இயற்கை - 


யாகக்‌ கடைக்கும்‌ நாரிய சிலிக்‌ 
கேட்‌ கனிப்பொருளுக்கு ஆட்‌ 
படுவதால்‌ நுரையீரலுரை நடு 
அடுக்குக்கட்‌டு. வளர்ச்௪... 

20௭௦ : பூஜ்யம்‌ ஒன்றும்‌ 
இல்லை சைஃபர்‌ குறியீடு. வரை 
படத்தில்‌ நடநிலை உறுதிப்‌ 
புள்ளி அதிலிருந்து ஒரு அளவு 
கோலின்‌ எல்லா அளவை 
பிரிவுகளும்‌ அளக்கப்படு 


கின்றன. ஒரு அளவுகோலின்‌. 


இப்புள்ளியிலிருந்து அளவீடு 
துவங்கு கிறது. இந்த எண்‌ 


உலகுக்களித்த குறிப்பிடத்தகுந்த 


கொடை பாகும்‌. 


2610 11010 02181௦௦ : பூஜ்யம்‌ 
பாய்ம சமனீடு : உள்ளெடுக்கும்‌ 
பாய்ம அளவும்‌ வெளியேறும்‌ 
பாய்ம அளவும்‌ சமமாய்‌ 


இருக்கும்‌ நிலை. 


2610 01067 (61:05 : பூஜ்ய 
அளவுவிசை இயக்கவியல்‌ : 
மருந்து வெளியேற்றப்படும்‌ 
அளவு, நேரத்துடன்‌ நேரான 
அளவிலும்‌, சிதைய மாற்றத்‌ 
துக்குப்‌ பொறுப்பான நொதி 
யின்‌ செறிவளவைப்‌ பொறுத்து 
மாறுபட்டும்‌, வினைப்படு 
பொருள்‌ செறிவுக்கு சம்பந்த 
மில்லாமலும்‌ உள்ளது. 


260-610 6)0ர214௦07 7655பா6 
26௨0 : முடிவு பூஜ்ய வெளிமூச்சு 
அழுத்தம்‌ : மூச்சு வெளியேறும்‌ 
இறுதியில்‌ காற்று வெளியேறும்‌ 
அளவுக்கு திரும்பும்‌ அழுத்தம்‌. 
26௦ 000ய/28(10 9087 : பூஜ்ய 
மக்கள்தொகை வளர்ச்சி : ஒரு 
குறிப்பிட்ட கால அளவில்‌ 
பிறப்புகளின்‌ எண்ணிக்கையும்‌ 
இறப்புகளின்‌ எண்ணிக்கையும்‌ 
சமமாக இருக்கும்போது 
மக்கள்‌ தொகையளவு கூடுவது 
மில்லை, குறைவது.மில்லை. . 


2௦5(002ப(60ு : கொதிப்புத்தீய்ப்பு:. 
மிகவும்‌ சூடான அவியை 
மருத்துவத்துக்கு பயன்படுத்த 
உதவும்‌ கருவி. 

2019011 : ஸீட்டாக்ரிட்‌ : ஹெமட்‌ 
படாக்ரிட்டால்‌ பாதிக்கப்படாத 
இரத்தச்‌ செவ்வணு படிவு 
வீதத்தை தீர்மானிக்கும்‌ முறை. 
ஸ்ட்டா படிவு வீதம்‌, ஃபைப்ரி 
னோஜன்‌ மற்றும்‌ காம்மா 
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குளோபுவின்‌ எகககாாார்‌ 
நேரானது. 

2(௦01௦115 ௦0௦12(100 : ஸீக்ளெர்‌ 
அறுவைமுறை : அமெரிக்க கண்‌ 
மருத்துவர்‌ ஸாமுவெல்‌ ஸ்க்‌ 
ளெர்‌ விவரித்த, ஒரு செயற்கை 
கண்மணியை உருவாக்க வீவடி 
வத்தில்‌ விழிக்‌ கரும்படலத்தை 
வெட்டுதல்‌ முறை. 

21685 *251 : ஸீஹென்சோத 
னை : ஜெர்மன்‌ நரம்பியலாளர்‌ 
ஜெராக்ஸீஹென்‌ விவரித்த 
மன நல இயக்க சோதனையில்‌ 
மாறுபட்ட பொருள்களான 
பூனை, நாய்‌ இடையே உள்ள 
வேறுபாட்டை விவரிக்க சொல்‌ 
லும்‌ சோதனை. 


2135 0015 : ஸீமான்‌ ப பள்ளி 
கள்‌ : பிளாஸ்மோடியம்‌ மலேரியா 
காய்ச்சலில்‌ சில சமயம்‌ சிவப்‌ 
பணுப்‌ படலத்தில்‌ காணப்படும்‌ 
சிறு இளஞ்சிவப்புப்புள்ளிகள்‌. 
216465 511070௱6 : ஸீவ்நோயி 
யம்‌ : மிக அதிகமாக மது அருந்‌ 
தும்‌ நோயாளிகளில்‌ நாட்பட்ட 
கல்லீரல்‌ நோய்‌ உண்டாகி, 
இரத்த அழிவால்‌, வயிற்று 
வலியும்‌, மஞ்சள்‌ காமாலையும்‌, 
குருதிக்கொழுப்பு மிகையும்‌ 
உண்டாகின்றன. 

217 : ஸிஃப்ட்‌ ; ஒரு பெண்ணின்‌ 
கருப்பைக்‌ குழாயில்‌ கருவுற்ற 
முட்டையை செயற்கையாக 


வைப்பதன்‌ மூலம்‌, மகப்பேற்‌ 
றின்மையை குணப்படுத்தும்‌ 
முறை. (கருவுற்ற முட்டையை 
கருப்பைக்குழலுக்குள்‌ செலுத்தல்‌), 
210-280 : வளைந்து வளைந்து : 
முதலில்‌ ஒரு பக்கமும்‌ அடுத்து 
மறுபக்கமும்‌ கூரான திருப்பங்‌ 
களை காண்பிக்கும்‌ ஒரு கோடு 
நீளுதல்‌. 

211௦4௦ : ஸில்லியூட்டான்‌ : மித 
மான நடுத்தரமான தாட்பட்ட 
ஆஸ்துமாவில்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ ஒரு 5 லைப்போ 
அக்ஸினேஸ்‌ தடுப்பி. 

211801 : ஸினாசெஃப்‌ : பெனிசிலி 
னை எதிர்க்கும்‌ நுண்ணுயிரி 
களுக்கு எதிராகப்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படும்‌ செஃபுரோக்சிம்‌ என்ற 
மருந்தின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 
216 : ஸினாமைடு : காச 
நோயைக்‌ குணப்படுத்தக்‌ 
கொடுக்கப்படும்‌ பைராசினா 
மைடு என்ற மருந்தின்‌ வணிகப்‌ 
பெயா்‌. 

211௦ : துத்துநாகம்‌ : பல்வேறு 
செரிமானப்‌ பொருள்களின்‌ 
இன்றியமையாத பங்கு வகிக்‌ 
கும்‌ ஒரு தனிமம்‌. புரத இணைப்பில்‌ 
முக்கியப்‌ பங்கு கொள்கிறது. 
அல்ககால்‌, கருத்தடை மாத்திரை 
கள்‌ அகியவற்றால்‌ இது குறை 
கிறது. துத்தநாகக்‌ குறை 
பாட்டினால்‌, குருதிச்‌ சோகை, 
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குள்ள உருவம்‌, மண்‌ திண்ணும்‌ 
பழக்கம்‌ உண்டாகிறது, 

21110102 : இஞ்சி : இஞ்சிக்‌ 
கிழங்கு செடியின்‌ வேர்‌. 

2/5 வள : ஸின்பிணையம்‌: 
ஜெர்மன்‌ உடற்கூறியலாளர்‌ 
ஜோஷன்‌ ஸி(2)ன்‌ பெயர்‌ 


கொண்ட, கண்ணின்‌ நேர்த்தசை 


களை இணைக்கும்‌ இணைப்புத்‌ 
திசு. 
210061 ஜா௦01௦11/0 : ஸிப்பர்‌ புரோ 
குளாட்டிடு : சேஃப்ரோனின்‌ 
மற்றும்‌ இந்திய மை செலுத்தப்‌ 
படுவதன்‌ மூலம்‌, நாடாப்‌ 
புழுவின்‌ பாலுறுப்பு முதிர்ந்த 
பகுதியில்‌ இருக்கும்‌ 
வெளிஜிப்‌ போன்ற கிளை 
களைக்‌ காட்டுவது. 


211௦01யர௱ : ஸிர்கோனியம்‌ 
40அம்‌ எண்ணிலுள்ள அரிதான 
உலோகத்‌ தனிமம்‌. குறியீடு 2. 


2-11௦5 : இஸட்கோடுகள்‌ : இத 
யத்தசை இமைகளில்‌ வரிகளை 
காண்பிக்கும்‌ குறுக்குக்கோடு 
கள்‌. . 

20110015 611601 ஸோம்பீ 
விளைவு: காரணமில்லா பார்‌(க்‌) 
கின்‌ சன்வியாதியைப்‌ போன்ற 
தன்மைகள்‌ கொண்ட ஹேலோ 
பெரிடாலின்‌ கூம்பு வெளித்தட 
விளைவுகளால்‌ உண்டாகும்‌ 
ஆளுமை மாற்றங்கள்‌. 
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2016 : பட்டை வளையம்‌; புலம்‌; 
கை : கால்களைத்‌ தாங்கும்‌ 
எலும்புப்பட்டை வளையம்‌. 


2011091('6 80௦16 : ஸான்டெக்‌ 
நோயியம்‌ ஜெர்மனியில்‌ 
பிறந்த இஸ்ரேல்‌ மகப்பேறு. 
மருத்துவர்‌ பெர்ன்‌ ஹார்ட்‌ 
ஸான்டெக்‌ விவரித்த நிலையில்‌ 
பிரசவத்துக்குப்‌ பிந்திய இரத்தப்‌ 
போக்கு, மிகுமுலைப்பால்‌ 
சுரப்பு, தைராயிடுமிகை ஆகியவை 


உள்ளன. 


2065116518 : பகுதி உணர்வு : 
வயிறு அல்லது இடுப்பைச்‌ 
சுற்றி உணரப்படும்‌, குறுக்குவ தி 
போன்ற வலியணர்வு. 


2011/1ப021 : பகுதி நீங்கிய : ஒரு 
பகுதி, பிராந்தியத்திலிருந்து 
வெளிப்பக்கம்‌ நகருதல்‌. 
2011௩9 ரா ா௦௱ : பகுதி 
யாக்க காட்சிமுறை : மச்சை 
நாரிய நோயில்‌ எலும்பு மச்சை 
யில்‌ இயல்பல்லா தட்டணுக்கள்‌ 
அடுக்கப்பட்டிருத்தல்‌ 
எலும்பாக்கத்‌ தசையழற்சியில்‌ 
எலும்புக்‌ குருத்துகட்டி, போன்ற 
வளர்ச்சி மன்று நுண்ணோக்‌ 
கியப்‌ பகுதிகளாக உள்ளன. 
20110612] : பகுதிநெருங்கிய : ஒரு 


பகுதி அல்லது பிராந்தியத்தை 
நோக்கி நகருதல்‌. 


2௦1583/06 : ஸோனிசாமைடு : 
வலிப்பு எதிர்ப்பு மருந்தான, 
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20௦001௦116... 


ணக தனைக்‌ கணனைன்கைனை கணை கை அண்ட சை அன்னை கண்ணைக்‌ வண்‌ வன வகைக்‌ க்கை கைய ளா வவ கவள கை க்‌ னைகள்‌ ரவையை வகை அவைவைவைவவ்‌ 


பென்ஸிசாக்ஸஸோல்‌ சல்‌ஃ 
பானமைடு. 

201160 : போதையேறிய 
மருந்துகள்‌ அல்லது மதுவால்‌ 
மிகவும்‌ நச்சூட்டப்பட்ட. 
2௦1௦516201 : பகுதி எலும்புக்‌ 
கூடு : இடுப்பெலும்பு, முதுகுப்‌ 
பட்டையெலும்பு, காரையெ 
லும்பு போன்ற உறுப்புகள்‌ 
ஒட்டும்‌ பக்க எலும்புகள்‌. 
2௦ய/3 ௦1!12115 : கண்ணிமை 
இழைப்பிழை : கண்விழியாடி 
யின்‌ புறப்பகுதியைக்‌ கண்ணி 
மை மயிருடன்‌ இணைக்கும்‌ 
தொங்கு இணைப்பிழமை. 

20 ப!6 : பட்டை வளையம்‌; சிறு 
பகுதி : சிறுபட்டை வளையம்‌. 


2௦ய/௦14/515 
இணைப்பிழை அழற்சி; நுண்‌ 
புலமுறிவு : கண்ணிமை இழைப்‌ 
பிழையில்‌ ஏற்படும்‌ வீக்கம்‌. 


20002ஈ/௦ : பிராணித்தோல்‌ 
சார்ந்த : தோல்‌ ஒட்டறுவையில்‌ 
போல்‌ பிராணித்தோல்‌ 


கொண்டு செய்யப்பட்ட. 
2000163 : ஒட்டிய நுண்ணுயிர்கள்‌: 
ஊன்பசைப்பொருளால்‌ பதியப்‌ 
பட்டுள்ள, நுண்ணுயிர்களின்‌ 
தொகுதி, 

200000 : உயிராக்கம்‌ : உடலுக்‌ 
குள்ளிருந்து, உயிருள்ள இளம்‌ 
உயிர்‌ ஒன்றை உருவாக்குதல்‌. 


கண்ணிமை . 


2000121( : விலங்குத்திசு ஒட்ட 
றுவை : ஒரு கீழ்நிலை (பிராணி) 
விலங்கிலிருந்து திசுவை எடுத்து 
ஒட்டறுவை. ப 
20010 : விலங்கு போன்ற : ஒரு 
விலங்குக்‌ கூட்டத்தில்‌ ஒரு 
உயிர்‌... 

2001301418 : விலங்குப்பாலின 
கவர்ச்சி : விலங்குகளின்‌ மேல்‌ 
பாலினக்‌ கவர்ச்சி. 
2001௦0 : விலங்கியல்‌ : விலங்கு 
களைப்‌ பற்றிக்‌ கூறும்‌ உயிரியல்‌ 
விஞ்ஞானப்‌ பிரிவு. 

200218 : விலங்கு வேட்கை : 
விலங்குகளின்‌ மேல்‌ அளவு 
மீறிய விருப்பம்‌. 
20010518 : தாவு நோய்‌; விலங்கு 
வழி தொற்று நோய்‌; விலங்கிய 
நோய்‌ விலங்கிடமிருந்து 
மனிதருக்குத்‌ தாவக்கூடிய 
நோய்‌. இறைச்சிக்‌ கொட்டில்‌ 
கள்‌, பண்ணைத்‌ தொழிலாளர்‌ 
கள்‌ அகியோருக்கு இந்நோய்‌ 
உண்டாகும்‌. | 
20௦011011௦ விரக : விலங்கு 
ஏந்துகுடற்புழுக்கள்‌ : டூரைக்‌ 
கிளுல்லாஸ்பைராலிஸ்‌, டாக்‌ 
ஸோகேரா கேனிஸ்‌, அன்ககி 
லோஸ்டோமாபிரேஸிலியென்‌' 
சிஸ்‌, க்னேதோ ஸ்டோமா 
விலங்குகளால்‌ மனிதர்களுக்குப்‌ 
பரவும்‌ குடற்‌ புழுக்கள்‌. 


,............ பப வெவ்‌ ளை கையளிக்கப்‌ 


௪4911 111/1.' 


200ற111118 : விலங்கு அன்பு 

1. விலங்குகளின்‌ மேல்‌ இயல்‌ 
பல்லா அன்பு. 2. பாலினக்‌ 
கிளர்ச்சியை அடைவதற்காக, 
பாலுறவு அல்லது உடலுறவை 
விரும்புதல்‌. 
20050016 : விலங்குக்‌ கருமூலம்‌: 
சில ஓரணுவுயிர்கள்‌, பூஞ்சை 
கள்‌, பாசிகள்‌ உருவாக்கும்‌ 
_ நகரும்‌ கருவணு. 

20010) : விலங்குநச்சு : தேள்‌ 
கள்‌, சிலந்திகள்‌, பாம்புகளின்‌ 
விஷம்‌ போன்ற விலங்குகளி 
லிருந்து உருவாகும்‌ நச்சுப்‌ 
பொருள்‌ அல்லது அது மாதிரி 
நச்சிலிருந்து தயாரிக்கப்படும்‌ 
களநீர்‌. 

2-018950/ : இஸட்‌ ஒட்டறுவை : 
தழும்புச்‌ சுருக்கங்களை இளக்‌ 
குவதற்கு செய்யப்படும்‌ வடிவ 
மைப்பு (சீர்‌) அறுவை. இஸட்‌ 
வடிவில்‌ கீறி, இரு முக்கோண 
மடிப்புகளை அவற்றின்‌ முனை 
கள்‌ சுருக்கக்கோட்டை. தாண்டு 
வது போல்‌. இடம்‌ பெயர்தல்‌. 


208161 : தேமல்‌ : படர்‌ தாமரை; 


அக்கி. 

2 றா௦181॥ : இஸட்‌ புரதம்‌ : வரித்‌ 
தசையின்‌ இஸட்பட்டையில்‌ 
இயல்பாக உள்ள ஒரு புரதம்‌. 


280016 : இஸட்கணிப்பெண்‌ : 
கணிப்பெண்ணுக்கும்‌ சராசரிக்‌ 
கும்‌ உள்ள வேறுபாட்டை ஒரு 
நிலையான விலகலால்‌ வகுப்‌ 


1198 


2) 00080௫ 


- பதைக்‌ குறிக்கும்‌ மதிப்பெண்‌ 


விலகல்‌. 


2-(180% : இஸட்‌-தடம்‌ : ௨ள்‌ 
செலுத்தப்பட்ட கரைசல்‌ பின்‌ 
வராமல்‌ தடுக்கின்ற முறையில்‌ 
உட்செலுத்தும்‌ முறை. 
2ப௦1ாமி'5 0௦01 : ஸீக்கெர்‌ 
கேன்டில்‌ மெய்மங்கள்‌ : ஜெர்மன்‌ 
உடற்கூறியலாளர்‌ எமில்க்கார்‌ 
கேன்டில்‌ விவரித்த, மகாதமனி 
இரண்டாகப்‌ பிரியுமிடத்திற்கு 
அருகிலுள்ள பக்க நரம்பு 
மூடிச்சு நரம்பணுத்‌ திரள்கள்‌. 
2ப1ப ௦5 ற ஸு௩லு 
நடனமாடுவோர்‌ இடை. : ஸுலு 
மக்களில்‌ உண்டாகும்‌ தொழில்‌ 
மய மூட்டழற்சி. 


21/81ப6: இஸட்‌-மதிப்பு : ஒரு மக்கட்‌ 
குழுவின்‌ சராசரி குறிப்‌ பிட்ட 
பெண்ணிடமிருந்து மாறுதல்‌ 
இல்லை என்னும்‌ புனைவு 
கோளுக்கான புள்ளி விவரச்‌ .: 
சோதனை. . ப 


்‌ இதய 


2 2/௦ : இஸ்ட்‌- அலை 


- மேலறை மற்றும்‌ க$ழறைச்‌. 


சுருக்கங்களுக்கிடை நேரத்தில்‌ ப 
மேலறை அழுத்தம்‌ குறைதல்‌. 

21//10121101 : ஈரயனி : நேர்மின்‌ 
னேற்றமும்‌ எதிர்மின்னேற்றமும்‌ 
கொண்ட அயனி. 


2/000800/ : விரலுள்ள : ஒட்டி 
இணைந்த விரல்களைப்‌ போலி 
அல்லாமல்‌ விரலெலும்புகளின்‌ 
எலும்பினைப்‌ பிணைப்பின்றி, 





20006216 065 


1199 22 





தோல்‌ மற்றும்‌ மென்திசுக்‌ 
களால்‌ ஒட்டியுள்ள விரல்கள்‌. 
3/000816 ௦6115 : ஜைகோஜீன்‌ 
அணுக்கள்‌ : பெப்எபின்‌ சுரக்கும்‌ 
இரைப்பை உயிரணுக்கள்‌. 
2/00112 : கன்ன எலும்பு : கன்னத்‌ 
தின்‌ வளைவெலும்பு. 
2/9012110ப5 : கன்னக்கதுப்புத்‌ 
தசை : மேலுதட்டை மேலாக 
வும்‌ வெளிப்பக்கமும்‌ இழுக்கும்‌ 
முகத்தசை. முகத்தின்‌ இரு 
பக்கமும்‌ ஒரு பெரியதும்‌ ஒரு 
சிறியதுமென கன்னக்‌ அதுப்புத்‌ 
தசைகள்‌ உள்ளன. 
300001௦665 : ஒட்டிணைப்‌ 
- பூஞ்சை : எதிர்ப்பு சக்தியிழந்‌ 
தவர்களில்‌ வளரும்‌ அப்சிடின்‌, 
மியூகார்‌, ரைஜோபஸ்‌ போன்ற 
பூஞ்சை(க்காளான்‌) தொகுதி. 


200100௦515 ஒட்டிளனை 
பூஞ்சைத்‌ தொற்று : நோயாளி 
களில்‌ தோன்றும்‌ மியூகோராசியே 
குடும்பத்தை. சேர்ந்த பூஞ்சைத்‌ 
தொற்று. ஒதுதோலடித்‌ திசுக்‌ 
கள்‌ மட்டுமிருக்கக்கூடும்‌ அல்‌ 
லது இரத்த நாளங்களுக்குப்‌ 
பரவக்கூடும்‌. 

200515 : ஒட்டுக்கரு : ஆண்‌ 
பெண்பாலணுக்களின்‌ (முட்‌ 
டையும்‌ விந்தணுவும்‌) இணைவ 
தால்‌ உண்டாகும்‌ கருவுற்ற முட்டை 
20016 : இருபாலணு இனைவுப்‌ 
பொருள்‌. 


2/001616 : ஸைகோட்டேன்‌ : உயி 
ரணுப்பிளவின்‌ முதல்‌ நிலையில்‌ 
ஒருபடி. 

ஜுா16 : புளிமா : நோய்க்கிருமி. 


2/110020 : ஸைமோஜன்‌ : ஒரு 
செயல்‌. திறமிக்க செரிமானப்‌ 
பொருளின்‌ (என்ஸைம்‌) முன்‌ 
னோடிப்பொருள்‌. இது அமி 
லப்பொருளால்‌ செயலூக்கம்‌ 
பெறுகிறது. 

2/002185156 : ஸைமோஜென்‌ 
நொதியாதல்‌ : ஸைமோஜென்‌ 
ஒரு செயல்படும்‌ நொதியாக 
உருமாறுதல்‌. ப 

த01/515 : நொதியழிவு : நொதி 
களின்‌ சீரண மற்றும்‌ புளிக்கும்‌ 
செயல்கள்‌. 

31௦5௦ : ஸைமோஸ்‌ : இன்வெர்‌ 
டின்‌ ஒரு மானோசாக்கரைடை 
டைசேக்கரைடுஆக மாற்றும்‌ 
நொதி. ல 

௦515 : புளிப்பூட்டம்‌ : நண்ம 
நுழைவுப்‌ பெருக்கக்‌ கோளாறு. 
210110 0152856 : புளிப்பூட்ட 
நோய்‌ : உடம்புக்கு வெளியே 
இருந்து உடலுக்குள்‌ செலுத்தப்‌ 
படும்‌ கிருமிகளால்‌ உண்டாகும்‌ 
தொற்றுநோய்‌ புளித்துப்‌ போகச்‌ 
செய்வது போன்றது. 

22 : இஸட்‌ இஸட்‌ : ஆல்‌ஃபா, 
டிரிப்ஸின்‌ எதிர்ப்பிக்‌ குறைவில்‌ 
போன்ற ஒத்தபாலணு வகை. 


ததத பபபபபட்்்௰ங 


நிர. மணவை முஸ்நயா அவர்களின்‌ ஆக்கத்தில்‌ 
இநுவரை 6ெளிவந்துள்ள களஞ்சிய அகராதிகள்‌ 


1. அறிவியல்‌ கலைச்சொல்‌ களஞ்சியம்‌ 
- முதல்‌ பகுதி, 1991... 


௨ அறிவியல்‌ கலைச்சொல்‌ களஞ்சியம்‌ 
- இரண்டாம்‌ பகுதி, 1993. 


3. அறிவியல்‌, தொழில்நுட்ப "கலைச்சொல்‌ 
களஞ்சிய அகராதி, 1995. 


4. மருத்துவக்‌ கலைச்சொல்‌ களஞ்சியம்‌, 1996. 


5. கணினி கலைச்சொல்‌ களஞ்சிய அகராதி, 
1999. 


“6. கணினிக்‌ களஞ்சிய அகராதி, 2001. 


ர. கணினிக்‌ களஞ்சியப்‌ பேரகராதி, 2002. 


